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NEW  ENGLAND  -  JANUARY  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   57°  on  the  15th  at  Rochester,  Mass. 
Lowest  Temperature:   -39°  on  the  11th  at  First  Conn  Lake,  N.  H. 

Greatest  Total  Precipitation:   4.44  inches  at  Bar  Harbor,  Me. 

Least  Total  Precipitation:   0.39  inch  at  Enosburg  Falls,  Vt . 

Greatest  One  Day  Precipitation:   2.26  inches  on  the  1st  at  Saint  Albans 

Bay,  Vt. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   48.1  inches  at  Norfolk  2  SW,  Conn. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   47  inches  on  the  21st  at 

Norfolk  2  SW,  Vt, 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


On  January  19-20,  a  major  snows 
paralyzing  blizzard  conditions 
southern  and  central  New  Englan 
blizzard  conditions  are  rare  in 
making  this  storm  all  the  more 
as  the  second  such  storm  of  the 
Indeed,  this  storm  was  similar 
respects  to  that  of  December  12 
The  cause  was  a  low  pressure  ce 
origin  traced  back  to  a  severe 
had  battered  the  Washington-Ore 
January  17.   Passing  over  most 
as  a  weak  low  pressure  center, 
the  east  coast  just  to  the  sout 
D.  C. ,  and  intensified  almost  " 
in  that  area,  then  continued  to 
traveled  northeastward  well  off 
coast  toward  the  Canadian  Marit 


torm  brought 
to  much  of 
d.   True 

this  area, 
remarkable 

season . 
in  many 
,  1960. 
nter  whose 
storm  which 
gon  coast  on 
of  the  nation 
it  approached 
h  of  Washington, 
explosively" 

deepen  as  it 

the  New  England 
ime  Province. 


The  total  storm  snowfall  pattern  is  shown  on 
the  accompanying  map.   This  presents  an  average 
picture  since  both  the  map  scale  and  lack  of 
data  prevent  showing  all  local  variations. 
The  station  reporting  the  greatest  total  was 
Fitchburg,  Mass.,  with  26  inches.   This  exceeded 
by  several  inches  the  peak  depth  reported  in 
the  December  storm.   The  general  pattern  of 
heavy  snowfall  was  remarkably  similar  to  that 
of  December  12.   The  area  covered  by  12  inches 
or  more  in  this  storm  was  somewhat  greater 
in  southern  and  central  New  England  than  in 
the  December  storm  but  much  less  in  Maine, 
where  this  snowfall  began  on  the  20th  and 
extended  into  the  21st.   In  fact,  this  time 
only  the  York  area  in  extreme  southwestern 
Maine  received  12  inches,  with  coastal  Maine 
in  general  receiving  only  from  4  to  10  inches, 
and  most  interior  sections  getting  1  to  3 
inches.   As  these  amounts  are  not  unusual,  no 
snowfall  map  is  presented  for  Maine.   New  24 
hour  snowfall  records  were  set  at  some  stations. 
Milford,  N.  H.,  reported  25.4  inches,  greatest 
of  records  covering  this  century. 

Blizzard  conditions,  with  temperatures  near 
or  lower  than  10°,  gale  force  winds  at  times 
and  very  poor  visibility  in  snow  and  blowing 
snow,  plagued  much  of  the  area  shown  on  the 
map  as  having  near  9  inches  or  more  and  ex- 
tended into  southwestern  Maine  to  beyond 
Portland.   At  Nantucket  the  fastest  mile  of 


wind  averaged  48  m.p.h.,  while  peak  gusts  of 
60  m.p.h.  at  Blue  Hill  Observatory,  53  m.p.h. 
at  Worcester,  46  m.p.h.  at  Boston,  Mass.,  46 
m.p.h.  at  Portland,  Me.,  and  50  m.p.h.  at 
Providence,  R.  I.,  were  reported.   Snow  drifts 
of  4  to  8  feet  were  common  in  southeastern  New 
England  and  drifts  exceeding  15  feet  were 
reported  at  East  Hartland,  Conn.   Highway  and 
air  transportation  were  halted  and  rail  service 
was  somewhat  erratic.   Experience  gained  from 
the  December  storm,  when  thousands  of  cars 
were  stranded  where  stalled  on  streets  and 
highways,  caused  motorists  to  heed  the  early 
and  adequate  storm  warnings.   Highway  officials 
later  reported  the  lowest  number  of  abandoned 
cars  in  their  memory  for  any  major  snowstorm. 
Snowplows  were  thus  able,  speedily  and  effi- 
ciently, to  clear  highways  and  streets  so  that 
traffic  was  nearly  normal  in  many  areas  by  the 
21st.   Some  areas  experienced  more  difficulty, 
particularly  in  Rhode  Island.   All  schools 
were  closed  in  many  areas  and  most  businesses 
and  factories  also  cancelled  operations  on 
the  20th.   Power  and  communication  lines  receivec 
minimum  damage. 

A  score  or  more  of  deaths  were  attributed  to 
the  storm,  mostly  from  heart  seizures  after 
shoveling  snow  or  bucking  the  storm.   Four 
deaths  resulted  more  directly  from  the  effects 
of  the  storm,  from  freezing  and  exposure. 
Of  these,  one  each  was  in  Maine  and  Rhode 
Island  and  two  were  in  Massachusetts. 

Strong  winds  produced  very  high  storm  tides 
along  the  coast.   These  reached  4.5  feet  above 
normal  at  Nantucket,  where  flooding  of  some 
homes  in  low  areas  near  the  harbor  occurred. 
The  most  serious  flooding  episode  was  at  Hull, 
Mass.,  where  300  persons  had  to  be  evacuated, 
mostly  by  boat.   Sea  water  in  the  affected 
area  there  filled  home  basements  and  later 
froze,  hampering  later  clean  up  efforts.   In 
all,  about  400  persons  were  evacuated  in  Massa- 
chusetts.  Several  popular  Cape  Cod  beach  areas 
were  badly  eroded  by  the  storm  action.   Some 
homes  were  destroyed  or  washed  away.   The 
coastal  area  most  affected  was  from  Boston  south- 
ward around  the  Bay  side  of  Cape  Cod.   Some 
cranberry  bogs  were  damaged  by  salt  water. 
(Weather  Summary  Continued  Page  4) 
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WEATHER  SUMMARY  (Continued) 


Four  days  earlier,  on  January  15-16,  a  heavy 
snowstorm  produced  amounts  generally  from  8 
to  12  inches  over  an  area  including  northern 
Connecticut,  except  the  extreme  eastern  portion; 
south-central  and  western  Massachusetts,  except 
the  extreme  western  portion;  and  extreme  south- 
ern Vermont.   A  few  reports  indicated  snowfalls 
ranging  up  to  15  to  17  inches  in  the  Litchfield 
Hills  section  of  Connecticut  and  northward 
into  the  adjacent  portions  of  Massachusetts. 
Lesser  totals  were  reported  elsewhere  in  New 
England,  ranging  down  to  little  or  none  in  the 
extreme  north. 

Extreme  northern  New  England,  where  neither  of 
the  above  two  storms  was  felt  seriously, 
received  most  of  its  January  total  snowfall  on 
January  1.   New  Year's  day  amounts  ranged 
generally  from  8  to  16  inches  in  this  area  and 
decreased  to  the  south  where,  in  southern  and 
central  New  England,  precipitation  was  pre- 
dominately rain,  with  many  precipitation  totals 
exceeding  one  inch.   This  storm  also  brought 
sleet  and  glazing  conditions  to  Maine's  coastal 
area,  southern  New  Hampshire,  Massachusetts, 
and  to  Connecticut  and  Rhode  Island.   For  the 
month,  total  snowfall  did  not  depart  greatly 
from  the  long  period  average  in  the  extreme 
northern  portion,  but  increased  southward  to 
1  1/2  to  3  times  the  average  in  the  south. 
January  total  snowfall  at  a  few  official  and 
unofficial  stations  reached  or  exceeded  45 
inches  in  parts  of  northwestern  Connecticut 
and  southwestern  Massachusetts. 

January  was  also  remarkable  temperature-wise. 
Though  near  normal  or  mild  temperatures  pre- 
dominated the  first  half  of  the  month,  a 
plunge  to  extremely  cold  weather  came  on  the 
18th.   The  siege  by  severe  cold  did  not  relax 
until  after  the  close  of  the  month.   B>ven  in 
southern  sections,  temperatures  dipped  below 
the  freezing  point  generally  on  the  afternoon 
of  the  18th  and  did  not  rise  again  above  that 
mark  until  early  in  February.   At  Boston,  Mass., 
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On  the  bright  side,  January  sunshine  this  year 
greatly  exceeded  the  long  period  average  through- 
out New  England.   Much  of  New  England  received 
more  than  150%  of  the  January  average.   Hart- 
ford, Connecticut,  received  76%  of  possible,  a 
new  January  record  and  even  a  much  greater 
percentage  than  is  usual  in  a  summer  month. 

Robert  E.  Lautzenheiser 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
1900  Post  Office  Building 
Boston  9,  Massachusetts 

Joseph  J.  Brumbach 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Windsor  Locks,  Connecticut 
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21.5 
21.5 

15 

17 
18 
22 
20 

22+ 

6 
31  + 
31  + 

5+ 

3 

4 
4 
4 
5 

0 
0 

1 

0 
0 

FARMINGTON 
GARDINER 
HIRAM  2  S 
LEWISTON 
MADISON 

22.7 
28.9 
27.6 
24.1 
23.2 

-  2.9 

-  .1 

-  4.2 

4.0 

-  1.3 

9.9 

14.4 
11.7 
14.1 

11. C 

-  8.4 

-  5.0 

-  6.5 

-  5.7 

45 
45 

48 
44 
44 

15 

14 
14 
14 
14 

-23 
-28 
-29 
-19 
-27 

24+ 

24 

24 

22 

22 

1705 
1577 
1545 
1573 
1570 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
20 
23 
26 
26 

31 
31 
31 
31 
31 

21 
13 

21 
11 
17 

1.47 
1.99 
1.87 
1.59 
1.24 

-  1.98 

-  1.72 

-  1.82 

-  2.30 

-  1.99 

1.08 
.65 

1.07 
.77 

.50 

2 
2 

1 
1 

1 

14.5 
23.0 
15.0 
15.0 
11.2 

24 

31  + 

3 
5 
3 
4 
4 

1 

0 

1 

0 
0 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 
RUMFORD  3  SW 
RUMFORD  POWER  PLANT 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 

19.9 
22.1 
23.8 
26.0 
27.7 

-  5.0 

-  2.5 

.7 
.8 

-  2.2 

7.5 

9.8 

12.3 

13.4 

12.8 

-  6.4 

-  5.1 

43 
46 
48 
47 
48 

14 
14 
14 
14 
14 

-30 
-25 
-24 
-25 
-28 

24 
24 
22 
24 
22 

1781 
1705 
1629 
1597 
1514 

0 
0 
0 
0 
0 

27 
25 
24 
23 
23 

31 
31 
31 
31 
31 

20 
20 
13 
17 
19 

2.28 
1.23 
1.41 
1.56 
1.15 

-  1.49 

-  1.38 

1.25 
.92 

1.02 
.73 
.69 

1 
1 
1 
2 
1 

17.0 
13.8 
13.7 
iO.O 
13.5 

15 
19 

25 
17 

8+ 
2+ 

30+ 
27+ 

4 
3 
3 
4 

3 

1 

0 

1 

0 

0 

WOODLAND 

23.6 

-  1.5 

11.1 

-  5.2 

44 

15 

-28 

25 

1672 

0 

23 

31 

20 

2.97 

-   .40 

1.57 

2 

28.5 

6 

1 

1 

DIVISION 

11.8 

-  7.1 

1.76 

-  1.54 

17.7 
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Tern 

peral 

u,e 

P 
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1  = 
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< 

a    1 

1  -2  S 

1 

4i 

& 

1 

1 

• 

No  ol  Ds/s 

1 

III 

1  i  - 

J 

e 

Snow,  Sleer 

No  of  Days 

Sfarion 

Ma. 

- 

J 

a 

1 

1 
o 
o 

5 

ii 

li 

o  I 

p 

COASTAL 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

26. 7M 

26.8 

25.8 

26.2 

25.1 

8.7M 

4.2 

4.6 

5.5 

8.6 

17. 7M 

15.5 

15.2 

15.9 

16.9 

-  5.9 

-  5.8 

45 
49 
44 
47 
44 

14 
14 
14 
14 
14 

-14 
-23 
-18 
-15 

-  7 

24 

22 

24+ 

31 

25 

1458 
1528 
1535 
1519 
1487 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
20 
23 
21 
22 

31 
31 
31 

31 
31 

7 
12 
12 
11 

7 

4.44 
2.58 
D  2.07 
2.44 
2.31 

.35 
-  1.05 

1.70 

1.01 

1.00 

.90 

2 

20 

1 

2 

11.0 
20.7 
17.0 
27.1 

12 
12 
11 
11 

6+ 
22+ 
28+ 
22+ 

5 
3 
4 
3 

1 

2 

3 
2 

1 
1 
1 

0 

JONESBORO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT     //R 

ROCKLAND 

SANFORD  2  NNM 

24.'! 
27.7 
26.8 
27.3 
29.4 

2.7 

10.9 

3.7 

6.7 

.6 

13.6 
19.3 
15.3 

17.0 
15.0 

-  5.4 

45 
49 
47 
45 
49 

15 

14 
14 
14 
14 

-15 
-  5 
-17 
-13 
-24 

22 

24 
22 

24 
24  + 

1579 
1412 
1532 
1484 
1542 

0 
0 
0 
0 
0 

22 

22 
23 
20 
19 

31 
31 
31 
31 
31 

14 
5 
14 
11 
14 

2.70 
2.14 
1.46 
3.11 

1.03 

-  2.97 

2.12 

1.30 

.81 

1.35 

.50 

2 

1 
1 
1 
1 

24.0 

15.8 
15.3 
19.0 

8 

9 

15 

31+ 
31  + 
27 

3 
3 
3 
3 
3 

1 

1 
1 
3 
1 

1 
1 

0 

2 
0 

DIVISION 

16.1 

-  7.1 

2.43 

-  1.87 

18.7 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT     R 
SOUTH  EGREMONT 

23.8 
25.4 
27.1 
25.7 
27.7 

4.0 

.6 

.0 

4.4 

3.6 

13.9 
13.0 
13.6 
15.1 
15.7 

-  9.4 

-  9.5 

-  6.1 

48 

47 
50 
49 
48 

15 
15 
15 
14 
14+ 

-24 
-19 
-24 
-17 
-31 

23 
23  + 
23  + 
23 
22 

1580 
1605 
1594 
1540 
1522 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
21 
22 
22 
20 

31 
31 
31 
31 
31 

13 
16 
16 
12 
15 

1.03 
2.01 
2.45 
1.27 
1.71 

-  2.40 

-  1.94 

-  1.83 

-  1.64 

.46 
.73 

.42 

.60 

16 

2 

1 
20 

19.0 
26.2 

20.4 
19.5 

11 
29 
40 
17 

29+ 
21 
23+ 
30+ 

3 
6 

4 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

STOCKBRIDGE 
WEST  CUMMINGTON 

26.5 
26.9 

4.1 
.3 

15.3 
13.6 

-  8.3 

49 
50 

14 

7 

-21 
-26 

22 
23 

1536 
1590 

0 
0 

20 
22 

31 
31 

13 
15 

2.30 
2.84 

-   .92 

.88 
1.17 

20 
20 

29.0 
28.8 

24 
33 

22+ 

31+ 

3 
4 

3 

3 

0 

1 

DIVISION 

14.3 

-  8.8 

1.94 

-  1.46 

23.8 

CENTRAL 

AMHERST 

8ARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM            R 

BLUE  HILL  WB             // 

26.8 
28.1 
32.1 
27.2 
29.6 

-  .5 

6.5 
10.3 

-  .5 

13.8 

13.2 
17.3 
21.2 
13.4 
21.7 

-12.0 

45 
49 
52 
48 
51 

7 
14 
14 
14 
14 

-30 
-22 
-19 
-30 
-  3 

22 

22 

22 

23+ 

25 

1600 
1472 
1350 
1597 
1336 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
20 
18 
20 
20 

31 

30 
30 
30 
29 

15 
11 

7 

16 

3 

2.52 
1.34 
3.65 
1.79 
3.61 

-  1.03 

-  .48 

1.07 
.40 

1.42 
.68 

1.12 

20 
20+ 
20 
16 
1 

24.2 
30.3 
21.8 
34.0 
21.1 

30 
26 
17 
35 
17 

31  + 

20 

20 

20 

27+ 

3 
4 
5 
5 
5 

3 
0 
2 
2 
3 

1 

0 
2 
0 
2 

BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
FITCHflURG  2  S 
FRAM INGHAM 

29.6 

31.5 
31.2 

30.7 
31.4 

1.8 
16.0 
7.4 
8.1 
9.3 

15.7 
23.8 
19.3 
19.4 

20.4 

-  5.3 

-  7.2 

-  5.7 

-  7.4 

53 
53 
49 
52 
54 

15 
14 

15+ 

8 
15 

-26 

1 
-20 
-11 
-16 

22 
23 

23+ 
25+ 
22 

1523 
1273 
1408 
1404 
1377 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
18 
18 
19 
19 

31 
29 
31 

31 
31 

12 

0 
9 
9 

7 

2.25 
2.85 
2.71 

3.80 
2.45 

-  .90 

-  1.44 

-  .12 

-  1.46 

.60 
1.09 

.92 
1.62 
1.07 

2 

2 
1 
2 
2 

26.9 
21.2 
23.3 
38.0 
16.5 

18 

21 

6 

5 

6 
5 

2 

3 

2 

.  1 

0 

1 
0 

1 
1 

HAVERHILL 
LAWRENCE 
LOWELL 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

31.1 
30.3 
31.4 
31.6 
25.7 

11.4 

10.4 

11.4 

7.7 

2.9 

21.3 
20.4 
21.4 
19.7 
14.3 

-  7.0 

-  5.6 

-  5.2 

-  8.9 

48 
50 
50 
51 
43 

14 
14 
14 
14 
8 

-14 
-20 
-10 
-21 
-19 

22 
22 
24 
22 
23+ 

1353 
1376 
1345 
1395 
1564 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
19 
18 
18 
22 

30 
30 
30 
31 
31 

6 
6 
4 
10 
13 

1.89 
1.40 
1.60 
2.30 
2.25 

-  1.72 

-  2.04 

-  2.20 

-  1.66 

.91 

1.00 

1.00 

1.24 

.80 

1 
20 

1 
1 
2 

20.2 
18.5 
19.5 
17.1 
29.2 

18 

12 
35 

20 

27 
29+ 

3 
3 
3 

4 
7 

2 

1 
1 

1 
1 

0 

1 
1 

1 

0 

SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WEST  MEDWAY 

31.1 
26.2 

29.4 
31.9 
33.4 

12.6 

-  2.0 

1.9 

7.9 

8.0 

21.9 
12.1 
15.7 
19.9 

20.7 

-  5.9 

-  9.1 

49 
46 
48 
53 
52 

7 
15 

7 
14 
14 

-11 
-26 
-27 
-17 
-23 

22 
22 
22 
22 
22 

1333 
1534 
1524 
1390 
1367 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
22 
18 
19 
17 

29 

31 
31 
30 
30 

7 
18 
14 
10 
10 

2.11 
2.30 
2.52 
3.04 
1.98 

-  1.64 

-  1.09 

.75 
.61 
.89 

1.09 
1.04 

1 
16 
16 

1 
1 

29.0 
33.8 
24.0 
20.1 
13.0 

24 
25 

15 
9 

21  + 
20 

21  + 
22+ 

3 
6 

3 
3 

3 
1 

3 
3 

2 

0 
0 
0 

1 
1 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  W8  AIRPORT 
WORCESTER 

32.4 
28.8 
26.5 
29.2 

11.5 
7.1 

10.9 
9.8 

22.0 
18.0 
18.7 
19.5 

-  5.9 

-  5.3 

-  6.5 

52 
45 
50 
54 

14 

7 

14 

14 

-14 
-22 

-  5 

-  7 

24 
22 
25 
22 

1327 
1453 
1426 
1402 

0 
0 
0 
0 

18 
20 
20 
18 

30 
30 
30 
31 

6 
9 
6 
9 

1.74 
2.01 
3.02 
3.06 

-  1.68 

-  .31 

-  .61 

1.00 

.72 

1.23 

1.46 

1 

1 

20 

20 

10.0 
17.8 
32.4 
25.6 

10 
22 
28 

29+ 
29+ 
21 

3 
5 

5 
3 

1 
2 
2 
2 

1 

0 
2 

2 

DIVISION 

18.8 

-  7.B 

2.42 

-  1.35 

23.5 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT       //R 

BROCKTON 

EAST  WAREHAM 

EDGAR TOWN 

FALL  RIVER 

32.2 
34.4 
32.2 
34.0 
31.8 

17.7 
10.7 
12.4 
11.7 
17.8 

25.0 
22.5 
22.3 
22.9 
24.8 

-  4.1 

-  7.0 

-  5.2 

56 
54 
49 
52 
53 

14 

14 

14+ 

15 

14 

4 
-18 
-12 
-  4 

2 

25 
22 
22 
29 
22 

1231 
1307 
1315 
1299 
1241 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
16 
18 
14 
18 

29 
30 
29 
30 
29 

0 
9 

8 

7 
0 

2.92 
2.26 
2.01 
2.51 
2.94 

-  .58 

-  1.12 

-  2.27 

-  1.19 

1.22 

.93 

.73 

1.28 

1.18 

1 
1 

16 
2 

20 

18.7 
12.1 
12.2 

15.4 

13 

12 

9 

11 

21 
20 
27 

27+ 

4 

6 

4 
4 

2 

2 

2 
3 

1 
0 
0 

1 
1 

HINGHAM 

HYANNIS  3  NE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT      R 

NEW  BEDFORD 

32.4 
35.1 
33.0 
33.8 
34.3 

13.2 
16.8 
7.5 
21.3 
20.6 

22.8 
26.0 
20.3 
27.5 
27.5 

-  4.5 

-  4.3 

54 
52 
49 
49 

54 

14 
14 

14+ 

7 
14 

-13 

-  8 

-20 

7 

5 

22 

31 
24+ 
25 
25 

1301 
1202 
1380 
1154 
1155 

0 
0 
0 

0 
0 

18 
15 
15 
17 
16 

30 
27 
30 
28 
27 

7 
3 
11 
0 
0 

3.26 
2.67 
2.92 

4.06 
2.18 

-  1.29 

-  .75 
.19 

-  1.66 

1.12 

1.20 
1.41 

1.05 

20 

1 

1 
20 

19.3 

21.9 
12.5 

15 

12 
17 

20 

21  + 
28+ 

4 

5 
7 
5 

3 

3 
2 

1 

2 

1 
2 
1 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

35.7 
34.5 
34,2 
30.2 
32.2 

17.3 
20.7 
9.9 
15.6 
16.4 

26.5 
27.5 
22.1 
22.9 
24.3 

-  4.6 

55 
49 
57 
50 
53 

14 

7 
15 
14 
14 

0 

4 

-18 

-  1 
0 

25 
25 
22 
22 
25  + 

iiee 

1152 
1324 
1298 
1255 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
14 
15 
18 
18 

27 
26 
31 
31 
28 

1 
0 
9 
2 
2 

2.51 
2.99 
3.27 
3.54 
3.02 

-  1.62 

1.11 

.90 

.90 

1.20 

1.01 

15 
20 
20 
20+ 
1 

15.0 
22.0 
22.0 

9 
20 
13 

27+ 
31  + 
27 

4 

4 
6 
4 
4 

3 
3 
4 
3 
3 

1 
0 
0 
3 
1 

SANDWICH 
TAUNTON 

35.9 
33.5 

20.4 
10.5 

26.2 
22.0 

-  5.8 

54 
53 

14  + 
14 

5 
-21 

25 
22 

1135 
1325 

0 
0 

13 
17 

27 
29 

0 
10 

2.65 
2.48 

-  1.12 

.95 

1.14 

1 

1 

13.0 

10 

20 

4 

3 

3 

3 

0 

1 

DIVISION 

24.4 

-  5.8 

2.85 

-  1. 10 

15.7 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 

22.6 

23.7 
21.7 

.3 

-  3.7 

-  .3 

11.5 
10.0 
10.7 

-  5.0 

-  5.5 

47 
49 
46 

14 
15 
15 

-17 
-27 
-15 

22 
22 
19 

1551 
1702 
1579 

0 
0 
0 

23 
24 
22 

31 
31 
31 

19 
20 
17 

1.23 

1.81 

.83 

-  .96 

-  .90 

.40 
.43 

1 
2 

14.9 
21.7 
13.5 

15 
22 

29+ 
3+ 

3 

3 

0 
0 

0 
0 
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COLEBROOK 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

GRAFTON 

LANCASTER 

20.8 
20.6 
14. ^M 
25.6 
19. 9M 

-  6.8 

-  6.7 

-18. 3M 

-  4.1 
-10.9M 

7.0 

7.0 

-  2.0M 

10.8 

4.5M 

-13.4 

39 
42 

37 
49 
42 

14 
14 
18 
14 
14 

-33 
-30 
-39 
-33 
-32 

22 

22 

11 

24+ 

22 

1797 
1800 
1934 
1674 
1873 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
26 
29 
22 

27 

31 
31 
31 
31 
31 

23 
22 
25 
19 
25 

.99 
1.93 
1.60 
1.27 

.48 

-    1.52 

.25 
.72 

.64 

.30 

8 
1 

1 

1 

10.8 
19.7 
28.6 
12.1 

17 
34 

31 
31  + 

4 
5 

3 
2 

0 
1 

1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

ttMOUNT  WASHINGTON        //R 
PINKHAM  NOTCH 

5.2 

22.6 

-  9.8 
.6 

-  2.3 

11.6 

-  7.7 

-  5.2 

26 

47 

17 
14 

-34 
-22 

25 
25 

2089 
1551 

0 
0 

31 
25 

31 
31 

22 

15 

3.00 
2.00 

-  2.10 

-  2.43 

.90 
1.09 

20 

1 

23.9 
20.5 

4 
34 

6+ 
28+ 

7 
3 

2 
2 

0 

1 

DIVISION 

7.9 

-  8.0 

1.35 

-  1.53 

17.7 

SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM           R 

CA  UPTON 

CONCORD  wa  AIRPORT        R 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

27.0 
27. 3M 
28.2 
27.2 

30.3 

1.5 

-  3.6 

.7 

-  1.8 
3.8 

14.3 
11. 9M 
14.5 
12.7 
17.1 

-  5.6 

-  7.3 

52 
45 
50 
49 
50 

15 
18  + 
14 
14 
14 

-27 
-30 
-27 
-27 
-28 

24 

24+ 

24 

22 

24 

1557 
1643 
1552 
1515 
1481 

0 
0 
0 
0 
0 

23 

19 
23 
27 

19 

31 
31 
31 
31 
31 

15 
19 
13 
20 
11 

1.33 
1.03 
1.07 
1.22 

2.50 

-  1.84 

-  1.03 

.73 
.55 
.49 
.84 
1.50 

2 
2 

1 

1 

20 

12.5 
9.0 
11.4 
12.0 
18.4 

18 

14 
20 
21 

27  + 

31  + 

1 
22+ 

4 
3 
3 
3 
3 

1 
1 
0 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

EAST  DEERING 
FRANKLIN  1  NW 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 

27.1 
27.8 
23.7 
29.0 
25.5 

1.1 
1.8 

-  .6 

-  .5 
3.2 

14.1 
14.6 
11.6 
14.3 
14.4 

-  6.0 

-  7.6 

-  8.7 

49 
49 

47 
50 
47 

14 
14 
14 
7 
14 

-26 
-27 
-23 
-28 
-20 

23 

24+ 

22 

22 

24 

1659 
1547 
1651 
1568 
1564 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
22 
23 
21 
24 

31 
31 
31 
31 

31 

15 
15 
18 
16 
12 

1.57 
.91 
1.44 
1.53 
1.20 

-  2.29 

-  1.31 

-  1.74 

.44 
.84 
.48 

.78 

1 
1 
2 
2 

18.2 
12.5 
14.7 
17.1 
11.5 

18 
23 
17 

31  + 
28+ 
31  + 

3 
3 
6 
2 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA   2  NNW 

24.5 
29.4 
29. 3M 
23.3 
29.9 

-  4.3 
1.0 

.3M 
6.5 
1.5 

10.1 
15.2 
14. 8M 
14.9 
15.7 

-  8.9 

-  8.2 

46 
49 
49 
45 

50 

14 

14+ 
14 
14 
14 

-26 
-22 
-35 
-10 
-28 

22 
22 
22 
25 
22 

1695 
1537 
1550 
1548 
1524 

0 
0 

0 
0 
0 

23 
18 
19 
23 
19 

31 
31 
31 
31 
31 

22 
14 
14 
14 
13 

1.41 

.75 

1.34 

1.57 

D  2.09 

-  2.95 

-  1.35 

.84 
.33 
.83 
.66 
.62 

1 
2 
2C 
1 
2 

19.8 

18.5 
33.5 

17 

21 
32 

3+ 

28  + 
21 

2 
3 

3 

5 

1 

0 

1 
1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

NORTHWOOO 

PETERBORO   2  S 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SORRY  MOUNTAIN  DAM        R 

28.3 
26.8 
27.4 
27.9 
26.2 

7.8 
5.8 

-  .0 
3.5 

-  2.8 

18.1 
16.3 
13.7 
15.7 
11.7 

50 
48 
46 
48 
48 

14 
14 
15 
14 
15 

-10 
-17 
-24 
-22 
-26 

22 

24 
22 
24 
22 

1449 
1503 
1585 
1519 
1549 

0 
0 
0 
0 

0 

19 
21 
23 
21 
22 

31 
31 
31 
31 
31 

9 
12 
15 
10 
19 

1.63 

2.21 

.95 

2.60 
1.01 

.75 
.82 
.70 
1.52 
.39 

20 

20 

2 

1 

2 

18.0 
23.9 
10.0 
21.3 

15.7 

15 
27 

16 

20 
20 

31  + 

5 
5 
2 

5 

2 

3 

1 

0 

0 
0 
0 

0 

WINDHAM 

W0LFE8OR0  FALLS 
WOODSTOCK 

31.8 
26.2 
25.9 

3.5 
3.5 
2.4 

17.7 
14.9 
14.2 

50 
47 
45 

14 
14 
14 

-27 
-23 
-23 

22 
24 
22 

1452 
1549 
1577 

0 
0 
0 

16 
23 
22 

31 
31 
31 

10 
11 
14 

1.99 

1.33 
.83 

-  2.35 

.90 
.48 
.43 

20 

1 
1 

30.0 
13.4 
10.0 

32 
22 

20 

4  + 

3 

5 
3 

2 

0 
0 

0 
0 
0 

DIVISION 

14.5 

-  7.1 

1.45 

-  1.84 

15.7 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP        R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT     R 

32.2 

30. IM 
33.0 
33.9 
32.1 

21.0 
11. 7M 
11.8 
20.1 
15.2 

26.6 

20. 9M 
22.4 
27.0 
23.7 

-  5.3 

-  7.1 

-  5.0 

50 
52 
53 
51 
56 

1 
14 
14 
14 
14 

7 

-  6 
-14 

4 

-  6 

22 
22 
22 
25  + 
22 

1182 
1359 
1313 
1170 
1274 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
19 
15 
16 
18 

29 
30 
29 
27 
29 

0 
6 
10 
0 
2 

2.35 
2.13 
1.80 
2.74 
3.52 

-  1.32 

-  2.32 

-  .23 

1.05 
1.02 
1.29 

1.09 
1.89 

1 
1 
1 

20 
1 

9.0 
15.2 
17.4 

5 
15 
14 
12 
14 

27+ 
21  + 
28+ 
22 
27+ 

7 
3 

3 
3 

5 

1 

2 

1 
3 
2 

1 

0 

1 

1 
1 

DIVISION 

24.1 

-  5.6 

2.51 

-  1.47 

14.2 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

21.9 
23.2 
21.8 
21.9 
21.8 

-  5.8 

-  8.5 

-  6.7 

-  3.5 

-  3.9 

8.1 
7.4 
7.6 
9.2 
9.0 

-  8.2 

-  9.4 

38 
48 
41 
47 
48 

17 
15 
14  + 
15 
15 

-32 
-27 
-27 
-22 
-24 

22 
22 
22  + 
23 
22 

1761 
1785 
1780 
1727 
1734 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
25 
23 
25 
25 

31 
31 
31 
31 
31 

23 
23 
25 
22 
22 

1.00 

1.15 

.39 

.54 

1.14 

-  .40 

-  1.32 

.40 
.59 
.28 
.37 
.81 

1 
2 
1 
2 
2 

18.8 
12.3 
18.0 
5.8 
15.0 

28 
17 
15 

11 
20 

10+ 
3+ 
5+ 
6+ 
2 

4 
3 
1 
1 
2 

0 

1 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 

MONTPELIER  FAA  AP 
ttMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 
NORTHFIELO 

20.9 
11.7 
19.3 
19.9 
24.7 

-  .7 

-  4.4M 

-  4.4 

-  2.6 

-  6.9 

10.1 
3.7M 
7.5 
3.7 
8.9 

-  8.1 

-  8.9 

46 
31 
42 

43 
51 

14 

17 
14 
14 
15 

-20 
-33 
-24 
-21 
-28 

22 
22 
22 
22 
22 

1596 
1884 
1780 
1743 
1735 

0 
0 
0 
0 
0 

24 

31 
25 
25 
24 

31 
31 
31 
31 
31 

18 
22 
23 
20 
25 

1.04 

2.58 

1.72 

.74 

D  1.13 

-  .53 

-  1.07 

.82 
.73 
1.23 
.44 
.60 

1 
8 
1 
1 
2 

32.7 
16.5 

11.3 

18 
38 

20 

1 
9 
2  + 

1 
4 
2 
2 
3 

1 

3 

1 
0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 

SAINT  J0HNS6URY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

23.1 
22.6 
19.9 

-  3.3 

.3 

-12.0 

9.9 
11.5 

4.0 

-  7.6 

44 
47 
39 

14 
14 
15 

-26 
-21 
-32 

22 
22 
22 

1705 
1653 
1892 

0 

0 
0 

24 
23 
25 

31 
31 
31 

19 
15 
27 

.78 
.55 

1.04 

-  1.75 

-  1.72 

.28 
.28 
.52 

1 
1 

2 

11.0 
22.3 
11.0 

14 
22 

3+ 
3+ 

3 
3 
3 

0 
0 

1 

0 
0 
0 

DIVISION 

8.5 

-  8.0 

.94 

-  1.47 

14.4 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT     R 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

26. 4M 
19.4 
22.6 
26. 4M 
26.9 

1.6M 

-  1.0 
1.5 
1.5M 
3.4 

14. OM 

9.2 
12.1 
14.0M 
15.2 

-  8.7 

-  8.6 

-  6.3 

51 
43 
42 
46 
47 

14 

7 

8+ 
13+ 
14 

-20 
-15 
-18 
-19 
-14 

25+ 

22 

22 

21 

24 

1675 
1728 
1534 
1579 
1540 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
23 
24 
20 
20 

31 
31 
31 
30 
31 

15 
20 
16 
17 
14 

1.33 
.93 
.90 

1.15 
.97 

-  .95 

-  1.58 

.49 
.81 
.74 
.55 
.35 

2 

1 
1 
1 
2 

17.5 
15.9 
12.0 
12.0 
15.2 

11 
17 

12 

31  + 

3+ 

2 

5 
1 
1 
3 
3 

0 

1 
1 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

SAINT  ALBANS  BAY 

21.4 

-10.8 

5.3 

43 

14 

-16 

22 

1752 

0 

22 

31 

21 

2.75 

2.25 

1 

2 

1 

1 

DIVISION 

11.6 

-  9.0 

1.34 

-  1.12 

14.5 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

25.7 
26.3 
25.8 
21.9 
27.9 

-  2.5 

-  2.5 

.1 

-  .7M 

-  3.5 

11.6 
11.9 
13.0 
10. 6M 
12.2 

-  7.1 

-  7.0 

45 
49 
50 
46 
46 

15 
14 
15 
15 
8 

-25 
-30 
-23 
-25 
-26 

22 

24 
23  + 
24 
22 

1551 
1640 
1510 
1738 
1531 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
22 
22 
24 
19 

31 
31 
31 
31 
31 

20 
20 
17 
17 
20 

1.59 
1.41 
1.99 
2.30 
1.97 

-  1.53 

-  1.94 

-  2.05 

-  2.25 

-  1.41 

.71 
.73 
.79 
.66 
.74 

2 
1 
2 
2 
2 

15.2 
13.0 
23.4 
28.3 
27.6 

18 
18 
28 
29 
26 

3+ 
30+ 
24+ 
21 

31  + 

4 
4 
5 

7 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

WOODSTOCK  3  ENE 

24.9 

-  8.0 

8.5 

-11.1 

50 

15 

-28 

22 

1750 

0 

23 

31 

23 

1.22 

-  2.08 

.62 

2 

12.5 

29 

31  + 

3 

1 

0 

DIVISION 

11.3 

-  8.1 

1.75 

-  1.85 

20.0 

Releience   Notes   Following   Station   lnde» 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10      11       12       13      14      15       16      17       18      19      20      21      22      23      24 


25      26      27      28      29      30      31 


CONNECTICUT 


ANSONIA 

3.0t 

BAKERSVILLE 

3.30 

BALTIC 

- 

BARKHAMSTED 

2.20 

BRIDGEPORT  WB  AP       R 

2.37 

BROOKLYN 

2.07 

BULLS  BRIDGE  DAM 

1.75 

BURLINGTON 

2.<.6 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

3.85 

COLCHESTER 

2.58 

COLLINSVILLE  I  S 

3.42 

COVENTRY 

1.86 

CREAM  HILL 

3.10 

DANBURY 

2.58 

DAWSON  LAKE 

3.4A 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 
FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLD// 

HARTFORD  W8  AIRPORT 

LAKE  KONOMOC 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDOLETOWN  *.  W 
MILFORD 

MOUNT  CARMEL 
NATCHAUG  RANGER  STA 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORFOLK  2  SW 
NORTH  BRANFORO 

NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PAUCHAUG  FOREST 
PROSPECT 

PUTNAM 
PUTNAM  LAKE 
ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHEPAUG  DAM 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD  SPRINGS 

STAMFORD  5  N 

STEVENSON  DAM 

ST0RR5 

TORRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBUHY  RADIO  WBRY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 
WEST6R00K 

WEST  HARTFORD 
WEST  HAHTLAND 
WHIGVILLE  RESERVOIR 

WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 


AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CORINNA 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERVlLLE  5  S 

ELLSWORTH 

FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
GARDINER 
GILEAO 
GREENVILLE 


HlR 


2    S 


HOULTON  FAA  AIRPORT 

MOULTON  1  NE 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 

middle  dam 

millinocket 

millinocket  faa  ap 

moosehead 

old  town  faa  airport 

portland 

portland  wb  airport 
presoue  isle 
rip06enus  dam 
rockland 
rumfoho  3  sw 

rumford  power  plant 
sanford  2  nnw 
south  andover 
soua  pan  dam 
tme  forks 


LE  PUMP  STA 


3 

30 

.51 

3 

38 

.87 

3 

17 

.85 

3 

18 

.91 

2 

98 

.46 

1 

50 

.66 

2 

17 

• 

7 

71 

1.27 

2 

12 

1.10 

3 

1<. 

.93 

2 

84 

.91 

2 

85 

.75 

1.59 

2.20 
2.21 


2.66 
1.70 
2.23 
2.28 


1.46 
2.29 
1.92 


D.72  D.02 


.41 

1.02 

.03 

.03 

.50 

.68 

.46 

.79 

.?o 

.45 

.61 

.79 

.U 

.25 

.32 

.85 

.?3 

.56 

.40 

.73 

.01   .04   .01 


1.20 
.80 
1*10 


1.20 
.78 
1.21 
1.14 


1.00 

Dl.Ol 

.08 


•0*  -o* 
.04   .03 


T     T 
T     T 


«  lollowuig  SlallOD   Indax. 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Slitlon 

1 

Day  of  Monlh 

1  1  2  1  3 

4  1  5  I  6 

7  1  e  1  9 

10  1  11  1  12 

13  I  14  1  IS 

^ 

17  1  18 

19T 

20  1 

21 

22  1  23^24 

25[28] 

27 

28^  29]  30 

31 

WIST  tUXTOM  1  NNH 

1.11 

.69 

.20 

.21 

.02 

.01 

. 

tflST  CNPieiO 

Ull 

Ull 

.06   .04 

.08        .06 

.10 

.22 

• 

WOOOLAHO 

l.»T 

T    !.>• 

T 

T     .17 

.40 

.17 

T     .10 

1.22 

7 

.19 

7 

.07 

.98   7 

• 

HAiSACHUiETTi 

AOAM& 

1.01 

.01 

.38  r 

.01   .02 

7     T 

.46 

7 

.11 

.03 

7 

7 

.01 

7 

AWCR&T 

].<2 

.91 

7     7 

.85 

1.07 

.02 

.07 

ASHBURNHAM 

4.3* 

T 

.79 

7 

7 

.49 

.26 

1.21 

1.44 

7 

.17 

AJHLANO 

J.T2 

1.10 

.91 

.20 

.56 

.42 

.11 

SARRC  PALLS  DAM 

l.>» 

.40 

.09 

.37 

.02 

.40 

7 

.10 

BCD^Oftt) 

>.» 

1.27 

.99 

7 

T 

.22 

7 

1.42 

.31 

7 

beechwooo 

2. 79 

.98 

.65 

.43 

• 

.57 

.16 

BtLCMERTOWN 

2.e> 

.12 

.42 

7 

.92 

.12 

.69 

.30 

7 

.10 

•IHCH  HtLL  DAH           R 

i.n 

.17 

.18 

.66 

.03 

.59 

.06 

.12 

SLUE  HILL  W8           // 

S.&l 

1.12 

I 

.32 

.66 

.06 

1.08 

.10 

.03 

T    . 

BOSTON  WB  AIRPORT     //R 

2.92 

1.22 

7 

7 

.14 

.48 

.01 

.96 

.06 

.03 

.02  . 

BOYLSTOH 

2.» 

• 

1.07 

• 

.16 

1.23 

.15 

8R0CKT0W 

2.25 

.93 

I 

• 

.69 

.02 

.53 

7 

.08 

buffumvillC  OAM 

2.2S 

.20 

.60 

.30 

.39 

.50 

.22 

7 

7 

.08 

CKARLCS  RlveR  VILLAGC 

2.6* 

1.12 

7          7 

.52 

.16 

.90 

.21 

.13 

7 

CKAThAH  LTSTA 

. 

. 

.   ■  . 

... 

.     .    - 

... 

.     .     _ 

. 

_ 

. 

_ 

_ 

... 

. 

- 

. 

. 

CHESTERFIELD 

3.«0 

.25 

1.00 

1.22 

.10 

.69 

.55 

.13 

CHESTNUT  HILL 

2.» 

1.09 

.60 

.10 

.60 

.40 

.06 

CLINTON 

2.T1 

.92 

.09 

.60 

.07 

• 

.91 

.16 

EAST  PEPPERELL 

2.20 

.63 

.3* 

.19 

.76 

.10 

EAST  WAREHAH 

2.01 

.69 

.73 

.10 

.26 

.16 

7 

7 

.11 

EOCARTOWN 

2.»1 

1.28 

.61 

.05 

.36 

.22 

.04 

.05 

FALL  RIVER 

2.M 

.76 

7 

.18 

.62 

•  06 

1.18 

7 

.06 

.08 

FITCHBURG  2  S 

J. 60 

T 

1.62 

.42 

.24 

.96 

.49 

.11 

F RAM INGHAM 

2.*5 

1.07 

.21 

.1* 

.49 

.45 

.09 

FRANKLIN 

2.2S 

.98 

.49 

.13 

.37 

.20 

.08 

GARDNER 

2.2* 

T 

.44 

T 

7 

.47 

.15 

.38 

.70 

7 

.10 

GROTON 

2.12 

T 

.92 

.23 

.17 

.31 

.36 

.13 

T 

HARDWICK 

3.2* 

.09 

.36 

.55 

.19 

• 

1.96 

7 

.09 

HATCHVILLE 

2.31 

.01 

.89 

.67 

.03 

.43 

.1* 

.14 

HAVERHILL 

i.a9 

.91 

T 

T 

.26 

.64 

7 

.06 

T 

HEATH 

2.97 

.16 

.92   T 

7     .02 

.64 

.14 

.96 

.36 

.14 

7 

.03  . 

H INGHAM 

3.23 

1.02 

T 

7 

.96 

7 

1.12 

T 

7 

.13 

HOLYOKE 

2.7* 

.21 

.54 

7 

.94 

.11 

.69 

.21 

.06 

HOOSAC  TUNNEL 

2.01 

.12 

.73   T 

T     .02 

.01   7 

•  45 

.03 

.27 

.26 

7 

7 

.10 

7    . 

HUBBARDSTON 

1.26 

.04 

.30 

.28 

.24 

.19 

.13 

.08 

HYANNIS  3  NE 

2.67 

• 

1.30 

.02 

.96 

.0* 

.73 

.02 

IPSWICH 

2.69 

1.59 

7 

.34 

.17 

.2* 

.22 

.11 

7 

KNIGHTVILLE  OAM 

2.*9 

» 

.90 

.09 

.69 

.45 

.10 

.10 

LAWRENCE 

l.*0 

.14 

.18 

.01 

1.00 

.01 

.06 

LOWELL 

1.60 

1.00 

7 

.21 

.31 

• 

.06 

MANSFIELD 

2.12 

.02 

1.10 

.62 

.07 

.50 

.40 

.11 

MIOOLEBORO 

2.83 

.77 

.90 

.06 

• 

.92 

.16 

MIOOLETON 

2.92 

1.20 

.09 

.01   T 

.61 

.17 

.71 

.13 

MILFORO 

1.91 

.94 

.22 

.16 

.30 

.16 

.09 

NANTUCKET  H8  AIRPORT    R 

4.06 

1.41 

T 

7     7 

.31 

.09 

.01 

.32 

1.33 

.03   .04   .13 

.15 

.21 

.03 

NEW  BEDFORD 

2.16 

.48 

7          .25 

.20 

1.05 

7 

.20 

NEW  SALEM 

2.30 

.10 

.55 

.60 

.10 

.55 

.10 

.10 

NORTHBRIDCE 

2.19 

.16 

.73 

.31 

.27 

.48 

.15 

.09 

PELKAM 

3.32 

.12 

.08 

.29 

.55 

.10 

1.70 

.40 

.08 

PEMBROKE 

2.83 

.73 

.76 

.32 

.68 

.22 

.12 

PERU 

3.21 

.39 

.53 

.01   T 

7 

.74 

.27 

.81 

.26 

.20 

PETERSHAM  3  N            R 

2.83 

.13 

.40 

.50 

.25 

1.20 

.25 

.10 

PITTSFIELD  W6  AIRPORT   R 

1.27 

.42 

T     .01 

.05   T     T 

7 

.09 

.17 

7 

7 

.36 

.02 

7     .12 

7 

.03  • 

PLAINFIELD 

2.02 

• 

.85 

.02 

• 

.49 

• 

.49 

.17 

PLYMOUTH 

2. SI 

.77 

T 

1.11 

.03 

7 

.50 

.10 

PROVINCETOWN  1  N 

2.99 

.75 

.05 

•  60 

.90 

.49 

OUABBIN  INTAKE 

2.7* 

.11 

.40 

T 

.94 

.14 

.92 

.10 

7 

.13 

READING 

2.30 

1.24 

.04 

.42 

7 

.43 

.10 

.09 

.02  . 

ROCHESTER 

3.27 

.64 

.75 

.15 

.90 

.50 

.03 

7 

.10 

ROCKPORT  1  ESE 

3.64 

1.02 

7 

1.20 

1.20 

.22 

SALEM  C6  AIR  STATION 

3.02 

1.01 

7 

T 

7     T 

.63 

.96 

7 

7 

.20 

SANDWICH 

2.66 

.96 

.32 

.64 

.04 

.60 

.06 

.04 

SEGREGANSET 

- 

- 

.45 

.40 

• 

.89 

.08 

SHELBURNE  FALLS 

2.23 

.12 

.80 

T     .01 

.49 

.23 

.26 

.22 

.12 

7    . 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

3.36 

.14 

.82 

7     7 

.56 

.40 

.50 

.82 

7 

7 

.12 

SOUTH  EGREMONT 

1.71 

.21 

.39 

7     .01 

7 

.41 

.50 

.06 

7 

.13 

SPOT  POND 

3.27 

1.31 

.93 

.14 

.90 

.19 

.20 

SPRINGFIELD  ARMORY 

2.11 

.75 

T 

T 

.70 

.57 

7 

.09 

STERLING 

2.79 

.81 

T 

.57 

1.27 

.14 

STOCKBRIDGE 

2.30 

.58 

T     T 

.04 

T 

7 

.63 

.88 

7     .04 

.06 

.09 

.02  . 

TAUNTON 

2.46 

1.14 

7 

T 

.76 

.01 

.50 

7 

.07 

TULLY  DAM 

2.30 

.03 

.47 

.61 

.30 

.33 

.43 

.13 

TURNERS  FALLS 

2.52 

.74 

.04 

.89 

.73 

.09 

.03 

WALPOLE 

3.0* 

1.09 

.03 

.98 

7 

.93 

7 

.01 

WARE 

2.86 

.55 

.45 

.34 

.48 

.90 

.03 

.10 

WASHINGTON  2 

2.14 

.08 

.58 

T     .02 

7 

.37 

.06   7 

.38 

.93 

.01 

7 

.11 

WEST  CUMMINGTON 

2.84 

.72 

T 

.05 

.03 

.69 

1.17 

7     7 

7 

.18 

7    '. 

WESTFIELD 

2.60 

.50 

.67 

.73 

.03 

# 

.59 

.08 

WEST  MEDWAY 

1.98 

1.04 

7 

.52 

.42 

7 

WESTON 

1.74 

1.00 

.44 

7 

.22 

.08 

WESTOVER  FIELD 

2.01 

.72 

7 

7 

.18 

.33 

T 

.13 

.57 

7 

.07 

.01 

7 

winchendon 

3.47 

.54 

T     T 

.68 

.40 

.42 

.63 

.60 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

3.02 

1.09 

7 

7 

.12 

.37 

7 

1.23 

7     7 

.12 

.09 

7 

WORCESTER 

3.06 

1.02 

7 

.47 

.02 

1.46 

7 

.09 

7 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

1.23 

.40 

.24   T 

7          7 

.07   .02 

.06 

.02 

.29 

.0* 

.07 

7 

7 

BERLIN 

1.81 

• 

1.19 

.01   .05   .04 

7 

T 

.06   .03 

7 

.36 

.02 

.09 

BETHLEHEM 

.83 

.43 

.04 

7     .14 

•03   .01 

7 

.16 

7 

BLACKWATER  DAM           R 

1.33 

.02 

.73 

7 

.08 

.05 

.10 

.25 

.10 

BRADFORD 

1.50 

.10 

.45 

T 

.16 

.11 

.33 

.26 

.09 

CAMP TON 

1.03 

.08 

.55 

.07 

7 

.13   7 

7 

.12 

.08 

7    . 

CANNON  MOUNTAIN 

1.75 

.23 

.37   7 

7          .11 

.33   .09 

.11 

.13 

•  23 

.02 

.08 

.09     !   7    . 

CENTER  HARBOR 

.65 

.13 

.11 

.05 

.02 

.06 

.06 

.1* 

.06 

. 

CLARE MONT 

1.30 

T 

.71   T 

7 

.09 

.02 

.09 

.31 

.06 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13      U      15 


16      17      18 


19      20      21 


22      23      24 


25      26      27 


COLEBROOK 

CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
OIXVILLE  NOTCH 
DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  0AM 
GILMANTON 
GRAFTON 
GREENVILLE 

HANOVER 
JEFFERSON 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 
MILAN  7  N 
MILFORO 
MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA   2  NNW 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTHWOOD 

OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO   2  S 
PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

SOUTH  DAN8URY 
SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE  I  SE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WALPOLE  2 

WEST  HENNIKER 
WEST  RUMNEY 
WHITEFIELO 
WINDHAM 
WOLFEBORO  FALLS 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NNW 
BETHEL  4  N 
BLOOMFIELO 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DANVILLE 
DORSET  1  S 
ENOSBURG  FALLS 
OILMAN 
HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

MAYS  MILL 

MC  iNDOe  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AP 

'^OUNT  MANSFIELD 

NEKFANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NOHTHFIELD 

PERU 

PLYMOUTH 
READING  HILL 
READSBORO  1  SSE 
ROCHESTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOhNSBURY 

SALISBURY 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEWBURY 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 

WAITSFIELO  1  S 
WARDSBORC 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 


1 

.38 

.21 

1 

.33 

1 

.63 

.54 

1 

.93 

.06 

2 

.21 

.60 

2 

.00 

1.09 

.96 

T 

2 

.50 

1.52 

l.SO 
2-74 
3.52 


1*05 
1.02 
1.29 


•  69 

.SO 

.09 


.76 
1.09 
2.00 


.02      ,01 

T  .01 


.06       .10       .05 


« ioUowing  StaUon    Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


CoDtlnxwd 

New  IHOUkMO 

1 

D«y  of  Month 

M 

2 

3 

4 

^1 

6 

7 

l« 

9 

10 

u 

12 

13  1  U  1  15 

16  1   17  1   18 

19 

20  1  21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29  1  n 

31 

MHITINGMAN    }    H 
irOOO&TOCK    1    ENE 

i.ii 

T 
T 

T 

T 

.02 
T 

.01 

T 

•  02 

T 

.>2      .10 

.Oi      .01 

.It     .>< 

T           .17 

T 

T 

•  0> 
.07 

T 

t 

.01    . 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  diiection 

Wind 
m. 

.p.ed 
ph. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

III 
S    >.  c 

Station 

i 

III 

8  «  > 
£»  0. 

« 

1 

|l 

§      1 

a    J 

«  a 

OH 

a 

OH 

o  w 

a 

OH 
OM 

i 

8 

3 

9 

A 

A 

tn 

§1 

1 

BUXf.    ISLAND   WB   AIRPORT,    R.     I. 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

» 

2 

6 

0 

1 

0 

9 

- 

5.1 

BLUE   HILL  WB,    MASS. 

w 

20 

17.4 

48 

NE 

20 

68 

71 

50 

57 

2 

2 

2 

1 

2 

0 

9 

67 

- 

BOSTON  WB  AIRPORT,   MASS. 

w 

25 

15.3 

41 

NNE 

20 

64 

65 

50 

54 

2 

4 

2 

1 

1 

0 

10 

73 

5.3 

BXIDGKPORT  WB  AIRPORT,   CONN. 

NW 

18 

11.6 

39 

NNE 

20 

68 

73 

59 

65 

6 

2 

3 

2 

0 

0 

13 

5.2 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,    VT. 

ssw 

20 

7.6 

31 

NW 

18 

66 

67 

57 

65 

12 

5 

0 

1 

0 

0 

18 

59 

6.9 

CARIBOU  WB  AIRPORT,    HZ. 

WHW 

16 

11.5 

32++ 

NW 

14 

66 

66 

56 

67 

12 

12 

3 

0 

0 

0 

27 

5.9 

CONCORD   WB   AIRPORT,    N.    H. 

NW 

21 

6.1 

30 

NW 

2 

69 

71 

46 

56 

4 

2 

3 

0 

0 

0 

» 

69 

5.3 

HARTTORD  WB  AIRPORT,   CONN. 

NW 

15 

8.6 

35 

NW 

4 

73 

74 

56 

62 

3 

3 

=> 

1 

1 

0 

11 

76 

5.5 

MT.    WASHINGTON,    N.    H. 

NW 

47 

43.1 

131% 

NW 

25 

71 

75 

77 

77 

1 

7 

5 

2 

0 

0 

15 

68 

7.4 

JUNTDCKET  WB  AIRPORT,    MASS. 

WNW 

24 

14.0 

48 

NW 

20 

- 

72 

62 

67 

3 

5 

5 

0 

2 

0 

15 

61 

5.6 

NEW  HATEN  WB  AIRPORT,   CONN. 

- 

- 

8.7 

33 

NW 

20 

- 

73 

54 

- 

3 

2 

5 

I 

0 

0 

11 

72 

5.2 

PITTSriKLD  WB  AIRPORT,    HASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8 

5 

4 

0 

0 

0 

17 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,    UK. 

WSW 

15 

9.7 

35 

N 

20 

71 

74 

58 

65 

3 

3 

2 

1 

0 

0 

9 

65 

5.7 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,    R.    I. 

NNW 

20 

12.1 

38 

N 

20 

66 

68 

51 

59 

2 

3 

3 

1 

1 

0 

10 

70 

4.7 

WORCESTER   WB   AIRPORT,    MASS. 

WSW 

27 

11.3 

39 

NNE 

20+ 

63 

64 

54 

57 

6 

1 

3 

0 

2 

0 

12 

- 

5.3 

%  Peak  Gust 

DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JANUARY    1961 


Day  01  Month 


10   11   12   13   14   15  16   17   18  I  19   20   21   22   23  24  i  25 


28  29  I  30  ,  31 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  W6  AP 

BULLS  BRIDGE  DAM 

COLCHESTER 


CREAM  HILL 

DANBURY 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  W8  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  4  W 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  W8  AIRPORT 

NORFOLK,  2  SW 

NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 

STAMFORD  5  N 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 


WIGWAM  RESERVOIR 


MAINE 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 


BRIDGEWATER 


BRIDGTON  1  NNW 


BRUNSWICK 


CARIBOU  WB  AIRPORT 


DAMARISCOTTA  HILLS 


MAX 

43 

36 

34 

MIN 

29 

27 

22 

MAX 

40 

34 

34 

MIN 

14 

15 

13 

MAX 

40 

34 

31 

MIN 

21 

20 

12 

MAX 

41 

41 

31 

MIN 

6 

20 

1 

MAX 

35 

30 

28 

MIN 

25 

19 

14 

MAX 

38 

35 

33 

MIN 

24 

21 

14 

MAX 

39 

34 

30 

MIN 

11 

17 

5 

MAX 

46 

36 

33 

MIN 

22 

21 

16 

MAX 

42 

36 

34 

MIN 

12 

18 

16 

MAX 

35 

30 

28 

MIN 

15 

13 

7 

MAX 

41 

41 

32 

MIN 

16 

22 

9 

MAX 

39 

40 

29 

MIN 

22 

23 

14 

MAX 

42 

37 

33 

MIN 

23 

24 

16 

MAX 

45 

35 

33 

MIN 

26 

23 

22 

MAX 

34 

33 

22 

MIN 

14 

18 

7 

MAX 

40 

44 

37 

MIN 

17 

25 

24 

MAX 

43 

45 

35 

MIN 

23 

24 

18 

MAX 

34 

33 

30 

MIN 

14 

19 

10 

MAX 

36 

33 

28 

MIN 

22 

19 

12 

MAX 

40 

36 

35 

MIN 

12 

22 

a 

MAX 

44 

37 

33 

MIN 

21 

22 

18 

MAX 

40 

30 

27 

MIN 

2* 

20 

16 

MAX 

39 

35 

75 

MIN 

20 

23 

9 

MAX 

45 

44 

36 

MIN 

18 

21 

13 

MAX 

47 

38 

30 

MIN 

14 

23 

8 

33 

41 

49 

43 

18 

26 

35 

25 

31 

46 

52 

43 

6 

13 

21 

22 

28 

45 

50 

43 

13 

22 

30 

32 

28 

39 

46 

49 

11 

12 

26 

24 

27 

40 

45 

40 

27 

12 

19 

31 

26 

9 

30 

44 

51 

40 

29 

12 

22 

33 

29 

13 

27 

44 

49 

40 

38 

14 

12 

16 

22 

11 

17   19   22 


28   43 
16   21 


30   31   29 


29   28   37 


19 

14 

22 

32 

33 

14 

13 

16 

30 

31 

43 

51 

44 

37 

32 

45 

13 

12 

22 

27 

30 

15 

10 

15 

32 

34 

43 

49 

45 

26 

34 

42 

21 

17 

26 

29 

25 

18 

16 

16 

22 

22 

26 

39 

42 

36 

21 

20 

11 

11 

10 

26 

27 

B 

6 

6 

35   30   33 


32 

36 

47 

52 

47 

16 

21 

30 

32 

17 

28 

45 

48 

42 

24 

16 

19 

24 

25 

15 

24 

40 

46 

41 

18 

5 

17 

26 

17 

10 

MAX 

28 

30 

21 

MIN 

12 

13 

10 

MAX 

27 

26 

71 

MIN 

13 

10 

5 

MAX 

40 

29 

MIN 

21 

12 

MAX 

33 

34 

24 

MIN 

19 

19 

3 

MAX 

20 

28 

MIN 

5 

16 

MAX 

30 

34 

31 

MIN 

15 

18 

9 

MAX 

34 

31 

24 

MIN 

19 

14 

15 

MAX 

19 

20 

20 

MIN 

2 

9 

6 

MAX 

25 

27 

22 

MIN 

11 

18 

-  5 

MAX 

34 

35 

23 

MIN 

20 

18 

15 

29   28   40 


32   33   45 
10   11   17 


15   14   23 


32   32   38 


24  22  27 

8  8  7 

19  20  27 

8  5  0 

29  21  31 

16  9  10 

23  23  28 
15  9  1 

14  18  17 

9  4  -11 

27  32  29 

9-2  5 

25  25  30 
10  10  8 

13  16  16 
4-3-4 

19  20  27 

12  2  0 

24  23  30 


50   45   27 
31   26   17 


50   45   26 


28   20   12 


25   25   15 


26   22   10 


52 

44 

26 

25 

48 

40 

33 

19 

46 

46 

10 

28 

26   24   15 


45   46 
22   25 


40   41   27 
20   25   10 


34   39   25 


38   42   35 
26   32   19 


42   43   36 
21   31   17 


23   25 
8   15 


42   41   33 
15   30   13 


25   23   17 


20   32   17 


17   21   25 


30   45   38 


28   43   38 


20   40   35 


29   43   35 
12   12   23 


38   41   36 


33   43   38 
12   11   21 


34   46   38 
13   18   22 


22   36   41 


28   30   44 
17   17   19 


28   42   35 


22   38   35 


25   38   41 


31   46   41 
15   10   27 


28   41   36 


37  37  36 

14  12  11 

34  44  40 

5  8  29 

29  34  40 


28   29   29 


23   28   27 


24   36   35 


26   35   34 


18   21   25 


31   28   32 


28   36   27 


22   25   27 


25   34   30 


44  45  43 
21  36  27 

43  45  40 

5  19  27 

45  52  45 
11  34  28 

36  50  52 


1   15   26 


46   46 
14   32 


45   43 
15   32 


17   35   26 


8   15   28 


40 

45 

19 

19 

38 

47 

15 

21 

43 

48 

8 

30 

37   46   46 


16   28   32 


42   50   38 
13   35   23 


39   49 
11   11 


38  W 
23   21 


40   *0 
9    5 


45   38 
15   22 


37  35 

24  20 

41  40 

18  19 

37  39 

1  21 

40  40 

16  20 

43  38 

17  17 

40  40 

6  12 

30  46 


30   32   38 


17   32 


43   39 
16   29 


39   42 

26   20 


28   35 
17   17 


34   43 
20   20 


36   46 
18   33 


24   45   35 


35   36 
11   21 


38   38 
11   29 


43   40 
11   29 


43   33 
21   12 


45:  31 
30 


40   47   45 


30   45   42 


25 

49 

43 

23 

2 

17 

14 

14 

14 

34 

27 

13 

14 

10 

-  1 

-21 

25 

50 

39 

26 

0 

10 

16 

16 

28 

44 

33 

26 

4 

16 

18 

IB 

14 

35 

15 

15 

6 

6 

-  5 

-14 

19   41   38 


27   47 
2   15 


38  38 

19  19 

43  44 

12  25 

37  38 

10  17 


12  14  3 

22  37  36 

11  20  3 

25  37  40 


23   38   35 
15   15   11 


15   19 
2  -28 


30   18   18 


20   10   12 
6   0-8 

20   20   19 


14   11 
4  -23 


24   24   20 


19   19   24 


15   15 
2  -  1 


35   20   14 


34   18   14 


32   16   17 


17   20 
5-2 


42   23 
17    9 


22  12  18 

•2  4-19 

24  13  13 

4  1  -10 

35  18  13 

9  3  -20 

32  25  21 

15  7  -17 

20  12  15 

7  1-4 

26  10  10 

10  7  -10 

32  22  23 
12  7  -13 

33  24  16 

11  6  -13 


•2-3 
11    6 


19   12 
0    0 


7   12 

-29  -  4 


10   19 
0-6 


22   20 
■  1    6 


21   20 
■28  -21 


18   19 
•32  -28 

16  12 
•2-6 

20   17 
•16  -  7 

17  17 
•30  -22 

25   21 
•14  -  5 

23   21 
•17  -  6 

20   15 
■26  -19 

17   22 
■27  -22 


22   21 

■17  -  4 


9   11 
•12  -11 


20   22 

•7-7 


21   24 
•13  -  6 


le   18 
•29  -25 


15   16 
•11  -  9 


16   17 
■27  -23 


22   22 

■18  -10 


19   18   16 


19   13 
•17  -19 


26   23 

21  -13 


18   16 
•22  -17 


13   21   12 

■11  -  8  -14 


12   18   13 


15   IB   IB 


21   17 
-16  -22 


11   16 
•28  -30 


18   21   14 
■13  -  5  -17 


19 

-18 


1 
-19 


10   15 
28  -24 


15 
-  9 


17   14 
■11  -12 


19  21   20 
2    8    9 

20  19   20 

■13  -10  -14 


17 
-  4 


19   21 
■  2    5 


17   19 
0    7 

10   17 


17 


13   18   17 
-13  -  4   0 

18  22   21 
3    5-4 

19  24   20 
6    8-2 

16  17   17 
-3    3-8 

20  16   21 
-17  -  2    0 

17  20   22 
0    1    8 

18  19   19 
-6-6    9 

21 
2 

11 

-  7 

25 


21   21 
9   9 


19   22 
1    5 


31   27   23 


22   20 
-12  -10 


14   IS 
-1-1 


20   16   IS 


19   21   21 


IS   19   16 


14   14 
-7-7 


20 

-  3 


22   22   21 


10   12 
■  5    0 


10   10 
■7-1 


10   12 
■  5    1 


10   13 
9-7 


11   15 
■21  -11 


13   16   16 


13  -12 
9   12 


11   13 
■9-3 


23   32 
5    8 

21   28 
■22  -  9 

21   27 
•12    0 

19  22 
■27  -19 

17   25 
■  2    4 

20  27 


19   27 
■23  -15 


24   30 
■13  -  2 

24   29 


-10 


20   24 
•12  -10 


18   22 
■23  -21 


22   28 
■  S    5 


23   29 

■  3    8 


23   24 
0    5 


22   30   29   25 


26   28 

12   13 


24   28 

•18-9 

22   25 


22   21 
■12  -15 


19   21 
2    2 


20  25 
-13  -12 

23  29 

4  -  1 

24  29 

-4-1 

21  25 
-3    3 

25  21 
-10  -  9 

25  22 

6   10 

28   26 
12    3 

26  29 

11   12 

19   14 
-1-1 


20   28 
■25  -15 

17   25 
■5-3 

17   25 
■21  -11 

23   29 
■13  -  9 

20  24 
0    6 

21  28 
>  8   1 

25   32 
■19  -  8 

17   24 
■IS  -10 


20   26 

-16  -  9 


20   23 
0   0 


28   22 
■  6  -11 


25   27 
-6-1 


28   31 
-1-5 


26   26 
■5-7 


20 

-  1 


2»   1* 
■2-1 


17 
-11 


24   20 
10    3 


26   20 
•4-3 


29   20 
■4-3 


23   15 
■8-7 


-11  -10  -I*  -20 


24   11 
■5-8 


26   25 

-1-3 


17.4 
-  8.1 


21.9 

-  2.» 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  CNQLANO 
JANUARY    19«1 


SltUon 

D.y 

01  Month 

1 

1 

s 

3 

4 

s 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

1 

EASTPORT 

MAX 

MIN 

20 

36 

21 

24 
15 

27 

15 

22 

6 

32 

8 

33 

21 

41 
26 

28 

18 

24 

8 

37 
11 

32 

9 

23 

1 

44 
23 

39 
13 

28 
18 

35 

23 

17 

14 

14 
-  3 

10 

17 

0 

13 
-  5 

20 

2 

19 

4 

-  7 

12 

15 

1 

24   2  3 

1    7 

18   17 
4-2 

25.1 
8.6 

EAST  SANGERVILlE  i    SE 

MAX 
MIN 

10 

20 
12 

16 
2 

14 
11 

18 

5 

29 

1 

33 

11 

26 

12 

20 

10 

21 
2 

22 

-  8 

22 

8 

la 

-  4 

41 

a 

38 
-  3 

21 
9 

31 
19 

31 

a 

8 

-  9 

-  g 

14 

-  1 

a 

-14 

14 
-18 

11 
-23 

-10 

10 

20 

-  1 

20   22 

-a   2 

14   12 
-  5  -19 

19.4 
-  0.6 

FARMINOION 

MAX 
MIN 

37 
IS 

27 

14 

28 

0 

23 

-  I 

22 
-  2 

20 

5 

27 
5 

38 
23 

3a 

la 

25 

10 

24 
-  6 

32 
-  5 

16 
-  5 

21 
5 

49 

9 

29 
9 

26 

0 

39 

0 

30 
-  9 

12 

7 
0 

15 
-21 

12 
-23 

14 
-23 

-21 

-  9 

13 
-  1 

13   20 
-20  -18 

24   11 
-10  -20 

22.7 
-  2.9 

OAROINER 

MAX 

MIN 

S7 
It 

34 

16 

29 

3 

27 

10 

24 

7 

28 

1 

42 
18 

42 

30 

41 
16 

28 
-  2 

36 

-  5 

35 

9 

25 

0 

45 
9 

43 
13 

22 

12 

40 
3 

35 

11 

24 
-  2 

-  3 

21 
3 

17 
-27 

21 
-24 

14 
-28 

-19 

16 
-13 

18 

1 

26   26 

-19  -16 

22   29 
-  9  -19 

28.9 

-  0.1 

OREENVlLtE 

MAX 

MIN 

21 
13 

20 
-  2 

18 
-  9 

14 

2 

13 
-  8 

25 
-  5 

33 

9 

30 
13 

17 

4 

16 

-  7 

29 

-11 

20 

-  7 

18 

-10 

39 

7 

16 
-10 

16 

-12 

39 

8 

33 

-  6 

2 
-13 

-12 

a 
-11 

8 

-20 

19 
-28 

7 
-26 

-19 

-10 

7 
-  6 

16   20 
-13  -  3 

7   13 
-  9  -23 

16.7 
-  7.2 

HIRAM  2  S 

MAX 

MIN 

27 
13 

35 

3 

30 
3 

30 
-  5 

29 

-  1 

30 

3 

41 
10 

41 
24 

29 

5 

30 
-  5 

36 
-  6 

30 
-  3 

36 
-  2 

48 
9 

29 

IB 

28 

18 

42 

-  1 

39 

-  8 

17 
-19 

10 
0 

23 

-16 

19 

-27 

le 

-19 

17 
-29 

-13 

18 

-18 

20 

-  5 

25   27 
-12  -11 

19   20 
-16  -20 

27.6 
-  4.2 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

2* 
6 

24 

11 

19 
6 

13 

7 

14 
-  5 

21 

-  5 

22 

10 

24 

17 

17 

5 

15 
-  2 

21 

0 

24 

-  7 

15 

-10 

34 
10 

15 
-  8 

16 
-  8 

31 
16 

31 
-  2 

0 
-14 

0 
-14 

7 
-  8 

6 

-19 

15 
-20 

5 
-20 

-  2 

-  7 

9 

-  a 

14   18 
-9-2 

5   a 

-11  -20 

15.2 
-  3.9 

HOULTON  1  NE 

MAX 
MIN 

22 

1 

24 

18 

21 

10 

13 
6 

15 

2 

23 

-  6 

24 

15 

24 
16 

22 

11 

15 
2 

23 

-  5 

20 
-  4 

20 
-10 

38 
9 

35 
0 

25 

-  8 

29 

7 

30 
4 

a 

-10 

2 
-14 

7 
-  3 

-  3 

-20 

10 
-24 

4 
-25 

-15 

-10 

8 

-10 

14   17 
-10  -10 

5    7 
-10  -25 

15.A 
-  3. a 

JACKMAN 

MAX 

MIN 

30 
8 

20 
10 

22 
6 

15 

5 

12 

-  6 

22 

-  4 

30 
16 

30 
20 

20 
0 

15 
-  3 

32 
-14 

28 
-  5 

22 

-  a 

40 
8 

26 

-13 

20 
-12 

30 

4 

26 
2 

10 
-15 

0 
-20 

5 

-  8 

10 
-18 

10 
-26 

10 
-23 

-15 

-14 

8 

-  7 

11   17 
-5    3 

14   11 
-11  -16 

17.7 
-  5.2 

JONESeORO 

MAX 

MIN 

«0 
20 

36 
21 

26 

9 

21 

11 

17 
4 

20 

28 

8 

41 
20 

42 

15 

23 

5 

22 

4 

37 
10 

20 
-  3 

39 
3 

45 
3 

23 

11 

29 

17 

37 
21 

36 

-  7 

19 

-  8 

8 
-  1 

14 
-15 

13 

-12 

20 
-11 

-  8 

-  s 

10 
-  4 

14   24 
-7-1 

23   12 
-  4  -12 

24.4 
2.7 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

25 

la 

31 
10 

24 

14 

24 

10 

23 

13 

25 
11 

39 
22 

40 
25 

26 

12 

28 

7 

28 
2 

29 

8 

24 
5 

44 
13 

25 
16 

25 

15 

38 

7 

36 

4 

14 
0 

9 

0 

18 
-11 

16 
-19 

18 
-13 

13 
-18 

-  2 

14 

15 
1 

23   26 

-10  -10 

14   20 
-5-7 

24.1 
4.0 

LONG  Falls  dam 

MAX 

MIN 

3i> 
13 

20 
12 

23 

-  e 

18 
-  6 

15 
1 

12 

-  1 

31 

1 

32 
27 

34 
11 

20 

18 
-10 

33 
-  2 

10 
-  3 

21 
4 

40 
-  2 

22 
-  6 

20 

1 

35 

10 

19 

-11 

4 
-11 

1 
-  6 

9 

-17 

8 
-19 

12 
-25 

-24 

-13 

7 
-  8 

8   19 
-25  -13 

17    5 
-  6  -18 

17.7 
-  5.1 

MADISON 

MAX 
MIN 

31 
13 

31 
18 

26 
-  2 

20 
7 

23 
-  2 

25 

0 

31 
14 

37 
26 

35 
16 

29 

7 

25 
-  5 

18 
9 

20 
-  7 

44 
3 

40 
11 

22 

2 

36 

2 

31 
5 

15 
-  9 

6 
-  5 

20 

4 

14 
-27 

18 
-24 

14 
-23 

-  7 

13 
-10 

17 

-  4 

12   25 
-19  -  5 

16   17 
-12  -21 

23.2 
-  1.3 

MILLINOCHET 

MAX 

MIN 

33 

S 

23 

8 

24 

-  3 

19 

5 

15 

2 

17 
0 

25 

0 

28 
19 

27 
9 

21 
5 

18 
-  8 

26 

1 

10 

0 

20 
6 

40 
6 

20 
-  6 

18 
8 

34 
12 

27 
-  9 

3 
-14 

3 
-  7 

9 
-11 

-27 

12 
-24 

-17 

-12 

6 
-  6 

11   17 
-13  -10 

20    7 
-  4  -22 

17.8 
-  3.4 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MAX 
MIN 

23 

9 

26 
6 

20 
-  5 

15 
8 

16 
1 

25 

0 

27 
16 

28 
18 

24 
8 

18 
-  4 

25 
-  9 

25 
1 

16 
1 

39 
9 

20 
-  2 

18 
-  7 

33 
10 

35 

0 

3 
-14 

4 
-  9 

9 

-  2 

10 
-10 

13 
-26 

9 
-23 

-11 

-  5 

12 
-  2 

16   20 
-11  -  7 

11   10 
-  5  -20 

18.0 
-  2.7 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

27 
11 

27 
3 

20 
-  5 

17 
9 

19 
-  5 

27 

0 

31 
8 

37 
20 

22 
6 

21 
-  9 

23 
-13 

25 
-  8 

21 

-10 

43 
9 

23 
6 

20 
9 

33 
19 

33 

1 

7 
-  6 

4 
-  5 

14 
-17 

8 
-29 

14 
-27 

10 
-30 

-11 

-  * 

13 
-11 

18   21 
-13  -19 

9   19 
-12  -29 

19.9 
-  5.0 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

32 
19 

32 
20 

26 

20 

28 
12 

26 

10 

31 
17 

39 
21 

43 
29 

29 
16 

30 
12 

38 
16 

41 
15 

36 

2 

49 
32 

33 
18 

28 
18 

41 
20 

41 
9 

18 

3 

12 
0 

19 

8 

19 
-  2 

17 

17 
-  5 

0 

17 

16 
6 

23   25 
3    8 

17   20 
5    2 

27.7 
10.9 

PORTLAND  we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

31 
19 

33 
18 

26 

13 

27 
6 

25 

0 

29 
8 

39 
13 

42 
29 

27 
14 

30 
5 

38 
9 

29 
5 

36 
4 

47 
24 

32 
17 

27 
16 

41 
9 

40 
6 

15 
-  6 

11 
0 

21 
-  8 

19 
-17 

17 

17 
-16 

15 
-12 

-13 

19 

-  1 

22   24 

-7-2 

17   21 
-3-8 

26.8 
3.7 

PRESOUE  ISLE 

MAX 
MIN 

la 

2 

22 

15 

18 

5 

13 

4 

15 
-  1 

14 
-  5 

20 
9 

24 
14 

19 
10 

15 

-  4 

20 
-  2 

25 

-  1 

16 
-  5 

37 
9 

26 

-  a 

8 
-17 

29 
8 

32 

7 

7 
-13 

-  1 
-25 

9 
-  5 

7 
-15 

11 
-20 

1 
-24 

-  2 

-20 

-10 

9 
-  9 

19   17 
-10  -10 

11    9 

-  9  -20 

15.0 
-  4.8 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

33 

7 

25 

7 

25 
0 

24 

7 

14 
-  8 

17 
-  7 

27 

2 

33 
13 

36 
10 

20 
-  5 

18 
-  5 

35 

-  7 

11 
-10 

19 

2 

39 
-  3 

23 

-10 

17 

-  3 

39 

-  1 

25 
-19 

5 
-19 

2 

-  8 

11 
-23 

-24 

15 
-24 

a 

-20 

-16 

6 
-14 

12   17 
-15  -12 

20   11 
-14  -29 

19.2 
-  7.9 

ROCKLAND 

MAX 

MIN 

36 
21 

37 
18 

25 
12 

24 
14 

25 
5 

31 
8 

42 
22 

41 
31 

38 
16 

28 
9 

37 

7 

34 
11 

28 

4 

45 
23 

41 
15 

26 

18 

39 
18 

37 
11 

15 
-  1 

9 

1 

18 

0 

18 
-10 

20 

19 

-13 

11 

-  7 

-  6 

18 
3 

26   25 

-4-1 

16   23 

0  -11 

27.3 
6.7 

RUMFORD  3  SW 

MAX 
MIN 

27 
17 

26 

2 

24 

-  1 

21 

-  3 

20 
-  3 

25 

2 

38 

20 

38 
19 

21 

10 

23 
-  3 

34 
-  6 

27 
-  3 

23 
-  2 

46 

7 

25 

5 

24 

15 

38 
15 

38 

-  1 

9 

-  4 

8 

1 

13 
-13 

12 
-24 

15 
-20 

10 
-26 

9 

-  8 

.  8 

11 
-13 

20   24 
-18  -10 

11   16 
-13  -13 

22.1 
-  2.5 

RUMFORD  POWER  PLANT 

MAX 

MIN 

30 
17 

28 
11 

25 

5 

23 

1 

23 

27 
6 

38 
19 

40 
20 

21 

10 

24 

3 

35 
-  5 

35 
6 

25 
3 

48 

7 

27 
7 

27 

7 

40 
14 

39 

2 

10 
-  2 

10 

1 

10 
-  6 

15 
-24 

20 
-18 

11 
-21 

8 
-  9 

-  I 

12 

-  1 

20   24 
-13  -  6 

14   17 
-  4  -10 

23.8 
0.7 

SANFORD  2    NNW 

MAX 
MIN 

29 

13 

33 
15 

28 

2 

29 

1 

25 
2 

34 

5 

45 
10 

42 
25 

39 
16 

30 
-  7 

39 
-  5 

38 
13 

38 
0 

49 
17 

41 
17 

28 
16 

45 
4 

40 
15 

19 
-  8 

14 
-  2 

20 

1 

22 
-24 

19 
-18 

17 
-24 

13 
-  8 

-  3 

18 

5 

25   27 
-15  -14 

24   23 
-  9  -21 

29.4 
0.6 

SQUA  PAN  DAM 

MAX 
MIN 

18 
2 

25 

15 

20 
2 

13 

7 

17 

1 

22 

-10 

23 
12 

23 
15 

21 
12 

18 
-15 

28 
-13 

22 
0 

16 
-13 

34 
12 

33 
-10 

14 
-23 

33 

11 

32 
9 

9 
-18 

1 
-34 

11 

-  5 

9 
-32 

12 
-29 

8 
-35 

0 

-21 

-10 

11 
-17 

15   17 
-27  -25 

10    3 
-15  -35 

16.9 
-  9.3 

WATERVILLE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

36 
1<> 

31 
15 

29 

3 

22 

10 

23 
-  1 

28 
5 

40 
20 

40 
30 

38 
17 

26 
-  2 

28 

-  4 

32 
8 

21 
-  5 

47 
10 

43 
12 

22 

13 

38 

13 

36 
12 

14 
-  5 

12 
-  2 

19 

15 
-24 

17 
-22 

14 
-25 

13 
-  9 

-  9 

17 
-  3 

23   26 

-8-8 

24   19 
-  9  -20 

26.0 
0.8 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 

MIN 

28 

13 

34 

7 

27 
3 

29 

K  4 

26 
-  8 

30 
6 

40 
10 

44 
27 

29 
9 

30 
-  5 

37 
-  3 

30 
-  1 

35 
0 

48 
15 

32 
18 

27 
19 

43 
2 

39 
-  2 

18 
-14 

11 
2 

23 
-14 

19 
-2  8 

18 
-18 

IB 
-27 

17 
-10 

-16 

19 
-  5 

22   27 
-6-5 

19   22 
-15  -18 

27.7 
-  2.2 

MOODLAND 

MAX 
MIN 

26 

8 

33 
-  8 

44 
-  6 

47 
20 

32 

14 

26 

7 

21 

5 

16 
0 

21 
-  2 

12 
-12 

10 
-  4 

18 
-  6 

28 

7 

31 
13 

39 
14 

35 

15 

28 
9 

24 
13 

30 
10 

32 
20 

34 
30 

34 
26 

30 
26 

33 

10 

30 
-  6 

33 

33 
6 

30   27 
-4    0 

26   22 
13  -13 

23.6 
-  1.5 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

40 
15 

33 
18 

24 
8 

24 
8 

24 
12 

23 
12 

38 
16 

42 
29 

33 
8 

16 

4 

16 

0 

38 

0 

20 
4 

37 
4 

48 
28 

34 
22 

27 
19 

38 
20 

31 

2 

10 
-  1 

-  1 
-19 

12 
-22 

la 

-24 

13 
-20 

2 
-  7 

10 

-  7 

16 

0 

10   21 

2    0 

25   15 

-4-4 

23.8 

4.0 

AMHERST 

MAX 
MIN 

35 

12 

33 
8 

22 

3 

27 

2 

27 
-  1 

37 
14 

46 

20 

40 
20 

28 
15 

28 

3 

37 
-  3 

33 
8 

39 
2 

43 
32 

34 
23 

28 
22 

38 

a 

38 
-  2 

14 

-  7 

11 

4 

21 
-2  7 

12 
-30 

12 
-27 

12 
-25 

15 
-18 

17 
-14 

18 
-10 

21   25 
-15  -19 

19   22 
-16    0 

26.8 
-  0.5 

BARRE  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

3<. 
16 

32 

19 

27 

1 

26 

-  3 

26 
4 

40 
12 

47 
30 

43 
28 

30 
14 

30 
8 

38 
6 

34 
24 

39 

1 

49 
33 

44 
23 

26 

20 

39 

16 

35 
24 

24 

0 

13 

2 

15 
-  7 

18 
-22 

15 
-17 

16 
-18 

14 
-  6 

19 

0 

16 

5 

19   22 
-6-5 

20   21 
0    1 

28.1 
6.5 

BEDFORD 

MAX 

MIN 

<>0 
15 

38 
23 

30 
16 

29 
15 

31 

13 

46 

19 

49 
27 

43 
31 

34 
20 

31 
12 

44 
15 

40 
24 

44 
8 

52 
38 

49 
23 

27 
18 

45 

10 

43 
17 

31 

7 

IS 

4 

19 
-  1 

23 
-19 

21 

-11 

17 
-16 

17 
-  6 

17 
-  3 

17 

a 

25   28 
8  -  1 

23   25 
2    4 

32.1 
10.3 

BIRCH  HILL  0AM 

MAX 

MIN 

33 

10 

30 
10 

27 

-  3 

26 
-  9 

25 

-  7 

39 

7 

45 
26 

39 
22 

30 
15 

27 
3 

36 
-  8 

35 
19 

37 
-  2 

48 
33 

44 
24 

27 
19 

38 
2 

35 
25 

25 
-  9 

12 
2 

14 
-17 

17 
-30 

15 
-30 

15 
-28 

13 
-19 

16 
-15 

15 

4 

19   22 
-18  -21 

20   20 
-18  -  3 

27.2 
-  0.5 

BLUE  HILL  WB 

MAX 
MIN 

»0 
30 

32 

22 

28 

17 

27 
14 

26 
14 

46 
23 

47 
37 

41 
21 

25 
15 

29 
12 

43 
21 

36 

18 

43 
16 

51 
37 

37 
27 

32 
24 

44 
22 

36 
14 

20 
6 

22 
2 

17 
-  2 

22 
3 

16 
0 

16 

1 

16 

-  3 

19 

4 

17 

7 

22   26 

5   a 

19   23 
6    7 

29.6 
13.8 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

41 
30 

35 
26 

30 
23 

31 
20 

30 
18 

47 
27 

49 
36 

45 
26 

29 
18 

32 
16 

45 
24 

40 
20 

44 
19 

56 
39 

40 
28 

30 
27 

45 
27 

40 
20 

22 
9 

23 

5 

20 

5 

25 

6 

19 
7 

19 

a 

19 

4 

21 

10 

20 

10 

25   28 
10   13 

22   26 

9   10 

32.2 

17.7 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

43 
20 

41 
25 

33 
18 

31 
15 

31 
15 

49 
21 

51 
28 

45 
28 

38 

19 

32 

11 

45 
11 

40 
25 

45 

11 

54 
37 

50 
26 

37 
25 

45 

17 

39 

30 

32 

10 

25 

6 

22 
-  8 

25 

-18 

22 

-15 

19 

-15 

18 
-  2 

22 
-  5 

22 
9 

25 

-10 

30 
-  3 

27 

4 

28 
-  2 

34.4 
10.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JANUARY    1961 


Day  Of  Montli 


BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  MAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

FITCHBURG  2  S 

FRAM INGHAM 

HAVERHILL 

HINGHAM 

HOOSAC  TUNNEL 

HYANNIS  3  NE 

KNIGHTVILLE  0AM 

LAWRENCE 

LOWELL 

MIODLETON 

NANTUCHET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 


SHELBURNE  FALLS 

SOUTH  E6REM0NT 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STOCKSRIDGE 

TAUNTON 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  CUMMIN6T0N 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 


MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


41   39   34 
13   19 


iiO      40   32 
24   24   19 


41   34 

18   20   14 


49   37 

21   20   22 


40   49   36 
29   24   11 


46   36 

27   24 


46   34 

18   19   10 


39   40 

18   23   15 


47   49 
25   27 


43   46 
20   28 


46   33 
25   23 


41   34 
27   25 


62   40 
26   29 


37   36 
26   20 


33   35 
12   15 


40   39 
18   22 


34   35 

18   19 


41   40 
15   21 


48   37   36 
32   28   28 


38   32 
29   26 


26   24 

5    4 

34 


22 


16   16   15 


35   31   28 
8   22    6 


37   31   26 
10   15    0 


35   26   27 


43   38   32 
28   26   19 


36   33   30 


28   28   29 


26   26 

10   16 


31   30 
12   12 


35   34 
17   22 


42   36 
21   23 


34   36   24 
15   20 


49   48   36 
28   27   27 


34   40   26 


34   33   28 
24   19   15 


30   31 
16   17 


33   31 
15   14 


29   30 
19   19 


31   29 

10   11 


30   29 
15   15 


32   30 
14   13 


30   29 
17   16 


32   32 

13   17 


33   30 
12   12 


31   32 
23   23 


31   34 
22   22 


24   26 

14   12 


32   31 
16   16 


32   32 
25   21 


32   31 
13   11 


33   30 
15   16 


29   30 
18   15 


29   29 

16   17 


34   34 
20   20 


25   24   25 


30   26 
13   12 


31   31 
13   15 


41   40   24 
16   23   14 


40   35   30 
22   22   13 


26   26   24 


25   27   43 


29   30 
17   18 


25   26 
13   12 


31   32 
14   15 


26   25   26 


29   30   36 


30   29   46 


23   23   43 


32   32 
12   16 


30   30 
11   11 


28   29 

15   18 


24   26   16 


50   44   37 
34   32   20 


49   43 
28   16 


46   45   28 
35   26   20 


47   48   45 


37   26   20 


21   23   17 


48   52   42 


46   43   34 
26   27   20 


49   44   32 
31   31   21 


39   42   36 
10   21   11 


38   36   20 


36   44  36 

12   12  12 

48   42  28 

23  17 

43  29 


49   46   36 
24   28   19 


49   45   31 
38   31   23 


48   45   31 
39   26   20 


45 
27 


25   29   42 


28   42   40 
18   20   26 


33   42   53 


30  33  41 
11  12  13 

31  43  34 

10  12  16 

28  34  43 

11  9  27 

32  42  36 
16  24  24 

29  35  42 
8  9  18 

28  30  48 

12  13  22 

30  39  38 
12  15  21 

30  44  38 

16  13  26 


51   46   39 
34   34   21 


49   46   39 
35   36   28 


44 

28 

24 

16 

51 

45 

32 

20 

44 

30 

30 

20 

46  43  34 

35  36  20 

54  50  38 

37  38  21 

36  43  37 
9  23  14 

48  45  23 

19  22  10 


32  33  14 

48  40  18 

22  18  9 

61  44  36 

28  29  20 

38  44  37 

14  25  16 

48  39  29 

17  20  14 

49  43  31 


30   42   32 


11   12   22 


20   26   27 


35   44   40 
17   26   26 


26   37   31 


45   43 
17   29 


33   44   40 
18   14   27 


33   43   36 


27   32   44 


30   41   39 
15   25   21 


46   41 
23   20 


34   44   41 
16   23   23 


24   40 
-1-1 


30  42  40 
11   12  28 

26   38  36 

3-1  10 

31  45  38 
8   10  25 


26   37 


30 


37   21 
17    9 


50  43  32 

31  27  19 

50  43  37 

20  32  18 

46  40  26 

26  20  14 


25 

5-4-2 

30   38  37 

0-3  22 

30   44  38 

7   10  20 

28   40  35 

3-2  16 

35   43  38 

11   11  20 

32   44  39 

10   16  24 


43 

63 

16 

36 

33 

42 

13 

13 

44 

49 

10 

34 

36   46   52 


43   63 
17   41 


32   43   50 


33   46 
13   18 


40   48 
14   36 


44   64 
12   37 


20 

22 

38 

22 

39 

-  1 

-  1 

-  1 

6 

5 

29 

43 

40 

42 

62 

14 

6 

30 

8 

34 

38   43 
4   24 


43   63 
8   35 


44   62 
10   37 


44   52 

10   37 


41   46 
8   35 


28   42   50 


42   50 
13   38 


43   50 
13   36 


42   49 
10   33 


41   46 
18   38 


46   54 
24   43 


38   49 
3   26 


*7   56 
16   38 


43   48 
13   37 


43   51 
12   32 


37   44 
10   12 


36   50 
16   32 


44   53 
16   37 


46   54 
20   42 


27   36   40 


41   48 
0   31 


13   34   28 


46   49 
2   26 


45   53 
11   36 


28   37 
1    2 


27  28  45 

20  4  9 

29  40  40 

21  18  30 

28  29  42 

20  12  14 

40  41  39 

29  22  21 

39  43  42 

27  18  18 

36  42  37 

27  26  21 

28  30  44 
20  19  25 

31  29  49 

18  14  20 

28  42  40 

20  14  26 

36  42  39 

26  16  26 

34  30  37 


44   43   41 
32   24   32 


33  44  41 

19  12  23 

29  45  41 

21  16  10 

27  43  42 

19  7  31 

43  42  42 

31  28  26 

39  43  40 

29  29  24 

30  34  34 

20  12  7 

39  44  41 

32  23  32 

46  44  38 

34  31  33 

28  44  40 


37   37   46 
32   24   24 

35   39   39 

30   20   22 

41 
24 


34   19   11 
■3    2-4 


30   21 

14    5 


38   21 
7    2 


27   20 
6-1 


41   30 
12   12 


13    7 
36   20 


36   20   14 


25   16 
5    2 


26   25   21 


28  20   12 
•6-6-13 

35  24   28 

15  13    2 

30  20   18 

•4  0-12 

24  IS   20 


14   22 
4    2 


35   20   20 
4    2-5 


2»   32   23 

20   12    8 


26   28   23 


17   21 
■26  -26 


26   21 
■20  -20 


24   19 
■12  -  3 


15   22 
-19  -  I 


18   20 
8    9 


19   24 
-2    S 


18   22   21 


23   18   19 


17   22 
■10  -11 


•16  -14  -13 

24   19   20 
•14  -  2  -11 

24   19   19 
•13  -  9  -11 

11   16   13 


18  22 

-  1  4 

20  20 
9  10 

19  23 
-6  6 

16  22 

-4  » 

21  24 


19   22 
•20  -13 


24   26 
i      10 


25   26 
•  4    3 


21   26 

■2-4 


24   27 
9   11 


20   21 

1  -  1 


19   24   28   21 


23   27 

4-3 


27   19 

e  -  6 


28   23 
-2-2 


19   26 
•3-7 


20   26 
9   12 


27   23 
0-3 


18 
-  2 


26   28 
•  5    3 


20   26 
7    6 


24   23 
9   13 


14   18 
•24  -24 


22   18 
•20  -  4 


26   20 
•9-1 


24   18 
■20  -14 


26   21 
11   11 


9   16 
6-3 


18   22   26 


14   16 

•4-4 

26   28 


25   19 
-12  -12 


25   25 
-3-8 


16 

-10 


21 
-  2 


7   15 
4-9 


32   44 
27   27 


34   28   23 


34   21 
14   15 


19   20   22 
4    3  -11 


38   26   26 
12   12    0 


22   17   23 


26   22   21 


17 
•  5 

19 

2 

22 
10 

19 
-21  -12  -17 


27  23 

1  3 

26  22 

12  9 

24  19 


21 
-  3 


20   20 
4    3 


22  22 
-6-3 

21   24 
13   15 

23  23 

12  13 

13  1$ 
-2-5 

23  21 
6   11 

24  22 
12   16 


14   16 
•14  -16 

24   28 
•7-1 


24   16 
-12  -12 


22   26 

5    7 

24   26 


40   44   42 
31   27   24 


33   29   39 
22   20   20 


32   36 
24   17 


30   40   40 
22   15   26 


30   35   38 
22   13   12 


38   42   37 
26   16   26 


27   38 
5    5 


29   30 
17   11 


28   12   12 
5-5    1 


21   14   14 


28   15   19 
5    5-3 


14   11   12 
2-2  -13 


28   25   21 
10    7-6 


30  41 

22  4 

27  44 

20  12 


13   19 

5  -11 


32   39   40 

20   10   15 

29   48   40 


27  46  40 

19  18  32 

29  40  41 

23  12  14 


24   22 
4    4 

20    8 


23   20   21 
4    6-9 


32   16   21 


16   12   17 
2    2  -12 


21   31 
•18  -17 


0    6 
26   24 


17   16 
•31  -23 

21   19 

•11  -  7 

17   15 
■21  -19 

25   19 
•21  -12 

15  17 
■26  -25 

16  15 

■27  -24 

23   18 
■17  -16 

17  18 
■14  -26 

23   22 
■23  -18 


19   17 
•22  -19 


18   24 
-2    6 


17  18   17 
0    6    8 

18  20   20 


26   26 
12   12 


16 
-IS 


18 
-  9 


12  19 

-3  4 

13  15 
-2  0 

20  19 


12   13 

-1-4 


23   22 

-13   10 


15   16 
-14  -  8 


20   20 
-11    4 


23   21 

■10    3 


26  29 

0-6 

22  28 

12  14 

24  30 

13  16 

19  21 

-  4  2 

27  26 
9  6 

26  27 

15  15 

23  27 

-  4  6 

34  22 

0  1 

16  29 
12  7 

27  25 
7  11 

24  28 
11  14 

29  18 

-12  -  6 

16  23 

-12  -  3 


23   28   26   25 
-2067 


24   27 
•5-7 


27   26 

10   15 


27   31 
11   I* 


26  29 

6  10 

23  29 

14  15 


27   26 
■8-4 


22   26 
8   12 


16   20 
-  5  -12 


19   23 
•23  -16 


10   16   14 


20   24 
•12  -  9 

26   30 

-13  -  4 

17  19 
•16  -16 

25   30 
•13  -15 

25   29 
■11  -  3 

18  22 
■14  -18 


17   21 
-6-1 

22  29 

-  1  -  I 

23  20 
-14  -12 

22  27 
-15  -  3 

23  27 
0-2 

20   19 

-16  -  7 


20 
-10 


26   24 
•10    9 


26   32   26   27 


20   21   21 


15   21   19 


24 

26 

22 

26 

2 

5 

5 

8 

22 

26 

29 

25 

11 

-10 

-  1 

0 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  CNSLANO 
JANUARY    IMl 


DirOiMeoOi 


SUIloa 


WORCCSTEK  «e  AIRPORT 
WORCESTER 


NEW  HAMPSHIRE 
BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

COLEBROOK 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  I  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FA6YAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  1  Nw 

6RAFT0N 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA   2  NNW 

NORTHWOOO 

PETERBORO   2  S 

PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  0AM 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 


MA> 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


J5   29   25 

19   U 


JJ  )i       ii 

10   21   12 


2J   2A   41 
12   11   le 


30   2S   *» 

lA   1> 


32   27 
29   11 


37   2» 
22  a 


42   3* 
2S  11 


49   3* 
1*   20 


♦  9   3* 

20   It 


92   29 

22    9 


32   31 
15   5 


90   34 
20   16 


30   34 
19   16 


29   30 
2 


31 
24 


30   32 
14   17 


30   30 
11   19 


33   30 
24  a 


32   36 

13   17 


31   29 
IB   17 


33   29 

24   7 


32   30 
21  -  1 


45   37 

20 

33 


40 

37 

27 

21 

26 

33 

40 

2 

30 

34 

39 

S 

2B 

32 

46 

7 

23 

30 

42 

5 

2B 

27 

35 

36 

-  8 

22 

21 

-18 

29 

43 

41 

12 

21 

2S 

41 

41 

-  1 

10 

29 

-  4 

27 

35 

46 

43 

33 

31 

26   26   39 


16   28 
-2-6 


11   11 
•17  -15 


26   28 

10    2 

22   30 


-  I 


25 


28 
-  2 


18 


28   28 

20   15 


18   13 
-  1 


34   35 
13    9 


32   33 
18   17 


29   31 

18   16 


44   32 
15   10 


35   33 

14   10 


39   31 
13   18 


33   36 
13   18 


28   31 
17   16 


37   31 

17   10 


21 

0 


-  4 
27 


25   23  28 

119  6 

17   18  22 
-11-7-1 

33   24  24 

■  4  -  9  2 

33   32  33 

5    4  6 

28   29  32 


26  24  34 

10  9  11 

23  24  39 

3  3  11 

26  21  33 

6  5  1 

32  30  25 

-  1  2  20 

28  26  32 

7  11  11 

27  25  26 

-  1  -10  -  6 

33  32  40 

5  5  8 

26  22  33 

10  8  4 

26  20  29 


44   ja   24 

32   17   13 


49   40   27 
26   27   19 


13   22   20 


45   36   24 


20  18 

36  33 

21  20 

26  32 

12 

46  42 


50   38 
20   20 


42   38   20 
14   19   10 


45   37   22 


41   49   44 
12   14   12 


46   40   34 


5 

5 

10 

24 

18 

19 

30 

41 

40 

28 

5 

10 

25 

27 

12 

9 

17 

22 

19 

1 

15 

6 

11 

-  5 

-12 

29 

35 

48 

41 

28 

2 

10 

14 

20 

14 

24   26   13 


34   32 
20   20 


41   41   41 
18   16   23 


43   42   27 
16   24   10 


35   46   39 


43  39  31 

12  30  14 

39  37  30 

23  29  12 


26   38   34 

9   18   19 


29   37   99 

9   10   16 


36   33 

3  -  1 


23   37 
-8-3 


IS 


3-4   17 


19   32   26 


29   32   39 


24   41   35 


33 

29 

47 

6 

-    ' 

18 

31 

36 

46 

17 

r  1 

20 

16   29   24 
16  -14  -10 


24   36   34 


30   34   32 


29   43   35 


20   36   32 


29  42  38 
9   10  14 

30  38  35 
1    6  16 

19   41  30 

5-2  3 

25  29  30 
2-7-5 

26  40  30 
1    4  7 

23   28  35 


33   32 
-  3   11 


29   30   33 


40   90   34 
19   34   19 


42   94   40 
10   92   23 


30  47  35 

■3  24  10 

16  32  49 

■62  4 

14  41  46 

■4  7  9 

22  34  52 

2  10  25 

19  35  45 

■5  7  10 

30  39  29 

■15  24  11 

39  50  30 
1  25  22 

30  49  37 

•7  5  13 

40  50  39 

3  24  21 

40  49  39 

•3  30  20 

32  42  30 
-12  10  3 

6  24  36 

-23  -  9 

33  49  43 
-  1  12  21 

37  49  38 


16 


17 


41   37 
22   11 


28   40   37 
la   17   22 


25   38   39 


32   29   43 


32   28   39 
12   14   13 


30   49 
17   20 


38   39 

3-3 


33   47   29 


25   42   32 


32   46   28 


35   49   38 


40   49   42 


36   45   36 


21 

1 

24 
11 

21 
12 

42 

50 

36 

4 

28 

20 

39 

50 

44 

10 

27 

20 

32   47   32 


39   48   35 


44   50   40 


45   40 
7    6 

40   39 


46   40 
6   22 


27   41   36 


39   35 
8-2 


23   37 
-  5  -X3 


30   49   39 
21   11   16 


40   38 
7   11 


38   36 
8    1 


40  40 
5   20 

41  38 


26  37  35 

11  2  -10 

24  38  38 
15  6-2 

31  31  43 

20  7  9 

29  45  39 

19  1  20 

26  37  36 

20  19  16 

25  26  4 
13  11  -15 

29  45  41 

19  5  15 

29  43  38 

18  19  20 

25  38  35 

17  15  21 

20  45  36 
7  15 


22   19   16 


16   10 
12  -10 


13      a 

■15  -11 


24   15 
■14  -12 


2    3 

•26  -14 


11 
-17 


15   11   19 


17   12 
15   0 


-33  -20  -26 

22  16   17 

23  -15  -27 


16   10 
•9-1 

6   2 

■26  -  6 


■21  -28 
16   10 


7   9 

•19   0 

20   12 


14   12 
•  4   2 


30  10   14 

0  2-1 

22  14   19 

•4  0-6 

16  7   10 


3   2 

-17  -16 


18   14 
0   2 

21   13 


-  1 


21   10 

-  I  -  1 


30   40 
10   10 


34   27   36 


28   44   40 


28   12 
•4-9 


16   12 

3    1 

32   11 


35   40   36 


25   15   23 


15   13 
-  1    2 


14   10   17 


la  13  I* 

0-2-1 


20  19  la 
7-6-4 


12   19   16 
6   4    3 


14   21   29 

-4-2    7 


12   20 
-25  -24 


11   12 
-10  -  9 


20   16 
-12  -27 


16   16 
-29  -26 


19   21 
-18  -26 


17   16 
-26  -15 


10      a 

-28  -29 


•37  -28  -31 


la    16    12 

•33  -25  -33 


10 
-23 


19 
-18 


22 
-35 


-  7 
23 

21 
-28 

19 

-10 

17 
-10 

12 

-16 

17 
-24 

21 
-20 

19 
-26 


19   12 
•12  -22 


17   17 
-25  -27 


IS 
-17 


14   15 
-20  -21 


14   17 
•20  -34 


5    7 

16  -15 


19    7 

22  -10 


10    3 
14  -14 


11   10 
29  -  9 


•26  -22 

16   17 


16   14 
■5-6 


13   16 
•  6   0 


2   9 
•16  -18 


9-5 
■21  -2* 


12   15 

•3-2 


11   11   13 


12   10   19 
•6-17    0 


16   17 
•  6  -15 


11   14 
•  4   1 


•29  -24  -  6 


12   10 
•19  -18 


14   16 
■20  -  2 


17   19 
■12  -  5 


7   10 
■10  -  9 


■14  -  2 
■34  -24 


18   20 
■7-5 


14   16 
•5-6 


14   15 
•12  -17 


12 
■15  -11 


20   15 
■23  -23 


13   11   17 


23   18   20 
-27  -20  -25 

17   15   18 
■22  -13  -23 


11   15 

•7-4 


-13  -22 
11   19 


16   14 
-23  -13 


20   23 

-10  -  9 


8   17   15 


2a   29   30   31 


la   23   II   20  I  26. i 


21   27   23   la   29.2 
0   2    3-6   9.8 


18   21 
-8-1 


13   19 

-19  -13 


14   22 
13  -11 


19   27 
-18  -16 


18   22 
-11  -  6 


24   27 
•13  -11 


26   28 
•11  -19 


24  2a 

•13  -19 


21   29 
-10  -  5 


19   24 
-20  -14 


1   16 
-20  -18 


25   28 
•15  -13 


20   24 
-22  -23 


20   27 
-12  -  9 


24   29 

-18  -18 


22   25 
-  7  -10 


20   24 
-17  -14 


19   24 
•17  -14 


20  26 
-11  -  9 


23   28 
-20  -18 


15   15 
■12  -  7 


28   14 
-  a  -19 


17   10 
-10  -11 


29   18 

-  4  -19 


2a  19 

-  7  -19 


17   12 
-22  -16 


19   23 
■  9  -17 


IS   22 
-  7  -16 


23   23 

0  -15 


18   20 
■19  -19 


12   11 
-21  -16 


19   23 
-  7  -20 


16   18 
-17  -29 


17   20 
-  9  -14 


23   24 
-19  -15 


16   21 
■  3  -10 


12   17 

■21  -la 


22.6 
0.3 

23.7 

■  3.7 

21.7 

-  0.3 

27.0 
1.9 

27.3 

-  3.6 

20.8 

•  6.6 

26.2 
0.7 

27.2 

■  i.a 

30.3 
3.8 

27.1 
1.1 

20.6 

-  6.7 

14.4 

-ia.3 

27.8 
1.8 

29.6 

•  4.1 

23.7 

-  0.6 

29.0 

-  0.9 

25.9 
3.2 

19.9 
-10.9 

24.5 

-  4.3 


20   22 
■  7  -13 


20   29 
■  3  -20 


19   20   15   17 


9-5 
-16  -17 

24   28 
-11  -  a 


21 
-  3 


15  25 
-15  -15 

19   26 
-11  -11 

16  23 
-16  -15 

22   30 
■17  -10 


-10  -10 
23   26 


-16  -13 
-25  -28 

22   25 

-  8  -12 

17   22 
1  -  a 

16   20 
-8-2 

12   10 
-4-1 

30   30 
-10  -17 

20   29 

-  9  -11 

26   20 
-17  -19 

24  28 

-  4  -15 

16   23 
0  -13 

16   20 
0  -11 


29.3 
0.3 

23.3 
6.S 

9.2 

-  9.6 

29.9 
1.9 

28. 3 
7. a 

26.8 
9.8 

22.9 
0.6 

27.4 
0.0 

27.9 
3.5 

26.2 

-  2.8 

31.8 
3.9 

26.2 
3.9 

29.9 
2.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1961 


Station 

Day 

Oi  Month 

« 
2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

50 
31 

34 
25 

32 
25 

31 
24 

31 
23 

46 

31 

47 
37 

43 
25 

28 
19 

31 
16 

41 
29 

38 
23 

44 
20 

49 
39 

41 
32 

37 
28 

39 
29 

40 
23 

27   29 
19    9 

19 
8 

23   23 
7   14 

23 
13 

18   19 
7   14 

19 
14 

22 
15 

25 

17 

22 
16 

26 

17 

l\:l 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

39 
22 

34 
20 

29 

15 

28 
15 

45 
21 

50 
31 

41 
21 

27 
15 

29 
12 

42 
14 

37 
20 

44 
13 

62 
37 

40 
23 

26 
19 

44 
20 

35 
17 

20   20 
6    3 

17 
-  2 

21   18 
-6-3 

17 
2 

15   21 
-5-2 

18 
6 

21 

0 

28 

4 

20 
6 

24 
6 

30.1 
11.7 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

45 
22 

42 
24 

32 
16 

30 
12 

30 
18 

46 
20 

50 
29 

45 
33 

37 
18 

34 
9 

42 
12 

39 
32 

45 
11 

53 
31 

49 
33 

34 
26 

40 
23 

37 
29 

30   25 
12    6 

18 
-  1 

23   20 

-14  -  8 

21 
-  7 

18   23 
-7   0 

20 
U 

22 

-13 

26 
-  7 

23 
-  2 

25 
-  5 

33.0 

11. e 

NE'VPORT 

MAX 
MIN 

46 
28 

37 
26 

33 
25 

33 
20 

32 
20 

47 
27 

49 
37 

47 
36 

38 
21 

29 
18 

42 
25 

38 
26 

44 
20 

61 
39 

46 
33 

36 
29 

46 
32 

41 
28 

29   26 

16   10 

22 

4 

27   21 
5    9 

20 
12 

17   23 
4   10 

24 
13 

27 
8 

30 
14 

23 
14 

29 

14 

33.9 
20.1 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

42 
25 

37 
26 

31 
22 

32 
19 

31 
19 

48 
24 

50 
36 

44 
23 

30 
19 

33 
15 

44 
16 

37 
21 

45 
16 

56 
39 

42 
27 

30 
26 

41 
23 

37 
18 

22   24 
12    6 

20 
2 

23   20 
-6    3 

20 
-  2 

17   22 
2    5 

20 

7 

23 

1 

28 

7 

21 
9 

26 

10 

32.1 
15.2 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

41 
12 

32 
16 

34 

1 

29 

0 

29 
-  6 

28 
-  6 

29 
5 

42 
25 

39 
15 

24 
-  2 

28 
-  6 

33 
-  5 

26 
0 

33 
3 

45 
17 

32 

17 

26 

4 

37 

5 

31   10 
-7-5 

8 
-14 

17   13 
-25  -24 

12 
-22 

11   13 
-21  -  7 

12 

-  7 

16 

-10 

-11 

23 
-11 

22 

-10 

25.7 
-  2.6 

BENNINGTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

39 
20 

24 
10 

25 

3 

24 
6 

26 

-10 

41 
9 

45 
20 

23 
10 

25 

-  4 

43 
1 

35 
12 

44 

7 

51 
27 

36 

17 

30 
20 

40 
14 

38 
12 

14    8 
-5-2 

13 
-20 

17   17 
-15  -15 

14 
-13 

11   13 
-20  -10 

15 
-  3 

18 

-  4 

_  2 

18 
-13 

21 
-  3 

26.4 
1.6 

BLOOMFIELD 

MAX 

MIN 

32 

2e 

28 
15 

26 
-  4 

23 
-10 

18 

-  7 

20 
-  3 

36 
20 

35 
27 

27 
U 

20 
-15 

34 
-11 

32 

-  4 

24 
-13 

37 
27 

34 
-  5 

26 
-  2 

38 
3 

35 
4 

8   6 
-28  -10 

6 

-13 

10   15 
-32  -26 

12 
-24 

4    8 
-15  -21 

10 
-  6 

20 
-15 

-12 

18 
-23 

16 
-16 

21.9 
-  5.B 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

16 
13 

22 

4 

17 
0 

13 
-  6 

16 
-12 

36 
5 

43 
32 

37 
17 

16 
-  2 

18 
-  6 

36 
16 

20 
-  1 

36 
2 

41 
15 

16 

2 

19 
-  2 

38 
-  2 

37 
-  6 

1    1 
-10-8 

9 
-11 

13   12 
-15    2 

6 
-10 

8    6 
-  9  -13 

7 
-  5 

16 
-  4 

10 
-13 

13 
-  5 

19.4 
-  1.0 

CAVENDISH 

MAX 

MIN 

28 

14 

29 
13 

27 
-  7 

25 

t-  4 

25 

0 

30 
-  2 

46 
15 

39 
24 

29 
13 

27 

-  7 

38 
-10 

37 
6 

33 
-  3 

49 

10 

33 
14 

31 
18 

37 
12 

39 
10 

11    9 
-17  -  2 

16 
-11 

19   15 
-29  -20 

14 
-30 

10   15 
-12  -  6 

16 
0 

21 
-16 

-15 

19 
-20 

21 
-15 

26.3 
-  2.5 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

39 
25 

32 

13 

27 

-  7 

28 
-12 

18 
-10 

22 

-  8 

29 

4 

42 
28 

39 
11 

20 
-15 

24 
-14 

35 
-  4 

16 
-  6 

32 
1 

46 
4 

27 
3 

28 
-  5 

37 

-  4 

20    7 
-23  -22 

1 
-15 

15   14 
-27  -26 

15 
-26 

12    9 
-2*  -16 

12 
-15 

13 
-13 

-16 

25 

-20 

14 
-22 

23.2 

-  8.6 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

32 
16 

28 
14 

24 

7 

20 
1 

25 
-12 

33 
13 

42 
32 

42 
26 

26 

12 

21 

-  6 

32 
14 

32 

7 

33 
-  2 

34 

7 

25 
11 

20 

7 

33 

0 

38 
8 

8  -  I 
-12  -  7 

11 
-  8 

14   12 
-18  -  2 

10 
-10 

10   11 
-15  -17 

10 

-  4 

17 

0 

18 
-  8 

20 
-  5 

22.6 
1.5 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

32 
18 

34 
11 

30 

-  3 

25 

0 

39 
6 

46 
34 

45 
28 

28 

13 

20 
-  9 

39 
-  2 

36 
8 

46 
8 

39 

13 

37 
8 

39 

17 

18   10 
-8-4 

10 
-19 

12   16 
-12  -13 

14 
-17 

13   12 

-  7  -10 

14 
-  8 

20 
-  5 

.  2 

24 
-12 

20 
8 

26.4 

1.5 

EN05BURG  FALLS 

MAX 
MIN 

20 
12 

21 
9 

19 

-  7 

15 

-11 

18 
-23 

33 
-  5 

40 
28 

41 
17 

18 

3 

19 
-20 

37 
-10 

32 
-13 

34 
-10 

41 
28 

26 
-  6 

23 
-12 

38 
-  5 

37 
0 

4    5 
-27  -13 

11 
-15 

15   16 
-27  -  6 

11 
-18 

4   6 
-16  -20 

23 

-  2 

23 

0 

-12 

11 
-14 

15 
-13 

21.8 
-  6.7 

MC  INDOE  FALLS 

MAX 
MIN 

38 
29 

30 
15 

24 

0 

23 

-  4 

24 

-  4 

20 
0 

25 

4 

36 
26 

37 
16 

20 
-  8 

19 
-  8 

32 

-  4 

15 
-  3 

34 

0 

47 

0 

25 

7 

28 
6 

37 
6 

15    6 
-16  -16 

6 
-  7 

14   10 
-21  -22 

16 
-19 

8    7 
-16  -17 

10 
-16 

12 

-10 

-^8 

23 

-11 

14 
-12 

21.9 
-  3.5 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

38 
22 

31 
13 

23 
2 

22 
-  6 

16 
0 

20 
0 

32 
5 

40 
32 

37 
15 

17 
-10 

19 
-10 

36 
-  2 

14 
-  5 

29 
5 

48 
2 

24 

1 

27 
0 

38 
0 

20    5 
-19  -19 

3 
-  5 

13   12 
-24  -23 

16 
-20 

10    6 
-19  -  7 

10 
-  7 

10 
-  7 

-  7 

25 
-13 

14 
-1* 

21.8 
-  3.9 

MONTPELIER  FAA  AP 

MAX 
MIN 

30 
11 

25 
6 

25 

7 

17 
4 

19 
4 

30 

3 

39 
26 

35 
15 

18 
-  2 

19 
-  7 

36 
-  3 

19 
-  2 

34 
-  2 

46 
20 

24 

3 

26 
6 

39 
5 

35 

-  7 

5    1 
-13  -  4 

5 
-U 

13   13 
-20  -  8 

9 
-15 

4    7 
-11  -  8 

10 
-  5 

17 

-  4 

22 

12 
-  7 

13 
-  6 

20.9 
-  0.7 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

22 
16 

22 

0 

16 
6 

7 
1 

10 
-  4 

23 

4 

27 
19 

27 
4 

6 
-  2 

11 
-  5 

19 
5 

19 
-  2 

25 
-  3 

28 
17 

29 

-  3 

30 
U 

31 

22 

4   0 
-30  -14 

-  5 
-20 

-  1    1 
-33  -30 

0 
-14 

-9-5 

-  2 

-13 

-  1 

-  7 

3 
-14 

-  2 

11.7 
-  4.4 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

28 
13 

23 

0 

20 

1 

15 
-  1 

15 
-  6 

29 
3 

38 
29 

36 
16 

16 
-  6 

19 
-12 

34 

2 

13 
-  6 

32 
-  4 

42 
9 

17 

19 
-10 

37 
-  1 

36 
-  6 

2   2 

-12  -13 

10 
-14 

11   15 
-24  -14 

8 
-17 

1    7 
-12  -  7 

7 
-  8 

19 
-  2 

22 

12 
-19 

13 
-10 

19.3 
-  4.* 

NORTH  DANVILLE 

MAX 
MIN 

26 
18 

22 

1 

21 
1 

19 

-  4 

16 

2 

22 

2 

34 
22 

34 
15 

16 
-  3 

20 
-  8 

32 
-  4 

20 
-  5 

25 
-  6 

43 
18 

35 

1 

30 
8 

35 
6 

35 
-  6 

6    5 
-16  -  3 

12 
-12 

6   13 
-21  -12 

10 
-17 

3    6 
-10  -10 

10 

-  4 

16 
-  8 

20 

12 

-14 

12 
-  8 

19.9 
-  2.6 

NORTHFIELD 

MAX 
MIN 

42 
26 

30 
12 

30 
-  6 

24 

-10 

20 
-  2 

24 
-  3 

32 

3 

41 
25 

36 
13 

16 
-14 

18 
-14 

41 

2 

15 
-  6 

39 
-  2 

51 
0 

30 
-  1 

28 
-  2 

39 
-  2 

21   12 
-20  -22 

10 
-12 

18   14 
-28  -22 

17 
-24 

11   10 
-22  -14 

12 
-12 

17 
-10 

21 
-11 

27 
-19 

17 
-15 

24.7 
-  6.9 

REAOSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

40 
14 

31 

le 

26 

-  1 

25 
3 

23 
11 

24 
5 

42 
11 

47 
21 

35 

10 

20 
0 

27 
-  2 

39 
-  2 

23 

3 

39 

6 

60 
19 

34 
20 

30 

n 

40 
12 

27   18 
-7-6 

10 
-15 

14   16 
-23  -23 

15 
-21 

13    8 
-13  -  6 

17 
-  6 

11 
-  5 

19 

21 

-13 

16 
-13 

25.8 

0.1 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

34 
16 

27 
10 

31 
6 

26 

e 

27 

-  7 

35 
6 

45 

31 

41 
27 

28 
15 

29 

-  5 

40 
1 

36 
9 

41 

3 

47 
24 

40 
10 

23 

12 

37 
6 

37 
9 

10    2 

-11  -  6 

16 

-13 

19   18 
-12    0 

13 
-14 

14   13 
-7-9 

11 
-  I 

20 
0 

26 

26 

-  6 

22 
-  2 

26.9 

3.4 

SAINT  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

17 
13 

23 
13 

19 
-  4 

15 
-  8 

14 
-  6 

34 

2 

41 
30 

41 
20 

20 
2 

22 
-  8 

33 
11 

36 

-  1 

33 
-  3 

43 
27 

28 
-  4 

14 
-  9 

33 
-  2 

38 

-10 

2    3 
-13  -10 

13 
-  8 

15   17 
-16    0 

9 
-  9 

5    9 

-9-9 

6 
-  6 

23 
2 

25 

15 
-12 

16 
-14 

21.4 

-10. e 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

36 

28 

30 
15 

25 

23 

-  7 

22 

-  6 

21 
1 

36 
16 

37 
28 

28 
14 

16 

-12 

26 
-12 

28 

1 

20 
-  6 

44 
10 

38 
2 

29 
3 

35 

1 

36 
7 

8    5 

-22  -  4 

17 
-11 

10   19 
-26  -20 

13 
-22 

9    8 

-10  -15 

16 
-  2 

21 
-12 

25 

21 
-16 

12 
-12 

23.1 
-  3.3 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

36 
14 

28 
14 

25 
-  4 

22 
6 

19 
3 

20 

0 

37 
15 

43 
29 

29 

7 

16 

-  7 

26 
-  6 

36 
14 

20 
-  1 

40 
6 

46 
21 

27 

17 

26 

4 

37 
8 

23   12 
-2-1 

4 
-23 

6    9 
-22  -20 

10 
-26 

8    8 
-25  -12 

14 
-  5 

10 

-  I 

11 

18 
-15 

13 
-13 

21.9 
-  0.7 

VERNON 

MAX 
MIN 

38 
5 

33 
16 

35 

0 

25 
-  2 

26 

-  9 

29 
-  9 

38 
10 

46 
26 

39 
13 

27 
0 

29 
-  5 

35 
-  5 

30 

4 

36 

5 

43 
24 

34 
12 

28 
5 

39 

6 

34   13 
-7-6 

9 
-20 

17   16 
-26  -25 

15 
-25 

17   19 
-23  -  9 

18 
-  7 

20 

-10 

25 
-16 

28 
-15 

25 
-15 

27.9 
-  3.5 

WATERBURY  1  NNE 

MAX 
MIN 

36 
20 

30 
9 

23 
5 

23 
-  2 

18 
5 

20 

4 

37 
9 

39 
31 

33 
11 

19 
-  7 

19 
-  3 

35 
3 

20 
11 

47 
17 

46 
3 

26 

27 
3 

37 
6 

U    6 
-15  -  9 

10 
-  7 

13   12 
-21  -  5 

17 
-16 

10    7 
-11  -  6 

8 
-  5 

17 
-  3 

20 

22 
-11 

15 
-  8 

22.6 
0.3 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

35 
15 

30 
11 

24 

-  4 

25 
-  9 

17 

-U 

18 
-12 

26 
-  2 

38 
24 

35 
11 

16 
-17 

17 
-17 

30 

-u 

11 
-11 

25 
-U 

39 

-  5 

25 

29 

-  4 

35 
-10 

15    5 
-25  -26 

1 
-19 

12    9 
-32  -29 

15 
-27 

9    6 
-27  -25 

8 
-25 

9 

-12 

20 
-12 

22 
-23 

12 
-23 

19.9 
-12.0 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

40 
16 

32 
18 

28 
-  6 

23 
-14 

25 

-13 

23 

-11 

38 
3 

43 
14 

38 
14 

23 
-12 

21 
-10 

39 

20 
-  6 

39 
2 

50 
12 

31 
13 

27 
-  4 

38 
0 

25    9 
-21  -19 

5 
-19 

18   13 
-28  -17 

16 

-27 

12    9 
-26  -18 

11 
-17 

14 
-16 

20 
-14 

25 

-19 

16 
-20 

24.9 
-  8.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  i^dex 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  CNQLANO 
JANUARY  1961 


Station 

D«y  oi  month 

\ 

Dapth 

1 

3 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

STORRS.  cram. 

1-3  INCHIS 

HU 
MIN 

3» 

as 

3S 
33 

32 
30 

32 
39 

31 
38 

34 
30 

35 
33 

35 
34 

34 

38 

- 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

34 
33 

32 

31 

31 
29 

30 
38 

30 
38 

26 
38 

30 
28 

30 
30 

30 
38 

30 
28 

29 
28 

30 
28 

. 

4  IMCBIS 

HAZ 
MIX 

se 

S4 

36 
34 

34 
33 

33 
30 

33 
39 

33 
30 

35 
34 

36 

35 

35 

31 

- 

- 

. 

- 

_ 

. 

36 
34 

36 
35 

35 
33 

34 
34 

34 
32 

32 
30 

31 
30 

32 
39 

39 
29 

30 
29 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

30 
30 

30 
30 

32.9 
31.4 

8  INCHIS 

HAX 
UIN 

S5 
34 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

- 

- 

- 

I 

I 

I 

I 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33.8 
33.5 

KmCSTON,  R.  I. 

HAX 
MIN 

33 
31 

33 
31 

30 
28 

30 
28 

32 
29 

32 
30 

32 
31 

32 
30 

31 
30 

31 
28 

32 
28 

32 
31 

31 
28 

32 
30 

31 
30 

30 
30 

31 
31 

31 
30 

30 
28 

30 
28 

30 
28 

29 
27 

28 
26 

27 
22 

26 
21 

26 
23 

28 
26 

27 
23 

26 
22 

26 
22 

26 
22 

4  INCHES 

29.8 
27.5 

8  IHCHSS 

HAZ 
MIR 

33 
S3 

33 
33 

32 
31 

32 
31 

32 
32 

32 
31 

32 
32 

32 
31 

32 
32 

32 
31 

32 
32 

33 
32 

32 
31 

32 
32 

32 
31 

31 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

31 
30 

31 
30 

31 
29 

31 
29 

30 
30 

30 
29 

30 
29 

30 
29 

30 
28 

29 
27 

29 
27 

29 
28 

31.3 
30.4 

12  INCHIS 

S  PH 

33 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

32.7 

34  INCHES 

S  PH 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

35 

35 

35 

36 

36 

36 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35.6 

8BRLIN0T0N  0  OF  VT. ,  VT. 

HAX 
HIN 

31 
30 

31 
30 

31 
SO 

32 
31 

32 
30 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

30 
30 

31 
30 

30 
30 

31 
30 

31 
31 

31 
30 

30 
29 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
29 

30 
29 

30 
29 

29 
29 

29 
29 

29 
29 

29 
29 

29 
29 

29 
29 

29 
28 

1  INCH 

30.3 
29.8 

3  INCHIS 

HAX 
HIN 

31 
31 

31 
30 

32 
31 

32 
32 

32 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

31 
30 

31 
31 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
29 

30 
29 

30 
29 

30 
29 

30 
29 

30 
29 

29 

29 

30.7 
30.2 

10  INCHES 

HAX 

HIN 

33 
32 

32 
32 

33 
32 

34 
33 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 

31 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32.1 
31.8 

Storra,  Conn. 


ElDffSton,  R.  I. 


Slope  of  Ground:   Doimhlll  less  than  3  percent  to  the  northeast.   Soil  Type:   Woodbridge  loam.   Ground  Cover: 
Instrumentation:   3  Level  Bristol  Temperature  Recorder. 


Grass  sod. 


Slope  of  Ground:   Level.   Soil  Type:   Bridgehampton  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass,  clipped  to  2  inches. 
iDStrufflentation:   4  and  8  Inch  Depth  -  Thermocouple  with  Bendix-Frlez  Recorder.   12  and  24  Inch  Depth  -  Standard  Soil 
Thermometers. 


Burlington  U  of  Vt,,  Vt. 


Slope  of  Ground:   Less  than  5  percent  to  the  northwest.   Soil  Type:   Melrose,  fine  sandy  loam.   Ground  Cover: 
Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


See  reference  note*  toUowing  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NSW  EMGLAMD 
JANUARY  1961 


Day  oJ  month 

StatioD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  »B  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.5 
T 

T 

2.2 

1.8 

4 
.5 

4 
.4 

3 
.4 

a. 7 

2 
.3 

6.8 
9 
.7 

11 
.9 

T 

10 

.9 

T 
10 
.9 

.8 
10 
.9 

11 
.9 

2.2 
10 
.9 

T 

12 

.9 

12 
1.0 

11 
.9 

10 
.9 

T 
8 
.9 

COLLI NSV ILLS  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2.5 

. 

. 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10.0  3.0 

- 

15.0 

5.0 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 

- 

- 

- 

- 

DANBUBY 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 

2.0 
6 

6 

6 

6 

6 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

2.0 

4 

3.0 
6 

6 

6 

T  11.0 
6   16 

16 

16 

T 
16 

T 
16 

16 

1.0 
16 

1.0 
16 

15 

15 

15 

15 

GBOTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.2 

3 

1.5 

4 

4 

3 

1.5 
5 

8.5 
11 

11 

11 

T 
11 

.5 
11 

11 

3.5 
14 

.3 
14 

14 

12 

10 

8 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HARTFORD  TO  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

3.2 

6 
1.4 

7 
1.9 

6 
1.8 

S 
1.8 

5 
1.7 

T 

5 

1.4 

3 
.8 

T 
2 
.6 

2 

.6 

2 
.5 

2 

.5 

2 
.4 

2 
.4 

2 

.3 

5.0 

T 

5.5 
7 
.7 

9 

1.6 

8 
1.6 

.7  13.; 

8    18 

1.5  1.8 

23 
1.7 

23 
1.7 

T 
23 
1.7 

.1 

22 

1.6 

22 
1.6 

2.0 

22 

1.7 

.6 

as 

1.7 

24 

1.7 

24 
1.7 

23 

1.7 

19 
1.6 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 
T 

T 

7.0 
7 

8 

6 

5 

7.0 
12 

9.0 
20 

16 

T 
14 

T 
12 

12 

11 

2.0 
13 

12 

12 

11 

11 

MOUNT  CARllEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 
3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

3.8 

4 

T 

4 

4 

T 

4 

10. 5 
14 

12 

12 

T 
11 

.2 

11 

11 

11 

2.5 
13 

13 

12 

12 

11 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.0 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

3.0 

.9 

4 

.4 

4 
.4 

3 
.3 

3.8 
2 
.3 

8.2 
10 
.7 

13 
.8 

11 
.7 

.3 
11 
.7 

.5 
11 
.7 

10 

.6 

2.1 
10 

.6 

.2 
12 
.7 

10 

.7 

10 
.7 

9 
.6 

8 

.6 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.1 
IS 

3.3 
20 

T 
19 

.3 
19 

.7 
19 

.1 
19 

T 
17 

16 

.1 
16 

16 

16 

15 

15 

15 

14 

10. S 
24 

2.5 
26 

25 

25 

16.5 
41 

7.7 
47 

46 

44 

.2 
44 

.3 
42 

41 

2.8 
43 

42 

42 

41 

T 
41 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.5 

- 

- 

- 

•  10. 0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2.5 
6 

3.5 
8 

6 

3 

•  13.0 
-   18 

16 

16 

16 

T 
16 

16 

1.0 
17 

17 

17 

17 

17 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8.5 

1.7 

- 

- 

11.: 

3.5 

- 

- 

.5 

- 

- 

2.5 

- 

- 

- 

- 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

4.0 
4 

3 

2 

2 

11.5 
13 

13 

13 

T 
12 

T 
12 

12 

12 

2.5 

14 

14 

13 

12 

12 

WOODBURY  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
14 

11 

11 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

8 

5 

6.0 
11 

2.0 
13 

13 

13 

10. 0 
23 

5.0 
28 

28 

28 

T 
28 

1.0 
29 

29 

2.5 
31 

31 

31 

30 

30 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
12 

2.0 

13 

T 
13 

13 

13 

T 
13 

13 

T 
9 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

6 

3.0 
6 

9 

1.0 
9 

9 

8.0 
» 

T 
16 

16 

15 

15 

15 

1.0 
14 

.1 
14 

14 

14 

14 

T 
14 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
12 

T 
12 

1.3 
14 

2.1 
16 

16 

.5 
17 

T 
16 

lo 

T 
10 

10 

10 

T 
10 

10 

S 

S 

1.0 
6 

T 
6 

T 
6 

6 

3.5 
10 

T 

to 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

T 

7 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

- 

2.0 
5 

2.0 

7 

6 

T 
6 

6 

2 

T 
2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

2.0 
3 

3 

3 

3 

10.0 
12 

2.0 
14 

14 

T 
14 

14 

14 

14 

14 

12 

10 

9 

8 

BRASS UA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

- 

- 

.5 

.2 

. 

1.0 

3.0 

1.0 

T 

_ 

.3 

_ 

T 

_ 

_ 

.2 

.3 

_ 

- 

':' 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

.3 

_ 

. 

BRIDGTON  1  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
14 

1.0 
15 

15 

15 

15 

15 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

2.0 
14 

14 

14 

14 

4.0 
18 

IS 

18 

18 

18 

18 

18 

.5 
18 

18 

18 

18 

18 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

12.4 
8 
.9 

3.7 

23 

3.6 

1.6 

23 

3.6 

2.1 

24 

3.7 

T 

25 

4.8 

.6 

20 

4.8 

.9 

20 

4.6 

5.4 

20 

4.7 

.5 

26 

4.9 

26 
4.9 

.4 

25 
4.9 

.2 

25 

4.9 

.6 

22 

4.9 

T 

21 

4.9 

20 
4.9 

T 

20 

4.7 

.4 

19 

4.7 

.3 

18 

4.7 

T 

18 

4.6 

1.8 

18 

4.8 

.6 

20 

4.8 

20 
4.8 

T 

20 

4.8 

T 

20 

4.8 

T 

20 

4.8 

T 

18 

4.4 

18 
4.4 

T 

17 

4.4 

T 

17 

4.4 

.1 

17 

4.3 

I 

17 

4.3 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.3 

2.8 

4.0 

8.0 
11 

11 

T 
10 

T 
9 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

5 

5 

3.0 
8 

7 

6 

6 

5.0 
11 

11 

T 
11 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

8.0 
8 

8 

2.0 
10 

T 
10 

10 

1.0 
11 

8 

2.0 
9 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

1.5 
10 

9 

9 

9 

6.5 
16 

15 

15 

15 

15 

IS 

15 

IS 

15 

15 

IS 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18.8 
32 

.3 
32 

T 
30 

T 
30 

30 

1.0 
«9 

.1 
28 

2.7 
30 

T 
30 

28 

.1 
27 

T 
27 

T 
26 

25 

25 

.3 
25 

T 
24 

.1 
24 

24 

.5 
25 

.3 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

T 
25 

25 

25 

.2 
25 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 
4 

3.0 
14 

T 
15 

11.0 
22 

26 

1.0 
26 

T 
27 

2.0 
27 

T 
30 

30 

T 
28 

T 
26 

T 
26 

T 
26 

26 

T 
26 

T 
26 

T 
24 

24 

2.0 
24 

1.0 
27 

27 

27 

27 

27 

27 

25 

25 

T 
25 

T 
25 

24 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

.5 

- 

- 

- 

- 

1.0 

3.0 

1.0 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

_ 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MACHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

7.0 
5 

5 

6.3 
10 

1.3 
10 

10 

.8 
9 

8 

T 

7 

T 

7 

7 

7 

7 

6 

5 

5 

2.8 
8 

8 

8 

8 

5.5 
11 

11 

.5 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.2 

4.0 

.3 

_ 

- 

- 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.7 

- 

T 

- 

1.0 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MlLLIHOCltET  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

7 

.7 
14 

14 

11. 0 
23 

26 

1.0 
26 

1.0 
27 

1.0 
27 

T 
28 

28 

T 
28 

T 
28 

.1 
25 

25 

24 

.5 
25 

.1 
25 

T 
25 

25 

1.1 
25 

T 
26 

26 

26 

26 

26 

24 

24 

22 

2a 

»a 

T 
22 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 
2 

1.0 
12 

T 
13 

3.0 
14 

16 

1.0 
15 

T 
16 

1.0 
16 

15 

13 

11 

11 

T 
11 

11 

11 

T 
11 

11 

10 

9 

2.0 
11 

T 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

T 
10 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

3.8 
1 
.8 

.2 

5 
.8 

T 
4 
.7 

4 
.7 

4 
.7 

T 

4 
.6 

4 
.6 

3 

.6 

3 
.6 

3 
.6 

3 
.6 

3 

.6 

3 

.6 

3 
.6 

2 
.7 

2.9 

4 
.8 

5 
.7 

3 
.7 

3 

.6 

7,8 

4 
.6 

7 
.6 

7 
.6 

7 
.6 

7 
.6 

7 
.7 

.5 

7 

1.4 

.6 

8 

1.4 

8 
1.4 

8 
1.4 

8 
1.4 

8 

1.4 

RIPOCENUS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

17. ( 

- 

1.0 

1.0 

- 

2.0 

2.0 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 

, 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.5 
6 

1.5 
6 

.2 

6 

6 

6 

6 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

.5 
3 

3 

3 

3 

6.0 

9 

T 
9 

.3 
9 

9 

9 

9 

9 

.3 
9 

9 

9 

9 

9 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.2 

.3 

.4 

- 

_ 

- 

T 

.9 

- 

_ 

T 

_ 

- 

. 

- 

1.8 

T 

_ 

. 

1.1 

_ 

_ 

. 

. 

. 

T 

T 

. 

_ 

. 

_ 

SQUA  PAN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

7.0 

- 

2.5 

- 

- 

2.0 

9.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.5 

- 

- 

1.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

See  reference  notee  tollowing  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KtW    ENGLAKD 

JANUARY  leei 


D«y  of  month 

StatiOD 

\ 

2 

3 

4 

8 

6 

7 

a 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

28 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

HASSACRI/SETTS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

t.O 

a 

5.0 
« 

T 
6 

T 
6 

l.O 
7 

s 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

S.5 

7 

T 

7 

7 

3.5 
7    10 

.0 
11 

11 

11 

T 
11 

T 
11 

2.0 
10   11 

11 

11 

10 

T 
8 

AHHSRST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

T 
8 

T  9.0 
8    18 

17 

17 

12.1 
17   29 

29 

29 

29 

29 

29 

.2 

29 

.9 
30 

30 

30 

30 

30 

BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

2.8 
3 

3 

2 

16.0 
1    17 

15 

14 

14 

13 

13 

3.0 
12   15 

14 

13 

12 

T 
12 

BLUI  HILL  IB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

2 

a 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

S.5 
6 

7 

6 

L3.0 
5    11 

17 

17 

17 

17 

16 

15 

1.6 
17 

16 

16 

IS 

T 

15 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.9 

3.5 
3 
.5 

4 
.4 

1 

.5  11. 8 
1    9 
.7 

13 
1.0 

12 
.9 

12 
.9 

12 
.9 

9 
.9 

1.0 
8 
.9 

.7 

9 

.9 

9 
.9 

8 
.8 

7 
.7 

.3 

7 
.7 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

♦ 

5.8 
3 

.2 
2 

1 

1 

5.3 
12 

11 

11 

11 

T 
10 

10 

10 

.8 
11 

10 

10 

9 

9 

SAST  WARKHAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 

1 

.5 
T 

t.s 

5 

3.1 
8 

7 

7 

T 
7 

T 
7 

7 

2.3 
9 

8 

8 

8 

8 

FALL  RIVBR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

2.3 
2 

.3 
2 

1 

1 

.5  11.0 
1    11 

11 

11 

11 

.1 
10 

10 

.5 
10 

.7 
11 

10 

9 

9 

9 

BATKRBILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 

5 

T 

5 

5 

5 

5 

T 
5 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2.5 
5 

4 

3 

14.5 
3    18 

T 
16 

15 

14 

14 

14 

14 

1.5 
15 

14 

13 

13 

T 
12 

aOLTOKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
10 

1.5 
9 

4 

9 

9 

9 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

T 
7 

6 

0.0 
16 

.5 
16 

15 

15 

9.0 
24 

3.0 
27 

27 

26 

26 

24 

24 

1.2 
25 

24 

23 

22 

21 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

T 

. 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.0 

2.0 

- 

- 

4.0 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

NAMTUCKKT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

.1 
T 

3.2 

2.8 

9 

1.0 

16 
1.8 

.3 

16 

1.7 

.4 

15 
1.6 

1.4 

16 

1.6 

17 
1.6 

1.3 

15 

1.6 

2.1 

17 

1.9 

.3 

17 

1.9 

16 
1.9 

IS 
1.8 

15 
1.8 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

10.! 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

2.0 

- 

- 

- 

- 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.2 
10 

T 
10 

.3 
10 

1.0 
10 

T 
9 

T 
9 

8 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

5 

1.8 
4 

3.4 
9 

9 

T 
9 

T 
9 

6.1 
12 

15 

15 

15 

.3 

15 

T 
15 

2.0 

15 

T 
17 

17 

17 

17 

.3 

16 

PROVINCKTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

READING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

.6 

1 

5.4 
6 

4 

3 

T 
3 

8.2 
11 

10 

10 

10 

10 

9 

1.5 
11 

.9 
12 

11 

10 

10 

.5 
10 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6.0 
6 

6 

5 

5 

12.0 
17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

4.0 
20 

20 

20 

20 

20 

SALEU  CG  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
8 

4 

4 

3 

12.0 
12 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

2.0 
13 

11 

10 

10 

7 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.1 

T 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.5 

1.5 

- 

- 

- 

- 

SOOTHBRIDGE  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
6 

4.0 

4 

4 

4 

T 

4 

T 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

4.5 

5 

6.0 
11 

9 

9 

7.0 
16 

9.0 
25 

24 

24 

T 
23 

T 
22 

20 

2.5 
22 

22 

21 

21 

20 

SPRINGFIELD  ARUORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

5 

4 

T 

4 

4 

T 
4 

4 

3 

1 

1 

12.0 
13 

13 

13 

12 

L2.0 
24 

24 

23 

20 

T 
20 

18 

17 

2.0 
19 

17 

15 

14 

14 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

4.1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

6.8 

- 

- 

• 

L6.9 

- 

- 

- 

- 

- 

2.1 

- 

- 

- 

- 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
13 

T 
12 

T 
12 

1.0 
13 

13 

13 

12 

T 
12 

12 

12 

11 

11 

11 

11 

T 
11 

7.0 
IS 

17 

16 

15 

11.7 
24 

24 

24 

T 
23 

1.0 
23 

23 

1.0 
23 

.8 
23 

23 

23 

23 

.5 
23 

walpole" 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.4 

T 

7.0 
7 

.2 

6 

5 

5 

11.4 
15 

15 

14 

13 

13 

13 

T 
13 

1.1 
12 

12 

12 

12 

12 

WEST  CUIDIINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.5 
18 

18 

T 
17 

.5 
17 

17 

15 

14 

.3 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

12 

12 

7.0 
19 

18 

18 

18 

12.5 
31 

31 

T 
31 

T 
31 

31 

31 

T 
31 

2.0 
33 

33 

33 

33 

T 
33 

WEST  UEDWAY 

SNOWFALL 
SM  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

5.0 
5 

2 

2 

2 

7.0 
9 

9 

9 

8 

7 

7 

7 

1.0 
8 

8 

8 

7 

6 

WINCHENDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

4.0 

- 

- 

T 

T 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

8.0 

4.0 

_ 

_ 

8.0 

U.C 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

3.5 

. 

_ 

_ 

_ 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EdUIV 

3.0 
5 
.8 

6 
1.9 

6 
1.8 

6 
1.7 

6 
1.7 

T 

6 

1.7 

4 
1.5 

T 

2 

1.5 

2 

1.5 

2 
1.5 

2 

1.5 

2 

1.5 

2 

1.4 

1 

1.4 

1 

7.2 
4 
.6 

10 
1.4 

9 
1.5 

.3 

9 

1.5 

18.4 

16 

1.8 

28 
2.7 

26 
2.7 

T 

25 

2.7 

T 

25 

2.7 

24 
2.7 

1.2 

23 

2.6 

.9 

25 

2.8 

25 
2.8 

25 
2.7 

24 
2.5 

T 

23 

2.4 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.2 
12 

2.8 
13 

T 
12 

T 
12 

12 

T 
12 

12 

.2 
11 

.6 
12 

12 

12 

11 

11 

10 

10 

1.9 
12 

12 

.4 
12 

12 

3.5 
15 

.7 
15 

15 

15 

15 

15 

14 

.6 
15 

15 

T 
15 

14 

T 
14 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

L4.0 
22 

22 

21 

20 

20 

T 
19 

.5 
18 

.3 
17 

17 

17 

16 

16 

16 

15 

15 

.5 
15 

.5 
15 

15 

15 

5.0 
20 

20 

.2 
20 

19 

19 

19 

.7 
19 

19 

19 

18 

18 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

5.0 

. 

_ 

1.5 

- 

- 

- 

3.0 

- 

. 

- 

- 

- 

. 

- 

1.0 

.5 

- 

- 

2.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CAMNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

4.6 

- 

- 

- 

1.4 

- 

3.2 

4.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.9 

- 

2.0 

- 

3.0 

- 

- 

.4 

- 

- 

- 

.8 

- 

1.7 

- 

- 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

3.7 

9 
1.5 

13 
2.0 

12 
2.0 

12 
1.9 

12 

1.9 

12 
1.9 

12 
1.9 

T 

10 

1.8 

9 
1.8 

9 
1.8 

9 
1.8 

8 

1.8 

8 

1.8 

7 
1.7 

6 
1.5 

1.7 

8 
1.6 

8 
1.6 

T 

7 

1.5 

7 
1.5 

5.2 

8 
1.7 

13 
1.9 

13 
1.9 

13 
1.9 

T 

13 

1.8 

13 
1.8 

.5 
13 

1.8 

.3 
14 

1.9 

14 
1.8 

14 
1.8 

14 
1.8 

T 

14 

1.8 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

9 

9 

1.7 
11 

10 

10 

9 

12. 
21 

3  T 
21 

21 

20 

19 

17 

17 

.9 
18 

18 

18 

18 

18 

EAST  DEERING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

7.0 
18 

18 

18 

18 

18 

16 

16 

16 

16 

15 

15 

15 

14 

14 

4.0 
18 

18 

18 

18 

6.0 
24 

24 

24 

24 

2< 

1   24 

24 

1.2 
25 

2; 

25 

25 

25 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

♦ 

9.5 

19 

T 
19 

5 
19 

18 

3.1 
18 

8.8 

24 

T 
23 

22 

1.3 
20 

20 

19 

- 

18 

18 

1.8 
19 

T 
19 

19 

1.5 
IS 

- 

1 
18 

T 
li 

T 
)   18 

T 

18 

18 

l.C 
1£ 

- 

T 
18 

.5 
18 

nee  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KE«  ENGLAND 
JAMUAHV  1981 


Day  of  month 

Stdtion 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 

1.0 

5.0 

1.0 

1.0 

2.0 

3.0 

1.0 

T 

SN  ON  GND 

12 

17 

17 

16 

16 

16 

16 

15 

15 

15 

16 

14 

14 

14 

13 

14 

15 

15 

IS 

17 

19 

19 

18 

18 

18 

18 

19 

19 

19 

18 

18 

HANOVER 

SNOWFALL 

8.0 

T 

T 

.1 

T 

1.8 

3.4 

.3 

.5 

T 

.6 

SN  ON  GND 

18 

17 

16 

16 

16 

15 

14 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

15 

14 

14 

14 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

18 

KEENE 

SNOWFALL 

4.2 

2.2 

1.5 

4.2 

4.0 

1.0 

SN  ON  GND 

11 

14 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

10 

12 

14 

13 

13 

17 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

23 

23 

22 

22 

21 

LAKEPORT 

SNOWFALL 

.2 

4.3 

.6 

1.2 

.8 

.4 

3.1 

.9 

T 

SN  ON  GND 

9 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

13 

14 

13 

13 

13 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

. 

- 

- 

_ 

- 

- 

SN  ON  GND 

9 

17 

17 

15 

15 

14 

13 

10 

9 

9 

8 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

5 

4 

5 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

MILAN  7  N 

SNOWFALL 

4.0 

4.0 

T 

T 

1.0 

2.0 

2.0 

1.0 

1.0 

SN  ON  GND 

19 

23 

23 

22 

21 

21 

22 

24 

24 

23 

23 

22 

22 

22 

22 

20 

20 

20 

20 

22 

22 

22 

23 

22 

22 

21 

23 

20 

20 

19 

19 

HILFORD 

SNOWFALL 

3.7 

5.6 

25. 4{ 

1.3 

T 

SN  ON  GND 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

8 

8 

13 

12 

11 

11 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

37 

35 

34 

34 

34 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 

4.7 

2.0 

1.9 

.3 

3.2 

,3 

1.0 

.1 

.2 

7.9 

.8 

.8 

.3 

T 

.4 

SN  ON  GND 

4 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

NASHUA  2  NN¥ 

SNOWFALL 

3.3 

3.5 

.8 

16. a{ 

9.0 

1.0 

SN  ON  GND 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

7 

7 

7 

7 

23 

32 

30 

29 

28 

28 

28 

29 

28 

28 

27 

25 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 

10.5 

1.0 

T 

T 

3.0 

1.0 

5.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SN  ON  GND 

34 

34 

34 

33 

32 

32 

31 

34 

33 

32 

31 

30 

30 

28 

28 

29 

29 

28 

28 

32 

32 

32 

32 

34 

34 

34 

34 

34 

33 

32 

- 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.7 

- 

- 

_ 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.9 

- 

- 

* 

15.0 

- 

- 

- 

- 

- 

.6 

1.1 

- 

- 

- 

- 

SURRY  MOUNTAIN  DAH 

SNOWFALL 

.7 

4.0 

2.0 

1.5 

2.S 

3.5 

1.5 

SN  ON  GND 

10 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

1 

10 

12 

13 

13 

12 

14 

16 

16 

16 

15 

15 

15 

16 

16 

16 

16 

16 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 

1  .0 

5.0 

. 

. 

2.0 

2.0 

1.0 

SN  ON  GND 

12 

17 

17 

16 

16 

16 

15 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

15 

16 

16 

16 

18 

20 

20 

20 

19 

19 

19 

19 

19 

18 

18 

18 

WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

6.0 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

- 

T 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 

4.0 

1.0 

T 

T 

1.0 

T 

.5 

.5 

2.0 

.5 

T 

.5 

T 

SN  ON  GND 

21 

22 

22 

22 

21 

21 

20 

21 

21 

21 

20 

20 

20 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

21 

21 

21 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

19 

19 

19 

RHODE  ISLAND 

KINGSTON 

SNOWFALL 

T 

3.9 

10.3 

T 

2.0 

SN  ON  GND 

T 

4 

2 

3 

3 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

14 

14 

13 

13 

13 

NEWPORT 

SNOWFALL 

. 

- 

. 

. 

_ 

_ 

. 

. 

_ 

_ 

. 

_ 

. 

_ 

. 

_ 

_ 

. 

_ 

. 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

. 

. 

_ 

. 

. 

SN  ON  GND 

2 

1 

1 

I 

11 

11 

12 

10 

10 

10 

9 

9 

7 

5 

4 

4 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

T 

T 

4.2 

1.6 

2.0 

8.2 

T 

.3 

.8 

.3 

SN  ON  GND 

T 

5 

5 

4 

4 

10 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

12 

12 

WTR  EQUIV 

.7 

.9 

.9 

.9 

1.3 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

VERMONT 

BENNINGTON  2  NNW 

SNOWFALL 

T 

6.0 

2.0 

1.0 

1.0 

1.0 

2.0 

2.0 

T 

T 

2.5 

SN  ON  GND 

4 

8 

8 

10 

11 

11 

3 

- 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

4 

4 

6 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

11 

11 

11 

11 

11 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 

9.0 

T 

T 

T 

T 

1.0 

2.0 

2.0 

T 

.5 

.3 

2.0 

2.0 

T 

T 

T 

T 

T 

SN  ON  GND 

24 

24 

23 

23 

23 

23 

24 

26 

28 

28 

27 

27 

27 

26 

26 

26 

25 

25 

25 

27 

27 

27 

27 

27 

26 

25 

25 

25 

25 

25 

- 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

14.5 

T 

.4 

.4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.1 

T 

T 

T 

.3 

.1 

T 

.1 

T 

SN  ON  GND 

4 

17 

17 

16 

16 

16 

14 

11 

10 

10 

10 

9 

9 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

WTR  EQUIV 

.3 

1.0 

1.0 

1.4 

1.3 

1.3 

1.1 

1.1 

1.2 

1.1 

1.1 

1.0 

.9 

.9 

.8 

.8 

.7 

.7 

.7 

.7 

.6 

.6 

.5 

.5 

.5 

.5 

.5 

.5 

.4 

.5 

.5 

CAVENDISH 

SNOWFALL 

5.5 

1.5 

T 

.2 

T 

T 

T 

2.0 

T 

2.8 

T 

T 

.8 

.2 

SN  ON  GND 

16 

17 

16 

16 

16 

16 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

15 

15 

15 

15 

18 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

18 

18 

18 

18 

17 

CHELSEA 

SNOWFALL 

.3 

7.0 

.3 

.2 

3.0 

1.0 

.5 

T 

SN  ON  GND 

11 

17 

17 

16 

16 

16 

15 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

ENOSBUEG  FALLS 

SNOWFALL 

14.0 

T 

T 

T 

T 

4.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SN  ON  GND 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

10 

10 

14 

14 

13 

13 

11 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

10. 0 

T 

T 

_ 

_ 

T 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

_ 

.1 

. 

. 

SN  ON  GND 

18 

17 

17 

17 

17 

17 

15 

14 

16 

16 

15 

14 

14 

13 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

NEWPORT 

SNOWFALL 

12.5 

T 

T 

.1 

1.2 

T 

T 

.1 

T 

T 

.3 

.4 

.3 

T 

.2 

.2 

.3 

.3 

.4 

.3 

SN  ON  GND 

20 

20 

19 

18 

18 

18 

16 

16 

16 

16 

15 

15 

15 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

15 

15 

15 

PERU 

SNOWFALL 

2.0 

4.0 

* 

2.0 

« 

1.5 

* 

2.0 

1.0 

1.0 

SN  ON  GND 

14 

18 

18 

17 

17 

16 

16 

15 

17 

17 

17 

16 

15 

14 

14 

- 

15 

14 

14 

14 

16 

16 

16 

15 

15 

14 

15 

IS 

IS 

IS 

15 

READSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 

1.0 

6.0 

T 

.2 

.5 

T 

T 

T 

T 

5.5 

1.2 

4.5 

3.5 

T 

1.0 

T 

SN  ON  GND 

16 

22 

22 

20 

20 

20 

18 

18 

18 

17 

17 

17 

17 

16 

16 

21 

22 

22 

20 

25 

28 

28 

28 

28 

27 

26 

27 

27 

25 

24 

23 

ROCHESTER 

SNOWFALL 

3.0 

6.0 

3.0 

1.0 

1.0 

T 

2.0 

T 

.5 

SN  ON  GND 

8 

13 

15 

14 

14 

13 

12 

10 

11 

10 

8 

7 

6 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

RUTLAND 

SNOWFALL 

3.0 

5.0 

.5 

T 

T 

T 

1.0 

2.5 

2.0 

.5 

T 

.7 

T 

SN  ON  GND 

7 

12 

11 

11 

11 

11 

8 

7 

7 

7 

6 

6 

5 

4 

4 

7 

6 

6 

6 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

SAINT  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 

20.0 

.5 

.5 

T 

.5 

T 

.5 

SN  ON  GND 

24 

20 

20 

18 

16 

16 

11 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 

3.8 

4.0 

1.0 

T 

T 

T 

T 

1.5 

T 

T 

.5 

T 

.2 

SN  ON  GND 

11 

14 

14 

14 

13 

12 

12 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

12 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

12 

VERNON 

SNOWFALL 

.8 

8.0 

T 

5.0 

1.0 

6.0 

6.0 

1.0 

SN  ON  GND 

12 

18 

16 

16 

16 

15 

14 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

10 

10 

15 

16 

15 

15 

20 

24 

24 

24 

24 

24 

34 

25 

25 

25 

25 

2S 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NKW    nOLAJCD 

jAjcuAST  isai 


r 


''y^\ 


■ 


-O-  I 


NEW     ENGLAND. 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE   MILES 
0  10         20         30        40 


STATION   LEGEND 

O    •  3  Precipitation  only 

(D  Precipitation,   storage 

O  -•--(>-  Precipitation   and   Temperature 

V"  tV"  Precipitalion,  Temperature  and  Evaporation 


I        Double  circle  combinations   indicate  ttie  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 


Rocky   River   Dma 

Gi.ai...,  ».  I.     /  \®         O     ^-<>  •?'."•'  ••■V.oir     "y^tr^)- 

, K.....   .....   ....  i-O-  _  ^B.,.r,oir     >'^'»"il 

_  ^^  ^    *         HorVlcb    Pub    Dtll    PI' 

^       .  IColLwooa    L5«.^_^  ,^^^^^,^l(r_ 03"     .\. 

>.«    »    r       1     "^ 

Bedlore  Hlll»,    ».   -i)    i.,tan  L  Ri.'r/ Pt/."   ^'•''   "  "n>ort  ^-'^^^^-n  * 


kaford    5    H^^-Q-  ^Bridgeport 

^^O    "orwlk   Gks   Plant 


„i«iit  Je,  b.  t_ 


Kl*«rb«*d  laMvch,    R.    t/        -O" 


rs** 


USOOHIi-WB-Aattevlll«,   R.    C.    —   13   I 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly  in  mountainous 
areas. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
JANUART  1961 


0°  J° 


EW     ENGLAND, 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE   MILES 
10  0  10         20         30        40 


ISTB  KERIDIAX  TW  ZOHS 


STATION   LEGEND 

O    •  3       Precipitation  only 
,,0  Precipitation,   storage 

Precipitation   and   Temperature 
Precipitation,  Temperature   and  Evaporation 

Type  of  gage         O    Non-recording; 
•    Recording;        <i    Both  types. 

Double  circle  combinations   indicate  the  availability  of 
mora  detailed  meteorological  data 


-n-Askwiii*,  >.  c. 


laollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  vlll  be  available 
In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data",   Caution  advised  In  using  these  maps  for  Interpolation,  particularly  In  mountainous 
areas. 


TOTAL  PRECIPITATION 


NKW  KNGLAND 
JANUARY  1981 


. 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas, 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


HEW  BBGLAIID 
JAMDABT  1961 


45' 


O   •  9  Precipitation   only 

CD  Precipitation,  storage 

-O- -•--<#-  Precipitation   and  Temperature 

-fy-^-i^  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

Type  of  gage        O      Nan- recording ^ 
•    Recording,      3      Both' types. 

Double  circle  combmations  indicate  tite  availability  of 
more  detailed  meteoroloaical  data 


71* 


70° 


69* 


68*  67* 

USCOim-WB-Aslievllle,    N.    C. 12/60 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


OBSERVATION 
S     I       TIME  AND 
p  TABLES 


■*«KHANSTIO 
SLOOftfltLO 

tltC^t^OHt    mi    ftp 

HULLS   WttDM    (MM 
tOOLIHGTOn 
CANOlCMOOO   L<Uk( 


aj2>   t.lKHf ULP 
02H    NCM   LONOON 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Informnt  Ion  rocnrdliiK  tho  cltnmto  of  Now  Englnnd  may  bo  obtninod  by  wrltlnK  tu  the  State  CI ImatoloKlst  for  Northern  and  Central  New 
KnKlnnd  (Maine,  Nfw  llnmpshlrv,  Vermont,  and  Mnsuachuaetts)  at  Weather  Bureau  Office,  ^900  Post  Office  Building,  Boston  9,  UaHaachuaetts ,  or  to 
the  State  CI Imntolot;  1st  for  Southern  Now  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  nt  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut, 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  thiu  bulletin. 

Stat  ions  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in 
this  Issue. 

Divisions,  as  used  In  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"*  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes 
of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  In  local 
standard  t  ime.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat  ions  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7: 00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables"  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  issues. 
or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

tt   Mount  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont  not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes  for 
the  State  or  Section. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments, 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown, 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month, 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
I  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations ,  elevations ,  exposure  etc .  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  60  cents .   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal 
Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .   Remittance  and  correspondence  regarding  subscript  ions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  ENGLAND  -  FEBRUARY  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   66°  on  the  19th  at  Bedford,  Mass.  and  Windham,  N.  H. 
Lowest  Temperature:   -37  on  the  1st  at  Squa  Pan  Dam,  Me. 

Greatest  Total  Precipitation:   5.95  inches  at  Putnam,  Conn. 

Least  Total  Precipitation:   1.53  inches  at  Northfield,  Vt . 

Greatest  One  Day  Precipitation:  3.20  inches  on  the  4th  at  Putnam,  Conn. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   28.8  inches  at  Caribou  WB  Airport,  Me. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   55  inches  on  the  5th  at 

Norfolk  2  SW,  Conn. 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Mainly  on  February  4,  but  beginning  on  the 
3rd  in  the  south,  a  coastal  storm  battered 
central  and  southern  New  England  with 
crippling  snow  and  gale  winds.   Snowfall 
totals  in  most  of  this  area  far  exceeded 
the  amount  expected  in  annual  heaviest 
snowstorm.   This  storm  is  even  more  re- 
markable as  the  third  such  occurrence  in 
a  single  season.   In  both  area  affected 
and  in  total  amounts,  it  followed  rather 
remarkably  the  pattern  set  earlier  this 
season  by  the  blizzards  of  December  12 
and  January  19-20.   Only  the  low  blizzard 
temperatures  were  lacking. 

The  storm  snowfall  pattern  is  shown  by  the 
accompanying  map.   A  somewhat  smoothed 
picture  is  presented  since  the  map  scale 
and  lack  of  sufficient  data  prevent  show- 
ing all  local  variations.   The  greatest 
reported  snowfall  was  27  inches  at  Putnam, 
Connecticut.   This  slightly  exceeded  the 
storm  maxima  reported  in  New  England  from 
the  December  and  January  blizzards.   The 
general  pattern  of  heavy  snowfall  closely 
followed  those  of  the  two  preceding  storms, 
especially  in  the  rapid  decrease  in  totals 
in  northern  New  England.   As  in  the  Janu- 
ary 19-20  storm,  only  the  York  area  of 
Maine  received  as  much  as  12  inches  but 
this  time  the  decrease  northward  was  even 
more  rapid  in  Maine.   Most  of  Maine  re- 
ceived no  measurable  snow  from  this  storm. 
Much  of  Maine,  New  Hampshire,  and  Vermont 
had  less  than  usual  snowfall  for  February. 
Portland,  Maine,  though  so  near  the  area 
of  heavy  snow  on  the  4th,  ended  the  month 
with  less  than  two-thirds  the  long  period 
average.   Burlington,  Vermont  farther  from 
the  area  of  heavy  February  4th  snowfall, 
received  a  monthly  total  of  only  13%  of  the 
long  period  February  average.   In  southern 
New  England  some  stations  experienced  a  new 
24-hour  record  snowfall  and  many  received 
in  the  one  day  more  than  their  long  period 
February  average. 


Gale  force  winds  were  common  in  Massa- 
chusetts, Connecticut,  and  Rhode  Island. 
Extremes  reported  were  a  fastest  mile  at 
67  m.p.h.  with  gusts  to  84  m.p.h.  at  Blue 
Hill  Observatory,  Milton,  Mass.;  a  fast- 
est mile  of  65  m.p.h.  with  gusts  to  80 
m.p.h.  at  Block  Island,  and  a  fastest 
mile  at  56  m.p.h.  at  Nantucket.   Consid- 
erable glass  was  broken  by  wind,  includ- 
ing large  plate  glass.   Snow  drifts  of 
4  to  6  feet  were  common  in  the  heavy 
snow  area  and  some  were  reported  in  the 
7  to  15  foot  range.   Highway  and  air 
transportation  were  halted  and  rail 
service  was  slowed.   Many  autos  and 
trucks  were  marooned  on  the  highways, 
particularly  in  Rhode  Island.   However, 
the  storm's  occurrence  on  a  Saturday 
markedly  reduced  its  effects  as  com- 
pared to  the  staggering  proportions  it 
might  well  have  reached  had  it  come  dur- 
ing the  working  week.   Yet,  emergencies 
were  declared  in  a  number  of  communities, 
including  Hartford,  New  Haven  and  New 
London,  Conn.   Some  communities  did  not 
open  school  the  following  Monday.   Snow 
removal  costs  were  excessive  and  posed 
a  serious  financial  problem  to  many 
communities  where  the  preceding  storms 
had  exhausted  budgetary  allotments. 
Some  roofs  in  Connecticut  and  a  factory 
roof  in  Norwood,  Mass.,  were  crushed  by 
weight  of  snow. 

Ice  jams  in  some  harbor  areas  caused 
damage,  with  pier  pilings  damaged  in 
Norwalic,  Conn.,  and  in  Mount  Hope  Bay, 
R.  I.   Minor  storm  surge  tidal  flood- 
ings  were  also  reported  in  a  number  of 
areas  but  damage  from  tide  and  wave  ac- 
tion appeared  to  be  minimized  by  the 
presence  of  harbor  ice. 

T"-  .s  was  reported  to  be  the  worst  winter 
storm  in  57  years  of  record  at  Pawvucket, 
R.  I.   Block  Island  was  especially  hard 
(Weather  Summary  Continued  Page  32) 
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WEATHER  SUMMARY  (Continued) 


hit  as  wet  snow  froze  on  utility  wires  and 
built  up  ice  loadings  six  inches  in  diame- 
ter.  Wires  were  downed  just  about  every- 
where throughout  the  Island.   Power  and 
communication  service  was  almost  entirely 
disrupted.   This  snowstorm  was  reported  to 
be  the  most  damaging  there  since  beginning 
of  weather  records  in  1881.   Power  outages 
were  serious  elsewhere  also,  particularly 
in  southeastern  New  England.   Sixty  thou- 
sand homes  were  without  power  in  Providence 
County,  R.  I.,  alone.   Some  30,000  homes  in 
southeastern  Massachusetts  also  were  with- 
out power  and  heat,  many  from  12  to  36  hours 
and  some  for  even  longer.   Emergency  repair 
crews  were  flown  to  some  trouble  spots  by 
helicopter . 

Five  deaths  from  freezing  or  exposure  oc- 
curred, one  in  Rhode  Island  and  four  in 
Massachusetts.   Over  a  score  of  additional 
deaths,  mostly  heart  cases,  were  reported 
as  storm  related. 

A  redeeming  feature  of  the  February  4  storm 
was  that  it  marked  the  end  of  an  exception- 
ally long  period  of  sustained  cold  weather. 
A  regime  of  no  thawing  daytime  temperatures 
and  mostly  sub-zero  minima  began  on  January 
18th.   Over  much  of  Massachusetts  and 
southern  New  England  this  was  the  longest 
enduring  period  of  freezing  temperatures 
since  1918  and  the  second  longest  since  the 
1870's  at  least.   Even  at  Boston,  Mass.,  a 
coastal  station,  continuous  freezing  for 
392  hours,  from  January  18  to  2:30  a.m.  on 
February  4,  was  second  only  to  a  406  hour 
period  in  1918.   Some  stations,  even  in 
southern  Massachusetts,  experienced  15  con- 
secutive days  with  sub-zero  readings,  ending 
with  February  3.   Shore  and  harbor  ice  built 
up  to  near  record  proportions  with  Navy  and 
Coast  Guard  icebreakers  needed  to  free  ice- 
bound vessels.   In  streets  and  other  snow- 
cleared  areas,  the  prolonged  cold  sent 
frost  deep  into  the  ground.   Water  main  and 
street  water  connections  freeze  troubles 
were  general  and  in  come  communities  reached 
emergency  disaster  proportions.   Underground 
water  pipes  on  many  farms  also  froze  under 
snow-cleared  areas.   This  caused  much  extra 


work  in  hauling  water  to  cattle  and  other 
livestock.   Otherwise,  in  much  of  central 
and  southern  New  England  the  snow  cover 
was  so  heavy  and  long  enduring  that  very 
little  frost  penetration  occurred.   Parts 
of  northern  Vermont  and  northern  New 
Hampshire,  however,  where  snowfall  pro- 
vided much  less  than  the  normal  seasonal 
cover  also  suffered  some  pipe  freezing 
troubles . 

At  least  one  far  northern  area  did  not 
escape  heavy  snowfall  accumulations  this 
month.   From  the  23d  to  the  26th,  fre- 
quent snowfall  occurrences  over  northern 
Aroostook  County,  Me.,  piled  up  accumu- 
lations of  from  15  to  30  inches  or  more. 
Hardest  hit  were  the  towns  of  Van  Buren, 
Ft.  Kent  and  Madawaska,  all  in  the  St. 
John  River  Valley.   Reports  indicated 
near  record  amounts  for  the  Valley  of  up 
to  36  inches.   Excessive  accumulations 
on  roofs  collapsed  a  number  of  barns  and 
sheds.   In  at  least  one  case,  several 
garaged  trucks  were  badly  damaged.   Snow- 
fall amounts  tapered  off  southward  to 
around  10  inches  over  central  interior 
parts  of  the  state. 
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BRIDGEPORT  WB  AP          R 
6R0T0N 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT       R 
NORWAL<  GAS  PLANT 
STAMFORD  5  N 

39.5 
40.7 
39.5 
41.1 
42.6 

24.5 
20.5 
23.6 
21.3 
IS. 3 

32.0 
30.6 
31.6 
31.2 
30.5 

3.0 
2.5 

60 
58 
57 
62 
62 

24 
24 
24 
25 
24 

-  3 

-  9 

-  5 

-  3 
-11 

2 
3 
2 
2 
2 

916 
956 
932 
935 
961 

0 

0 
0 
0 
0 

5 
3 
3 

5 
3 

21 
20 
20 
21 
24 

2 
4 
2 
2 
5 

2.86 
4.77 
3.28 
2.33 
3.10 

-    .09 

.77 
1.95 

.92 
1.05 
1.32 

25 

4 

25 

26 

4 

15.0 
13.8 
14.9 

18.0 

19 
19 
20 

22 

5+ 
5+ 
5 

6+ 

7 
5 
7 
5 
6 

3 
3 
3 
1 
2 

0 
1 
0 

1 
1 

WESTBROOK 

42.4 

18.8 

30.6 

58 

24 

-  9 

3  + 

956 

0 

3 

24 

5 

3.50 

1.17 

25 

15.0 

20 

4 

6 

3 

1 

DIVISION 

31.1 

.7 

3.31 

.22 

15.3 

MAINE 

.jSTHERN 

3f.  IDGEWATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT      //R 

GREENVILLE 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

HOULTON  1  NE 

23.9 
27.8 
25.3 
24.8 

1.3 
3.1 
3.8 
3.2 

M 
12.6 
15.5 
14.6 
14.0 

2.8 

.5 

-  2.2 

40 
41 
41 
37 

22 

9 

22 

28 

-35 
-22 
-18 
-25 
-24 

1 
1 
1 
1 
1 

1462 
1382 
1406 
1422 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
16 
22 
25 

28 
28 
28 
28 

15 
13 
13 
13 

2.51 
2.48 
2.74 
2.11 
2.30 

.75 

-  .07 

-  .24 

.69 

.79 
1.00 
1.00 

26 
26 
26 
26 

26.8 
14.7 
15.0 
15.5 

35 
30 
24 
22 

27 
24 

2  + 
28+ 

7 
6 
4 
5 

2 

3 
1 
2 

0 
0 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

PRESOUE  ISLE 

29.2 
28.1 
26.9 
28.2 

24.4 

5.3 
2.2 

4.8 

7,1 
2.4 

1"'.3 
15.2 
15.9 
17.7 
13.4 

-  1.8 

43 
45 
41 
41 
42 

19 
20 
23 
22 
22 

-22 

-18 
-19 
-14 
-21 

16 

1 

1 

17 

1 

1332 
1391 
1371 
1334 
1440 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
15 
22 
19 
23 

28 
28 
28 
28 
28 

9 
14 
11 

9 
14 

2.86 

3.02 
3.07 
3.64 
2.73 

.51 
.23 

1.38 
1.51 
1.08 
1.73 
1.09 

26 
26 
26 
26 
26 

12.5 
l-'.7 

21.4 

29 
32 

25 
27 

5 
6 

7 
6 

2 
2 
2 

2 

RIPOGENUS  DAM 
I SOUA  PAN  DAM 

28.8 

26.7 

-  .3 

-  2.1 

14.3 
12.3 

.8 

43 
43 

19 
22 

-23 
-37 

1 
1 

1418 
1476 

0 
0 

18 
22 

28 
28 

17 
14 

2.54 
2.94 

.04 
.64 

.95 
.74 

26 

27 

12.0 
28.0 

7 

2 
3 

0 
0 

DIVISION 

14.8 

-   .1 

2.75 

.27 

18.5 

SOUTHERN  INTERIOR 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  OOW  FIELD 

BRID6T0N  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

34.0 
31.9 
38. 9M 
32.0 
30.8 

13.3 

13.0 

10. 6M 

6.6 

0.9 

23.7 
22.5 
24. 8M 
19.4 
20.4 

49 
46 
56 
46 
45 

9 
22  + 
1« 
22  + 
22 

-11 
-10 

-29 
-12 

2 

1 

2 
2  + 

1150 
1184 
1084 
1271 
1244 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
12 
4 
13 
16 

28 
28 
28 
26 
28 

4 
5 
10 
9 
6 

2.98 

3.31 
4.21 
3.53 
3.02 

.94 
1.26 
1.50 
1.66 
1.60 

25 
26 
26 
26 

25 

9.5 
13.0 

5.5 
12.1 

14 
11 
15 
22 
24 

6+ 
24 

17 

7+ 
25+ 

6 
6 
6 
6 

4 

2 
4 
3 
2 
2 

0 

1 

2 

1 
2 

'•^ARMINGTON 
3ARD1NER 
■ilRAM  i  S 
.EWISTON 
«DISON 

32.2 
35.9 
37.6 
33.6 
34.5 

5.8 

8.5 

7.3 

13.7 

e.8 

19.0 
22.2 
22.5 
23.7 
21.7 

-  1.3 
.7 

1.6 
2.5 

48 
50 
59 
53 
49 

23+ 
22  + 
19 
19 
9 

-19 
-18 
-29 
-10 
-20 

4  + 

3 

2 

3 

3 

1263 
1191 
1184 
1153 
1206 

0 

0 
0 
0 
0 

13 
8 
5 

12 
8 

26 
26 
28 
26 
26 

9 
6 
11 
5 
9 

3.49 
3.51 
3.63 
3.15 
3.22 

.55 
.26 
.30 
-   .24 
.35 

1.86 
2.12 
1.21 
1.08 
1.66 

26 
26 
25 
26 
26 

15.0 

12.0 

8.1 

5.2 

9.9 

27 

4 

7 
6 

8 

7 
7 

2 
2 

3 
3 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

')LD  TOWN  FAA  AIRPORT 
lUHFORD  3  SW 
lUMFORD  POWER  PLANT 
(ATERVILLE  PUMP  STA 

llEST  BUXTON  2  NNW 

29.5 
32.4 
33.7 
35.5 
36.8 

4.4 

9.9 

12.7 

10.6 

6.4 

17.0 
21.2 
23.2 
23.2 
22.6 

3.0 
2.0 

45 
51 
55 
49 

57 

22 

19 
19 
22  + 
19 

-21 
-11 
-  9 
-20 
-29 

16 
1 
2 
2 
2 

1340 
1222 
1164 
1167 
1181 

0 
0 
0 
0 
0 

16 

14 

11 

8 

8 

28 
28 
28 
28 
28 

14 
7 
5 
8 
9 

3.68 
3.25 
3.23 
2.79 
3.39 

.69 
.22 

1.08 
.92 
1.16 
1.75 
1.25 

26 

26+ 

26 

26 

25 

13.0 
8.5 
6.5 
8.0 

7.0 

13 
15 

.20 

16 

25+ 

5+ 

6+ 

7+ 

6 
6 

5 
4 

7 

4 
3 

3 
2 

2 

1 

0 

1 
1 
1 

lOODLAND 

30.1 

4.6 

17.4 

-  1.1 

45 

23  + 

-24 

1 

1330 

0 

17 

28 

12 

2.89 

-   .22 

1.27 

26 

16.0 

6 

2 

1 

DIVISION 

21.5 

1.0 

3.33 

.42 

10.1 

See   Reference   Nofes   Following   Slalion    Index 
-  33    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Tern 

peratute 

P 

tcCip 

lahon 

11 

1  1 
<  S 

? 

III 

1 

X 

2 

1 

1 

1 

No  ot  Dd/s 

, 

lis 

u 

1 

S-ow,  ileei 

No  ol  Dd/i 

Stsrion 

Max 

Mjn 

5 

s  i 

S  0 

s 

! 

5 

1 
§ 

Si 

al 

E=J 

COASTAL 

BAR  HARBOR 

3*.0 

16.0 

25,0 

.7 

50 

20 

-  8 

2 

1114 

0 

12 

27 

4 

3.78 

.17 

2.54 

26 

8.0 

5 

1 

4 

2 

1 

BELFAST 

35.0 

11.4 

23.2 

51 

22 

-18 

2 

1154 

0 

10 

28 

7 

3.55 

2.88 

26 

9 

7+ 

3 

1 

1 

BRUNSWICK 

35.8 

14.6 

25.2 

50 

19 

-10 

2 

1110 

0 

9 

27 

5 

3.36 

1.21 

25 

7.3 

10 

5  + 

6 

2 

1 

DAMARISCOTTA  MILLS 

35.3 

14.7 

25.0 

48 

23  + 

-12 

2 

1115 

0 

9 

27 

4 

2.68 

1.83 

25 

5.0 

10 

3  + 

4 

1 

1 

EASTPORT 

31.* 

14.7 

23.1 

-   .2 

46 

22 

-  9 

2 

1159 

0 

14 

28 

3 

2.21 

-  1.01 

1.64 

25 

8.1 

9 

4  + 

3 

1 

1 

JONESBORO 

30.6 

8.6 

19.5 

47 

23 

-15 

2 

1263 

0 

15 

27 

8 

2.95 

10.0 

PORTLAND 

35.4 

19.6 

27.5 

53 

19 

-  6 

2 

1045 

0 

9 

25 

3 

3.70 

1.53 

25 

7 

2 

1 

PORTLAND  WB  AIRPORT     //R 

35.0 

13.3 

24.2 

2.7 

55 

19 

-22 

2 

1140 

0 

6 

28 

4 

3.58 

-   .25 

1.49 

25 

10.7 

10 

5 

7 

1 

1 

ROCKLAND 

34.5 

15.6 

25.1 

48 

22 

-16 

2 

1109 

0 

8 

27 

3 

3.53 

2.24 

26 

4.5 

9 

5+ 

5 

1 

1 

SANFORD  2  NNW 

38.4 

10.3 

24.4 

63 

19 

-19 

2 

1132 

0 

7 

2P 

8 

3.59 

1.37 

26 

16.0 

26 

5+ 

6 

3 

1 

DIVISION 

24.2 

.0 

3.29 

-   .49 

8.7 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

34.5 

12.5 

23.5 

.5 

59I25 

-12 

4  + 

1155 

0 

12 

24 

9 

2.24 

-   .32 

.80 

25 

12.5 

20 

6+ 

5 

1 

0 

HOOSAC  TUNNEL 

35.0 

9.6 

22.3 

-   .8 

50 

22 

-15 

2 

1169 

0 

10 

25 

10 

3.01 

-   .12 

1.13 

26 

22.4 

36 

5 

5 

2 

KNIGHTVILLE  DAM 

36.1 

8.6 

22.4 

60 

20 

-24 

4 

1195 

0 

12 

26 

12 

D  3.40 

1.25 

26 

14.0 

35 

5+ 

7 

3 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT     R 

35.9 

15.0 

25.5 

3.8 

57 

19 

-15 

2 

1101 

0 

10 

24 

4 

2.41 

-   .10 

.79 

25 

13.3 

24 

6+ 

7 

1 

SOUTH  EGREMONT 

38.5 

14.9 

26.7 

60 

19 

-17 

3 

1055 

0 

9 

25 

8 

2.52 

.10 

1.11 

26 

9.0 

7 

1 

STOCKBRIDGE 

36.4 

15.4 

25.9 

2.2 

50 

19 

-15 

3+ 

1088 

0 

9 

25 

5 

3.37 

.82 

1.12 

4 

19.0 

33 

4 

8 

2 

WEST  CUMMINGTON 

36.2 

12.0 

24.1 

54 

24 

-21 

1 

1140 

0 

10 

25 

9 

3.32 

1.37 

" 

17.3 

4-' 

4 

5 

2 

DIVISION 

24.4 

1.1 

2.91 

.25 

15.4 

CENTRAL 

AMHERST 

36.3 

12.7 

24.5 

-  1.5 

53 

24 

-27 

2 

1128 

0 

8 

23 

9 

3.16 

.50 

1.09 

25 

12.1 

36 

5 

5 

2 

2 

BARRE  FALLS  DAM 

38.5 

16.0 

27.3 

60 

19 

-12 

2 

1050 

0 

7 

25 

5 

2.30 

.75 

25 

10.6 

28 

5 

6 

1 

0 

BEDFORD 

40.9 

16.6 

28.9 

56 

19 

-11 

2 

1006 

0 

4 

23 

5 

3.93 

2.05 

4 

14.0 

24 

4 

5 

2 

1 

BIRCH  HILL  DAM            R 

37.9 

10.8 

24,4 

57 

19 

-24 

2 

1133 

0 

8 

25 

8 

2.70 

.73 

25 

17.0 

37 

5  + 

8 

2 

0 

BLUE  HILL  WB            // 

37.9 

21.4 

29.7 

62 

19 

-12 

2 

983 

0 

9 

23 

2 

3.41 

-   .13 

1.53 

4 

15.0 

29 

5 

6 

2 

1 

BUFFUMVILLE  DAM 

39.0 

10.5 

24.8 

63 

20 

-15 

3+ 

1120 

0 

4 

25 

8 

2.98 

.97 

26 

20.8 

35 

5 

5 

2 

0 

CHESTNUT  HILL 

39.9 

21.5 

30.7 

.1 

63 

19 

0 

3  + 

955 

0 

8 

20 

2 

3.82 

.54 

1.78 

5 

15.3 

6 

2 

2 

CLINTON 

37.6 

14.0 

25.8 

-   .8 

51 

20 

-11 

3+ 

1092 

0 

6 

26 

5 

3.24 

-   .22 

1.46 

4 

17.2 

7 

1 

1 

FITCHBURG  2  S 

37.8 

15.4 

26.6 

-   .1 

62 

20 

-10 

1 

1066 

0 

6 

27 

4 

3.01 

-   .21 

1.03 

26 

15.8 

6 

2 

1 

FRAMINGHAM 

39.8 

14,8 

27.3 

-  1.1 

62 

20 

-11 

3 

1052 

0 

7 

23 

5 

2.74 

-   .53 

.93 

26 

14.5 

5 

2 

0 

HAVERHILL 

40.4 

18.8 

29.6 

.5 

53 

19 

-  6 

3+ 

98  7 

0 

3 

23 

3 

3.21 

.24 

1.23 

4 

16.7 

25 

4 

7 

3 

1 

LAWRENCE 

39.6 

17.6 

28.6 

1.8 

64 

19 

-  7 

3 

1010 

0 

5 

25 

6 

2.41 

-   .47 

.93 

4 

13.3 

4 

2 

0 

LOWELL 

39.8 

18.7 

29.3 

1.9 

54 

19 

-  7 

2 

995 

0 

5 

25 

3 

.85 

4 

0 

READING 

37.7 

13.6 

25.7 

54 

19 

-15 

2 

1097 

0 

7 

25 

7 

3.10 

1.25 

4 

15.8 

25 

4 

7 

2 

1 

SHELBURNE  FALLS 

35.5 

10.4 

23.0 

-   .4 

50 

20 

-18 

2 

1172 

0 

10 

24 

9 

2.73 

-   .57 

1.37 

26 

13.5 

40 

5 

6 

1 

1 

SPRINGFIELD  ARMORY 

41.9 

22.3 

32.1 

2.5 

58|24+ 

-10 

2 

915 

0 

5 

18 

3 

2.77 

.13 

.78 

25 

11.0 

23 

4 

6 

3 

0 

TULLY  DAM 

36.1 

8.3 

22.2 

59 

20 

-21 

2 

1194 

0 

10 

24 

11 

2.85 

1.09 

26 

22.5 

29 

5 

5 

2 

1 

TURNERS  FALLS 

40.1 

13.3 

26.7 

.9 

55 

24+ 

-17 

1 

1057 

0 

4 

27 

8 

2.94 

.20 

1.05 

25 

16.0 

7 

2 

1 

WALPOLE 

39.9 

16.7 

28.3 

64 

19 

-19 

2 

1021 

0 

5 

23 

6 

3.49 

1.56 

4 

17.3 

25 

5+ 

8 

2 

1 

WEST  MEDWAY 

42.0 

15.4 

28.7 

53 

19 

-18 

2 

1011 

0 

4 

22 

7 

2.33 

.93 

25 

18.0 

22 

5+ 

5 

2 

0 

WESTON 

41.4 

17.9 

29.7 

1.0 

55 

19 

-14 

1 

983 

0 

5 

23 

3 

0  2.09 

-   .82 

.73 

4 

11.0 

19 

5 

1 

0 

WESTOVER  FIELD 

36.7 

18.0 

28.4 

57 

24+ 

-18 

2 

1020 

0 

5 

21 

4 

3.74 

1.51 

4 

12.9 

31 

4 

5 

2 

2 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

35.5 

19.9 

27.7 

3.5 

62 

19 

-10 

2 

1035 

0 

10 

25 

3 

3.28 

.71 

1.35 

4 

20.4 

42 

5 

5 

2 

2 

WORCESTER 

37.5 

19.1 

28.3 

1.5 

64 

19 

-10 

2 

1021 

0 

7 

23 

3 

3.77 

.82 

1  .44 

4 

4.1 

6 

3 

1 

DIVISION 

27.4 

.2 

3.04 

-   .04 

15.1 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT       //R 

39.3 

23.9 

31.5 

2.4 

55 

19 

-  4 

2 

928 

0 

7 

21 

2 

4.94 

2.01 

2.55 

4 

14.9 

18 

5+ 

5 

2 

2 

BROCKTON 

42.1 

18.3 

30.2 

59 

19 

-15 

2 

966 

0 

3 

22 

4 

3.73 

.76 

1.25 

4 

12.9 

25 

5 

8 

2 

1 

EAST  WAREHAM 

37.4 

16.5 

27.0 

-  2.0 

52 

25 

-11 

2 

1060 

0 

8 

27 

5 

3.36 

-   .01 

.86 

25 

15.4 

21 

5 

8 

2 

0 

ED6ART0WN 

37.7 

15.0 

25.4 

50 

25 

-  9 

3+ 

1075 

0 

5 

28 

3 

4.38 

1.33 

5 

19.0 

7 

4 

1 

FALL  RIVER 

39.1 

22.9 

31.0 

.9 

55 

25 

-  5 

2 

945 

0 

6 

21 

2 

5.04 

1.73 

2.89 

^ 

16.8 

25 

4 

6 

2 

1 

H INGHAM 

39.0 

18.5 

28.8 

59 

19 

-  9 

2 

1004 

0 

6 

22 

3 

4.65 

2.30 

4 

18.7 

25 

4 

8 

2 

1 

HYANNIS  3  NE 

39.2 

19.4 

29.3 

52 

10 

-  6 

8 

994 

0 

4 

22 

3 

MIDDLETON 

41.4 

14,5 

28.0 

52 

19 

-15 

2 

1031 

0 

4 

22 

7 

3.55 

.55 

1.22 

4 

15.6 

25 

5 

9 

2 

1 

NANTUCKET  WB  AIRPORT      R 

36.9 

25.1 

31,0 

-   .1 

48 

25 

0 

2 

943 

0 

8 

20 

1 

4.50 

!.08 

2.09 

i 

15.4 

12 

1 

7 

3 

1 

NEW  BEDFORD 

40.9 

26,5 

33,7 

2.3 

53 

22 

-  4 

2 

870 

0 

3 

15 

1 

3.55 

.43 

14.5 

PLYMOUTH 

42.6 

23,0 

32,8 

1.9 

61 

19 

-  8 

2 

894 

0 

4 

21 

1 

2.69 

-   .72 

PROVINCETOWN  1  N 

38.3 

2?. 8 

31.1 

49 

27 

3 

2 

943 

0 

3 

21 

0 

3.47 

.77 

4 

10.0 

9 

2 

0 

ROCHESTER 

39.2 

14.3 

25.8 

57 

20 

-15 

2 

1067 

0 

8 

24 

5 

4.62 

1.45 

5 

13.8 

20 

6+ 

8 

2 

2 

ROCKPORT  1  ESE 

36.8 

22.1 

29.5 

58 

19 

-  5 

2 

990 

0 

8 

24 

2 

4.47 

1.50 

25+ 

19.0 

30 

5+ 

7 

2 

2 

SALEM  CG  AIR  STATION 

39.5 

23.1 

31.3 

63 

19 

-  8 

2 

935 

0 

5 

19 

3 

2.55 

.90 

4 

11.0 

15 

5 

7 

2 

0 

SANDWICH 

41.7 

25.7 

33.7 

57 

25 

-  4 

2 

870 

0 

3 

19 

1 

3.31 

.89 

4 

7 

4 

0 

TAUNTON 

40.6 

17.3 

29.0 

-   .2 

55 

27 

-13 

3 

1003 

0 

5 

24 

5 

2.93 

.13 

1.00 

'' 

9.0 

14 

5+ 

6 

2 

1 

DIVISION 

30.0 

.1 

3.87 

.60 

15.0 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

33.4 

10.5 

22.0 

58 

19 

-22 

2 

1202 

0 

12 

25 

9 

2.32 

.83 

26 

8.4 

19 

5+ 

5 

2 

0 

BERLIN 

34.6 

5.9 

20.3 

3.2 

59 

20 

-23 

3 

1248 

0 

9 

28 

12 

2.45 

.11 

1.15 

25 

7.1 

19 

5 

6 

2 

1 

COLEBROOK 

32. 5M 

f  .3M 

)B.9M 

55 

19 

-29 

3 

1285 

0 

11 

27 

12 

2.26 

.77 

25 

7.8 

19 

17 

5 

3 

0 

FABYAN 

33.0 

2.3M 

17.7M 

51 

19 

-32 

3 

1323 

0 

11 

28 

12 

2.38 

1.05 

26 

9.0 

39 

17 

5 

1 

i 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 

NEW   ENGLAND 
FEBRUARY    1961 

Tom 

peralufo 

Piocip 

iltlion 

11 

1  i"  s 

1 

1 

8 
1 

Q 

1 
i 

No  oi  Da^i 

} 

J? 
Ill 

HI 

i 
o 

J 

Snow,  Slui 

No  of  Din 

SlilKJn 

.„ 

W.I. 

1 

II 
It 

S 
o 

1 
S 

s 

is 
o 

r 

;j 

ui 

fei 

hi 

5 

8 

FIRST    CONN    LAKE 
IRAFTON 

.4NCASTER 

«UNT    WASHINGTON                    //R 

=  1NH.HAM    NOTCH 

26.  kM 
35.4 
32. 4M 
17.* 
32.3 

-    7,5M 
7.3 
4.3M 
1.5 
9.4 

9.5M 
21.4 
18. 4M 

9.5 
20.9 

-    2.4 

4.0 
3.4 

51 
60 
55 
36 
55 

20 
19 
19 
19 
19 

-29 
-18 
-29 
-34 
-14 

3 
3 
2 
1 
2 

1416 
1215 
1300 
1552 
1232 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
8 
12 
25 
16 

28 
28 
27 
2S 
26 

18 
13 
12 

14 
6 

2.69 
2.95 
2.53 
5.68 
3.75 

-  .13 

1.13 

-  .23 

.96 
.96 

1.76 
1.22 

26 
26 

14 
25 

13.9 
13.0 
2.7 
23.0 
18.0 

2 
36 

28+ 

5+ 

6 
6 

9 
9 

2 

3 

4 
2 

0 
0 

2 

1 

OIVISION 

18.6 

1.7 

2.57 

.10 

10.0 

SOUTHERN 

iLACHWATER    DAM                              R 

:anpton 

roncoro  wb  airport             r 

;ONWAY    1    N 
>URHAM 

36.1 
36. S 
37.5 
35.4 
39.8 

9.6 
5.8 

12.0 
7.8 

15.0 

22.9 
21.2 
24.8 
21.5 
27.4 

3.5 

2.0 

63 
58 
64 

57 
63 

20 
20 
19 
20 
19 

-20 
-22 
-16 
-18 
-14 

3 
3 
3 
3 

2 

1177 
1220 
1121 
1210 
1045 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
9 

5 

10 

5 

27 
28 
27 
26 
25 

9 

12 
9 

10 
6 

2.60 
3.19 
2.33 

4.49 
3.04 

.03 
.07 

1.26 
.99 

2.32 
.82 

26 
25 
26 
26 

10.9 
5.5 

10.8 
7.0 

14.5 

24 

22 
18 
26 

6+ 

6+ 
19+ 

4 

7 
5 
6 

7 

2 

1 
2 
2 

1 
0 
1 
0 

rAST    PEERING 
'RANKLIN    1    NW 
1A  MOVER 

36.2 
37.5 
34.8 
39.3 
35.5 

10.8 
12.4 
10.6 
10.3 
13.7 

23.5 
26.0 
22.7 
24.8 
24.5 

3.1 

2.0 

.6 

50 
51 
57 
57 
59 

19 
19 
19 
19 
19 

-19 
-15 
-21 
-29 

-11 

1 
1 
2 
2 
3 

1165 

1117 
1178 
1120 
1124 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
7 
9 
5 
8 

28 
27 
25 
24 
28 

9 
8 
10 
9 
6 

2.97 
2.55 
2.45 
2.61 
2.62 

-       .03 
.11 
.29 

.77 

.95 

.76 

1.14 

1.25 

4 
25 

4 
25 
26 

15.7 
11.0 
9.0 
13.5 
13.5 

36 

26 
30 
26 

5+ 

* 

5 
8+ 

6 
6 
5 
6 

5 

3 
2 

3 
1 
2 

0 
0 
0 

-EENE 
.AKERORT 

1 

1 

.EBANON    FAA    AIRPORT 
(ANCHESTER 
<ASSABESIC    LAKE 
ount    SUNAPEE 
IASHUA      2    NNW 

34.6 
35.1 
38.7 
33.4 
38.1 

7.7 
10.3 
11.4 
15.3 
11.8 

21.3 
22.7 
25.1 
24.4 
25.0 

-    2.3 
.1 

55 
60 
54 
56 
64 

19 
20 
19 
19 
19 

-25 
-11 
-19 
-15 
-15 

2 
2 

1 
2  + 

1 

1218 
1179 
1113 
1132 
1119 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
11 

5 
12 

6 

28 
27 
28 
28 
25 

11 
8 

7 
4 
9 

2.19 
2.04 
2.09 
1.90 
2.88 

-       .75 
.17 

.76 
1.15 
.49 
.98 
.95 

25 
25 
25 

4 

5 

14.1 

14.7 
19.5 

36 
26 
42 

5 

5  + 
5 

6 
4 

7 
4 

7 

2 

1 
0 
1 
2 

0 

1 

0 
0 
0 

lORTHXOOD 

•ETER60R0      2    S 

'LYMOUTH 

•ORTSMOUTH 

.URRV    MOUNTAIN    DAM                   R 

37.9 
36.3 
35.3 

36.8 
36.3 

16.3 
13.9 

7.0 
13.5 

5.9 

27.1 
25.1 
21.2 
26.2 
21.1 

62 

60 
59 
61 
59 

19 
19 
20 
19 
20 

-10 
-15 
-16 
-15 
-26 

2 

3+ 

1 

2 

2 

1064 

nil 

1226 
1110 
1223 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
9 
12 
6 
9 

27 
28 
28 
25 
25 

3 

6 

12 

5 
11 

2.31 
3.28 
2.66 
3.76 
2.36 

.58 

1.40 
1.13 
1.13 

4 

26 
25 
26 

7.0 
24.5 

5.0 
17.0 
15.2 

15 
34 

25 

5+ 
5+ 

5 

7 

7 
6 
6 

1 

2 
3 

1 

0 

1 

2 

1 

'ISOHAM 

lOLFEBORO    FALLS 
lOODSTOCK 

40.8 
35.2 
34.8 

13.2 
13.4 
10.7 

27.0 
24.3 
22.8 

66 
51 
55 

19 
19 
19 

-15 
-12 
-18 

1 
3 
3 

1058 
1134 
1177 

0 
0 
0 

4 
9 
9 

26 
28 
28 

e 

7 
10 

2.67 
3.54 
3.89 

.64 

.98 
1.20 
1  .29 

4 
26 
25 

14.5 

14.7 

7.5 

29 
21 

4 
4 

5 
7 
6 

2 
2 
2 

0 

1 
1 

DIVISION 

23.9 

1.2 

2.84 

.18 

12.6 

RHODE    ISLAND 

LOCK    ISLAND    KB    AP                   R 

REENVILLE 

INGSTON 

EWPORT 

ROVIOENCE    WB    AIRPORT            R 

37.3 

39. OM 
40.1 
39.6 
39.6 

26.5 

19. 9M 
18. 8 
24.9 
21.7 

31.9 
29. 5M 
29.6 
32.3 
30.6 

1.0 

-       .2 

2.0 

53 
69 
58 
50 
60 

24 
19 
24 
24 
19 

-  2 

-10 
-11 

-  2 

-  5 

2 
2 
3 
2 
2 

920 
989 
990 
911 
955 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

8 
7 
3 
6 

17 
26 
22 
19 
21 

1 
3 
6 
1 
3 

3.58 
3.26 
2.94 
4.09 
4.68 

.43 

-       .33 

1.84 

1.67 

.74 

2.50 

4 
4 
4 

16.9 
18.9 
18.7 

12 
30 
30 

5 

5+ 
6 

6 

7 
5 

2 
2 
2 

1 

0 

1 

OIVISION 

30.8 

.3 

3.73 

.58 

18.2 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

loomfielo 

'helsea 

nosburg  falls 
c  indoe  falls 
iddlesex 

34.4 
33.9 
34.1 
31.4 
31.3 

5.9 
1.3 
6.5 
5.4 
4.4 

20.2 
17.6 
20.3 
18.4 
17.9 

2.8 

.1 

55 
58 
52 
57 
56 

19 
20 
19 
20 
20 

-30 
-28 
-31 
-20 
-22 

1 

2+ 

1 

3+ 

5 

1250 
1322 
1245 
1301 
1317 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
12 
9 
14 
15 

26 
26 
27 
27 
25 

11 
15 
12 
13 
14 

2.0* 
2.70 
2.98 
2.15 
2.46 

-       .12 
.53 

.75 
.68 
.79 
.82 
1.12 

25 
26 
25 
26 
25 

6.4 
8.2 
5.0 
5.2 
4.5 

24 
24 

8 
11 
15 

15+ 

7+ 
12+ 
18+ 

6+ 

5 
5 

8 

5 
6 

2 
2 
2 

2 
2 

0 
0 
0 
0 

1 

ONTPELIER    FAA    AP 
OUNT    MANSFIELD 
EWPORT 

ORTH    DANVILLE 
[ORTHFIELD 

30.9 
22. 8M 
30.7 
30.1 
32.9 

10.2 

M 

7.5 

7.1 

2.2 

20.6 

M 
19.1 
18.6 
17.6 

2.1 
-    1.4 

55 
49 
53 
52 
58 

19 
25 

19 
19 
20 

-19 

-24 
-20 
-26 

3 

3 
3 
3 

1240 

1280 
1292 
1324 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
22 
14 

16 
12 

26 

27 
28 
25 

9 

11 
11 
14 

2.85 
2.68 
2.59 

2.35 
D    1.53 

.46 
-       .53 

1.09 

1.20 
.98 
.74 

1.33 

26 

25 
26 
26 
26 

5.2 

14 
25 
15 

8+ 

5+ 

18+ 

6 

7 
5 
5 

1 

2 
2 

2 

2 
1 

1 

1 

0 
0 

1 

»INT    JOHNSBURY 
MERBURY    1    NNE 
EST    BURKE 

35.0 
33.1 
30.6 

8.4 
9.8 

-    1.0 

21.7 
21.5 
14.8 

2.2 

57 
55 
54 

19 
19 
20 

-27 
-19 
-31 

2 
3 
2 

1207 
1214 
1400 

0 
0 
0 

11 
12 
16 

25 

28 
27 

10 

9 

18 

2.03 
2.11 

-       .14 

.66 

1.27 

.92 

26 
25 
26 

4.5 

13 

17+ 

4 
4 

1 
2 

0 

1 

DIVISION 

19.0 

1.2 

2.35 

.15 

5.6 

WESTERN 

'iNNINGTON    2    NNW 
JRLINGTON    WB    AIRPORT            R 
JRNWALL 
3RSET    1    S 
JTLANO 

37.4 
28.9 
33.0 
36.3 
36.7 

13.4 
8.3 
11.1 
12.1 
13.3 

25.4 
18.6 
22.1 
24.2 

26.0 

.5 
.4 

2.6 

50 
46 
50 
59 
51 

19 
2  5+ 
19 
19 
19 

-24 
-20 
-20 
-21 
-19 

2 

1 

3  + 
2 
2 

1101 
1297 
1197 
1138 
1115 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

14 

11 

9 

8 

28 
27 
25 
24 

7 
10 

9 
11 

8 

2.40 
1.55 
2.04 
2.47 
1.75 

.12 
-       .35 

.69 

.66 

1.03 

1.10 

.54 

25 
25 
26 
19 
26 

8.5 
2.4 

7.5 

18 

5 

15 

8+ 
7+ 

4 

6 
3 
* 
5 
5 

2 

1 
1 
2 
1 

0 
0 

1 
1 

0 

!UNT    ALBANS    BAY 

30.7 

11.3 

21.0 

48 

19 

-18 

3 

1227 

0 

12 

28 

8 

1.75 

.94 

26 

1.9 

6 

17+ 

4 

1 

0 

i      DIVISION 

22.7 

1.2 

2.01 

-       .10 

5.1 

1      SOUTHEASTERN 

pLLOWS    FALLS 
IVENDISH 
;aDSB0R0    I    SSE 
IMERSET 

:rnon 

35.8 
36.6 
35.3 
32.0 
37.3 

5.7 
7.1 
8.5 
5.5 
6.4 

21.3 
21.9 
21.9 

18.8 
21.9 

1.9 
1.6 

57 
52 

59 
56 
55 

23 
19 
20 
20 
23 

-23 
-29 
-12 
-22 
-23 

2 

1 

4+ 
2 
3+ 

1220 
1204 
1202 
1289 
1201 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
7 
9 
14 
6 

24 
28 
27 
25 
25 

13 
12 
11 
12 
12 

3.06 
2.76 
4.00 
3.93 
3.00 

.35 
-       .32 
.75 
.22 
.29 

1.28 
.63 
1.18 
1.15 
1.50 

26 
26 
26 
5 
26 

16.8 
11.9 
24.3 
22.3 
20.0 

26 
29 
42 
46 

41 

6+ 
5+ 
5 

5 
5 

6 

6 
5 
5 
6 

2 

2 
3 

* 
2 

1 

0 

2 

1 
1 

)0DST0CK    3    ENE 

33.8 

2.2 

18.0 

-    2.7 

61 

20 

-29 

2 

1311 

0 

13 

27 

16 

2.72 

-       .05 

.96 

26 

13.0 

41 

9+ 

5 

3 

0 

DIVISION 

20.6 

.8 

3.25 

.22 

18.1 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  of  Month 


13       14      15 


16      17      18 


19      20      21 


25      26      27      28 


CONNECTICUT 

ANSON] A 

BAKERSVIULe 

BALTIC 

BAPKHAMSTED 

6RI0GEPORT  WB  AP        R 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 

COLLTNSVILLE  1  S 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

OANBURY 

DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLD//R 

HARTFORD  WB  AIRPORT     R 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM    R 

MIDDLETOWN  i*    W 

MILFORD 

MOUNT  CARMEL 


NATCHAUG  RANGER  STA 

3.40 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT    fl 

3*21 

NORFOLK  2  SW 

4.17 

NORTH  BRANFORD 

3.9C 

NORTH  GUILFORD 

4.01 

NORWALK  GAS  PLANT 

2.33 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

4.05 

PAUCHAUG  FOREST 

3.9C 

PROSPECT 

4.32 

PUTNAM 

5.95 

PUTNAM  LAKE 

2.78 

ROCKY  RIVER  DAM 

3.6S 

ROUND  POND 

3.67 

SALISBURY 

3.0C 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

4,86 

SHEPAUG  0AM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 

STORRS 

TORRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATER8URY  RADIO  WBRY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

WESTBROOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WIGWAM  RESERVOIR 


MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRASSUA  DAM 

BRIOGEWATER 

BRIOGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CORINNA 

OAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGEPVILLE  5  SE 

ELLSWORTH 

FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
GARDINER 
GILEAD 
GREENVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON  FAA  AIRPORT 
HOULTON  1  NE 
JACKHAN 
JONES BORO 

LEWI5T0N 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE  0AM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MOOSEHEAO 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
RUMFORD  3  SW 


RUMFORO  POWER 
SANFORO  2  NNW 
SOUTH  ANDOVER 
SOUA  PAN  DAM 
THE  FORKS 


PLANT 


2.98 
3.31 
3.78 
3.55 
2.42 

3.31 


3.49! 
3.61 
3.51 


2 

3 

.74 
63 

2 

U 

? 

.30 

2 

.86 

.90 
1.10 
3.20 


I.U 
1.30 
1.12 

1.20 


.30 

.03 

.20 

1.05 

.37 

.07 

.93 

.42 

' 

.96 

.33 

.19 

.08 

1.12 

.26 

.92 

T 

.in 

.05 

.31 

.46 

.09 

1.06 

.44 

.09 

1.22 

.33 

.04 

1.05 

.47 

.13 

1.17 

.38 

.16 

.90 

.29 

.03 

1.25 

.2S 

.10 

1.30 

.32 

.01 

T 

.90 

.28 

1.46 

.31 

.04 

T 

1.15 

.21 

.62 

.60 

.35 

.71 

.45 

.30 

.06 

.13 

1.53 

.29 

.02 

1.29 

.28 

T 

.62 

.50 

.34 

.66 

.34 

.35 

.03 

1.16 

.34 

1.43 

.01 

.25 

.06 

• 

1.14 

.42 

.,  .80 

.21 

.43 

.52 

.53 

.62  1.26       .01 

.06  2.54 

.06  2.88 

.53  .97 

.06  1.31       .31 


.50    1.36       .37    1.50 
.36       .14    1.21 
.29 


T  1.64       .02 

.09    1.60 

,05    1.71       .19 

,0S    1.88 
.33       .85    1.05 
.15    2.12 
T  1,25 

,65       .79 


-25 

.101   1,21  .64 

.32       .15  1.00 

,55|     ,10  1.00 

.72'      .07  1.38 

.39       •  1.90 


.19 


72    1. 


.93.      ,03    1.23 


.70  1.16 
.45  1.37 
.09    1.91 


s  following  Station     Indc 


DAILY  PRECIPITATION 


Oontlnuad 


Day  oi  Month 


wtsr  euxTOM  i  nnm 

WC5T    ENPICLCv 

IfOOOLAID 


HAiSACMUSETTS 

ADANS 

A»*«*ST 

AS»«UIINH*M 

A5MLAN0 

•AME    FALLS    DAM 

•CCCHVOOD 

KLCHEDTOWN 

•IRCH   HILL    OAH 

SLUE    HILL    we  / 

80ST0N    HB    AIRPOKT  / 

80TLST0N 

S«OCilTON 

turFuHVlLLE    OAH 

CHARLES    RIVEft    VILLAGE 

CHATHAM   LTSTA 

CHtSTERFlELD 

CHCSTNUT    HILL 

CLIHTOW 

EAST  PEP*'ERCLL 

EAST  MARENAM 
EDGAR TOWN 
FALL  RIVER 
FITCH6UR0  2  S 
FRAMINGHAH 

FRAMKLIN 
GARDNER 
GROTON 
HARDH I CK 
KATCHVILLE 

HAVERHILL 
HEATH 
HIHGHAM 
HOLVOKE 
MOOSAC  TUNNEL 

MUBSARDSTON 
HYANNIS  3  NE 
IPSKlCH 

KNIGHTVILLE  DAN 
LAWRENCE 

LOVELL 

•lANSFIELD 

MIOOLEBORO 

MIDOlETON 

MILFORO 

NANTUCKET    MB    AIRPORT 
NEM    BEDFORD 
NEweuRYPORT 
NEW    SALEM 
NORTHBRIDGE 

NORWOOD 
PELHAM 
PEWROKE 
PERU 
PETERSHAM    3    N 

PITTSFIELO    we    AIRPORT 
PLAIHf lELD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN    1    N 
OUABBIN    INTAKE 

READING 
>OCMESTEft 
ROCKPORT    1     ESE 
SALEM    CG   AIR    STATION 
SANDWICH 

SEGREGANSET 
SHEL8URNE    FALLS 
50UTHBRIDGE    3    SW 
SOUTH    EGHEMONT 
JSPOT    POND 

SPRINGFIELD    ARMORY 
llTERLlNG 

iTOCKBRIOGE 
/AUNTON 

JULLY    DAM 

URNERS    FALLS 
(ALPOLE 
(ARE 

'ASHINGTON  2 
'EST    CUMMINGTON 

'ESTFIELO 
'  EST    MEDWAY 

ESTON 
■  EST    OTIS 
.  ESTOVER    FIELD 


Z.tf 


2.30 

3.99 

2.49 
3.2* 
2.70 
3.*1 


INCHENDON 
, ORCESTER    WB 
■ORCESTER 


NEW   HAMPSHIRE 


; LACKWATER    0AM 

i^ADFORO 

I *HPTON 

j*NMON    MOUNTAIN 
■NTER    HARBOR 
-AREMONT 


3.6* 
3*62 
3.2* 


3.36 

4.36 

3.0* 
3.01 
2.7* 

3.57 


3.*0 
D3.*0 
2.*1 


3.81 
3.17 
3.55 

2.90 


3.55 

3.51 
3.13 
*.92 


2.73 
3.72 
2.62 

*.3l 

2.77 
3.21 
3.37 
2.93 
2.85 

2.94 
3.49 
2.62 
2.55 
3.32 

3.01 
2.33 
D2.09 
3.66 
3.741 


1.07 
.39    1.02 
.40       .84 


.67 

.13 

Ol'i  1.63 

2.»» 

• 

.10 

1.2> 

.20 

.ki 

.90 

.36 

.»1 

.87 

.79 

.10 

.76 

l.«6 

.14 

.2* 

.70 

.»2 

.71 

.35 

.33 

2.69 

.30 

.65 

.32 

.90 

.27 

.31 

*26 

.45 

.0« 

.89 

i      ■"' 

.65 

.18 

.<.o 

1.23       .11 


1.25 

.41     1.45 
1.50       .13 


.59 

.88 

.53 

• 

.59 

1.12 

1.00 

.05 

.23 

.62 

.93 

1.56 

.10 

* 

.42 

.12 

.30 

1.37 

.5<>   i.oe 

1.35 
1*M»      .05 


10      11       12 


.03      .01 

.02      T 
T  T 

.02      T 

T 
•  02 


.05 
.02      7 


13      14      IS 


19      20      21 


.13'  1.25  .57 
.861  .14  1.79 
.61       .06    1.27 


.40 

.37 

.02 

.19 

.25 

.91 

.05 

1.25 
1.00 
1.29 


.60       .02    1. 


.02    1.60      .101 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 

Day  of  Month 

1   2  {  3 

4 

5   6 

7   8  I  9 

10 

11 

12 

13   14 

15 

16   17 

18 

19   20   21 

22   23 

24 

25   28 

27 

28  I  29  I  30 

31 

COLEBROOK 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

CONWAY  1  H 

OIXVlLLE  NOTCH 

DUBLIN 

2.26 
2.33 
«.'.9 
2.75 
2.85 

T 

.37 

T 
.23 
.90 

T 

T 
T 

T 
.01 

.05 

T 

"~T 
T 

.05 
.29 

.20 

.25 

.09 

.11 
.35 

.05 

T     .11 

T 

T 

.16 
.19 

.14 

.14 
.04 
.31 
.06 
.20 

.53 

.39 

.50 

.89 
.76 
.35 

.07   .77 

.99   .08 

.02  2.32 

1.29 

1.10 

.22 

.10 

DURHAM 

EAST  OEERING 

ERROL 

FA6YAN 

FIRST  CONN  LAKE 

3.04 
2.97 
3.26 
2. 38 
2.69 

T 
.04 

.55 

.77 

.09 

T 

.03 

.03 

.04 

T 

.02 

.46 
.34 
.16 
.24 
.05 

.05 

.14 

.14 

.01 

.23 

.14 

.24 
.04 
.28 
.06 
.17       T 

.20 
.41 
.65 
.36 

.25 

7 

.54 

.22 

.84 

.48   .82 
.68   .50 
.43   ,99 
.06  1.06 
.16   .96 

.03 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM      R 

GILHANTON 

GRAFTON 

GREENVILLE 

2.66 
2.59 
2.86 
2.95 
3.83 

T 

.51 
.14 

.75 
.21 

.31 
.76 
.01 
1.23 

T 

T 

.03 

.17 
.15 
.19 
.13 
.20 

.03 
.08 

T 

.03 

7 

.17 

.17   .02 

.18 

.13 

.39 

.37 

.54 

7 

.09 
.43 
.36 
.02 
.34 

.39   .96 

7    1.23 

1.37 

.41   .96 

1.35 

.08 

7 

HANOVER 
JEFFERSON 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

2.45 
2.15 
2.81 
2.82 
2.40 

T 

.76 

T 
.35 

.07 

T 

.09 
.46 
.53 

.30 

T 

T 

T 
I 
T 

.06 

.22 

T     .20 

•  19 

T 

.02 

T 

.09 

.03 

.21 

.01 

.03 
.17 

T 

.14 
.15 

.16 
.19 

.17 

.52 

.07 

.02 

.88 
.31 
.48 

.44 

.66   .23 
7     .64 

1.14 
7    1.25 

1.16 

.03 
.08 
.12 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM          R 

MANCHESTER 

2.53 
2.19 
3.36 
3.46 
2.04 

T 

.05 
.71 

.31 
.01 

T 
.38 
.88 
.19 

T 
T 

T 

.04 
.01 

.15 
.05 
• 
.25 

.06 

.05 

.23 

.03 

T 

.15 

T 

.11 

.20 

.12 

7 

.25 

.28 

.70 
.42 
.25 

.01 

.38 

.90 
.35 
.33 

.45   .48 
.76   .14 
.10  1.00 
1.35 
7    1.15 

.30 

7 
7 

MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 
MILAN  7  N 
MJLFORD 
MOUNT  SUNAPEE 

2.81 
2.09 
3.13 
2.91 
1.90 

T 

.61 
.18 

.66 
.98 

.20 
.09 

.02 

.04 

T 
T 

.01 

.01 

T 

.20 
.30 
.18 
.28 
.10 

.10 

7 

.15 

7 

.30 
.23 

.45 

.09 

.16 

.35 

.04 

.45 
.15 
1.46 
.02 
.02 

.95 
.49   .48 

•    1.34 
.79   .33 
.25   .38 

7 

7 

MOUNT  WASHINGTON      //R 

NASHUA  2    NNM 

NEWPORT 

NORTH  CHICHESTER 

NORTHWOOD 

5.88 
2.88 
2.55 
3.30 
2.31 

1.25 
.13 
.35 
.06 
.58 

.07 
.95 
.45 
.90 

.01 

T 

T 
T 

.03 

T    1.78 

;'^ 

.21 

.44 

.55 

.11 

T 

.14 

.29 

.03 
.05 

.16   .01 

.27 

.16 

.19 

.26 

.69 
.02 

.21 

.40 
.33 
.45 

.41 
.20 

.27   .37 
.01   .89 
1.09 
.02  1.26 
.42   .20 

.01 

7 

,11 

7 

OTTER  BROOK  0AM 
PETERBORO  2    S 
PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

2.36 
3.28 
3.75 
2.86 

3.76 

7 

.16 

• 

.39 

1.02 

.43 
1.25 

.17 

.01 
.03 

T 
T 

.25 
.27 
.29 
.19 

.44 

.05 
.11 

.13 

T 
T 

.12 
.14 

.15 
.24 
.25 

.11 

.08 

.23 
.55 

.57 

.32 

.07 
.40 
.72 
.05 

.96 

.60   .61 

.41  1.22 

1.40 

1.13   .30 

,04 
.15 

SOUTH  OANBURY 

SOUTH  LYNDEBORO 

SOUTH  WEARE  1  SE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM      R 

WALPOLE  2 

2.73 

3.10 
2.81 
2.38 
2.80 

T 

.13 

.07 
.12 
.29 

.72 
.98 
.71 
.38 
.73 

.08 

T 

T 
T 

.15 
.25 
.23 
.23 

.25 

.21 

.04 
.05 

T 
.03 

.05 
.30 
.20 
.14 
.13 

.28 

7 

.40 
.05 
.37 
.30 
.32 

7    1.07 
.84   .32 

.03  1.20 
1.13 
1.03 

7 
.01 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 
WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

3.21 
1.95 
2.57 
3.64 
3.89 

' 

T 

.98 
.93 
.33 

.72 

.04 

T 

T 
T 

.03 

T 

T 

T 

.08 

.27 

.28 

.21 

.14 
.05 

.01 

7 
.31 

.05 
.10 

.01 

.26 

.08 

.23 

.20 

.53 
.48 
.79 

.68 
.81 

.03 
.14 
.31 

7    1.28 
.05   .68 
.43   .30 
.38  1.20 
.43  1.29 

.06 
.06 

7 

7 

YORK  POND 

3.20 

T 

.08 

T 

T 

.12 

.06 

.03 

.13 

.27 

.99 

.07  1.36 

.09 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP      R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

3.68 
3.25 
2.94 
4.09 
4.68 

.02 

T 

1.67 

.74 
• 
2.50 

1.25 
.38 
2.46 

T 
T 

.02 

T 

.32 

.11 
.48 
.37 
.28 

T 

.01 

.42 
• 

.02 
.35 

.33 

.04 
.52 
.11 
.22 

.08 

.15   .49 
.32 
.59 
.69 

7     .43 

7 

.52   .02 

.85   .20 
.48   .14 

.97   .03 

.03 

7 

.03 

WOONSOCKET 

3.80 

1.10 

.64 

.01 

.16 

.09 

.09 

.35 

.14 

.10 

1.12 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

BENNINGTON  2  NNW 

BETHEL  t*    N 

6L00MFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

3.05 
2.40 
3.14 
2.04 
1.65 

T 

.01 
.02 

.19 

.10 
.20 

.03 

.73 
.22 

.73 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

.18 
.13 

:o3 

T     T 

T 

.05 
.12 

T 

.06 
.02 

.03 
.10 
.04 
.03 

.20 
.21 
.23 

.13   7 

7 

7 

7 

7 

.23 

.44 

.45 

.34 
.53 

.60 

7 

1.28 
.51   .69 

1.24 
.02   .75 
.88   .25 

.02 
.17 
.05 

.04 

CANAAN 
CAVENDISH 
CHELSEA 
CHITTENDEN 

CORNWALL 

2.37 
2.78 
2.70 
2.32 
2.04 

.02 

T 

.80 
.09 
T 
.39 

T     T 

.76 

.69 

.01 

T 

T 

T 
.01 

T 

T 

T 
.06 

.01 

T 

.13 

T 

.03 

.06 

T 

7 

7 

.01 
7 

.10 
.06 

7 

.28   .01 
.22 
.16 
.12 

.07 

.45 

7 
7 
.38 

.81 
.01 
.46 
.41 

7    1.05 
.41   .83 

.88 

.90 

.17  1.03 

.05 

,21 

.07 

DANVILLE 
DORSET  1  S 
ENOseURG  FALLS 
GILMAN 
HUNTINGTON  CENTER 

2.68 
2.47 
2.98 

1.67 
1.66 

.15 

.40 

.06 
.08 

T 

7 

.02 

.27 

T 
.16 

.10 

.03 
T 

7 
7     .17 

7 

.15 
.03 
.16 

.22 

1.10 
.49 

.12 

.05 

.35 
.58 

.76 

.47 
.85 
.35 

.04  1.06 
.10   .52 
.17   .79 
.02   .66 
.70 

.16 

7 
7 
.32 

MANCHESTER  CENTER 

MAYS  MILL 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AP 

1.88 
4.12 
2.15 
2.46 
2.85 

.25 

.45 

.05 

.13 

.30 
.99 
.27 
.27 

T 

T 

T 
.02 

T 
T 

T 

T 

.30 
.06 
T 
T     .01 

.06 
.03 
.02 
.02 

T 

.15 

.03 
.03 
.15 
.13 
.05 

.26 

.30 
.09 
.11 

7 

.02 
.41 

.13 
.31 
.56 
.53 
.15 

.72 

1.69 

.01   .82 

7    1.12 

.86  1.09 

.11 

.15 
.23 

f 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWFANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NOHTHFIELO 

2.88 
2.71 
2.69 
2.36 
1.53 

.05 
.16 

.01 

.54 

T 
.05 
.06 

.03 

.01 

T 

.16 
.20 
.13 
.07 
.05 

.02 
.05 

T 

.21 

.14 
.10 
.02 

.05 
7 

.08 
.15 

.14 
.24 

.04   7 
.04 

.54 
7 

.66 
.69 

.05 

.40 
.30 
.12 
.11 

7 

.10  1.20 
1.26 
.98   ,49 
.74   .36 
7    1.33 

.01 
.01 

* 

i 

PERU 

PLYMOUTH 
READING  HILL 
READSBORO  1  SSE 
ROCHESTER 

3.04 
2.98 

4.00 
1.72 

.^1 

.01 

T     T 

.19 
.30 
.75 
.60 
.44 

.39     1 

.61        .01 

1.07     j  T 
.41 

T 

.13 
.06 

T     .31 

.05 

.01 

T 

7 

.01 

.04 
.16 

.40 
.20 

.29 

7 

.87 
.02 

7 

.79 
.57 
.09 
.44 
.12 

1.14 

1.15 

.37   .54 

1.18 
.43 

.01 

.03 
.16 

1 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOMNSBURY 

SALISBURY 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

1.76 
1.75 
2.03 
2.20 
2.97 

.03 

.35 

.12 
.21 

.59     i 
.43       T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.08 

T 

.33 

.05 

.08 
.03 
.02 

.09 
.04 

.03 
.04 
* 
.05 

.11 
.09 
.04 
.13 
.36 

.40 
.40 
.28 

7 
.01 

.10 
.45 
.38 
.53 

.31   .54 
.10   .94 
.05   .85 

.91 

7 
1,07 
,09 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEWBURY 

UNION  VILLAGE  DAM       R 

3.29 
3.93 
2.32 

2.41 
2.57 

.04 
.03 

.39 
.65 

.30 
.15 

T 

.60 
1.15 
.37     1 
.46     1 

.67     \ 

T 

T 
T 

T 
T 

.35 

.21 

.03 

T 

.02 

.02 

T 

.05 

.05 

T 
T 

.01 
.05 

.14 

.05 

.26 

.50 
.22 
.16 
.25 

.01 
.01 

7 

.39 

.45 
.32 
.60 
.55 

7    1.21 
.85 

1.08 
.75 
1.00 

,01 
.01 

.10 

7 

VERNON 

WAITSFIELD  1  S 
WARDS60R0 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

3.00 
3.11 
2.99 
2.11 

.18 

• 

.40 

.14 

.56 
.55 
.58 

.01   T 
.02 

T 

T 

.22 

T     .15 
T     T 

.04 

.03 

.04 

T 

T 

.18 

.01 

7 

.31 

.01 

7 

.23 

.22 

.17   7 

.41 

.13 

.02 

.25 
.55 
.32 
.56 

.90 

1.50 
1      1.29 
1      1.11 

1.27 
.05   .92 

.02 

.20 

.07 

WHITINGHAM  3  W 
WOODSTOCK  3  ENE 

3.32 

2.72 

.02 

.35 

.45 

.57 
.52 

T 

I 
T 

T 

7     .36 

T 

7 
.02 

7 

.04 

7 

.32 

.17 

.03 

7 

.40 

.5e 

1.23 
7     .96 

7 
.02 

I 


DAILY  TEMPERATURES 


lURUABY    nH 


CONNECTICUT 
S»IOG£l»OflT    MB   «P 

BULLS    BRIDGE    DAM 

COLCmESIER 

eevFNTRY 

CREAX    HILL 

OANSURT 

FALLS    VILLAGE 

GROT  ON 

rlARTFORO    BRAINARU    FLD 

HARTFORD   WB    AIRPORT 

MANSFIELD    HOLLOW    DAM 

MIDDLtIO*.'!    <•    a 

MOJNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  a3  AIRPORT 

NORFOLU  2     SW 

NORWALU  GAS  PLANT 

NORWICH  P08  UTIL  PLANT 

PUTNAM 


SHEPAUG  DAM 

STAMFORD  5  N 
I  STORRS 

MATERBURY  RADIO  MBRV 
I  HESTBROOK 
'  WIGHAM  RESERVOIR 


MAINE 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

[  BANGOR  DOW  FIELD 

I 

I  MR  HARijOR 

\ 
BELFAST 

Ibridgewater 

1 
BRIDGTON  1  NNW 

jaRUNSwicn 

! 

.CARIBOU  kB  AIRPORT 
[:ORINNA 
)AMAR1SC0TTA  MILLS 


Day  Ol  Monlh 


MAX  I  17 
MIN 


MAX  I  11 
MIN 

MAX 
MIN 


17 
-12 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

■  MAX 
,  MIN 

MAX 
MIN 

I  MAX 
MIN 

I  MAX 
I  MIN 


16   2S 
•  3    J 


U   2S 
-  7  -12 


22   21. 
•13  -10 


13   IS 
-10  -20 


-14  -  8 
13   20 


11   2A 
■20  -17 


17   29 
-10  -  3 


IS   2A 
-21  -  9 


10   15 
-20  -16 


9   13 
-10  -  2 


16   17   28 


15   17 
-  3  -  2 


14 

2A 

22 

-16 

10 

21 

18 

-11 

10 

18 

12 

-13 

24   17   24 


10   20 
-19  -20 


24   21   27 


10   16 
-  9  -12 


10  -11  -  9 


16   10   28 


-35  -11  -16 


22    -14  -12 


-  9  -12  -  5 


26   IB   14 


32   3*   33 


35   35 

6  h  5  -13 


10   12   15 


32 

34 

44 

7 

7 

-  9 

37 

36 

39 

1 

8 

0 

37 

36 

42 

0 

5 

-  2 

35 

35 

39 

3 

1 

-  6 

33 

35 

34 

6 

-  6 

-  9 

33 

34 

34 

33   33   36 


28   28   32 


17   10   10 


28   29   31 


30   32   33 


33   36   40 


19   34   34 
12   13   15 


28   28   33 


22   33   35 


16  16   10 

17  21   23 


23   32   37 


17   38 
14   13 


36   45 

■  6  -10 


32   43 

15   11 


35   39   46 


37   39   39 


32   42 
•12  -14 


2-3   11 


10  19  21 

28  38  46 

11  16  25 

3i  40  45 

12  19  23 

31  41  50 

1  10  16 

25  32  35 

•3-1  26 

36  50  54 

•6  11  18 

3i  44  45 

12  10  16 

22  30  32 

0  10  26 

30  39  46 


32   25   25 


42   34   36 


42  40  32 

32  2  3  30 

47  42  33 

27  15  19 

38  32  28 

28  15  18 

39  35  33 
31  16  14 

40  36  33 


33   27   17 


32   23   15 


32   19   12 


15  IB   17  ,  IS   19   20   21   22   23  ,  24   25  :  26  I  27   28  29   30  31 


32  48 

20  32 

35  47 

0  30 

36  45 
3  26 

36  39 


34  42  36 
14  23  27 

35  47  40 
10  27  29 

37  46  42 

-  1  26  30 

3  7  44  4  3 

10  33  26 

35  48  40 


32   24   25 


36   34   26 
26   10   10 


60   42   37 
29   23   17 


30   22   20 


40   32   32 
20   14   18 


38   34   34 
30   14   12 


46   39   33 
27   11   10 


26  22      21 


27   27   20 


30   20   20 


36   29   27 


36   33   27 


40   3  5   30 


32   24   20 


42   36   29 


37   29   28 
21   13  -11 


33   41 
10   28 


10   28   27 


34   46 
16   33 


3  6   42 
12   20 


38   48   40 


34   40   46 


36 

44 

14 

30 

34 

43 

8 

27 

39   46   45 


10   13   26 


26   30   33 


32   37   36 


38   33 
17-2 


31   33   43 


32   37   42 


36   39   46 
17   11   36 


34   39   42 


15 

9 

35 

31 

38 

39 

12 

5 

34 

38 

34 

39 

20 

4 

10 

38 

34 

43 

38   37   46 


36   37   43 


31   26   37 


42   36   40 


24   11   26 


32   36   38 


39   33 

20    9 


37   36   40 


2$   32   43 


31   36 
0-3 


16 

2: 

7 

-18 

26 

23 

18 

-15 

29 

34 

4 

-  1 

42 

36 

32 

29 

38 

41 

26 

IB 

45 

40 

29 

20 

61 

37 

27 

14 

42 

39 

25 

18 

44 

41 

28 

24 

43 

42 

28 

13 

43 

39 

29 

25 

39 

42 

28 

2; 

37 

39 

25 

16 

62 

38 

30 

18 

54 

36 

30 

22 

64 

40 

30 

22 

40 

38 

30 

28 

55 

29 

24 

14 

61 

43 

32 

30 

58 

42 

32 

25 

43 

39 

25 

27 

43 

40 

25 

16 

60 

33 

25 

16 

56 

4C 

27 

26 

44 

4Q 

28 

20 

48 

36 

28 

20 

49 

41 

31 

22 

56 

36 

28 

20 

34 

35 

18 

13 

34 

33 

17 

11 

6C 

30 

25 

16 

43 

36 

25 

8 

48 

36 

3 

48 

32 

22 

12 

29 

26 

6 

-  7 

40 

32 

19 

-  1 

43 

33 

25 

13 

33   35 
51   44 


51   42 
2S   35 


46   49 
23   32 


46   43 
29   34 


60   64   47 
34   37   35 

59 

32 


51   43   59 


39   50   43 


17   28   20 


27   23   20 


23   26   22 


54   42   34 
20   30   24 


46   40   33 
15   22   16 


53   49 

31   30 


54   4  6 
32 


46 

41 

57 

47 

52 

26 

26 

31 

30 

31 

48 

41 

58 

52 

62 

32 

35 

33 

38 

33 

62 

42 

60 

57 

52 

32 

35 

31 

36 

35 

61 

38 

66 

51 

51 

30 

34 

34 

34 

35 

41 

52 

41 

60 

56 

22 

34 

33 

33 

34 

46 

50 

62 

56 

53 

30 

36 

36 

36 

34 

61 

43 

69 

53 

54 

30 

34 

30 

36 

33 

46 

42 

57 

52 

47 

35 

36 

31 

40 

36 

36 

44 

4C 

60 

48 

14 

27 

34 

36 

32 

43 

52 

46 

61 

56 

31 

37 

36 

36 

34 

52 

38 

56 

44 

54 

26 

35 

31 

36 

36 

45 

41 

53 

51 

49 

30 

34 

36 

38 

31 

45 

46 

54 

56 

52 

28 

32 

32 

30 

31 

51 

43 

62 

65 

47 

32 

34 

29 

34 

33 

50 

43 

57 

54 

47 

30 

36 

37 

35 

31 

46 

46 

53 

30 

35 

36 

30 

23 

47 

47 

58 

46 

53 

29 

29 

31 

34 

34 

45 

49 

53 

59 

52 

30 

36 

31 

31 

36 

57   55 

31   33 


51   50 
39   30 


50   55 
37   33 


62   66   48 


37 

41 

19 

22 

39 

35 

23 

16 

45 

41 

25 

23 

24   24   12 


34   38   45 


29   26   25 


?4   25   15 


39,5 
24.5 


40.1 

ij.e 


See  Reference  Notes  Following  station  Index 
-  39  - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1551 


Continued 

Station 

Day  Of  Month 

D1 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

_!!_ 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  j  30  1  31 

EASTPORT 

MAX 
MIN 

11 

-  8 

9 
-  9 

26 

0 

23 

15 

25 

13 

33 

11 

29 

11 

36 

16 

44 
29 

36 
23 

25 
15 

25 

5 

30 
8 

33 
14 

38 
23 

23 

30 
3 

37 
21 

31 

4C 
25 

26 
12 

46 

26 

39 

31 
17 

36 

39 
IP 

25 

43 

31. 
14. 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

MAX 

MIN 

7 
-12 

4 
-12 

28 
-  4 

19 
4 

28 
10 

31 
10 

26 
6 

36 

10 

43 
28 

38 

10 

31 
14 

27 

31 
-  2 

33 
13 

31 
15 

24 

27 
-  7 

37 
25 

37 
31 

37 
If 

31 
6 

45 
14 

41 
19 

31 
16 

33 
22 

35 

I"" 

31 

e 

39 
26 

30. 
9. 

FARMINGTON 

MAX 
MIN 

18 
-19 

4 
-12 

8 

-18 

25 

-19 

23 

11 

34 
8 

35 

2 

30 
10 

39 
18 

48 
20 

40 
18 

30 

1 

29 

-  7 

31 
-  6 

37 
26 

33 
-  9 

28 
-12 

29 

-  3 

40 
28 

48 
20 

31 
3 

35 
4 

48 
10 

21 

26 
21 

39 

?4 

36 

11 

37 
12 

32. 
5. 

GARDINER 

MAX 
MIN 

21 
-16 

12 
-16 

27 
-18 

24 
9 

34 
15 

38 
5 

32 

0 

43 
7 

50 
11 

41 
21 

36 

19 

29 
-  7 

33 
-11 

39 
7 

37 
18 

28 

-10 

32 
-13 

44 
19 

42 
31 

42 
23 

33 

7 

60 
IC 

43 
26 

37 
22 

36 

41 
25 

41 

14 

41 
1" 

35. 
3. 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

-  2 
-18 

0 
-16 

21 
-  9 

15 
-11 

24 

2 

29 

0 

23 

0 

31 
12 

41 
21 

34 
17 

23 
-  1 

22 

-13 

26 
-10 

34 
14 

33 

0 

2! 
-13 

27 
-17 

4:; 
24 

4:^ 
20 

26 

9 

33 
-  5 

40 
-.0 

37 

23 

1« 

34 

IT 

36 

11 

32 

34 

27. 
3. 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

9 
-28 

15 
-29 

32 

-20 

23 
15 

36 
-  2 

36 
-  3 

36 

-10 

49 
0 

53 
6 

44 
15 

35 
16 

34 
-  3 

35 

-11 

41 
24 

15 

28 
-  5 

34 
-  9 

43 
23 

59 

31 

37 

13 

37 

54 
-.7 

40 

34 
27 

37 

39 

22 

49 
IP 

42 
24 

37. 

7. 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

0 
-25 

5 
-12 

19 
-  6 

13 

-  4 

20 

-  3 

26 

-  3 

23 

-  5 

31 
11 

35 

27 

29 

15 

20 

0 

19 
-10 

^5 
-  8 

30 
14 

31 
5 

15 
-  9 

27 

-13 

31 
20 

36 
26 

31 

10 

28 

41 

12 

16 

33 

14 

32 

10 

25 

2 

33 

P 

25. 
3. 

HOULTON  1  NE 

MAX 
MIN 

6 
-24 

6 

-10 

15 

-10 

15 
-11 

26 

-10 

25 

-  1 

23 

0 

30 
8 

32 
22 

26 
20 

20 

0 

28 
-15 

27 
-10 

29 
2 

25 

11 

18 

2C 
-15 

32 
20 

35 

29 

14 

28 

28 

;5 

34 
26 

17 
IC 

29 
14 

26 
16 

28 

37 

:p 

24. 
3i 

JACKMAN 

MAX 
HIN 

3 
-18 

0 
-21 

30 
-10 

20 

3 

27 
2 

25 

9 

22 

-  4 

30 

10 

38 
15 

34 
25 

28 

8 

32 
-20 

35 

-18 

■.0 
22 

28 
22 

25 
-22 

24 
-17 

35 
18 

43 
20 

35 

10 

33 

-  5 

38 

P 

38 

26 

17 

42 

20 

33 
21 

32 

30 
20 

29. 
3< 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

16 
-14 

6 
-16 

7 
-13 

25 
-  6 

25 
8 

26 

3 

32 

-  7 

25 

7 

37 
20 

43 
27 

32 
14 

29 

1 

26 

3 

30 

5 

34 
25 

34 
-  1 

23 

34 
-  2 

41 
28 

40 
24 

31 

P 

33 

10 

47 
29 

40 

35 

40 
35 

37 

30 
10 

30. 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

-  6 

10 
-  8 

27 

-10 

21 
15 

32 

9 

34 
9 

30 
7 

43 
14 

48 
20 

40 
28 

30 
16 

28 
5 

31 

-  1 

35 
23 

34 
14 

26 
1 

31 
-  4 

41 
19 

53 
31 

34 

20 

34 

14 

47 

17 

42 
2" 

32 
22 

36 
24 

36 

25 

37 

42 
27 

33. 

13. 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

10 
-18 

6 
-16 

-  1 
-15 

27 
-15 

18 
3 

26 
3 

27 

-  1 

24 
-  1 

33 
18 

42 
18 

35 
9 

25 
-13 

26 
-13 

28 

-12 

35 
22 

26 

-17 

21 
-17 

33 
-  8 

36 
25 

45 
13 

22 

35 

0 

39 
17 

38 
18 

25 

17 

37 
23 

34 

8 

34 
13 

28. 

MADISON 

MAX 

MIN 

10 

-16 

12 
-18 

31 
-20 

22 

1 

34 
14 

35 
-  1 

35 

-  3 

44 
17 

49 
20 

39 

22 

32 
19 

29 

-  4 

35 
-  5 

34 
13 

33 
18 

29 
-10 

24 
-16 

4C 
19 

46 

31 

46 

2: 

35 

1 

48 
13 

41 
25 

34 
20 

33 

20 

37 

24 

35 
12 

43 
2E 

34. 

a. 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

11 
-19 

2 
-12 

4 

-u 

23 
-  8 

16 
2 

27 
7 

29 
-  1 

25 

5 

32 
16 

39 
26 

31 
10 

24 
-  7 

26 

-  7 

28 
-  3 

32 
24 

29 
-12 

23 
-15 

28 

-  8 

36 

21 

39 
16 

27 

7 

31 

41 
23 

36 
13 

24 

13 

34 

30 

7 

26 

12 

2«. 

4. 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MAX 
MIN 

1 
-11 

4 
-10 

24 
-  4 

17 
-10 

27 

a 

28 
12 

25 

-  3 

32 
15 

40 
29 

32 
20 

22 
8 

26 

-  4 

28 

-  7 

32 
1 

33 
6 

23 

-  7 

27 
-14 

36 
22 

39 
31 

30 
9 

32 

5 

41 
21 

37 
22 

27 

13 

33 
17 

33 
13 

26 

4 

34 
12 

28. 
7. 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

3 
-15 

5 
-14 

23 
-20 

17 
-  4 

26 
0 

33 
-  3 

24 
-  8 

36 
6 

42 
20 

34 
24 

24 

10 

24 
-  8 

27 

-11 

32 
5 

32 
-  1 

21 
-21 

31 
-18 

35 
28 

38 
32 

34 

31 

45 
22 

40 
23 

26 

l-" 

38 

20 

29 

16 

27 

-  1 

38 
15 

29, 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

8 
-  3 

13 
-  6 

24 

0 

22 
19 

34 
18 

38 
17 

31 
13 

41 
15 

44 
20 

42 
26 

30 
21 

28 
15 

32 
12 

40 
32 

39 
18 

28 

10 

36 

10 

39 
31 

53 
33 

38 
26 

34 
19 

52 

26 

38 
34 

35 
26 

40 
26 

43 
30 

45 
27 

44 
33 

l^ 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

7 
-1<. 

13 
-22 

25 

-10 

21 
17 

34 
10 

37 
4 

33 
1 

42 

6 

44 
13 

41 
30 

30 
18 

28 

7 

31 
-  3 

40 
27 

36 
16 

27 
4 

35 

1 

39 

26 

56 
32 

35 
19 

34 

10 

52 

20 

38 

30 

34 
26 

42 
26 

42 

28 

43 
23 

42 

2P 

It 

PRESOUE  ISLE 

MAX 
MIN 

I 
-21 

5 
-12 

16 
-12 

12 
-15 

21 
-  4 

25 
-  3 

24 

0 

29 
6 

31 
27 

31 
20 

21 

5 

19 
-14 

21 
-10 

30 

0 

30 
14 

18 
-11 

18 
-16 

25 

11 

34 
13 

37 
14 

26 

-  7 

42 
18 

34 
20 

21 
9 

30 
12 

28 

14 

20 
-  9 

33 

!9 

2  It, 
Z. 

RIPOGENUS  0AM 

MAX 
MIN 

10 
-23 

2 
-21 

6 
-15 

23 
-11 

20 
-  5 

29 
-  5 

27 

27 
-  2 

31 
18 

38 
20 

32 

4 

35 
-12 

27 
-14 

29 
-13 

35 
17 

28 
-13 

24 

-15 

29 

-  7 

43 
18 

40 
10 

27 
-  6 

3; 
-  4 

41 
25 

35 

11 

24 

IC 

38 

20 

40 

0 

30 
6 

28. 

-  a. 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

11 
-11 

9 

-16 

26 

24 

13 

33 
16 

37 
12 

32 
10 

42 

15 

47 
18 

42 
27 

34 
20 

30 
12 

31 
6 

38 
15 

37 
25 

28 

33 

1 

44 
27 

41 

41 
2P 

33 
16 

46 

23 

40 
30 

35 
23 

39 
27 

41 
26 

33 
16 

41 
21 

34> 
IS. 

RUMFORO  3  SW 

MAX 
MIN 

1 
-11 

5 
-10 

29 
-  6 

22 
6 

30 
5 

32 
9 

27 
9 

40 
11 

47 
18 

39 
25 

28 
9 

29 

-  1 

32 
-  8 

1^7 
24 

33 
4 

27 

26 
-  8 

41 
21 

51 
31 

29 
8 

34 
3 

45 
8 

39 
25 

30 
22 

36 
24 

38 

40 
19 

41 
2^ 

32. 

9. 

RUMFORD  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

2 
-  8 

6 
-  9 

30 
-  7 

25 
9 

32 
9 

31 

14 

28 
9 

40 
17 

47 
£1 

40 
26 

30 

13 

30 

4 

33 
-  3 

40 
23 

35 
11 

28 

-  2 

25 
-  4 

41 
23 

55 
31 

35 
18 

36 

7 

45 
10 

40 
26 

33 
22 

35 

23 

40 
24 

40 
22 

42 
27 

33. 

11. 

SANFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

18 
-17 

10 
-19 

30 
-12 

23 

n 

35 

10 

35 

-  1 

32 

-13 

48 

-  7 

40 
14 

44 
22 

36 
2Z 

32 

1 

35 
-  7 

42 
15 

39 
21 

30 

35 

43 
27 

63 
30 

55 
25 

38 
4 

52 

n 

44 
25 

38 

27 

35 
26 

42 
30 

51 
16 

50 
24 

38. 

10. 

SOUA  PAN  DAM 

MAX 
MIN 

A 
-37 

6 

-15 

21 
-24 

15 
■20 

28 
-  8 

27 

-14 

26 
-12 

31 

5 

34 
26 

32 
24 

22 
3 

23 
-26 

28 
-22 

31 
-  9 

29 
17 

20 
-27 

19 
-23 

32 

16 

36 
2? 

34 
14 

29 

-  7 

43 
6 

39 
24 

21 

11 

31 
13 

27 
IB 

2  3 

-20 

37 
5 

26. 

-  2.1 

WATERVILLE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

16 
-16 

11 
-20 

26 

-17 

24 
15 

35 
15 

37 
3 

33 

-  1 

42 

11 

49 
15 

48 
27 

37 
19 

30 
-  2 

31 
-  5 

37 
14 

36 
26 

29 

-  5 

30 
-  3 

41 
26 

40 
32 

43 
22 

34 
6 

49 
16 

46 
27 

38 
2: 

34 

l^" 

36 
25 

36 

14 

44 

24 

* 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

10 
-26 

14 
-29 

29 
-17 

22 

14 

35 
-  2 

38 

-  1 

36 

-10 

47 
-  5 

52 

7 

43 
22 

34 
10 

32 
0 

32 
5 

40 
20 

38 
15 

28 
4 

32 
-  9 

41 
23 

57 
32 

37 
14 

35 
6 

52 

11 

39 
28 

34 
27 

26 

42 
25 

48 
20 

44 
26 

t 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

lA 
-24 

5 

-15 

7 
-13 

30 
■  3 

16 

10 

24 
-  4 

33 
0 

27 
2 

39 
19 

45 
21 

33 
14 

30 
0 

27 
-  5 

31 
-16 

34 
21 

34 
-10 

25 

-17 

31 
-15 

43 
31 

40 
22 

31 

6 

32 

6 

2° 

15 

32 
17 

36 
2? 

30 
4 

26              '  3 

^                1 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

23 

-  6 

0 
-12 

0 
-12 

26 
-12 

26 
5 

24 
-  2 

32 
15 

28 
-  7 

40 
-  4 

41 
21 

42 

14 

29 

14 

32 
0 

35 
0 

42 
28 

31 
19 

27 
4 

36 
6 

34 

51 
25 

33 
15 

39 
20 

50 
23 

46 
38 

59 
33 

49 
34 

36 

JO 

50 
30 

3«. 

12- 

AMHERST 

MAX 
MIN 

9 

-17 

14 
-27 

20 
-  7 

27 
19 

32 

-  1 

32 

-  3 

35 
-  6 

35 
-  9 

46 

1 

40 

24 

31 

13 

33 
6 

31 

43 
28 

39 
19 

8 

36 

0 

40 

34 

51 
33 

38 
25 

39 

13 

51 
15 

39 
34 

5; 
34 

39 
32 

44 
34 

51 

31 

36 
26 

36. 

12.1 

BARRE  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

19 
-  7  - 

12 
■12 

24 
-  9 

24 
18 

31 
12 

32 
6 

33 

5 

44 
-  5 

47 
14 

45 
28 

36 
17 

28 

11 

35 
-  6 

42 
25 

41 

29 

37 

36 
-  4 

41 
32 

60 
?4 

45 
25 

38 
12 

49 
24 

46 

35 

52 
32 

44 
32 

40 
34 

49 

27 

47 
28 

38.5 
16. C 

BEDFORD 

MAX 
MIN 

20 
-  4 

15 

-11 

27 
-  9 

32 
16 

33 
10 

34 
6 

34 
8 

44 
-  1 

51 
10 

48 
28 

39 
14 

33 

0 

35 

-  3 

44 
28 

44 
29 

38 

43 
3 

40 
36 

66 
33 

49 
27 

41 
16 

54 
25 

50 
3P 

38 
33 

39 

51 
34 

54 

26 

52 
32 

40.; 

16. E 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

18 
-16 

10 
24 

29 
-19 

25 
19 

29 

7 

31 
-  9 

30 

-12 

43 
-15 

46 
5 

44 
23 

36 
10 

31 
9 

38 
-15 

'0 
26 

40 
28 

3 

34 

-!0 

43 
32 

57 
34 

43 
26 

39 
8 

49 
9 

30 

52 
32 

45 
33 

39 
34 

48 

2I 

37.5 
10. i 

BLUE  HILL  WB 

MAX 
MIN 

9 
-  8 

12 
-12 

28 
2 

31 
17 

32 
14 

34 
19 

31 
14 

42 

17 

49 
29 

39 
30 

30 
21 

29 

18 

35 

14 

43 
27 

40 
24 

23 
15 

36 

IE 

39 
34 

62 

35 

40 
28 

4C 
23 

52 

30 

39 
35 

36 
33 

54 

33 

53 

3" 

55 
28 

42 

37.9 
21.' 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

11 
-  2  ■ 

15 
-  4 

31 
4 

33 
21 

32 

17 

35 
21 

32 
19 

19 

50 
29 

41 
33 

13 
22 

31 
20 

34 
16 

44 
29 

42 
25 

18 

40 
22 

41 

65 
35 

42 
32 

38 
25 

55 
31 

44 
36 

39 
34 

45 
34 

53 
32 

56 

3; 

45 

35.3 
23.9 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

24 
0  - 

16 
-16 

26 
-  5 

33 
24 

33 
15 

37 

2 

34 
6 

42 
■  5 

50 
9 

48 
23 

40 
24 

33 
13 

39 

2 

48 
27 

45 

30 

39 
20 

38 

40 
36 

59 
35 

55 
29 

-.3 
23 

54 
25 

50 
35 

41 
34 

46 

33 

55 
35 

56 

:>7 

56 

30 

42.1 

18.3 

See  Refereace  Notes  Following  StatioD  Index 
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Contlnutd 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   EN&LAND 
FEBRUARY    1961 


HAVERHILL 
HINGHAM 
HOOSAC    TUNNEL 
HYANNIS    3    NE 
•.NIOHIVILLE    DAM 
lAMKENCE 
(.OXELL 

•tlSOLETON 

\ 

'lANTuCKET    WB    AIRPORT 
llEW   SEDFORO 

ITTSFIELD   W6   AIRPORT 

LYHOUTh 

ROVINCETOWN  1  N 

EAOING 

bCHESIER 
i  pCKPORT    1    ESE 

•_-M    C&    AIR    STATION 

- ;  CH 

^SNE  FALLS 
-  cGREMONT 
'INGflELO  ARMORY 

3P10GE 
JNTON 
.!.»  DAM 
!NER5  FALLS 
.POLE 

.;UMM1NGT0N 

MIDWAY 

1T0N 
TOVER  FIELD 
1 


MAX 
MIN 

22 
-16 

11. 
-20 

MAX 
MIN 

11 
-  5 

13 

-  6 

MAX 
MIN 

11 
-  1* 

17 
-  7 

MAX 
MIN 

29 
-  8 

14 
-15 

MAX 
MIN 

21 
3 

14 
0 

MAX 
MIN 

19 
3 

22 

MAX 
MIN 

S 

-13 

e 

-15 

DayOI  Month 


16  -11 

10   10 


25   12 

10  -11 


!7   13 
2-9 


20   16 
0-6 


-10  -11  -  3   11 


20   14   31 


14  -15  -14  -11 


24   15   30 


MAX 

24 

15 

MIN 

5 

3 

MAX 

11 

16 

MIN 

-10 

-15 

MAX 

2? 

12 

MIN 

-  1 

-15 

MAX 

8 

10 

MIN 

-  1 

-  5 

MAX 

21 

13 

MIN 

-  1 

-  8 

MAX 

26 

20 

MIN 

4 

-  4 

MAX 

21 

6 

MIN 

-15 

-18 

MAX 

15 

7 

MIN 

-11 

-15 

MAX 

23 

18 

MIN 

-  1 

-10 

MAX 

11 

6 

MIN 

-12 

-16 

MAX 

22 

11 

MIN 

3 

-11 

MAX 

22 

6 

MIN 

-18 

-21 

MAX 

20 

19 

MIN 

-17 

-16 

MAX 

15 

15 

MIN 

-  5 

-19 

MAX 

16 

10 

MIN 

-21 

-19 

MAX 

22 

20 

MIN 

-10 

-18 

MAX 

22 

16 

MIN 

-14 

-13 

MAX 

10 

17 

MIN 

-  9 

-18 

33   37   39 


21 

12 

9 

10 

2 

33 

30 

36 

30 

42 

23 

16 

7 

6 

0 

35   32   35 


33  34  37 
19  11  8 

28  37  37 

IC  7  13 

32  36  36 

21  7  3 

36  30  32 

28  20  18 

34  34  39 
24  19  17 

26  29  32 

13  5  19 

32  36  36 

27  33  16 

34  33  35 

27  22  23 

32  35  37 


34   30   35 


33   33   35 
21   23   16 


24   22   20 


22   26   34 


20   11   15 


23   26 
-16   19 


33   32   37 


27   25   30 


28   37   36 


33   29   30 
23  -10  -11 


32   33   35 


27   37   35 


33  33  47 

e  -11  1 

32  44  49 

14  10  U 


34   38   45 


28   35   44 


37   43   49 


33   29   42 


34   48   52 


37   51   54 


36   46   50 


29   36   40 


20   20   23 


3  3   44   50 
15   12   17 


35   36   47 


35   45   52 


17   12  22 


32   39   50 


33   32   38 


32   40   42 


32   42   50 


33   31   40 


31   45   43 


35   46   52 


35   39   48 


10  11  10 

48  40  32 

25  22  14 

48  41  29 

22  14  4 

40  32  31 

23  22  9 

46  40  34 


51   40   28 
29   17   13 


43  37  .36 

31  19  12 

40  37  33 

26  24  10 

42  38  32 

13  6  9 

52  38  39 

20  28  14 


10   10   10 


43   38   31 
34   15   14 


43   32   33 


38   36   31 
32   29   26 


16   25   13 


39   34   30 
32   26   20 


33   22   It 


43   40   30 


40   37   32 


45   41   34 
33   22   21 


39   32   33 


41   38   33 
23   24   12 


42   36   33 


43   38   37 


41   30   32 


13   14 


IS  16   17 


34   37   46 


36  42 

10  27 

32  38 

2  20 

36  46 

6  26 

32  38 


36 

36 

40 

48 

29 

23 

21 

33 

31 

30 

34 

45 

10 

10 

1 

25 

40 

34 

37 

48 

27 

21 

12 

27 

37 

36 

38 

42 

29 

24 

19 

27 

20   33 
29   30 


37   40   43 


3  5   44 
1   27 


30   32   44 


22   32   28 


38   42   42 
-4   29   16 


32   36   48 


13   27   27 


11   26   30 


30   35   43 


-5   27   32 


10  23 

42  50 

-6  29   29 

37  44 

12  27 

3  3  44 


40   34 
15-2 


36   39 

IS   12 


12 

-  8 

32 

39 

21 

18 

37 

41 

25 

23 

43 

14  4  9 

31  40  41 

9  3  32 

42  34  40 

19  5  6 

31  36  41 

20  15  36 

42  36  39 


33  39  44 

13  5  36 

30  38  42 

17  4  35 

35  30  36 

15  3  3 

38  39  40 

24  3  34 

34  32  36 

16  0  2 

30  43  44 

15  0  31 

33  39  43 

14  7  35 

38  39  44 


41   38   41 
23   U   35 


35   35   37 


43   33   40 


18   )e   36 


36   32   35 


32   37   43 


36   32   34 


36   36   41 


32   4-   41 


13-5 
36   40 


49   63 
34   27 


63  99  41 

35  30  22 

42  61  42 

33  26  16 

45  40  42 

33  26  22 

45  47  40 

29  26  21 

52  41  41 

37  31  26 


33  28  14 

46  62  41 

33  29  21 

63  48  43 

35  26  18 

59  45  38 

34  28  19 

37  60  35 

23  26  12 

47  46  40 

35  32  23 


64   44   40 
34   30   26 


35  26  21 

62  60  40 

33  27  16 

45  40  41 

39  30  30 

49  40  43 

42  34  30 

57  33  39 

29  20  12 

61  54  42 

33  31  23 

43  43  41 
35  31  22 

64  42  40 


33   29   20 


63   58   36 
36   30   24 


5  3   44   42 
41   31   28 


39   60   35 


60   40   40 


56   56   40 


60   34   40 


35   30   20 


42   59   39 


31   26   12 


63   45   42 

34   28   17 


57   39   39 


40 

48 

13 

19 

47 

43 

22 

34 

40 

52 

16 

20 

50 

39 

21 

33 

55 

50 

28 

36 

43 

43 

32 

34 

5 

41 

25 

35 

42 

51 

21 

34 

51 

36 

27 

34 

54 

49 

33 

36 

51 

44 

35 

40 

41   S3 
22   33 


90   46 
30   40 


40   50 
22   22 


46   41 
26   32 


44   44 
22   27 


48   41 
31   32 


42   54 
19   29 


45   55 
23   35 


55   47 
25   35 


23   36   34 


24  37  30 

57  42  38 

26  37  32 

53  50  38 

20  33  33 

41  41  39 

34  36  35 


35   39   34 


13  14  34 

50  45  56 

23  32  35 

53  50  58 

31  37  42 

50  40  55 


53   43 
21   36 


39   53 
14   17 


53   42 
24   36 


25   36   33 


50   43 
35   25 


51   53 
35   16 


42   43 
32   28 


51   45 
31   27 


50   46 
31   22 


54   54 
34   31 


39   44 
32   27 


51   44 
33   34 


45   52 
33   26 


47   54   55 


38 

37 

46 

33 

32 

29 

51 

43 

44 

34 

24 

30 

44 

38 

52 

32 

26 

26 

48 

53 

43 

30 

27 

32 

49 

53 

40 

31 

29 

31 

47 

50 

52 

33 

34 

26 

47 

44 

46 

34 

27 

33 

49 

50 

48 

35 

34 

34 

45 

49 

35 

30 

24 

21 

56 

57 

52 

30 

29 

36 

33   33   26 


44 

52 

54 

32 

30 

26 

42 

56 

46 

32 

35 

26 

43 

46 

50 

32 

30 

27 

40 

44 

50 

37 

33 

30 

57 

55 

52 

30 

33 

32 

52 

40 

39 

33 

33 

29 

47 

50 

54- 

32 

32 

27 

54 

52 

56 

36 

37 

33 

45 

48 

52 

37 

31 

23 

48 

55 

56 

32 

35 

27 

53 

43 

40 

33 

33 

26 

43 

45 

54 

31 

29 

27 

45 

54 

54 

33 

32 

32 

42 

42 

48 

30 

30 

26 

51   55 
34   25 


51   56 
34   34 


39.0 
10.6 

39.9 
21.9 

37.6 
14.0 

37.4 
16.9 

37.7 
19.0 

39.1 
22.9 

37.8 

19.4 

39.6 
14.6 

40.4 

18. e 

39.0 
18.6 

39.0 
9.6 

39.2 

19.4 

36.1 
8.6 

39.6 
17.6 

39.6 
18.7 

41.4 
14.9 

36.9 
29.1 

40.9 
26.5 

39.9 
15.0 

42.6 
23.0 

36.3 
23.8 

37.7 
13.6 

39.2 
14.3 

36.8 
22.1 

39.5 
23.1 

41.7 
25.7 

35.5 

10.4 

38.9 
14.9 

41.9 
22.3 

36.4 
15.4 

40.6 
17.3 

36.1 
8.3 


39.9 
16.7 

36.2 

12.0 

42.0 
15.4 

41.4 
17.9 

38.7 
18.0 


See  Reference  Notes  Following  station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND  ', 
FEBRUARY  1961 


WORCESTER  KB  AIRPORT 


NEW  HAMPSHIRE 
BENTON 


BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

COLEBROOK 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  I  NW 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

lakeport 

lancaster 

lebanon  faa  airport 

manchester 

massabesic  lake 

mount  sunapee 

mount  washington 

nashua  2  nnw 

northwood 

peterboro  2  s 

pinkham  notch 

plymouth 

portsmouth 

surry  mountain  dam 

WINDHAM 
WOLFEBORO  FALLS 


Day  Of  Month 


-21  -22  -15 

18   2    a 
13  -13  -23 

21    ".   14 
IS  -10  -20 

23    5    8 
12  -11  -22 

2-1   19 
-28  -25  -29 


19   13   27 


12   12   29 
19  -18  -17 


-23  -26  -22 


■ih    -26  -29  -28  -18 


27   29   30 
19   16   16 


24   30   34 
20   15   17 


25   26   29 


30   34   33 


31   24   30 


31   27   33 


24   33   37 


32   26   36 


22   31   35 


26   28   28 


16  -11  -15 


30 
-18 


■16  -21  -18 


17   13   22 
23  -29  -17 


26  -29  -27 


MAX 

MIN 

22 
-  9 

5 
-11 

9 
-10 

MAX 
MIN 

19 
-19 

11 
-10 

26 
-13 

MAX 

MIN 

13 
-15 

5 
-15 

25 
-11 

MAX 
MIN 

-14 
-34 

9 
-26 

13 
4 

MAX 
MIN 

9 
-16 

15 
-12 

26 

-15 

MAX 
MIN 

18 
-  9 

9 
-10 

29 
-  3 

MAX 
MIN 

14 
-16 

11 
-15 

29 
-16 

MAX 
MIN 

-  1 
-12 

7 
-14 

32 
-12 

MAX 
MIN 

22 
-16 

5 
-10 

3 
-11 

MAX 
MIN 

S 
-10 

9 

-15 

20 
-13 

MAX 
MIN 

24 
-23 

3 
-28 

8 
-22 

MAX 
MIN 

18 
-16 

17 
-11 

31 
-  3 

MAX 
MIN 

U 
-  8 

8 
-  9 

24 
-12 

MAX 
MIN 

6 
-  9 

4 
-10 

29 
-18 

25   28   33 


29 

-  4 


25   34   37 


23   32   33 


25   31   33 


23   23   29 


25   35  37 

20-5  0 

21   33  35 

17   11  8 

20   29  32 


30   26   33 


25   26   29 


28   30   33 


42   45 
16   26 


3  5   2  7   46 


32 

44 

-  5 

10 

32 

47 

-  5 

6 

36 

45 

36   28   28 
27   16   15 


36   29   28 


37 

35 

15 

-  1 

43 

33 

17 

7 

16   25   21 


20   18 
39   41 


35   46   51 


27   19   49 


35   47   53 


32   48   50 


2  3   3  7   44 


44   50 
-  6   10 


27   41   42 


7-12-8  -12 


29  40  46 
•1-5  6 

39   48  53 

■11  -13  -  1 

30  46  49 

11    1  19 

22   40  44 

■10-2  8 

31  43  46 


53   42   39 


26   30 
9-7 


52   44   34 


47   40   38 


39   30   33 


28   29 

8  -12 


42  37   36 

25  11    4 

39  32   34 

23  6-6 

41  33   32 


41   34   34 
22   15    9 

35   30   31 


2  -  1 
41   31 


50 

53 

43 

35 

34 

12 

6 

21 

3 

6 

38 

41 

35 

30 

25 

11 

22 

28 

12 

7 

27 

29 

19 

9 

8 

2 

14 

0 

-  2 

-  2 

50 

53 

43 

30 

35 

11 

9 

26 

8 

7 

45 

50 

46 

36 

35 

5 

14 

30 

19 

11 

43 

48 

34 

27 

28 

3 

15 

22 

10 

-  4 

31 

47 

50 

44 

37 

0 

8 

12 

11 

3 

45 

50 

45 

34 

31 

1 

10 

27 

14 

4 

29 

46 

52 

39 

31 

38 

36 

16 

13 

39 

37 

26 

15 

36 

39 

5 

24 

-9   24   10 


-17  22  11 

31  36  33 

21  -20  15 

35  37  37 

7  25  27 

38  41  38 

17  23  24 


-11   26   25 


31   35   40 

12   15   34 


31   38   42 


36   30   38 


22   27   37 


31   37   43 


36   31   32 


32   38   44 


24   29   42 


20   28 

-24  -  4 


39 

32 

32 

34 

25 

15 

0 

-  1 

36 

36 

26 

22 

24 

11 

-13 

-11 

40 

39 

23 

26 

^7 

37 

24 

26 

20 

11 

6 

-  4 

39 

40 

27 

19 

36   38   37 


40   37 
25   25 


36   51   55 


29   44   48 


41  38 

8  6 

33  29 
18  4 

34  31 


-5-2 

40   38 


10  -  2   28 


33   42 
-12   29 


29   34   38 


33   36   42 


3;   35   3e 


35   29   37 


31   39   43 


43   42 
27   16 


58   40   35 


42   58   33 


56   37   37 


42   57   30 


60   35   39 


61   43   38 


60   40   40 


64   47   43 


56   40   34 


33   21   12 


30   23    7 

61   38   36 
33   13   !1 


62   42   42 


45   40 
23   31 


40   51 

10   16 


5 

10 

32 

42 

42 

36 

26 

22 

32 

53 

3t 

35 

12 

28 

32 

13   28   31 


52   39 

19   29 


50 

42 

36 

9 

28 

32 

47 

39 

35 

3 

24 

32 

46 

38 

39 

13 

29 

34 

54 

44 

54 

9 

28 

32 

49   38   36 


IS   21   32 

55   37   36 
11   25   30 


40   43   50 
32   30   27 


38   41   52 


44   43 
22   17 


40   37 
27   18 


43 

40 

39 

20 

16 

27 

45 

53 

44 

28 

26 

26 

41 

39 

46 

29 

19 

22 

29   2t   20 


40   52 
30   26 


42   46 
26   21 


41 

52 

33 

25 

40 

49 

25 

25 

45 

42 

19 

18 

41 

47 

26 

24 

39 

43 

27 

26 

43 

63 

29 

23 

41 

45 

31   25 

44   4C 


3J  '  3)   24   22 


28  29  30  31 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  CNOLANO 
»r..o.,»BY  1161 


BtaHoB 

DMODE  ISLtNO 
•LOCK  ISLAND  US  tP 

5BEENVILLE 

KINSSTON 

NEUPOB' 

PROVIOENCE  MB  AIRPORI 


VEKHONT 
BELLOWS  FALLS 

BENNINGTOK  2  NNW 

8L00MF1EL0 

BJRLINGTON  »6    AIRPORT 


DORSET  1  S 

ENOSBURG  FALLS 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AP 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTmFIELD 

rea0s3oro  i  sse 

Rutland 

SAINT  AU3ANS  dAY 
SAINT  JOHNSBURY 
SOMERSET 
V£RN0r4 

**ATtR3URY  i  NNE 
WEST  BURKE 
WOODSTOCK  3  ENE 


MAX 

MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


W   IS   12 


13   13 

-  T  -10 


ii       31   33 
23   22   2<. 


II      19   2T 


2k   U 
A  -  2 


MAX 

MIN 


15   17 
-1-6 


33   36   36 
25   19   19 


32   32   34 
23   17   12 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
H|N 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

KIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


-18  -23  -22 


15 
-IB 


•20  -19  -16 


■29  -28  -21, 


•28  -28  -25 


•12  -20  -20 


^13  -21  -19 


■31  -20  -25 


18  -  1 
14  -20 


.13  -13  -22 


'12    -14  -19 


■21  -19  -24 


•17  -18  -20 


■  14  -21  -26 


•12  -12  -12 


29   28   33 


30   30 
-7-8 


26   30   35 


20   25   30 
-24  -12  -14 

18   29   37 


29   35 
-7-3 


26   30 
-16  -  2 

25   26 


24   28 
-10  -10 

22   25   27 


14   16   13 


21   26   27 


17   18   29 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


-10  -19  -16 


=22  -27  -23 


-18  -22    -21 


■  17  -23  -23 


•13  -14  -19 


•25  -31  -30 


33   36   47 


19   14   22 


3  3   39   49 


35   32   43 


30   41 
1-3 


27   42 
13-2 

20   33 


30   45 
10  -U 


■10  -11  -  1 

28  41  42 
■  1    7  20 

32  44  45 
0-2  12 

33  39  40 
■12-1  6 

30   26  39 

-  2  -  2  1 

29  26  39 

•  I  -  4  -  2 

25   40  41 

1    0  10 

11   25  25 
19 

24   38  42 

-4   15  17 


31   21 
8-9 


31   29   46 


24   33   38 


28   15   25 


21   23   30 


-27  -29  -23  -18  -10  -12 


28 

42 

5 

-  2 

27 

27 

11 

-  1 

37 

33 

12 

-12 

31   33   41 


33   28   24 


28 

25 

29 

45 

35 

10 

-10 

0 

5 

-  2 

34 

30 

41 

47 

40 

14 

-12 

-  2 

3 

-  2 

40 

3S 

31 

20 

45 

39 

27 

26 

42 

37 

33 

27 

40   34   33 

34   24   15 


49   37   34 


40   31 
26    7 


32   21   19 


42   35 
22  -  1 


48   39   29 


36   29 
21   15 


41   24   25 


35   32 
30-2 


45   35   27 


34   28   30 

21  4-3 

22  15 

3 

32   24   26 
20-2-9 

32   23   30 


19   34   30 


36   45   42 
-  1   26   26 


37   42   43 
16   30   34 


33   48   41 


39   29 

28   15 


36   26   20 


Day  Of  Monlh 

IS  i  IB  I  17  I  18 


33   }9   46 


27 

23 

14 

3 

37 
16 

37 
18 

28 
-13 

22 

-17 

39 
27 

32 
8 

16 
-  2 

33 
-  3 

36   46 
-16   25 


42   39 
26   20 


42   37 
26   26 


30   31   37 


31 


31 
-  7 


■10   22 

39   30 


23   25   22 


-13   27-3 


15  -15   20 


37   40   39 
2  1-2   28   25 


31   37   41 
5  1-  5   14   16 


32   34   29 


31   32   41 


32 

36 

41 

16 

IC 

35 

39 

37 

43 

23 

10 

35 

36 

40 

40 

21 

19 

35 

36   30   34 


30   33  38 

■2-7  29 

30   28  32 

■8-10-1 

25  29  35 

•5-4  24 

26  40  42 
9    0  34 

26   35  36 

9  -12  27 

25  25  33 
4-4  0 

26  24  30 

4-5  4 

23   30  36 

5-2  30 

21  23  28 

22  32  38 
4-8  25 

23  26  37 
8-7  26 

26   26  36 

B  -  8  6 

33   30  37 
13-2-2 

25   34  39 

5    2  32 

18   32  35 


24 

18 

-  9 

-  "" 

32 

36 

30 

26 

17 

24 

-  3 

-  8 

36 

46 

41 

36 

36   32   31 
59   40   41 


45   42 
32   27 


56   38 
26   10 


36   43 
25   12 


62  41  39 

32  23  1 

40  58  32 

32  18-1 

50  39  36 

23  15  7 

59  35  40 

32  23  9 

52  41  40 


38   56   29 


55   28   34 


43   21   23 


53   24   38 


52   25   32 


55   56   29 


57   43   37 


-  3   34 


49   56   30 


:£   23   33 


25   23 
13  -13 


32   28   35 


40   50   40 
33   13   13 

55   54   30 


54   26 
15-3 

61   32 


41   42   93 
33   37   33 


52   42   43 

30   36   34 


40  57  38 

11  14  33 

49  45  53 

18  32  37 

44  42  38 
16  27  32 

45  40  39 
29  30  25 

52  38  44 


45   43   39 


40   45   50 
18   30   37 


26   25   24 


37   48   37 


25  30  36 

32  40  35 

17  23  28 

43  39  37 
27  26  31 

44  38  34 
11  27  31 


23 

9 

10 

17 

39 

40 

50 

43 

24 

12 

23 

32 

37 

36 

45 

42 

17 

12 

K 

31 

11   22   34 


14   18   33 


40   47   39 


25  I  26  27 


51   44   47 


96   92 
32   32 


43   49   49 
34   35   32 

53   50   58 


52   36 
33   34 


53   52 
43   26 


40   43 
30   28 


46   33 
26   21 


36   38 
31   26 


39   40 
32   35 


47   36 
26   26 


48   52 
36   28 


43   44 
30   22 


37   43 
34   25 


39   41 
33   34 


39   39 
33   22 


49   38 
29   11 


42   39 
35   17 


40   39 
31   16 


41   39 
33   33 


50   41 
30   32 


51   47   49 


34   37 
28   22 


33   25   21 


45 

44 

30 

31 

50 

43 

32 

34 

36   45 
31   33 


42   40 
31   33 


28  I  2B  I  M  I  31  ^  I 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1961 


Station 

And 

Depth 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

^ 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

STORES,  CONN. 

1-2  INCHES 

UAX 

UIN 

29 
29 

2S 
24 

28 
24 

31 
28 

31 
30 

31 
30 

32 
30 

32 
30 

32 
31 

34 
32 

34 
32 

32 
32 

32 
30 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

34 
32 

34 
34 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

36 
34 

39 
35 

39 
35 

39 
35 

35 
34 

33.3 
31.9 

4  INCHES 

UAX 

UIN 

- 

- 

26 
25 

30 
28 

31 
31 

31 
31 

I 

- 

- 

34 
32 

35 
34 

I 

34 
32 

35 
34 

35 
34 

34 
33 

34 
32 

35 
34 

36 
35 

35 
35 

35 
35 

36 
35 

36 
36 

36 
36 

37 
36 

38 
36 

38 
36 

36 
35 

34.4 
33.4 

8  INCHES 

UAX 
UIN 

32 
32 

32 
32 

32 

31 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 

33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

33 

33 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

35 
34 

34 

34 

34 
34 

33.4 
32.9 

BURLINGTON  U  OF  VT. ,  VT. 

1  INCH 

UAX 

UIN 

29 
28 

28 
28 

28 
27 

29 
28 

29 
29 

30 
29 

31 
30 

30 
29 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

30 
29 

31 
30 

31 
31 

31 
30 

30 
28 

30 
29 

31 
30 

31 
31 

31 
28 

31 

31 
-  "»1 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

30.4 
29.7 

3  INCHES 

UAX 

UIN 

29 
29 

29 
28 

28 
28 

29 
28 

30 
29 

30 
30 

31 
30 

31 
29 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

30 
29 

31 
30 

31 
31 

31 
30 

30 
29 

30 
30 

31 
30 

31 
31 

31 
29 

30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

30.5 
29.9 

10  INCHES 

UAX 
UIN 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

31 
31 

32 
31 

32 
32 

32 
31 

31 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

1 

31 
31 

31 
31 

1 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31.2 

31  .0 

■ 

Storrs,  Conn.  -  Slope  of  Ground: 
Instrumentation: 


Burlington  U  of  Vt.,  Vt . 


Downhill  less  than  3  percent  to  the  northeast. 
3  Level  Bristol  Temperature  Recorder. 


Soil  Type:   Woodbridge  loam.   Ground  Cover:   Grass  sod. 


Slope  of  Ground;   Less  than  5  percent  to  the  northwest.   Soil  Type:   Melrose,  fine  sandy  loam.   Ground  Cover: 
Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  ditection 

Wind    speed 
m.  p.  h. 

Relati 

ve  humidity  averages 
percent 

«    !  a    1  o. 

OH   1   OH   1   of- 
O  M       O  to      O  « 

Number  of  days  with  precipitation 

"o    a 

III 
&.  a  « 

1 

Station 

ID 

1 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  » 
£   1 

g     i 

1  0  1 

1  J 

Date  oi 
fastest  mile 

1 
o 

1 

8 

a> 

T 
o 
p 

1 

"  £  s 
<  -5  3 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.  I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

4 

* 

1 

1 

0    : 

12 

- 

- 

BLUE  BILL  WB,  UASS. 

NW 

13 

15.2 

67 

NE 

4 

68 

76 

60 

62 

4 

3 

1 

1 

0  1 

13 

51 

- 

BOSTON  WB  AIRPORT,  UASS. 

WNW 

13 

12.2 

49 

ENE 

4 

71 

75 

62 

65 

5 

3 

" 

1 

1 

14 

56 

6.0 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 

N 

13 

10.0 

38 

NE 

4 

75 

79 

65 

71 

4 

2 

3 

0 

0 

13 

- 

6.9 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT. 

SSW 

17 

7.7 

33 

W 

19 

75 

77 

64 

68 

8 

4 

1 

0 

0 

14 

59 

6.1 

CARIBOO  WB  AIRPORT,  UE. 

NW 

16 

11.3 

35++ 

W 

19 

72 

71 

65 

70 

8 

3 

2 

0 

0   1 

18 

- 

6.9 

CONCORD  WB  AIRPORT,  N.  H. 

NW 

20 

5.4 

29 

NW 

26 

73 

78 

55 

58 

4 

3 

1 

0 

0 

12 

59 

5.6 

HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

N 

19 

7,7 

41 

N 

4 

74 

78 

60 

,   66 

4 

3 

1 

1 

0   , 

13 

59 

6.4 

UT.  WASHINGTON,  N.  H. 

W 

40 

34.7 

102S 

W 

15 

75 

68 

74 

77 

2 

4 

2 

2 

0 

15 

45 

6.5 

NANTUCKET  WB  AIRPORT,  UASS. 

NW 

14 

13.5 

56 

E 

4 

- 

83 

72 

80 

2 

3 

2 

0 

1 

12 

51 

6.9 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

7.9 

38 

SE 

25 

78 

64 

- 

5 

3 

3 

0 

0 

15 

61 

7.0 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  UASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

6 

6 

1 

0 

0 

15 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  UE. 

N 

13 

S.4 

34 

N 

4 

76 

81 

62 

i  '^ 

2 

3 

6 

0 

1 

0 

12 

58 

5.3 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  1. 

N 

24 

10.3 

38 

NNE 

4 

72 

74 

61 

69 

3 

5 

3 

1 

0 

1 

13 

57 

6.4 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  UASS. 

WNW 

16 

10.3 

40 

NE 

4 

72 

75 

59 

'   65 

6 

5 

3 

0 

2 

0 

16 

- 

6.3 

%  Peak  Gust 

See  lelerence  ootes  following  Staboc  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NKW   KKOLIMU 
rEHRUAKY    IVni 


D«y  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BKtOGEPORT  *B  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

6 

2.7 
6 

L0.2 
19 

19 

18 

17 

16 

14 

8 

6 

T 
6 

T 
6 

4 

4 

2.1 

6 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

WTR  EQUIV 

.8 

.7 

.7 

.9 

2.3 

2.2 

2.1 

a.o 

1.7 

2.1 

2.0 

1.9 

1.9 

1.7 

1.6 

1.7 

1.5 

1.1 

.8 

.9 

C01.HN3VILI.E  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

9.0 

6.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

IS 

15 

T 
14 

6.0 
28 

T 
27 

26 

25 

24 

22 

T 
20 

18 

17 

16 

14 

12 

2.0 
13 

T 
12 

10 

7 

6 

5 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

CROTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

s 

8 

T 
7 

L3.3 
19 

19 

18 

17 

15 

14 

13 

11 

10 

10 

7 

7 

.5 
7 

6 

4 

1 

1 

1 

1 

HARTFORD  BRAINARU  FLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

.1 
10 

11. 9 
14 

18 

18 

18 

18 

11 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

.5 
6 

5 

4 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

17 

16 

T 
IS 

4.3 
20 

29 

24 

21 

19 

17 

15 

12 

T 
10 

10 

.1 
10 

8 

.5 
8 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

WTR  EQUIV 

1.6 

1.6 

1.6 

1.9 

2.9 

2.8 

2.6 

2.5 

1.9 

1.7 

1.7 

3.4 

3.4 

3.3 

3.2 

3.3 

2.9 

2.9 

2.6 

1.8 

1.3 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

11 

6.0 
16 

12.0 
22 

22 

19 

19 

17 

16 

15 

T 
15 

15 

14 

12 

T 
12 

11 

10 

8 

4 

4 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

MOUNT  C ARM EL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

11 

10. 0 
21 

T 
21 

21 

19 

18 

18 

17 

IS 

T 
14 

14 

14 

13 

1.0 

14 

14 

13 

9 

8 

8 

6 

5 

3 

2 

T 

1 

T 

T 

T 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

2.7 
6 

11.3 
15 

20 

17 

14 

12 

10 

8 

T 
7 

T 
6 

5 

T 
4 

3 

.9 
3 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

WTR  EQUIV 

.6 

.6 

.6 

1.1 

1.5 

1.3 

1.2 

1.1 

.9 

.9 

.8 

.8 

.7 

.7 

.6 

.6 

.5 

.5 

.4 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

40 

40 

40 

9.0 
47 

10.7 
55 

50 

48 

46 

43 

T 
41 

.6 
39 

.3 

39 

.2 
39 

T 
37 

T 
35 

.5 
35 

T 
35 

30 

26 

21 

21 

20 

19 

18 

18 

.1 
14 

1.8 
14 

13 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

8.0 

5.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

PUTNAM 

SNOWFALL 

24.0 

3.0 

T 

T 

SN  ON  GND 

16 

16 

16 

40 

43 

42 

39 

38 

36 

30 

26 

24 

24 

20 

17 

15 

12 

10 

8 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

T 

T 

T 

SHUTTLE  MEADOR  RESVR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

11. 0 

4.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

12 

13.5 
20 

18 

18 

17 

16 

15 

14 

14 

T 
13 

13 

12 

11 

1.5 
12 

10 

10 

8 

7 

7 

5 

4 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

WOODBURY  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

30 

30 

30 

10.0 
40 

8.0 
48 

48 

48 

44 

40 

35 

32 

30 

30 

30 

28 

1.5 
29 

29 

25 

22 

20 

20 

18 

12 

10 

10 

- 

- 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

1.3 

T 

2.2 

T 

1.0 

2.0 

2.0 

T 

1.0 

SN  ON  GND 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

13 

11 

9 

8 

9 

9 

9 

8 

10 

9 

8 

9 

8 

6 

6 

6 

6 

9 

9 

5 

5 

5 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 

T 

T 

1.3 

T 

.5 

4.7 

3.3 

T 

3.1 

.1 

SN  ON  GND 

7 

7 

7 

7 

7 

5 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

7 

11 

7 

7 

7 

5 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 

T 

2.0 

T 

2.0 

3.0 

T 

1.0 

SN  ON  GND 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

4 

2 

2 

2 

2 

1 

4 

3 

4 

4 

3 

BRASSUA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

T 

1.5 

T 

.3 

1.3 

T 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

10. 0 

.4 

- 

2.1 

.3 

BRIDGTON  1  NNW 

SNOWFALL 

2.0 

1.5 

2.0 

1.0 

SN  ON  GND 

10 

10 

10 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

14 

14 

14 

16 

15 

15 

15 

15 

14 

13 

14 

13 

12 

11 

11 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

T 

T 

1.2 

.2 

.8 

T 

2.2 

.3 

2.4 

T 

2.2 

T 

3.2 

6.4 

1.1 

8.0 

.8 

T 

SN  ON  GND 

17 

17 

16 

15 

15 

15 

15 

16 

16 

15 

15 

15 

15 

15 

17 

17 

16 

18 

20 

19 

19 

19 

IS 

23 

29 

29 

35 

31 

WTR  EOUIV 

4.3 

4.2 

4.2 

4.2 

4.1 

4.1 

4.0 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.0 

4.0 

4.1 

4.1 

4.1 

4.3 

4.8 

4.8 

4.8 

4.7 

4.5 

4.9 

5.1 

5.5 

5.1 

5.0 

EAST PORT 

SNOWFALL 

.3 

2.0 

T 

T 

3.0 

2.8 

SN  ON  GND 

9 

9 

9 

9 

8 

7 

7 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

7 

6 

6 

6 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

6 

5 

6 

6 

5 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 

T 

2.0 

2.0 

3.0 

2.0 

T 

SN  ON  GND 

14 

14 

14 

14 

14 

12 

12 

12 

10 

8 

8 

a 

8 

8 

10 

10 

10 

12 

10 

10 

8 

8 

8 

11 

10 

6 

7 

7 

GREENVILLE 

SNOWFALL 

T 

1.0 

1.8 

.1 

1.0 

6.6 

2.4 

.1 

1.6 

.1 

T 

SN  ON  GND 

25 

25 

25 

25 

25 

24 

24 

23 

22 

22 

23 

23 

22 

24 

24 

24 

25 

24 

22 

22 

22 

22 

2S 

30 

28 

28 

28 

28 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

T 

1.0 

T 

T 

1.0 

1.0 

T 

4.0 

4.0 

T 

4.0 

T 

SN  ON  GND 

24 

24 

22 

22 

22 

22 

22 

23 

22 

20 

- 

- 

19 

19 

20 

20 

20 

20 

20 

19 

16 

15 

15 

20 

22 

19 

23 

23 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

1.0 

- 

_ 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

8.0 

.5 

- 

3.0 

_ 

HACHIAS 

SNOWFALL 

T 

.2 

3.0 

T 

.6 

4.0 

.3 

3.2 

T 

SN  ON  GND 

11 

11 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

9 

8 

8 

8 

7 

10 

9 

9 

9 

6 

5 

5 

5 

5 

9 

8 

5 

7 

7 

MAP I SON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

.1 

- 

- 

3.4 

T 

- 

1.5 

.3 

- 

- 

- 

- 

.4 

3.2 

- 

1.0 

T 

- 

IIILLINOCKET  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

3.0 

T 

1.0 

T 

T 

5.0 

- 

T 

1.0 

l.O 

T 

SN  ON  GND 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

21 

21 

20 

20 

20 

20 

20 

15 

IS 

IS 

IS 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

27 

29 

- 

21 

22 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

2.0 

T 

1.0 

5.0 

3.0 

2.0 

T 

SN  ON  GND 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

8 

7 

6 

5 

5 

5 

5 

7 

7 

6 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

13 

13 

9 

12 

12 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

4.3 

T 

1.1 

4.4 

.2 

T 

.7 

T 

T 

SN  ON  GND 

8 

8 

7 

6 

10 

8 

7 

7 

6 

5 

6 

5 

5 

6 

7 

7 

6 

6 

4 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

.T 

T 

T 

WTR  EQUIV 

1.4 

1.4 

1.4 

1.3 

1.6 

1.5 

1.5 

1.5 

1.1 

1.1 

1.1 

1.0 

1.0 

1.1 

1.5 

1.4 

1.4 

1.4 

1.0 

.5 

.4 

.4 

.4 

RIPOGENUS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

2.0 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

- 

• 

6.0 

- 

3.0 

1.0 

ROCKLAND 

SNOWFALL 

T 

1.5 

.5 

.5 

1.5 

.5 

T 

SN  ON  GND 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

6 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

T 

T 

1 

T 

T 

T 

RUHFORD  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

2.0 

- 

- 

1.3 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

2.3 

- 

T 

- 

- 

SQUA  PAN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.5 

- 

T 

- 

- 

- 

2.0 

- 

- 

T 

2.0 

1.5 

- 

- 

- 

- 

6.0 

3.0 

6.5 

5.5 

- 

See  reference  notes  following  Station  Inde 
-  45    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    ENGLAND 
FEBRUARY    1961 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MASSACHUSETTS 

AOAUS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
8 

8 

8 

4.0  8.0 
12   20 

20 

17 

16 

15 

13 

11 

10 

8 

.5 
8 

4 

1 

I 

T 

T 

T 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

30 

29 

29 

11. ■^ 
31 

36 

35 

34 

32 

29 

28 

.1 

27 

27 

27 

.3 

26 

25 

23 

23 

22 

20 

18 

17 

14 

11 

9 

5 

3 

3 

T 
3 

BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

T 
12 

12 

11 

L3.0 
24 

1.0 
21 

19 

17 

15 

12 

T 
11 

T 
10 

T 
10 

9 

T 
6 

5 

5 

4 

4 

1 

^ 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

BLUE  HILL  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

15 

T 
14 

15.0 
17 

29 

28 

27 

26 

25 

23 

« 
23 

1.0 
24 

23 

22 

T 
20 

19 

19 

18 

15 

8 

7 

6 

3 

2 

2 

T 
T 

T 

T 
T 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 
WTR  EQUIV 

6 
.6 

6 
.6 

T 
5 
.6 

L4.4 
6 
.8 

18 
3.8 

T 

18 

3.5 

17 
3.3 

16 
3.0 

14 
2.7 

10 
1.3 

.4 

8 
1.0 

T 

8 

l.O 

7 
.8 

.1 

6 
.7 

3 
.3 

3 
.3 

3 
.2 

2 
.2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

T 
9 

12.5 
13 

.2 

25 

21 

18 

17 

15 

14 

.2 

13 

T 
13 

13 

T 
12 

10 

9 

9 

7 

6 

4 

3 

2 

T 

EAST  WAREHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

7 

4.8 
11 

9.6 
21 

16 

15 

15 

14 

14 

13 

1.0 

14 

14 

13 

12 

12 

11 

9 

8 

7 

7 

6 

4 

3 

3 

1 

T 

T 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

T 
9 

16. •^ 
26 

24 

24 

24 

24 

21 

19 

.1 
19 

T 
19 

18 

T 
16 

15 

15 

15 

T 
12 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
12 

12 

T 
12 

13.0 
25 

1.5 
24 

23 

22 

21 

19 

18 

1.0 
18 

18 

18 

1.2 
17 

16 

16 

15 

14 

8 

7 

5 

4 

3 

2 

2 

T 

T 

T 

T 
T 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

21 

20 

4.0 
24 

5.0 
29 

23 

2? 

27 

26 

25 

22 

22 

21 

.3 
21 

19 

18 

18 

15 

14 

11 

10 

10 

8 

7 

6 

4 

3 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

3.0 

12.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 

T 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

12 
1.7 

11 
1.6 

T 

10 

1.5 

14.4 

10 

1.5 

11 
2.2 

9 
2.1 

8 
2.1 

7 
2.0 

5 
1.7 

4 
1.4 

1.0 

3 
1.0 

T 

4 

1.1 

4 
1.1 

3 
1.0 

2 

.7 

2 

.6 

1 

T 

T 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

♦ 

14.5 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

15 

15 

9.1 
19 

24 

T 
24 

22 

20 

20 

.1 

18 

16 

15 

15 

.4 
14 

.2 
13 

1.0 
14 

14 

13 

11 

T 
9 

8 

7 

5 

4 

2 

2.3 

1 

3 

.2 

1 

PROVINCBTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

7.0 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

READING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

T 
10 

15.2 
25 

23 

22 

20 

19 

17 

16 

.2 

16 

15 

14 

.4 
12 

11 

11 

11 

9 

6 

5 

4 

3 

2 

2 

1 

T 
T 

T 

T 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

18 

17 

15. 0 
30 

1.0 
30 

29 

28 

27 

20 

16 

1.0 
16 

15 

14 

1.0 
14 

14 

T 
14 

12 

10 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

1.0 

T 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
7 

7 

5 

9.0 
14 

1.0 
15 

10 

8 

7 

4 

2 

1.0 
3 

T 
3 

2 

T 
2 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.5 

- 

. 

- 

_ 

_ 

T 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

. 

. 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

20 

20 

7.0 
27 

10. 0 
37 

34 

31 

29 

27 

24 

22 

T 
22 

T 
21 

.5 
21 

20 

19 

18 

16 

12 

7 

7 

6 

5 

4 

3 

1 

T 
1 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

13 

12 

11. 0 
23 

22 

21 

20 

20 

16 

14 

13 

13 

12 

11 

9 

9 

8 

6 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

« 

!0.2 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

.6 

T 

.9 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

T 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

23 

22 

T 
21 

14.0 
33 

31 

31 

28 

25 

24 

T 
24 

23 

T 
22 

22 

.5 
22 

22 

1.0 
22 

22 

20 

18 

16 

16 

16 

15 

12 

10 

2.5 
12 

8 

1.0 
8 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

T 
11 

16.0 
25 

.2 
25 

24 

18 

17 

16 

15 

.9 
15 

T 
14 

14 

.2 
14 

13 

13 

13 

12 

6 

5 

5 

4 

3 

2 

2 

T 

T 

T 

WEST  CUMMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

31 

31 

31 

16. 0 
47 

46 

45 

44 

42 

40 

T 
38 

T 
38 

T 
38 

38 

.5 
36 

36 

T 
36 

T 
38 

32 

25 

24 

22 

20 

18 

16 

12 

.5 
12 

11 

.3 
10 

WEST  MEDWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

5 

17. C 
22 

1.0 
22 

18 

16 

14 

13 

12 

12 

11 

10 

T 
8 

7 

7 

6 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

r 

T 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

7.3 

5.7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 

T 

1.5 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

. 

. 

_ 

2.0 

1.0 

_ 

WINCH  EN  DON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

- 

- 

6.0 

14.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

1.5 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

T 

- 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

23 

2.4 

23 
2.4 

T 

23 

2.4 

L8.8 

27 

2.8 

42 
4.8 

40 
4.7 

40 
4.6 

38 
4.3 

35 
4.0 

T 

32 

3.6 

.2 

30 

3.4 

.7 

29 

3.3 

29 
3.3 

.4 
29 
.3 

26 
.3 

25 
2.8 

24 

2.7 

20 
2.3 

13 
1.8 

2 
.3 

2 
.3 

1 

1 

T 

T 

T 

.3 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

14 

14 

5.5 
19 

19 

T 
18 

18 

18 

17 

.4 
17 

17 

17 

17 

T 
16 

.5 

16 

16 

1.0 
17 

T 
17 

12 

11 

11 

11 

10 

9 

8 

1.0 
5 

4 

4 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

18 

IB 

T 
17 

2.0 
19 

18 

T 
17 

17 

16 

13 

.2 
12 

T 
11 

10 

1.0 
11 

.7 
11 

11 

11 

1.0 
12 

11 

9 

9 

9 

7 

2.0 

7 

7 

5 

4 

.2 
4 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

30 

30 

30 

4.6 
33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

T 
33 

1.8 
35 

35 

.9 
35 

35 

33 

33 

33 

33 

33 

25 

22 

2.9 
22 

22 

22 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

14 
l.S 

14 
1.8 

14 
1.7 

7.8 

14 

1.7 

22 
2.1 

22 
2.1 

20 
2.0 

20 
1.9 

19 
1.8 

T 

17 

1.8 

.5 

16 

1.8 

T 

16 

1.8 

15 
1.8 

2.5 

16 
1.8 

18 
1.9 

15 
1.9 

15 
1.8 

14 

1.7 

11 
1.9 

9 
1.8 

9 
1.7 

8 
1.6 

T 

7 

1.5 

5 
1.6 

4 
1.2 

T 

1 

1 

1 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

16 

16 

9.2 
25 

24 

24 

23 

21 

19 

18 

.9 
19 

17 

14 

4.5 
18 

18 

17 

17 

16 

14 

12 

12 

12 

10 

10 

10 

9 

7 

5 

EAST  DEERING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
25 

25 

25 

12.0 
36 

36 

34 

34 

32 

29 

29 

.5 
28 

28 

28 

3.0 
30 

30 

30 

28 

28 

18 

18 

17 

14 

14 

13 

13 

13 

12 

12 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
18 

18 

18 

18 

18 

18 

1.5 
19 

19 

18 

T 
18 

.8 
19 

- 

18 

.3 
18 

3.5 
21 

1.0 
21 

20 

1.3 
21 

T 

18 

18 

18 

18 

4.0 
21 

T 
21 

- 

T 
14 

.5 
15 

See  reference  notes  following  Station  1 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   FJICLAND 
rEURUARV    1961 


Station 

Day  of  month 

1 

3 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

18 

18 

3.0 
21 

6.0 
27 

25 

23 

23 

21 

19 

19 

19 

19 

1.0 
20 

20 

19 

19 

18 

17 

15 

15 

15 

14 

14 

14 

13 

12 

12 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

17 

17 

8.6 
26 

2S 

24 

23 

22 

21 

20 

20 

20 

20 

.2 
19 

.2 
19 

19 

19 

19 

14 

14 

14 

12 

11 

10 

9 

8 

6 

6 

KEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

20 

19 

4.2 
23 

7.3 
30 

28 

27 

26 

2S 

23 

21 

T 
20 

T 
20 

2.0 
22 

21 

20 

20 

20 

18 

IS 

14 

13 

12 

11 

10 

8 

T 
7 

6 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
17 

17 

17 

1.9 

19 

9.4 
28 

28 

28 

28 

24 

20 

T 
20 

T 
19 

19 

1.9 
21 

.2 

19 

19 

19 

.1 
19 

18 

18 

18 

18 

17 

T 
16 

16 

13 

T 
13 

12 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

.4 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

T 

- 

- 

.5 

- 

1.5 

- 

- 

- 

- 

- 

.3 

- 

- 

- 

- 

- 

HILAN  7  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

17 

17 

16 

16 

15 

15 

14 

13 

13 

12 

12 

12 

1.0 
13 

12 

11 

2.0 
13 

12 

11 

10 

9 

8 

8 

5.0 
13 

12 

10 

10 

9 

NILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

34 

34 

33 

18.1 
51 

.4 
49 

48 

46 

42 

39 

37 

.4 

37 

36 

34 

1.5 
32 

31 

30 

29 

28 

19 

18 

17 

14 

13 

13 

12 

10 

8 

T 
7 

NOl'NT  KASHINCTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

7.0 
2 

2 

.5 
2 

2 

1 

1 

.1 

1 

T 

1 

1 

T 

1 

8.1 
2 

2.7 
2 

2 

1.7 
2 

.2 

2 

.5 

1 

.1 

1 

1 

1 

1.0 
1 

.6 
2 

T 
2 

.5 
2 

2 

2 

NASHUA  2  NN* 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

25 

25 

24 

1.3 
26 

16.0 
42 

37 

35 

33 

29 

28 

27 

1.3 
27 

27 

1.0 
24 

21 

19 

18 

18 

15 

12 

11 

9 

8 

6 

6 

5 

5 

5 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

32 

32 

32 

6.0 
38 

38 

37 

36 

35 

34 

34 

34 

34 

33 

3.0 
34 

2.0 
34 

34 

1.0 
34 

34 

31 

31 

31 

30 

1.0 
31 

3.0 
34 

31 

2.0 
30 

30 

29 

PORTSMOtn-H 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

. 

- 

14.0 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

1.0 

- 

- 

2.0 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

- 

T 

- 

- 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

16 

16 

3.5 
19 

8.S 
25 

24 

24 

24 

21 

20 

20 

T 
20 

19 

3.2 
22 

20 

20 

20 

20 

18 

16 

16 

15 

15 

13 

12 

10 

10 

9 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

18 

18 

2.5 
20 

9.5 
29 

29 

28 

28 

27 

26 

25 

T 
25 

24 

3.5 
27 

26 

25 

25 

24 

22 

20 

20 

19 

18 

16 

14 

10 

9 

8 

WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

T 

6.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

T 

1.0 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 

- 

- 

T 

- 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

19 

18 

3.0 
21 

20 

19 

19 

19 

18 

T 
18 

18 

17 

17 

2.0 
19 

.5 
19 

16 

1.5 
17 

.5 
14 

13 

13 

12 

12 

12 

T 
12 

12 

T 
12 

T 
11 

11 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

.2 

2 

16.7 
6 

12 

8 

6 

5 

4 

3 

T 
3 

3 

2 

2 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

12 

16.2 
27 

2.7 
30 

30 

27 

24 

23 

23 

22 

22 

22 

19 

18 

18 

18 

17 

14 

13 

12 

9 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

13 

18 

18 

17 

17 

16 

15 

15 

14 

14 

13 

12 

11 

8 

6 

3 

T 

T 

T 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

11 

1.4 

11 

1.4 

T 

11 

1.3 

L8.3 
14 
1.7 

30 
3.8 

29 
3.8 

28 
3.8 

28 
3.8 

25 
3.8 

22 

3.7 

.4 

17 

3.5 

T 

17 

3.5 

16 
3.4 

T 

15 

3.4 

11 
3.1 

10 
3.0 

9 
3.0 

7 
3.0 

4 
1.9 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

WOONSOCKCT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

5 

10.0 
13 

7.0 
20 

18 

16 

15 

12 

9 

8 

1.0 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

T 

VERMONT 

BENNINGTON  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

10 

2.5 
13 

6.0 

18 

18 

T 
18 

18 

16 

15 

14 

14 

12 

T 
12 

10 

10 

10 

9 

4 

3 

2 

2 

T 

T 

T 
T 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
24 

24 

24 

24 

24 

T 
24 

23 

22 

20 

T 
20 

20 

20 

20 

T 
19 

5.0 
24 

22 

.8 
22 

20 

14 

T 
14 

14 

14 

12 

.3 

10 

10 

7 

T 

7 

T 
7 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

5 
.5 

5 

.5 

5 
.6 

.7 

5 

.5 

5 
.6 

T 
5 
.5 

5 
.5 

4 
.5 

4 
.5 

.4 

4 

.4 

T 
4 
.4 

4 
.4 

T 
4 
.4 

T 
4 
.4 

T 
3 
.3 

3 
.3 

T 
3 
.3 

3 
.3 

2 
.3 

2 
.2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.3 

T 

1 

T 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
17 

17 

17 

11.5 
29 

T 
29 

T 
38 

T 
28 

24 

T 
23 

T 
22 

.1 
22 

22 

.3 
22 

T 
21 

21 

21 

T 
20 

T 
20 

17 

17 

17 

16 

16 

14 

14 

T 
12 

11 

11 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

16 

16 

1.0 
17 

7.0 
24 

24 

24 

23 

23 

22 

22 

22 

22 

21 

T 
20 

20 

20 

.2 
20 

19 

15 

15 

15 

14 

14 

13 

12 

12 

11 

KNOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

T 
8 

8 

8 

7 

6 

6 

T 
6 

1.0 

5 

4 

2 

2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

4.0 
3 

1 

1 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
9 

9 

9 

5.1 
9 

14 

T 
14 

14 

14 

11 

11 

11 

11 

T 
11 

T 
10 

9 

9 

9 

8 

7 

7 

5 

5 

4 

3 

2 

1 

2 

1 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

15 

15 

15 

15 

T 
15 

15 

14 

14 

.2 

14 

14 

14 

14 

2.0 

15 

.3 
15 

15 

15 

15 

13 

13 

13 

12 

10 

9 

8 

2.7 
8 

T 
8 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

14 

13 

2.0 
15 

4.0 
18 

13 

17 

16 

15 

15 

14 

14 

13 

1.0 
13 

12 

12 

11 

11 

9 

7 

7 

6 

6 

3 

3 

2 

2 

1 

READSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
23 

22 

20 

6.5 
26 

16.0 
42 

T 
40 

38 

38 

36 

34 

34 

32 

32 

1.5 
30 

T 
30 

T 
30 

28 

26 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

20 

T 
20 

20 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
5 

T 
5 

5 

9 

4.0 
13 

4.0 
12 

12 

11 

10 

10 

8 

8 

6 

5 

5 

5 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

8 

7.0 
15 

T 
14 

12 

12 

11 

10 

T 
9 

9 

9 

8 

6 

T 
6 

6 

T 
6 

6 

4 

2 

2 

.5 

1 

SAINT  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

.5 

6 

6 

6 

6 

.5 
6 

6 

6 

.4 
6 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 
1 

T 

T 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

12 

1.6 
13 

13 

13 

13 

13 

12 

T 
12 

12 

T 
12 

12 

T 
12 

1.0 
12 

12 

.5 
13 

T 
12 

7 

7 

7 

5 

5 

4 

3 

.5 
2 

T 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

25 

25 

25 

4.0 
29 

14.0 
41 

38 

35 

32 

29 

24 

22 

22 

21 

2.0 
20 

19 

18 

18 

17 

16 

14 

14 

13 

12 

11 

10 

8 

7 

7 

oee  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1961 


NEW     ENGLAND, 
■EXCEPT     MAINE 


STATUTE    MILES 
10  0  10  20         30         40 


I  UERIDIAN    TIME   ZOKE 


STATION    LEGEND 

O    •  9  Precipitation  only 

O  Precipitation,   storage 

O  ♦-O-  Precipitation   and   Temperature 

-^■■Cf-  Precipitation,   Temperature   and  Evaporation 


Type   of  gage'        O    Non- recording; 
•    Recording;        9    Both  types. 

I         Double   circle  combinations   indicate   the  availability  of 
more   detailed  meteorological  data 


Plynoutb   Union 


I  Tyson     J  .  A  O  ^v 

I  \^—^  lcl.re.ont  /  Fr.oKlln    1    m    -   Q 

*        rJ  ->  I    O  o     •'      I  Cll.«=ton 


.    N.    C.    —-    12    I 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 

in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly  in  mountainous 
areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW   ENGLAND 
FKBPUARV    1981 


70° 


I  V  rirpi    vunn    IiMH* 

/^^  ' 

"1         "^ — f  I ^- . ^  ™*"^>  Pltfburg   RaaorTolr 


21  *> 


• Tl 


Y ..,.,  u..„.  ,.,^__  -^'NORTHEASTEiRfd  /  ■""'"• 


@ 


r'"^i 


C*na»rrr  Cup*. 

Colvbrook 


V 


^ 


J 


.y. 


NORTHERN 

York    Poni) 

o 

Mount   Wkahlngto 


\''vs 


■"""9 


®^ 


NEW     ENGLAND, 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE   MILES 
0  10  20         30         40 


.^. 


I  c„.-S:.         I  <f         c;?„,        y     Tt^;^ ;— 


75TH   MERIDIAN   TIME   : 


STAT /ON    LEGEND 

O    •  3  Precipitation  only 

CD  Precipitation,    storage 

^°  ■O"  ♦-<>  Precipitation    and    Temperature 

V  "T'"*f"  Precipitation,  Temperature   and  Evaporation 


in   thrpubUcfti™   "Hourfy   Pregipltf tlorgata^'^'^.u?"' '   ^h'""^A    /°""'^   Precipitation   data    fron.  recorder   substations   will   be    available' 
areas.  ^'^^^i""      Hourly   Precipitation  Data    .      Caution   advised   in   using   these   maps    for    interpolation,    particularly    in   mountainous 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1961 


MAINE 


STATUTE    MILES 
10  0  10  20         30         40 


7STB  KERIDIAM  Tim  ZONE 


3"  Oy 

;ord  Power   Pl-0«Rumford 


Rumford  3   SW     i 

\    Augusta   FAA   AP 


j              \^  ©•Augj^trils'sX 

^  JJardlner     Damariscotta   Mills 

^  /               Rockland    1    W  •(>-  Rockland 

'  CO/^TAL  ^    j)/ 


-^,     /-^}^  Southwest   Hbr   3  SSE 
land  "- 


STATION   LEGEND 

O    •  9  Precipitation    only 

(D  Precipitation,   storage 

<>-•--(»-  Precipitation   and  Temperature 

-(^  -^  -C^  Precipitation,  Temperature   and  Evaporation 

Type  of  gage         O      Non-recording, 
•    Recording,      3      Both   types 

Double  circle  combinations  indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteoroloaical  data 


71' 


70  • 


69« 


68*  67* 

USCOMM-WB-Ashevllle,    N.    C.    -—12/60 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  par- 
ticularly in  mountainous  areas. 


50 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NKW  KNGLAND 
FKIlflUAHY  19fil 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  par- 
ticularly in  mountainous  areas. 
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f 


STATION  INDEX 


STATION 

i 

COUNTY 

j 

3 

t-i 

1 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

OBSERVER 

J 

1 

i 

if 

CONNECTICUT 

VtSONIA 

BAKERSVILLC 
BALTIC 
8ARKHAMSTED 
BLOOMf lELD 

0120 
0227 
0251 
0299 
063« 

NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 
NEW  LONDON 
LITCHFIELD 
HARTFORD 

17 

*i 
*i 

20 
50 
37 
56 
50 

73 
73 

05 
02 
06 

44 

20 
710 

*2C 

8A 

HID 
8A 

C 

ANSONIA  WATER  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
EN6.  DEPT.  HARTFORD 

BRIDGEPORT  W8  AP 

BROOK LTN 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLlnCTON 

CANOLEWOOD  LAKE 

oa06 

1093 

FAIRFIELD 

WINDHAM 
LITCHFIELD 
HARTFORD 
FAIRFIELD 

'i 

*i 
*i 
*i 
fti 

39 
29 

72 
73 

5B 
2B 

26C 

MID 

6P 

c 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
DONALD  J.  FIELDS 
CONN,  LIGHT  ♦  POWER  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
CONN,  LIGHT  *  POWER  CO. 

COCRAPONSET  RANGER  STA 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 
COVENTRY 
CREAM  HILL 

1*99 
1536 
1689 
1715 

MIDDLESEX 
NEW  LONDON 
HARTFORD 

LITCHFIELD 

17 

*i 

20 
3* 
48 
48 

72 
72 
72 
72 

31 

17 

56 
21 

170 
400 
300 
*80 
1300 

6P 
12M 

SA 
6P 
BA 
12M 
5P 

12M 

" 

ST,  PARK  ♦  FOREST  COMM. 
RAYMOND  J.  RUSZALA 
COLLINS  COMPANY 
UNIVERSITY  OF  CONN.     ' 
CREAM  HILL  FARM 

DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

1762 

2288 
265B 

3207 

FAIRFIELD 

FAIRFIELD 
LITCHFIELD 
NEW  LONDON 

17 

41 
*1 

*1 

22 

14 
57 
21 

73 
72 
73 
73 
72 

59 
15 
22 

03 

510 
160 
260 
580 
39 

6P 
MID 

BA 
5P 
eA 
MID 

JOSEPH  P.  SIMKO.  JR. 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
HARTFORD  ELEC.  LIGHT  CO 

HARTFORD 

HARTFORD  8RA114AR0  FLO 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

JEWETT  CITY 

LAKE  KONOMOC 

3*1*6  HARTFORD 
3*51; HARTFORD 

38571  NEW  LONDON 
3989|nEW  LONDON 

17 

*1 

46 

56 
38 
24 

72 
72 
72 
71 
72 

42 

39 

54 

11 

1*0 
15 

*00 
180 

MID 
MID 

MID 
MID 

BA 

C    ]enG.  DEPT.  HARTFORD     1 
C  H  ! SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
C  HJjU.S.  WEATHER  BUREAU 

InEW  LONDON  WATER  WORKS  1 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MILFORD 

MOOOUS  RESERVOIR 

ft**)  HARTFORD 
4767J MIDDLESEX 
50181 MIDOLESEK 

17 

*1 
*1 
*1 
41 

45 
33 

30 

72 
72 
72 
73 

29 
11 

26 

392 
250 
390 

380 

,;: 

8A 
12M 
8A 

C  H 

c 

MANCHESTER  WATER  DEPT.  ' 

KORNEL  BAILEY 
FRANK  P.  0  NEILL 

MOUNT  CARMEL 
NATCMAUG  RANGER  STA 
NEW  HAVEN  MB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SW 

5077 t NEW  HAVEN 
5125, WINDHAM 
5273' NEW  HAVEN 
52B5IHARTFORO 
5**5' LITCHFIELD 

'i 

41 
41 

25 

58 

72 

95 

53 

44 

13 

200 

ISO 
13B0 

6P 

6P 
MID 
8A 

c 

C  H 

CONN.  AGR.  EXP.  STATION 
ST.  PARK  ♦  FOREST  COMM. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ENG.  DEPT.  HARTFORD 
EDWARD  C.  CMILDS 

NORTH  6RANF0R0 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 

norwich  pub  util  plt 
pauchaug  forest 

5510  NEW  HAVEN 
56*1, NEW  HAVEN 
5893, FAIRFIELD 
5910  NEW  LONDON 
6131  NEW  LONDON 

17 

*1 

20 

07 
32 

72 
71 

43 
51 

280 
270 

." 

lOA 

H 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY, 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANrI 
CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO.] 
DEPT.  PUBLIC  UTILITIES  ' 
ST.  PARK  *  FOREST  COMM.' 

PROSPECT 

Putnam  lake 

ROCKVILLE 
ROCKT  RIVER  DAM 

65971 ^EW  HAVEN 
66*5; WINDHAM 
6655  FAIRFIELD 
69*2, TOLLAND 
6966  LITCHFIELD 

'i 

*1 

30 
52 

72 

71 
72 

57 

26 
26 

2*0 
300 
510 
220 

BP 

1: 

C  H 

c 

ALPNONSE  BONNER 
GREENWICH  WATER  COMPANY 
HOCKVlLLE  WTR.  .  AOuE .  , 
CONN.  LIGHT  ♦  POWER  C0.| 

BOUND  POND 
SALISBURY 

saugatuck  reservoir 

shepaug  dam 

shuttle  meadow  resvr 

7002^  FAIRFIELD 
7109'lITCMFIELO 
7157, FAIRFIELD 
7373ILITCHFIELO 
7*321  HARTFORD 

*l 

41 
*1 
*1 
41 

IB 
59 
15 
43 
39 

73 
73 
73 
73 
72 

32 

27 
21 

18 

785 
1015 

8*1 
370 

5P 
12M 

3P 
5P 
12M 
BA 

■c 

RIDGEFIELD  WATER  SUPPLy] 
CHARLES  T.  JECKEl 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 
BUR.  ENG,  WATERBURY 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 

STAFFORD  SPRIN&S 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 
STCRRS 
TORRINGTON 

79*6, TOLLANO 
7970  FAIRFIELD 
8065; FAIRFIELD 

ei3B| TOLLAND 
6*36  LITCHFIELD 

17 
17 

*1 
*1 

08 
23 

72 

73 
73 

73 

18 
32 

07 

5*0 
200 

650 
580 

5P 
MID 

5P 
7A 
MID 
AR 

cc 

WILLIAM  W.  SYMONOS 
STAMFORD  MUSEUM 

TORRINGTON  WATER  CO. 

WEPAWtUG  RE<;eRV01P 

WESTBROOK 

WEST  HARTFORD 

8*88 
8916 
9007 
9067 

FAIPFIELC 

NEW  HAVEN 

HARTFORD 

41 

17 
35 
IB 
18 

73 

73 
72 
72 

09 
02 
02 
26 

320 

180 
*0 
275 

" 

BA 
BA 

H 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 

RADIO  STATION  WBRY 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

JAMES  RINTOUL 

WATER  BUREAU  HARTFORO 

WEST  HARTLANO 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
wlCWAM  RESERVOIR 
HOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 

917* 
9508 

9759 
9783 

HARTFORD 
HARTFORD 
LITCHFIELD 
NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 

^ 

42 

41 
41 

00 

40 
37 
34 

72 
73 
72 
73 

OB 
56 

1160 
500 
625 
770 
960 

12M 

12M 
8A 
8A 

WATER  BUREAU  HARTFORO 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 
WATERBURY  .ATER  COMPANY' 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 
OSCAR  S>  JOHNSON 

MAINE 

AUGUSTA  1  ESE 

BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HAftaOR 

0273 
0275 
0355 

0371 
0*80 

KENNEBEC 

KENNEBEC 

PENOBSCOT 

HANCOCK 

WALDO 

■; 

H 

19 
19 

23 

24 

69 
69 

00 

230 
350 
202 
30 
20 

MID 
MID 

5P 

ep 

MID 
MID 
5P 
BP 

'u 

PETER  WILLIAMSON 
FED.  AVIATION  AGENCY 
U.S.  AIR  FORCE 
ACADIA  NATIONAL  PARK 
BELFAST  WATER  DISTRICT 

BRASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
8R10GT0N  I  NNW 

BRUNSWICK 

0600 
081* 
0833 
OS** 
093* 

SOMERSET 

SOMERSET 

AROOSTOOK 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

15 

12 

45 
45 

*6 
fc* 

04 
25 

04 

69 
67 

54 

51 
43 
56 

395 

70 

5P 
MID 

MID 
7A 
5P 

6P 
HID 

H 

CENTRAL  MAINE  PWR.  CO. 
KENNEBECR  WTR.  Pwfi.  CO, 
HAROLD  MAC  JLROY.  JR. 
ANDREW  J.  SANBORN 

CARIBOU  we  AIRPORT 

CORINNA 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

DAMAftlSCOTTA  MILLS 

1175 
1*72 
1628 
17S6 
1B23 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

PENOBSCOT 

OXFORD 

LINCOLN 

15 
15 
11 

46 

52 
37 

01 
08 

69 
69 
70 
69 

01 
32 
13 

51 
31 

62* 
1000 

360 
1470 

210 

6P 
8P 

6P 
6P 

c 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS.  ABBIE  M,  PAOUET 
Raymond  R,  palmer 
MRS.  NELLIE  SPINNEY 
MRS.  NANCY  HAWLINGS 

EAGLE  LAKE 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  5E 

ELLSWORTH 

EUSTIS  7  NW 

2111 
2*26 
2**2 

2620 
2705 

AROOSTOOK 
WASHINGTON 
PISCATAQUIS 
HANCOCK 

FRANKLIN 

15 
11 

45 
45 

02 
55 
08 
32 

6B 
66 
69 
68 
70 

36 
59 
17 
26 
35 

610 
80 
5*0 
24 
1240 

6P 
5P 

6P 

5P 
8A 

C  H 

c 

INACTIVE  11/60 
WALTER  A.  HICKS 
MRS.  ELMER  J.  LELAND 
BANGOR  HYDRO-ElEC.  CO. 
MRS.  LILLA  THERRIEN 

FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GARDINER 
OILEAD 

2765 
2S68 
2878 
30*6 
3110 

AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
KENNEBEC 
OXFORD 

;i 

** 

40 

15 

70 
68 

09 
36 
56 

390 
300 
530 

700 

I 

7A 
9A 

5P 

C  H 

CHARLES  S.  PREBLE 
JAMES  A.  SCHOFIELO 
FT.  KENT  ST,  NORMAL  SCH 
GARDINER  WATER  DISTRICT 
RUMFORD  FALLS  POWER  CO. 

GRANO  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 
HIRAM  2  S 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON  1  NE 

3261 

3353 
3800 
3892 
3897 

WASHINGTON 
CUMBERLAND 

1* 

15 

15 

45 
45 

*3 
46 
46 

11 
51 
08 

67 
69 
70 

67 

48 
35 
48 

50 

68 
1060 
290 

MID 
MID 

MID 
MID 
MID 

CH 

STATE  FISH  HATCHERY 

HUGH  £.  SAWYER 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

WILLIAM  CUMMING 

JONESBOfiO 
LEWIS TON 

L0N3  FALLS  DAM 

*086 

*566 
*7ei 
*e78 

SOMERSET 

WASHINGTON 

ANDROSCOGGIN 

SOMERSET 

WASHINGTON 

45 
45 

39 
13 

43 

67 

70 
67 

16 
39 

12 
2S 

185 
1160 

40 

5P 

5P 
MID 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

UNION  WATER  POWER  CO.   1 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO.! 
WILLIAM  JORDAN 

MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
MOOSEHEAO 

*927 
5261 
530* 
5309 
5*60 

SOMERSET 

OXFORD 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

SOMERSET 

U 

45 

45 

*5 

48 

39 

39 

6B 
68 

53 
55 

42 

260 
1500 
386 
*05 

6P 
MID 

6P 

MID 
7A 

'h 

MADISON  MILLS 
UNION  WATER  POwER  CO. 
GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 
FED,  AVIATION  AGENCY 
H,  LAHONTAGNE 

ORONO 

PORTLAND 

PORILAf*0  MB  AIRPORT 

6*25 
6*30 
6*35 
6900 
6905 

PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND 

11 
11 

*3 
*3 

52 
53 
40 
39 

68 
70 
70 

42 
15 

124 

120 
65 

MID 

MID 
MID 

MID 

MID 
HID 

c  hj 

INACTIVE   5/59 
HAROLD  HAMLIN 
CITY  OF  PORTLAND 
U,S.  WEATHER  BUREAU 

PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  0AM 
ROCRLAND 
ROCKLAND  1  W 
RUHFORD  3  5H 

6937 
717* 
7250 
7255 
7325 

AROOSTOOK 

PISCATAQUIS 

KNOX 

KNOX 

OXFORD 

^\ 

46 
45 

39 
53 

06 
06 

68 
69 
69 

69 
TO 

00 
07 
34 

965 

40 
30 
67* 

8A 
6P 

MID 

BA 
6P 

MID 

c 

GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
EVALINE  A.  WARREN 

^ 

» 

OBSERVATION 

g 

< 

TIME  AND 

2 

0 

P 

TABLES 

STATION 

d 

COUNTY 

< 

1 

OBSERVER 

1^ 

is 

a 

■ 

1 

1 

ei 

1 

RUMFORD 

7330 

OXFORD 

"44" 

"77 

70 

33 

505 

c 

RUMFORD  FALLS  POWER  CO. 

RUMFORD  POWER  PLANT 

7335 

OXFORD 

33 

70 

33 

510 

MID 

HID 

RUMFORD  FALLS  POWER  CO, 

SANFORD  2  MNW 

7479' YORK 

43 

Z8 

280 

5P 

3P 

CLIFFORD  P.  COOK 

SKOWHEGAN 

7B27' SOMERSET 

46 

43 

165 

c 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

SOUTH  ANOOVER 

79*0! OXFORD 

*♦ 

35 

70 

44 

660 

7A 

ERWIN  F.  MILLER 

SOUTHWEST  HBR  3  S5E 

8301 i HANCOCK 

44 

14 

68 

18 

15 

c 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

SOUA  PAN  DAM 

83981  AROOSTOOK 

15 

46 

32 

68 

20 

610 

VAR 

5P 

MAINE  PUB  SERVICE  CO. 

SWANS  FALLS 

86*1 'OXFORD 

13 

44 

02 

70 

59 

c 

PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N.H. 

! THE  FORKS 

8721 ! SOMERSET 

45 

58 

570 

MRS.  GLADYS  M.  DURGIN 

1  UPPER  DAM 

8942 

OXFORD 

*4 

52 

70 

52 

1464 

9P 

UNION  WATER  POWER  CO. 

WATERVILLE  PUMP  STA 

9151 

KENNEBEC 

*4 

33 

69 

39 

B9 

SP 

SP 

KENNEBEC  WATER  DISTRICT 

; WEST  BUXTON  2  NNm 

9314 

YORK 

13 

43 

150 

MID 

HID 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

i WEST  ENFIELD 

9360 

PENOBSCOT 

45 

IBO 

GEORGE  THOMPSON 

; WOODLAND 

9891 

WASHINGTON 

14 

45 

09 

67 

2* 

7A 

7A 

RUSSELL  J.  DOW 

MASSACHL'SETTS 

ADAMS 

0049 

BERKSHIRE 

42 

39 

73 

06 

750 

BA 

eA 

^^ 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

; AMHERST 

0120 

HAMPSHIRE 

♦2 

24 

72 

32 

210 

MID 

MID 

C  H 

UNIVERSITY  OF  MASS. 

AShBURNHAM 

0190 

WORCESTER 

10 

*Z 

39 

71 

53 

1190 

6A 

M.  C.  STEWART 

ASHLAND 

0218 

MIDDLESEX 

42 

15 

71 

28 

230 

7A 

METRO.  DlST,  WTR.  COMM. 

BARRE  FALLS  DAM 

0*06 

WORCESTER 

42 

Z6 

72 

02 

910 

5P 

9P 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

; BEDFORD 

0535 

MIDDLESEX 

42 

28 

71 

17 

135 

5P 

5P 

H 

NORTHEAST  WEA.  SVC. 

I BEECHWOOD 

42 

13 

70 

•A 

MASS. WTR. RESOURCES  COHM 

BELCHERTOWN 

056;! HAMPSHIRE 

42 

17 

72 

21 

556 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

BIRCH  HILL  DAM 

0666, WORCESTER 

42 

38 

72 

07 

640 

5P 

9P 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

:blue  hill  WB 

0736  NORFOLK 

42 

13 

71 

07 

640 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

1  BOSTON  WB  AIRPORT 

0770' SUFFOLK 

42 

22 

71 

01 

15 

MID 

MID 

C  hj 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

IflOYLSTON 

OaOllwOOCESTER 

10 

42 

21 

71 

*3 

630 

9A 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM, 

iBRlOGEWATER  M.C.I. 

0840  PLYMOUTH 

57 

80 

c 

MASS.  CORRECTIONAL  INST 

BROCKTON 

0860  PLYMOUTH 

42 

03 

71 

01 

80 

4P 

CITY  ENGINEER 

buffumville  dam 

0998 

WORCESTER 

17 

07 

54 

500 

BA 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1  CHARLES  RIVER  VILLAGE 

1323 

NORFOLK 

42 

16 

71 

16 

140 

8A 

EDMUND  A.  SYMONDS 

i  CHATHAM  LT  STA 

1376 

BARNSTABLE 

41 

40 

69 

57 

20 

7* 

U.S.  COAST  GUARD 

1  CHESTERFIELD 

1436 

HAMPSHIRE 

62 

24 

72 

51 

1425 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES  COW 

CHESTNUT  HILL 

1447 

SUFFOLK 

42 

20 

71 

09 

124 

4P 

7A 

METRO.  DIST.  WTR.  COHH. 

1  CLINTON 

1 

1561 

WORCESTER 

IC 

42 

24 

71 

41 

398 

BA 

»P 

HETRO.  DIST.  WTR.  COHH. 

EAST  PEPPERELL 

2369 

MIDDLESEX 

10 

42 

40 

71 

35 

210 

8A 

MRS.  MARY  E.  OAvlS 

: EAST  WAREHAM 

2451 

PLYMOUTH 

41 

46 

70 

18 

MID 

BA 

H 

CRANBERRY  EXP.  STATION 

! EDGARTOWN 

2501 

DUKES 

41 

23 

70 

31 

20 

8A 

BA 

MRS.  ELIZABETH  B,  HOUGH 

'FALL  RIVER 

26*2 

BRISTOL 

41 

42 

71 

10 

190 

UP 

UP 

RICHARD  C.  BRIGHAM 

FITCHBURG  2  S 

2606 

WORCESTER 

le 

42 

34 

71 

46 

400 

8A 

DEPT. PUBLIC  WORKS 

, FRAMINGHAM 

2975 

MIDDLESEX 

10 

42 

17 

71 

25 

170 

7A 

7A 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

FRANKLIN 

2997 

NORFOLK 

42 

05 

71 

25 

2*0 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

GARDNER 

3052 

WORCESTER 

42 

35 

71 

59 

1110 

BA 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

3270 

MIDDLESEX 

le 

71 

35 

340 

BA 

MASS. WTR, RESOURCES  COMM 

HARDWICK 

3401 

WORCESTER 

42 

2> 

12 

960 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

3471 

BARNSTABLE 

41 

37 

70 

32 

70 

BA 

MASS, WTR. RESOURCES  COMM 

MAVERhILL 

3505 

ESSEX 

ic 

42 

46 

71 

0* 

60 

7P 

7P 

h 

EARL  F.  SMITH 

3549 

FRANKLIN 

42 

40 

1450 

MASS. WTR. RESOURCES  COHM 

H INGHAM 

3624 

PLYMOUTH 

55 

30 

F.  ROBERT  SKILLING 

HOLYOKE 

3702 

HAMPDEN 

*2 

12 

72 

36 

96 

BA 

H 

A.  W.  LADD 

[hOOSac  tunnel 

3713 

BERKSHIRE 

42 

41 

72 

58 

800 

8A 

BA 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

; HU8BARDST0N 

3772 

WORCESTER 

42 

2% 

72 

00 

1030 

BA 

HISS  BESSIE  WHEELER 

iMYANNI'.  3  NE 

BARNSTABLE 

41 

15 

45 

6P 

CAPE  •  VNYRD.  ELEC.  CO. 

38761  ESSEX 

42 

70 

52 

M>SS. WTR. RESOURCES  COMM 

Iknightville  oam 

3985|HAMPSH|R£ 

42 

17 

72 

52 

630 

6A 

BA 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LAWRENCE 

*105|ESSEX 

10 

»2 

42 

71 

10 

57 

9P 

MIO 

ESSEX  COMPANY 

, LOWELL 

*313l ESSEX 

10 

42 

39 

71 

19 

90 

MID 

HIO 

PROP.  LOCKS  ♦  CANALS 

MANSFIELD 

**49. BRISTOL 

03 

71 

12 

140 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES  COHM 

MENOON 

4667, WORCESTER 

42 

05 

71 

34 

440 

c 

HAROLD  J.  PARKINSON 

MIDDLEBORO 

4711IPLYM0UTH 

53 

70 

55 

60 

SA 

HASS. WTR. RESOURCES  COW! 

JMIDDLETON 

474*  ESSEX 

42 

36 

71 

01 

100 

5P 

5P 

DANVERS  WATER  WORKS 

1 MILFORD 

4760  I  WORCESTER 

42 

10 

71 

31 

280 

8A 

h 

MASS. WTR. RESOURCES  COHH 

' NANTUCKET  WB  AIRPORT 

5159 

NANTUCKET 

41 

15 

70 

04 

43 

MID 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

NEW  BEDFORD 

5246 

BRISTOL 

41 

38 

70 

56 

70 

MID 

C  H 

CITY  ENGINEER 

NEwBufiYPORT 

5265 

ESSEX 

42 

50 

70 

55 

20 

BA 

MASS.WTR. RESOURCES  COHM 

NEW  SALEM 

5306 

FRANKLIN 

42 

26 

72 

21 

900 

8A 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

NORTHBRIDGE 

551* 

WORCESTER 

42 

07 

71 

41 

310 

SA 

HASS. WTR. RESOURCES  COIW 

NORWOOD 

600* 

NORFOLK 

It 

71 

13 

145 

7* 

DAVID  G.  DOE 

PELHAM 

6251 

HAMPSHIRE 

42 

23 

72 

24 

1140 

1  METRO.  DIST.  WTR.  COHM.I 

I  PEMBROKE 

6262 

PLYMOUTH 

42 

01 

70 

60 

BA 

JHASS. WTR. RE  ■SOURCES  COtWj 

{PERU 

6311 

BERKSHIRE 

42 

27 

73 

0* 

1660 

8A 

MASS, WTR. RESOURCES  COMM 

iPETERSHAM  3  N 

6322, WORCESTER 

42 

32 

72 

11 

1090 

8A 

c 

OIR.  HARVARD  FOREST     1 

iPITTSf lELO  WB  AIRPORT 

6*1*, BERKSHIRE 

18 

1153 

MIO 

HIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BL'REAU     | 

I PLAINFIELD 

HAMPSHIRE 

31 

72 

55 

1620 

MASS. WTR. RESOURCES  COm 

1  PLYMOUTH 

6*66 

Plymouth 

*1 

70 

42 

25 

5P 

9P 

PLYMOUTH  CORDAGE  CO. 

jPROVINCETOWN  1  N 

6681 

BARNSTABLE 

42 

04 

70 

12 

30 

6P 

6P 

C  M 

CAPE  *  VNYRD.  ELEC.  CO. 

OUABBIN  INTAKE 

6699 

WORCESTER 

42 

22 

72 

IT 

530 

BA 

METRO.  DIST.  WTR.  COHH. 

READING 

6783 

MIDDLESEX 

71 

08 

90 

MIO 

lOP 

ft.  £.  LAUTZENHEIStfl 

ROCHESTER 

PLYMOUTH 

41 

70 

55 

60 

8A 

6A 

BA 

NEW  BEbFORO  WATER  WORKS 

ROCKPORT  1  ESE 

6977 

ESSEX 

39 

70 

80 

7P 

7P 

C  H 

REV.  R.  M.  BARKEC 

SALEM  CG  AIR  STATION 

712* 

ESSEX 

42 

32 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  for  Northern  and  Central  New 
England  (Maine,  New  Hampshire,  Vermont ,  and  Massachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  Massachusetts ,  or  to 
the  State  Climatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut, 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables ,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  locat  ion.   Long-term  means  for  all  stat  ions  except  f ull-t  ime  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground . 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes 
of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistenc  ies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet .   Entries  of  sn6w  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat  ions  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FA A  stations .   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Spec  ial"  column  under  the  heading  "Observat ion  Time  and  Tables"  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station,   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  issues, 
or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication . 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

tt   Mount  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont  not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes  for 
the  State  or  Section. 


J 


!, 
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+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 
++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed .   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

♦  Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown, 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building . 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Stat  ion  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  rat  io  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall . 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record .   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station ,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage .   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  publ ished  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations ,  exposure  etc .  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data  for  the  respective  stations ,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents . 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .   Remittance  and  correspondence  regarding  subscript  ions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  ENGLAND  -  MARCH  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   75°  on  the  28th  at  Bennington  2  NNW,  Vt . 
Lowest  Temperature:   -20°  on  the  21st  at  First  Conn  Lake,  N.  H. 

Greatest  Total  Precipitation:   5.18  inches  at  Rockport  1  ESE,  Mass. 

Least  Total  Precipitation:   1.14  inches  at  Mc  Indoe  Falls,  Vt. 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.32  inches  on  the  9th  at  Rockport 

1  ESE,  Mass. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   39.7  inches  at  Caribou  WB  Airport, 

Me. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   47  inches  on  the  16th  at 

Caribou  WB  Airport,  Me. 
and  on  the  15th  at  Presque 
Isle,  Me. 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 

Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.   These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a 
Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for 
accuracy  and  completeness  and  placed  on  punch  cards.   These 
cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.   Print- 
ing and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center 
at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.   Records  for  any  state  can 
not  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that 
state  have  been  received.   Printing  can  not  be  done  until  all 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  main- 
tain high  quality  of  the  data.   A  realistic  deadline  for  mail- 
ing the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month 
for  which  data  are  published).   If  any  recipient's  copy  is  un- 
duly delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 
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BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

39.0 
37.7 
42.  5M 
39.1 
37.8 

19.7 
20.4 
20. IM 
16.1 
17.3 

29.4 
29.1 
31. 3M 
27.6 
27.6 

55 
54 
59 
54 
55 

22 
22 
27 
22 
22 

5 
5 
5 
-  5 
3 

16 
18 
12 
16 
18 

1096 
1105 
1039 
1152 
1154 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

8 

4 

10 

10 

31 
30 
30 
31 
31 

0 
0 
0 
3 
0 

2.60 
2.99 
1.95 
2.72 
3.13 

.69 
1.00 
.58 
.60 
.80 

14 
9 
9 
9 

14 

24.8 
20.1 
15.2 
17.0 
25.0 

25 
14 
21 
24 
23 

15 
15+ 
15+ 
29+ 
11  + 

6 

7 

4 

8 

10 

3 
2 
1 
2 
2 

0 

1 

0 

0 
0 

FARMINGTON 
GARDINER 
HIRAM  2  S 
LEWISTON 
MADISON 

39.6 
42.8 
42.4 
38.8 

40.1 

16.9 
17.1 
16.2 
21.6 
18.1 

28.3 
30.0 
29.3 
30.2 
29.1 

-  1.5 

-  .8 

-  1.1 

.0 

55 
55 
60 
56 
58 

26 

27+ 

27 

27 

22 

0 

-  3 

-  5 

10 

-  1 

21 
22 
16 
21  + 
12 

1128 

1079 
1097 
1071 
1106 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
2 
5 
6 
5 

30 
29 
31 
29 
30 

1 

3 
4 
0 

1 

2.59 
4.07 
3.07 
3.35 
2.49 

-  1.40 

.20 

-  1.33 

-  .93 

-  .96 

.51 

.79 
.98 
.99 
.48 

15 

9 

9 

9 
29+ 

19.5 
32.5 

19.3 

20.0 

30 

14 

8 
10 
5 
8 
9 

1 
3 
2 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 
RUMFORD  3  SW 
RUMFORD  POWER  PLANT 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 

35.4 
38.4 
39.2 
42.7 
42.2 

14.1 
17.3 
19.0 
18.9 
16.0 

24.8 
27.9 
29.1 
30.8 
29.1 

-  .2 

-  .5 

52 
55 

55 
54 
60 

23  + 
27 
27  + 
23  + 
27 

-10 
3 
4 
0 

-  9 

12 

17+ 
17 
18 
16 

1240 
1145 

1104 
1052 
1108 

0 

0 
0 
0 
0 

11 
8 
9 

2 
4 

31 
31 
31 
30 
31 

4 
0 

0 

1 
6 

2.S5 
2.03 
2.53 
2.40 
2.88 

-  1.17 

-  .61 

.57 
.49 
.58 
.55 
.84 

9 
14 
9 
9 
9 

15.1 
15.1 
14.4 
19.0- 

14 
16 

20 
24 

15 
14+ 

14 
14 

7 
6 
6 
6 

5 

1 
0 
2 
1 
3 

0 

0 
0 
0 
0 

WOODLAND 

37.5 

16.1 

26.8 

-  1.7 

54 

29 

3 

18 

1176 

0 

5 

31 

0 

3.12 

-   .38 

1.34 

10 

21.0 

5 

2 

1 

DIVISION 

28.6 

-  1.3 

2.78 

-   .75 

20.0 

See   Refcfence    Notes   Following   Stalion   Inden 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW   ENGLAND 
MARCH    1961 


Tem 

perature 

F 

recip 

„ahon 

<  S 

11 

1 

If! 

J 

X 

1 

Q 

i 

No  ol  Da^s 

, 

III 
III 

1 

-: 

Snow,  Sleei 

No  ol  Dj,i 

Siarion 

Max, 

Mm 

1 

1  1 
1   S 

1 

1 
o 
o 

1 

5 

8 

11 

ll 

=  1 

COASTAL 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

39.4 
*2.* 
39.9 
41.9 
36.4 

22.9 
19.8 
23.0 
21.8 
21.3 

31,2 
31.1 
31.5 
31.9 
28.9 

-  1.3 

-  1.9 

51 
57 
55 
56 
50 

27+ 
22 
3 
27 
22 

8 
1 
6 

4 

7 

18 
18 
18 
18 
18 

1042 
1043 
1034 
1019 
1113 

0 

0 
0 
0 
0 

3 
2 
7 
3 
8 

28 
31 
28 
28 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

3.20 
3.37 
3.25 
2,50 
2,15 

-  1.18 

-  1.00 

1.10 
.65 

1,20 
.80 
.81 

9 
29 
14 
14 

9 

15.5 
14.0 
24.2 
20.0 
13.6 

9 
14 
17 
15 
12 

15 
15 
14 
15 
9 

7 
9 
6 
6 
4 

2 
2 
2 

3 

2 

1 

0 

1 

0 
0 

JOHESBORO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT     //R 

ROCKLAND 

SANFORD  2    NNW 

36.  8M 

41.8 
40.4 
40.8 
44.8 

19. 8M 
25.7 
19.7 
22.9 

18.4 

28. 3M 

33.8 

30.1 

31.9 

31.6 

-  1.4 

52 

60 
60 
54 
63 

23 

27 
27 
27 
27 

1 

10 

0 

3 

0 

18 
18 
18 
18 
12 

1130 
959 
1075 
1019 
1029 

0 

0 
0 
0 
0 

9 
6 
5 

0 
3 

30 
23 
31 
28 

30 

0 
0 

1 

0 

1 

3.22 

3.22 
2.48 
3.55 

3,40 

-  1.55 

1.65 

1.02 

•  73 

.80 

1.11 

10 

14 

9 

9 

9 

14.0 

21.0 
20.7 
25.0 

12 

13 

17 

15 
15 

14 

6 
5 

5 
9 

5 

2 
3 
2 
3 
2 

1 

1 

0 
0 

1 

DIVISION 

31.0 

-  1.4 

3.04 

-  1.34 

18.8 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELO  WB  AIRPORT     R 
SOUTH  EGREMONT 

41.2 
41.2 

41.0 
40.4 
44.3 

23.6 
22.1 
21.2 
21.9 
24.3 

32.4 
31.7 
31.1 
31.2 
34.3 

.3 

-   .1 

.4 

71 
66 
66 

70 
72 

29 
29 
29 
28 
28 

4 
3 

-\ 
5 

18 
18 
18 
18 
18 

1002 
1027 
1050 
1040 
945 

0 
0 

0 
0 
0 

4 
4 
5 
5 
3 

23 
25 
29 
27 
25 

2 

0 

1 

0 

0 

1.56 
2.92 

2.07 
2.87 

-  1.97 

-  1.28 

-  1.15 

-  .65 

.52 
.95 
1.20 
.50 
.95 

7 
9 
9 
9 
9 

15.0 
20.0 
18.0 
14.3 
15.0 

7 
12 
15 

8 

9 
15 
20+ 
10 

7 
7 
7 
5 
8 

1 
2 
3 
1 
2 

0 
0 

1 

0 
0 

ST0CKBRID6E 
WEST  CUMMINGTON 

42.4 
42.0 

22.0 
20.2 

32.2 
31.1 

-   .5 

72 
65 

28 
28 

-  1 

-  1 

18 
18 

1012 
1044 

0 
0 

4 
3 

29 

30 

1 
1 

2.15 
2,65 

-  1.33 

.75 
.85 

9 
14 

15.0 
20.0 

9 
16 

1 
14 

5 

5 

1 
3 

0 
0 

DIVISION 

32.0 

-   .2 

2.58 

-  1.09 

17.0 

CENTRAL 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM            R 

BLUE  HILL  WB            // 

42.9 
43.9 
46.5 
44.2 
42.9 

25.0 
23.2 
25.3 
22.6 
27.0 

34,0 
33.6 
35.9 
33.4 

35.0 

-  1.3 

70 
67 
67 
68 
67 

28 
28 
28 
28 
28 

8 

7 

5 

7 

10 

18 
18 
17 
22 
18 

955 
959 
896 
971 
924 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
1 
4 
4 

24 
29 
27 
26 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

3.00 
2.48 
2.97 
2.15 
4.78 

-   .87 
.91 

.83 
.57 
.88 
.69 
1.20 

14 
9 
9 
9 

14 

12.8 
13.4 
13.5 
15.0 
17.4 

8 
17 

5 
16 

5 

15  + 
15+ 

9 
17+ 
20 

6 

7 
6 
7 
9 

2 

1 
2 
1 
3 

0 
0 
0 
0 
2 

BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
FITCHBURG  2  S 
FR AM INGHAM 

43.8 
45.0 
43.5 
44.5 
45.2 

23.1 
29,4 
23.9 
24.3 
25.7 

33.6 
37.2 
33.7 
34.4 
35.5 

-  1.3 

-  1.2 

-  1.2 

-  1.8 

68 

63 
67 
70 
71 

29 

28+ 

29 

29 

29 

6 

14 
9 

e 
11 

18 
18  + 
18 
18 
18 

958 
859 
963 
938 
906 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
1 
2 
2 

29 
22 
28 
28 

27 

0 
0 
0 
0 

0 

3.31 
4.37 
4.07 
3.36 
4.14 

.25 

-  .36 

-  .97 

-  .31 

1.05 
1.38 
1.35 
.76 
1.06 

9 
9 

14 
9 
9 

12.8 
12.2 
15.5 
17.4 
11.5 

9 
9 

8 

7 
8 

1 
3 

I 
3 

1 
1 

1 

0 

1 

HAVERHILL 
LAWRENCE 
LOWELL 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

46.3 
44.2 
45.3 
44.5 
40.5 

26.6 
27.3 
26.6 
24.3 
23,0 

36.5 
35.8 
36.0 
34.4 
31.8 

-  .9 
.3 

-  .1 

-  1.0 

58 
55 
66 
66 
55 

27 
27 
27 
27 
29 

12 

13 
14 
12 

7 

18 

18 
18  + 
21  + 
18 

875 

901 

892 

940 

1025 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
1 
2 
4 

24 
25 

27 
30 
27 

0 
0 
D 
0 
0 

3.58 
2.88 
3.31 
4.38 
2.65 

-  .33 

-  1.00 

-  .88 

-  1.70 

1.41 
1.23 

.86 
1.24 

.92 

9 

14 

14 

9 

9 

18.7 
14.7 
19.5 
16.5 
17.5 

11 

5 

14 

14 

14 

14 

6 

5 
8 
9 
8 

2 
2 

3 

1 

2 

1 

0 
2 
0 

SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  0AM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WEST  MEDWAY 

47.4 
42.3 
45.9 
45.1 
47.2 

28,0 
22.5 
23.9 
24.9 
24.8 

37.7 
32.4 
34.9 
35.0 
36.0 

-  .7 

-  .2 

71 
67 
58 
57 
58 

28 
29 
28 
28 
28 

10 
8 

6 
7 
8 

18 
18 
18 
18 
18 

838 
1005 
926 
922 
890 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
4 

0 
1 
0 

22 
27 

29 
28 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

4.11 
2.52 
2.92 
4.32 
3.82 

.35 
-   .83 

1.20 

.70 

.82 

1.45 

1.35 

9 
9 
9 
9 
9 

14.0 
17.0 
15.5 
17.5 
12.0 

8 
13 

5 
2 

14 

14 

19 
19+ 

10 

7 
7 
7 
5 

2 

2 
2 
3 
3 

2 

0 
0 

1 

2 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

47.1 
44.1 
40.7 
43.8 

25.7 
27.1 
25.2 
25.5 

36.4 
35.5 
33.0 
34,7 

-  .5 

-  .2 

-  .1 

69 
71 
56 
69 

28 
28 
28 
28 

7 

10 

8 

8 

18 
18 

849 
904 
985 
934 

0 
0 
0 
0 

0 

2 

26 
24 
25 

27 

0 
0 

0 

0 

4.84 
3.63 

4.05 
3.82 

.86 

.52 

-   .44 

1.21 

.84 

1.08 

1.07 

9 

14 

9 

9 

9.0 
17.9 
17.5 
17.5 

7 
7 

14 
14 

9 
9 
8 
8 

3 
3 
3 
3 

1 
0 
2 
2 

DIVISION 

34,9 

-  1,0 

3.55 

-   .57 

15.3 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT       //R 

BROCKTON 

EAST  WAREHAH 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

44.0 
47.9 
44.1 
44.7 
45.2 

29.6 
26.6 
26.0 
23.5 
29.4 

36,8 
37,3 
35,1 
34,1 
37,3 

-  ,8 

-  1.3 

-  .2 

65 
67 
60 
59 
52 

27 
28 
28 
29 
28+ 

15 
12 
13 
11 
14 

18+ 

17 

18 

18 

18 

865 
852 
923 
951 
852 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
2 
0 
2 

20 
25 
26 
30 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

4.71 
3.61 
3.96 
4.22 
3.42 

1.28 

-  .22 

-  .59 

-  .98 

1.31 
1.02 

.78 
1.05 

.72 

9 

9 

15 

15 

14 

9.0 

10.8 

9.2 

1 
6 
4 

20+ 

20 

19 

9 
8 
9 
8 
10 

3 
2 

3 
2 

2 
1 
0 
1 
0 

HINGHAM 

HYAMNIS  3  NE 

MIODLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT      R 

NEW  BEDFORD 

44.8 
44.7 
45.8 
42.2 
46.7 

27.4 
27.6 
24,0 

30,8 
31,8 

36,1 
36,2 
34.9 
36.5 
39.3 

-   .1 
l.O 

57 
58 
63 
53 
55 

28 
27 
27 
28 
27 

15 
13 
11 
20 
16 

22 

22 

18 

18+ 

18 

887 
888 
926 
876 
788 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

25 
22 
29 
17 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

4.72 
3.05 
3.44 
4.30 
2.48 

-  1.08 

-  .54 
.25 

-  1.43 

1.30 

.70 

1.26 

1.70 

.96 

9 
14 

9 
14 
14 

13.6 

7.5 
2.8 
5.0 

4 

5 

T 

19 

14 
19  + 

8 
9 

8 
9 
8 

2 
2 
2 
2 
1 

2 

0 

1 
1 
0 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

45.9 
44.3 
45.1 
41.0 
43.2 

28,2 
28,6 
26,0 
27,7 
28.6 

37.1 
36.5 
35.6 
34.4 
35.9 

-  1.1 

68 
57 
64 
56 
59 

28 
27 
29+ 
27 
3 

14 
14 
14 
13 
15 

18 
22 
22+ 
18 
18  + 

860 
877 
908 
944 
896 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
2 

0 

19 

20 
27 
25 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

3.19 
3.63 
3.90 
5.18 
2.43 

-  1.37 

.56 
.58 
.80 
2.32 
.51 

14 
6 

15 
9 
9 

9.8 

15.0 

7.5 

9 

1 

14 
16+ 

9 

8 

10 

7 
7 

2 
4 

3 
3 
1 

0 
0 
0 
2 
0 

SANDWICH 
TAUNTON 

45.3 
46.9 

31,4 
26,3 

38.4 
36.6 

-   .3 

56 
65 

28 
28+ 

20 
11 

18+ 
18 

819 
872 

0 
0 

0 
0 

15 
25 

0 
0 

3.64 
3.71 

-   .03 

.79 
.82 

14 
14 

8.0 
11.0 

5 

19 

10 
8 

2 
3 

0 
0 

DIVISION 

36.4 

-   .6 

3.74 

-   .37 

9.2 

HEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 
BERLIN 
COLEBROOK 
FABYAN 

39.6 

40.0 
37.9 
38.3 

18.1 
17.5 
14.4 
13,6 

28.9 
28.8 
26.2 
26.0 

2.0 

62 
62 
51 
58 

28 
23 
28 
27 

-  5 

-  5 
-13 
-17 

18 
21  + 
21 
18 

1113 
1116 
Il°9 
1202 

0 
0 
0 
0 

4 

7 
5 
7 

29 
29 

30 
31 

4 
3 

5 
5 

2.07 
2.31 
2.00 
1.95 

-  1.00 

.64 
.61 
.56 
.45 

9 

10 

9 

9 

15.8 
18.0 
15.5 
19.9 

9 
10 
15 
29 

9 
10 
11  + 
15 

4 
8 
8 
8 

2 

1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 

See   Relerence   Notes   Following   Slafioo   Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW   ENGLAND 
MARCH    1961 


Tempeiatufe 

P 

ecip 

lal.on 

1  1 

1 

Ill 

III 

J 

i 

c, 

i 

J 

I 
1 

No  of  Dws 

J 

|ll 

i 

(5 

Sno. 

,SImi 

No  o!  0«yl 

Srar«n 

M9» 

i 

S    S 

a 

• 
1 

S 
o 

5 

1 

5  . 

SI 

&i 

hi 

5 ; 

5 

FIRST    CONN    LACE 

GRAFTON 

LANCASTER 

MOUNT    WASHINGTON                    //R 

PINKHAM    NOTCH 

33.'.M 
11.8 
39. OM 
20.8 
36. <> 

5.1M 
16.8 
15. IM 

3.7 
16.0 

19. 8M 
29.3 
27. IM 
12.3 
26.2 

-    1.6 

.3 

.1 

54 
59 
64 
38 
54 

23 
28 
28 
28 
27 

-20 

-  9 
-12 
-15 

-  2 

21 
18 
18 
17 
18 

1378 
1098 
1169 
1530 
1191 

"o" 

0 
0 
0 

0 

13 
6 

7 
27 

11 

31 

30 
30 
31 
31 

8 

5 

4 

11 

2 

2.79 

1.90 
1.59 
3.85 
2.01 

-  .41 

-1.70 

-  3.81 

.49 
.80 
.36 
.96 

.77 

10+ 

9 
29 
14 

9 

30.4 
14.2 
9.7 
24.1 
19.5 

29 

20 

6 
36 

16 
14 

15 
16+ 

5 
7 
7 
5 

0 

1 

0 
3 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

26.5 

.2 

2.09 

-    1.32 

18.1 

SOUTHERN 

8LA«WATER    DAM                              0 

C*«IPTON 

CONCORD    we    AIRPORT                    R 

CONWAY    1    N 

DURHAM 

»1.6 
*1.7 
<>3.0 
41.6 
45.1 

21.6 
20.1 
21.8 
17.2 
21.5 

31.6 
30.9 
32.4 
29.4 
33.3 

.6 

-    1.0 

61 
63 
64 
61 
65 

2  9+ 

28 

27 

28 

27 

5 
1 
7 
-    3 
1 

13 
12 
12 
18 
18 

1027 
1050 
1002 
1095 
975 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
2 

6 

1 

30 
30 
30 
31 
29 

0 

0 
0 
3 

0 

2.41 
1.74 
1.48 
2.50 
2.45 

-  1.56 

-  1.71 

.70 
.42 

.37 
.50 
.76 

9 
29 

9 
15 

19.8 
14.1 
14.7 
17.0 
19.1 

21 

10 
21 
15 

15 

15 
15 
14 

7 
6 

5 

7 
7 

1 
0 
0 

1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

EAST    DEERING 
FRANKLIN    1    NW 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 

A0.8 
44.3 
42.1 
45.3 
41.7 

19.5 

21.1 
20.3 
22.0 
20.5 

30.2 
32.7 
31.2 
33.7 
31.1 

1.3 
.5 
.4 

60 
63 
65 
70 
62 

27 
27 
28 
28 
27 

1 
0 
-    5 
3 
3 

18 
12 

18 
18 
12 

1072 
995 

1040 
965 

1045 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
4 
3 

5 

31 
30 
28 
30 
29 

0 

1 
1 

0 
0 

D    3.07 
2.24 
2.20 
2.25 
2.56 

-  1.44 

-  .58 

-  1.08 

.99 
.83 
.86 
.82 
.80 

9 
9 

9 
9 
9 

23.6 
18.0 
18.9 
12.8 
21.4 

25 

11 

8 

22 

14 

14 

15 
15 

5 

5 
4 
7 
5 

3 
2 
1 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

LEBANON    FAA    AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC    LAKE 
MOUNT    SUNAPEE 
NASHUA       2    NNW 

41.1 
42.1 
43.8 
39.4 
43.9 

19.0 
23.0 
19.5 
21.2 
21.5 

30.1 
32.6 
31.7 
30.3 
32.7 

-  .9 

-  1.2 

65 
64 
62 

57 
64 

28 

28 
27 
28 
28 

-  4 
10 

2 

-  1 

7 

18 
18  + 
18 

17 
21 

1075 
1000 
1025 
1105 
993 

0 

0 
0 
0 
0 

4 
4 
1 
5 
3 

29 

30 
30 
29 

30 

2 

0 
0 

1 

0 

1.54 
1.92 
2.07 
2.72 
3.52 

-  2.08 

-  .26 

.51 
.41 
.65 
1.28 
.87 

9 
7 
9 
9 
9 

19.5 

19.7 
16.9 

9 

19 
19 
13 

10 

14 
17  + 
15 

6 

7 
5 
5 
8 

1 
0 
2 
2 
3 

0 
0 
0 

1 

0 

NORTHWOOD 

PETERBORO      2    S 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY    MOUNTAIN    DAM                    R 

43.2 
43.5 
41.3 
42.0 
42.2 

22.4 

21.3 
18.5 
22.2 

20.5 

32.8 
32.4 
29.9 
32.1 
31.4 

61 

63 
56 
61 
67 

27 
28 
4 
27 
29 

5 
4 
2 
6 

1 

18+ 
18 
12 
18  + 
18 

990 
1003 
1084 
1013 
1037 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 
8 
4 
5 

28 
29 
31 
31 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

3.22 
4.25 
1.82 
2.50 
1.99 

1.20 

1.53 

.50 

.80 

.70 

14 
14+ 

7 

9 

9 

25.8 
12.0 
13.3 
14.0 

16 
25 

13 

14 
14 

17+ 

5 
6 

5 
5 
7 

2 
2 
1 
2 
1 

2 

2 

0 
0 
0 

WINDHAM 

WOLFEBORO    FALLS 
WOODSTOCK 

46.1 
42.4 
41.5 

22.5 

20.0 
18.2 

34.3 
31.2 
29.9 

63 

50 
50 

27 

27 
27 

10 

2 

-    6 

21  + 
21  + 
21 

944 

1040 
1080 

0 
0 

0 

0 
4 

4 

30 
29 

30 

0 
0 
3 

3.02 
2.43 
1.35 

-    1.58 

.90 
.73 
.35 

14 
14 
29 

20.0 
11.0 

12 
14 

14 
17  + 

8 
5 

5 

2 
2 
0 

0 
0 

0 

DIVISION 

31.6 

-       .3 

2.41 

-    1.16 

17.5 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND    WB    AP                    R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE    W8    AIRPORT            R 

42.3 
44.4 
47.1 

45.3 
45.0 

30.4 
26.0 
27.1 
30.1 
28.9 

36.4 
35.2 
37.1 
37.7 
37.0 

-       .7 
.4 
.2 

54 
67 
63 
57 
62 

4 
28 
27 
29+ 

27 

17 
10 
12 
15 
15 

17 
18 
18 
18 
18 

880 
918 
855 
841 
864 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
0 
0 

1 

19 
25 
25 

17 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

2.92 

3.37 
3.68 
3.42 

4.16 

-  .52 

-  .58 

.58 

1.25 
1.12 
1.17 

1.03 
1.08 

14 

9 

14 

14 

9 

5.4 

7.5 

3.0 

12.2 

1 
5 

20  + 
20 

8 

7 
8 
9 

1 
2 

2 
3 
3 

DIVISION 

36.7 

-       .7 

3.51 

-       .65 

7.0 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 

CHELSEA 

MC    INDOE    FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER    FAA    AP 

41.3 
41.4 
39.5 
39.3 
37.4 

16.5 
13.7 
18.3 
17.6 
18.2 

28.9 
27.6 
28.9 
28.5 
27.8 

1.6 
-       .4 

65 
65 
61 
64 
61 

29  + 

29 

29 

29 

28 

-13 

-  9 

-  3 

-  7 

-  4 

18 
18 
18 
18 
18 

nil 

1152 
1109 
1127 
1148 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
5 
7 
9 

30 
29 
31 
28 
30 

4 
8 
1 
3 

2 

1.50 
1.94 
1.14 
1.94 
1.91 

-  .97 

-  .72 

.40 
.90 
.27 
.75 
1.31 

9 

9 

29+ 

9 

18.2 
17.5 

26.0 

16 

18 

4 

14 

12 

17  + 
11  + 
11  + 
10 
12+ 

5 

3 
6 

3 

0 

1 
0 
1 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

fMOUNT    MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTH    DANVILLE 
SAINT    JOHNSSURY 
WATERBURY    1    NNE 

27. 5M 

37.6 

34.8 

42.8 

39.1 

10. 2M 

15.2 

14.6 

19.1 

18.3 

18. 9M 

26.4 

24.7 

31.0 

28.7 

-       .2 

1.4 

49 
62 

55 
64 
63 

29 
28 
28 
28 
29 

-13 

-  8 

-  8 

-  9 

-  5 

18 
18 

18 
IB 
18 

1411 
1188 
1241 
1046 
1120 

0 
0 
0 
0 
0 

24 

7 

14 

3 

7 

29 
31 
31 
29 
29 

5 
5 
4 
3 
3 

D    3.07 
2.08 
1.75 
1.53 
2.36 

-  .43 

-  .98 

.80 
.60 
.40 
.52 

9 
9 
9 

9 

15.5 

12.5 
33.5 

13 
6 

17+ 
9 

10 
4 
6 
5 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 

0 

WEST    BURKE 

38.4 

10.9 

24.7 

51 

29 

-14 

18 

1245 

0 

7 

31 

9 

2.15 

-       .51 

.45 

7 

12.0 

9 

0 

0 

DIVISION 

27.7 

-       .1 

1.83 

-       .77 

19.3 

WESTERN 

BENNINGTON    2    NNW 

BURLINGTON    WB    AIRPORT            R 

CORNWALL 

DORSET    1    S 

RUTLAND 

43.9 
36.3 
42.5 

43.4 
43.7 

21.9 
16.6 
20.9 
20.5 
22.2 

32.9 
26.5 
31.7 
32.0 
33.0 

-    2.8 
.1 

l.O 

75 
59 
73 
71 
73 

28 
28 
28 
28 
28 

-  1 

-  8 

-  4 

-  7 

-  2 

18 
11 
11 
18 
18 

988 
1187 
1022 
1017 

985 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
12 
3 
3 
4 

26 
29 
27 
25 
25 

1 
4 
3 

1 

1 

2.04 
1.56 
1.59 
2.25 
1.37 

-  .63 

-  1.33 

1.01 
.68 
.87 

1.05 
.65 

9 
9 
9 

9 

12.5 
15.5 
15.0 
12.0 
12.3 

8 

10 

9 

5 

9 
10 
14+ 

14+ 

6 
5 
3 
6 

3 

1 
1 
1 

2 

1 

1 

0 
0 

1 

0 

SAINT    ALBANS    BAY 

39. 5M 

19. OM 

29. 3M 

65 

28 

-    5 

12 

1113 

0 

5 

28 

3 

1.41 

.85 

9 

8.5 

8 

10+ 

3 

1 

0 

DIVISION 

30.9 

-       .3 

1.70 

-    1.04 

12.8 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS    FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO    1    SSE 
SOMERSET 
VERNON 

43.5 
43.2 
40.1 
36.4 
44.3 

20.9 
18.5 
20.1 
15.0 
22.1 

32.2 

30.9 
30.1 
25.7 
33.2 

1.2 
.3 

68 
55 
56 
64 
72 

28 
28 
29 
29 
28 

2 

-    5 
1 

-10 
2 

18 
18 
18 
18 

18 

1005 
1050 
1072 
1212 
980 

0 
0 

0 
0 
0 

4 
3 
5 
11 
3 

29 
29 
30 
29 
26 

0 
3 
0 
5 
0 

2.63 
2.65 
2.95 
3.85 
3.09 

-  .70 

-  1.07 

-  1.39 

-  1.01 

-  .61 

.94 
1.05 

.89 
1.39 
1.00 

9 

9 
9 

17.8 
31.2 
22.5 
31.8 
17.0 

9 
20 
25 
34 

9 

15 

14 

9 

17 
16+ 

8 
5 
6 
6 

7 

2 
2 
3 
4 
2 

0 

1 

0 

1 

1 

WOODSTOCK    3    ENE 

40.5 

18.1 

29.3 

-    1.1 

55 

29 

-    7 

18 

1101 

0 

5 

29 

2 

2.43 

-    1.06 

.90 

9 

19.5 

20 

15 

7 

1 

0 

DIVISION 

30.2 

.9 

2.93 

-       .92 

21.7 

See   Reietence   Notes   Following   Station   index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CONNECTICUT 

ANSONIA 

BAKEPSVILLE 
BALTIC 
BARKHAM5TE0 
BRIDGEPORT  WB  AP 

eRGOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 

COCHAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 

COLLINSVILLE  I  S 

COVENTRY 

CREAM  HlLL 

DANBURY 

DAWSON  LAKE 

EASTON  LAK.E  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLO/ 

HARTFORD  WB  AIRPORT 


2.93 
2*86 
3.47 


Day  of  Month 


.90 
.80 
1  .16 


13       14       IS 


.02  1.07 
.13  .76 
.10       .77 


16      17      18 


19      20      21 


23      24   :   25      26      27 


MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIOOLETOWN  4  W 
MILFORO 

MOUNT  CARMEL 
NATCHAUG  RANGER  STA 
NEW  HAVEN  W6  AIRPORT 
NORFOLK  2  SW 
NORTH  BRANFORO 

NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UIIL  PLANT 
PAUCHAUG  FOREST 
PROSPECT 

PUTNAM 
PUTNAM  LAKE 
ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCi;  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TORRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 
WESTBROOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 
WHIGVILLE  RESERVOIR 

WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 


3.70   .06 


.17| 


.05   .09   .66! 


.73 
1.22 
1.30 


.10 
.03 
.06 


MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  OOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 

eiNGHAM  WYMAN  DAM 

8RASSUA  DAM 
BfilOGEWATER 

BRiDGTON  1  NNW 

nPUNSWICK 

CARIBOU  we  AIRPORT 

CORINNA 

OAMARISCOTTA    MILLS 

EASTPOPT 

EAST  SANGEHVILLE  5 

ELLSWORTH 

FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
GARDINER 
GILEAO 
GREENVILLE 


HIRA 


2    S 


HOULTON  FAA  AIRPORT 
HOULTON  1  NE 
JACKMAN 
JONESBORO 

LEWISTON 

LONr,  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKFT  FAA  AP 

MOGJEHEAO 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

PORTLAND  we  AIRPORT 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
RUMFORD  3  SW 


RUMFORD  POWER  PLA 
SANFORO  2  NNW 
SOUTH  ANDOVER 
SOUA  PAN  DAM 
THE  FORKS 


.06 
.21 
.12 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


10      11      12 


13      U      15 


16      17      18 


19      20      21 


we&T  BUXTON  2    NNH 
HCST  eNFICLD 
HOOOLANO 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASHBURNHAH 

ASHLAND 

BARRE  f^ALLS  DAM 

BEDFORD 

BEECHWOOD 

BELCMERTOWN 

BIRCH  HILL  DAH 

BLUE  HILL  WB  / 

BOSTON  MB  AIRPORT     / 

BOTLSTON 

BROCKTON 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHAItLES  RIVER  VILLAGE 

CHATHAM  lTSTA 

CHESTERFIELD 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  PEPPER6LL 

EAST  WAREHAM 
EDGAR TOWN 
FALL  RIVER 
FITCH8URG  2  S 
FRAMINGHAM 

FRANTLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

MATCMV1LL6 

HAVERHILL 
HEATH 
H INGHAM 
MOLl-OKE 
HOOSAC  TUNNEL 

HUB8AR0STON 
HTANNIS  3  NE 
IPSWICH 

KNIGHTVILLE  DAM 
LAWRENCE 

LOWELL 

HIDDLEBORO 

MIOOLETON 

MILFORO 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
NEhdURYPORT 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE 
NORWOOD 

PELHAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETFRSHAN  3  N 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 
PLYMOUTH 

PROrflNCETOWN  1  N 
0UA88IN  INTAKE 
READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SEGRE6ANSET 

SHELBURNE  FALLS 
SOUTMBRIOGE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD  ARMORY 

STERLING 
ST0CK6R1DGE 
TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

WASHINGTON  2 
WEST  CUMMINGTON 
WESTFIELD 

WEST  MEDWAY 

WESTON 
WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  wB  AIRPORT 


WORCESTER 


NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 

BLACKWATER  DAM 
BRADFORD 
CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT 


2. SB 

2.63 


3.00 
3.90 
4.29 
2.48 


3.6B 
3.61! 

3.3i; 


3.60 
3.45 
3.59 


.03       T 

T  T 

.09 


1.02 
1.05 
1.33 


1.05 
1.03 
,87 


2,*3 
3.64 
3.46 


1.24 
.90 

i.ie 

1.00 

1.25 
.68 

1.37 


.50 


.03 
.10 


.80 

.24 

.35 

.21 

.66 

34 

.63 

31 

.08 

05 

.07 

.07 
.64 

T 
.04 


1.00       .52  < 


1.06       .06 


.37 
.55 
.15: 


oles  lollowing  Station    |nd( 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


' 

C0LE8RO0K 

2.00 

CONCORD  we  AIRPORT      R 

l.«8 

.04 

CONWAV  1  N 

2.50 

DIXVILLE  NOTCH 

2.61 

DUBLIN 

2.13 

DURHAM 

2.A5 

EAST  DEERING 

DJ.07 

D.Ol 

ERROL 

2.15 

FA8YAN 

1.95 

FIRST  CONN  LAKE 

2.79 

T 

FRA.HKLIN  1  NW 

2.24 

FRANKLIN  FALLS  DAM      R 

2.oe 

GILMANTON 

2.25 

GRAFTON 

1.90 

GREENVILLE 

4.27 

HANOVER 

2.20 

.08 

JEFFERSON 

2.25 

KEENE 

2.25 

LAK.EPORT 

2.56 

LAKEPOPT  2 

1.63 

LANCASTER 

1.69 

LE6AN0N  FAA  AIRPORT 

1.54 

.12 

LINCOLN 

2.61 

MAC  DOWELL  DAM          R 

4.06 

MANCHESTER 

1.92 

MARLOW 

1.75 

MASSAOESIC  LAKE 

2.07 

MILAN  7  N 

1.S8 

MILFORD 

3.69 

.02 

MOUNT  SUNAPEE 

2.72 

T 

MOUNT  WASHINGTON      //R 

3.85 

.03 

NASHUA   ?  NNW 

3.52 

T 

NEWPORT 

2.57 

NORTH  CHICHESTER 

3.09 

NORTHWOOD 

3.22 

OTTER  BROOK  DAM 

2.79 

PETEReORO  2    5 

4.26 

T 

PINKHAM  NOTCH 

2.01 

PLYMOUTH 

1.82 

PORTSMOUTH 

2.60 

.09 

SOUTH  OANQURY 

2.24 

SOUTH  LYNDEBORO 

4.53 

SOUTH  WEARE  1  SE 

3.52 

SUftSY  MOUNTAIN  DAM      R 

1.99 

WALPOLE  2 

2.53 

WEST  RUMNEY 

D2.35 

WHITEFIELD 

1.56 

WINDHAM 

3.02 

T 

WOLFEBORO  FALLS 

2.43 

WOODSTOCK 

1.35 

YORK  POND 

2.78 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP      R 

2.92 

.26 

GREENVILLE 

3.37 

• 

KINGSTON 

3.68 

.04 

NEWPORT 

3.<.2 

.iO 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

'..le 

.28 

WOONSOCKET 

4.16 

13       14       IS 


19      20      21 


23      24 


BELLOWS  FALLS 

.63 

BENNINGTON  2  NNW 

.04^ 

BETHEL  4  N 

.341 

8L00MFIELD 

.5o! 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

,56. 

CANAAN 

.75' 

CAVENDISH 

.6') 

CHELSEA 

.94 

CHITTENDEN 

.70 

CORNWALL 

.69 

DAN/ILLE 

.49 

DORSFT  1  •; 

.2b 

OILMAN 

HUNTINGTON  CENTER 

.%? 

MANCHESTER  CENTER 

.30 

MAYS  MILL 

.32 

MC  INOOE  FALLS 

.14 

MIDDLESEX 

.94 

MONTPFLIER  FAA  AP 

.91 

MOUNT  MANSFIELD 

D3 

.07 

NEWFANE 

.62 

NEWPORT 

.08 

NORTH  DANVILLE 

.y, 

PERU 

,1 } 

PLYMOUTH 

.89 

READING  HILL 

.60 

READS60R0  1  SSE 

.95 

ROCHESTER 

•  ■i? 

RUTLAND 

.37 

bAINT  ALBANS  BAY 

.41 

SAINT  JOHNSBURY 

.53 

SALISBURY 

.55 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

.74 

SEARSBURG  STATION 

.67 

SOMERSET 

.85 

SOUTH  LONDONDERRY 

.58 

SOUTH  NEWBURY 

UNION  VILLAGE  0AM       R 

.fl7 

VERNON 

.09 

WAITSFIELO  1  S 

.95 

WARDSBORO 

.37 

WATERBUHV  1  NNt 

.36 

WEST  BURKE 

.15 

WHl r INGHAM  3  W 

.06 

WOOOSTOCX  3  ENE 

.43 

.U       .15       .03 


.17 
.13 

.03 


.02i 

.18 

0.02 


.37 

.47'     .12 

,56       .15 


09 

.17 

.12 

.91 

.59 

18 

1.08 

1.27 

.10 

T 

.06 

.02 

.12 

,11 

.06 

.07 

.04 

,09 

.98      .10 

.57 

.13      .32 


.04 
.02 


.09      .02      T 


.071     I 

.03 

.Oil     .01 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MARCH   1961 


SttUon 


CONNECTICUT 
aRIOGtPORT  10    M> 

BULLS  SRIOGE  DAM 

COLCHESTER 


CREAM  MILL 

OANSURV 

FALLS  VILLAGE 

GROT  ON 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  we  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

HIDDLETOKN  4  W 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SW 

NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 

STAMFORD  5  N 

STORRS 

WATERBURT  RADIO  WBRT 

HESTBROOK 

WIGNAH  RESERVOIR 

MAINE 
AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

BANGOR    DOW    FIELD 

>     BAR    HARBOR 

BELFAST 

i 

;    BRIDGEWATER 

I 

BRIOGTON  I  NNW 

BRUNSWICK 

I  CARIBOU  WB  AIRPORT 

>  CORINNA 

I 

I  DAMARISCOITA  MILLS 


Day  Of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

HIN 


HAX 
HIN 


}i      i>i      it) 
29   32   32 


37   '.6   59 
21   27   25 


37   <•<•   56 
21   26   30 


37   53 
29   20 


32   42   53 
21   25   32 


36   '16   60 
23   29   3* 


36   41.   58 
13   29   23 


3V   44 
24   28 


45   61 
28   30 


19   27   21 


40   38   50 
ZZ      30   33 


38   46   60 
24   30   29 


48   50 
33   30 


33   31   36 
16   19   26 


45   39   47 
29   30   30 


37   43 
19   30 


38   39   52 
26   26   24 


36   47 
25   29 


37   42 
ZZ      28 


31   42   54 
22   22   22 


40   46   54 
20   30   26 


43   38   51 
22   27   26 


MAX 

37 

35 

MIN 

18 

26 

MAX 

37 

35 

MIN 

17 

24 

MAX 

38 

35 

HIN 

16 

28 

MAX 

40 

39 

MIN 

15 

26 

MAX 

36 

39 

HIN 

-13 

18 

MAX 

36 

40 

MIN 

18 

26 

MAX 

36 

38 

HIN 

20 

26 

MAX 

28 

35 

MIN 

-  3 

14 

MAX 

37 

37 

MIN 

0 

25 

HAX 

39 

36 

HIN 

17 

26 

34  36  36 

47  54  42 

27  35  36 

53  45  42 

32  34  35 


37   31   32 


51   59   50 
30   35   37 


28   33   33 

55   47   40 
28   36   35 


32   34   3  5 


57   46 
35   36 


57   52   47 
32   35   38 


55   46   42 
30   37   37 


50   40   45 
32   32   32 


62   54   50 
34   36   37 


57   53 
29   36 


47   40 
26   34 


53   45   45 
34   32   33 


54   44 
26   34 


60   62   53 
30   35   36 


46   45 
36   32 


54   52 
30   30 


56   49 
25   37 


57   47   50 
27   36   37 


43   29 
26   21 


41   25   27 
25   19   20 


46   40 
37   20 


46   40 
32   20 


39   26   33 


48   39 
34   22 


35   16   33 


32   15   le 


57   37 
37   30 


54   34 
33   26 


42   38   39 
32   25   25 


46   49 
33   20 


31  ZZ      20 


47   41   37 
iZ       21   24 

55   43   42 


5  3   36 
33   27 


51   36 
33   25 


36   52   35 
34   22   26 


33   27   26 


53   47 
34   27 


55   36 
36   29 


50   34 
34   20 


44   39 
32   23 


45   47 

34   24 


58   52 
36   28 


47   31   36 
31   23   25 


58   49 
35   27 


46   48 
36   26 


32   25 
16   16 


35   24 
15   19 


35   35 
17   24 


26  27  24 

13  9  0 

45  34  27 

20  17  16 

42  32  31 

30  21  23 

24  27  21 


21   16   20 


10   11   12   13   14   IS  16   17   18   19   20   21   22   23   24   2S   26   27   28   29   30   31 


33   35   49 
21   16   31 

31   34   44 


20  13  26 

37  27  38 

19  13  24 

30  30  40 

17  9  26 

32  34  45 

20  14  28 

32  35  41 


19  16  30 

29  34  43 

19  14  30 

39  29  36 

21  15  20 

39  2  6  40 

23  16  27 

37  34  47 

24  14  29 

33  36  49 

20  16  31 

31  21  27 


27   16   19 


24   18   26 


30   34   42 
20   15   30 


37   31   39 


40   36   50 
25   16   29 


27   31   41 


34   40   47 
22   25   31 


41   38   45 
23   11   26 


39   37   39 
21   12   31 


32   31   42 
16   11    9 


26   26 
19   12 


36   29 
19   15 


32   26   35 

16   11    0 


31   36   44 
13   10    6 


32   35 

17   15 


26   19 
16   10 


30   27   38 


37   37 
29   33 


42   39 
26   31 


45   35 
20   29 


43   45 
16   28 


40   37 
23   25 


39   34 
27   29 


46   39 
21   22 


41   37 
21   32 


23   30   27 


43   42 
24   30 


43   36 
25   30 


40   36 
26   32 


36   39 
19   20 


48   36 
28   32 


47   35 
19   30 


42   41 
24   27 


48   36 
24   30 


44   35 
23   27 


39   39 
25   29 


40   37 
18   33 


44   40 
26   29 


21   14   14 


17   16   17 


12   20   16 


29   36 
16   14 


32   24 
4  -10 


16   15   17 


20   21   21 


41   30   34 


41   26   43 


41   26   42 


39   3f 
12    4 


37   22   40 


26   43 

12   10 


43   25   41 


29   37 
16   12 


28   44 
14   12 


25   40 
11    9 

43   31 


39   31 
12   10 


34   41 
13    9 


27   36 
15   14 


41   32   15 


35   17   14 


45   31 
16   13 


26   45 
14   11 


26   36 
5    4 

38   37 


36   39 
16   12 


27   41 
11    8 


23   42 
19   15 


47   38   37 


45   37   36 


42   28   44 


40   24   36 


32   14   28 


42   30   30 


42   39   36 


35   44   38 
31   29   26 


38   42   46 
26   23   17 


34   41   34 
24   23   25 


41   39   40 
24   11   15 


34   37   45 
25   20   17 


41   44 
25   22 


36   40   47 
22   12    9 


26   26   20 


35   42   41 
26   19   18 


34   41   39 
24   21   16 


45   35 
26   17 


39   36   40 
27   26   20 


36   42   42 
27   25   22 


35   44 
32   29 


36   31   35 
3   18   11 


49   36   45 
16   29   26 


43   39 
27   26 


36   42 
24   16 


34   38   43 
26   19   15 


40   38 
25   20 


38   46   44 
28   25 


33   38   43 
25   22   15 


41   47   49 
20   19 


35   45 
24   22 


40   40   40 
27   19   17 


22 

39 

40 

31 

8 

6 

23 

10 

22 

34 

36 

31 

10 

5 

22 

15 

38 

34 

34 

32 

12 

6 

23 

26 

39 

38 

36 

34 

10 

1 

20 

19 

38   26   32 


44   40 
26   35 


18   31   32 


49   51 
15   21 


46   51 
10   22 


43   42 
22   30 


48   45 
20   32 


51   47 
11   U 


45   46 
16   26 


52   53 
18   30 


48   50 
14   26 


45   49 
20   29 


46   49 
18   29 


40   44 
12   14 


39   45 
23   26 


52   53 
19   29 


46   53 
15   24 


49   45 
16   29 


46   47 
12   27 


44   43 
21   33 


46   49 
21   26 


43   44 
23   30 


48   48 
14   25 


45   44 
15   30 


41 

35 

23 

25 

39 

35 

25 

16 

37 

24 

2 

-  1 

40 

32 

18 

20 

39 

37 

25 

22 

50   55 

37   34 


47   53 
33   26 


49   55 
34   29 


46   46 
30   29 


41   45 
32   24 


45   52 
35   31 


45   51 
34   27 


52   55 
36   32 


50   56 
35   30 


49   55 
35   31 


46   51 
31   29 


44   47 
35   31 


49   64 
33   31 


50   55 
36   33 


40   37 
30   24 


49   60 
36   32 


48   62 
37   32 


60   64 
31   30 


42   45 
31   27 


45   44 
34   26 


51   66 
26   26 


48   54 
34   29 


47   52 
33   28 


62   68 
34   30 


46   46 
37   28 


56   56   34 
13   21   29 


64   53   36 
12   22   30 


51   47   41 
13   20   29 


67   53   46 


50   56   51   40 


55   53   40 
15   22   28 


48   47   37 
13   22   29 


48   61   42 


54   61   43 


60   49   45 
19   26   29 


48   52 
32   26 


50   62 
32   27 


51 

58 

45 

47 

39 

41 

32 

26 

74 

54 

44 

52 

36 

29 

29 

20 

65 

60 

40 

52 

38 

40 

30 

23 

67 

68 

62 

46 

28 

42 

25 

20 

68 

63 

43 

47 

42 

35 

28 

21 

72 

67 

43 

60 

41 

42 

32 

22 

74 

64 

41 

51 

31 

32 

26 

21 

33   41   31   27 


50   43 
35   26 


36   36   29   24 


37   47   61 


66 

53 

43 

43 

26 

23 

66 

60 

46 

42 

32 

29 

55 

49 

52 

43 

33 

24 

56 

45 

49 

39 

32 

30 

63 

39 

36 

35 

27 

21 

67 

57 

46 

46 

36 

27 

66 

56 

46 

44 

37 

27 

56 

44 

54 

42 

28 

21 

64 

41 

48 

36 

28 

21 

71 

47 

45 

38 

30 

24 

67 

63 

48 

42 

31 

22 

49 

41 

50 

32 

24 

21 

64 

49 

53 

40 

29 

22 

66 

61 

50 

43 

32 

23 

70 

46 

46 

42 

26 

27 

50   39   42   46 
30   31   26   23 


50   39   41   46 
29   34   30   25 


45   40   44   45 
27   33   33   27 


52 

56 

53 

43 

47 

50 

29 

28 

28 

30 

29 

26 

42 

43 

48 

43 

37 

44 

25 

14 

20 

33 

32 

21 

49 

59 

53 

47 

42 

50 

29 

28 

29 

31 

27 

21 

48 

54 

47 

44 

43 

46 

34 

32 

31 

35 

31 

26 

38 

39 

44 

38 

35 

39 

21 

15 

23 

33 

24 

21 

49 

53 

51 

42 

43 

46 

32 

27 

26 

31 

26 

21 

49 

56 

55 

45 

46 

46 

34 

26 

32 

34 

31 

24 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1961 


DarOi  Month 

s. 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

3 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

EASIPORT 

MAX 
MIN 

33 
15 

34 
26 

42 
22 

44 
32 

36 

20 

28 
16 

34 

21 

29 

13 

33 
16 

31 
20 

25 

14 

39 
14 

40 
20 

29 

17 

32 
20 

40 
29 

34 
10 

34 

7 

35 
24 

30 
16 

32 

10 

50 
19 

47 
25 

34 

30 

33 

30 

41 
28 

44 
26 

46 
28 

37 
32 

38 

31 

46 
27 

36.4 
21.3 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

35 
6 

35 
25 

50 
19 

40 
27 

28 
15 

ZZ 
13 

32 

18 

28 
10 

23 
13 

28 
16 

24 
10 

36 

10 

37 
16 

30 
14 

32 
18 

38 

10 

36 
6 

35 

3 

39 
21 

32 

6 

40 

7 

55 
16 

53 
15 

40 
27 

44 
30 

48 
26 

52 
27 

62 

28 

45 
32 

40 
31 

44 
21 

37.8 
17.3 

FARMINGTON 

MAX 
MIN 

43 
13 

39 
15 

41 
18 

52 

29 

45 
20 

23 

20 

28 

21 

40 
10 

31 
14 

23 
16 

31 
10 

31 

4 

42 
6 

45 
14 

23 
15 

40 
18 

39 
6 

21 
6 

44 
15 

41 
20 

33 

0 

42 

4 

54 
13 

54 
21 

37 

30 

46 
36 

49 
25 

55 
28 

49 

31 

45 
26 

43 
22 

39.6 
16.9 

GARDINER 

MAX 
MIN 

39 
12 

38 
28 

55 
18 

52 
24 

41 
22 

28 
20 

42 
20 

37 
16 

31 
17 

36 
12 

34 
10 

41 
-  1 

46 

5 

43 
15 

41 
16 

42 
14 

35 
6 

40 
3 

41 
21 

39 
17 

40 
0 

54 
-  3 

64 
15 

43 
25 

46 
33 

49 
34 

55 
23 

49 
24 

44 
31 

45 
30 

49 
23 

42.8 
17.1 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

37 
5 

35 
9 

47 
9 

35 
11 

19 

9 

Zi 
16 

32 
15 

29 
8 

20 

10 

24 

11 

22 
8 

37 
-  9 

34 
6 

20 

7 

32 
13 

36 

9 

17 
2 

32 

0 

40 
13 

27 

4 

35 

0 

52 

-  1 

53 
8 

38 
22 

38 

30 

44 
22 

46 

17 

49 
26 

38 
32 

38 
24 

40 
16 

34.6 
11.4 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

44 
13 

39 
18 

55 
18 

48 
27 

34 
25 

27 
24 

47 
24 

32 
19 

27 
15 

33 
15 

37 

-  1 

42 
-  1 

47 

2 

31 
18 

45 
13 

42 
13 

26 

0 

42 
-  6 

42 
18 

38 
18 

43 

2 

51 

7 

48 
15 

39 
24 

49 
32 

52 

26 

60 
25 

52 
26 

48 
31 

43 
26 

61 
18 

42.4 
16.2 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

26 
0 

37 
18 

39 
21 

35 
12 

16 
9 

28 

15 

25 

13 

26 
11 

24 
12 

26 
19 

19 
13 

29 
4 

28 

1 

20 
-  2 

27 
13 

33 
12 

17 

3 

27 
-  6 

35 
4 

25 
2 

28 
-  2 

42 

4 

48 
14 

40 
24 

33 
29 

38 
26 

41 
19 

45 
21 

37 
33 

35 
27 

40 
21 

31.3 
12.6 

HOULTON  1  NE 

MAX 
MIN 

2B 
0 

35 
17 

40 
18 

36 
23 

28 

8 

28 
14 

25 

14 

26 

11 

20 
12 

26 
18 

27 
16 

32 

5 

34 
10 

20 
4 

33 
12 

40 
21 

28 

3 

27 
-  3 

40 
6 

29 

7 

28 

-  2 

45 
3 

52 

10 

44 
18 

36 

27 

38 
25 

42 

20 

51 
44 

44 
28 

38 
32 

52 
35 

34.6 
14.7 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

35 
10 

36 
22 

44 
27 

38 
28 

32 

10 

23 
16 

32 
23 

26 
5 

26 
10 

28 
10 

26 
4 

40 
-10 

38 
16 

22 
14 

32 
20 

30 
14 

18 
-  3 

30 
-  2 

40 
12 

34 
15 

38 
-  8 

42 

10 

65 

10 

42 
20 

44 
30 

44 
28 

43 
19 

52 
30 

40 
26 

40 
26 

40 
16 

35.8 
14.5 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

40 
14 

36 

17 

35 

46 
29 

41 
19 

26 

19 

30 
20 

37 

15 

31 
18 

36 

21 

30 
15 

24 
10 

39 

17 

38 
18 

32 

21 

33 

21 

41 
13 

29 

1 

32 

10 

39 
22 

30 
8 

35 
14 

52 
25 

49 

30 

36 

30 

36 
33 

35 
29 

48 
28 

48 
31 

40 
24 

36.8 
19.8 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

37 
21 

35 
24 

55 
26 

44 
30 

30 
23 

26 
23 

40 
25 

30 
21 

26 
20 

29 
17 

32 
14 

39 

11 

42 
14 

27 
18 

40 
19 

38 
16 

22 
11 

39 

10 

38 
26 

33 
16 

41 
10 

49 
15 

50 
22 

34 
28 

46 
32 

47 
34 

66 

30 

48 
29 

44 
33 

40 
28 

46 
24 

38.8 
21.6 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

35 

12 

33 
13 

33 
9 

47 

35 
15 

20 

15 

26 

17 

33 
6 

28 

7 

19 
12 

23 

5 

20 
-  4 

36 
-  3 

34 

13 

20 
12 

35 
14 

30 
-  1 

14 

-  3 

33 
-  1 

37 
18 

21 

-  4 

35 

-  4 

48 
-  2 

48 
9 

39 
28 

40 
28 

41 
19 

49 
20 

46 
28 

40 
28 

36 
16 

33.4 
11.2 

MADISON 

MAX 
MIN 

38 
10 

36 
26 

55 

18 

46 
32 

34 
19 

25 

20 

37 

21 

34 
16 

26 
17 

30 
15 

30 

13 

40 

-  1 

41 
3 

33 
18 

37 
17 

36 
12 

27 

5 

40 
5 

40 
21 

35 

20 

42 

2 

58 
6 

54 
16 

45 
26 

45 
32 

48 

35 

54 
26 

62 
29 

44 
32 

41 
27 

40 
22 

40.1 
18.1 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

35 
0 

33 
6 

35 
12 

44 
28 

39 

13 

18 
13 

ZZ 
11 

30 
9 

27 
11 

21 
12 

30 
9 

ZZ 
9 

37 
15 

36 
10 

20 
12 

32 

17 

30 
9 

21 

7 

33 
9 

38 
19 

26 

3 

37 
6 

62 
16 

51 
21 

38 
30 

38 
32 

46 
23 

62 
26 

50 
32 

38 

33 

42 
22 

34.6 
15.3 

MILLINOCULT  FAA  AP 

MAX 
MIN 

33 

1 

35 

14 

44 
13 

39 
18 

19 
14 

23 
16 

29 
20 

27 
10 

20 
12 

27 
17 

ZZ 

11 

38 
9 

34 
14 

20 
9 

32 
15 

33 

15 

21 
9 

32 

5 

38 
8 

30 
13 

35 

0 

60 
3 

63 

12 

37 
22 

36 
31 

46 

31 

48 
25 

49 
26 

38 
33 

39 

30 

43 
22 

34.5 
15.4 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

34 
2 

32 

17 

48 

14 

40 
19 

22 
17 

24 
18 

33 
17 

28 

22 

17 

28 

18 

29 

3 

35 
-10 

39 

11 

21 
16 

32 
15 

37 
17 

21 

2 

33 

-  5 

36 
19 

27 
6 

35 
-  1 

52 

-  1 

52 
12 

34 
23 

37 
31 

47 
30 

51 

21 

49 
23 

35 
32 

41 
26 

43 
24 

35.4 
14.1 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

40 
24 

41 
24 

57 
31 

49 
34 

33 
26 

iZ 
24 

45 
30 

31 
ZZ 

31 
ZZ 

31 
17 

39 

14 

36 
18 

44 
23 

31 
21 

46 
21 

45 
26 

29 
15 

38 

10 

37 
28 

39 
25 

44 
18 

51 
24 

46 
29 

36 
33 

48 
36 

62 
36 

60 
36 

44 
35 

44 
37 

47 
33 

52 

28 

41.8 
25.7 

PORTLAND  we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

38 
16 

39 
23 

55 
24 

48 
29 

33 
26 

32" 
25 

44 
28 

30 
ZZ 

30 
20 

32 
12 

37 

5 

36 

4 

42 
8 

31 
20 

43 
20 

41 
IB 

25 

8 

37 

0 

36 

19 

37 
18 

41 

7 

50 
13 

42 

20 

36 

30 

46 
32 

61 
32 

60 
28 

45 
28 

44 
32 

43 
26 

49 
19 

40.4 
19.7 

PRESQUE  ISLE 

MAX 
MIN 

29 

-  1 

31 
16 

41 
15 

39 
22 

22 

2 

29 
13 

25 
13 

32 
4 

19 
9 

28 
16 

26 
10 

31 

5 

29 
9 

20 
-  7 

26 
12 

32 

1J> 

23 

1 

30 
-  1 

33 

2 

28 

10 

27 
-  6 

43 
0 

44 
10 

42 
16 

36 
26 

39 
25 

38 
15 

43 
20 

40 
33 

35 

30 

40 
20 

32.3 
11.4 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

34 
-  3 

34 

0 

36 

15 

46 
23 

40 
9 

20 

11 

35 
15 

32 

3 

37 
9 

27 
12 

28 

4 

20 
-  5 

38 

3 

38 

3 

23 
10 

11 

34 

3 

21 

-  4 

32 
1 

40 
10 

28 
8 

39 
6 

56 

1 

53 
25 

38 
28 

44 
29 

49 
16 

50 
19 

60 
31 

38 
28 

40 
12 

36.5 

10.8 

ROCItLAND 

MAX 
MIN 

37 

18 

38 
29 

47 
24 

48 
31 

38 
23 

33 
25 

41 
26 

36 
19 

34 
25 

34 
16 

33 

13 

38 

15 

43 
18 

38 
22 

36 
18 

42 
23 

35 

10 

38 

3 

37 
27 

35 
23 

38 

11 

52 

13 

48 
25 

38 
32 

41 
33 

50 
34 

54 
29 

49 
30 

39 
39 

46 
31 

48 
24 

40.8 
22.9 

RUMFORO  3  SW 

MAX 
MIN 

37 
19 

36 

15 

52 

16 

42 
24 

28 
21 

24 
21 

41 
21 

29 

13 

ZZ 
15 

29 

13 

30 
10 

41 
3 

40 
12 

26 
15 

37 
15 

36 

14 

18 
3 

40 
8 

39 

21 

33 
8 

4* 

5 

52 

7 

49 

15 

36 
27 

46 
32 

46 
29 

66 
28 

61 
27 

46 
32 

39 
26 

45 
21 

38.4 
17.3 

RUMFORD  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

37 
23 

36 

20 

55 
18 

44 
27 

30 
20 

25 

21 

40 
2Z 

30 
18 

25 

16 

28 

15 

30 
8 

40 
6 

41 
16 

30 
14 

39 

17 

37 
15 

17 
4 

41 
8 

40 
25 

31 
16 

42 
9 

64 
10 

52 

17 

38 
27 

44 
31 

46 
29 

65 
30 

54 
28 

47 
32 

40 
27 

46 
21 

39.2 
19.0 

SANFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

41 

14 

39 
28 

57 
17 

54 
Z2 

43 
27 

31 
23 

47 
25 

44 
16 

28 
18 

31 
15 

33 
19 

42 
0 

48 
9 

40 
21 

44 
18 

45 
24 

38 
6 

44 

1 

39 
18 

40 
16 

44 
2 

52 
8 

61 
19 

46 
26 

60 
34 

52 
23 

53 
24 

61 
25 

47 
32 

45 
23 

51 
IS 

44.8 
18.4 

SOUA  PAN  DAM 

MAX 
MIN 

32 
-18 

39 

12 

45 
0 

39 
27 

31 
2 

30 
13 

27 

14 

28 

7 

19 
0 

30 

15 

23 
12 

38 
11 

32 
-  5 

21 
-14 

28 
13 

35 
9 

32 

-  2 

40 
-  6 

38 

13 

34 
-13 

36 

-  3 

55 

-  8 

54 
3 

46 

13 

37 
28 

43 
27 

47 
16 

48 
21 

46 

33 

40 
32 

46 
18 

36.7 

8.7 

WATERViLLE  PUMP  SIA 

MAX 

MIN 

40 
13 

39 
28 

54 
22 

54 
28 

43 
20 

25 
14 

39 
22 

36 
16 

30 
11 

34 
17 

34 

12 

38 

2 

45 
10 

42 
17 

38 
18 

41 
20 

36 
8 

40 
0 

40 
21 

38 
22 

41 
9 

53 
10 

54 
17 

49 
28 

44 

30 

60 
34 

53 
23 

62 
29 

47 
32 

46 

28 

SO 
24 

42.7 
18.9 

WEST  bUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

38 
13 

41 
19 

54 
19 

49 
28 

34 
26 

30 
24 

47 
25 

34 
20 

29 
16 

35 
14 

38 
0 

39 

-  4 

46 
0 

30 
20 

45 
19 

43 
17 

27 
0 

39 
-  9 

39 
18 

37 
15 

4* 
-  2 

53 

7 

63 
13 

37 
25 

48 
26 

49 
25 

60 
24 

49 
26 

48 

30 

44 
25 

49 
18 

42.2 
16. C 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

38 
6 

36 
6 

35 

12 

47 
29 

39 

19 

22 
18 

31 
16 

34 
11 

33 
12 

33 
13 

27 

14 

38 
10 

45 
13 

38 
10 

24 
14 

33 
17 

42 
9 

25 

3 

37 
15 

42 
23 

27 

5 

33 
4 

62 

9 

52 
19 

39 
32 

33 

30 

46 
27 

48 
21 

64 
24 

41 
31 

38 
26 

37.5 
16.1 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 

MIN 

39 
20 

36 
21 

41 
29 

57 
39 

41 
35 

48 

35 

38 
35 

41 
ZZ 

iZ 
25 

36 

19 

22 

9 

28 
9 

42 
20 

48 
22 

36 
29 

43 
31 

38 

5 

17 
4 

38 

7 

38 
23 

34 

7 

42 

14 

49 
21 

49 

33 

46 

34 

41 

27 

46 
29 

61 

35 

71 
38 

41 
31 

38 
24 

41.2 
23. e 

AMHERST 

MAX 
MIN 

34 
18 

42 
26 

54 
26 

41 
28 

40 
35 

37 
36 

45 
34 

33 
26 

35 
26 

26 
19 

33 
13 

40 
27 

43 
19 

36 
31 

45 
29 

38 
18 

36 
12 

40 
8 

35 
21 

40 
16 

41 
15 

48 
14 

60 
25 

43 
33 

46 
33 

52 
30 

64 

30 

70 
35 

52 
34 

40 
31 

52 

27 

42. S 
26. C 

BARRE  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

36 

14 

40 
29 

54 
26 

54 
34 

40 
32 

39 
31 

46 

31 

44 
20 

33 
21 

31 
14 

31 
10 

37 
20 

46 
16 

43 
28 

43 
24 

38 

27 

31 
8 

39 

7 

38 
24 

40 
22 

42 

10 

46 
11 

46 

20 

44 

30 

45 
31 

50 
28 

60 
29 

67 
30 

66 

39 

43 

3C 

50 
23 

43. S 
23.2 

BEDFORD 

MAX 
MIN 

37 
19 

41 
31 

59 
19 

58 
35 

45 
33 

38 
31 

52 

28 

50 
25 

27 

32 
19 

34 
15 

38 
28 

48 
25 

40 
28 

48 
25 

42 
27 

36 

5 

42 
11 

41 
28 

40 
20 

40 
16 

48 
17 

51 
22 

46 
32 

61 
31 

53 
31 

65 
27 

67 
33 

61 

37 

64 

3C 

52 
28 

46.; 
25.: 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

38 

13 

39 
29 

54 
20 

53 
37 

42 
33 

38 
33 

44 
31 

42 
17 

iZ 
ZZ 

31 
15 

32 
10 

37 
16 

46 
11 

43 
28 

42 
25 

36 
28 

31 
8 

41 
8 

38 
22 

38 

17 

45 
8 

48 

7 

50 
18 

46 

30 

43 
33 

49 
28 

61 
29 

68 
29 

67 
39 

45 
31 

61 
26 

44.; 
22.6 

BLUE  MILL  WB 

MAX 
MIN 

37 
25 

40 
30 

57 
30 

45 
37 

38 
33 

36 

30 

51 

31 

31 
25 

42 
28 

31 
18 

30 

14 

36 
26 

43 
26 

35 
27 

46 
25 

40 
21 

27 
12 

42 

10 

33 
26 

40 
23 

39 

16 

43 
24 

51 

34 

36 
31 

48 
33 

52 

30 

62 

35 

67 
45 

65 
36 

44 
30 

62 
26 

42. f 
27. t 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

39 
28 

43 
32 

60 
-  33 

48 
39 

39 

34 

37 
^Z 

54 
ii 

33 
28 

38 

29 

iZ 
21 

36 
17 

37 
27 

43 
29 

36 
29 

50 
28 

43 
24 

30 
16 

40 
16 

34 

30 

42 
26 

38 
20 

46 

27 

47 
32 

41 
33 

51 
36 

56 
34 

65 

38 

54 

40 

56 
39 

45 

35 

53 
32 

44. C 
29. < 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

39 
26 

42 
32 

58 
26 

58 
26 

45 
35 

41 
iZ 

55 
34 

48 
27 

44 
27 

37 
21 

35 
16 

41 
26 

48 
22 

43 
30 

51 
27 

48 

31 

39 

12 

45 
14 

41 
26 

41 
23 

40 
19 

49 
17 

48 
22 

47 
32 

62 
34 

54 
33 

66 
28 

67 
31 

58 

40 

66   49 
29   27 

47.! 
26.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  64  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


NEW   ENGLAND 
MARCH   1961 


aUFFUMVILLt    UAH 

CHESINJT    HILL 

CLINTON 

EAST  UARLmAM 

EaOARIOMN 

FALL  RlVtR 

FITCH6UR&  i  S 

FRAMINGHAH 

HAVERHILL 

H  INGHAM 

■lOOSAC    TUNNEL 
MTANNIS    3    NE 
ftNIGHTVILLL     DAM 

.AWRENCE 

LOWELL 
MIDOLETON 

NANTUCK.ET    WB    AIRPORT 

NEW    BEDFORD 

PITISFIELD    WB    AIRPORT 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  i  N 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SHELBURNE  FALLS 

SOUTH  EGREMONT 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STOClCaRIOGE 

TAUNTON 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 


WALPOLE 

1  WEST  CUMMINGTON 

I 

!  WEST  HEDWAY 

WESTON 

1  WESTOVER  FIELD 

I 

1 
I 


Day  Oi  Month 


«0  38  <>2 
17   21   22 


36   3a   57 
28   3A   39 


43   39   42 
20   23   26 


40   41 
24   26 


24   26   24 


40   42 
27   32 


18   30   23 


22   26   29 


39   40   SB 
27   29   26 


39   39   42 
19   22   24 


28   29  Z2. 


36   34   42 
14   18   20 


39   41   58 
23   30   32 


39   43 
25   31 


43   56 
31   25 


40   45   50 
29   34   36 


33   42   55 
15   25   25 


39   41   57 
27   32   28 


29   32   27 


38   42   58 
19   26   32 


39   37   50 
25   29   29 


27   30   33 


41   41 
32   32 


37   35   42 
19   21   23 


35   42 
17   29 


42   56 
26   24 


40   43   56 
22   29   26 


38   36   42 
16   20   23 


37   41   60 
18   29   24 


38   44 
12       27 


40   53 
27   19 


20   30   35 


57  47  41 

2  7  3  3  30 

56  48  39 

42  37  31 

54  43  39 

34  33  31 

48  41  38 

28  34  33 

47  53  41 

29  31  31 

50  42  39 

39  36  34 


60   48   42 


53   43   36 


33   35   32 


55   41   50 


52   44   39 


50  40  36 

40  34  2  9 

47  42  37 

38  33  30 

55  42  38 

32  33  28 

52  44  40 

38  39  36 


41   39   37 


42   49 
35   33 


54   43 
33   35 


32  33  30 

53  50  41 
28  31  34 

45  39  37 

35  34  31 

54  42  38 
40  35  31 

51  40  40 

39  38  36 

56  43  37 
24  33  33 

57  49  45 

33  34  3  5 


47  50  45 
35  32  ii 

48  42  42 

29  35  34 

56  45  39 

34  33  33 

53  42  40 

30  34  33 

46  42  37 

29  34  32 

50  43  39 

27  31  31 


54   43 
26   34 


53   46   37 


50   34 
21   23 


48   34 
28   28 


50   33 
24   25 


33   26   28 


30   25   25 


40   42 
27   30 


52   36 
24   26 


44   32 
i.i       22 


32  22      24 


40   34 
26   27 


33   34 
26   23 


43   35 
22   26 


36   44 
30   34 


27   20   19 


54   45 
28   29 


53   42 
28   28 


32   35 
21   28 


56   42 
26   24 


38   41 
30   27 


44   38 
28   27 


38   47 
33   34 


43   31 
23   24 


39   33 
22       24 


33  26  25 

40  30  34 

30  18  22 

55  45  44 

34  24  28 

34  42  31 

32  20  23 

48  43  38 

32  27  24 

53  40  37 

33  22  26 

41  35  37 

31  18  20 

55  46  39 


34   36 
25   29 


29   34 
12   21 


34   36 
16   28 


34   35 
13   17 


35   41 
17   25 


19   14   15 


22       17   31 


35   31   37 


12 

14 

21 

29 

31 

33 

39 

47 

15 

18 

26 

29 

38 

37 

48 

37 

15 

19 

23 

30 

35 

37 

44 

37 

17 

27 

27 

31 

23 

29 

36 

44 

9 

9 

17 

22 

38 

41 

42 

40 

16 

27 

25 

33 

20   10   14 


30   30   40 


36   33   43 


22   30   40 


35   42 
17   31 


35   40 
15   26 


30   29   36 


34   41 
15   25 


36   37 
15   24 


33   40 
14   27 


15 


2  5   30   2  8 


40   44 
22   27 


45   42 
20   30 


21   26   25 


28   32   30 


16   18   28 


37 

37 

47 

36 

47 

15 

24 

27 

30 

24 

37 

38 

49 

35 

47 

15 

24 

26 

28 

27 

38 

36 

46 

46 

47 

15 

19 

20 

25 

26 

34 

40 

40 

46 

45 

22 

32 

30 

34 

31 

36 

40 

46 

43 

52 

21 

33 

31 

34 

32 

29 

37 

46 

32 

43 

7 

24 

18 

27 

29 

36 

36 

41 

39 

53 

18 

26 

26 

32 

28 

38 

37 

42 

43 

48 

18 

20 

28 

34 

28 

39 

37 

45 

35 

48 

15 

22 

20 

27 

27 

34 

34 

40 

46 

40 

18 

21 

21 

32 

28 

36 

34 

41 

36 

46 

15 

27 

25 

28 

25 

36 

36 

41 

36 

47 

16 

25 

28 

30 

27 

38 

42 

42 

46 

53 

20 

31 

28 

34 

32 

22 

29 

36 

42 

37 

12 

14 

20 

22 

28 

19   28   31 


44   42 
26   28 


15   26   29 


49   40 
20   31 


38   45 
14   22 


17  29 

45  35 

22  29   26 

45  38   40 

11  25   26 


20  30 

45  44 

23  30   26 

45  35   47 


16 


47   40   29 


35   44 
14   14 


30   39 
15   13 


47   33 
13   11 


30   41 
16   14 


45   41   24 


43   28 
13   11 


35   42 
14   12 


33   42 
16   16 


40   35   22 


41   37 
20   19 


34   22 
10-2 


28   39 
14   13 


30   41 
14   14 


33   42 
13   11 


30   33 
20   20 


34   40 
18   16 


34   18   39 


41   38 
17   14 


40   35 
19   18 


29   41 
12   12 


45   34 
17   14 


29   33 
16   13 


34   37 
15   15 


34   38 
20   20 


42   35   23 


35   41 

13   10 


35   20   40 


46   35   45 
27   16   11 

42   38   25 


40   33   44 


35   24   42 


44   34   47 


38   27   39 
18   14   10 


43   34 
24   20 


36   39 

28   26 


42   35 

15   18 


35   40 
26   24 


37   35 
13   24 


29   24   19 


46   37 
19   27 


48   36 
19   21 


37   44 
28   26 


36   40 
27   25 


43   37 
5   18 


35   40 
27   31 


42   32 

10   12 


36   39 
31   29 


36   41 
25   22 


36   41 
32   32 


36   45 
32   30 


33   36 
24   15 


36   40 
23   25 


35   41 
29   31 


37   41 
25   17 


41   35 
19   25 


36   40 
26   29 


34   40 
30   26 


36   42 
28   30 


39   34 
11   18 


39   37 
22   23 


35   39 
24   19 


36   43 
27   20 


44   35 
14   18 


39   41 
24   19 


35   38 
15   13 


37   44 
26   15 


46   41 
27   24 


35   42 
23   22 


44  47  54 

11  21  31 

46  48  44 
24  30  32 

40  46  50 

13  22  30 

44  52  39 

15  23  32 

38  44  51 

13  18  27 

47  52  41 
23  29  33 

45  51  53 

16  22  31 

43  50  54 
19  23  30 

51  51  42 

18  24  33 

44  51  39 
15  20  32 

46  47  47 


48   48 
20   32 


51   40 
24   32 


54   52 
26   32 


49   43 
19   31 


26   24   35 


29   34   36 


45   43 
29   30 


47   41 
23   33 


50   51   42 


52   40 
22   32 


45   52 
23   32 


43   36 
28   28 


44   41 
27   33 


49   40 
28   36 


46   48 
20   29 


49   44 
27   32 


52   50 
31   32 


48   45 
28   31 


54   42 
22   33 


48   48 

20   30 


52   46 
24   31 


54   40 
21   32 


45   45 
22   29 


54   43 
20   32 


53   53 
20   32 


51   45 
29   32 


26   27 

46 

62 

30 

25 

50 

63 

32 

32 

50 

52 

29 

29 

54 

59 

29 

27 

48 

52 

28 

25 

55 

62 

33 

35 

48 

66 

29 

34 

50 

55 

31 

28 

57 

68 

32 

29 

52 

62 

34 

27 

42 

48 

25 

30 

47 

58 

34 

25 

44 

49 

26 

26 

52 

65 

32 

30 

54 

66 

31 

31 

53 

63 

31 

20 

47 

50 

34 

33 

49 

65 

34 

36 

45 

60 

24 

30 

53 

56 

33 

33 

48 

57 

34 

33 

53 

66 

31 

26 

50 

54 

32 

27 

SO 

56 

32 

32 

52 

58 

28 

34 

49 

59 

37 

36 

43 

51 

31 

29 

47 

62 

27 

30 

54 

65 

32 

33 

47 

61 

24 

28 

56 

65 

32 

25 

45 

53 

28 

28 

55 

64 

27 

28 

54 

63 

31 

27 

46 

61 

24 

27 

53 

64 

28 

33 

54 

64 

30 

29 

52 

65 

32 

32 

28   29   30  I  31 


63  68   56   46 

29  40   27   28 

63  56 

38  40 

69  67 

32  37 

60  52 

34  36 

56  59 

30  34 

62  56 

41  42 


54   44 
32   28 


55   49 
30   23 


47   51 
34   2  9 


67   70   56   43 
33   39   29   27 


57   71   66 

35   38   33   29 


58   57   47   66 
34   38   31   29 


67   63   49   51 
32   38   30   29 


60   66   42   39 
33   39   29   23 


57   52   49   47 
27   38   29   28 


44   40 
30   20 


62   54   43   51 
35   32   35   29 


64   57 
36   37 


62   54   54   51 
30   35   28   27 


60   58 
42   43 


70   43 
34   30 


68   58 
36   40 


48   46 
34   28 


66   51   47   45 
31   37   29   30 


64   55 
32   31 


64   64 
30   36 


47   51 
36   36 


66   53 
38   38 


63   66 

33   37 


46   46 
32 


50 
30 


66   40   48 
30   29   24 


71   69 
4  2   42 


46   53 
34   26 


36 

26   22 


65   58   47   54 
31   42   31   28 


64  67  53 

30  38  30 

68  57  47  55 

32  30  17  26 

67  56  46  54 
32  38  27 

65  59  36 
2  9  35  27  21 

68  59  46  57 

31  39  28  26 

59  62  45  55 

39  37  30  26 

71  51  41  53 

38  37  28  28 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
MARCH    1961 


Station 


Day  Of  Month 


28      29      30      31 


WORCESTER  MB  AIRPORT 


NEW  HAMPSHIRE 
BENTON 


BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

COLEBROOKL 

CONCORD  wa  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FA8YAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANK.L1N  1  NN 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA   2  NNW 

NORTHWOOD 

PETERBORO  2    S 

PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 

WOODSTOCK 


MAX 
MIN 


36  iti       55 
19   2B   25 


44   39 
28   32 


MAX 

33 

35 

52 

47 

36 

MIN 

13 

24 

19 

27 

27 

MAX 

42 

39 

34 

55 

45 

MIN 

16 

18 

20 

31 

25 

MAX 

42 

37 

40 

56 

47 

MIN 

17 

29 

22 

34 

29 

MAX 

42 

39 

39 

55 

45 

MIN 

15 

23 

16 

25 

27 

MAX 

36 

35 

50 

42 

34 

MIN 

12 

25 

17 

29 

19 

MAX 

37 

40 

56 

48 

36 

MIN 

17 

24 

27 

32 

31 

MAX 

44 

39 

39 

55 

46 

MIN 

12 

18 

17 

24 

24 

MAX 

40 

40 

57 

55 

36 

MIN 

16 

31 

21 

26 

32 

MAX 

39 

36 

53 

43 

36 

MIN 

12 

20 

20 

31 

26 

MAX 

33 

36 

50 

40 

33 

MIN 

9 

17 

14 

26 

21 

MAX 

34 

31 

32 

45 

33 

MIN 

5 

6 

10 

24 

11 

MAX 

40 

39 

57 

52 

40 

MIN 

16 

29 

20 

28 

30 

MAX 

39 

39 

54 

48 

36 

MIN 

10 

27 

15 

31 

27 

MAX 

36 

41 

54 

47 

37 

MIN 

16 

26 

23 

26 

30 

MAX 

38 

45 

57 

46 

41 

MIN 

18 

27 

21 

29 

32 

MAX 

37 

39 

55 

46 

33 

MIN 

21 

21 

21 

33 

27 

MAX 

36 

36 

42 

39 

32 

MIN 

13 

17 

Z2 

27 

27 

MAX 

36 

40 

54 

44 

37 

MIN 

14 

24 

24 

27 

29 

MAX 

42 

39 

41 

66 

47 

MIN 

21 

25 

27 

30 

32 

MAX 

38 

41 

56 

60 

42 

MIN 

15 

28 

20 

26 

30 

MAX 

37 

35 

51 

49 

39 

MIN 

20 

27 

24 

32 

28 

MAX 

14 

13 

24 

21 

31 

MIN 

1 

7 

13 

10 

9 

MAX 

39 

41 

58 

47 

36 

MIN 

16 

IZ 

23 

13 

32 

MAX 

41 

36 

51 

51 

44 

MIN 

20 

28 

18 

34 

29 

MAX 

36 

36 

54 

50 

40 

MIN 

13 

28 

24 

35 

31 

MAX 

31 

31 

49 

40 

26 

MIN 

15 

14 

12 

28 

ZZ 

MAX 

42 

38 

36 

56 

46 

MIN 

16 

IB 

19 

22 

29 

MAX 

36 

39 

57 

47 

39 

MIN 

17 

25 

29 

29 

30 

MAX 

40 

37 

39 

68 

46 

MIN 

14 

20 

20 

31 

32 

MAX 

39 

44 

59 

55 

39 

MIN 

15 

30 

22 

27 

32 

MAX 

39 

39 

54 

48 

37 

MIN 

16 

26 

20 

34 

27 

MAX 

37 

38 

54 

47 

36 

MIN 

17 

27 

19 

31 

27 

30  ZZ       23 


30   23   25 


40   33 
26   13 


3  3   42 

23   14 


17   16   27 


23   27   35 


24   22   32 


29   36   36 


30   21   ZZ 


26 

43 

23 

13 

47 

44 

31 

19 

44 

42 

29 

17 

38 

34 

23 

10 

31   33   ^8 


i*b       40  i-1 


43 

37 

25 

16 

44 

34 

26 

21 

60 

44 

31 

20 

45 

32 

25 

19 

38 

35 

26 

12 

43 

33 

28 

22 

34 

48 

30 

23 

48 

44 

30 

18 

41 

38 

27 

17 

29 

24 

2 

-  3 

61 

32 

31 

20 

44 

43 

30 

16 

61 

40 

30 

16 

36 

29 

19 

10 

30 

46 

24 

19 

46 

30 

27 

28 

36 

48 

31 

21 

63 

43 

32 

19 

46 

35 

26 

15 

44 

34 

27 

26 

24   31   39 


32   26   34 


30   36   37 


26   27   34 


32   37   36 


25   26   25 


45   35   46 
24   26   24 


39   33   39 


28 

27 

34 

45 

10 

10 

5 

24 

27 

25 

43 

45 

8 

1 

16 

21 

ZZ 

40 

33 

26 

14   24   24 


26 

34 

41 

48 

11 

1 

12 

16 

37 

39 

60 

40 

11 

2 

16 

26 

32 

34 

46 

32 

8 

5 

8 

26 

26 

39 

40 

32 

1 

-  9 

1 

17 

35   32   20 


35 

41 

49 

40 

9 

0 

10 

23 

32 

36 

42 

31 

5 

-  7 

0 

20 

32 

37 

43 

34 

4 

2 

6 

23 

34 

36 

49 

40 

9 

20 

6 

32 

34 

38 

46 

34 

8 

3 

18 

20 

29 

41 

40 

31 

4 

-  5 

7 

20 

36   22   39 


40   26 
27   10 


34  20   37 
19-1-5 

40  35   17 

23  2-1 

45  39   24 

25  7    7 

44  40   21 

29  6    2 

33  15   35 
16-1  -11 

40  24   44 

17  11    9 

46  36   22 


37   26   42 


32   16   38 
16-1  -17 


42   29   46 


36   26   43 


37   20   39 


33   37   40 
25   20   15 


36   42   46 
26   20   26 


42   37 
21   20 


42   46 
11   23 


45   38 
22   25 


48   52   46 
17   23   29 


39   45 
16   25 


41   35 
15   13 


36   37 
24   19 


43   41 
16   13 


35   42   48 


33   35 
19   22 


46   34 
16   16 


45   36 
16   15 


54   46 
21   30 


62   55 

15   30 


52   52 
17   27 


53   55 
16   28 


51   42 
19   31 


65   63 
16   23 


60   41 
18   31 


49   40 
12   28 


50   45 
13   28 


38   54   52 
-19  -  2   15 

53 


53   45 
15   30 


42   33   41 


37   46 
18   25 


48   34   46 


36   33 
17   23 

17   21   20 


37 

32 

45 

39 

40 

28 

6 

3 

16 

17 

39 

20 

46 

42 

37 

13 

7 

7 

22 

17 

35 

16 

39 

44 

30 

14 

-  6 

-12 

24 

3 

35 

20 

41 

43 

33 

14 

-  1 

-  4 

21 

12 

45 

39 

22 

42 

36 

16 

10 

10 

18 

18 

40 

33 

43 

35 

40 

19 

10 

2 

15 

16 

36 

27 

36 

38 

35 

26 

-  1 

2 

24 

22 

64   49 
10   30 


12   20   33 


12   19   30 


53   44 
15   31 


57   45 
15   27 


51 

17   33 


48   62 
22   31 


48   42 
14   30 


36 

38 

47 

33 

10 

13 

12 

26 

34 

39 

47 

41 

9 

7 

22 

24 

31 

36 

46 

36 

9 

13 

12 

27 

31 

39 

39 

26 

7 

3 

2 

14 

30 

iZ 

42 

42 

21   24   26 


37   46  iZ 


39 

37 

60 

39 

10 

13 

15 

29 

32 

42 

44 

33 

6 

2 

15 

20 

31 

40 

42 

36 

4 

9 

16 

16 

41  28  44 

19  11  11 

40  31  43 

28  6  6 

38  28  43 

26  6  4 

33  19  36 

13  0-2 

46  41  25 

26  6  5 

43  26  39 

18  10  6 

43  40  21 
26  8  1 

44  35  43 
25  11  10 

43  27  41 


20   43 
-2-2 


36   41 
24   20 


37   37 
23   24 


39   36 
24   18 


40   30 
22   16 


43   45 
16   22 


35   41 
24   18 


44   39   37 


36   43 
21   20 


45   36 
22   19 


43   37 
20   23 


46   47   44 
11   21   29 


30   30 
16   15 


53   41 
18   31 


49   40 
23   29 


49   4* 
15   26 


49   39 
19   27 


44   52   53 

10   12   17 


48   40 
20   31 


54   53 
16   29 


51   43 
17   32 


54   42 
15   29 


53   48 
17   27 


44   46   60 
33   29   35 


48   51   61 
34   29   34 


43   41 
31   21 


45   43 
34   28 


44   47 
29   30 


47   45 
31   26 


36   40 
32   22 


48   51 
28   29 


42   46 
31   23 


51   52 
33   29 


46   47 
29   27 


36   42 

30   22 


45   48 
29   30 


43   46 
30   23 


44   49 
34   27 


42   53 

32   24 


44   48 
31   29 


43   46 
33   26 


41   46 

29   30 


46   50 
25   28 


41   43 
32   25 


19   21   37 


49   52 
27   30 


4S   48 
30   30 


44   48 
32   27 


41   39 
30   27 


49   52 
23   28 


46   51 
32   29 


46   44 
32   27 


53   54 
2a   29 


50   48 
32   26 


43   46 
25   27 


66   50   38   49 
43   33   28   23 


69   52   41   52 
36   31   29   34 


62 

34 

53 
34 

37 
26 

42 
13 

60 
29 

55 
35 

40 
29 

36 

20 

61 
29 

61 
32 

45 

27 

39 
24 

63 
26 

60 
36 

45 
27 

39 
23 

61 
25 

48 
34 

36 

27 

40 
14 

60 
29 

52 
36 

42 
25 

51 
26 

61 
26 

55 
32 

49 
25 

40 
24 

62 
28 

54 
36 

44 
26 

52 
27 

58 
26 

49 

30 

38 

26 

49 
23 

57 
27 

48 
32 

33 
22 

42 
15 

50 
21 

53 
31 

36 
25 

30 
10 

62 
28 

53 
36 

44 
26 

50 
24 

59 
26 

53 
35 

40 
23 

0 

65 

30 

50 
38 

41 
28 

49 
22 

70 
26 

60 
34 

44 
26 

53 

23 

57 
30 

46 
33 

38 
27 

48 
23 

64 
26 

42 
34 

37 
25 

4S 

20 

65 

30 

47 
29 

37 
27 

48 
24 

64 
31 

59 
34 

52 
30 

40 
28 

55 
26 

52 

33 

43 
25 

SO 
25 

57 
35 

53 
36 

40 
27 

43 
21 

38   33   11   25 


64 

55 

43 

53 

28 

36 

28 

26 

57 

50 

45 

49 

33 

35 

25 

23 

63 

54 

40 

51 

31 

34 

30 

22 

52 

42 

33 

43 

30 

32 

25 

17 

54 

53 

41 

38 

28 

32 

25 

22 

48 

48 

44 

50 

28 

30 

27 

26 

61 

67 

51 

39 

29 

38 

2* 

24 

59 

56 

47 

55 

29 

34 

27 

27 

55 

4» 

42 

48 

26 

34 

25 

23 

56 

45 

38 

47 

27 

36 

22 

20 

See  Reference  Rotes  Following  Station  Index 
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ConllBucd 

D 

AI] 

LY 

TEMPER/ 

ITUR 

D«y  Oi  Mo 
IS  16 

ES 

nih 

> 

NEW  EN( 
MARCH 

iLAND 
1961 

< 

SlatioD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

17 

18 

19 

2D 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

^ 

29 

30 

31 

RHODE  ISLAND 

6L0CII  ISLAND  Hti  AP 

MAX 
MIN 

39 
29 

43 
33 

46 
36 

64 
34 

40 
37 

39 
36 

50 
35 

36 
29 

42 
32 

34 
22 

34 

21 

40 
31 

38 
29 

39 
34 

47 
32 

43 
22 

30 
17 

33 
16 

34 
32 

43 
30 

36 
23 

43 
23 

43 
32 

40 
34 

50 
36 

50 
32 

51 
35 

53 

35 

51 

40 

46 
32 

43 

30 

42.3 
30.4 

CREENVILLE 

MAX 
MIN 

3B 
23 

41 
27 

57 
27 

49 
37 

43 
33 

37 

31 

62 

31 

34 
23 

37 
26 

30 
18 

32 

14 

40 
26 

46 
24 

34 
28 

47 
26 

42 
20 

28 

11 

45 
10 

33 
26 

40 
23 

40 
16 

48 
22 

53 
26 

41 
31 

49 
34 

53 
28 

54 
33 

67 
42 

55 

4? 

49 
26 

53 

23 

44.4 
26.0 

K.lNaSTON 

MAX 
MIN 

<>2 
2S 

44 
31 

54 
27 

53 
26 

46 
36 

44 
35 

55 

34 

52 
28 

42 
26 

40 
23 

37 
17 

42 
30 

41 
19 

39 
31 

50 
31 

49 
30 

40 
16 

39 
12 

36 
25 

42 
25 

43 
19 

45 

17 

47 
25 

44 
32 

52 

34 

56 
33 

53 
25 

50 
30 

59 
42 

54 
31 

52 
25 

47.1 
27.1 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

»0 
28 

44 
33 

48 
31 

62 

34 

46 
37 

39 
36 

66 
35 

41 
28 

42 
28 

38 
25 

37 
19 

38 
22 

43 
29 

40 
33 

61 
32 

48 
35 

36 
17 

38 
16 

35 
29 

43 
29 

38 

20 

47 
25 

49 
29 

43 

34 

52 

37 

54 
34 

57 
33 

55 

37 

57 
41 

50 
36 

48 
29 

45.3 
30.1 

PROVIDENCE  HB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

38 
28 

44 
30 

58 
29 

51 
34 

44 
37 

38 
36 

55 
3  5 

37 
26 

42 
31 

33 

21 

34 
18 

39 
31 

45 
26 

37 
31 

51 
31 

45 
22 

30 
17 

39 
16 

33 
27 

42 
25 

40 
21 

47 
21 

51 
27 

43 
34 

51 
37 

55 
33 

62 
34 

57 
39 

57 
41 

45 
31 

51 
29 

45.0 
26.9 

VLRHONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

17 

36 
19 

44 
25 

59 
30 

48 
31 

40 

33 

35 

31 

61 
23 

35 
ZZ 

33 

14 

28 
9 

32 
9 

39 
10 

48 
14 

32 
26 

45 
28 

39 
9 

21 
2 

45 

4 

42 

20 

39 
8 

41 
13 

53 
19 

53 
25 

60 
31 

44 
29 

60 
26 

66 

31 

65 
35 

53 
28 

36 
25 

43.5 

20.9 

BENNINGTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

39 
16 

43 
27 

58 

30 

41 
33 

60 
34 

46 

28 

44 
32 

35 
19 

39 
23 

26 

15 

29 

3 

36 
8 

42 
13 

39 
26 

41 
29 

36 

15 

21 

7 

40 
-  1 

38 
21 

38 
19 

44 

7 

50 
16 

56 
27 

45 
31 

44 
33 

49 
23 

63 
25 

75 

34 

51 
35 

46 
31 

47 
20 

43.9 
21.9 

bLOOMFlLLU 

MAX 
MIN 

36 
12 

37 
26 

52 
16 

48 
29 

36 
23 

36 
26 

36 
28 

35 
10 

18 

26 
10 

27 
6 

42 
-  8 

40 
8 

34 
20 

35 
20 

34 
23 

23 

-  1 

40 
-13 

43 
26 

29 

20 

40 
-  8 

55 

3 

67 
14 

52 
27 

43 
32 

46 
23 

55 
21 

66 
25 

65 
35 

37 
27 

43 
15 

41.3 
16.5 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

17 

39 
26 

53 
35 

38 
26 

39 
20 

34 
20 

40 
22 

30 
18 

24 
13 

18 
11 

24 
-  8 

30 
-  3 

31 
7 

31 
18 

38 
30 

33 
9 

11 
-  4 

29 

-  7 

32 
16 

24 

5 

32 
2 

45 
9 

49 
22 

39 
32 

36 
27 

42 
21 

55 

25 

59 
34 

45 
31 

35 
26 

42 
16 

36.3 
16.6 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

39 
11 

41 
27 

54 
18 

60 
27 

39 
30 

36 
31 

46 
31 

40 
18 

33 
20 

28 

14 

30 
6 

39 
0 

48 
3 

35 
26 

45 
24 

39 
23 

25 

4 

42 
-  6 

43 
16 

40 
13 

42 
-  2 

50 

6 

52 
13 

47 
30 

43 
33 

48 
25 

61 
22 

65 
26 

46 
35 

43 
28 

48 
19 

43.2 
16.5 

CHELSEA 

MAX 

MIN 

42 
10 

37 
13 

43 
17 

55 
24 

41 
29 

36 
29 

34 
30 

44 
16 

36 
18 

33 
14 

ZZ 

-    6 

33 
-  8 

40 
-  2 

43 
0 

30 
24 

44 
25 

35 

4 

20 
-  9 

44 
-  6 

44 
10 

33 
-  4 

41 

-  1 

57 

7 

53 
16 

48 
33 

40 
17 

45 
19 

52 
27 

65 
34 

44 
28 

39 
16 

41.4 
13.7 

CORNWALL 

MAX 
HIN 

41 
20 

43 
25 

57 
34 

48 
30 

43 
26 

36 
11 

42 
34 

38 

31 

34 
21 

26 

15 

34 
-  4 

37 
-  2 

38 

7 

35 
20 

41 
30 

38 
15 

25 
6 

36 
-  2 

37 
21 

30 
19 

39 
3 

50 
10 

50 
26 

46 
32 

44 
32 

48 
23 

50 
26 

73 

40 

66 

39 

39 

31 

46 

20 

42.5 
20.9 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

36 

15 

43 
27 

56 

28 

50 
35 

52 

33 

56 
26 

45 

38 

18 

35 

21 

28 

11 

30 
4 

35 
9 

45 
9 

36 
20 

42 
27 

34 
15 

22 

5 

39 

-  7 

41 
18 

35 
27 

46 

3 

45 

11 

50 
20 

45 
31 

40 
34 

48 
25 

52 
23 

71 
32 

53 
35 

42 
30 

47 
22 

43.4 
20.6 

MC  INDOE  FALLS 

MAX 
MIN 

41 
15 

35 

17 

37 

21 

66 
24 

41 
28 

39 
28 

35 
29 

42 
19 

34 
21 

28 
16 

20 
6 

30 
2 

40 
6 

38 

14 

33 
25 

42 
27 

32 
5 

14 
-  3 

37 

2 

43 
24 

29 
3 

40 

7 

53 
16 

54 
25 

49 
32 

40 
27 

44 
23 

59 
29 

51 
32 

42 
26 

39 
20 

39.5 
18.3 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

39 
15 

36 

la 

40 
25 

56 

34 

42 
30 

36 
26 

36 
26 

41 
IZ 

34 
23 

29 
15 

18 
6 

29 

-  4 

39 

3 

39 
10 

31 
25 

41 
27 

30 

5 

15 

-  7 

37 

1 

41 
15 

29 

-  3 

40 

5 

62 
14 

51 
25 

45 
33 

40 
22 

46 
22 

60 
30 

54 
35 

44 
28 

35 
21 

39.3 
17.6 

HONTPELIER  FAA  AP 

MAX 
MIN 

33 
15 

37 
26 

52 
32 

38 
30 

35 
28 

31 
23 

38 
24 

31 
19 

27 
14 

16 

11 

26 
2 

36 
-  2 

37 
9 

31 
23 

39 
25 

32 
9 

12 
2 

34 
-  4 

40 
20 

27 
9 

37 

1 

50 
10 

50 
20 

5Y 
35 

38 
31 

43 
23 

68 
23 

61 
32 

44 
32 

34 
24 

43 
20 

37.4 
16.2 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

27 
10 

26 
14 

33 

18 

31 
13 

35 

30 
18 

32 
12 

15 
6 

22 

7 

11 
-  6 

15 
-  3 

19 
5 

27 
10 

19 

23 

15 

22 

0 

-  8 

22 
-13 

29 
17 

24 
2 

28 

4 

38 
22 

38 

27 

32 
24 

30 
18 

26 

45 
24 

49 
20 

21 
13 

29 

6 

27.5 
10.2 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

39 
12 

39 
26 

50 
30 

39 
2Z 

39 
22 

33 
21 

36 
21 

33 
12 

26 
13 

18 
10 

26 

1 

38 
-  4 

35 
10 

28 
18 

38 
25 

30 
9 

11 
-  1 

38 
-  8 

40 
16 

26 

0 

35 
-  6 

54 
2 

55 
17 

47 
2S 

37 
29 

40 
23 

64 
22 

52 
29 

41 
29 

37 
24 

42 
20 

37.6 
15.2 

NORTH  DANVILLE 

MAX 
MIN 

31 
12 

34 
19 

48 
19 

34 
25 

31 
26 

30 
23 

36 
22 

29 
13 

25 
11 

16 
8 

22 

1 

34 
-  2 

32 
8 

26 
20 

36 
21 

29 
9 

10 
-  3 

26 
-  8 

39 
20 

26 
6 

36 
-  3 

54 

5 

48 
15 

49 
28 

35 
28 

39 
19 

55 
19 

56 
28 

41 
26 

32 
21 

43 
17 

34.8 

14.6 

READSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

38 
17 

35 

19 

41 
21 

53 
32 

42 
32 

41 
32 

42 
31 

41 
20 

30 
21 

36 

17 

ZZ 
7 

29 
8 

35 
15 

47 
18 

34 
26 

39 
26 

31 
6 

20 

1 

42 

6 

36 
16 

35 

2 

45 
8 

47 
16 

46 
26 

45 
29 

41 

27 

47 
29 

51 

30 

66 
37 

42 
28 

35 
21 

40.1 
20.1 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

37 
19 

43 
27 

58 

31 

50 
32 

50 
30 

47 
22 

47 
36 

35 
ZZ 

34 
22 

26 
16 

32 

1 

iZ 

5 

41 
11 

37 
25 

42 
29 

39 
20 

20 

5 

40 

-  2 

41 
21 

34 
17 

40 
6 

55 
14 

61 
36 

49 
31 

41 
34 

47 
26 

52 
25 

73 
34 

65 
40 

42 
30 

46 

24 

43.7 
22.2 

SAINT  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

37 

21 

39 

27 

52 
29 

44 
29 

40 
22 

36 
21 

40 
30 

34 
20 

32 

19 

20 
11 

24 

-  1 

35 
-  6 

38 

11 

35 
17 

46 
30 

32 
15 

16 

3 

30 
-  2 

38 
22 

35 

2 

48 
6 

48 
21 

38 
32 

44 
35 

50 

53 

55 
32 

58 

35 

37 
30 

43 
20 

39.5 
19.0 

SAINT  JOHNSBURT 

MAX 
MIN 

39 

14 

37 
24 

55 
21 

51 
29 

38 
29 

36 

25 

40 
30 

36 
17 

33 
20 

28 
13 

29 

4 

42 

-  1 

38 

7 

35 
24 

41 
23 

40 
23 

24 
3 

36 
-  9 

42 
23 

40 
21 

38 
-  1 

56 

8 

56 

IS 

52 

30 

49 
34 

45 
26 

50 
23 

64 
29 

52 
37 

40 
28 

46 
20 

42.6 
19.1 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

36 

10 

13 

37 
24 

48 
36 

39 
31 

47 
31 

37 
29 

37 
17 

27 
17 

33 

11 

18 

-  1 

22 

4 

31 

4 

40 

5 

29 
23 

33 
22 

29 

1 

16 

-10 

42 

-  4 

32 
14 

29 
-  5 

39 

-  4 

45 

0 

44 
26 

40 
26 

35 

21 

42 

24 

55 
28 

64 
33 

39 
24 

31 

17 

36.4 
15.0 

VERNON 

MAX 

MIN 

29 
17 

38 
22 

46 
24 

60 
31 

43 
33 

41 
33 

37 
32 

50 
ZZ 

36 
24 

39 
13 

30 
8 

36 

13 

38 
15 

48 
20 

33 
28 

44 

30 

40 
10 

30 
2 

44 
16 

40 
20 

39 
8 

47 
8 

53 
21 

53 
28 

49 
32 

45 
29 

60 
28 

72 
30 

69 
36 

54 
28 

41 
24 

44.3 
22.1 

WATERBURT  1  NNE 

MAX 
MIN 

38 
16 

34 
25 

50 
27 

54 
31 

41 
27 

35 
21 

38 
26 

38 
16 

31 
19 

27 
12 

19 
1 

30 
-  1 

36 

7 

39 
22 

37 
22 

39 
24 

31 

1 

24 

-  5 

38 

10 

42 
22 

28 
-  2 

40 
8 

50 
IS 

49 
33 

44 
31 

37 
22 

45 
22 

69 
31 

53 
35 

41 
26 

35 
19 

39.1 
11.3 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

40 
8 

36 

8 

34 
15 

52 
27 

38 
24 

34 

36 
26 

36 
8 

35 
8 

30 
12 

18 
-  2 

28 
-  8 

44 

1 

36 
0 

31 
21 

41 
22 

29 
-  1 

16 
-14 

39 
-  8 

41 

20 

26 
-  9 

39 

-  9 

55 

0 

65 
12 

50 
28 

38 
22 

41 
18 

56 
23 

61 
27 

39 
22 

35 
15 

36.4 
10.9 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

42 
11 

36 

19 

40 
19 

53 
26 

43 
31 

36 
32 

36 

30 

43 
20 

33 
20 

31 
15 

23 

1 

31 
-  2 

38 

2 

44 
12 

29 

23 

44 
28 

35 
5 

20 

-  7 

38 
18 

43 
21 

33 
1 

39 
5 

52 
15 

50 
26 

46 

34 

42 
23 

47 
21 

50 
28 

55 
35 

46 
26 

37 
22 

40.5 
16.1 

See  Eeference  Rotes  Following  Station   Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1961 


Station 

Time 

Day  of  month 

s. 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J 

STORES,    CONN 

1-2    INCHES 

UAX 
UIN 

34 
34 

34 

34 

40 
34 

38 
34 

38 

35 

36 

35 

41 
34 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

36 
34 

36 
35 

35 
35 

35 
34 

35 
34 

35 
35 

35 
34 

35 
34 

36 
35 

35 
35 

36 
35 

38 
35 

46 

35 

50 
38 

47 
41 

41 
36 

46 
36 

37.3 
34.8 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

36 
36 

36 
36 

40 
36 

38 
36 

38 

36 

38 
36 

- 

- 

37 

36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

42 
36 

47 
38 

46 
42 

43 
38 

43 
38 

37.8 
36.2 

8    INCHES 

MAX 
UIN 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

35 
34 

35 
34 

42 
38 

43 
42 

43 
40 

42 
40 

35.2 
34.8 

KINGSTON,    R.    I. 

4    INCHES 

UAX 
HIM 

32 
31 

32 
31 

36 
31 

35 
31 

34 
32 

34 
32 

39 
32 

37 
31 

35 
31 

34 
30 

31 
30 

32 
30 

32 
30 

32 
30 

36 
32 

36 
31 

34 
30 

32 
30 

31 
30 

32 
30 

32 
30 

32 

30 

32 
31 

34 
31 

38 
32 

42 
32 

44 
32 

44 
33 

47 
38 

42 

35 

42 
32 

35.6 
31.3 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
32 

32 
32 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

32 
32 

32 
31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

34 
32 

34 
32 

36 
34 

36 
34 

35 
32 

32.4 
31.8 

12    INCHES 

5  PM 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

32.1 

24    INCHES 

5  PM 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

33.2 

BURLINGTON   U  OF  VT. ,    VT. 

1    INCH 

MAX 
UIN 

31 
31 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31 
31 

32 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

30 
30 

30 
29 

31 
30 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

33 
31 

32 
31 

34 
31 

31.2 

30.7 

3    INCHES 

UAX 
UIN 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
32 

31.1 
30.9 

10    INCHES 

MAX 
MIN 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 
31 

32 

31 

32 
31 

31 
31 

32 
31 

32 
31 

31 
31 

32 

31 

31 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
32 

32 
32 

31.4 
31.1 

Storrs,  Conn.  -  Slope  of  Ground:   Downhill  less  than  3  percent  to  the  northeast. 
Instrumentation:   3  Level  Bristol  Temperature  Recorder. 


Soil  Type:   Woodbridge  loam.   Ground  Cover:   Grass  sod. 


Slope  of  Ground: 
Instrumentation: 
Thermometers . 


Level.   Soil  Type: 
4  and  8  Inch  Depth 


Bridgehampton  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  hluegrass,  clipped  to  2  inches. 
-  Thermocouple  with  Bendlx-Friez  Recorder.   12  and  24  Inch  Depth  -  Standard  Soil 


Burlington  U  of  Vt. 


Vt.  -  Slope  of  Ground:   Less  than  5  percent  to  the  northwest.   Soil  Type:   Melrose,  fine  sandy  loam.   Ground  Cover: 

Kentucky  hluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronik  Potentioneter. 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 

speed 
p.h. 

Relative    humidity  averages  - 
peicent 

Number  of  days  vnth  precipitation 

S 
3 

III 

station 

a 

1 

III 

1 

£  1 

g   1 

Q       .S 

^1 
•  • 

<3J 

d 
O  H 

o  m 

O  H 

D. 

r4 

a 

8 

■a 

§ 

q 

3 

T 

<M    S 

1 

BLOCK   ISLAND  WB  AIRPORT,    R.    I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

3 

7 

0 

1 

0 

17 

- 

6.3 

BLUE  HILL   WB,    MASS. 

NNW 

18 

15.2 

42 

ENE 

9 

68 

70 

49 

58 

3 

3 

6 

1 

2 

0 

15 

51 

- 

BOSTON  WB  AIRPORT,    MASS. 

NNW 

16 

13.6 

47 

ESE 

9 

68 

70 

53 

63 

3 

3 

6 

1 

2 

<• 

15 

60 

6.5 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,    CONN. 

NNW 

16 

11.7 

40 

E 

8 

77 

75 

58 

67 

7 

8 

6 

1 

0 

0 

22 

- 

6.6 

BURLINGTON   WB  AIRPORT,    VT. 

N 

16 

8.1 

37 

S 

14 

74 

75 

54 

62 

« 

7 

4 

1 

0 

0 

18 

50 

7.3 

CARIBOU    WB   AIRPORT,    ME. 

NW 

19 

12.6 

33++ 

NW 

20 

76 

76 

62 

70 

4 

3 

9 

1 

0 

0 

17 

_ 

6.1 

CONCORD   WB   AIRPORT,    N.    H. 

NW 

21 

7.7 

30 

E 

9 

68 

72 

47 

54 

5 

5 

5 

0 

0 

0 

15 

54 

6.2 

HARTFORD   WB   AIRPORT,    CONN. 

NW 

19 

8.6 

32 

NW 

10 

73 

73 

51 

59 

5 

4 

6 

3 

0 

0 

18 

60 

6.8 

MT.    WASHINGTON,    N.    H. 

W 

38 

34.6 

116% 

NW 

11 

77 

74 

77 

71 

5 

6 

4 

3 

0 

0 

18 

42 

7.0 

NANTUCKET   WB   AIRPORT,    MASS. 

NW 

16 

14.8 

42 

E 

9 

79 

77 

61 

73 

4 

4 

^ 

1 

1 

0 

17 

SO 

6.8 

NEW  HAVEN   WB   AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

9.1 

32 

NW 

10 

~ 

74 

55 

- 

5 

6 

6 

3 

0 

0 

20 

62 

6.6 

PITTSFIELD   WB   AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

13 

4 

1 

0 

0 

20 

- 

PORTLAND   WB   AIRPORT,    ME. 

NW 

12 

10.1 

42 

E 

9 

75 

79 

61 

72 

5 

4 

3 

2 

0 

0 

14 

61 

6.2 

PROVIDENCE   WB   AIRPORT,    R.     I. 

N 

24 

11.9 

29 

NW 

16+ 

72 

71 

49 

63 

9 

4 

6 

2 

1 

0 

22 

SS 

6.3 

WORCESTER  WB  AIRPORT,    MASS. 

NW 

17 

9.6 

28 

ENE 

8 

65 

65 

51 

57 

4 

4 

5 

1 

2 

0 

16 

6.9 

%   Peak  Gust 

»  leference  notas  foUowing  Station  Indax. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KEW    ENGLAND 
MARCH    1961 


Day  of  month 

StaboD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNBCTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.2 

1 

.8 

T 

T 

T 

T 

.1 

.9 

T 

T 

T 

1.6 

1 

T 

T 

COLLINSVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.5 

- 

- 

- 

- 

6.5 

_ 

- 

- 

_ 

1.5 

1.5 

- 

. 

- 

1.0 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

DAMBDRY 

SNOWFALL 

T 

1.5 

1.0 

1.0 

T 

T 

T 

1.0 

T 

3.0 

T 

T 

SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

3 

T 

T 

T 

T 

GROTOH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
1 

.5 

T 

4.0 
2 

T 

T 

HARTTORD  BRAINARD  FLD 

SNOWFALL 

2.5 

T 

2.2 

1.4 

.7 

3.3 

T 

3.5 

T 

T 

T 

T 

SN  ON  GND 

T 

3 

T 

3 

3 

2 

1 

T 

4 

3 

T 

T 

T 

1 

3 

T 

T 

T 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

3.0 

T 

2.8 

1.3 

.6 

4.5 

3.5 

T 

T 

T 

SN  ON  GND 

T 

3 

T 

T 

4 

3 

3 

2 

1 

6 

6 

4 

3 

3 

3 

6 

3 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

WTR  EQUIV 

.3 

1.3 

1.1 

1.1 

1.1 

1.4 

1.4 

1.4 

1.3 

1.3 

1.3 

1.7 

1.5 

1.3 

.9 

MANSFIELD  HOLLOW  DAU 

SNOWFALL 

3.0 

2.0 

T 

3.0 

3.0 

1.0 

SN  ON  GND 

T 

3 

T 

2 

1 

1 

1 

T 

3 

3 

T 

3 

4 

2 

T 

T 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 

T 

2.4 

1.6 

1.1 

1.8 

3.3 

.6 

SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

NEW  HAVEM  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.4 

T 

1 

1.3 

.4 

1 

T 

.6 

1.1 

1 

T 
T 

T 

T 

3.3 
2 
.4 

2 

.4 

T 

T 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 

1.5 

2.1 

.1 

T 

7.4 

.7 

T 

.2 

9.8 

1.1 

T 

.5 

2.7 

3.0 

T 

1.3 

.8 

.1 

.7 

.2 

SN  ON  GND 

14 

15 

14 

13 

13 

11 

10 

9 

15 

15 

15 

15 

14 

22 

22 

21 

21 

21 

22 

25 

24 

23 

21 

20 

20 

19 

18 

15 

11 

8 

7 

NORWICH  PDB  nriL  PLT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.5 

- 

- 

- 

- 

2.2 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

- 

- 

_ 

PSTNAM 

SNOWFALL 
SK  ON  GND 

T 

2.3 
2 

T 

T 

3.0 
3 

1 

1 

4.0 
4 

2 

T 

1.0 

1 

2.0 
3 

1 

T 

T 
T 

SHUTTLE  IIKADOW  RESVH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.0 

- 

- 

- 

- 

6.5 

- 

- 

_ 

- 

1.2 

.8 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.5 

T 

1.0 
T 

2.0 
2 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

WOODBURY  3  W 

SNOWFALL 

T 

3.0 

3.0 

T 

4.0 

T 

2.0 

1.0 

T 

SN  ON  GND 

T 

3 

T 

3 

2 

2 

2 

2 

5 

4 

2 

2 

2 

4 

5 

4 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

T 

1.8 

T 

1.0 

T 

T 

12.0 

8.5 

T 

.5 

T 

1.0 

T 

SN  ON  GND 

5 

7 

7 

5 

5 

6 

7 

7 

9 

18 

18 

18 

17 

16 

25 

21 

20 

20 

19 

18 

18 

14 

12 

10 

10 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 

T 

.2 

2.4 

.9 

.9 

T 

7.8 

T 

T 

4.1 

.4 

T 

.4 

.2 

2.8 

T 

SN  ON  GND 

5 

4 

3 

2 

4 

5 

6 

5 

11 

11 

11 

10 

9 

14 

14 

13 

13 

13 

12 

12 

11 

11 

6 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

BAR  HAIiBOR 

SNOWFALL 

.5 

.5 

.5 

3.0 

4.0 

5.0 

3.0 

T 

T 

T 

SN  ON  GND 

3 

3 

1 

1 

3 

1 

5 

5 

5 

5 

4 

8 

9 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

BRASSUA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.7 

.3 

_ 

1.6 

1.5 

4.0 

.2 

3.0 

6.7 

.9 

- 

- 

_ 

- 

4.5 

.6 

- 

_ 

- 

T 

_ 

- 

_ 

1.5 

T 

_ 

- 

.5 

T 

T 

BHIDGTON  1  NNW 

SNOWFALL 

1.0 

T 

1.0 

8.0 

5.5 

.7 

SN  ON  GND 

10 

11 

10 

9 

9 

10 

10 

10 

18 

18 

18 

17 

16 

21 

21 

20 

20 

20 

19 

19 

18 

16 

15 

14 

- 

13 

11 

10 

9 

9 

- 

CARIBOO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

.1 

1.8 

3.5 

3.6 

5.9 

11. 1 

1.9 

T 

4.9 

3.1 

.1 

T 

.2 

1.8 

1.4 

.3 

SN  ON  GND 

29 

27 

23 

24 

24 

28 

33 

34 

34 

46 

46 

46 

43 

42 

46 

47 

44 

43 

41 

38 

36 

33 

30 

30 

32 

31 

30 

30 

29 

23 

23 

WTR  EQUIV 

4.8 

4.5 

2.3 

2.4 

2.4 

3.8 

4.2 

3.9 

3.9 

6.0 

6.0 

5.7 

5.6 

5.6 

5.9 

5.7 

5.7 

5.7 

5.5 

5.6 

5.6 

5.5 

5.5 

5.5 

5.6 

5.6 

5.6 

5.6 

5.9 

5.9 

5.9 

EASTPORT 

SNOWFALL 

T 

1.8 

2.4 

5.3 

1.4 

2.0 

.7 

T 

SN  ON  GND 

5 

4 

3 

3 

5 

5 

7 

7 

12 

10 

10 

S 

8 

9 

11 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

8 

7 

8 

8 

7 

6 

5 

4 

4 

3 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 

1.0 

2.0 

2.5 

T 

6.0 

5.0 

2.0 

2.0 

SN  ON  GND 

7 

6 

6 

5 

4 

5 

7 

7 

7 

10 

10 

10 

9 

8 

13 

13 

12 

12 

10 

10 

9 

9 

7 

6 

7 

6 

5 

5 

5 

6 

5 

GREENVILLE 

SNOWFALL 

T 

1.0 

.9 

2.7 

3.6 

2.1 

7.9 

.3 

.1 

5.7 

1.0 

T 

.8 

.3 

3.5 

T 

SN  ON  GND 

27 

27 

26 

26 

29 

32 

34 

34 

41 

41 

40 

40 

39 

45 

46 

45 

45 

44 

43 

43 

43 

40 

38 

39 

39 

38 

35 

33 

33 

32 

31 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

1.0 

2.0 

.1 

3.0 

6.0 

3.0 

5.0 

1.0 

T 

T 

1.0 

1.0 

SN  ON  GND 

23 

21 

21 

20 

20 

22 

25 

26 

25 

33 

34 

34 

34 

34 

40 

40 

35 

35 

35 

35 

33 

32 

30 

26 

26 

26 

24 

24 

23 

21 

21 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1.0 

- 

- 

2.0 

» 

2.0 

- 

4.0 

7.0 

- 

- 

- 

_ 

5.0 

T 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MACHIAS 

SNOWFALL 

.5 

T 

1.0 

2.1 

T 

T 

6.0 

T 

6.2 

T 

T 

T 

T 

.1 

T 

SN  ON  GND 

6 

5 

4 

3 

3 

4 

6 

6 

6 

11 

10 

9 

9 

8 

13 

13 

12 

12 

12 

11 

11 

11 

9 

7 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1.7 

- 

- 

1.3 

.8 

1.8 

- 

5.5 

T 

- 

- 

- 

3.9 

1.6 

.8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

2.8 

- 

- 

MILLINOCKET  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

3.0 

_ 

3.0 

11.0 

T 

4.0 

T 

T 

2.0 

T 

T 

T 

SN  ON  GND 

22 

22 

22 

24 

24 

27 

30 

32 

32 

42 

42 

40 

36 

33 

38 

38 

36 

35 

34 

32 

32 

32 

30 

23 

25 

24 

22 

18 

16 

15 

15 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

T 

T 

1.0 

3.0 

T 

7.0 

T 

4.0 

T 

T 

T 

.1 

T 

SN  ON  GND 

12 

12 

10 

6 

6 

7 

10 

10 

10 

12 

12 

12 

10 

10 

14 

11 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

7 

7 

6 

5 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

1.4 

1.4 

T 

1.3 

T 

5.7 

10.6 

T 

T 

T 

.6 

T 

SN  ON  GND 

T 

3 

1 

T 

T 

T 

1 

T 

3 

6 

5 

5 

5 

4 

12 

10 

9 

9 

8 

8 

8 

7 

5 

5 

5 

4 

T 

T 

T 

T 

T 

WTR  EQUIV 

.1 

.3 

.8 

.8 

.6 

.5 

.4 

1.3 

3.1 

2.5 

3.3 

3.3 

3.2 

3.1 

2.8 

2.3 

1.7 

1.5 

.9 

RIPOGENUS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

2.0 

1.0 

2.0 

1.5 

2.0 

6.0 

1.0 

_ 

_ 

_ 

4.0 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

1.0 

_ 

_ 

_ 

_ 

1.0 

_ 

RUMPORD  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

l.O 

_ 

- 

.4 

.7 

T 

T 

4.7 

_ 

_ 

_ 

_ 

6.4 

.8 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

T 

T 

_ 

_ 

_ 

_ 

T 

_ 

SQUA  PAN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

1.5 

_ 

2.5 

• 

4.0 

1.5 

8.0 

2.0 

_ 

_ 

_ 

T 

5.5 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

2.0 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

T 

7.0 

7 

T 
1 

5.0 
5 

2.0 

6 

T 
3 

T 
2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

See  reference  notes  foUowing  Station  Index. 


CONTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Nnr   ENGLAND 
UARCB  1961 


Day  of  month 

Station 

— r 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 
3 

T 
4 

3 

1 

1 

.8 
1 

3.8 

5 

T 
5 

5 

4 

2 

5.9 
8 

8 

8 

5 

5 

.4 
5 

5 

4 

4 

3 

.1 
2 

1 

BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.5 

T 

T 

T 

T 

T 

6.0 

6 

4 

2 

2 

1 

5.0 

4 

2 

T 
2 

2 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 
T 

BLUE  HILL  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
T 

1.0 
3 

1 

T 
T 

T 

T 

3.0 
3 

2 

2 

1 

1 

4.2 
3 

2 

1 

1 

1 

5.2 

1 

5 

2 

1 

T 

1 

2.0 
2 

T 
1 

T 

T 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR  EQUIV 

1.1 

.7 

1 

T 

1.4 

1.2 

1 

T 

T 

T 

T 

2.9 
1 

T 

1 

T 
T 

T 

1.5 
T 

1 

T 

.2 

T 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

2 

1 

.1 

T 

_ 

- 

- 

1.8 
3 

1 

- 

- 

- 

.6 
2 

4 

1 

T 

EAST  WAREHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.7 

4 

1 

T 

1.0 

.5 
T 

1.2 
1 

4.4 

6 

3 

3 

T 

T 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

.8 
T 

1.2 
1 

.1 

T 

.8 

T 

4.1 
4 

1 

1 

1 

T 

T 

.2 

T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.3 

T 

T 

8.0 
6 

6 

5 

5 

4 

7.0 
11 

T 

7 

.4 

5 

5 

4 

.4 
4 

.1 
2 

2 

2 

1 

.5 
1 

T 

HOLTOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 
2 

T 

T 

T 

T 

T 

5.0 
5 

T 
3 

3 

3 

2 

5.0 

7 

1.0 

7 

4 

4 

4 

1.5 

5 

1.0 
6 

4 

3 

2 

.5 
2 

T 
T 

T 

HILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

4.0 

T 

- 

- 

- 

3.5 

- 

- 

- 

- 

.8 

3.0 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HANTOCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.5 

T 

1.2 

T 

T 

T 

.3 
T 

.8 

T 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

T 

- 

- 

. 

- 

.5 

- 

T 

T 

- 

2.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

1 

.3 
2 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

1.3 

T 

6.4 
7 

T 
8 

5 

4 

.6 
3 

3.6 
6 

.3 

6 

T 

4 

4 

4 

.4 
3 

3 

3 

1 

.1 

T 

.4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

PROVINCETOWN  1  M 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

READING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

1.1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

2.0 
T 

3.0 
2 

4 

3 

3 

3 

2 

7.2 
5 

4 

T 
3 

3 

2 

1.0 
2 

1 

1 

1 

T 

.7 
T 

T 

T 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

1 

T 
T 

4.0 
3 

3 

3 

3 

3 

7.0 
9 

7 

T 
3 

3 

2 

1.0 
3 

2 

2 

2 

T 

T 

SALEM  CO  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1 

T 

4.0 

1 

1 

1 

2.0 
2 

1 

.5 
1 

T 

T 

T 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

.5 
2 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

1.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-" 

T 

T 

T 

4.5 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
3 

1 

3.0 
3 

.5 
3 

2 

2 

2 

7.0 
9 

7 

4 

3 

3 

1.5 
5 

3.0 
8 

3 

2 

1 

1.0 

1 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
T 

4.0 
4 

3 

3 

3 

1 

7.0 
8 

5 

3 

3 

2 

1.0 
3 

2 

1 

T 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

2.8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

* 

5.9 

- 

" 

- 

« 

5.2 

- 

- 

- 

- 

1.0 

_ 

- 

- 

1.7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
9 

7 

3 

2 

T 

T 

T 

1.5 
1 

6.0 

7 

7 

6 

T 
3 

2 

5.0 

7 

T 
6 

T 
6 

6 

6 

2.0 
6 

6 

4 

3 

T 
2 

.5 
2 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 
1 

2.5 

1 

T 

T 
T 

T 

.3 
T 

4.0 
2 

.2 
2 

1 

T 

T 

3.9 
3 

T 

T 

T 

T 

4.9 
5 

T 
1 

T 

T 

T 

1.1 
T 

T 

WEST  CBMMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
10 

1.0 
10 

9 

8 

7 

5 

4 

T 

4 

7.5 
11 

T 
11 

11 

10 

6 

10. e 
16 

.7 
13 

12 

T 
12 

11 

.3 
10 

9 

8 

8 

7 

.5 
6 

5 

5 

3 

1 

1 

T 
1 

T 

WEST  MEDWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
T 

T 

T 

3.0 
2 

.5 
2 

2 

1 

T 

3.0 
2 

1 

T 

T 

T 

2.5 
2 

T 

T 

1.0 
T 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

.7 

- 

- 

- 

- 

_ 

5.5 

_ 

_ 

_ 

_ 

5.3 

_ 

_ 

_ 

_ 

2.0 

1.0 

_ 

_ 

_ 

.5 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2.8 
T 

T 
3 
.3 

1 

T 

2.9 

1.8 

5 
1.3 

T 
3 
.8 

3 
.7 

3 
.6 

2 
.7 

6.1 

7 
1.2 

T 

6 

1.7 

T 
4 
1.4 

4 
1.3 

4 
1.1 

2.6 
3 
.6 

5 
.9 

3 
.6 

1 

.3 

1 

1.1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

1.8 

5 

4 

3 

T 
3 

T 
3 

T 
3 

3 

8.0 
9 

.5 

7 

7 

6 

5 

3.0 
8 

.6 
8 

.9 
8 

T 
8 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

5 

T 
5 

5 

3 

T 

T 

2.0 
2 

T 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
4 

T 
3 

3 

.3 
T 

.1 

1 

.3 

1 

T 

4.0 
4 

6.0 
10 

8 

7 

5 

.1 
3 

5.0 
8 

1.0 
5 

4 

4 

3 

3 

2 

1 

.2 

T 

T 

T 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

5.9 
28 

28 

27 

.3 
27 

T 
27 

.5 
27 

27 

5.4 
29 

2.8 
33 

33 

33 

33 

1.5 
34 

2.0 
36 

5.0 
40 

1.2 
41 

41 

40 

40 

40 

38 

37 

37 

1.1 
38 

38 

36 

32 

1.9 

33 

3.1 
36 

36 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.4 
1 

.9 

2 

.4 

1 

1 

T 

1 

.4 

1 

T 

1 

1.0 

1 

6.5 
7 
.4 

8 
.6 

8 
.5 

7 
.5 

7 
.5 

5.3 
8 
.5 

T 
10 
.6 

T 
8 
.6 

7 
.5 

7 
.5 

T 
6 
.5 

6 
.5 

6 
.5 

5 
.4 

3 
.4 

.2 

3 

.4 

3 
.4 

2 
.4 

1 

T 

T 

T 
T 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

.8 
6 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

9.7 
10 

9 

9 

8 

6 

8.6 
15 

12 

11 

10 

9 

9 

9 

9 

6 

6 

T 

4 

T 

T 

T 

T 

EAST  DEERING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
10 

1.5 
10 

8 

7 

7 

6 

6 

T 
6 

.0.6 
16 

16 

16 

15 

14 

11. 0 
25 

23 

T 
22 

22 

20 

20 

20 

20 

18 

17 

.4 

16 

12 

8 

4 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
15 

2.0 
.  16 

16 

15 

15 

.8 
15 

1.3 
15 

T 
15 

2.8 

18 

10.8 
28 

2.5 
27 

_ 

22 

T 
21 

1.8 
25 

5.0 
29 

.5 
28 

28 

_ 

T 
26 

T 
26 

24 

22 

20 

1.8 
21 

_ 

19 

18 

17 

.3 
17 

.8 
17 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

2.0 
14 

13 

12 

11 

11 

11 

9 

7.0 
16 

1.0 
16 

15 

14 

11 

4.0 
15 

2.0 

17 

16 

16 

15 

15 

14 

13 

13 

12 

11 

10 

9 

9 

8 

7 

6 

5 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 

7 

1.4 
6 

T 

T 

T 

.4 
T 

T 

.6 
1 

8.4 
9 

8 

8 

7 

5 

6.0 
11 

7 

6 

6 

6 

5 

5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.2 

See  reference  notes  ioUowing  Station  Index. 
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CONTimiED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 
UARCII   1961 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KESNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

1.5 
6 

4 

3 

1 

6.5 
6 

.3 
6 

5 

5 

4 

3.0 
7 

1.5 
8 

5 

T 
3 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 
T 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

3.4 
IS 

.2 
12 

11 

T 
10 

T 
10 

1.4 
11 

10 

7.7 
18 

1.8 
18 

18 

16 

16 

3.7 
19 

3.1 
22 

20 

20 

19 

17 

17 

16 

15 

15 

T 
15 

.1 
14 

12 

9 

9 

7 

5 

5 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

7 

9 

7 

7 

4 

7 

7 

4 

4 

4 

2 

2 

1 

1 

- 

- 

yiLAN  7  H 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
9 

10 

9 

8 

8 

7 

6 

6 

8.0 
14 

13 

12 

11 

10 

1.0 
11 

2.0 
13 

1.0 

14 

13 

12 

12 

11 

11 

10 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

5 

4 

4 

yiLTORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

7 

1.3 

7 

5 

5 

5 

5 

4 

.7 
5 

7.8 
13 

13 

13 

12 

10 

10.3 
20 

18 

T 
17 

17 

15 

T 
15 

14 

12 

10 

9 

.9 
9 

8 

7 

5 

4 

2 

T 

T 

IIOBNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

.8 
2 

.3 
2 

2 

.6 
3 

T 
3 

3 

1.5 
3 

7.2 
4 

.1 
3 

3 

T 
3 

3 

7.5 
4 

2.4 

6 

.3 

5 

5 

5 

T 
5 

T 
5 

5 

4 

4 

T 
4 

4 

4 

4 

T 
3 

1.1 
4 

2.3 

4 

4 

NASHUA  2  NNTI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

.8 
5 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

5.8 
6 

1.3 
8 

7 

7 

7 

5.0 
10 

3.0 
13 

12 

T 
11 

11 

10 

T 
9 

8 

7 

6 

1.0 

5 

5 

5 

3 

1 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

29 

1.0 
30 

T 
28 

27 

T 
27 

1.0 
28 

28 

28 

8.0 
36 

35 

35 

35 

34 

7.0 
37 

1.5 
38 

.5 
38 

36 

36 

36 

T 
35 

34 

31 

30 

T 
30 

.5 
30 

29 

27 

25 

22 

T 
22 

20 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

T 

- 

_ 

- 

- 

T 

1.5 

4.0 

- 

- 

- 

_ 

6.1 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.6 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

2.0 
11 

10 

9 

7 

7 

7 

7 

5.0 
12 

1.5 
12 

12 

11 

11 

3.5 
13 

1.5 
13 

13 

.3 

13 

12 

12 

11 

11 

11 

10 

.2 
9 

T 
7 

6 

5 

3 

T 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

1.5 
9 

7 

6 

5 

4 

.5 
2 

2 

7.5 
9 

1.5 
9 

8 

7 

6 

5.5 
11 

1.5 
12 

10 

1.0 
8 

7 

7 

7 

6 

5 

3 

T 
3 

T 
2 

1 

T 

WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

3.0 

_ 

- 

T 

- 

2.0 

_ 

7.0 

2.0 

_ 

- 

- 

3.0 

6.0 

" 

- 

. 

- 

- 

- 

_ 

. 

. 

_ 

. 

- 

- 

- 

T 

_ 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

4.0 
13 

11 

11 

T 
10 

.5 
10 

10 

10 

3.5 
14 

T 
14 

14 

14 

13 

1.5 
14 

.5 
14 

T 
14 

14 

13 

13 

13 

13 

12 

11 

11 

T 
10 

6 

4 

1 

T 

1.0 
T 

T 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1.4 

T 

.8 

T 

T 

1.7 

1 

T 

1 

T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

.8 

_ 

. 

- 

- 

T 

_ 

- 

_ 

- 

3.0 

1.7 

- 

_ 

. 

- 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

T 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

. 

. 

_ 

3.0 

T 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTH  EQHIV 

2.2 

T 

1.1 
3 

.4 

T 

T 

T 

2.0 

.3 

1 

T 

T 

T 

1.8 

1 

T 

1 

T 

T 

4.7 

1 

5 
.6 

2 
.2 

T 

T 
T 

.1 

T 

WOONSOCKET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

2.0 
2 

1 

T 

T 

3.0 
3 

.5 
2 

1.0 
1 

2.5 
2 

T 

T 

VERMONT 

BENNINGTON  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

8.0 
8 

.5 
7 

7 

6 

5 

2.0 

7 

1.0 
6 

T 
5 

T 
4 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

2.0 

7 

6 

6 

.3 

6 

5 

4 

4 

6.0 
10 

1.5 
11 

1.0 
12 

11 

11 

.3 
11 

2.5 
12 

4.0 
16 

16 

15 

15 

T 
14 

14 

12 

10 

8 

.3 
7 

T 
6 

5 

4 

4 

.3 

4 

4 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.7 

T 

.4 
1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

2.4 

9.1 
8 
.8 

T 
10 
.8 

8 
.8 

8 
.8 

7 
.7 

1.9 
7 
.8 

T 
6 
.7 

1.4 
5 
.6 

.3 

5 

.6 

5 
.6 

4 
.5 

.3 
4 

.5 

4 
.5 

3 
.4 

1 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
11 

2.0 
12 

10 

9 

8 

.3 
7 

.3 

6 

6 

9.4 
15 

T 
14 

T 
14 

13 

13 

8.0 
20 

.5 
17 

T 
16 

T 
16 

15 

15 

15 

14 

13 

12 

T 
H 

10 

9 

7 

5 

4 

.5 
3 

T 
2 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

2.5 
12 

11 

ID 

8 

8 

.5 
8 

8 

8.0 
16 

2.5 
18 

18 

17 

15 

2.5 
16 

17 

1.5 
15 

T 
15 

15 

14 

13 

13 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

6 

3 

T 
T 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

3 

T 
1 

1 

1 

1 

1 

2.0 

10.0 
8 

T 
12 

12 

12 

9 

1.0 
9 

1.0 
9 

10 

8 

8 

8 

4 

4 

3 

3 

T 
2 

T 
1 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

8 

.4 
8 

.1 

7 

6 

1.2 

6 

6 

6 

.7 

7 

6.2 
12 

.5 
13 

13 

11 

11 

.7 
11 

4.0 
13 

.4 
13 

T 
13 

12 

11 

T 
11 

11 

10 

8 

7 

.6 
7 

5 

5 

4 

3 

.5 
3 

2 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2.0 
3 

12.0 
12 

10 

9 

9 

8 

4.0 
12 

1.0 

12 

2.0 
13 

13 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

1.0 

7 

6 

5 

3 

1 

1 

1 

READSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

1.8 
21 

21 

19 

17 

17 

16 

15 

11.2 
26 

22 

22 

20 

16 

5.5 
21 

3.2 
24 

.5 
24 

.2 
24 

22 

22 

20 

20 

18 

18 

.2 
18 

1-8 

18 

17 

15 

14 

14 

14 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1.0 
1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

10.0 
10 

T 
10 

10 

10 

10 

3.0 
12 

T 
12 

1.0 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

7 

T 
6 

5 

4 

4 

2 

2 

T 
1 

T 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.1 

8.0 
5 

T 
5 

T 
5 

4 

3 

3.0 

5 

3 

3 

T 
3 

3 

2 

2 

2 

T 

.7 

.5 

SAINT  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

.2 

T 

.4 

T 

8.0 
8 

T 
8 

5 

T 
4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

5.5 
6 

T 
5 

4 

3 

2 

2.5 

5 

.5 
4 

3.0 
4 

T 
3 

3 

2 

T 
2 

2 

T 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

2.0 

9 

7 

6 

5 

4 

3 

T 

6.0 
6 

.5 

4 

4 

3 

3 

6.5 
9 

2.0 
11 

T 
9 

8 

8 

7 

5 

5 

4 

4 

T 
3 

3 

3 

3 

T 

T 

T 

T 

See  refeience  notes  foUomng  Stabon  Index. 
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CONNECTICUT 

~" 

' 

ANSON) A 

0120 

NEW   HAVEN 

(,1 

20 

05 

20 

SA 

ANSONIA    WATER    CO. 

BAPCEHSVILLE 

0227 

LITCHFIELD 

41 

50 

710 

8A 

WATER    BUREAU    HARTFORD 

BALTIC 

0251 

NEW    LONDON 

17 

41 

37 

HID 

6ARKMAHSTED 

0299 

LITCHFIELD 

420 

8A 

WATER    BUREAU    HARTFORD 

6LOOMFIEL0 

0634 

HARTFORO 

41 

50 

c 

ENG.    DEPT.    HARTFORO 

BRIDGEPORT    MB    AP 

0806 

FAIRFIELD 

41 

10 

y 

MID 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

BROOKLYN 

091B 

W I NOHAH 

17 

41 

47 
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6P 

DONALD    J.    FIELDS 

BULLS    BRIDGE    DAM 

0961 

LITCHFIELD 

39 

260 

CONN.    LIGHT    ♦    POWER    CO. 

BURLINGTON 

0973 

HARTFORD 

460 

WATER    BUREAU    HARTFORD 

CANOLEWOOD    LAKE 

1093 

FAIRFIELD 

41 

29 

500 

c 

CONN.    LIGHT    *    POWER    CO. 

COCKAPONSET    RANGEft    STA 

14BB 

MIDDLESEX 

41 

28 

I  TO 

SA 

ST.    PARK    ♦    FOREST    COMM. 

COLCHESTER 

1499 

NEW    LONDON 

41 

34 

400 

6P 

6P 

RAYMOND    J.    RUSZALA 

COLLINSVlLLE    1    S 

1S36 

HARTFORD 

300 

BA 

COLLINS    COMPANY 

COVENTRY 

16B9 

TOLLAND 

480 

12M 

12M 

12M 

UNIVERSITY   OF    CONN. 

CREAM   HILL 

1715 

LITCHFIELD 

41 

54 

1300 

5P 

CREAM   HILL    FARM 

DANBURY 

1762 

FAIRFIELD 

41 

23 

510 

7P 

7P 

H 

JOSEPH    P.    SIMKO.    JR. 

DAWSON    LAKE 

1T9B 

NEW    HAVEN 

41 

22 

8A 

NEW    HAVEN    WATER    COMPANY 

EASTON    LAKE    RESERVOIR 

2206 

FAIRFIELD 

14 

260 

BRIDGEPORT    HYDRAULIC 

FALLS    VILLAGE 

26SB 

LITCHFIELD 

57 

580 

6P 

HARTFORD    ELEC.    LIGHT    CO 

(jROTON 

3207 

NEW    LONDON 

17 

*1 
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MID 

H 

GROTON    PUBLIC    UllL. 

HARTFORD 

3<.'.6 

HARTFORO 

41 

46 
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{- 

ENG.    DEPT.    HARTFORD 
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HARTFORD 
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SEWAGE     TREATMENT     PLANT 
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41 

56 
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NEW    LONDON 

41 

24 
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BA 

NEW    LONDON    WATER    WORKS 

NANCHESTEI* 

'.'.<.3 

HARTFORD 

41 

46 

392 

8A 

MANCHESTER    WATER    DEPT. 

MANSFIELD    HOLLOW    DAM 
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TOLLAND 

17 
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8A 

C    H 

CORPS   OF    ENGINEERS 
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4767 

MIDDLESEX 

41 

33 

390 

i2M 

12M 

KOHNEL    BAILEY 

MiLfORD 

NEW    HAVEN 

30 

SA 

NEW    HAVEN    WATER    COMPANY 

MOODUS    RESERVOIR 

5018 

MIDDLESEX 

41 

30 

380 

c 

FRANK     P.    0    NEILL 

MOUNT    CARMEL 

S077 

NEW    HAVEN 

41 

25 

200 

6P 

6P 

H 

CONN.    A6R.    EXP.    STATION 

WINDHAM 

53 

ST.    PARK    >    FOREST    COMM. 

NEW    HAVEN    W8    AIRPORT 

NEW    HAVEN 

16 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

NEWINCTON 

szes 

HAPTFORD 

41 

42 

150 

c 

ENG.    DEPT.    HARTFORO 

NORFOLK    2    J.W 

5*4S    LITCHFIELD 

*1 

58 

1380 

SA 

BA 

C    H 

EDWARD    C.    CHILDS 

NORTH    BRANFORD 

5510    NEW    HAVEN 

41 

20 
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BA 

NEW    HAVEN    WATER    COMPANY 

NORTH    GUILFORD 

5641 jNEW   HAVEN 
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NEW    HAVEN    WATER    COMPANY 
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5893    FAIRFIELD 

07 
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20 
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35 

7A 
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30 
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BA 
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PUTNAM 
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WINDHAM 

ALPHONSE    BONNER 

PUTNAM    LAKE 

665  5 

FAIRFIELD 
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BA 
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ROCKVILLE 

6942 

TOLLAND 

52 

510 

c 

ROCKVILLE    WTR.    *    AOUE . 

ROCKY    RIVER    0AM 

6966 

LITCHFIELD 

41 

35 

7A 

CONN.    LIGHT     ♦    POWER    CO. 

ROUND    POND 

7002 

FAIRFIELD 

41 

18 

785 

7A 

BIOGEFIELD    WATER    SUPPLY 

SALISBURY 

7IP9 

LITCHFIELD 

41 

59 

1015 

5P 

5P 

CHARLES    T.    JECKEL 

SAUGATUCK    RESERVOIR 

FAIRFIELD 

15 

300 

5P 

SHEPAUG    DAM 

7373 

LITCHFIELD 

41 

43 

12H 

c 

BUR.    ENG.    WATERBURY 

SHUTTLE    MEADOW    RESVP 
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HARTFORD 

41 

39 
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BA 

H 
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17 
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57 
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4P 
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41 

OB 
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5P 
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60 
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IT 

48 
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CG 
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TORHINGTON 
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LITCHFIELD 

41 

*8 
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TORRINGTON    WATER    CO. 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 

FAIRFIELD 

41 

17 
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7P 

BRIDGEPORT    HYDRAULIC    CO 

WATER6URY    RADIO    WBRY 
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NEW    HAVEN 

41 

35 

5P 

5P 

RADIO     STATION    WBRY 
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37 

69 

1000 

c 

MRS.    ABB  IE    M.    PAOUET 

CORINNA 
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PENOBSCOT 

57 

69 

6P 

&P 

RAYMOND    R.    PALMER 

CUPSUPIIC    STOREHOUSE 

1756 

45 

01 

70 
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9A 

MRS.    NELLIE    SPINNEY 

OAMARISCOTTA    MILLS 

1823 

LINCOLN 

44 

08 

69 
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EAGLE    LAKE 
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15 

47 

02 

68 
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6P 

6P 
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2426 

WASHINGTON 

44 
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66 

80 

7P 

7P 

C    H 

WALTER    A.    HICKS 

EAST    SANGERVILLE    5    SE 

PISCATAQUIS 

11 

08 

69 

5*0 

5P 

5P 

MRS.    ELMER    J.    LELAND 

ELLSWORTH 

2620 

HANCOCK 

44 

24 

H 

BANGOR    HYDRO-ELEC.    CO. 

EUSTIS    7    ftw 

2705 

FRANKLIN 

45 

IT 

70 
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c 

MRS.    LILLA    THERRIEN 

FARMINGTON 

2765 

FRANKLIN 

44 

40 

70 
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TA 

7A 

CHARLES    S.    PREBLE 

FORT    FAIRFIELD 

2868 

AROOSTOOK 

15 

48 

67 

300 

7A 

JAMES    A.     SCHOFIELD 

FORT    KENT 

2878 

AROOSTOOK 

15 

15 

68 
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9A 

9A 

C    H 

FT.    KENT    ST.    NORMAL    SCH 

GARDINER 

3046 

KENNEBEC 

13 

69 

140 

SS 

SS 

GARDINER    WATER    DISTRICT 

GILEAD 

3110 

OXFORD 

44 

24 

700 

5P 

RUMFORD    FALLS    POWER    CO. 

GRAND    LAKE    STREAM 

3261 

WASHINGTON 

14 

45 

11 

67 

68 

c 

STATE    FISH   HATCHERY 

GREENVILLE 

3353 

PISCATAQUIS 

1060 

MID 

MID 

C    H 

HUGH    E.    SAWYER 

MIHAM    2    S 

3800 

CUMBERLAND 

13 

43 

51 

70 

MID 

MID 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

MOULTON    FAA    AP 

493 

MID 

MID 

FED.    AVIATION    AGENCY 

HOULTON    1    NE 

3897 

AROOSTOOK 

15 

46 

08 

67 
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6P 

6P 

c 

WILLIAM    CUMMING 

JACKMAN 

40B6 

SOMERSET 

45 

37 

70 

1160 

5P 

5P 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

JONESBORO 

4183 

WASHINGTON 
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IRVING    C.    MASON 

LEWISTON 

4566 

ANDROSCOGGIN 

44 

06 

70 
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MID 

MIO 

UNION    WATER    POWER    CO. 

LONG    FALLS    0AM 

47S1 

SOMERSET 

13 

1160 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

MACHIAS 

4878 

WASHINGTON 

44 

43 

67 

40 

7A 

M 

WILLIAM     JORDAN 

MADISON 

4927 

SOMERSET 

** 

48 

69 

260 

6P 

6P 

H 

MADISON    MILLS 

MIDDLE    0AM 

5261 

OXFORD 

*4 

47 

70 

1500 

7P 

UNION    WATER    POWER    CO. 

5304 

PENOBSCOT 

GREAT    NORTHERN    PAPER    CO 

MILLINOCKET     FAA    AP 

5)09 

PENOBSCOT 

11 

45 

39 

66 

405 

HID 

MIO 

H 

FED.    AVIATION    AGENCY 

MOOSEHEAD 

5*60 

SOMERSET 

45 

35 

69 

1028 

7A 

H.    LAMONTAGNE 

OLD    TOWN    FAA    AIRPORT 

6*25 

PENOBSCOT 

11 

44 

57 

68 
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MID 

MID 

M 

FED.    AVIATION    AGENCY 

ORONO 

6*30 

PENOBSCOT 

U 

44 

52 

68 

115 
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OftONO    2 

6*35 

PENOBSCOT 

120 

HAROLD    HAMLIN 

PORTLAND 

6900 

CUMBERLAND 

43 

40 

70 

MID 

MIO 

CITY    OF    PORTLAND 

PORTLAND    WB    AIRPORT 

6905 

CUMBERLAND 

43 

39 

70 

61 

MID 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

PRESOUE     ISLE 

6937 

AROOSTOOK 

15 

46 

39 

68 

606 

5P 

5P 

MAINE    EXP.    STATION 

RtPOOENUS    OAH 

7174 

PISCATAQUIS 

11 

45 

53 

69 

965 

eA 

8A 

H 

GREAT    NORTHERN    PAPER    CO 

ROCKLAND 

7250 

KNOX 

44 

06 

69 

6P 

6P 

H 

OLIVER    W.    HOLMES 

ROCKLAND    1    W 

KNOX 

44 

06 

69 

30 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

ftUMFORO    3    SW 
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OXFORD 

31 

70 
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MID 
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HUMFORO 

7330 

OXFORD 

44 

33 

70 

33 

505 

c 

RUMFORD    FALLS    POWER    CO. 

RUMFORO    POWER    PLANT 

7335 

OXFORD 

44 

33 

70 

33 

510 

MID 

MID 

RUMFORD    FALLS    POWER    CO. 

SANFORO    2    NNW 

43 

TO 

280 

5P 

5P 

CLIFFORD    P.    COOK 

SKOWHEGAN 

782T    SOMERSET 

44 

46 

69 

43 

165 

c 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

SOUTH    ANDOVER 

7940 

OXFORD 

44 

35 

TO 

48 

660 

7A 

ERWIN    F.    MILLER 

SOUTHWEST    HBR    3    SSE 

8301 

HANCOCK 

44 

14 

68 

IB 

15 

c 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

8398 

AROOSTOOK 

15 

32 

68 

20 

610 

VAR 

5P 

MAINE    PUB    SEPVICE    CO. 

SWANS    FALLS 

8641 

OXFORD 

13 

44 

02 

70 

59 

400 

c 

PUBLIC    SVC.    CO.    OF    N.H. 

THE    FORKS 

SOMERSET 

45 

20 

58 

MRS.    GLADYS    M.    DURGIN 

UPPER    DAM 

89*2 

OXFORD 

44 

52 

70 

52 

1484 

9P 

UNION    WATER    POWER    CO. 

WATERVJLLE    PUMP    STA 

9151 

KENNEBEC 

44 

33 

69 

39 

89 

5P 

5P 

KENNEBEC    WATER    DISTRICT 

WEST    BUXTON    2    NNW 

43 

150 

MID 

MIO 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

WEST    ENFIELD 

9360 

PENOBSCOT 

11 

45 

180 

7A 

GEORGE    THOMPSON 

WOODLAND 

9891 

WASHINGTON 

14 

45 

09 

67 

24 

TA 

RUSSELL    J.    DOW 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

0049[b£RKSH1RE 

42 

39 

7j 

06 

750 

8A 

8A 

H 

NEW    ENGLAND    POWER    CO. 

AMHERST 

0120    HAMPSHIRE 

42 

24 

72 

32 

210 

MIO 

MIO 

C    H 

UNIVERSITY    OF    MASS. 

ASHBURNHAM 

0190|wORCESTER 

10 

*2 

39 

71 

53 

1190 

M.    C.    STEWART 

0216    MIDDLESEX 

42 

28 

230 

7A 

METRO.    OIST.    WTR.    COMM, 

BARRE     FALLS    DAM 

040e|WORCESTEB 

42 

26 

72 

02 

910 

5P 

SP 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BEDFORD 

0535'MIDDLESCX 

42 

28 

71 

17 

135 

5P 

5P 

„ 

NORTHEAST    WEA.    SvC. 

BEECHWOOD 

0551    NORFOLK 

42 

13 

70 

49 

40 

6A 

MASS.WTR. RESOURCES    COMM 

BELCHERTOWN 

0562    HAMPSHIRE 

42 

17 

72 

21 

556 

METRO.    OlST.    WTR.    COMM. 

BIRCH    HILL     DAM 

0666    WORCESTER 

42 

38 

72 

•40 

5P 

5P 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BLUE    HILL    W8 

0736    NORFOLK 

42 

13 

Tl 

07 

640 

MIO 

MID 

C    MJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

BOSTON    wB    AIRPORT 

0770    SUFFOLK 

42 

22 

71 

01 

15 

MIO 

MIO 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

BOVLSTON 

OBOl    WORCESTER 

10 

42 

21 

71 

43 

9A 

BRIOGEWATER    M.C.I. 

80 

c 

MASS.    CORRECTIONAL     INST 

BROCKTON 

0860    PLYMOUTH 

42 

03 

71 

01 

4P 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  for  Northern  and  Central  New 
England  (Maine,  New  Hampshire,  Vermont,  and  Massachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  Massachusetts,  or  to 
the  State  Climatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut, 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables ,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes 
of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables"  indicate  the  following: 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station .   Precipitat ion  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  Augpast  issues . 
or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

ft   Mount  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont  not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes  for 
the  State  or  Section. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

♦  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain , 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washingto 
25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  ENGLAND  -  APRIL  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   79°  on  the  26th  at  Bridgeport  WB  AP,  Conn. 
Lowest  Temperature:   11°  on  the  20th  at  Somerset,  Vt. 

Greatest  Total  Precipitation:   9.95  inches  at  Putnam  Lake,  Conn, 

Least  Total  Precipitation:   2.40  inches  at  Gilman,  Vt. 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.26  inches  on  the  16th  at  Trap  Falls 

Res.,  Conn. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   35 „ 9  inches  at  Brassua  Dam,  Me. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   37  inches  on  the  2nd  at 

Greenville,  Me. 


CUMATOLOGICAL  DATA 


NEW   ENGLAND 
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1 

2 

WOODLAND 

47. R 

31,6 

39.7 

-  1.0 

64 

29+ 

24 

20 

742 

0 

0 

15 

0 

4.79 

1.24 

.92 

11 

2.5 

12 

5 

0 

DIVISION 

40.5 

-  1.8 

5.18 

1.53 

7.9 
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CONTINUED 

CT.TMATOLOGICAL  DATA 

il 

NEW  ENGLAND 
APRIL  1961 

Ter 

peralure 

f 

recip 

rtalion 

e  G 

1  i 
1  J 

< 

ill 
III 

1 

± 

1 

1 

? 

1 

No  of  Days 

o 

I  S  i 

Q 
1 

o 

Q 

Sno 

w,  Sieel 

No  ol  Oay^ 

Stalion 

Ma«. 

«-. 

1 

ll 

3  8 

1 

1 
S 

o 

a 

1 
S 

i 

?! 

al 

^1 

bl 

COASTAL 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

48.3 
51.2 
50.1 
52.1 
45.0 

32.6 
31.6 
35.7 
32.3 
30.4 

40.5 
41.4 
42.9 
42.2 
37.7 

-  2.0 

-  2.3 

62 

68 
62 
55 

65 

21 
21 
23 
21 
21 

26 
23 
30 
22 
25 

20 

1 
21  + 

3 
20 

728 
699 
658 
575 

810 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
18 
8 
16 
23 

0 

0 
0 
0 
0 

6.16 
5.66 
5.14 
5.90 
4.67 

2.34 
1.71 

1.36 
1.46 
1.50 
1.00 

17 
16 

1 
17 

4.0 

T 
4.0 
1.3 

1 

T 
2 
3 

1 
16 
13+ 

1 

8 

9 

10 

9 

5 
3 

5 
5 

3 

2 
2 

I 

J0NES8OR0 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT     //R 

ROCKLAND 

SANFORO  2  NNW 

47. 5M 

51.1 

50.3 

50.1 

54.3 

30. 2M 

37.7 

33.4 

32.7 

30.1 

38. 9M 

44.4 

41.9 

41.4 

42.2 

.0 

65 
66 
65 
55 

71 

22 
21 
21 
21 
21 

23 
33 
25 
25 

24 

5 

19+ 
21  + 

3 
21  + 

779 
512 
588 
597 
575 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

25 

0 
14 
15 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

5.81 
6.16 
6.48 
6.74 
5.82 

2.73 

1.58 
1.64 
1.83 
1.57 
.89 

11 
16 
16 
17 
17 

9.8 

3.2 

13.0 

4 
1 

14 
10 

10 
11 
9 
12 
11 

4 
4 
4 
4 
7 

\ 

2 
3 
0 

DIVISION 

41.3 

-  1.4 

5.65 

1.93 

5.0 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT     R 
SOUTH  EGREMONT 

48.5 
43.6 
48.8 
48.6 
53.5 

34.0 
32.6 
32.0 
32.6 
33.8 

41.3 
40.6 

40.4 
40.6 
43.7 

-  2.9 

-  3.0 

-  1.4 

65 
65 
66 
64 
57 

22 
22 
24 
23  + 
26 

23 

24 
22 
23 
23 

20 

9 

9 

9 
21  + 

704 
724 
738 
723 
677 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

13 
17 
19 
20 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

4.97 
5.94 
5.75 
3.36 

.70 
1.71 

-   .25 

.82 

1.01 

1.30 

.65 

1.08 

17 
17 
17 
16 
17 

5.5 

U.l 

8.5 

11.4 

1 
5 
5 
4 

14  + 
14 
14 
10 

12 
14 
12 
10 

3 
5 
5 
1 

0 

1 
1 
0 

1 

STOCKBRIDGE 
WEST  CUMMINGTON 

50.2 
49.6 

32.4 

30.1 

41.3 
39.9 

-  3.0 

67 
65 

w 

20 
21 

20 
20 

701 
748 

0 

0 

0 

0 

18 
25 

0 
0 

3.78 
5.55 

.18 

.64 

1.10 

16 
15 

9.0 
15.6 

2 

a 

13  + 
10 

9 
9 

4 
5 

0 

1 

DIVISION 

41.1 

-  3.0 

4.89 

1.01 

10.4 

CENTRAL 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM              R 

BLUE  HILL  WB             // 

51.9 
52.5 
55.4 
53.4 
51.1 

34.9 
32.3 
35.3 
32.1 
34.5 

43.4 
42.4 
45.4 
42.8 
42.8 

-  3.2 

69 
55 
70 
67 
70 

21 
25 
21 
21 
25 

25 
23 

27 
21 
27 

9+ 
20 
20+ 
20 

3 

542 

570 
584 
659 
558 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
18 
9 
16 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

4.72 
4.17 
5.93 
3.53 
5.59 

1.08 
1.60 

1.30 
.95 
.98 
.48 

1.26 

15 
1 
10 
10 
16+ 

8.7 
1.0 
9.5 
3.5 

5 
T 

5 
1 

2  + 

13  + 
1 

14  + 

B 

9 

12 

11 

7 

6 
2 

4 
0 

4 

1 

0 
0 
0 
3 

BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  MILL 
CLINTON 
FITCHBURG  2  S 
FRAMINGHAM 

53.0 
53.9 
52. IM 
52.8 
54.0 

32.9 

37.6 
35. IM 
34.7 
35.8 

43.0 
45.8 
43. 6M 
43.8 
44.9 

-  3.0 

-  2.0 

-  2.8 

-  3.0 

70 
58 
56 
70 
71 

26 

22  + 
25+ 
22 
26+ 

24 
29 
26 

27 
29 

20 
3 

20 
20 
20+ 

654 

575 
633 
630 
595 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

18 

4 

10 

12 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

4.52 
4.71 
5.52 
5.93 
5.81 

1.00 
1.74 
1.96 
2.02 

.85 
1.04 
1.02 
1.07 
1.18 

11 

17 

1 

17 

17 

3.4 

1.2 

10.1 

2.0 

2 
0 

14 

12 
10 
11 

11 

4 
3 
4 

4 

0 

1 
1 
1 
2 

HAVERHILL 
LAWRENCE 
LOWELL 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

55.1 
53.6 
53.8 
52.4 
49.3 

36.0 
37.3 
36.2 

34.1 
33.7 

46.1 
45.5 
45.0 
43.3 
41.5 

-  2.2 

-  1.0 

-  2.1 

-  3.0 

72 

70 
70 
70 
68 

21 
21 
21 
21 
22 

29 

30 
30 

20 

3 
20+ 
20+ 

9 

559 
579 
592 
545 
697 

0 
0 
0 
0 

° 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 

5 

12 

16 

0 
0 
0 
0 
0 

5.85 
5.02 
5.43 
5.89 
5.45 

2.41 
1.41 
1.83 

1.22 

1.07 
1.09 
1.09 
1.39 
1.40 

10 

10+ 

16 

10 

17 

2.9 
1.5 
3.0 
5.5 

4.0 

1 

2 
2 

13 

13 
14 

11 
8 

10 
8 

12 

4 

4 
4 

4 
5 

2 
2 
3 
3 

1 

SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WEST  MEDWAY 

56.8 
51.0 
55.0 
53.3 
55.7 

37.3 
32.1 
33.5 
33.1 
33.5 

47.1 
41.6 
44.3 
43.2 
44.6 

-  2.S 

-  2.7 

70 
70 
71 
72 
72 

26+ 

22 

21 

25 

25 

29 
24 
24 
24 
23 

20+ 
21  + 

9+ 

9 
20+ 

531 
695 
515 
645 
503 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
18 
10 
15 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

4.36 
2.99 
4.65 
5.31 
7.41 

.50 
.96 

.95 
.48 

1.20 
1.17 
1.35 

16 
17 
16 
16 
16+ 

T 
2.5 
1.0 
1.8 
1.5 

0 

1 

T 

T 

10  + 

13+ 
13 

9 

11 

9 

8 

11 

4 
0 

4 
4 

5 

0 
0 

1 
3 

4 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

56.0 
53.0 
49.5 
52.9 

34.4 
36.6 
34.1 
33.8 

45.2 
44.8 
41.8 
43.4 

-  2.1 

-  2.0 

-  2.3 

70 
70 
66 
59 

21 
25 
21 
27 

25 
26 
25 
24 

20+ 

4 

3 

20 

587 
598 
585 

540 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

11 

6 

15 

15 

0 
0 
0 

0 

6.06 
5.03 
5.72 
6.10 

2.36 

2.23 
2.24 

.85 
1.31 
1.15 
1.07 

10 
16 
15 

1 

2.5 

9.5 

10.2 

0 

2 

14 

13 

10 

10 

9 

6 
4 

5 
6 

0 

1 
3 
3 

DIVISION 

44.0 

-  2.8 

5.24 

1.45 

4.1 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT       1 IV. 

BROCKTON 

EAST  WAREHAM 

EOGARTOWN 

FALL  RIVER 

52.2 
55.9 
52.8 
52.8 
54.0 

38.3 
34.8 
34.4 
31.6 
37.4 

45.3 
45.4 
43.6 
42.2 
45.7 

-  1.9 

-  2.1 

-  1  .5 

71 

71 
75 
75 

21 
25 

25 
25 

25 

32 

28 
27 

21 
31 

13+ 
21  + 
20 
4 
20+ 

587 
579 
5  34 
678 
570 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
9 

13 

21 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

5.59 
5.15 
5.54 
5.35 
5.28 

3.13 
1.52 
1.50 

1.44 

1.53 
.98 

1.42 
.95 

2.01 

16 
10 
17 
11 
15 

2.0 
T 

T 

.2 

T 
T 
T 

0 

19  + 

13 
13 

8 
10 
10 

9 

7 

5 
4 
5 

: 

4 
0 
1 
0 

1 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT      R 

NEW  BEDFORD 

53.0 
52.1 
55.5 
49.2 
54.7 

34.8 
34.5 
34.0 
36.7 
39.6 

43.9 
43.3 
44.8 
43.0 
47.2 

.6 
.2 

71 
73 

67 
73 
72 

21 
25 
23  + 
25 
26+ 

26 
23 
27 
29 

33 

20 

5 

10 

'• 
3 

624 
544 
599 
555 
528 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 

ll 

3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.76 
5.06 
5.75 
5.88 
3.46 

1.41 

2.35 

2.43 

-   .12 

1.47 

.98 

.82 

1.32 

1.22 

15 
10 
10 
15 
15 

2.6 

T 

.1 

T 

1 

T 
0 
0 

2 
13 

9 

11 

8 

6 

5 
5 

6 
4 

0 
0 

2 
1 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

53.9 
51.1 
53.2 

50.1 
51.1 

36.3 
36.6 
34,4 

35.8 
36.5 

45.1 
43.9 
43.8 
43.0 
43.8 

-  2.3 

59 
55 
74 
57 
59 

25 
25 
?7 
21 
21 

30 
28 
26 
30 
32 

20+ 
18 

5 
20+ 

9+ 

589 
628 
5  30 
655 
630 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
9 
11 
7 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

5.93 
4.81 
5.47 
6.39 
5.35 

1.99 

1.12 
.95 
2.19 
1.78 
1.25 

13 
10 
17 
15 
16 

.6 

3.0 

T 

T 
T 
0 

1 
13+ 

9 

11 
9 
7 

12 

5 
4 
4 
4 
3 

2 

0 

2 
4 
1 

SANDWICH 
TAUNTON 

53.6 
55.5 

38.6 
35.2 

46.1 
45.4 

-  1.2 

72 
75 

23 
25 

32 
26 

9 
9 

561 

580 

0 
0 

0 
0 

1 
8 

0 
0 

5.18 
5.03 

2.29 

1.40 
1.35 

16 
15 

.1 

0 
0 

6 

10 

: 

3 

3 

DIVISION 

44.4 

-  1.7 

5.53 

1.78 

.7 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

BERLIN 
BETHLEHEM 
COLEBROOK 
FABYAN 

47.2 
48.6 
46.3 
47.8 
46.2 

30.7 
30.7 
30.0 
30.5 
28.6 

39.0 
39.7 
38.2 
39.2 
37.4 

.5 
-  2.8 

55 
59 
55 
55 
64 

21 
22 
22 
21 
21 

20 
18 
20 
19 
15 

20 

3 

1 

20 

20 

774 
754 
798 
759 
821 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
2 

22 
17 
Z2 
21 
24 

0 
0 
0 
0 

0 

4.12 
4.87 
3.44 
3.35 
4.59 

1.75 
.77 

.71 
1.08 
.66 
.89 
.98 

23 
2 
23 
25 
11 

20.7 
22.0 
14.5 
5.2 
27.5 

7 
7 

4 

11 
2 

3  + 

12 
8 

11 
8 

14 

2 
4 
2 
3 

1 

0 

1 
0 
0 
0 
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CONTINUED 

Tern 

petafure 

recip 

ilohon 

§.  1 

«  E 
1  1 

1 
< 

1 

It! 

1 

X 

1 

J 

c 

No  o(  Days 

o 

z  2  S 

1  6  E 

S 
1 
i5 

1 

Snow,  Slool 

No  ot  Dsys 

$raiKy> 

M,. 

Mm 

J 

II 
„  o 
S  S 

2 

i 

s 

o 

S 
o 

B 

5 

S 

0 

o 

5  « 

5  J 

^ 

5  I 

FIRST  CON«  LAKE 
GRAFTON 
tTMOUNT  WASHINGTON        //R 
PINKMAM  NOTCH 

42. 3M 
50.5 
26.7 
43.9 

26. OM 
29.3 

15.0 
28.7 

34. 2M 
39.9 
20.4 
35.3 

-  1.3 

-  1.6 

-  1.4 

58 
69 

37 
54 

22 
21 
22 

21 

13 

17 

6 

20 

20+ 
20 
19+ 
20 

854 

746 

1334 

854 

~o" 

0 
0 
0 

~o" 

0 

25 

0 

IT 

23 
30 
25 

~0 
0 
0 
0 

*.»9 

3.82 

10.69 

4.96 

1.04 

4.82 

.03 

.58 

2.00 

.71 

10 

10 

1 

26.6 
16.0 
59.5 

34.0 

27 
16 

4 

21  + 
2  + 

11 

19 

13 

2 
6 

3 

0 
4 
0 

DIVISION 

38.0 

-  1.3 

4.21 

.57 

20.8 

SOUTHERN 

BLACKWATER  0AM            R 

CAMPTON 

CONCORD  we  AIRPORT        R 

CONWAY  i  N 

DURHAM 

50.1 
50.8 
52.2 
50.9 
54.2 

33.2 
32.5 
32.9 
30.6 
32.9 

41.7 
41.7 
42.6 
40.8 
43.6 

.4 
-  1.4 

65 
71 
71 
69 
70 

29 
ZZ 
21 
22 
21 

25 
21 
21 
20 
23 

20 
20 
20 
20 
9 

592 
693 
665 
720 
632 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
15 
15 
21 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

4.37 
3.39 
3.35 
5.29 
5.29 

.27 
2.53 

.98 
.80 
.81 
1.16 
.90 

17 

2 

1 

17 

14 

6.0 
3.8 
3.9 
23.5 
8.5 

8 
2 

2 
7 
4 

2  + 
14 
14 

2 
13 

9 
8 
9 

7 
12 

5 
3 
2 
5 

7 

0 
0 
0 

2 
0 

EAST  OEERING 
FRANKLIN  1  NW 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 

48.5 
53.9 

50.8 
54.3 

50.7 

30.3 
32.7 
32.2 
30.8 
33.6 

39.4 
43.3 
41.5 
42.5 
42.2 

-  .3 

-  1.8 

-  2.3 

67 
71 
70 
71 
72 

21 
21 
21 
21 
21 

19 
22 
23 
21 
26 

20 

20 

20+ 

20+ 

20 

762 
644 
597 
564 

579 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
18 
19 
22 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

5.01 
4.55 
4.35 
3.84 
4.61 

1.06 

1.16 

.26 

.82 
.73 
1.01 
.75 
.95 

13 
23 
16 
11 
2 

21. 0 

4.0 

7.5 

5.1 

16.3 

11 

T 
2 
8 

13 

10  + 

11 

14 

11 

10 

11 

9 

7 

6 

4 
3 
3 

5 

0 

0 

1 

0 

0 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA   2  NNW 

49.1 
52.1 
52.8 
46.4 
52.2 

31.7 
33.9 
30.6 
31.2 
32.1 

40.4 
43.0 
41.7 
38.8 
42.2 

-  1.5 

-  2.9 

68 
71 
70 
62 
69 

21 
22 

21 
21 
21 

21 
25 
18 
25 
21 

20 

20 

3 

20+ 
20 

732 
555 
593 

777 
577 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
15 
23 
19 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

3.44 

4.73 
4.53 
4.89 
5,45 

.96 

1.88 

.71 

.99 

.75 

1.03 

1.12 

10 
17 
17 
10 

17 

23.5 
3.4 

3 
19 

13 
14 

10 
3 
12 
11 
11 

2 
5 
3 
4 

5 

0 
0 
0 

1 

1 

NORTHWOOD 

PETERBORO   2  S 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM        R 

52.2 

50.7 
46.9 
51.4 
50.3 

32.7 
31.9 

31.1 
32.7 
31.5 

42.5 
41.3 
38.5 
42.1 

41.0 

70 
68 
62 
72 
59 

21 

21 

29+ 

21 

22 

28 
21 
21 
26 
22 

20+ 
20 
20 
20 
21  + 

667 
704 
785 
681 
714 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
20 
21 
18 
20 

0 

0 
0 
0 
0 

5.32 

6.87 
3.17 
6.46 
3.55 

.93 

1  .50 
.70 

13 

10 
17 

7.0 
24.7 

4.7 
9.5 

5 

9 

3 

14 

10 

u 

12 

8 
8 

4 

4 
3 

0 

0 
4 
0 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

54.9 
52.6 
50.5 

32.5 
31.8 
31.7 

43.8 
42.2 
41.1 

72 
58 
58 

21 
21 

21 

25 
23 

21 

21  + 

20 

20 

627 
677 
711 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

17 
20 
18 

0 
0 
0 

5.28 
4.83 
3.13 

1,27 

1,25 
,82 
.80 

10 

1 

23 

9.7 

3.5 

2 

3 
T 

13 

1 

13  + 

13 

10 
10 

4 
4 

2 

2 
0 

0 

DIVISION 

41  .7 

-  2.0 

4.64 

1.09 

10.3 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP        R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT     R 

49.9 
53.4 
55.4 
54.1 
53.7 

37.3 
33.9 
34.4 
37.8 
37.1 

43.5 
43.7 
44.9 
46.0 
45.4 

-  1.3 

-  .7 

-  .5 

67 
73 
75 
72 
75 

25 
25 
25 
25 
26 

31 
27 
25 
31 
30 

5 

3 
20+ 

4 
20 

534 
633 
590 
554 
581 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
15 
11 

4 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

5.24 
5.09 
8.02 

7.32 

2.87 
4.19 
3.95 

1.21 
1,35 
2,00 

2,12 

15 
15 
16 

15 

T 

.0 

.3 

0 
0 
T 

13 

9 

7 

11 

8 

7 
5 
6 

5 

2 
4 

3 

3 

DIVISION 

44.7 

-  1.9 

5.92 

3.14 

.1 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

49.3 
49.2 
50.5 
49.4 
48.3 

31.1 
29.9 
31.8 
32.4 
32.2 

40.2 
39.6 
41.2 
40.9 
40.3 

-  .5 

-  1.3 

66 
70 
58 
59 
59 

21  + 

22 

21 

22 

22 

22 
19 
21 
24 
22 

20 
9 
20 
21  + 
20 

737 
755 
708 
715 
736 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
23 
19 
15 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

3.95 

4.77 

3.60 
4.57 

.78 
1.63 

,71 
,95 

1,03 
,96 

2 
17 

17 
17 

15.0 
11.6 

5.5 
11.5 

12 
5 
5 

3 
7 

4  + 
11 
2 
3 
3 

10 
10 

6 

9 

5 
3 

3 

3 

0 
0 
0 
1 
0 

MONTPELIER  FAA  AP 
rtMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 
SAINT  JOHNSBURY 

45.2 
33.8 
47.4 
43.9 

51.5 

31,5 
22. 5M 
30.8 
28.9 
32.2 

38.4 
28. 2M 
39.1 
36.4 
41.9 

-  1.2 
.9 

55 
51 
58 
54 
71 

21 
21 
21 
21 
21 

23 
15 
21 
20 
21 

20 
3 
20 
20 
20 

793 
1102 
759 
854 
585 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

18 

0 

1 

0 

22 
28 

20 
25 

18 

0 
0 
0 
0 
0 

4.07 
6.11 
4.50 
3.52 
3.82 

1.50 
.95 

.77 
.75 
.85 
,79 
.68 

10 
3 
26 
16 
23 

15.8 
6.5 

3 

52 

4 

11 
14 
11  + 

12 
15 
12 

10 
9 

2 

5 
3 
2 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

48.3 
49.2 

30.8 
27.3 

39.5 
38.3 

58 
70 

22 
22 

22 

17 

20 
20 

755 
795 

0 
0 

0 
0 

22 
28 

0 
0 

4.78 
4.02 

.86 

.94 
,65 

26 

11 

19.0 

9 
9 

3 
4 

0 
0 

DIVISION 

39.5 

-  1.4 

4,15 

1,10 

12,4 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT     R 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

51.6 
46.8 
51.4 
50.9 
51.7 

32.5 
30.2 
34.7 
32.3 
35.5 

42.1 
38.5 
43.1 
41.5 
43.5 

-  3.8 

-  1.7 

-  1.0 

69 
57 
58 
58 

57 

21 
21 
21 
21 
28  + 

20 
21 
23 
20 
23 

20 
20 
9 
20+ 
20 

679 
788 
652 
593 
635 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 

0 
0 

0 

15 
23 
12 
17 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

4.04 
3.96 
3.20 
4.08 
2.58 

1.33 
-   .32 

,97 
,92 
.53 

,46 

11 
25 
10 

26 

i.o" 

7.0 
3.5 

1 

2 

2 

1 

8 
11 

10 

1 

12 
11 
10 

9 

1 
2 
2 

0 

0 

0 
0 

0 

SAINT  ALBANS  BAY 

50.1 

34.1 

42.1 

67 

21 

25 

20+ 

581 

0 

0 

12 

0 

3.79 

.55 

11 

3.5 

1 

13 

13 

1 

0 

D I V  I S I  ON 

41.8 

-  2.2 

3.53 

,55 

3.8 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

50.6 
51.8 
47.6 
42.2 
52.4 

32.7 
30.6 
30.7 
27.7 
32.6 

41.7 
41.2 
39.2 
35.0 
42.5 

-  1.4 

-  2.8 

73 
70 
65 
51 
71 

22 
21 
22 
22 
22 

24 
21 
22 
11 
23 

9 
20+ 
20 
20 

9 

594 
708 
768 
893 
669 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
5 
0 

17 
22 
22 
25 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

4.60 
5.00 
5.79 
5.28 
6.03 

1.20 
1.40 
1.59 
1.21 

,97 
.82 
.92 

1.17 
1.29 

17 
10 
11 
11 

17 

1.0 
15.8 
17.0 
27.8 

1.5 

T 

7 

20 

31 

1 

17  + 
10 
14 
14  + 
17  + 

9 
11 
13 
15 
10 

3 
3 
4 
4 
4 

0 
0 
0 

2 

1 

WOODSTOCK  3  ENE 

49.1 

30.9 

40.0 

-  3.2 

68 

22 

20 

9 

745 

0 

0 

21 

0 

4,72 

1.15 

1,05 

17 

9.5 

11 

3 

1 

DIVISION 

39.9 

-  2.0 

5,24 

1.34 

12.1 

See   Refetence    Notes   Following    Slarion   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

CONNECTICUT" 


Day  of  Month 


13      14      15 


ANSONIA 
BAKERSVILLE 
BALTIC 
SARKHAMSTEO 
8R10GEPORT  WB  AP 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLir-jTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 


1  S 


COLLINSVILLE 
COVENTRY 
CREAM  HILL 
OANBURY 

DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLDy/R 

HARTFORD  W8  AIRPORT     R 

LAKE  KONOMOC 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM    R 

MIODLETOWN  h    W 

MILFORD 

MOUNT  CARMEL 

NATCHAUG  RANGER  STA 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT    R 

NORFOLK  2  SW 

NORTH  BHANFORD 

NORTH  GUILFORD 

NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PAUCHAUG  FOREST 
PROSPECT 

PUTNAM 

putnam  lake 
rocky  river  dam 

round  pond 
salisbury 

saugatuck  reservoir 
shepaug  oam 
shuttle  meadow  resvr 
stafford  springs 
stamford  5  n 

stevenson  dam 

STORRS 

TORRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 
WESTBROOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  MARTLAND 
WHIGVILLE  RESERVOIR 

WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 


6.47 
4.42 
7,81 


6.85 
3.32 

5,59 


4.9q   .09 


6 

1.20 

.43 

1 
4 

T 

.99 
.92 

6 

l.Ot 

.55 

2 

I 

T 

.36 

1.05 
1.30 
1.26 


i.ie  .05 


.21 

1.80 

1.80 

.15 

1.10 

.32 

.59 

.49 

.02 

1.56 

T 

.37 

2.00 

1.92 

T 

.80 

1.68 

1.29 

2.35 

1.43 


14 

1 

45 

22 

2 
1 

35 

81 

25 

1 
1 

86 
05 

90 

2 

1 

08 
.07 

25 

1 

.61 

.08  1.71 

.95 

•    1.16 


.80 

.40 
2.14 

.79 
1.62 

.79 

.73 


1.14 
•  66 
1.26 


.94 
1.27 
.33 


1.21 
1.71 
1.49 


AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

5 

49l 

.08 

BANGOR  DOW  FIELD 

5 

Oil 

.95 

BAR  HARBOR 

6 

16' 

.04 

BELFAST 

5 

661 

.10 

e INGHAM  WYMAN  OAM 

3 

43 

.70 

BRASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CORINr;\ 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  S 

ELLSWORTH 

FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
GARDINER 

GILEAD 
GREENVILLE 

HIRAM  2    S 

MOULTCN  FAA  AIRPORT 

HOULTON  1  NE 

JACKMAN 

J0NES80R0 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 
MIDDLE  DAM 

MlLLINOCKET 

MlLLlNOCKET  FAA  AP 

MOOSEHEAO 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

PORTLAND  wa  AIRPORT 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
RUMFORD  3  SW 


RUMFORO  POWER  i 
SANFORD  2  NNW 
SOUTH  ANDOVEH 
SOUA  PAN  DAM 
THE  FORKS 


ANT 


5.90    1.50 


.16    1.07       T 


6.48    1.22 


.07 
.03 


.53 

.11 

T 

.31 

.28 

T 

.99 

.98 

•  0? 

.38 

.28 

T 

.17 

•  42 

T 

.44 

.19 

.01 

• 

.65 

.04 

..01 

T 

.07 

.05 

T 

.92 

.04 

•  02 

.10 

.03 

.36 

.31 

•  12 

.21 

.40 

.11 

.53 

•  62 

.20 

.73 

.38 

.42 

.15 

.91 

.09 

.60 

.21 

.45 

.02 

.21 

.49 

.18 

.62 

.31 

• 

.96 

T 

.67 

.22 

.34 

.33 

1.46 

.21 

T 

•  01 

.83 

.01 

.02 

.17 

.04 

.03 

.47 

.07 

.10 

.51 

.01 

.12 

.70 

.12 

.96 

.07 

.50 

.20 

1.00 

.45 

.20 

.88 

T 

.55 

.01 

T 

.82 

.00 

.07 

T 

.60 

.07 

.75 

.25 

.07 

.81 

.07 

T 

.80 

.07 

.64 

.08 

.97 

.09 

.92 

.02 

.09 

.07 

•  27 

.44 

* 

.32 

.26 

.13 

.11 

.81 

T 

•  14 

1.30 

.04 

.2U 

.02 

.60 

.51 

.61 

•  26 

.66 

.30 

.86 

.47 

.27 

.04 

.21 

.47 

T 

.50 

.30 

.01 

.35 

.20 

.83 

.45 

1.03 

.14 

T 

.15 

.41 

.01 

.04 

.50 

.05 

.16 

.34 

.06 

.90 

T 

.70 

.05 

.49 

.04 

.46 

• 

.14 

.28 

.20 

.61 

.10 

1.58 

.07 

.79 

.99 

.l-J 

.72 

.60 

.37 

.51 

.76 

.76 

.01 

.82 

.23 

.54 

.17 

.77 

.13 

1.15 

.01 

T 

.59 

.12 

T 

.05 

.22 

.17 

.63 

.01 

.21 

.71 

T 

.09 

•  07 

.01 

.20 

.35 

.13 

.36 

.25 

•  23 

.02 

.15       .46       T 


5.23       .07    1.21 


0*. 

.43 

T 

.4^ 

,17 

63 

.34 

.64 

,19 

91 

.34 

.83 

.21 

.16 

.09 

.33 

.55 

.20 

.02 

.50 

16 

.14 

.18 

.57 

28 

.26 

.70 

.22 

36 

.34 

.57 

.29 

65 

.63 

.01 

.35 

.69 

i3 

.74 

.11 

,78 

.58 

.17 

.68 

.'.9 

.12 

.63 

.29 

,05 

.21 

06 

,80 

,06 

.10 

.94 

s  loUowing  Slalion    Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Contmu«d 


Day  of  Month 


13      14       15 


16      17      18 


28      29      30 


WEST  8UXT0N  2  NNW 
WEST  ENFIEI-D 
WOOOLANO 


MASSACHUSETTS 

AOAMS 

AMHERST 

ASH8URNHAM 

ASHLAND 

BAftRE    FALLS    OAH 

BEDFORD 

ftEECHWOOD 

aELCHERTOWN 

BIRCH    HILL    OAH 

BLUE    HILL    HS  / 

BOSTON  WB  AIRPORT     / 

flOYLSTOM 

BROCItTOH 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHARLES  RIVER  VILLAGE 

CHATHAM  LTSTA 

CHESTERFIELD 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  PEPPERELL 

EAST  HAREHAM 
EDOARTOHN 
FALL  RIVER 
FITCM8URG  2  S 
FRAMINGHAH 

FRANRLIN 

GARDNER 

GROTON 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 

HEATH 
HINGHAM 
MOLYOK.E 
HOOSAC    TUNNEL 
HUeOARDSTON 

MYANNIS    2    NNE 
IPSWICH 

ICNIGHTVILLE    DAM 
LAWRENCE 
LOWELL 

NIDOLEBORO 

HIOOLETON 

MILFORD 

NANTUCKET    WB    AIRPORT 

NEW    BEDFORD 

NEWSURYPORT 
NEW  SALEM 
NOR THP RIDGE 
NORWOOD 

PELHAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  3  N 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 

PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  1  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 
ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
SE6REGANSET 
SHEL8URNE  FALLS 

SOUTHBRIDGE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 

STOCKBRIOGE 
TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

WARE 

WASHINGTON  2 
WEST  CUMMINGTON 
WESTFIELD 
WEST  MEDWAY 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WINCHENDON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 


NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 

BETHLEHEM 
SLACKWATER  DAM 
BRADFORD 


CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT 


6.01 
4.  79 


1.33      .14      T 

.»0      .11 
.52      .17 


05 

.06 

T 

.23 

.01 

08 

.05 

.02 

.38 

.80 

es 

.O* 

.32 

.03 

98 

.28 

T 

.69 

.18 

0* 

.18 

.02 

.17 

.46 

1.03  T 
1.03  T 
.98       .22 


4.61 
5.94 
3.08 

5.06 
6.64 
5.75 
5.02    : 
5.43    : 

5.86 
5.75 
5.43 
5.88 
3.46 

7.10 
4. 58 
5.65 
5.37 
4.98 

6.34 


S.IB    : 

5.66 

5.45 


6.03 
2,99 
4.66 
5.31 


.07 
.45 
.25 
.76 


3-39      .05 


.56 

.38 

.73 

.32 

.67 

.0& 

.35 

.75 

.32 

.54 

.36 

.ftO 

.03 

.26 

.25 

.87 

.06  .23 
.05  .17 
.05      .22 


.18  1.41 
.68  .52 
■30       .05 


.26       .93       T 


.03    1.42 

1.04 

.<f5       .38 


1.86 
.hi 
1.15 


T  l.*5 

1.15 

.05    1.02 

T  1.31 


.02    1.62 

1.07 

.70 

.65       .05 


.77 
1.14       T 
.02    2.19 


1.36       .57 


1.10  .10 

.06  1.37 

1.35  .08 

.71  .58 

1.31  T 

.35       .02  .57 

1.15  T 

1.02  .04 


.32 
.57 

.03 

.27      . 

.23 

.03 

.60 

.10 

.39 

.06 

.35 

.02 

.41 

,16       . 

.37 

.03 

.<•<• 

.07 

.05 

.07      T 
.02 

.18      T 

.25      I 

.06 
.02       T 


.35 
.12 

.07 


,u5       .23       .09 
.21       .24 
.74       .13 


Oles  loUowing  Siaii 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


13       14       15 


COLEBROOIC 
CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
DIXVILLE  NOTCH 
DUBLIN 

DURHAM 

EAST  OEERING 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FIT2WILLIAH 
FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
GILMANTON 
GRAFTON 

GREENVILLE 

HANOVER 

JEFFERSON 

tCEENE 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 


MOUNT  WASHINGTON 
NASHUA   2  NNW 
NEWPORT 
NORTHWOOD 
OTTER  BROOK  DAM 

PETERBORO   2  S 
PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

SOUTH  DAN8URY 

SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE  1  SE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WALPOLE  2 
WEST  H-ENNIKER 

WEST  RUMNEY 
WHITEFIELO 
WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 


YORK  POND 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


WOONSOCKET 


VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NNW 

BETHEL  I*  N 
BLOOMFIELO 
BURLINGTON  W6  AIRPORT 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DANVILLE 
DORSET  1  S 
EN0S8UHG  FALLS 
GILMAN 
HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

MAYS  MILL 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AP 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWFANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

PERU 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
HEADSBORO  1  SSE 
ROCHESTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 
SAINT  J0HNS6URY 
SALISBURY 
SEARSBURG  MOUNTAIN 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEWBURY 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 

WAITSFIELD  1  S 
WAROSBORO 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 


3.35 

.06 

.51 

.09 

3.35 

.81 

T 

5.2! 

T 

.85 

.02 

6.1<^ 

.69 

T 

3.B1 

* 

.63 

6.29 

.65 

.40 

5.01 

.80 

.02 

.05 
.02 
.32 


4.13 

.16 

.51 

4.55 

.69 

,ZZ 

4.1£ 

.04 

.83 

3.62 

.16 

.77 

.36 
.09   .48 

.04   .95 


3.65 

4.04 
6.55 


.10   .44 

•     .50 
.71   .12 
.70 
1.06 
.04   .45 

.98   .05 
.05   - 
.07   .48 
.07   .29 
2.58 

T     .78 


5.00   .06   .21 


.131 
T 

.12 

T 

.02 

.10 

.17 

.01 

.041 

.02 

1 

.02 

,45 

.03 

.09 

T 

' 

.50 

.06 

.06: 

.08 

.28 

.03 

.03 

T 

.75 

.27 

.04 

.16 

T 

.09 

.12 

OB 

.75 

.93 

.63 

71 

.0'» 

.43 

09 

.32 

.01  .01 
.02  .13 
.02   .01 


.26 

.78 

.Ob! 

.S8 

.101 

.48 

.35 

.08 

.01  1.10   .10 


1.14 
1.46 

1.17 
1.34 


1.21 
1.35 

2.00 


.05   .37   .04| 


1.0  3   .16' 


.<.9 

.20 

.80 

.34 

.42 

.24 

.96 

T 

.27 

.10 

.63 

.26 

.27 

,20 

,22 

.31 

.07 

.00 

.25 

.10 

.20 

.?u 

.37 

.27 

.12 

.43 

.24 

.45 

.28 

.35 

.58 

.08 

.17 

.02 

.62 

.33 

.84 
.02 

T 

.07 
.03 

.29 

.17 

.96 

.i<» 

.33 

.48 

.31 

.33 

.30 

.17 

.70 

.22 

.74 

T 

.42 

.32 

.1' 

.35 

.13 

.15 

.10 

.79 

.07 

.37   .76   .03 


,23  1,04 

.12   .75  T 

.19  ,02 

.30  .20 
.17   .29 

.45  .08 

.34   .60  .101 

.47  T     ; 

.14  .03 

.36   .95  .02 


•  10   T 
.12   .06 


.25 

.10 
.05 


T     .69  .02 

•19   .18 

•27  .14 

.53  .2& 

.U9   .53  .15 

.24   .20 


•  33 

•  02 


.70   .011   .08 


WOODSTOCK  3  ENE 


.35       .11 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1961 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  MB  *P 

BULLS  BRIDGE  DAM 

COLCHESTER 

COVENTRY 

CREAM  MILL 

DANBURY 

FALLS  VILLAGE 

GROT  ON 

HARTFORD  8RA1NAR0  FLO 

HARTFORD  KB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

HIODLETOWN  4  M 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  MB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SW 

NORMALi;  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAU6  DAM 

STAMFORD  S  N 

STORRS 

WAIERBURY  RADIO  WBRY 

WESTBROOK 

WIGWAM  RESERVOIR 


MAINE 
AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

BANGOR    DOW    FIELD 

BAR    HARBOR 

BELFAST 

8RIDGEWATER 

8RIDGT0N    1     NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  Wa  AIRPORT 

CORINNA 

OAMARISCOTTA  MILLS 


DayOi  Month 


k2   4a   47 


42   42 
33   32 


38   4S 

30   31 


51   46   42 
32   31   27 


29   27   26 


40   45 
32   32 


33   35   30 


33   32   31 


41   47 
33   32 


52   45 
33   35 


43   46 
32   32 


34   34   32 


45   34   38 
23   29   26 


48   43 
33   35 


56  47  47 

33  36  31 

42  48  48 

33  34  29 


50   48   43 
31   32   28 


43   46 
33   31 


35  33  28 

45  50  50 

33  33  28 

52  42  42 

32  34  28 


53 

58 

52 

52 

51 

32 

38 

38 

33 

35 

52 

54 

50 

49 

48 

29 

27 

32 

30 

33 

54 

55 

47 

52 

48 

29 

29 

32 

29 

32 

48 

55 

54 

45 

50 

22 

22 

27 

25 

32 

48 

53 

44 

46 

45 

27 

30 

31 

31 

29 

50 

55 

50 

50 

54 

27 

30 

35 

32 

32 

49 

53 

48 

45 

43 

22 

23 

28 

28 

32 

52 

59 

50 

54 

51 

28 

29 

38 

33 

35 

52 

56 

48 

51 

50 

25 

28 

38 

29 

31 

54 

59 

49 

52 

52 

24 

29 

36 

32 

33 

54   54 
36   39 


57   50 
36   3  8 


27   28   29 


53   58 

37   41 


49   59   59 
28   31   38 


MAX 

38 

42 

MIN 

31 

29 

MAX 

40 

40 

MIN 

30 

31 

MAX 

45 

45 

MIN 

27 

33 

MAX 

48 

48 

MIN 

23 

33 

MAX 

45 

44 

MIN 

16 

32 

MAX 

45 

45 

MIN 

31 

30 

MAX 

39 

48 

MIN 

30 

34 

MAX 

43 

39 

MIN 

16 

29 

MAX 

41 

43 

MIN 

24 

30 

MAX 

46 

47 

MIN 

30 

33 

58   48 
22   29 


53   46 
28   30 


50   51 
30   31 


54   57   54 
29   31   37 


50   55   45 


47   50   50 
29   38   38 


20   25   32 


44   50   50 
33   27   36 


49   56   50 
33   27   30 


22   29   34 


32   32   3  3 


9   10   11   12   13   U   15  16   17   18   19   20  21   22   23  24   25   26  27   28   29   30   31 


49   53   50 
26   32   21 


48   49 
3  3   34 


52   51   53 
2  7   34   30 


53   52   50 


53   52 
38   35 


59   51   52 
31   36   29 


53   50 
24   28 


47   45 
27   32 


31   33   29 


43   45 
37   35 


57   53   52 
24   32   29 


51   43   52 
35   32   31 


50   45 
36   32 


46   45   56 
31   32   30 


45 

46 

45 

40 

26 

34 

31 

32 

54 

55 

51 

48 

32 

31 

33 

32 

54 

53 

49 

53 

36 

39 

38 

38 

42   48 
34   36 


40   45 
33   33 


54   42 
33   33 


41   39   54 
30   30   33 


32   34   34 


32  32  30 

46  48  57 

35  34  40 

42  48  57 

35  36  39 

41  47  56 

34  36  38 

57  41  47 

31  35  37 


34   34   39 


44   51   55 


50 

34 

38 

26 

31 

32 

52 

45 

51 

37 

38 

39 

57 

46 

52 

38 

36 

41 

40 

48 

60 

36 

35 

38 

53 

42 

54 

25 

31 

33 

55 

42 

55 

32 

33 

32 

49 

49 

56 

34 

37 

32 

38   45   54 
31   32   36 


48 

45 

59 

34 

33 

45 

54 

57 

37 

31 

32 

55 

43 

56 

35 

32 

32 

43   39   51 
27   33   35 


27   35   36 


27   32   34 


31   24   34 


42   42   55 
30   36   38 


23   32   30 


52   39   53 


40   52   54 
35   37   36 


51   64 
34   29 


32  32  29 

57  41  52 

30  32  26 

48  43  58 

30  30  32 

45  48  60 

32  34  31 


41  50  52 
30  35  32 

42  45  60 
33  35  33 

43  46  62 
33  32  31 

60  41  47 


45   52 
33   35 


40   53   55 
33   36   34 


31   30   31 


42   52 
36   3  5 


59   46   52 
33   35   34 


48   60 
36   25 


40 
36 


32   32   32 


50   52   58 
33   34   30 


29   32   30 


53   56 
34   2  8 


30   31   33 


32   33   33 


55 

48 

38 

36 

33 

32 

46 

43 

38 

32 

32 

31 

54 

50 

40 

31  30  31 

42  38  52 

34  34  32 

40  34  38 

31  28  28 

42  37  48 

31  31  31 

52  37  47 

33  32  32 


54  44 
35  39 

57  51 
30  33 

58  48 

30  31 

52  54 

29  26 

50  48 

30  35 

55  45 

31  35 

53  51 
28  29 

53  48 

33  37 

55  54 
31  34 

56  53 
31  31 

44  57 

30  28 

53  53 
33  33 

54  47 
30  35 


39   33   40 


36   49 

29   31 


57   50   54 


52   56 
34   33 


56   48 
31   29 


51   49 
29   33 


51   53 
31   31 


54   47 
32   33 


53   53 
31   32 


55   49 
29   31 


54   53 
31   38 


33   36   31 


30   34   35 


44   41 
28   34 


41   37   36 


46   54 
27   31 


32   38   35 


28   28   23 


32   3  2   34 


44   56   61 
35   34   36 


42   61   67 
30   27   25 


48   65 
26   21 


50   54   64 
33   18   20 


42   54   63 
31   31   37 


59   68 

31   30 


45   60   66 
33   20   22 


45   59   61 
34   28   29 


46   60   65 
34   26   31 


45   62 
32   29 


51  51  60 

31  29  40 

45  61  62 

33  30  29 

45  56  56 

35  33  30 

48  36  55 

32  23  27 

43  44  58 

37  34  32 

55  50  64 

35  26  30 

42  62  68 

28  20  23 


57   65 
28   31 


49   53   62 
34   28   26 


44   61   62 
34   29   28 


42   60   63 
31   26   35 


57   67 
29   29 


30   22   23 

54   55   62 
34   25   26 


59  63 

30  32 

44  62 
30  27 

43  60 

30  26 

47  64 
30  28 

45  57 
19  16 

48  63 

29  27 

48  60 

32  33 

43  50 

17  23 

47  65 

27  23 

45  61 

30  28 


63   71   52 


66   68   57 


64  66  66 

41  46  32 

63  63  62 

47  46  46 

67  68  60 
49  50  45 

68  67  67 

48  50  35 

63  69  57 

43  42  43 

66  67  55 


65   68   67 


61   66   66 


65   68   62 


64   70   70 


67   66   53 


64   65   65 


45   48   42 


65   68   67 


51   53 
38   37 


57   51   57 


62  58  62 

29  37  32 

56  49  48 

21  33  29 

66  62  59 


50  62  59 
38  39  40 

51  40  46 
28  31  27 

65  56  63 


60   58 
34   37 


75   79   60 


78 

75 

58 

58 

45 

58 

41 

51 

40 

34 

40 

38 

72 

74 

73 

62 

60 

51 

44 

52 

39 

31 

39 

38 

67 

70 

58 

60 

50 

52 

47 

50 

35 

40 

36 

34 

77   75   63 
48   52   40 

68   70   63 


74   77   60 


74   75   62 


56 

76 

75 

63 

62 

50 

44 

52 

40 

34 

39 

39 

71 

75 

72 

62 

58 

50 

48 

53 

40 

40 

40 

38 

76 

76 

63 

60 

46 

57 

46 

52 

42 

36 

40 

39 

70 

76 

59 

58 

46 

58 

46 

48 

44 

41 

42 

42 

57 

65 

66 

57 

60 

39 

44 

50 

36 

37 

36 

34 

56   78   76 


71   76   64 


75   78   65 


56   45   55 


41   34   34 


45   56 
37   33 


54   50   59 


46   44   49 
32   22   27 


57   48   58 
46   42   37 


32   26   29 


56   50   55 
40   31   31 


59   52   66 


59   48   56 


55   53 
38   36 


65   43   59 


66 

78 

78 

65 

62 

53 

48 

52 

42 

41 

41 

40 

73 

75 

64 

61 

43 

60 

46 

48 

41 

36 

35 

40 

66 

70 

60 

62 

42 

54 

46 

50 

35 

39 

37 

35 

67 

72 

70 

60 

61 

48 

48 

54 

40 

36 

38 

36 

78 

76 

65 

69 

53 

58 

47 

53 

40 

38 

42 

37 

73 

73 

62 

60 

44 

56 

45 

44 

38 

37 

37 

36 

39   39   36 


70   61   53 
36   40   38 


63   67   56 


58   52 

33   37 


57   52   48 
30   29   38 


59   67   55 


58   59   65 
20   25   27 


6  2   66   5  7 
32   31   37 


25   35   26 


61   60   55 


57   55   56 
32   33   32 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1961 


Day 

Of  Month 

s, 

Station 

s 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

EASTPORT 

MAX 

40 

41 

39 

43 

46 

44 

46 

47 

53 

44 

37 

44 

38 

37 

42 

42 

37 

36 

42 

57 

65 

49 

39 

60 

42 

39 

65 

69 

53 

46 

45.0 

MIN 

28 

28 

28 

28 

27 

30 

33 

32 

29 

27 

28 

32 

31 

27 

30 

28 

27 

32 

28 

25 

36 

34 

34 

32 

37 

34 

32 

29 

32 

34 

30.4 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

MAX 

40 

39 

44 

46 

50 

49 

46 

46 

52 

46 

36 

48 

46 

35 

49 

41 

40 

36 

40 

68 

64 

60 

5* 

56 

48 

49 

59 

56 

63 

46.2 

MIN 

25 

31 

25 

31 

32 

33 

30 

31 

31 

33 

32 

34 

31 

30 

32 

32 

32 

31 

28 

30 

28 

30 

36 

38 

31 

30 

28 

30 

35 

30.8 

FARMINGTON 

MAX 

46 

39 

45 

44 

48 

53 

49 

45 

51 

42 

42 

50 

36 

42 

50 

39 

48 

39 

46 

63 

68 

48 

68 

60 

56 

42 

54 

62 

57 

49.1 

MIN 

27 

32 

24 

30 

31 

34 

32 

27 

25 

28 

36 

33 

31 

33 

32 

32 

36 

29 

25 

26 

33 

35 

34 

46 

37 

34 

30 

26 

35 

31.4 

GARDINER 

MAX 

45 

47 

44 

47 

54 

52 

50 

47 

53 

47 

40 

53 

50 

37 

52 

48 

52 

49 

48 

64 

66 

57 

60 

62 

59 

66 

57 

61 

66 

68 

62.6 

MIN 

26 

30 

25 

30 

28 

28 

28 

31 

24 

25 

27 

34 

32 

30 

32 

28 

28 

33 

27 

24 

26 

30 

35 

32 

43 

36 

30 

29 

30 

39 

30.0 

GREENVILLE 

MAX 

39 

39 

38 

43 

47 

46 

44 

39 

45 

41 

37 

45 

36 

37 

42 

39 

38 

38 

40 

65 

60 

48 

48 

56 

49 

38 

46 

67 

54 

50 

44.4 

MIN 

20 

17 

15 

29 

33 

34 

30 

29 

21 

19 

32 

31 

30 

30 

28 

30 

30 

27 

22 

25 

26 

26 

32 

34 

28 

27 

26 

25 

27 

29 

27.1 

HIRAM  2  S 

MAX 

35 

45 

45 

51 

55 

54 

49 

50 

55 

39 

45 

54 

40 

41 

62 

38 

64 

41 

51 

63 

68 

52 

64 

58 

68 

49 

59 

60 

66 

57 

61.2 

MIN 

29 

29 

28 

28 

30 

27 

32 

32 

24 

28 

33 

31 

33 

32 

30 

28 

33 

34 

28 

24 

25 

38 

35 

33 

45 

39 

34 

32 

30 

39 

31.4 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

MAX 

44 

38 

37 

44 

40 

43 

40 

38 

49 

48 

36 

42 

40 

33 

38 

42 

36 

34 

42 

56 

58 

66 

38 

51 

44 

38 

45 

69 

57 

46 

43.7 

MIN 

21 

28 

24 

27 

30 

33 

32 

28 

22 

22 

32 

32 

30 

30 

29 

26 

28 

28 

19 

19 

32 

39 

33 

31 

29 

26 

28 

26 

33 

29 

26.2 

HOULTON  1  NE 

MAX 

47 

40 

38 

46 

43 

47 

46 

38 

49 

47 

36 

42 

40 

34 

40 

40 

42 

38 

45 

59 

60 

58 

48 

50 

44 

38 

48 

60 

58 

49 

45.7 

MIN 

20 

33 

29 

27 

29 

34 

32 

32 

22 

23 

33 

33 

30 

28 

30 

32 

28 

28 

19 

21 

35 

26 

33 

30 

36 

26 

30 

25 

26 

27 

28.6 

JACKMAN 

MAX 

40 

36 

40 

47 

52 

44 

40 

44 

40 

40 

40 

48 

40 

37 

44 

38 

40 

36 

41 

57 

56 

50 

48 

62 

46 

42 

48 

67 

55 

52 

44.9 

MIN 

24 

16 

17 

30 

30 

31 

33 

31 

28 

20 

30 

29 

32 

29 

28 

31 

32 

30 

22 

22 

30 

26 

33 

33 

34 

27 

24 

24 

32 

28 

27.9 

JONESBORO 

MAX 

44 

38 

42 

39 

42 

45 

46 

47 

40 

53 

43 

62 

46 

44 

38 

44 

43 

44 

38 

43 

63 

65 

50 

60 

55 

44 

53 

58 

69 

47.5 

MIN 

26 

32 

26 

30 

23 

31 

32 

31 

26 

25 

31 

33 

28 

32 

31 

30 

33 

32 

28 

24 

31 

31 

35 

31 

37 

33 

32 

31 

30 

30.2 

LEWISTON 

MAX 

39 

46 

42 

49 

50 

50 

49 

44 

51 

42 

40 

53 

40 

38 

52 

39 

50 

40 

46 

60 

67 

54 

68 

58 

S8 

46 

55 

58 

68 

57 

49.6 

MIN 

30 

31 

29 

31 

35 

31 

34 

32 

30 

30 

33 

36 

32 

31 

32 

31 

36 

32 

30 

31 

30 

27 

35 

40 

46 

38 

37 

33 

32 

41 

33.2 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 

40 

36 

38 

38 

44 

48 

45 

44 

41 

42 

38 

37 

46 

35 

38 

41 

36 

42 

40 

40 

54 

69 

43 

62 

64 

48 

36 

48 

51 

50 

43.4 

MIN 

17 

25 

20 

25 

32 

33 

32 

31 

28 

18 

21 

30 

30 

28 

28 

29 

30 

31 

23 

22 

25 

28 

31 

31 

33 

28 

28 

21 

29 

29 

27.2 

MADISON 

MAX 

38 

45 

42 

45 

46 

50 

49 

45 

52 

42 

40 

50 

45 

39 

48 

44 

44 

42 

45 

62 

68 

66 

68 

59 

54 

61 

54 

69 

66 

64 

49.7 

MIN 

28 

32 

21 

34 

31 

31 

28 

31 

25 

24 

32 

35 

33 

29 

32 

32 

32 

33 

27 

24 

25 

32 

35 

34 

42 

36 

33 

30 

29 

37 

30.9 

MILLINOCKET 

MAX 

44 

42 

39 

38 

44 

49 

46 

43 

41 

50 

46 

38 

44 

38 

35 

40 

43 

37 

35 

42 

61 

62 

51 

46 

68 

50 

38 

61 

60 

56 

46.6 

MIN 

25 

31 

25 

29 

33 

32 

33 

32 

31 

23 

31 

33 

32 

32 

30 

31 

31 

31 

25 

26 

34 

29 

33 

32 

37 

32 

33 

28 

28 

34 

30.5 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MAX 

45 

38 

38 

42 

45 

46 

42 

40 

50 

46 

36 

43 

38 

35 

41 

41 

37 

34 

40 

57 

62 

54 

44 

57 

50 

36 

49 

60 

56 

47 

44.9 

MIN 

25 

28 

22 

30 

34 

34 

31 

32 

27 

21 

32 

33 

31 

31 

31 

32 

32 

29 

25 

23 

31 

28 

32 

32 

32 

32 

29 

28 

28 

36 

29.7 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 

39 

39 

37 

41 

48 

47 

45 

40 

50 

43 

38 

49 

38 

36 

44 

45 

41 

39 

43 

61 

66 

64 

50 

59 

49 

39 

53 

60 

59 

51 

46.7 

MIN 

22 

26 

20 

25 

28 

27 

28 

32 

25 

21 

33 

34 

31 

32 

2S 

28 

34 

30 

25 

19 

26 

28 

31 

30 

32 

32 

29 

27 

28 

33 

28.1 

PORTLAND 

MAX 

40 

48 

47 

60 

57 

55 

52 

48 

54 

42 

45 

56 

42 

40 

51 

43 

55 

43 

49 

60 

66 

48 

64 

58 

63 

46 

60 

50 

61 

60 

51.1 

MIN 

34 

35 

33 

37 

39 

39 

40 

37 

34 

34 

34 

37 

34 

34 

36 

36 

37 

38 

33 

36 

38 

40 

39 

48 

46 

40 

40 

40 

42 

44 

37.7 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

36 

48 

45 

49 

55 

54 

50 

48 

52 

41 

44 

55 

41 

38 

51 

39 

55 

41 

48 

60 

65 

48 

62 

62 

64 

46 

60 

54 

50 

59 

50.3 

MIN 

32 

30 

29 

28 

33 

32 

33 

33 

25 

28 

34 

37 

32 

32 

31 

29 

37 

34 

31 

30 

26 

38 

37 

39 

45 

40 

38 

33 

39 

37 

33.3 

PRESQUE  ISLE 

MAX 

43 

41 

37 

38 

43 

45 

40 

39 

46 

44 

43 

41 

40 

35 

37 

39 

35 

34 

42 

64 

58 

47 

46 

46 

42 

40 

♦5 

53 

54 

48 

43.1 

MIN 

19 

32 

26 

21 

27 

33 

33 

32 

26 

21 

32 

31 

32 

30 

28 

26 

29 

28 

14 

22 

34 

24 

33 

28 

35 

29 

27 

22 

33 

28 

27.8 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 

46 

45 

39 

37 

45 

49 

48 

40 

40 

47 

48 

40 

45 

39 

39 

41 

43 

37 

39 

42 

55 

59 

51 

43 

58 

50 

36 

47 

60 

56 

45.4 

MIN 

18 

27 

18 

25 

30 

30 

28 

30 

21 

18 

27 

30 

30 

29 

27 

29 

29 

30 

21 

20 

26 

26 

31 

31 

34 

25 

26 

26 

29 

31 

26.7 

HOCKLAND 

MAX 

38 

46 

43 

47 

56 

53 

50 

44 

55 

44 

41 

55 

42 

37 

48 

45 

49 

44 

47 

68 

66 

53 

60 

64 

49 

47 

68 

55 

52 

56 

50.1 

MIN 

29 

33 

25 

31 

27 

32 

31 

33 

32 

27 

32 

35 

33 

32 

33 

30 

34 

35 

30 

30 

32 

35 

37 

35 

43 

38 

34 

30 

33 

39 

32.7 

RUMFORD  3  SW 

MAX 

36 

43 

41 

49 

49 

50 

47 

45 

49 

39 

42 

52 

38 

40 

53 

37 

51 

40 

45 

61 

67 

50 

58 

56 

55 

39 

63 

61 

55 

55 

46.6 

MIN 

27 

26 

26 

33 

35 

33 

31 

34 

26 

25 

32 

32 

32 

32 

31 

32 

32 

31 

26 

23 

27 

35 

33 

33 

37 

35 

29 

31 

29 

33 

30.7 

ROMFORD  POWER  PLANT 

MAX 

39 

44 

42 

49 

49 

51 

50 

46 

49 

44 

42 

53 

42 

41 

54 

39 

51 

40 

45 

60 

68 

52 

68 

57 

56 

41 

53 

61 

56 

68 

49.6 

MIN 

28 

26 

25 

34 

35 

39 

32 

34 

28 

26 

32 

36 

32 

31 

33 

32 

33 

32 

28 

25 

26 

36 

35 

33 

40 

35 

33 

31 

30 

34 

31.8 

SANFORD  2  NNW 

MAX 

48 

47 

44 

50 

55 

53 

49 

48 

55 

51 

42 

55 

52 

40 

63 

48 

57 

53 

60 

64 

71 

70 

65 

64 

58 

63 

60 

62 

55 

57 

54.3 

MIN 

26 

30 

27 

33 

26 

28 

29 

32 

24 

25 

29 

26 

30 

30 

28 

26 

30 

30 

28 

26 

24 

39 

33 

32 

45 

38 

33 

28 

31 

38 

30.1 

SOUA  PAN  DAM 

MAX 

46 

41 

40 

46 

48 

47 

42 

40 

54 

51 

46 

41 

40 

34 

36 

42 

34 

33 

43 

58 

63 

66 

52 

47 

46 

46 

49 

68 

56 

60 

46.1 

MIN 

14 

33 

20 

26 

28 

30 

31 

32 

19 

18 

32 

31 

30 

29 

28 

31 

29 

28 

12 

12 

22 

21 

35 

29 

33 

21 

28 

19 

24 

25 

25.7 

WATERVILLE  PUMP  STA 

MAX 

50 

45 

43 

48 

55 

54 

51 

46 

54 

52 

40 

53 

52 

39 

49 

48 

47 

47 

47 

63 

68 

65 

69 

69 

56 

55 

61 

69 

56 

52.4 

MIN 

29 

29 

25 

32 

32 

32 

29 

32 

27 

25 

29 

35 

34 

30 

33 

34 

32 

34 

29 

28 

27 

32 

36 

34 

37 

34 

30 

29 

39 

31.3 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 

35 

45 

44 

48 

55 

55 

50 

51 

54 

40 

44 

52 

39 

39 

50 

39 

64 

40 

46 

62 

69 

52 

61 

61 

58 

47 

60 

69 

63 

69 

50.7 

MIN 

30 

29 

28 

28 

32 

29 

30 

29 

23 

27 

34 

37 

32 

33 

29 

28 

33 

34 

27 

23 

24 

37 

36 

34 

45 

39 

34 

31 

29 

39 

31.4 

WOODLAND 

MAX 

52 

43 

38 

40 

44 

43 

44 

45 

40 

53 

49 

42 

45 

41 

40 

42 

39 

40 

38 

44 

63 

64 

50 

49 

64 

54 

46 

65 

64 

63 

47.8 

MIN 

28 

35 

28 

29 

26 

32 

33 

34 

28 

26 

33 

34 

32 

34 

33 

34 

34 

33 

29 

24 

31 

31 

37 

33 

37 

32 

33 

29 

31 

36 

31.6 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 

49 

37 

39 

38 

47 

50 

45 

44 

43 

53 

36 

42 

58 

34 

39 

59 

41 

50 

41 

40 

68 

65 

59 

63 

52 

68 

60 

54 

63 

39 

46.5 

MIN 

25 

35 

30 

30 

32 

29 

34 

32 

27 

33 

32 

34 

33 

32 

29 

34 

34 

31 

36 

23 

25 

38 

48 

44 

45 

49 

38 

38 

35 

35 

34.0 

AMHERST 

MAX 

38 

43 

43 

51 

53 

48 

47 

49 

55 

41 

44 

54 

42 

45 

59 

42 

52 

48 

44 

61 

69 

59 

67 

63 

60 

65 

62 

64 

44 

65 

51.9 

MIN 

33 

32 

29 

26 

27 

31 

33 

33 

26 

34 

35 

37 

34 

34 

29 

36 

34 

33 

32 

27 

27 

45 

45 

42 

48 

49 

39 

40 

40 

36 

34.9 

BARRE  FALLS  DAM 

MAX 

47 

37 

41 

48 

51 

47 

47 

46 

52 

51 

41 

53 

51 

40 

56 

55 

51 

50 

42 

59 

64 

63 

64 

62 

63 

65 

59 

59 

57 

55 

62.6 

MIN 

31 

32 

27 

25 

26 

28 

33 

30 

25 

32 

32 

33 

31 

30 

29 

33 

32 

32 

29 

23 

" 

41 

37 

43 

47 

44 

33 

35 

35 

36 

32.3 

BEDFORD 

MAX 

51 

41 

47 

52 

57 

53 

52 

52 

57 

56 

45 

58 

48 

44 

48 

46 

57 

54 

44 

61 

70 

67 

68 

66 

66 

67 

62 

64 

60 

68 

65.4 

MIN 

33 

32 

30 

30 

29 

31 

31 

33 

27 

34 

35 

36 

32 

33 

36 

33 

35 

36 

34 

27 

35 

45 

39 

46 

47 

44 

38 

36 

44 

39 

36.3 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 

49 

39 

40 

48 

51 

47 

46 

44 

55 

51 

40 

55 

53 

40 

59 

58 

52 

49 

44 

62 

67 

66 

64 

63 

60 

61 

60 

63 

61 

66 

53.4 

MIN 

32 

30 

29 

24 

26 

25 

33 

30 

24 

33 

33 

34 

32 

31 

29 

34 

32 

31 

30 

21 

22 

42 

37 

36 

47 

44 

36 

33 

35 

37 

32.1 

BLUE  HILL  WB 

MAX 

37 

47 

45 

49 

56 

47 

51 

48 

55 

44 

43 

56 

39 

41 

49 

41 

57 

43 

39 

56 

68 

55 

67 

56 

70 

62 

63 

61 

42 

66 

51.1 

MIN 

30 

29 

27 

29 

33 

35 

35 

32 

29 

33 

34 

35 

31 

32 

32 

33 

35 

34 

31 

30 

36 

38 

38 

46 

45 

42 

38 

40 

37 

37 

34.5 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 

41 

47 

47 

49 

57 

49 

53 

52 

51 

43 

46 

55 

42 

45 

46 

43 

59 

46 

42 

53 

71 

54 

68 

60 

65 

53 

64 

63 

46 

56 

52.2 

MIN 

34 

34 

32 

35 

38 

41 

40 

37 

34 

36 

37 

39 

32 

33 

36 

37 

39 

36 

34 

35 

41 

41 

40 

49 

45 

43 

42 

45 

41 

42 

38.3 

BROCKTON 

MAX 

49 

49 

48 

53 

57 

55 

55 

51 

56 

48 

47 

58 

49 

46 

54 

49 

58 

53 

41 

58 

67 

63 

68 

68 

73 

62 

66 

61 

58 

57 

56.9 

MIN 

32 

33 

29 

28 

28 

33 

36 

34 

29 

35 

34 

36 

32 

33 

33 

33 

37 

30 

33 

29 

28 

44 

41 

37 

46 

44 

40 

39 

40 

38 

34.8 

See  Reference  Notes  Following  Statloa  Index 
-  88  - 


Contlna«d 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
APRIL    1961 


aUFFUMVILLE    0AM 

CHESTNUT    HILL 

CLINTON 

EAST  UAREHAM 

EDGAR  TOWN 

FALL  RIVER 

FITCHBURG  Z    S 

FRAM INGHAM 

HAVERHILL 

HINGHAH 

HOOSAC  TUNNEL 

HYANNIS  2  NNE 

KNIGHTVILLE  DAM 

LAWRENCE 

LOHELL 

MIODLETON 

NANTUCKET  US  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELD    WB   AIRPORT 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SHELBURNE  FALLS 

SOUTH  EGREMONT 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STOCKBRIDGE 

TAUNTON 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  CUMHINGTON 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 


Day  Of  Month 


38   1>6 
31   27 


05   ".7 
30   27 


i»a      OB 
36   31 


32   32   29 


47   45 
36   32 


50   50 
34   34 


52   38   39 
32   33   31 


32   32   28 


51   52 

31   32 

45   51 


30   30   33 


49   57 
30   29 


47   52   59 
21   24   31 


53   56   49 
31   33   38 


46   54   57 


30   30   35 


49 

50 

54 

62 

58 

33 

31 

31 

31 

34 

51 

48 

50 

58 

49 

32 

27 

29 

27 

31 

37 

38 

38 

46 

49 

33 

29 

28 

27 

26 

48 

48 

47 

55 

52 

37 

27 

26 

23 

29 

40 

42 

44 

50 

54 

32 

28 

26 

24 

24 

47 

45 

51 

56 

52 

39 

30 

32 

33 

33 

47 

47 

53 

57 

53 

33 

31 

32 

32 

35 

44 

45 

54 

57 

54 

29 

29 

29 

29 

30 

45 

44 

47 

51 

47 

37 

34 

29 

31 

37 

50 

50 

5? 

58 

51 

38 

33 

34 

36 

42 

37 

39 

46 

47 

42 

29 

28 

29 

29 

29 

52 

49 

49 

56 

55 

36 

30 

30 

32 

36 

49 

49 

50 

59 

48 

35 

31 

32 

32 

36 

47 

48 

53 

57 

52 

32 

30 

28 

27 

30 

42 

49 

48 

51 

57 

35 

28 

29 

26 

33 

50   59   54 
30   36   38 


51   56   51 
33   36   37 


48   61 
33   33 


39   46   50 
31   29   29 


46   50   46 


26 

29 

30 

31 

30 

44 

40 

50 

57 

51 

33 

30 

29 

32 

36 

37 

36 

47 

49 

43 

27 

27 

28 

30 

29 

51 

49 

53 

58 

52 

35 

29 

27 

29 

37 

38 

42 

43 

51 

54 

32 

29 

24 

26 

27 

43 

43 

52 

55 

50 

28 

29 

27 

24 

27 

49 

46 

53 

58 

48 

29 

26 

26 

27 

29 

36 

38 

47 

50 

43 

28 

25 

27 

26 

25 

48 

48 

53 

58 

50 

23 

28 

24 

25 

34 

52   56   49 
25   28   32 


52   53   46 
26   30   37 


47   55 

36   31 


53   50 
34   29 


53   54   52 
28   30   29 


55   49   53 


52   50 
33   29 


48  53  50 

37  34  29 

53  53  60 
36  36  30 

54  52  56 
36  34  29 

44  41  42 

33  32  24 

52  48  50 

35  36  32 


51   50   59 
36   36   36 


37  35  30 

50  51  59 

35  34  29 

51  46  46 

34  34  35 

57  52  52 

39  38  35 

43  43  53 

30  29  23 

55  52  50 

36  34  30 

54  49  48 

35  42  32 

52  51  56 

36  33  25 


46  42  44 

34  30  27 

45  42  54 

34  32  26 

49  50  57 
36  34  29 

43  43  55 

31  30  21 

56  50  57 

36  33  26 

45  47  47 

30  30  24 

48  50  57 

35  34  24 

54  52  57 

29  32  24 

50  41  54 

32  30  22 


35   33   26 


56   40 
32   32 


52   42 
36   34 


54  39  45 

34  3  3  36 

48  46  55 

35  35  37 

51  47  48 

29  30  32 

47  47  56 

38  35  39 

60  38  45 

33  32  37 

60  42  47 

36  35  41 

45  47  61 

34  35  35 

47  46  57 

36  35  35 

54  35  40 

32  32  33 


58   36   42 
32   32   34 


35   34   36 


33   35   37 


52   45 
27   33 


40   38 
32   32 


50   49 
35   35 


46   48 
36   36 


41   46   57 
35   34   36 


54 

49 

52 

48 

34 

28 

30 

34 

50 

50 

42 

45 

36 

32 

34 

35 

49 

49 

46 

46 

35 

32 

36 

34 

48 

55 

50 

48 

37 

32 

38 

38 

56   3  7   42 
32   31   37 


52   41 
32   33 


56   45   57 


48   48 
35   35 


56   38 
33   32 


53   45 
32   33 


35   34   32 


42   37   51 
30   30   30 


36   35   36 


35   35   35 


35   37   39 


58   38   48 
32   32   33 


46   48 
38   36 


44   51 
33   32 


31   30   30 


33  34  36 

58  39  43 

32  32  31 

63  42  44 

31  32  32 

46  44  56 

33  33  32 

43  44  50 

32  34  31 


17 


38 

44 

31 

28 

43 

47 

34 

34 

36 

42 

32 

26 

44 

54 

32 

37 

44 

66 

33 

33 

41 

50 

32 

30 

45 

46 

36 

35 

36   35   37 


39   59 
31   28 


44   46 
34   36 


43   51 
32   29 


32   34   32 


43   46 
32   34 


42   43 
33   33 


37  36  35 

53  38  41 

32  31  30 

50  43  62 


47   61 
34   34 


39   40   60 
31   31   37 


46   55 
34   32 


37   43 
32   26 


33   33   29 


32   33   28 


42   36   56 


43   55 
33   29 


46  56  55 

36  36  39 

55  46  52 

34  35  35 

48  53  47 

33  32  30 

52  55  51 

32  32  25 


36   36   34 


57   42   52 
34   34   35 


58   45   59 
35   35   35 


44   60   52 
35   36   36 


40   59   45 
31   37   31 


58   39   50 
36   31   31 


41   57   45 
36   36   36 


48   59   55 
35   32   34 


48   48   53 
37   37   37 


50   54   52 
40   39   39 


39   50   50 
34   31   31 


44   59   55 
36   37   31 


42   54   48 
35   37   28 


40   57   41 
35   36   31 


52   46   56 
32   37   27 


40   54   42 
35   38   35 


42   57   48 

33   33   37 


37   38   34 


57   39   51 
37   31   32 


60   54   54 
35   29   29 


61   55   53 


34  28  29 

47  58  48 

34  37  29 

61  37  54 

35  31  32 

43  55  51 

37  34  33 

40  57  42 

34  35  31 

50  49  48 

32  26  28 

50  57  49 

34  35  31 


56   68 
34   36 


47   59 
26   34 


52   63 

27   30 


41   51 
30   27 


56   63 
31   39 


47   65 
27   36 


46   66 
29   31 


65   72 
29   35 


55   71 
26   32 


42   59 
26   27 


47   63 
31   28 


56   70 
31   35 


47   64   70 
34   30   36 


45 

56 

67 

66 

32 

28 

35 

43 

39 

45 

51 

49 

34 

31 

34 

41 

41 

57 

64 

61 

37 

34 

41 

46 

38 

57 

64 

64 

26 

24 

25 

48 

39 

47 

68 

62 

33 

30 

37 

43 

41 

47 

57 

53 

34 

31 

34 

42 

45 

60 

70 

52 

3i 

25 

30 

39 

46 

42 

55 

64 

33 

27 

26 

43 

41 

51 

67 

53 

33 

30 

39 

40 

47   65 
34   40 


43   61 
28   26 


58   65 
23   23 


63   70 
29   33 


58   66 
20   23 


58   66 
27   30 


45  63  71 

33  29  26 

41  56  70 
30  26  27 

42  59  65 
30  21  24 

44  63  68 


32   25   33 


62   68 
28   29 


67  62  66 

40  40  36 

68  64  64 

47  40  46 

62  55  66 

44  39  42 

62  68  56 

36  40  44 

60  57  70 

34  37  40 

66  66  57 


57 

66 

39 

44 

70 

64 

39 

44 

55   67   61 


65   56   63 


60   64   64 


58   66   63 


68   55 
39   45 


67   66 

37   41 


70   60 
46   48 


64   63 
42   47 


66   62 
34   46 


68  5  5  64 

38  43  37 

66  66  65 
49  44  36 

65  68  68 

46  50  48 

67  63  55 
48  46  38 

65  69  65 

44  42  41 

70  52  67 

38  38  35 

65  68  63 
43  41  38 

62  67  58 

42  40  39 

56  62  55 

38  40  32 

60  68  61 

45  41  36 

66  68  66 


55   70   69 


56   62 

44   42 


66   58 
45   37 


65   60 

40   40 


75   63 

40   35 


73   62 
47   41 


64   62 

44   36 


71   58 
44   40 


61   52   67 


49 

63 

41 

41 

56 

61 

44 

37 

65 

56 

44 

39 

56 

63 

42 

42 

58 

63 

43 

40 

59 

62 

41 

39 

66 

53 

42 

40 

72 

62 

48 

44 

62 

57 

38 

36 

57 

58 

42 

41 

51 

56 

42 

42 

55 

63 

42 

40 

45  44  41 

58  46  56 

43  39  37 

54  50  60 


64   70   56 


50   67   60 


67   59 
49   39 


68   70   65 


60  65  59 

47  42  36 

75  68  66 

47  46  41 

50  58  64 


67 

64 

39 

34 

66 

62 

43 

38 

62 

59 

40 

36 

58 

65 

45 

39 

60 

64 

43 

36 

62   62   50 
36   35   37 


64   64   60 
42   42   40 


61   63   44 
39   37   39 


59   47   54 
41   37   36 


56   54   45 

41   43   37 


59   44   60 


65   66   43 
36   35   39 


35   32   33 


60   51   50 
39   39   37 


34   36   34 


62   49   58 
42   43   44 


63   62   56 
36   39   39 


50   45   50 
40   38   38 


58   48   56 


62   40   50 
36   35   34 


65   50   56 


64   46   56 


60   58   44 
37   36   38 


53   50   56 


62   52   52 
35   37   36 


36   34   33 


39   38   39 


63   67   42 


65   56   59 


62   55   60 
38   36   41 


65   60   60 


See  Reference  Notes  Following  station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
APRIL    1961    , 


Day  Of  Month 


9   10   11   12   13   U   15  16   17   18   19  20  21 


23  24   25   26  27  28  29   30  31 


WORCESTER  WB  AIRPORT 


NEW  HAMPSHIRE 
BENTON 


BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

COLEBROOK 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  I  NW 


HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  1    NNW 

NORTHWOOD 

PETER60R0  2    S 

PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 

WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 


36   38   40 
31   30   26 


42   41   42 
32   32   27 


MAX 

40 

42 

34 

MIN 

29 

30 

26 

MAX 

48 

35 

44 

MIN 

25 

32 

16 

MAX 

43 

43 

39 

MIN 

20 

29 

24 

MAX 

48 

39 

44 

MIN 

27 

32 

26 

MAX 

49 

48 

45 

MIN 

27 

33 

30 

MAX 

40 

42 

40 

MIN 

26 

32 

26 

MAX 

39 

46 

44 

MIN 

33 

32 

30 

MAX 

51 

39 

48 

MIN 

29 

31 

25 

MAX 

48 

47 

46 

MIN 

33 

32 

29 

MAX 

34 

42 

41 

MIN 

30 

29 

27 

MAX 

38 

44 

32 

MIN 

26 

28 

25 

MAX 

37 

36 

MIN 

13 

20 

MAX 

45 

47 

46 

MIN 

32 

32 

30 

MAX 

36 

41 

37 

MIN 

28 

31 

28 

MAX 

37 

44 

42 

MIN 

32 

29 

27 

MAX 

46 

43 

43 

MIN 

31 

27 

28 

MAX 

35 

43 

39 

MIN 

31 

30 

29 

MAX 

37 

41 

40 

MIN 

33 

30 

28 

MAX 

50 

39 

44 

MIN 

33 

32 

30 

MAX 

40 

45 

43 

MIN 

31 

32 

18 

MAX 

41 

38 

36 

MIN 

30 

30 

26 

MAX 

26 

18 

15 

MIN 

13 

6 

7 

MAX 

39 

45 

45 

MIN 

32 

31 

30 

MAX 

45 

45 

43 

MIN 

31 

32 

28 

MAX 

39 

40 

40 

MIN 

30 

28 

26 

MAX 

34 

36 

35 

MIN 

27 

26 

23 

MAX 

39 

34 

37 

MIN 

24 

31 

28 

MAX 

38 

49 

47 

MIN 

32 

31 

28 

MAX 

50 

37 

41 

MIN 

31 

32 

28 

MAX 

41 

48 

46 

MIN 

32 

32 

27 

MAX 

37 

46 

44 

MIN 

30 

32 

29 

MAX 

39 

44 

38 

MIN 

23 

30 

27 

48   51   43 
29   33   32 


51   54   47 
30   32   34 


40   47   49 
22   21   33 


43 

44 

28 

31 

49 

52 

31 

29 

47 

53 

28 

30 

43   4^   43 
32   26   32 


56 

53 

27 

29 

50 

50 

28 

33 

59 

56 

27 

35 

51 

49 

29 

25 

38 

46 

28   26   30 


24   28   31 


54   54 
29   30 


29   22   24 


53   51 
22   24 


50   52   52 


45   50   47 


50   54 
30   30 


56   52 
25   24 


42   46   44 
30   29   30 


22   30 
17   18 


56   51 
25   26 


55   53 
28   37 


50   46 
26   28 


45   43 
30   31 


41   42 
30   32 


24   25   26 


59   53 
26   26 


53   55 
29   33 


31   27   27 


47   46   53 
33   31   28 


50   49   57 
36   32   29 


36   47 
29   21 


51   46   45 
35   33   29 


39   42 
29   21 


45   47 
33   29 


45   46   56 
38   31   29 


44   45   53 
32   31   23 


50   49 
32   29 


49   56 
29   24 


41   39   47 
33   30   25 


17   24 
10   11 


49   58 
33   25 


46   45   54 
30   31   22 


30   31   23 


38   41   64 
31   32   34 


43   46   56 
32   31   33 


31   31   35 


36   40   56 
31   32   34 


36   38   50 
32   32   35 


57   41   43 
32   33   36 


45   44 
30   32 


19   23   25 
12   13   13 


41   44   56 
32   33   35 


40   40   55 
29   30   32 


45   39   53 


41 

45 

33 

36 

26 

24 

24 

26 

39 

45 

55 

33 

32 

23 

28 

31 

50 

55 

40 

45 

32 

27 

30 

34 

55   36   43 
31   32   36 


39   39   56 
30   30   31 


44   40   67 
31   31   32 


34 
30 

45 
31 

42 
30 

36 
30 

37 
31 

39 
32 

50 
31 

35 
31 

37 
29 

34 
29 

43 
31 

36 
29 

64   35   43 
32   31   34 


44 

44 

54 

37 

45 

54 

36 

33 

26 

28 

32 

35 

35 

32 

39 

44 

40 

38 

45 

44 

39 

34 

25 

22 

32 

32 

32 

31 

48 

56 

39 

43 

68 

43 

41 

31 

23 

33 

33 

36 

32 

33 

50 

49 

53 

36 

46 

64 

35 

30 

21 

25 

31 

31 

34 

32 

51 

56 

45 

43 

59 

47 

40 

34 

23 

27 

33 

30 

32 

32 

45 

52 

33 

37 

62 

42 

43 

31 

25 

31 

29 

33 

30 

29 

32 

48 

40 

35 

48 

39 

36 

28 

24 

23 

28 

27 

28 

30 

36 

40 

38 

37 

43 

34 

29 

20 

29 

27 

30 

27 

46 

55 

49 

40 

56 

62 

40 

32 

26 

29 

33 

36 

32 

32 

44 

53 

60 

37 

62 

43 

38 

31 

21 

25 

31 

30 

30 

31 

46 

54 

40 

40 

52 

43 

38 

32 

23 

32 

32 

36 

31 

32 

49 

56 

50 

42 

66 

50 

43 

31 

21 

31 

31 

32 

30 

31 

32   32   32 


42   37 
32   32 


55   42 
32   32 


47   42   63 
31   31   27 


42   36   48 
29   30   29 


19   20 
12   14 


32   32   28 


48   40 
31   31 


30   30   27 


38   35 
27   27 


50   39   35 
34   30   31 


41   43   49 


64   38   41 
33   32   27 


53 

59 

47 

46 

59 

51 

42 

33 

27 

32 

33 

31 

32 

33 

47 

53 

45 

40 

56 

47 

42 

32 

24 

29 

32 

28 

32 

32 

40 

52 

42 

39 

51 

48 

40 

32 

32 

24 

29 

33 

29 

28 

36   51   41 
33   32   34 


45   64   42 
33   34   33 


36  53 

33  27 

41  45 

32  27 

41  52 

32  27 

40  54 

34  27 

49  46 

34  24 

55  45 
32  26 

39  55 

32  27 

56  51 

3  3  30 

60  41 

26  26 

56  45 

31  25 


56   60 
3  3   26 


31   31   21 


61   49 
32   28 


55   46 

31   27 


55   47 
32   30 


50   46 
33   27 


40   66 
32   31 


54   48 
28   29 


45   45 

30   31 


27   26 

15   10 


29   32   28 


50   49 
32   31 


30   30   27 


35   51 
28   26 


58   42 
36   33 


54   46 
29   29 


52   46 
36   27 


40   58   66 
29   29   39 


31   24   29 


46   57 
27   20 


29   20   25 


46   46 
26   22 


45   49 
32   26 


48   51 
32   21 


45   67 
29   19 


48   64 
29   21 


44   46 
30   20 


46   62 
33   24 


43   66 
29   19 


46   56 
27   15 


40   37 
26   13 


49   63 
32   22 


50   61 
29   17 


49   61 
31   23 


49   64 
31   21 


51   66 
31   26 


47   62 
27   21 


44   49 
32   25 


46   62 
32   22 


40   64 
29   25 


17   26 
6   11 


46   64 
29   21 


47   62 
30   28 


46   60 
28   21 


44   66 
23   20 


44   45 
29   21 


45   55 
27   26 


47   45 
32   22 


46   65 
36   25 


48   61 
30   23 


50   61 
29   21 


54   66   55 

40   40   46 


67   66   59 

43   36   34 


59   58   57 
40   36   33 


69   52   60 
36   36   36 


66   52   58 

40   36   34 


61   54   64 
46   37   39 


71   53   64 
41   37   33 


60   55 
37   30 

67   66 


40   38   36 


69   54   62 
36   36   29 


60   66   66 
43   37   35 


51   62   51 
41   34   30 


58   53 
34   29 


65  66  62 

44  37  33 

66  64  60 

36  34  29 

&0  65  53 

44  38  34 

68  68  66 

41  37  32 

62  66  54 
39  35  41 

65  64  52 

41  3S  34 

71  63  68 

41  37  38 

63  66  61 

42  36  32 

^5  58  63 

36  36  36 

37  34  35 
29  24  20 


64  67  64 
39  37  35 

62  65  60 

41  36  33 

57  65  55 

41  35  36 

42  51  49 
34  31  34 

62  60  61 

26  35  36 

52  67  57 

30  32  42 

69  53  66 

39  39  32 

65  69  61 
44  36  34 


64   63   59 
32   35   34 


67   62   66 
47   36   36 


65   65   61 

48   40   36 


68   68   69 


49  52  63 

43  39  31 

69  50  42 

41  38  33 

52  48  48 

41  38  31 

54  55  52 
37  42  37 

57  56  44 

43  41  38 

55  49  53 
41  33  32 

58  65  61 
49  41  38 

59  68  43 

46  40  37 

60  63  62 

47  41  39 

55  51  67 

44  40  36 


44   63 
35   31 


44   36 
30   28 


53   59 

43   38 


61   62   58 


56  57 
39  35 

66  64 

44  34 

51  60 

39  37 

65  56 

38  37 

59  57 

40  39 

54  50 
40  37 

52  56 
36  33 

32  24 

14  13 

57  62 
42  38 

64  60 

30  38 

61  60 

45  39 

38  49 
32  30 

62  46 
40  36 

46  60 

39  38 

55  62 
45  30 

56  64 
42  38 

63  60 

40  37 

49  57 

39  36 


62   40   56 
39   37   37 


65   48   60 
40   36   37 


56   46 
36   32 


59   52 
36   36 


66 
31 

52  62  48 

35  34  33 

59  66  49 

32  35  38 

69  66  62 

32  36  39 

61  52  48 

31  35  34 


51   57 
39   37 


66   66 
37   39 


61   56 
31   35 


69   47 
28   34 


66   66 
37   38 


65   63 
35   35 


62   56 
37   36 


56   59 
37   36 


60   64 
38   38 


46   53 
38   32 


66   48 
40   39 


63   65 
35   37 


55   51 
33   33 


23   24 
17   18 


48   57 
36   39 


52   56 
33   36 


56   51 
36   40 


47   46 
36   33 


62   48 
36   37 


32   40   40 


65 

44 

36 

37 

57 

59 

37 

34 

55 

58 

35 

37 

31   39   38 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
APRIL   1961 


Da^Oi  Montli 


10   11   12   13   U   15  16   17   18   19   20  21   22   23  24   25 


27  28  29   30  31 


RHODE  1 SLANO 
SLOCK  ISLAND  KB  AP 

GREENVILLE 

HINOSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  K6  AIRPORT 


VERMONT 
BELLOWS  FALLS 

BENNINGTON  2  NNW 

BLOOMFIELD 

BURLINGTON  MB  AIRPORT 

CAVENDISH 


CORNWALL 

DORSET  1  S 

ENOSBURG  FALLS 

MC  I  NODE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AP 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

READSBORO  1  SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

WATERBURY  1  NNE 

WEST  BURKE 

WOODSTOCK  3  ENE 


«0   »♦   »* 
9*   3S   32 


46   «6 

31   27 


50   51   *9 
33   35   29 


50   46   49 
33   34   32 


MAX 
MIN 

53 
31 

39 
32 

45 
30 

MAX 
HIN 

45 
33 

40 
28 

36 
29 

MAX 
MIN 

46 
27 

41 
32 

37 
30 

MAX 
MIN 

43 
30 

43 
29 

37 
29 

MAX 

MIN 

38 
31 

43 
31 

42 
29 

MAX 

MIN 

4S 
23 

37 
32 

43 
29 

MAX 
MIN 

42 
32 

44 
33 

40 
31 

MAX 
MIN 

42 
33 

39 

30 

40 
28 

MAX 
MIN 

45 
33 

35 
29 

28 

MAX 
HIN 

46 
27 

43 

32 

44 
29 

MAX 
MIN 

46 
26 

40 
32 

43 
29 

MAX 
MIN 

36 
31 

38 
28 

35 
27 

MAX 
MIN 

27 

26 

17 

22 
15 

MAX 

MIN 

43 
28 

44 
29 

38 
29 

MAX 
HIN 

38 
28 

38 
25 

34 
25 

MAX 

MIN 

49 
26 

36 
32 

36 

27 

MAX 
MIN 

42 

33 

42 
32 

40 
30 

MAX 
MIN 

44 
30 

43 
32 

40 
30 

MAX 
MIN 

49 
30 

45 
32 

41 
27 

MAX 
MIN 

45 
22 

32 
26 

33 
22 

MAX 
MIN 

52 
32 

39 
32 

49 
30 

MAX 
MIN 

45 
27 

37 
30 

42 
26 

MAX 
MIN 

44 
27 

45 
31 

44 
26 

MAX 
MIN 

48 
27 

40 
31 

44 
24 

48   52   48 
32   31   38 


52   54   49 
29   31   32 


27   25   32 


50   60   51 
31   32   39 


52   57   49 
31   32   38 


49   52 
25   28 


48   47   50 
30   25   33 


46   46 
27   32 


46   46 
24   32 


31   27   27 

40   48   49 
30   21   28 


50   46 
26   32 


50   46 
29   33 


40   46   51 


41   48 
24   32 


29   29   30 


45   41 
27   31 


36   45   50 
26   27   27 


50   49   46 
37   36   33 


43   43 
34   36 


47   46 
34   32 


54   53   51 

30   34   27 


57   52   50 
38   36   34 


54   51   50 
37   35   32 


48   46   48 
31   33   24 


34   30   21 


34  31  26 

41  33  48 

30  29  23 

45  45  53 

31  31  21 

47  43  43 

28  31  19 


32   30   22 


49   44 
35   33 


40   37 
32   31 


29   26 
24   18 


41   33   46 
32   30   27 


40   34 
30   28 


31   31   23 


49 

47 

45 

41 

26 

32 

35 

32 

49 

49 

47 

42 

33 

37 

35 

31 

50 

47 

45 

41 

36 

32 

35 

31 

39 

42 

38 

36 

27 

22 

29 

27 

31   31   23 


43 

45 

46 

41 

25 

32 

34 

29 

46 

47 

44 

42 

22 

25 

29 

30 

47 

51 

47 

46 

24 

27 

32 

31 

40   48   58 
34   32   36 


45   50   57 
38   36   40 


46   49   56 
38   36   39 


58   37 
32   32 


36   40 
25   32 


37   34 
30   29 


45   40 
29   31 


53   37 
23   32 


48   41 
33   31 


42   40 
30   31 


42   36 
27   30 


50   37 
29   31 


51   34 
29   32 


33   34 
30   31 


29   23 
19   19 


36   36 
27   32 


32   35 
25   30 


48   39 
33   31 


42   39 
26   32 


48   39 
27   32 


28   28   29 


60 

36 

33 

32 

49 

35 

25 

30 

48 

35 

23 

27 

54 

36 

30 

32 

40   46 
35   35 


41   46   58 
31   31   30 


49   49   52 


43   48   54 
34   36   36 


34   34   3  5 


34   32   28 


42   5  5 
32   31 


32   49 
30   29 


40   66 
31   26 


38   38 
32   29 


36   59 
32   29 


40   39 
33   33 


33   49 
31   29 


25   33 
21   20 


37   46 
31   26 


29   28   26 


36 

40 

27 

26 

38 

57 

32 

31 

36 

50 

32 

32 

39 

55 

32 

31 

30 

35 

28 

22 

40 

44 

33 

28 

36 

43 

30 

29 

38 

39 

30 

28 

36 

42 

31 

26 

47   49   43 
37   36   37 


4U   56   47 
34   33   31 


38   34   29 


42   66   48 
38   36   33 


59   39   53 
37   32   29 


52   53   50 
37   33   37 


45   47   48 
26   33   25 


42   49   45 
36   32   29 


47   50   46 
32   31   23 


54   39   52 
32   32   27 


36  34  33 

45  45  50 
25  26  30 

46  52  63 


54   43 
32   35 


62   41   48 
30   33   28 


36   46   46 
32   32   30 


32   31   33 
17   20   26 


46   48   46 
33   28   27 


30   29   28 


58   36   49 

34   30   29 


37   33   30 


53   49   52 
30   33   29 


30   26   26 


62   40   55 


34   30   29 


65   46   48 


32   31   25 


42  54  54 

34  33  36 

42  59  66 

29  28  32 

42  57  62 

34  25  26 

43  57  61 

35  32  38 

41  58  66 

32  30  32 


46   47 
32   25 


32   20   24 


23   21   25 


46   61 
30   21 


31   20   21 


46   62 
32   26 


32   20   26 


61   63 
31   21 


61   46 
33   22 


43   66 
28   23 


31   39 
16   20 


46   58 
25   21 


40   64 
26   20 


47   42 
30   22 


45   69 
32   23 


48   59 
31   26 


47   62 
31   21 


39   36   61 
27   11   19 


61   44   66 


48   61 
29   22 


61   46   58 
28   17   19 


31  22      23 


57   62   54 

41   42   43 


64   69   66 
43   43   40 


61   70   56 


64   68   66 


52 
39 

67 

34 

56 
35 

63 
46 

60 
28 

51 
36 

55   63   50 


65   62 
37   26 


53   65 
33   29 


68   55 

44   39 


64   58 
45   36 


66   58 
41   29 


56   64 
40   34 


50   65 
39   33 


62   64 
39   32 


37   36   31 


64   63 
39   36 


66   66   62 


59   64   56 


66   62   62 


37   39   37 


67   60   54 

44   45   42 


73   72   63 
45   46   37 


76   75   62 
45   46   40 


72   68   61 

44   47   42 


73   76   61 


64 

69 

60 

42 

35 

44 

55 

64 

52 

40 

35 

42 

65 

63 

55 

37 

27 

30 

53 

64 

52 

37 

31 

44 

44   55 
40   40 


62   40   57 
37   36   36 


56   49   69 
38   39   39 


56   45   59 


55   46   69 


63 

43 

69 
36 

60 
36 

62 
39 

44 
37 

62 
38 

60 
32 

53 
36 

63 
36 

54 
32 

50 
33 

54 
32 

60 
30 

60 

30 

51 
36 

52 

34 

54 
26 

62 
35 

47 
32 

47 
29 

56 

40 

60 
33 

66 
31 

60 
36 

66 
33 

52 

41 

54 
32 

59 
32 

65 
36 

47 
35 

56 

41 

60 
33 

66 
42 

59 
40 

54 
32 

56 
44 

60 
35 

62 
36 

55 
38 

63 
34 

56 

33 

57 
31 

67 
36 

56 
41 

60 
33 

53 
39 

54 
36 

56 

33 

66 

37 

50 
37 

51 
40 

55 
35 

68 

33 

65 

40 

47 
36 

50 
34 

54 
32 

60 
34 

43 
35 

49 
32 

41 

37 
21 

46 
32 

43 
27 

32 
22 

47 
33 

54 
33 

66 
33 

46 
36 

46 
34 

46 
32 

51 
30 

69 
30 

46 
33 

44 
30 

55 

41 

58 

35 

60 
33 

61 
32 

40 
31 

56 
44 

57 
33 

67 
57 

59 
38 

62 
34 

53 
37 

55 
35 

62 
42 

58 
41 

51 
34 

52 
36 

57 
35 

62 

33 

62 

37 

50 
35 

51 
36 

61 
32 

62 
29 

59 
32 

35 
29 

55 
45 

64 
32 

64 
34 

64 
39 

44 
38 

50 
33 

68 
32 

60 
34 

63 
32 

45 
31 

56 

32 

58 

31 

66 
28 

66 
29 

49 

33 

51 
41 

58 
33 

58 
32 

63 
37 

45 
36 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ROCHESTER,  HASS. 

EVAP 

.07 

,13 

06 

08 

13 

.O.-i 

,06 

06 

.08 

15 

,06 

.15 

.05 

.01 

.08 

.03 

.12 

.06 

.04  .12 

.19 

.06 

.13 

.02 

.05 

.08 

.14 

.12 

.09 

B2.56 

WIND 

27 

92 

79 

81 

42 

49 

35 

55 

30 

33 

90 

84 

80 

113 

49 

80 

35 

38 

92 

54 

32 

70 

38 

50 

22 

33 

58 

57 

55 

64 

1717 

HASSABESIC  LAKE,  N.  H. 

EVAP 

, 

.05 

.11 

.05 

.04 

.01 

.07 

.10 

.08 

.08 

.02 

.09 

_ 

.12 

.11 

.02 

.03 

.05 

.10 

.09 

.20 

.05 

.12 

.04 

.00 

.02 

.15 

.18 

.07 

.07 

B2.19 

WIND 

50 

63 

78 

24 

36 

40 

11 

44 

69 

14 

79 

39 

87 

71 

31 

48 

106 

47 

67 

20 

1 

37 

24 

50 

,  .J 

10 

3 

39 

57 

30 

47 

44 

1365 

See  Beference  Hotes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAMD 
APRIL  1961 


Station 

And 

Depth 

Day  oi  month 

f 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

STORRS,    CONN. 

1-2   INCHES 

MAX 

UIN 

41 
39 

43 
38 

42 
37 

45 
37 

48 
39 

45 
41 

47 
40 

46 
40 

53 
38 

45 
41 

44 
40 

54 
41 

46 
41 

44 
40 

55 
39 

47 
43 

52 
42 

48 
43 

46 
42 

54 
39 

54 
42 

56 
47 

58 
50 

53 
48 

62 
50 

64 
54 

62 
49 

62 
50 

54 
49 

57 
47 

50.9 
42.9 

4    INCHES 

MAX 
UIN 

42 
40 

42 
39 

42 
38 

44 
38 

46 
40 

44 
42 

46 
41 

45 
41 

50 
40 

46 
44 

44 
42 

51 
42 

48 
42 

44 
42 

52 
40 

SO 
44 

50 
42 

48 
44 

46 
43 

51 
41 

52 
44 

54 
47 

56 
50 

55 
50 

60 
51 

61 
56 

59 
50 

60 
52 

56 
51 

54 
48 

49.9 
44.1 

8    INCHES 

VAX 
UIN 

42 
41 

41 
40 

40 
40 

41 
40 

42 

40 

42 
42 

42 
41 

42 
41 

43 
40 

43 
42 

42 
42 

44 
42 

44 
42 

42 
41 

44 
40 

44 
43 

44 
42 

44 
43 

44 
42 

44 
41 

45 
43 

46 
45 

49 
47 

49 
48 

52 
48 

54 
52 

53 
50 

52 
51 

52 
52 

52 
48 

45.3 
43.6 

KINGSTON,    R.    I. 

4   INCHES 

UAX 
UIN 

38 
34 

40 
34 

40 
33 

42 
34 

44 
34 

43 
36 

44 
36 

44 
37 

46 
36 

42 
39 

43 
38 

49 
40 

43 
39 

44 
38 

50 
37 

42 
41 

50 
40 

44 
40 

44 
38 

50 
36 

50 
38 

54 
44 

57 
48 

51 
48 

60 
49 

60 
53 

57 
50 

56 
49 

50 
45 

52 
45 

47.6 
40.3 

8    INCHES 

UAX 

UIN 

34 
32 

33 
32 

36 
33 

36 
35 

40 
36 

40 
38 

40 
38 

40 
38 

41 
38 

40 
40 

41 
40 

43 
40 

43 
40 

41 
39 

43 
39 

42 
41 

45 
41 

44 
42 

42 
41 

44 
39 

44 
40 

47 
43 

50 
46 

48 
47 

52 
47 

54 
50 

52 
50 

50 
49 

50 
46 

48 
46 

43.4 
40.9 

12   INCHES 

5  PU 

33 

33 

33 

36 

37 

38 

38 

39 

39 

39 

39 

40 

40 

40 

41 

41 

42 

42 

41 

41 

42 

43 

46 

46 

47 

49 

49 

49 

48 

47 

41.3 

24   INCHES 

5  PU 

34 

35 

35 

36 

37 

38 

38 

39 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

41 

41 

41 

41 

41 

42 

42 

42 

43 

44 

45 

45 

46 

46 

46 

46 

40.8 

BURLINGTON   U  OF  VT.  ,    VT. 

1    INCH 

UAX 
UIN 

32 
31 

34 
32 

33 
31 

35 
31 

36 
31 

40 
33 

39 
36 

37 
35 

43 
34 

37 
35 

35 
35 

40 
34 

37 
36 

36 
35 

43 
34 

40 
37 

45 
37 

44 
38 

42 
38 

47 
35 

48 
37 

47 
45 

51 
44 

47 
43 

46 
44 

47 
44 

50 
41 

50 
44 

47 
45 

48 
42 

41.9 
37.2 

3    INCHES 

MAX 
UIN 

32 
31 

32 
32 

32 
31 

34 
31 

35 
31 

39 
33 

39 
36 

37 
35 

41 
34 

37 
35 

35 
35 

40 
34 

37 
36 

36 
35 

42 
35 

39 
37 

44 
38 

43 
38 

42 
38 

45 
36 

46 
38 

46 
44 

50 
44 

47 
44 

46 
45 

46 
44 

49 
41 

50 
44 

47 
45 

47 
43 

41.1 
37.4 

10    INCHES 

UAX 
UIN 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

34 

32 

35 
33 

37 
35 

37 

36 

37 
35 

37 
36 

36 
36 

37 
35 

37 
36 

36 
36 

38 
35 

38 
37 

40 
38 

40 
39 

40 
39 

41 

38 

42 
39 

43 
42 

45 
43 

45 
44 

45 
44 

44 
44 

45 
43 

46 
44 

46 
45 

45 
44 

39.1 
37.9 

Storrs,  Conn. 


Slope  of  Ground:   Downhill  less  than  3  percent  to  the  northeast. 
Instrumentation:   3  Level  Bristol  Temperature  Recorder. 


Soil  Type:   Woodbridge  loam.   Ground  Cover:   Grass  sod. 


Kingston,  R.  I.  -  Slope  of  Ground:   Level.   Soil  Type:   Bridgehampton  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass,  clipped  to  2  Inches. 
Instrumentation:   4  and  8  Inch  Depth  -  Thermocouple  with  Bendix-Frlez  Recorder.   12  and  24  Inch  Depth  -  Standard  Soil 
Thermometers. 


Burlington  U  of  Vt . ,  Vt. 


Slope  of  Ground: 
Kentucky  bluegra 


Less  than  5  percent  to  the  northwest.   Soil  Type:   Uelrose,  fine  sandy  loam.   Ground  Cover: 
s.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

^speed 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

11 

1 

•  8l 
III 

Station 

.a 

i 
& 

IJI 

lil 

1 
< 

Ji 

1       - 
|-o| 

a    .1 

^1 

O  H 

oca 

•■  H 

of< 

0. 
OH 

o 
jT 
3 

o 

4 

M    S 

H 

BLOCK    ISLAND   WB   AIRPORT,    R.    I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

4 

2 

2 

5 

2 

0 

15 

_ 

6.5 

BLUE    HILL  WB,    UASS. 

NNW 

15 

16.9 

47 

NW 

11 

77 

80 

58 

64 

4 

9 

3 

1 

3 

0 

20 

41 

- 

BOSTON   WB   AIRPORT,    UASS. 

WNW 

14 

13.8 

42 

ENE 

13+ 

73 

75 

60 

63 

5 

6 

3 

1 

4 

0 

19 

48 

7.2 

BRIDGEPORT  WB   AIRPORT,    CONN. 

WNW 

12 

13.1 

53 

E 

13 

77 

76 

58 

65 

6 

3 

6 

3 

1 

0 

19 

6.6 

BURLINGTON   WB   AIRPORT,    CONN. 

N 

14 

7.6 

28 

S 

16 

86 

85 

63 

71 

5 

5 

9 

2 

0 

0 

21 

30 

8.5 

CARIBOO   WB   AIRPORT,    UE. 

NW 

12 

10.4 

30++ 

E 

17 

84 

85 

66 

74 

3 

12 

* 

2 

0 

0 

21 

_ 

8.4 

CONCORD   WB   AIRPORT,    N.    H. 

NW 

15 

8.1 

26 

W 

2 

76 

77 

49 

54 

10 

2 

' 

2 

0 

0 

21 

41 

7.3 

HARTFORD   WB   AIRPORT,    CONN. 

WNW 

14 

10.2 

37 

SW 

2 

71 

72 

52 

56 

6 

5 

2 

4 

1 

0 

18 

40 

7.3 

HT.    WASHINGTON,    N.    H. 

W 

40 

30.0 

128% 

W 

26 

89 

94 

90 

91 

0 

6 

13 

2 

3 

1 

25 

24 

8.0 

NANTUCKET   WB   AIRPORT,    UASS. 

W 

15 

15.8 

39 

E 

13 

80 

79 

69 

81 

2 

5 

2 

* 

2 

0 

15 

52 

7.1 

NEW   HAVEN   WB   AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

10.1 

33 

NE 

13 

- 

77 

59 

- 

6 

3 

6 

2 

2 

0 

19 

56 

6.6 

PITTSFIELD   WB   AIRPORT,    UASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

9 

9 

1 

0 

0 

22 

- 

- 

PORTLAND   WB   AIRPORT,    UE . 

WNW 

11 

11.2 

36 

NE 

13 

83 

82 

59 

73 

11 

3 

5 

2 

2 

0 

23 

50 

7.8 

PROVIDENCE   WB   AIRPORT,    R.    I. 

NNW 

19 

13.6 

40 

SW 

2 

73 

74 

54 

62 

7 

3 

3 

2 

2 

1 

18 

47 

6.8 

WORCESTER   WB   AIRPORT,    MASS. 

W 

18 

10.9 

29 

E 

16+ 

72 

72 

59 

63 

7 

3 

5 

2 

3 

0 

20 

- 

7.2 

%  Peak  Gust 

See  lefeienoe  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGUAND 
APRIL  1961 


StetUu 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNKCTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

COLLINSVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 

1.0 

DAJIBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 
T 

T 

T 

T 

T 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

.4 

T 

T 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.3 

T 

T 

T 

1.1 
T 

T 
T 

T 

MANSFIELD  HOLLOW  DAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.2 

T 

T 

T 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

.4 

T 

T 

T 

T 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 
6 

.3 
6 

1.0 
6 

.6 
6 

T 
5 

.8 
4 

.2 
4 

T 

4 

T 
3 

3.7 
6 

3.5 
8 

T 
5 

3.1 
6 

3.5 
8 

T 
6 

3 

.3 
2 

T 
2 

1.0 
2 

.4 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

; 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 

1.0 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

WOODBURT  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

1.0 

1 

1.5 
2 

.5 

1 

T 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
2 

3 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

2.0 

T 

2 

T 

2.0 

T 

4.0 

5 

T 
4 

T 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

1 

1.3 

1 

.3 
1 

1 

1 

T 

.2 

T 

T 

3.3 
1 

1 

T 

.6 
1 

3.0 
1 

T 
T 

T 
T 

.1 
T 

.3 

T 

.1 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

4.0 

T 

T 

T 

BRASSUA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

9.0 

1.7 

.5 

- 

- 

- 

1.0 

T 

- 

5.0 

T 

- 

7.0 

3.5 

- 

1.5 

.5 

1.7 

- 

- 

- 

- 

T 

_ 

1.0 

3.5 

- 

- 

_ 

BRIDGTON  1  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

5 

4 

2.0 
2 

1.0 

1 

.5 

1 

2.0 
2 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2.5 
22 
5.8 

2.2 
24 
6.3 

.8 

24 

6.5 

24 
6.5 

22 
6.4 

21 
6.4 

T 

20 

6.4 

.2 

20 

6.2 

19 
6.0 

T 

14 

5.0 

7.2 

12 

5.3 

.4 
14 
5.6 

.3 

12 

5.4 

2.9 

13 

5.3 

.6 

14 

5.4 

.5 

14 

5.4 

4.0 
14 
5.5 

1.2 

14 

5.5 

14 
5.4 

13 
5.3 

12 
5.2 

10 
4.7 

1.2 

10 

4.9 

11 
4.3 

10 
4.3 

.4 

9 

4.3 

9 
4.2 

8 
4.0 

7 
3.6 

6 
2.9 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

1.3 
2 

T 

1 

1 

T 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

1.0 

2.0 

3.0 
2 

1.0 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
31 

6.0 
37 

1.0 
36 

1.8 
36 

32 

30 

28 

.8 
27 

25 

6.0 
31 

T 
27 

.5 
25 

2.7 
27 

4.1 
30 

T 
27 

3.4 
29 

.3 
25 

T 
23 

T 
21 

20 

20 

T 
20 

18 

16 

15 

2.0 
15 

T 
13 

12 

10 

9 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
19 

3.0 
17 

19 

21 

T 
20 

T 
18 

T 
18 

T 
18 

17 

1.0 
16 

T 
12 

T 
12 

1.0 
10 

2.0 
12 

T 
13 

1.0 
13 

- 

T 
14 

14 

11 

11 

10 

1.0 
8 

8 

4 

1.0 
4 

T 
5 

3 

3 

1 

LOSG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

7.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6.0 

- 

5.0 

_ 

- 

2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MACHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

T 
2 

.1 
2 

T 
2 

T 
2 

2 

2 

.2 

1 

1 

1 

.8 

T 

T 

T 
T 

T 

.2 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1.3 

T 

T 

_ 

- 

- 

- 

.4 

1.3 

_ 

T 

3.3 

T 

T 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

_ 

- 

- 

MILLINOCKET  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
15 

T 
15 

T 
14 

T 
14 

14 

13 

T 
13 

11 

11 

4.0 
10 

14 

10 

1.0 
8 

11 

T 
11 

3.0 
10 

12 

T 
10 

T 
10 

7 

6 

' 

3 

2 

2 

T 
2 

.1 
2 

1 

T 

T 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

1.0 
5 

T 
3 

T 
3 

3 

1 

T 

1.0 

1 

T 

1.0 

T 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

T 

T 
T 

4.2 

T 
1 

T 

4.4 

1.2 

4 
1.0 

1 

T 
T 

RIPOOENUS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

3.0 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.0 

.5 

- 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

.5 

.2 

1.5 

T 

KDMFORD  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.9 

- 

.1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.4 

- 

- 

1.0 

1.9 

- 

.5 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SQUA  PAN  DAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

5.0 
32 

T 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

6.0 
34 

2.0 
31 

_ 

3.0 
34 

T 

_ 

4.5 
35 

1.0 
36 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

MASSACHUSPTTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

1.0 
T 

1.5 

1 

T 

1.0 

1 

2.0 

1 

T 
T 

See  reierence  notes  following  Station  Index. 
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Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

; 

-_ 

; 

-_ 

-_ 

-_ 

-_ 

- 

; 

_ 

_ 

; 

; 

_ 

- 

; 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

: 

: 

-_ 

- 

: 

- 

: 

BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

BLUE  HILL  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

1 

.2 

T 

T 

T 

T 

1.3 

1 

.5 

1 

T 

.2 
T 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.3 

T 

.2 

T 

1.4 

T 

T 

T 

.1 
T 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

EAST  WAREHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.2 

T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

.2 

T 

1.5 
1 

1.0 

T 

T 

HOLVOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

HILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

- 

T 

_ 

. 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

1.0 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.1 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

PITTSFIELD  WE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

.2 
T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

T 
T 

T 
T 

5.5 
4 

.4 
3 

2 

3.6 

T 

T 
2 

T 

.2 
T 

? 

.4 

T 

PROVINCETOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

READING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1 

T 

T 

2.8 
2 

.7 
T 

T 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

T 

T 

1.0 

T 

1.0 

T 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

.5 
T 

T 

T 

.5 

T 

2.0 
2 

1.0 

1 

T 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

.7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.4 

- 

- 

4.1 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 

T 

T 

T 

T 

4.5 
2 

T 
T 

3.0 
2 

T 
T 

T 

T 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

.2 

T 

.9 
T 

T 

WEST  CUMMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 
T 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 
T 

T 

T 

8.0 
8 

T 
6 

T 

7.0 

7 

6 

2 

.5 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

.3 

WEST  MEDWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

1.0 
T 

WINCH ENDOM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 

3.0 

- 

- 

- 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2.2 

T 

.5 
1 

1 

T 

T 

T 
T 

3.0 

1 

1 

T 

3.5 

1 

T 
2 
.8 

1 

T 

T 

T 

.3 
T 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.5 

1 

.2 
1 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

2.5 
2 

T 

3.5 
3 

5.2 

7 

4 

1.8 
2 

3.2 
4 

3 

T 

T 
T 

T 

.8 
T 

T 

T 

T 

T 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7.0 

7 

1.0 
3 

3 

I 

7.0 
5 

2 

5.0 
4 

2 

2.0 
2 

T 

T 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

2.0 
4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.0 
4 

2.0 
6 

- 

3.0 
6 

.5 
6 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

36 

6.4 
42 

2.8 
45 

44 

44 

2.1 
46 

2.9 
49 

3.1 
52 

51 

3.8 
55 

9.4 
65 

1.4 
66 

1.6 
67 

S.4 

73 

72 

.2 
72 

1.0 
73 

1.0 
74 

74 

73 

70 

68 

3.0 
67 

66 

64 

64 

64 

58 

.3 
58 

2.5 
61 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

T 

T 

2.0 

T 
1 

.9 

1.0 
2 
.5 

T 

T 

T 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.1 
3 

T 

3.5 
4 

2.0 
3 

EAST  DEERING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

.5 

T 

6.0 
6 

4.0 
6 

4 

7.5 
11 

1.0 

7 

4 

1.0 
4 

1 

T 

T 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

* 

8.0 
24 

4.0 
27 

23 

22 

20 

1.8 
21 

- 

19 

4.0 
22 

.8 
22 

21 

3.8 
24 

T 
21 

- 

1.8 
20 

20 

T 
19 

19 

16 

15 

- 

12 

12 

T 
11 

2.3 
12 

11 

9 

- 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

3 

2 

T 

T 
T 

2.0 
2 

T 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

T 

T 

.3 

.3 

2.0 

T 

1.5 

.4 

1.2 

1.1 

.3 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 


CONTINUED 

f  f  X 

-U-l 

jn^ 

%Ji 

L1V-- 

'  f  f 

v-x 

x^ 

\UIX 

t.\^ 

K^X 

API 

IIL   1 

961 

Stabon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

.8 

1 

2.8 
2 

.5 

.8 

LAKKPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.4 

4 

1.1 

4 

4 

3 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

5.7 
6 

3 

T 

7.9 
8 

.3 
3 

T 

.9 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

- 

1 

- 

NILAN  7   N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

6.0 
10 

1.0 
11 

10 

8 

7 

S 

1.0 
6 

4 

1.0 
5 

3.0 
8 

7 

.5 
8 

4.0 
12 

9 

6 

2.0 
8 

6 

5 

4 

3 

3 

1 

1 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.5 

3 

T 
T 

T 

2.7 
3 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

NOUNT   WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

5.4 

7 

3.8 
6 

5.7 
6 

.3 
6 

3.2 
8 

1.4 
9 

.5 
8 

1.8 
9 

9 

12.0 
12 

8.3 
16 

.5 
15 

7.0 
15 

2.5 

16 

15 

2.0 
15 

.3 
16 

.2 
16 

.4 
16 

16 

16 

15 

.1 

15 

15 

12 

2.6 
11 

.7 
12 

12 

1.4 
12 

.5 
13 

NASHUA   2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

.8 

1 

.3 

T 

2.0 
2 

PINKBAM   NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
25 

1.0 
25 

2.0 
23 

T 
21 

19 

T 
17 

T 
15 

.5 
14 

13 

4.0 
17 

8.0 
21 

19 

5.5 
23 

5.0 
24 

.5 
21 

1.5 

.5 
19 

T 
18 

16 

14 

10 

10 

10 

9 

9 

T 

.5 

PORTSBOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

2.5 

1.2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SURRY   MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1 

1.0 

1 

3.0 
3 

2.5 

1 

1.5 
1 

T 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
T 

.5 
1 

.5 
T 

.5 
1 

3.0 
3 

- 

- 

1.0 
T 

1.0 

1 

T 

WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.0 

T 

- 

3.0 

- 

- 

2.0 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

.5 

.5 

T 

T 
T 

T 

.5 

T 

.5 

T 

T 

T 

T 

RHODE   ISLAND 

BLOCK    ISLAND    WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

- 

I 

- 

I 

I 

I 

I 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PROVIDENCE   WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR   EQUIV 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

WOONSOCKET 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.5 

.5 

VERMONT 

BENNINGTON   2    NNW 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

BLOOIITIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

5.0 
12 

2.0 
12 

1.0 
12 

11 

9 

8 

1.0 
8 

T 
8 

1.0 
8 

4.5 
10 

8 

T 

7 

1.0 

6 

5 

5 

.5 

4 

3 

2 

T 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR   EQUIV 

T 

.3 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

1.1 

1 

2.9 

1.0 
2 
.3 

T 

.6 

1.1 

T 

T 

T 

T 
T 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
2 

T 
2 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

7.0 
7 

.8 
4 

T 

3.9 

4 

1.6 
3 

T 

1.0 

1 

.7 

T 

T 

.5 

T 

T 

T 

T 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

.3 
T 

.3 

T 

5.0 
5 

2 

3.0 
3 

2 

1.0 

1 

1.0 

1 

ENOSBURG   FALLS 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2.0 

1 

4.0 
5 

4 

1 

T 

4.0 

1 

- 

2.0 
T 

2.0 
T 

T 
T 

MONTPELIER   FAA   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2 

2 

2 

T 
T 

- 

T 

10.0 
T 

8 

4 

2 

4.0 

6 

. 

1 

1 

- 

- 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.8 
4 

.4 
2 

1.7 
2 

T 
2 

T 

T 

1.0 

1 

.7 

1 

T 

3.4 
3 

2.6 

4 

1 

2.2 
3 

1.0 
2 

1 

T 
T 

T 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

1.0 

1 

2.0 
2 

4.0 
6 

1.0 

5 

1.0 

4 

4.0 

7 

5 

3 

2.0 
4 

2 

4.0 
4 

3 

1 

1 

READSBORO  1   SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
14 

.2 
14 

.2 
14 

T 
14 

14 

12 

10 

10 

9 

2.2 
11 

5.0 
16 

T 
14 

1.5 
15 

6.2 
20 

11 

11 

1.2 
12 

10 

.5 
10 

T 
8 

6 

4 

4 

4 

2 

2 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

4.0 
4 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

T 

T 

.5 

T 

T 

2.5 

T 

T 

SAINT    ALBANS   BAY 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1.0 

2.0 

.5 

1 

T 
T 

SAINT   JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

1.0 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

1.0 

1 

1.5 
3 

- 

VERNON 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.5 

1 

1.0 
1 

T 

See  reieience  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1961 


44° 


NEW     ENGLAND, 
/  EXCEPT     MAINE 


STATUTE   MILES 
10  0  10         20         30        40 


7STB  KERIDIAN   TIME  ZOKt 


STATION   LEGEND 

O    •  9  Precipitation  only 

®  Precipitation,   storage 

O  ♦-O  Precipitation   and   Temperature 

"V""Y'"P"  Precipitation,   Temperature  and  Evaporation 


Type  of  gage         O    Nan -recording; 
•    Recording,        d    BotI)  types. 

Double  circle  combinations   indicate   the  availability  of 
v,oii.ooro  ,....        more   detailed  meteorological  data 

9L.k.port   2'    \  -\^  6" 

nklin   Falls  Dan.  ~ 


>ckport    1    ESE 


42° 


,ICnl8»tvllle  Da.         "'"'°'      '"      igardwlek  Bo, 1. ton  ^\^   """""'.  ","'<J"Bp.ton  TO  «lrpor< 

\0     ^   I  Bclch.rto.nO  ^  /f^  «.hl.PdO_.(       V  V  A      (O 

/I         ^y^l     ^"°'!!S"_    ^  ^,.ar,  kor.^^.rTOAP      f      '^""':"'"    .  ,  ,    >   feA      ^0      -      . 


O  lost   CuwoTngi 

.p7'|    o  / 


/  I  "eatover  Field         •west  Brlmricld  OV'«"<   Ue^iiy^^^'Y  ' 


:rn  ',  !    4...,?  -^ 


»or,„,k2s.       qy  ©Ha.tfora   TO  AlPpor! 


■^^^      ^^  V  Burling  ton    w—""«.  i<^iu 

P'-uKhkecpsl(-    TAA    AP,     N.    V  Whl^lUe    IteBvV^* '    '*    V)^  •/-2\  0 


USCOHH-n-Ai 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  Interpolation,  particularly  in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1961 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly  in  mountainous 
areas , 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1961 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas, 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAKD 
APRIL  1961 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas. 
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STATION 

COUNTY 

% 

U 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

OBSERVER 

1    . 

1 

3 

i 

1 

1 

1 

|l 

CONNECTICUT 

i 

ANSON 1 A 

BAKERSVILLE 

BALTIC 

BAR-tMAMSTED 

BLOOMFIELO 

0120 
0227 
02S1 
0299 
063«. 

NEW    HAVEN 
LITCHFIELD 
NEW    LONDON 
LITCHFIELD 
HARTFORD 

5 

*1 
*1 

20 

90 

56 

73    05 
73    02 
72    06 
72    57 
72    4* 

1*0 
420 
165 

SA 
MID 

BA 

C 

ANSONIA    WATER    CO. 
WATER    BUREAU    HARTFORD 
BALTIC    MILLS    CO. 
WATER    BUREAU   HARTFORD 
ENG.    OEPT.    HARTFORD 

BRIDGEPORT    WB    AP 

BROOKLYN 

BULLS    BRIDGE    0AM 

BURLINGTON 

CANDLEWOOD    LAKE 

0806 
0918 
0961 

1093 

FAIRFIELD 

•yiNDMAM 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

FAIRFIELD 

5 

*1 

39 
46 

73    OB 

71  57 
73    29 

72  58 

275 

260 

500 

MID 

MIO 
7A 

C 

U.S.    WEATHER    BUREAU 
DONALD    J.    FIELDS 
CONM.    LIGHT    *    POWER    CO. 
WATER    BUREAU    HARTFORD 
CONN,    LIGHT    *    POWER    CO. 

COCKAPONSET    RANGER    STA 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE    1    5 
COVENTRY 
CREAM    HILL 

1<>S8 

1536 
1689 
171% 

NEW    LONDON 
HARTFORD 
TOLLAND 
LITCHFIELD 

5 
17 

*1 
*1 

28 

34 
48 
*8 
54 

72    31 
72    17 
72    56 

72  21 

73  19 

170 
1300 

6P 

8A 

12M 
5P 

12M 

" 

ST.    PARK    ♦    FOREST    COMM, 
RAYMOND    J.    RUSZALA 
CO..LINS    COMPANY 
UNIVERSITY    OF    CONN. 
CREAM   MILL    FARM 

DANfiURV 

DAWSON    LAKE 

EASTON    LAKE    RESERVOIR 

FALLS    VILLAGE 

GROTON 

1798 
22SS 
26SB 

FAIRFIELD 
NEW    HAVEN 

NEW    LONDON 

\ 

*1 
*1 

23 
Z2 

21 

73    28 

72  59 

73  15 
73    ZZ 
72    03 

510 

6P 

9P 
BA 

JOSEPH    P.    S1MK0<    JR. 
NEW    HAVEN    WATER    COMPANY 
BRIDGEPORT    HYDRAULIC 
HARTFORD    ELEC.    LIGHT    CO 
GROTON    PUBLIC    UTIL. 

HARTFORD 

HARTFORD    BRAINARD    FLO 

HARTFORD   WB   AIRPORT 

LAKE    KONOMOC 

3**6 
3*S1 

3*56 

3989 

HARTFORD 
HARTFORD 
HARTFORD 
NEW   LONDON 
NEW   LONDON 

5 
5 
5 
17 

41 
*1 

46 

56 
38 
2* 

7Z    42 

72    41 

71  54 

72  11 

15 
149 

*00 
180 

MID 

MIO 

C    MJ 

ENG.    DEPT.    HARTFORD 
SEWAGE    TREATMENT    PLANT 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
JEWETT    CITY    WATER    CO. 
NEW    LONDON   WATER    WORKS 

MANSFIELD    HOLLOW    DAM 
MIDOLETOWN    ft    W 

MOODUS    RESERVOIR 

4**3 

**e8 

*757 
*790 

'■Die 

HARTFORD 
TOLLAND 
MIOOLESEX 

MIDDLESEX 

5 
17 

5 

*1 
*1 
*1 

3> 

12 

30 

72    29 

72    11 
72    43 

72    26 

250 

8A 

12M 

8A 
12M 

BA 

C 

MANCHESTER    WATER    DEPT. 
CORPS   OF    ENGINEERS 
KORNEL    BAILEY 
NEW   HAVEN    WATE^    COMPANY 
FRANK    P.    0    NEILL 

MOUNT    CAHMEL 
NATCHAUG    RANGER    STA 
NEW    HAVEN    WB    AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK    2    SW 

5077 
5125 
5273 
5265 

NEW    HAVEN 
WINDHAM 

HARTFORD 
LITCHFIELD 

17 

5 

*1 

*1 
*1 

53 

16 
42 
58 

72    05 
72    53 

72  44 

73  13 

200 

150 
1380 

MIO 
8A 

MID 
8A 

C    MJ 
C    H 

CONN.    AOR.    EXP.    STATION 
ST.    PARK    *    FOREST    COMM. 
U.S.   WEATHER   BUREAU 
ENG.    DEPT.    HARTFORD 
EDWARD    C.    CHILDS 

NORTH   BRANFORO 
NORTH   GUILFORD 
NORWALK    GAS    PLANT 
NORWICH    PUB    UTIL    PlT 
PAUCMAUG    FOREST 

5510 

5893 
5910 

NEW    HAVEN 
FAIRFIELD 
NEW    LONDON 
NEW    LONDON 

17 
17 

*1 
*1 

23 

07 

35 

72  43 

73  25 
72    0* 
71    51 

210 
280 

270 

lOA 

SA 

eA 

BA 
lOA 

H 

NEW   MAVEN    WATER    COMPANY 
NEW   HAVEN    WATER    COMPANY 
CONN.    LIGHT    t    POWER    CO. 
OEPT.    PUBLIC    UTILITIES 
ST.    PARK    ♦    FOREST    COMM. 

PROSPECT 
PUTNAM 
PUTNAM    LAKE 
ROCKVILLE 
ROCKY    RIVER    0AM 

6655 
6966 

NEW   HAVEN 

WINDHAM 

FAIRFIELD 

TOLLAND 

LITCHFIELD 

\ 

*J 
*1 

30 
5* 
05 

72    57 
71    5* 

420 

300 
510 
220 

eP 

7A 

C    H 

c 

NEW    HAVEN    WATER    COMPANY 
ALPHONSE    BONNER 
GREENWICH    WATER    COMPANY 
ROCKVILLE    WTR.    *    AGUE. 
CONN.    LIGHT    ♦    POWER    CO. 

HOUND    POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK    RESERVOIR 
SMEPAUG    DAM 
SHUTTLE    MEADOW    RESVR 

7002 

7157 
7373 
7*32 

FAIRFIELD 
LITCHFIELD 
FAIRFIELD 
LITCHFIELD 
HARTFORD 

\ 

41 
41 

18 
15 
39 

73    32 
73    27 
73    21 
73    18 
72    49 

1015 
370 

5P 
12M 

5? 

lis 

c^ 

filDGEFlELD    WATER    SUPPLY 
CHARLES    T.    JECKEL 
BRIDGEPORT    HYDRAULIC    CO 
BUR.    ENG.    WATERBUHY 
WTR.    COMM.    NEW    BRITAIN 

STAMFORD    •>    N 
STEVENSON    DAM 
STORRS 
TORRINGION 

79*6 
7970 

8138 
8*36 

TOLLAND 

FAIRFIELD 

FAIRFIELD 

TOLLAND 

LITCHFIELD 

17 

41 
41 

57 

23 

*8 

72  18 

73  32 
73    10 
72     15 

60 
650 

.P 

niS 

C6 

WILLIAM   W.    SVMONDS 

STAMFORD   MUSEUM 

CONN.    LIGHT    ♦    POWER    CO. 

torrington'water  CO. 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 
WATEHBURY    RADIO    WBRY 
WEPXWAUG    RESERVOIR 
WESTSROOR 
WEST    HARTFORD 

8*88 
9007 
9162 

FAIRFIELD 
NEW    HAVEN 
NEW    HAVEN 

HARTFORD 

7 
5 

41 
*i 

35 

IB 
18 

73    02 
73    02 

72    47 

320 
605 
180 
*0 
275 

5P 

5P 
BA 

H 

BRIDGEPORT    HYDRAULIC    CO 

RADIO    STATION    WBRY 

NEW    HAVEN    WATER    COMPANY 

JAMES    RINTOUL 

WATER    BUREAU    HARTFORD 

WEST    HARTLAND 
WHIGVILLE   RESERVOIR 
WIGMAM   RESERVOIR 
WOLCOTT    RESERVOIR 

AUGUSTA    1    ESE 
AUC-'JSTA    FAA   AIRPORT 
BANGOR    DOW    FIELD 
BAR    HARBOR 
BELFAST 

917* 
9908 

HARTFORD 
HARTFORD 
LITCHFIELD 

LITCHFIELD 

\ 

*2 
*1 

40 
37 

72    58 

72  57 

73  OB 

72  56 

73  16 

1180 
500 
625 
770 
960 

12M 

BA 
12H 
8A 

H 

WATER    BUREAU    HARTFORD 

WATERBURY    WATER    COMPANY 
WTR.    COMM.    NEW    BRITAIN 
OSCAR    S.    JOHNSON 

0275 
035* 
0371 
0*80 

KENNEBEC 

KENNEBEC 

PENOBSCOT 

HANCOCK 

WALDO 

\ 

** 

19 
24 

69    *B 

68    49 

68  12 

69  00 

230 
350 
202 
30 
20 

MIO 
MID 
5P 
BP 

MID 

'    I 

PETER    WILLIAMSON 
FED.    AVIATION    AGENCY 
U.S.    AIR    FORCE 
ACADIA    NATIONAL    PARK 
BELFAST    WATER    DISTRICT 

BINGHAM    WYMAN    DAM 
BRASSUA    DAM 
BRIDGEWATER 
BRIOGTON    1    NNW 
BRUNSWICK 

0600 
081* 
0833 
OB** 

SOMERSET 

SOMERSET 

AROOSTOOK 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

12 

*5 

H 

69  *9 

70  *3 

too 

6P 
MID 

MIO 

6P 

H 

CENTRAL    MAINE    PWR.    CO. 
KENNEBECK    WTR.    PwR.    CO. 
HAROLD    MAC    ILROV.    JR. 
ANDREW    J.    SANBORN 

CARIBOU   WB    AIRPORT 

CUPSUPTIC    STOREHOUSE 
OAMARISCOTTA    MILLS 

1*72 
1628 
1756 
1823 

AROOSTOOK. 
AROOSTOOK 
PENOBSCOT 

LINCOLN 

15 

I 

H 

01 
08 

69    31 

62* 
1000 
360 

210 

6P 
8P 

1: 

C 

U.S.    WEATHER    BUREAU 
MRS.    JEAN    WEYMOUTH 
RAYMOND    R.    PALMER 
MRS.    NELLIE    SPINNEY 
MRS.    riANCY    RAWLINGS 

EAGLE    LAKE 

EASTPORT 

EAST    SANGERVILLf    S    SE 

ELLSWORTH 

EUSTlS    T    NW 

2111 
2*26 
2**2 
2620 
2705 

AROOSTOOK 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

HANCOCK 

FRANKLIN 

11 

45 

55 
08 
32 

66    59 

68    26 

70    35 

540 
2* 

5P 

i 

C 

WALTER    A.    HICKS 
MRS.    ELMER    J.    LELAND 
BANGOR    HYDRO-ELEC.    CO, 
MRS.    LILLA    THEHRIEN 

FARMINGTON 
FORT    FAIRFIELD 
FORT    KENT 
GAPOINER 
GILEAO 

2B78 

30*6 
3110 

FRANKLIN 
AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
KENNEBEC 
OXFORD 

19 

1 

44 

48 
15 
13 
2* 

70    09 

67  46 

68  36 

69  47 

530 
700 

IS 

st 

C    H 

CHARLES    S,    PREBLE 
JAMES    A.    SCHOFIELD 
FT.    KENT    ST,    NORMAL    SCH 
GARDINER    WATER    DISTRICT 
RUMFORD    FALLS    POWER    CO. 

GRAND    LAKE    STREAM 
GREENVILLE 
HIRAM    Z    S 
HOULTON    FAA   AP 
HOULTON    1    N£ 

3261 
3353 

3892 
3897 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

13 
15 
15 

45 

11 
28 

07 
08 

69    35 

TO    48 

67    50 

1060 
*93 

;is 

MID 
HID 

C 

c 

STATE    FISH    HATCHERY 
MRS.    WINNIE    P.    SAWYER 

FED.    AVIATION    AGENCY 
WILLIAM    CUMMING 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG    FALLS    DAM 

MACHIAS 

*566 
*781 

SOMERSET 

WASHINGTON 

ANDROSCOGGIN 

SOMERSET 

WASHINGTON 

1 

45 
44 

37 

06 
13 

67     39 

70    1* 

189 
162 

5P 
MID 

MID 

H 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 
IRVING    C.    MASON 
UNION   WATER    POWER    CO. 
CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 
WILLIAM    JORDAN 

MADISON 
MIDDLE    DAM 

MILLINOCKET    FAA    AP 
MOOSEMEAD 

*927 
5261 

5309 
5*60 

SOMERSET 

OXFORD 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

SOMERSET 

11 
11 

45 

45 

45 

48 
39 

69  53 

70  55 

68    41 

260 
1500 

405 

6P 

MID 

6P 

8A 
MID 
7A 

'h 

MADISON   HILLS 

GREAT    NORTHERN    PAPER    CO 
FED.    AVIATION    AGENCY 
M.    LAMONTAGNE 

OLD    TOWN    FAA    AIRPORT 

ORDNO 

ORONO    2 

PORTLAND 

PORTLAND    WB    AIRPORT 

6*25 

6*35 
6900 

PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND 

11 
11 

** 

*3 
*3 

57 
53 

68    *0 

68    *l 
70    15 
70    19 

12* 

120 
65 

MID 
MID 

MID 
HID 

c 

FED.    AVIATION    AGENCY 

INACTIVE       5/59 
HAROLD    HAMLIN 
CITY    OF    PORTLAND 
U.S.   WEATHER   BUREAU 

PRESOUE     ISLE 
RIPOGENUS    DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND    I    W 

6937 
TIT* 
7250 
7295 

AROOSTOOK 

PISCATAOUIS 

KNOX 

15 

*5 

** 

53 

06 

68  00 

69  11 
69    07 
69    OS 

965 

40 
30 

5P 
BA 
6P 

5P 
8A 
6P 

c 

MAINE    EXP.    STATION 
GREAT   NORTHERN   PAPER   CO 
OLIVER    W.    HOLMES 
CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

INDEX 

NEW  ENGLAND 

APRIL    1961 

_^_^ 

n 

OBSEBVATION 

i 

td 

^ 

Id 

S 

g 

TIME  AND 

0 

e 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

1 

i 

OBSERVER 

Ib 

1 

3 

1 

i 

1 

RUHFORO    3    SW 

7325 

OXFORD 

1 

'  44 

31 

70 

3* 

67* 

MID 

MID 

EVALINE    A.    WARREN 

RUMFORO 

7330 

OXFORD 

1 

** 

70 

>3 

C 

RUMFORD    FALLS    POwER    CO, 

RUMFORD    POWER    PLANT 

7335 

OXFORD 

1 

MIO 

RUMFORO    FALLS    ?OW£R    CO. 

SANFORD    2    NNW 

7479 

YORK 

43 

2B 

70 

*7 

260 

5P 

5P 

CLIFFORD    P.    COOK 

SK0WHE6AN 

7927 

SOMERSET 

9 

♦4 

»6 

69 

43 

1*5 

C 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

SOUTH   ANDOVER 

79*0 

OXFORD 

1 

44 

35 

70 

** 

7A 

ERWIN    F.    MILLER 

SOUTHWEST    HBR    3    SSE 

8301 

HANCOCK 

44 

14 

68 

18 

15 

c 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

SOUA    PAN    DAM 

AROOSTOOK 

15 

32 

20 

610 

VAR 

9P 

MAINE    PUB    SERVICE    CO. 

SWANS    FALLS 

B6*l 

OXFORD 

4* 

02 

70 

59 

c 

PUBLIC    SVC.    CO.    OF    N.M. 

THE    FORKS 

8721 

SOMERSET 

9 

** 

20 

69 

570 

8A 

MRS.    GLADYS    M.    DURGIN 

UPPER    DAM 

89*2 

OXFORD 

1 

44 

92 

70 

52 

1*64 

9P 

UNION   WATER    POWER    CO. 

WATERVILLE    PUMP    STA 

9151 

KENNEBEC 

9 

44 

33 

69 

39 

B9 

5P 

5P 

KENNEBEC    WATER    DISTRICT 

WEST    BUXTON    2    NNW 

9314 

13 

42 

70 

37 

190 

MID 

MID 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

WEST    ENFIELD 

9360 

PENOBSCOT 

45 

14 

IBO 

GEORGE    THOMPSON 

WOODLAND 

9691 

WASHINGTON 

1* 

45 

09 

67 

2* 

1*0 

7A 

7A 

RUSSELL    J.    DOW 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

00*9 

BERKSHIRE 

a 

42 

39 

73 

06 

790 

8A 

6A 

H 

NEW    ENGLAND    POWER    CO. 

AMHERST 

210 

MIO 

MIO 

C    H 

UNIVERSITY    OF    MASS. 

ASHBURNHAM 

0190 

WORCESTER 

42 

39 

71 

53 

8A 

M.    C.    STEWART 

ASHLAND 

0218 

MIDDLESEX 

*2 

15 

28 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 

BARfiC    FALLS    DAM 

0*08 

WORCESTER 

42 

26 

T2 

02 

910 

5P 

5P 

c 

CORPS   OF    ENGINEERS 

BEDFORD 

0535 

MIOOLESEX 

42 

28 

71 

17 

139 

5P 

5P 

H 

NORTHEAST    WEA.    SVC. 

BEECHWOOD 

0551 

NORFOLK 

42 

13 

70 

*9 

40 

BA 

MASS. WTR. RESOURCES    CO*M 

6ELCMERT0WM 

0562 

HAMPSHIRE 

42 

72 

6A 

METRO.    DIST.    WTR.    COMMM 

BIRCH    HILL    DAM 

0666 

WORCESTER 

*2 

36 

72 

07 

840 

5P 

5P 

C 

CORPS   OF    ENGINEERS 

BLUE    HILL    we 

0736 

NORFOLK 

42 

13 

71 

07 

6*0 

MIO 

MIO 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

BOSTON    MB    AIRPORT 

0770 

SUFFOLK 

42 

22 

71 

01 

15 

MID 

MIO 

C    MJ 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

BOYLSTON 

0801 

WORCESTER 

42 

21 

71 

*3 

630 

9A 

METRO.    DIST.    WTR.    COHM. 

BRIDGEWATER    M.C.I, 

08*0 

C 

MASS.    CORRECTIONAL     INST 

BROCKTON 

0860 

PLYMOUTH 

*2 

03 

71 

01 

80 

4P 

4P 

CITY    EMGlNEfR 

BUFFUMVILLE    DAM 

0998 

WORCESTER 

42 

07 

71 

5* 

500 

BA 

BA 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

' 

CHARLES    RIVER    VILLAGE 

1323 

NORFOLK 

42 

16 

71 

16 

1*0 

8A 

EDMUND    A,    STMONDS 

CHATHAM   LT    STA 

BARNSTABLE 

20 

U.S.    COAST    GUARD 

CHESTERFIELD 

1436 

HAMPSHIRE 

42 

24 

72 

51 

1*25 

8A 

MASS. WTR, RESOURCES    COHM 

CHESTNUT    MILL 

1447 

SUFFOLK 

09 

4P 

METRO.    DIST,    WTR.    COMM. 

CLINTON 

1561JW0RCESTER 

42 

24 

71 

*1 

398 

BA 

4P 

METRO.    DIST.    WTR,    COMM. 

EAST    PEPPERELL 

2369;hIDDLES£X 

42 

*0 

35 

210 

BA 

MRS.    MARY    £.    DAVIS 

, 

EAST    WAREhAM 

2451    PLYMOUTH 

41 

*6 

70 

40 

16 

MID 

8A 

H 

CRANBERRY    EXP.    STATION 

' 

EDGARTOWN 

2501    DUKES 

*» 

23 

70 

31 

20 

MRS.    ELIZABETH   B.    HOUGM 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  for  Northern  and  Central  New 
England  (Maine,  New  Hampshire,  Vermont,  and  Massachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  Massachusetts,  or  to 
the  State  Climatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut, 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t ime  of  observat ion . 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955, 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes 
of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "H^raporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Groxind" ;  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables"  indicate  the  following 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  Issues. 
or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

It   Mount  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield ,  Vermont  not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes  for 
the  State  or  Section. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

+4-   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments.  f 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown.  ■ 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain.  ■ 

B  Adjusted  to  a  full  month.  ■ 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.)  m 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset.  jl 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure.  I 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  j-i*  t  ime  of  observat  ion  column  in  Stat  ion  Index  means  variable . 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIHATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUBOIARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publicatio 
"Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washing* 
25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cliraatological 
Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year,   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary,)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  ENGLAND  -  MAY  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   93°  on  the  15th  at  BLackwater  Dam,  N.  H. 
Lowest  Temperature:   18°  on  the  6th  at  Squa  Pan  Dam,  Me. 

Greatest  Total  Precipitation:   11.00  inches  at  Bar  Harbor,  Me. 

Least  Total  Precipitation:   1.74  inches  at  Union  Village  Dam,  Vt. 

Greatest  One-Day  Precipitation:   6.30  inches  on  the  27th  at  Bar  Harbor,  Me. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   6.0  inches  at  East  Sangerville  5  S,  Me. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   16  inches  on  the  3rd  at  First 

Conn  Lake,  N.  H. 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


CENTRAL  AND  NORTHERN  NEW  ENGLAND 


May  was  the  third  consecutive  cooler  than  normal 
month  and  the  second,  with  local  exceptions,  wetter 
than  normal.   May's  wet,  cool  weather  further  de- 
layed normal  seasonal  development  of  trees  and 
crops  as  well  as  farm  work.   The  apple  bloom  did 
not  reach  a  peak  until  about  the  end  of  the  third 
week  of  May,  varying  from  about  3  days  late  in 
Vermont  to  6  days  late  in  Massachusetts.   Also, 
though  the  Aroostook  County,  Maine,  potato  crop 
is  normally  planted  by   the  close  of  the  month, 
this  year  the  job  was  only  about  25%  done.   Pas- 
tures,  however,  gained  rapidly  from  their  very 
backward  condition  on  May  1  until  they  were 
furnishing  nearly  average  seasonal  forage  by 
month's  end. 

Three  notable  weather  events  in  May  were  a  record 
flood  along  the  Upper  St.  John  River  Valley,  wash- 
ing and  flooding  rains  in  southeastern  Maine,  and 
a  severe  late  season  freeze  over  much  of  the 
section. 

RECORD  FLOOD  ALONG  UPPER  ST.  JOHN  RIVER  VALLEY 

Rising  waters  of  the  St.  John  River  became  alarming 
during  the  night  of  May  13-14.   An  estimated  two  to 
three  feet  of  ripe  snow  covered  the  basin  upriver. 
The  rate  of  runoff  of  water  from  this  snow  was  in- 
creasing with  advent  of  abnormally  high  tempera- 
tures.  The  critical  situation  was  further  aggra- 
vated by  an  estimated  two  to  three  inches  of  rain- 
fall over  the  basin  during  the  warm  period.   At 
Ft.  Kent,  the  St.  John  rose  above  the  former  all- 
time  flood  crest  by  noon  of  May  15th.   The  former 
record  was  25.10  feet  set  in  1933.   The  flood 
continued  to  rise  until  a  new  record  crest  of 
25.28  feet  was  reached  at  about  6  a.m.,  EST,  May 
15.   The  River  remained  at  nearly  the  crest  level 
during  the  next  24  hours  and  receded  slowly  during 
the  next  24-36  hours.   At  Ft.  Kent,  lowland  begins 
to  flood  at  a  river  stage  of  16  feet.   The  business 
district  commences  to  flood  at  a  stage  of  about  20 
feet.   At  the  crest,  from  one-third  to  one-half  of 
the  town  was  covered  by  floodwater.   Much  property 
damage  and  inconvenience  for  residents  and  business 
resulted.   Other  towns  along  the  river  were  flooded 
to  varying  degrees.   At  the  same  time  high  water 
prevailed  in  the  Aroostook  River  with  minor  flood- 
ing along  the  entire  valley. 

WASHING  AND  FLOODING  RAIN 

Southeastern  Maine,  with  Hancock  and  Washington 
Counties  hardest  hit,  suffered  heavy  damage  from 
flooding  and  washing  rains.   Four  days  of  rain, 
beginning  on  May  26,  produced  exceptionally  heavy 
yields  in  one  period  of  less  than  48  hours  begin- 
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Robert  E.  Lautzenheiser 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
1900  Post  Office  Building 
Boston  9,  Massachusetts 
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4 

7 
4 
0 

1 
1 
3 

10 

10 

9 

10 

7 

3 
3 
3 
3 

3 

2 

1 
1 
1 
0 

LONG  FALLS  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 

57.4 
59.8 
60.4 
59.1 
58.8 

34.5 
39.1 
39.5 
37.0 
34.7 

46.0 
49.5 
50.0 
48.1 
46.8 

-  4.0 

-  3.7 

83 
85 
87 
82 

80 

15 

15 
14 
14 
15 

23 
30 
30 
25 
22 

5 

7+ 

2+ 

5+ 

6 

583 
479 
453 
521 

557 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 

7 

5 

11 

12 

0 
0 
0 

0 
0 

3.51 
5.74 
5.97 
5.42 
4.44 

2.41 
.85 

.93 
2.25 
1.88 
1.77 
1.40 

27 
28 
27 
27 
28 

4.0 
3.0 
3.0 
4.3 
3.0 

5 

3 

1 

7 

8 

8 

10 

10 

3 
2 
6 
4 
4 

0 
2 
3 
2 
2 

SOUA  PAN  DAM 

60.1 

34.2 

47.2 

83 

14 

18 

6 

546 

0 

0 

12 

0 

6.32 

3.27 

2.01 

28 

3.5 

10 

4 

2 

DIVISION 

48.0 

-  3.5 

5.42 

2.11 

3.1 

SOUTHERN  INTERIOR 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SAN6ERVILLE  5  SE 

62.9 
62.1 
65.  9M 
64.4 
61.8 

41.0 
41.8 
39. IM 
39.2 
40.7 

52.0 
52.0 
52.  5M 
51.8 
51.3 

87 
87 
87 
88 
86 

14 
14 
14 
14 
14 

32 
33 
29 
25 
28 

3+ 

6+ 

6 

5 

6 

401 
402 
385 
413 
431 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
8 
8 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

4.22 
7.29 
3.15 
5.45 
4.44 

1.06 
2.00 
.85 
1.66 
1.47 

27 
27 
27 

27 
27 

1.6 

3.1 

2.5 

5.0 

0 
0 
0 

1 

2 
3+ 

5 

8 

7 
10 

7 

4 
5 

3 
4 
4 

1 
2 
0 
2 
2 

FARMINGTON 
GARDINER 
HIRAM  2  S 
LEWISTON 
MADISON 

63.1 
64.7 
64.4 
61.9 
64.6 

39.9 
38.1 
39.5 
43.0 
39.1 

51.5 
51.4 
52.0 
52.5 
51.9 

-  3.5 

-  2.7 

-  2.1 

-  1.5 

88 
86 
88 
36 
89 

15 
14 
14 
14 
25 

26 
23 
27 
33 
26 

6 
6 
31  + 
2 
6 

419 
415 
403 
385 
410 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
6 

5 
0 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

3.75 
4.45 
3.35 
3.11 
3.44 

.07 
1.05 

-  .34 

-  .21 
.19 

1.27 

1.49 

.86 

.97 

1.20 

27 
27 
27 
27 
27 

.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 
6 

5 
8 

3 
3 
3 
3 
3 

1 
1 
0 
0 

1 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 
RUMFORO  3  SW 
RUMFORD  POWER  PLANT 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 

61.8 
62.2 
63.0 
66.  9M 
63.8 

38.7 
38.8 
39.9 
41.  3M 
39.0 

50.3 
50.5 
51.5 
54. IM 
51.4 

-  2.3 

-  1.3 

88 
87 
87 
88 
87 

14 
14 
14 

14 
14 

25 
26 
27 
26 
26 

6 

6 
6 
6 
6 

455 
451 

424 
343 
419 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
4 
2 

4 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

5.16 
3.33 
3.55 
4.09 
3.42 

.00 
.79 

2.21 
.83 
.98 

1.72 
.90 

27 
27 
27 
27 

27 

2.0 

T 

.0 
1.5 

T 

2 

T 
0 
T 
0 

3 
2+ 

2 

e 

7 
5 

7 

4 
4 
4 
2 
4 

2 
0 

0 

1 

0 

WOODLAND 

64.1 

40.0 

52.1 

.0 

91 

14 

28 

6 

403 

2 

0 

5 

0 

9.40 

5.10 

5.06 

28 

1.0 

0 

9 

5 

2 

DIVISION 

51.8 

-  2.3 

4.54 

1.15 

i.l 

See   Relerence   Notes   Following   Slalion   Ind 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 

P 

ecip 

ration 

u 

i   i 
<  1 

< 

J 

1 

1 

a 

s 

No  ol  Days 

% 

III 
III 

a) 
J 

a 

Snow,  Sleet 

No  o!  Cays 

Sianon 

MJK 

M.   1 

^ 

11 

1  8 

o 

S 

1 

0 

o 

1 

fel 

/  ' 

5  t 
si 

COASTAL 

BAR  HARBOR 

61.3 

41.4 

51.4 

-  1.6 

81 

14 

32 

414 

0 

0 

1 

0 

11.00 

7.22 

5.30 

27 

T 

2 

5 

3 

3 

BELFAST 

63.1 

41.3 

52.2 

82 

14 

30 

392 

0 

0 

3 

0 

6.45 

2.61 

27 

0 

11 

3 

2 

BRUNSWICK 

60.3 

43.7 

62.0 

77 

25 

34 

31 

394 

0 

0 

0 

0 

2.94 

.79 

27 

0 

7 

3 

0 

OAMARISCOTTA  MILLS 

62.8 

41.2 

52.0 

85 

14 

31 

31+ 

396 

0 

0 

3 

0 

6.05 

1.85 

27 

T 

2 

11 

4 

2 

EASTPORT 

SS.9 

38.5 

47.2 

-  1.3 

67 

25 

25 

546 

0 

0 

3 

0 

5.22 

2.30 

2.20 

27 

.3 

0 

8 

3 

1 

JONESBORO 

59.4 

37.7 

48.6 

75 

26+ 

26 

502 

0 

0 

8 

0 

9.02 

3.61 

28 

0 

10 

4 

4 

PORTLAND 

62.2 

45.0 

64.1 

85 

25 

37 

343 

0 

0 

0 

0 

3.61 

.84 

27 

.0 

0 

7 

2 

0 

PORTLAND  MB  AIRPORT     //R 

61. » 

40.6 

51.1 

-  1.2 

84 

25 

28 

427 

0 

0 

5 

0 

2.97 

-   .39 

.73 

27 

0 

6 

3 

0 

ROCKLAND 

60.4 

41.0 

50.7 

78 

14 

30 

435 

0 

0 

I 

0 

5.98 

2.64 

27 

T 

2 

8 

3 

3 

SANFORO  2  NNW 

67.5 

38.7 

53.1 

92 

14 

24 

31 

375 

1 

0 

7 

0 

3.01 

.80 

27 

.0 

0 

7 

3 

0 

DIVISION 

51.2 

-  1.8 

5.53 

2.11 

MASSACHUSETTS. 

WESTERN 

ADAMS 

63.5 

41.9 

52.7 

-  3.1 

88 

15 

27 

6+ 

395 

0 

0 

5 

0 

3.64 

-   .80 

.73 

27 

.0 

0 

11 

3 

0 

HOOSAC  TUNNEL 

63.2 

41.2 

62.2 

-  3.3 

86 

15 

28 

6+ 

406 

0 

0 

6 

0 

3.07 

-  1.49 

T 

T 

3 

0 

KNIGHTVILLE  DAM 

62.7 

41.2 

62.0 

86 

15 

26 

6+ 

418 

0 

0 

6 

0 

3.65 

.85 

27 

.0 

0 

12 

2 

0 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT     R 

63.5 

41.3 

52.4 

-  1.9 

83 

14 

26 

1 

393 

0 

0 

5 

0 

3.55 

-   .21 

.57 

26 

.1 

T 

3 

10 

2 

0 

SOUTH  E6REM0NT 

66.7 

42.0 

54.4 

85 

14 

24 

1 

341 

0 

0 

4 

0 

4.31 

.52 

.80 

27 

.0 

0 

2 

0 

ST0CK8R1DGE 

64.5 

40.6 

62.5 

-  2.8 

84 

14 

25 

1 

392 

0 

0 

4 

0 

4.45 

.49 

.54 

10 

T 

0 

12 

4 

0 

WEST  CUMMINGTON 

64.9 

39.7 

52.3 

83 

15 

" 

6+ 

395 

0 

0 

8 

0 

4.40 

.84 

2 

.3 

T 

3 

12 

2 

0 

DIVISION 

52.7 

-  3.2 

3.87 

-   .33 

.1 

CENTRAL 

AMHERST 

65.2 

42.7 

54.0 

-  4.2 

85 

14 

29 

3 

352 

0 

0 

6 

0 

3.20 

-   .80 

.75 

2 

.0 

0 

9 

2 

0 

BARRE  FALLS  DAM 

65.7 

41.9 

53.8 

85 

14 

25 

6 

358 

0 

0 

5 

0 

2.97 

.82 

27 

.0 

0 

7 

3 

0 

BEDFORD 

68.5 

44.8 

55.7 

87 

15+ 

29 

6 

287 

0 

0 

2 

0 

3.47 

1.13 

27 

.0 

0 

9 

1 

1 

BIRCH  HILL  DAM            R 

66.9 

41.3 

54.1 

86 

15+ 

25 

6 

311 

0 

0 

7 

0 

3.03 

.82 

27 

.0 

0 

8 

2 

0 

BLUE  HILL  WB             // 

63.8 

45.1 

54.5 

86 

15 

35 

31+ 

338 

0 

0 

0 

0 

4.10 

.60 

1.24 

27 

.0 

0 

9 

2 

2 

BUFFUMVILLE  DAM 

64.4 

42.0 

53.2 

86 

16 

27 

6 

371 

0 

0 

4 

0 

3.49 

.90 

27 

.0 

0 

10 

2 

0 

CHESTNUT  HILL 

66.5 

47.2 

56.9 

-  2.9 

86 

14 

33 

3 

281 

0 

0 

0 

0 

3.95 

.25 

1.53 

27 

.0 

0 

10 

2 

1 

CLINTON 

64.1 

44.4 

54.3 

-  2.8 

85 

16 

31 

5 

341 

0 

0 

1 

0 

3.23 

-   .58 

.95 

27 

.0 

0 

9 

2 

0 

FITCHBUR6  2  S 

66.2 

44.0 

55.1 

-  3.4 

90 

15 

29 

6 

330 

1 

0 

3 

0 

3.46 

-   .59 

1.01 

27 

.0 

0 

9 

1 

1 

FRAMINCHAM 

66.9 

45.3 

56.1 

-  3.3 

89 

26+ 

32 

6 

299 

0 

0 

1 

0 

3.79 

.35 

1.10 

27 

.0 

0 

10 

2 

1 

HAVERHILL 

68.5 

46.4 

67.5 

-  2.3 

90 

14 

34 

6 

267 

I 

0 

0 

0 

2.85 

-   .48 

.90 

27 

T 

0 

8 

2 

0 

LAWRENCE 

65.5 

46.5 

55.0 

-  1.8 

85 

15+ 

34 

31  + 

298 

0 

0 

0 

0 

2.31 

-   .88 

.40 

2 

.0 

0 

9 

0 

0 

LOWELL 

65.1 

45.7 

55.9 

-  3.0 

88 

14 

31 

3 

302 

0 

0 

1 

0 

3.08 

-   .37 

.75 

27 

.0 

0 

2 

0 

READING 

55.1 

43.5 

54.3 

87 

15 

31 

3+ 

347 

0 

0 

4 

0 

3.78 

1.00 

27 

.0 

0 

10 

3 

1 

SHELBURNE  FALLS 

62.3 

42.1 

52.2 

-  4.0 

88 

15 

29 

3 

401 

0 

0 

6 

0 

2.89 

-  1.48 

.85 

27 

.0 

0 

8 

2 

0 

SPRINGFIELD  ARMORY 

69.5 

46.5 

58.0 

-  3.1 

85 

15+ 

36 

1 

235 

0 

0 

0 

0 

3.56 

-   .52 

.55 

27 

.0 

0 

10 

2 

0 

TULLY  DAM 

64.5 

40.0 

52.3 

90 

15 

26 

5 

407 

1 

0 

8 

0 

3.25 

.83 

27 

T 

0 

10 

2 

0 

TURNERS  FALLS 

56.5 

42.8 

54.7 

-  4.4 

87 

14 

29 

1 

331 

0 

0 

1 

0 

2.86 

-  1.35 

.80 

2 

.0 

0 

9 

1 

0 

WALPOLE 

65.4 

42.4 

53.9 

85 

15  + 

26 

5 

349 

0 

0 

4 

0 

4.24 

1.14 

27 

.0 

0 

9 

3 

1 

WEST  MEOWAY 

57.1 

43.8 

65.5 

87 

14 

29 

31  + 

334 

0 

0 

3 

0 

5.35 

1.25 

26 

.0 

0 

9 

4 

2 

WESTON 

57.7 

44.0 

55.9 

-  2.4 

87 

14 

29 

5 

305 

0 

0 

4 

0 

3.57 

.18 

1.10 

27 

.0 

0 

10 

2 

1 

WESTOVER  FIELD 

65.6 

45.0 

66.3 

84 

2  5+ 

32 

6+ 

312 

0 

0 

3 

0 

4.75 

.95 

12 

T 

0 

11 

4 

0 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

52.9 

44.4 

53.7 

-  2.3 

87 

14 

33 

31  + 

363 

0 

0 

0 

0 

3.40 

.04 

.97 

27 

.0 

0 

9 

3 

0 

WORCESTER 

55.4 

44.8 

65.1 

-  2.1 

87 

14 

28 

6 

320 

0 

0 

2 

0 

3.22 

-   .79 

.94 

27 

.0 

0 

10 

1 

0 

DIVISION 

55.0 

-  3.3 

3.50 

-   .25 

T 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT       //R 

54.4 

48.2 

55.3 

-  1.5 

88 

15 

38 

3 

287 

0 

0 

0 

0 

4.51 

1.60 

1.48 

27 

.0 

0 

10 

BROCKTON 

67.9 

44.5 

55.2 

83 

25+ 

28 

6 

280 

0 

0 

4 

0 

4.21 

1.14 

1.92 

27 

.0 

0 

8 

EAST  WAREHAM 

52.6 

43.6 

53.1 

-  2.8 

78 

25 

30 

5 

359 

0 

0 

2 

0 

6.07 

2.58 

3.34 

27 

.0 

0 

6 

EDGARTOWN 

59.9 

45.0 

52.5 

71 

26 

31 

5 

379 

0 

0 

1 

0 

6.98 

1.45 

27 

.0 

0 

8 

FALL  RIVER 

64.5 

46.8 

56.7 

-  2.1 

81 

25 

35 

6 

292 

0 

0 

0 

0 

5.44 

2.00 

2.04 

25 

.0 

0 

8 

H I NGHAM 

55.9 

44.9 

56.4 

88 

14 

28 

6 

311 

0 

0 

3 

0 

4.58 

1.33 

27 

.0 

0 

8 

HYANNIS  2  NNE 

53.8 

44.0 

53.9 

78 

25 

24 

5 

336 

0 

0 

3 

0 

6.15 

3.23 

2.70 

27 

.0 

0 

5 

MIDDLETON 

57.0 

44.5 

55.8 

86 

15+ 

30 

5 

315 

0 

0 

2 

0 

3.68 

.25 

1.61 

27 

.0 

0 

7 

NANTUCKET  WB  AIRPORT      R 

55.5 

44.7 

50.6 

-  1.7 

56 

13 

34 

5+ 

439 

0 

0 

0 

0 

5.69 

2.78 

2.56 

27 

.0 

0 

8 

NEW  BEDFORD 

63.6 

48.9 

65.3 

-  1.0 

80 

25 

40 

3 

257 

0 

0 

0 

0 

3.07 

-   .10 

1.53 

26 

'  .0 

0 

5 

PLYMOUTH 

66.4 

45.0 

66.2 

-  1.6 

86 

25 

32 

6 

286 

0 

0 

1 

0 

5.01 

1.45 

1.98 

27 

.0 

0 

8 

PROVINCE TOWN  1  N 

62.6 

44.5 

63.6 

77 

25 

28 

6 

348 

0 

0 

2 

0 

4.04 

2.60 

27 

.0 

0 

4 

ROCHESTER 

63.6 

43.9 

63.8 

82 

25 

28 

6 

347 

0 

0 

4 

0 

5.48 

2.41 

27 

.0 

0 

7 

ROCKPORT  1  ESE 

61.8 

44.5 

53.2 

82 

25 

33 

6 

364 

0 

0 

0 

0 

3.98 

.97 

27 

.0 

0 

6 

SALEM  CG  AIR  STATION 

62.6 

47.2 

54.9 

82 

25 

37 

3 

314 

0 

0 

0 

0 

3.62 

1.13 

27 

.0 

0 

9 

SANDWICH 

65.0 

48.1 

55.5 

82 

25 

37 

1 

257 

0 

0 

0 

0 

5.50 

1.85 

27 

.0 

0 

6 

TAUNTON 

66.9 

44.8 

56.9 

-  1  .4 

84 

26 

28 

6 

284 

0 

0 

4 

0 

6.39 

2.76 

1.54 

27 

.0 

0 

9 

DIVISION 

54.7 

-  1.6 

4.97 

1.58 

.0 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

63.7 

39.0 

51.4 

87 

15 

26 

31 

435 

0 

0 

9 

0 

3.31 

.52 

26 

T 

0 

9 

2 

0 

BERLIN 

62.5 

40.0 

51.3 

-  1.1 

90 

15 

28 

31 

437 

1 

0 

6 

0 

2.45 

-   .75 

1.12 

27 

T 

0 

5 

1 

1 

COLEBROOK 

64.9 

33.8 

51.9 

87 

15 

22 

5 

417 

0 

0 

9 

0 

3.84 

.84 

26 

T 

0 

9 

3 

0 

FABYAN 

62.4 

35.8 

49.1 

88 

15 

20 

5 

491 

0 

0 

10 

0 

3.98 

.76 

22 

1.0 

T 

3 

9 

2 

0 

See   Re'efence   Notes    Following    Slarion    Inde 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAND 
MAY    1961 


CONTINUtD 


FIRST  CONN  LAK.E 
ORAFTON 
LANCASTER 
TMOUNT  WASHINGTON 
PINKHAH  NOTCH 

DIVISION 

SOUTHERN 

BLACK.WATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD    WS    AIRPORT 

CONWAY    1    N 

DURHAM 

EAST    OEERING 
FRANKLIN    1    NW 
HANOVER 
ICEENE 
LAKEPORT 

LEBANON    FAA    AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC    LAKE 
MOUNT    SUNAPEE 
NASHUA       2    NNW 

NORTHWOOO 

PETERBORO      2    S 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY    MOUNTAIN    DAM 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

DIVISION 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISION 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INOOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AP 
■TMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 
SAINT  JOHNSBURY 

WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

DIVISION 

1     WESTERN 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

'      DIVISION 

j      SOUTHEASTERN 

I   BELLOWS  FALLS 
1   CAVENDISH 

READSBORO  1  SSE 
,   SOMERSET 

VERNON 

WOODSTOCK  3  ENE 
DIVISION 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


CONNECTICUT 

ANSON iA 

6AK.ERSV1LLE 

BALTIC 

BARKHAMSTED 

BRIDGEPORT    WB    AP  R 

BROOIiLrN 

BULLS  BR  I  DOE  DAM 

BURLINGTON 

COCRAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 

COLLlNSViLLE  1  S 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

DANBURY 
DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLO//R 

HARTFORD  WB  AIRPORT     R 

LAKE  KONOMOC 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM    R 

MIDOLETOWN  h    W 

MlLFORD 

MOUNT  CARMEL 
NATCHAUG  RANGER  STA 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT    R 
NORFOLK  2  SW 

NORTH  8RANF0RD 

NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PAUCHAUG  FOREST 
PROSPECT 

PUTNAM 
PUTNAM  LAKE 
ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5    N 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TORRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERSURY  RADIO  UBRY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

WESTflROOK 

WEST  HARTFORD 

WEST  HARTLAND 
WHIGVILLE  RESERVOIR 

WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 

WOODBURY  3  W 


MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  MYMAN  DAM 

BRASSUA  DAM 
8RIDGEWATER 
BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU    WB    AIRPORT 


13  14  15 


16      17      18 


28      29      30 


5. 461 
4.66| 
6.32| 


3.20 
3>69 
*.37 


4.10J 
6.03! 
5.21 


CORINNA 

5,hb 

DAMARISCOTTA  MILLS 

6.06 

EASTPORT 

5.22 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

'*.<t4 

ELLSWORTH 

8.35 

FARMINGTON 

3.75 

FORT  FAIRFIELD 

6.87 

GARDINER 

*K*6 

GILEAD 

2.77 

GREENVILLE 

3.85 

HIRAM  2  S 

3.35 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

7.11 

JACKMAN 

3.32 

JONES BORO 

9.02 

LEWiSTON 

3.11 

LONG  FALLS  DAM 

3.61 

MACHIAS 

7.71 

MADISON 

3. 44 

MIDDLE  DAM 

2.45 

MILLINOCKET 

5.74 

MiLLlNOCKET  FAA  AP 

6.97 

MOOSEHEAD 

3.73 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

6.16 

PORTLAND 

3.61 

PORTLAND  WB  AIRPORT   //fi 

2.97 

PRESOUE  ISLE 

6.42 

RIPOGENUS  DAM 

4.44 

ROCKLAND 

5.98 

RUMFORD  3  SW 

3.33 

RUMFORD  POWER  PLANT 

3.55 

SANFORD  2    NNW 

3.01 

SOUTH  ANDOVER 

3.14 

SQUA  PAN  DAM 

6.32 

THE  FORKS 

UPPER  DAM 

2.07 

.21     1.03       T 


1.08    1.01 


.01       T 

T 

.01"      T 


.28       .01       .33 


.02       .02  T 

.021      T 

.07       T  .05 


.06      .08      .05 


I 

I  .03 

I  .44 

T  ;  T 

.31       T       ,  ,03 

T  T  .01 

.01       .22       .03  T 

.16 

T  .46 


1.30    1.03 


1.14 

.93    1.45 

2.06 

.SO 


1.21 
1.36 
1.61 
1.36 


.69  1.06  .95 
.96  2.00  1.43 
6.301  2.45 
.42  2.6l! 1.22 
.62       .95       ,29 


.88 


.95 


.63    1.651  1.60 


.08 

.66 

J.50> 

.45 

.11 

.84 

.63 

.21 

.02 

.77 

3.61 

T 

.*7 

.97 

.12 

.57 

.93 

.87 

.03 

.06 

.68 

3.40 

.03 

.57 

.20i 

.26 

.11 

.01 

.58 

.881 

•  08 

.*2 

•  40 

2.25 

.30 

.05 

.07 

.8s! 

.97 

.12 

T 

.05 

.83 

1.18 

.10 

.89  2.21 

.93 

.15 

.36 

.84 

.42 

.49 

.32 

.73 

.51 

.42 

.01 

.61 

.77 

1.56 

.40 

.05 

.05 

1.40 

.50 

.37  2.6* 

1.18 

.04 

WATERVlLLE    PUMP    STA 


DAILY  PRECIPITATION 


Cootlnutd 


4W   MTON   2   kNH 


lU&SACHUSeTTS 


A&MfiUltNKAM 

ftAMe    FALLS    DAM 

»CDfMO 

•KCChkOOO 

lELCHERTOWN 

IIR04  HILL    DAM 

SLUe    HILL    hS  / 

SOSrOM    «B    AlftPOfiT  / 

aOTLSTOM 

SaOClLTON 

lUFFuNVILLE    CMN 

CHAJlLeS    RIVER    VILLA6E 

CHATHAM   LTSTA 

CHESTERFIELD 

CHESTNUT    MILL 

CLINTON 

EAST    PEPPCRELL 

EAST    WAREHAM 
EDGARTOHN 
FALL    RIVER 
FiICneoRG    2    S 
FRAMINGMM 

FRAWLlN 

GARDNER 

6R0TON 

HAROWlCft 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 
NCATM 
H 1 NGHAM 
HOLTIXE 

hoosac  Tunnel 
humardston 

HrANNiS    2    NNE 
IPS!  KM 

KJlIGMTVILLE    DAM 
LAWRENCE 

LOWELL 

MlOOLeBORO 

MIOOLETON 

MlLFORO 

NANTUCKET  NB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
NEW8URYP0RT 
NEW  SALEN 
NORTHBRIDGE 
NORHOOD 


plainfield 
plymouth 

orovincetown  1  n 
ouabbin  intake 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  eSE 

5ALEN  C6  AIR  STATION 

SANDWICH 

SEOREGANSET 

SMELBURNE    FALLS 
SOuTHBRiOtiE    3    SW 
SOUTH    EGREMONT 
SPOT    POND 
SPRINGFIELD    ARMORY 

STERLING 
STOCICBRIOfiE 
TAUNTON 
rULLY    DAM 
TURNERS    FALLS 

WALPOLE 
MARE 

WASHINGTON    2 
WEST    CUMMINGTON 
WESTFIELD 

WEST    MEOWAY 
WESTON 
WEST    OTIS 
WESTOVER    FIELD 
H  INC HE NOON 


Day  of  Month 


10      11       12 


13      14      15 


16      17      18      19      20      21 


22      23      24 


).«2 

9.«0 


3.201 
).«0 
}.»0 
2.97 

S.47 

3.73 

3.03 
4.10 

4.31 

3.20 
4*21 
3.49 


3.99 
3.93 
3.23 
3.34 

6.07 

6.9a 

3.44 

3.4^ 

3.79! 

4.381 
3.00 
3.04 
3.42 
3.33 

2.16 

4.3* 
3.93 

3.07 


3.oa| 

4.561 
3.6« 


l.OI 
1.3) 


3.44 
3.01 
4.04 
3.96 


5.46 

3.9el 

3.62' 


2.89 
4.14| 
4.311 

3.67 

3.56| 


6.39! 

3.25; 
2.B6. 


.401      T  .64 


1.14    1.24       .19 


.12 
.40 
.17 


.23       .01       T 


.43 
.24 

.55 


.07 
.09 


.02       .0*.       T 


2.0'.    1.24: 


2.951   1.25 


1.5^    1.64    1.15 


1.15 

.15 

.42 

.02 

2.70 

1.17 

.02 

.03 

1.17 

.61 

.21 

.65 

.35 

.05 

.37 

.31 

T 

.26 

.33 

.75 

.03 

.31 

• 

3.39 

.04 

.20 

1.61 

.22 

.25 

.98 

.62 

.15 

.10 

2.55 

.11 

•  03 

T 

1.53 

.65 

.35 

.77 

.55 

.25 

1.00 

.06 

.03 

.26 

1*19 

.30 

.17 

1.67 

1.07 

.07 

,70 

.42 

.55 

2.42 

1.58 

.03 

.42 

.64 

.06 

1.00 

.10 

.35 

.67 

.41 

.23 

.03 

.86 

.07 

.12 

.53 

1.96 

1.21 

T 

.12 

2.60 

.56 

.04 

1.00 

.26 

.46 

.75 

1.00 

.16 

,22 

.03 

2.41 

1.56 

.01 

.90 

.97 

.61 

.01 

.07 

.65 

i.n 

.36 

.01 

.18 

1.67 

1.85 

.56 

T 

T 

NEW   HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 

SLACKWATER    DAM 
BRADFORD 
CAMPION 

CANNON    MOUNTAIN 
CENTER    HARBOR 
CLAREMONT 


.06       .10       .01 


See  relerenco  noles  toUowmg  Sialic 
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DAILY  PRECIPITATION 


COLEBROOK 

CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
OIXVILLE  NOTCH 
DUBLIN 

DURhlAM 

EAST  OEERING 

ERROL 

FABYAN 

FJRST  CONN  LAKE 

FITZtflLLlAM 
FRANKLIN  1  NM 
FRANKLIN  FALLS  w^H 
GILMANTON 
GRAFTON 

GREENVILLE 
MANOVER 
JEFFERSON 
KEENE 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 
MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 
MILAN  7  N 
MlLFORD 

MOUNT  SUNAPEE 
MOUNT  WASHINGTON 
NASHUA  2    NNW 
NEWPORT 
NORTHWOOD 

OTTER  BROOK  DAM 
PETER80R0   2  S 
PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE  1  SE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WALPOLE  2 


Day  of  Month 


13   14   15 


19   20   21 


25      26      27 


2.90 
2.95 
2.23 
3.98 


3.00 
3.43 
3.41 


WEST  MENNIKER 

i   3.15 

• 

.flfll 

WEST  RUMNEY 

1   2.81 

.34 

.42'   . 

WHITEFIELD 

2.27 

.02 

.15   . 

WINDHAM 

3.4C 

.77 

.03   T 

WOLFEBORO  FALLS 

3.40 

.51 

,01 

WOODSTOCK 

2.83 

.40 

.11'   . 

YORK  POND 

2.47 

.08 

.41:   . 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  W8  AP      F 

5.38 

.03   .49 

GREENVILLE 

5.05 

.50 

KINGSTON 

5.83 

NEWPORT 

4.92 

T     .47 

PROVIDENCE  W8  AIRPORT   F 

5.21 

T     ,45 

T 

WOONSOCKET 

4.16 

.34 

.12 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

3.52 

.51 

.36 

BENNINGTON  2    NNW 

3.95 

.17 

.18   . 

BETHEL  H    N 

2.66 

.10 

.40   . 

BLOOMFIELD 

3.42 

.02   .26 

.30   . 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R    2.63 

.43 

,10   , 

CANAAN 

4.16 

.04   ,02 

.39   , 

CAVENDISH 

4.38 

,90 

.02   , 

CHELSEA 

3.30 

.11 

.60   . 

CHITTENDEN 

3.07 

T 

.29   . 

CORNWALL 

3.69 

T     .38 

.04 

DANVILLE 

3.94 

.12 

.53   . 

DORSET  1  S 

4.10 

,35 

.05 

EN0SBUR6  FALLS 

5.08 

,37 

.31   . 

GILMAN 

1.85 

.02 

,01   . 

HUNTINGTON  CENTER 

3,48 

,18 

.24   . 

MANCHESTER  CENTER 

3.94 

,26 

.15   . 

MAYS  MILL 

3.53 

.52 

.36   . 

MC  INDOE  FALLS 

2.91 

.05 

.55   . 

MIDDLESEX 

3.05 

.02 

.56   . 

MONTPELIER  FAA  AP 

3.06 

.54 

.03 

MOUNT  MANSFIELD 

4,37 

.23 

.29   . 

NtwFANE 

3.09 

.63 

.41 

NEWPORT 

3.27 

.64 

.05   . 

NORTH  DANVILLE 

2.91 

.02       .61 

.09 

PERU 

4,35 

.15 

.40   , 

PLYMOUTH  UNION 

3.79 

.15 

.46   . 

READING  HILL 

3.59 

.64 

.18 

READSBORO  1  SSE 

3.46 

.47 

.33   , 

ROCHESTER 

2.29 

.12 

.08   , 

RUTLAND 

2.58 

.02 

.14   T 

.94 
.57 
.84 


,07   .11   .19 


.05 
.06 


2.07  1.14 
1.09  .S7 
.70  2.33 
1.92 
1.67  1.38 


.06   .07   .09 


SAINT  ALBANS  BAY 
SAINT  JOHNSSURY 
SALISBURY 

SEARSBURG  MOUNTAIN 
SEARSBURG  STAT  ION 


1.06   .02 


SOMERSET 

3.25 

SOUTH  LONDONDERRY 

3.46 

SOUTH  NEWBURY 

2.33 

UNION  VILLAGE  DAM 

R 

1,74 

VERNON 

3.63 

WAITSFIELD  1  S 

2.84 

WAR0S8ORO 

3.34 

WATERBURY  1  NNE 

3.49 

WEST  BURKE 

3.0U 

WHIT  INGHAM  3  W 

3,54 

WOODSTOCK  3  ENE 

2,97 

.50 
.30 

1.20 


.32   .03   .35 


.01   T     ,09   .10 
T     T     .20   .14 


.16   .08   .32 


Station 


CONNECTICUT 
aRIDCEPORT   W8    AP 

BULLS    aRlO&E    OAM 

COLCHESTER 

COVENTRY 

CREAM    HILL 

OANBURY 

FALLS   VILLAGE 

SROTON 

HARTFORD    BRAINARO    FLD 

HARTFORD    HB    AIRPORT 

MANSFIELD    HOLLOW    DAH 

MIDDLETOUN    4    W 

MOUNT    CARMEL 

NEN   HAVEN   WB    AIRPORT 

NORFOLK    2    SU 

NORHALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUG  OAM 

STAMFORD  5  N 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WESTBROOC 

WIGWAM   RESERVOIR 

MAINE 
AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

BANGOR    DOW    FIELD 

BAR    HARBOR 

BELFAST 

BRI06EWATER 

BRIDGTON    I    NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU    WB    AIRPORT 

CORINNA 

DAMARISCOTTA    MILLS 


MAX 

61 

MIN 

37 

MAX 

63 

MIN 

34 

MAX 

58 

MIN 

33 

MAX 

58 

MIN 

31 

MAX 

58 

MIN 

24 

MAX 

62 

MIN 

31 

MAX 

56 

MIN 

40 

MAX 

57 

MIN 

31 

MAX 

65 

MIN 

29 

MAX 

62 

MIN 

37 

DAILY  TEMPERATURES 

Day  Oi  Month 


NEW  ENGLAND 
MAY  1961 


51  54  58 

37  43  43 

58  54  55 

27  33  30 

61  48  53 

2?  40  29 

58  59  51 

24  42  24 

55  46  49 

33  38  32 

57  52  54 

30  42  38 

60  51  53 

24  40  25 

57  49  58 

33  40  32 

60  48  54 

31  36  33 


62   47 
30   37 


27  41  24 

57  59  50 

32  42  35 

58  50  55 
29  43  35 

56  52  57 

35  40  42 

50  56  42 

27  38  28 

58  55  55 

33  42  44 

63  61  55 

34  44  33 

62  47  55 

26  35  27 

58  49  51 

29  39  32 

51 


56   56 

28   40 


55   54   57 


59   44   52 
37   37   33 


29   28   33 


27   44   29 


60   59   52 
23   40   29 


63   65 
39   45 


61   63 
36   30 


64   60 
32   34 


57   62 
31   28 


57   59 
37   36 


61   62 
37   36 


59   61 
37   27 


59   63 

33   33 


62   62 
36   34 


63   65 
37   37 


56   62 
32   32 


55   60 
38   42 


62   63 

35   43 


69   64   60 


48   59 
37   31 


58   62 
40   42 


59   62 
36   42 


64   61 
28   28 


59   59 
38   38 


55   59 
36   33 


64   66 
34   36 


60   59 
36   40 


32  31  31 

62  65  64 

28  37  26 

60  62  63 

35  34  30 


37   37   35 


60   55   63 
36   35   33 


59   57   60 
36   40   32 


63   60   5e 

34   38   30 


58   56   62 
35   30   24 


59   55   67 


60   56   57 


55   44 
32   31 


60   60 
32   33 


62   57   62 
33   34   31 


58  54  59 

46  48  48 

63  70  72 
46  51  52 

52  69  66 

42  4S  46 

65  57  70 

43  46  47 

55  67  69 

42  50  51 

64  65  71 
45  50  51 

61  74  74 

45  51  53 

52  57  54 

42  47  45 

55  71  70 

44  50  51 

54  71  66 

46  51  52 

65  53  71 

42  45  49 

62  60  70 
44  50  50 

62  65  68 

44  49  49 

58  57  63 

45  49  48 

65  53  66 

43  43  50 

62  59  59 


61   70   72 


58   71 
44   52 


6  5   66   69 


62   62   69 


50   70   67 


32   49   50 


57   59   61 


62   64   66 
42   50   50 


5  7  51  48 

38  40  40 

56  51  49 

35  43  41 

64  59  46 

24  42  43 

58  63  56 

3  6  40  41 


62  46  48 

31  41  43 

63  53  51 

32  42  43 

52  53  49 


66   63   54 
50   50   49 


71   63 
43   43 


65   66   59 

54   48   50 


70   54   70 


57  57  62 

48  46  48 

64  58  60 
56  48  51 

74  72  67 

50  38  51 

68  65  59 

46  52  52 

65  70  62 


56  72  61 

52  47  52 

71  67  70 

49  45  52 

71  55  58 

55  48  51 

66  68  50 

53  51  51 

57  55  59 
53  52  52 


49   40   50 
70   63   70 


68   65   58 
52   51   50 


64   68   60 
55   49   49 


65   58 
49   52 


63   70 
45   44 


67   66   55 


67  56  55 

44  39  39 

60  61  62 

40  37  34 

57  62  52 

42  34  34 

64  64  73 

42  31  28 


69   57   55 
42   38   36 


59   59   59 


53   61   72 
38   30   35 


58   59   70 
42   35   32 


51   53   63 
42   38   37 


IS  IB   17 


18  ;  19  I  20   21   22   23  I  24   25   26  I  27   28   29   30   31 


1 

52 

72 

5u 

4 

57 

49 

46 

2 

69 

58 

68 

2 

53 

46 

40 

72   80   77 
54   56   54 


55  72   63 

56  44   36 


83  j  80 
50  i  58 


70   82   60  I  72   55 
64   59   59   46   40 


67   60   56 


74   87   85 
55   59   54 


59   70   70 
52   51   52 


73   82   78 
57   58   57 


74   85 
57   50 


62   76   85 
52   58   53 


64   71   77 
54   57   57 


70   77 
54   56 


66   72   71 
52   54   54 


58 

68 

57 

72 

83 

39 

47 

48 

56 

55 

66 

63 

68 

66 

77 

54 

50 

52 

55 

55 

70 

72 

53 

72 

78 

62 

52 

55 

56 

55 

68 

50 

77 

83 

82 

44 

47 

53 

69 

57 

65   60   51 


52  76  84 

56  49  53 

71  78  75 

54  54  62 

73  83  79 

64  59  63 


52   66   63 


58   78   83 
50   60   54 


80   87   77 


45   60   49 


72   81   54 


70   82 
46   47 


80   70   67 


61   69   63 


59   65 

45   41 


63   45   42 


58   46   35 


61   70   62 


58   49   45 


66   69   60 
59   44   36 


70   70   67 
58   47   41 


62   57   60 


56   44   42 
66   73   56 


78   66 
56   42 


61   61   59 


54   56  {  62 


63 

72 

54 

66 

73 

76 

46 

50 

61 

49 

47 

55 

61 

72 

66 

65 

73 

84 

40 

40 

45 

38 

38 

42 

61 

70 

67 

64 

67 

77 

41 

34 

40 

40 

45 

44 

67 

65 

70 

64 

64 

75 

44 

31 

36 

37 

44 

41 

54 

68 

66 

53 

65 

75 

41 

43 

46 

41 

41 

50 

58   46 
46   36 


77   72   61 


63   45 

44   39  I  37 


65   58   73   66   69 


72   51  i  59   58   65 


44   33 
58   66 


62   66 
46   45 


62   50   53 


67   61   67 


52   64   72 


63   53   51 


60   69 
41   43 


64   66   71   80   72   55   75   66   60 
44   42   41   50   55   39   34   64   39 


66 

63 

71 

81 

81 

57 

75 

45 

36 

39 

40 

53 

37 

36 

63 

65 

7U 

78 

60 

66 

69 

43 

47 

46 

46 

65 

46 

40 

67 

56 

7u 

82 

65 

50 

77 

43 

40 

49 

49 

48 

42 

41 

71   66 
39   36 


44   40    48 


71   56   71 


63   64 
48   49 


66   58 
43   40 


79   73   61 


53   75   70 


76  78  62  65  74 

52  56  42  Je  51 

61  67  56  74  67 

44  55  41  37  48 


76 

63 

4 

41 

47 

2 

77 

67 

3 

32 

42 

4 

75 

65 

0 

28 

42 

2 

62 

66 

0 

25 

40 

9 

72 

63 

9 

35 

43 

5 

76 

66 

1 

34 

45. 

0 

75 

66 

8 

30 

42 

0 

71 

62 

8 

33 

44 

4 

76 

65 

0 

34 

44 

7 

79 

67 

2 

33 

44 

6 

60 

66 

1 

28 

41 

9 

64 

65 

5 

34 

46 

5 

76 

56 

2 

32 

44 

9 

66   46  '  64 
46   37  j  37 


77   63 
62   35 


64   61   76 


66  ;  72 

47  j  54 


72   67   67 


53   53 
45   40 


64   63 
42   45 


47  I 


51  62  37 

76  60  63 

45  51  37 

62  77  58 

46  63  40 

79  62  53 


71   69   57 


35   49   38 


73   67   57 


63 

61 

2 

30 

41 

3 

63 

64 

6 

38 

47 

1 

54 

67 

1 

34 

45 

8 

76 

65 

7 

27 

42 

2 

72 

66 

1 

32 

44 

0 

72 

66 

0 

32 

43 

3 

77 

67 

4 

36 

44 

0 

73 

63 

6 

32 

44 

7 

73  I  67   67   71 


37   36  '  39 


65   57   62 


53 

73 

65 

6 

41 

26 

42 

6 

72 

65 

66 

7 

39 

31 

42 

7 

67   60   64 


82   65   54  I  72   69   57 


63   62.9 

34   41.0 


66  I  56 

35  j  45 


51   60 
43   41 


56   62 
44   42 


81   70   66 
51   60   43 


83   87   83   ■'2   69 


71  57  63 

50  52  44 

68  •  <>7  57 

61  :  51  33 

S2  66  62 

56  47  42 


56   68   55 


66   64   62 


67   62   64   76   64   6? 


63   64 
39   49 


59   56   62   62.1 


61   60 
36   40 


69   61 
44   35 


53   51 
39   45 


58   60   62  I  67   65 


65 

76 

72 

57 

66 

63 

59 

68 

61.3 

46 

54 

63 

47 

43 

47 

44 

39 

41.4 

68 

80 

77 

56 

73 

73 

60 

66 

63.1 

44 

60 

63 

48 

44 

47 

40 

36 

41.3 

56 

71 

72 

48 

62 

60 

40 

66 

62.2 

30 

40 

46 

38 

38 

36 

40 

34 

36.5 

63 

62 

77 

55 

71 

69 

55 

54 

65.9 

35 

40 

45 

50 

37 

32 

39.1 

65 

77 

50 

63 

74 

63 

59 

66 

60.3 

46 

52 

52 

46 

47 

46 

36 

34 

43.7 

63 

68 

63 

47 

59 

47 

50 

55 

57.3 

34 

46 

36 

36 

40 

40 

36 

34 

37.3 

66 

78 

75 

56 

66 

67 

56 

51 

64.4 

37 

48 

50 

42 

40 

42 

39 

35 

39.2 

65 

76 

70 

56 

70 

68 

59 

61 

62.8 

42 

48 

53 

45 

43 

49 

39 

31 

41.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  Ill  - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENOLAND 
MAY  1961 


St!it:on 

Day 

Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EASTPORT 

MAX 

MIN 



33 

40 
32 

50 
26 

58 
35 

50 
36 

62 

31 

55 
34 

46 
39 

46 

36 

51 
38 

59 
37 

64 
35 

64 
41 

69 
40 

56 
39 

54 
42 

61 

46 

55 
38 

49 
39 

45 
37 

55 
37 

59 
38 

68 
44 

62 
42 

67 
45 

61 
43 

54 
46 

65 
42 

56 

40 

56 
43 

56 
36 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

MAX 

MIN 

60 
29 

58 
32 

44 
32 

46 

30 

54 
32 

62 
28 

56 

41 

56 

41 

51 
42 

66 
42 

66 

36 

69 
32 

60 
48 

66 
62 

85 
61 

66 
61 

61 

40 

55 
31 

57 

40 

54 
42 

6U 
36 

62 

39 

61 

41 

61 
47 

76 
46 

70 
55 

59 
46 

66 

40 

55 
46 

55 
36 

57 
36 

FARMINGTON 

MAX 
MIN 

36 
29 

61 
37 

47 
34 

50 
35 

59 
34 

54 
26 

67 
35 

50 
41 

60 
44 

49 
44 

56 
35 

65 
35 

69 
46 

82 
51 

88 
50 

63 
51 

69 
42 

61 
32 

59 

40 

54 
44 

60 
40 

65 
43 

64 
36 

61 
36 

64 

45 

80 
50 

78 
44 

52 

44 

70 
41 

64 
34 

67 
36 

GARDINER 

MAX 

61 

31 

53 
32 

52 
29 

61 
32 

59 
35 

65 
23 

57 
38 

66 
39 

66 
38 

66 
36 

65 
34 

65 
35 

77 
41 

86 
47 

77 
53 

62 

47 

65 

43 

6U 
35 

59 
34 

60 
27 

66 

40 

69 

43 

64 
42 

66 
37 

62 

45 

78 
42 

56 

41 

72 

43 

71 
46 

56 
36 

64 

34 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

59 

30 

43 
32 

43 
32 

55 
30 

50 
25 

63 
21 

56 
29 

51 
39 

44 
41 

63 
40 

65 
31 

70 
31 

83 
47 

82 

44 

76 
46 

64 
43 

54 

30 

56 

31 

58 
38 

46 
36 

58 
34 

58 
36 

59 
39 

60 
39 

75 
45 

67 
38 

44 
37 

66 

39 

51 
46 

51 
36 

57 
34 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

59 
29 

44 
34 

49 
31 

61 

30 

58 

34 

66 

27 

51 
41 

63 
42 

46 
43 

66 
42 

66 
33 

64 
34 

80 
48 

66 
52 

82 
46 

71 
47 

65 

40 

59 
34 

54 
39 

69 
41 

65 

42 

69 

42 

60 
36 

65 
39 

62 

47 

68 
52 

55 

46 

73 
44 

69 

43 

66 
33 

67 
27 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 
26 

49 
33 

39 
32 

55 
35 

45 
26 

61 
25 

61 
32 

48 
43 

49 
43 

64 
41 

62 

29 

72 
35 

77 
52 

66 
56 

73 
63 

65 

60 

60 
34 

68 
28 

66 
39 

42 
36 

62 

34 

62 
43 

69 
36 

64 
32 

72 

60 

72 
41 

50 
39 

61 
36 

64 
44 

49 
36 

56 

36 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

59 
27 

50 
32 

40 
32 

59 
30 

50 
28 

60 

27 

53 
29 

56 

37 

56 
36 

60 
42 

60 
27 

66 
27 

74 
43 

76 
42 

81 
47 

75 
47 

56 
38 

60 
27 

65 
38 

52 
36 

65 
34 

56 

41 

60 
42 

60 
36 

72 
46 

69 
46 

50 
40 

57 
36 

66 
46 

60 

36 

55 
33 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

i7 
29 

59 
31 

43 
32 

52 
31 

62 
31 

55 
26 

61 
34 

56 
39 

50 
41 

46 
36 

62 
35 

61 
32 

63 

39 

73 
40 

75 
41 

64 

41 

56 
46 

66 

32 

60 
35 

53 
36 

60 
34 

57 
37 

64 
41 

61 
43 

66 

45 

75 
49 

61 
46 

64 
42 

68 
42 

61 
44 

60 
33 

LEWISTON 

MAX 

MIN 

59 
36 

43 
33 

48 
35 

56 

38 

52 

38 

64 
34 

50 
41 

56 

42 

47 
43 

66 
43 

65 

40 

64 
39 

76 
45 

86 
50 

79 
50 

65 
51 

60 
43 

56 

36 

57 
42 

63 
46 

63 

46 

66 

48 

59 
46 

62 

47 

63 
49 

65 

54 

53 
46 

72 
46 

68 

46 

54 
36 

62 
36 

LONG  FALL5  0AM 

MAX 

MIN 

54 
28 

55 
29 

40 
31 

40 
31 

53 
28 

47 
23 

61 
24 

47 
33 

59 
37 

46 
39 

59 

30 

66 

30 

61 
31 

79 
40 

83 
41 

77 
47 

62 

35 

65 
29 

56 
31 

53 
36 

61 
36 

56 
36 

59 
36 

67 
36 

58 
39 

74 
48 

61 
36 

46 
38 

63 

40 

50 
32 

49 
33 

MADISON 

MAX 
MIN 

61 
33 

59 
35 

47 
29 

59 
31 

56 

35 

67 
26 

65 
34 

55 

41 

53 
42 

64 

42 

63 

34 

63 
33 

81 
46 

87 
46 

86 
48 

71 
48 

63 

43 

59 
33 

58 
37 

66 

42 

66 
40 

62 
42 

62 

40 

64 
37 

89 
49 

78 
50 

57 
42 

67 
43 

69 

43 

56 
32 

61 
34 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

46 
30 

59 

30 

48 
32 

44 
35 

58 

33 

51 
30 

61 
30 

6. 

40 

49 
43 

46 
43 

65 
33 

63 
31 

71 
45 

76 
49 

85 
66 

74 
49 

65 
39 

57 

31 

57 
41 

57 
41 

49 
36 

57 
36 

61 
42 

63 

40 

64 

50 

76 

48 

70 
39 

46 
40 

64 
41 

64 
39 

54 
36 

MlLLINOCIiET  FAA  AP 

MAX 
MIN 

59 

30 

46 
30 

44 
33 

57 
37 

50 
32 

62 
33 

59 
31 

49 
43 

46 

44 

66 

40 

63 
32 

71 
32 

60 
48 

67 
51 

77 
46 

66 
49 

68 

40 

57 
37 

56 
42 

60 
39 

57 
36 

62 
39 

63 
49 

63 
41 

75 
60 

70 
44 

47 
40 

o3 
41 

57 
45 

53 
35 

67 
36 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
26 

45 
29 

47 
30 

58 
31 

52 
26 

63 
25 

58 
32 

52 

44 

46 
44 

62 
39 

67 

31 

68 
31 

60 
46 

66 
52 

75 
47 

65 

47 

62 

37 

68 
33 

56 

42 

51 
42 

63 
39 

65 
35 

61 
43 

63 
36 

79 
52 

66 
53 

53 
43 

66 

43 

65 
43 

57 
39 

60 
39 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

58 
40 

46 

37 

53 
38 

65 
39 

56 
43 

60 
39 

51 
45 

54 
43 

45 
42 

62 

44 

60 
45 

65 

44 

69 
45 

61 
60 

68 
46 

63 
53 

67 
48 

54 
46 

63 
45 

68 

49 

64 
49 

60 
52 

66 

60 

68 
52 

65 
56 

63 
53 

56 
49 

76 
46 

72 
46 

61 

40 

67 
36 

PORTLAND  HB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

59 
32 

44 
34 

53 
33 

62 

31 

56 
32 

59 

28 

50 
42 

56 

42 

45 
41 

61 

41 

59 
39 

60 
33 

69 
46 

61 
52 

69 
46 

tl 

66 

45 

53 
38 

53 
40 

68 
46 

63 

36 

62 

43 

63 
41 

66 

43 

84 
49 

62 
52 

54 
47 

74 
46 

71 
45 

56 
33 

66 
31 

PRESQUE  ISLE 

MAX 
MIN 

54 
25 

51 
31 

46 
32 

54 
32 

50 
32 

59 
25 

58 
29 

53 
40 

47 
43 

62 
41 

60 
29 

73 
30 

73 
47 

62 
64 

77 
52 

70 
50 

65 

41 

56 

27 

68 
38 

54 
35 

47 
32 

60 
39 

68 
37 

63 

34 

70 
46 

69 
39 

47 
37 

69 
37 

68 

42 

46 
36 

54 
33 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

50 
28 

59 

30 

45 

31 

43 
30 

56 
26 

49 
22 

62 
26 

61 
36 

46 
39 

46 
39 

56 
30 

61 

30 

73 
41 

79 
45 

60 
41 

74 
46 

66 
33 

66 
29 

56 
33 

58 
36 

49 
32 

56 
32 

60 
38 

61 
36 

60 
40 

74 

44 

70 
36 

46 
36 

61 
36 

53 
36 

51 
34 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

57 
36 

46 
33 

54 
33 

61 
34 

55 
36 

56 
30 

56 
36 

50 
41 

46 
39 

61 
41 

69 
36 

61 
35 

72 

44 

76 
45 

69 
45 

67 
46 

63 
46 

67 
42 

53 
43 

58 
45 

60 
40 

61 
44 

67 
46 

66 

46 

77 
49 

70 
51 

54 
46 

69 

43 

65 
47 

60 
40 

59 
34 

RUMFORO  3  SU 

MAX 
MIN 

59 

30 

42 
34 

46 
34 

57 
38 

52 

30 

66 
26 

46 
37 

64 
41 

50 
42 

65 
39 

69 
33 

67 

34 

61 
63 

87 
50 

63 
52 

70 
52 

67 
33 

57 

3U 

52 
40 

62 

39 

69 
36 

63 
42 

57 
36 

61 

41 

80 
41 

66 

45 

62 

43 

69 

43 

62 

40 

53 
34 

61 
33 

RUMFORO  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

61 
33 

45 

34 

47 
35 

57 
37 

51 
34 

67 
27 

49 
37 

66 
41 

51 
42 

66 

44 

70 
33 

68 
36 

64 
51 

87 
51 

86 

54 

72 
52 

61 

41 

59 
31 

55 
40 

61 
38 

61 
36 

66 

44 

68 
39 

61 

40 

62 

41 

67 

47 

62 
44 

70 
44 

61 
42 

52 

34 

61 
34 

SANFORD  2    NNW 

MAX 
MIN 

57 
36 

59 
34 

56 
27 

62 
31 

59 

30 

66 
26 

61 

40 

66 
40 

67 
38 

65 

40 

66 
32 

64 
32 

63 
44 

92 

50 

86 
55 

74 
45 

72 

40 

68 
34 

63 
35 

66 
41 

69 
36 

66 
39 

62 
36 

66 

40 

65 
43 

64 
54 

60 
47 

76 
43 

76 

52 

57 
35 

66 
24 

SOUA  PAN  DAM 

MAX 
MIN 

55 
22 

52 
23 

46 
32 

56 
29 

53 
32 

63 
18 

60 
22 

56 

39 

47 
41 

61 
41 

62 
26 

72 
26 

73 
36 

63 
37 

76 
43 

73 
49 

64 

40 

55 
28 

56 
35 

55 
39 

50 
32 

60 
39 

61 
34 

64 
33 

72 
41 

70 
42 

45 
36 

61 

43 

60 
39 

45 
33 

56 

30 

WATERVILLE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

63 

33 

55 
32 

60 
36 

59 
36 

66 
26 

65 
36 

56 
42 

68 

43 

67 
32 

66 
36 

61 
46 

68 
50 

65 
55 

73 
62 

61 
36 

61 

41 

61 
45 

66 
41 

67 

45 

63 
42 

64 

36 

81 

46 

60 
66 

66 
44 

71 
43 

71 
46 

57 

40 

63 
37 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

59 
29 

44 
34 

51 
31 

63 

31 

55 
32 

67 
26 

50 

40 

57 
43 

47 
38 

63 
43 

63 
32 

62 
33 

77 
46 

87 
61 

76 
45 

70 
46 

68 

40 

56 

36 

53 
37 

67 
43 

68 
42 

66 

42 

62 

34 

66 
39 

84 
48 

69 
64 

66 
46 

72 

43 

74 
45 

66 
33 

64 
29 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

55 
29 

63 
31 

45 
32 

50 
33 

59 
36 

52 
26 

72 

32 

60 
33 

51 
42 

46 
40 

61 
36 

65 
34 

69 

44 

91 
46 

90 
52 

69 
47 

65 
48 

64 
36 

62 

40 

58 
40 

60 
36 

60 
41 

66 

43 

65 
42 

65 
44 

61 
48 

66 

53 

72 
46 

72 

46 

72 
46 

56 
39 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

52 
26 

60 
38 

41 
27 

50 
27 

51 
29 

57 
27 

65 

35 

66 
46 

77 
52 

66 
53 

60 
38 

70 
41 

60 
55 

62 
57 

86 
57 

64 
62 

74 
42 

69 

40 

66 

47 

54 
44 

56 
37 

70 
45 

56 

46 

58 
46 

64 
42 

76 
49 

61 
37 

62 

37 

72 
46 

68 

40 

59 
31 

AMHERST 

MAX 
MIN 

61 
30 

45 
32 

51 
29 

62 

30 

61 
33 

65 

30 

53 
46 

69 

51 

62 

51 

62 

47 

70 
43 

59 

51 

74 
58 

65 
63 

63 
56 

66 
52 

67 

43 

63 
38 

66 

46 

62 

40 

71 
39 

66 

41 

63 
3B 

69 
44 

62 
62 

63 
46 

50 
42 

76 
42 

73 
47 

69 
34 

74 
30 

BARRE  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

57 
27 

53 
36 

50 
30 

59 
32 

57 
34 

63 
25 

62 

43 

66 

40 

64 

44 

62 
63 

64 
42 

62 

51 

76 
52 

65 
69 

It 

61 
61 

65 
46 

64 
38 

53 
40 

60 
41 

69 
36 

67 

40 

60 
38 

66 
39 

60 
51 

79 
52 

55 

40 

73 
41 

72 
53 

59 
35 

69 
27 

BEDFORD 

MAX 
MIN 

62 

30 

56 

37 

55 
33 

63 
37 

62 

41 

65 
29 

60 
46 

60 
47 

60 
45 

70 
60 

65 

45 

61 
47 

79 

47 

87 
61 

87 
61 

65 
62 

67 
47 

66 
41 

56 

43 

65 

42 

73 

44 

71 
43 

63 
45 

66 
46 

64 
54 

83 
53 

63 

47 

76 
46 

75 
50 

70 
37 

69 
33 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 

MIN 

61 
26 

57 
39 

49 
31 

59 

30 

57 
29 

65 
25 

56 

44 

72 

47 

69 
46 

62 
63 

66 
37 

66 

47 

77 
53 

66 
60 

66 
54 

83 
61 

66 
46 

65 
32 

56 
42 

69 

40 

69 

34 

69 

40 

60 
36 

66 

35 

81 
47 

80 
47 

66 

40 

73 

40 

72 
54 

68 
38 

68 
26 

BLUE  HILL  WB 

MAX 
MIN 

62 
38 

47 
36 

54 
35 

63 
37 

59 
41 

63 
41 

48 
44 

60 
46 

54 
45 

70 
52 

60 
47 

51 
46 

77 
47 

85 
58 

86 
58 

66 
58 

65 
48 

51 

41 

44 
41 

63 

40 

70 
45 

66 

47 

65 

44 

69 

46 

63 
56 

64 
64 

65 
45 

76 

42 

69 

47 

61 
39 

72 
35 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 
41 

45 
39 

55 
36 

63 

41 

62 
46 

59 
42 

51 
47 

65 
46 

54 
46 

71 
63 

57 
46 

60 
47 

76 
49 

62 
60 

68 
62 

70 
61 

64 
51 

52 
45 

48 
45 

65 

44 

73 

50 

70 
62 

66 

50 

70 
50 

66 
69 

67 
55 

56 
47 

76 

47 

71 
49 

62 

44 

73 
43 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

64 
30 

56 

40 

55 

30 

64 
36 

61 
43 

65 
26 

59 

46 

62 
48 

70 
46 

73 
52 

66 
51 

62 

47 

77 
49 

62 
57 

63 
56 

76 
56 

67 
51 

67 
42 

64 
42 

64 
42 

72 
39 

71 
40 

66 

37 

69 
46 

63 
50 

79 
56 

59 
52 

76 

44 

69 
53 

62 
42 

72 
31 

BUFFUMVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

57 
26 

62 

34 

44 
29 

52 

35 

61 

37 

59 
27 

66 

43 

49 
44 

70 
46 

60 
46 

66 
45 

66 
46 

67 

50 

76 
55 

66 
55 

83 
57 

65 
42 

66 
38 

60 
41 

63 
42 

63 
36 

71 
40 

67 
40 

66 
46 

66 
45 

61 
53 

61 
43 

65 

40 

74 
60 

71 
39 

69 
26 

63.1 
39.1 


68.! 
44.1 


63.1 
45.) 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MAY    1961 


Day  Of  Month 


CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  WAKEHAM 

EDSARTOWN 

FALL  RIVER 

FITCHBURG  2  S 

FRANINGHAM 

HAVERHILL 

H INGHAM 

HOOSAC  TUNNEL 

HYANNIS  2    NNE 

(NIGHTVILLE  DAM 

LAURENCE 

LOWELL 

HIOOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEOFORD 

PITTSFIELD   WB    AIRPORT 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDW 1 CH 

SHELBURNE  FALLS 

SOUTH  EGREMONT 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STOCKBRIOGE 

TAUNTON 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  CUMMINGTON 

WEST  MEOWAY 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


64   »6   91 
3«   40   33 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


S8 
35 


46   58 
37   36 


56   49 
36 


37  40  35 

64  52  55 

36  38  31 

58  55  51 

32  34  36 


53   51   53 


61   50   60 
42   42   40 


58   44   47 
26   32   30 


58   57   56 
33   42   36 


60 
31 

56 


35   31 

60   48 


29   39   30 


56   46   55 
37   37   36 


53   48   53 


63   51   61 
37   39   40 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


57  42 

38  29 

59  50  49 

24  39  28 

60  55  52 
35   41  36 

59   46  48 

25  37  27 

63   54  58 

30   42  32 

60  40 

32  27 

61  46  51 
29   34  34 


53   50   54 
30   39   30 


58   48   45 
25   37   28 


29  33  30 

63  54  54 

30  40  31 

60  44  52 


59   42   49 
35   35   33 


58   57   60 


61   48   56 


59  65  44 

32  40  35 

61  66  47 

35  41  35 

63  53  56 

35  39  35 


59   43 

33   29 


58   54   58 
26   42   35 


45   58   46 
26   38   26 


35  42  31 

61  62  61 

40  44  35 

54  62  61 

36  38  29 

55  62  61 

38  41  32 

67  64 

38  40 

66  60  62 

38  44  28 

48  57  57 

32  30  28 

59  59  60 

40  46  24 

50  58  60 

30  30  26 

63  60  67 

36  42  34 

63  60  66 

37  42  34 

62  59  62 

35  40  30 


40   40   34 


62  64  62 

42  47  42 

57  58  64 

35  32  28 


61   59   62 


60   56   59 
38   42   26 


63   60   62 
32   33   39 


56   61   61 

37   41   28 


60   55   56 
37   43   33 


62   58   58 
41   42   40 


65   54   64 
42   41   38 


48   57   59 


57   59   66 
39   39   27 


38   40   36 


57   59   65 
36   34   26 


63   61   63 
37   40   28 


62   65   67 

33   40   34 


63   60   65 


57   58   64 
32   27   25 


62   61   66 
37   35   36 


63   60   66 
35   40   29 


61   63   65 
35   36   32 


36   37   37 


65   50   63 
40   45   46 


51   61   62 

44   45   48 


58   51 
41   45 


49   64   63 


69   50 
42   45 


69   51 

45   45 


56   57   52 


51   58 
46   46 


66   51 
35   45 


55   65   52 
46   48   40 


66   50   68 
36   44   50 


56   58 
46   45 


57   55 
45   44 


50   58 
47   50 


55   75 
44   49 


53   54   58 


51   57 
46   45 


41   45   47 


58   53 
43   43 


51   52 

46   43 


52   54   71 
48   48   48 


63   49 
35   45 


58   73   73 
47   51   54 


65   70   70 
45   50   52 


55   75 
43   48 


54   67 
47   49 


67   50   76 
34   44   46 


64   70   60 
45   48   49 


5  3   62 
45   47 


59   66 
42   46 


5  3   70   68 


68  64  58 

50  54  48 

60  67  65 

46  46  49 

62  62  61 

48  47  45 

58  59  58 


62   66   67 


61   70   64 
46   50   50 


71   65   60 


73   62   55 


59   62   69 
51   38   43 


66   65   51 


62   64   50 
52   38   46 


70   64   55 


69   64   66 
45   46   43 


55   54   55 
47   44   44 


71   56   58 
52   51   50 


50   70   61 
41   37   52 


75   58   56 
51   49   46 


68   60   55 
48   48   43 


71   51   55 


63   74   51 
48   49   45 


71   56   55 
48   46   43 


75   58   59 
54   48   48 


57   62   70 
50   40   44 


68   73   67 
47   37   51 


66   72   72 


41   35   49 


72   66   50 


58   61   68 


65   72   59 
48   40   49 


71   63   54 
51   47   45 


63   68   65 

49   34   45 


71   66   59 


58   54   58 


63   72   59 


79  85  84 

49  59  69 

55  77  86 

50  52  52 

74  68  65 

51  50  50 


52   56   53 


55   82   90 


49  53  58 

81  90  83 

47  63  62 

79  86  87 

47  58  57 

55  77  85 

51  54  54 

57  74  75 

51  50  52 

58  76  86 

52  58  54 

79  85  85 

48  66  50 

79  88  87 

48  52  51 

70  86  85 

46  65  62 


54   64   56 


56   57   66 


49   56   56 


71   73   75 
51   50   52 


79   85   87 


58   74   78 
51   54   52 


66   74   73 


66   74   78 
47   51   62 


52  55  56 

57  74  88 

51  56  55 

74  85  84 
57  59  56 

73  84  85 

46  55  59 

78  84  83 

55  68  55 

76  80  81 

51  57  54 

56  78  90 

53  51  53 

75  87  85 

54  61  56 

78  85  85 
48  57  57 

75  81  83 

53  53  52 

79  87  85 
61  59  58 

79  87  83 

48  60  68 


57   62   57 


76   87   85 
50   58   61 


16   17 


84   72 

60   50 


84   57 
62   47 


63   64 

53   43 


55   65   62 


89   70   68 
51   50   41 


82   73   65 


72   54   64 


53   52   37 


58   59   53 


73   61   62 


76   65   55 


66   60   67 


70   67 
62   42 


66   59 
54   48 


67   54 
59   49 


76   60   56 


82   67 
5  7   44 


78   58   55 


85   70   70 


76   52 

59   40 


71   68 
68   51 


87   59 
59   45 


68   67 

54   43 


79   63   62 
50   41   32 


31   58   58 


58   59   53 


50   60   69 

43   42   44 


51   56 
42   45 


49   63   67 


52   52   66 


51   65   71 


61   67   73 


55   65   69 


47   68   60 


50  55  70 
46  46  50 

51  55  57 
43  36  35 

50  63  74 


60   66   72 


49   54   69 


62   52   59 
43   44   40 


57   59 
43   36 


62  57  68 

40  40  35 

53  63  72 

42  43  38 

50  63  61 

42  41  36 

57  63  72 

46  41  39 

49  65  72 


41   42   35 


52   64   72 
40   40   41 


54   52   70 


49   50   68 


43   47 
56   64 


52 

65 

74 

59 

65 

42 

43 

44 

41 

43 

62 

60 

74 

76 

59 

41 

42 

45 

43 

45 

70 

73 

71 

57 

73 

43 

47 

47 

44 

47 

56 

76 

70 

67 

59 

43 

42 

44 

41 

46 

42  40  43 

66  68  57 

40  44  45 

58  62  52 

40  38  46 

70  62  69 


64   59 
43   42 


60  49  52 

62  60  66 

46  41  43 

71  67  65 

45  45  47 

66  72  67 

44  45  44 

68  63  69 

43  41  41 

71  53  56 

39  41  47 

52  64  58 

46  44  47 

63  64  68 
50  49  49 

65  59  59 


58   58 

42   44 


70   65   70 


55   61 

38   35 


il   46   39 


82   83   60 


58   78   63 


78   57   59 


52   54   56 


81   66   57 


73   89   57 


86   80   58 


86   69   58 
52   55   51 


68   79   63 


83  65  57 

56  55  45 

81  80  63 

55  57  49 

53  51  57 

51  53  45 

80  64  60 

56  57  47 

77  63  41 

50  36  36 

86  8U  60 

56  65  50 


70   82   65 


82   70   54 
57   63   48 


82   72   56 


82   72   62 

55   58   50 


4  7   49   42 


79   76   53 
41   35   36 


52   56   42 


78   55   42 


50   56   52 


69   83   63 

41   53   39 


84   64   51 


59   55 

50   48 


43   52   37 


83   75   56 


84   80   59 
54   56   46 


84   63   50 


80   50   53 
55   53   44 


28   29  I  30 

I I I 

76   74   66 
44   56   44 

55   72   70   60 


65   58 

50   43 


57   69   51   50 


70   66   62   73 


4  5   51   40   3  2 


79  75  62  73 

48  57  43  35 

75  70  62  71 

44  56  41  34 

48  73  70  67 


48   49   41   36 

75   71   71   68 
43   57   43   33 


56   58   59   57 


68   54   64   68 


73   67   55 


74   72   63 


66   55   68   64 


70   55   61 


68 

65 

67 

41 

40 

37 

72 

50 

71 

55 

45 

42 

69   68   69   55 
47   52   48   40 


73 

72 

55 

42 

43 

31 

71 

55 

72 

51 

34 

30 

75 

69 

76 

63 

45 

35 

71 

65 

71 

45 

34 

28 

57 

53 

74 

52 

42 

31 

76 

74 

56 

49 

39 

27 

76 

59 

73 

47 

39 

33 

71 

50 

72 

64 

39 

28 

80 

55 

70 

42 

37 

26 

76   72   63   63 
43   55   37   29 


75 

57 

71 

55 

37 

31 

72 

59 

75 

48 

40 

33 

70 

57 

70 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MAY    196X 


Day  Of  Month 


15     16   I  17      IS      19      20      21      22  ,  23 


24      25      2e      27      28      29      30      31 


WORCESTER 


NEW  HAMPSHIRE 
BENION 


BLACKWATER  DAM 


COLEBROOK 


CONCORD  WB  AIRPORT 


CONWAY  1  N 


EAST  DEERINO 


FIRST  CONN  LAKE 


FRANKLIN  1  NW 


KEENE 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA   2  NNW 

NORTHWOOD 

PETERBORO   2  S 

PINKHAM  NOTCH 


PORTSMOUTH 


SURRY  MOUNTAIN  DAM 


WOLFEflORO  FALLS 


RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  AP 


61   36   67 
38   40   26 


MAX 

56 

56 

MIN 

29 

33 

MAX 

51 

59 

MIN 

30 

38 

MAX 

56 

62 

MIN 

30 

37 

MAX 

53 

64 

MIN 

29 

37 

MAX 

60 

57 

MIN 

33 

35 

MAX 

63 

47 

MIN 

29 

37 

MAX 

56 

62 

MIN 

27 

36 

MAX 

61 

54 

MIN 

30 

37 

MAX 

59 

43 

HIN 

26 

34 

MAX 

58 

60 

HIN 

32 

33 

MAX 

47 

55 

MIN 

26 

32 

MAX 

64 

57 

MIN 

28 

36 

MAX 

61 

54 

MIN 

23 

34 

MAX 

63 

51 

MIN 

26 

36 

MAX 

63 

50 

MIN 

25 

36 

MAX 

63 

45 

MIN 

34 

34 

MAX 

60 

50 

HIN 

25 

34 

MAX 

62 

46 

MIN 

27 

32 

MAX 

56 

62 

MIN 

33 

33 

MAX 

60 

50 

MIN 

26 

37 

MAX 

57 

55 

HIN 

29 

33 

HAX 

30 

22 

MIN 

16 

14 

MAX 

62 

60 

MIN 

26 

36 

MAX 

61 

60 

HIN 

34 

35 

MAX 

61 

61 

MIN 

24 

34 

MAX 

56 

41 

MIN 

31 

32 

HAX 

51 

60 

HIN 

26 

29 

HAX 

56 

45 

HIN 

36 

36 

HAX 

56 

62 

HIN 

26 

36 

HAX 

64 

62 

MIN 

30 

36 

HAX 

64 

53 

MIN 

34 

35 

HAX 

61 

56 

MIN 

26 

37 

64 

53 

30 

26 

44 

67 

32 

33 

51 

60 

34 

32 

47 

59 

30 

28 

54 

61 

30 

26 

62 

56 

31 

30 

51 

56 

26 

25 

64 

59 

30 

35 

59   56   67 
32   30   23 


64 

51 

32 

26 

36 

61 

29 

25 

61 

58 

35 

29 

68 

65 

29 

21 

60 

56 

30 

31 

63 

59 

26 

29 

60 

56 

36 

38 

60 

55 

65 

26 

26 

26 

56 

63 

59 

32 

34 

29 

62 

68 

65 

33 

32 

27 

64   54   62 
32   32   30 


27   20   36 


62   59   66 
32   37   26 


35   35   65 


69   56   65 

28   32   26 


51 

55 

63 

32 

29 

26 

41 

56 

52 

30 

32 

25 

64 

60 

60 

32 

35 

30 

49 

59 

56 

26 

29 

26 

65   62   66 
31   26   27 


64   62 
41   42 


66   67   57 
44   47   46 


61  73  72 

42  43  46 

69  51  75 

40  43  45 

61  48  69 


72 

77 

48 

46 

67 

51 

45 

45 

49 

66 

43 

42 

55 

55 

42 

42 

65 

50 

44 

42 

72 

66 

37 

43 

72 

63 

45 

45 

72 

62 

44 

42 

76 

60 

47 

47 

79 

62 

46 

46 

73 

60 

44 

44 

72 

75 

45 

47 

60 

63 

46 

43 

60 

52 

46 

43 

66 

64 

42 

43 

43 

49 

34 

36 

52   62   52 


43   42   40 


70 

57 

44 

43 

64 

55 

36 

39 

44 

66 

42 

42 

50   76 

45   47 


57   59   56 


57 

67 

60 

70 

61 

31 

26 

44 

44 

42 

64 

66 

61 

75 

59 

35 

25 

41 

43 

46 

50   51 
43   46 


67   68 
31   40 


62   63   73 


62   62 
35   37 


66   70 
31   36 


66   72 
28   34 


66   69 
36   39 


67   71 
27   31 


67   67 
38   35 


64   63 
32   36 


70   66 
21   35 


56   65 
27   33 


69   64 
34   36 


69   63 
27   32 


72   61 
34   40 


70   60 
35   44 


71   61 
39   39 


70   72 
28   34 


70   62 
33   40 


63   64 
41   41 


61   58 
38   38 


66   64 
37   42 


24   25   38 


64   62   60 
43   40   37 


65   62 
36   43 


61   66   63 
42   30   37 


47   61   66 
46   31   32 


68   68   64 


60   65   69 
48   37   44 


68   63   61 

42   40   40 


68   70   67 
45   34   36 


66   69   62 
46   33   36 


61   64   64 
49   46   47 


80   87   85 
61   60   66 


84   87 
55   57 


85   90 
61   62 


63   93 
63   60 


85   90  ; 
50   52 


64   87 
48   48 


91   90 
57   58 


65   84   89 
49   50   66 


34   34   55 


79   86   84 
49   64   64 


85   68 
45   46 


91   90 
43   64 


86   89 
49   46 


70   67   62 


84   66 
59   37 


66   73 

6U   40 


88   73 
63   43 


62   43   30 


62   66 
60   3  7 


73   64 
67   38 


87   73 
47   42 


72   70 
59   46 


70   61 
59   42 


76   63 
69   40 


84   68 
63   32 


66   58   67; 


91   87 
61   64 


90   90 
66   67 


86   71 
63   44 


61   69 
59   38 


72   63   63 


70   62 
61   43 


75   63 

60   44 


86   89 
60   60 


55   65   55 


80   69 
60   68 


49   66   66 


63   84 
58   60 


57   57 
46   46 


69   85 
66   62 


87   83 
59   62 


83   60 
46   46 


61   84 
50   53 


87   72 
56   57 


79   67 
66   63 


90   89 
64   53 


90   68 
63   67 


52   60   50 


64   63   60 
48   49   48 


71   60 
53   36 


88   73 
58   47 


eu  66 

63   46 


80   64 
60   36 


48   33 
31   21 


7U   66 
63   40 


75   67 

6U   44 


73   62 

60   40 


68   66 

55   37 


87   71 
64   42 


72   66 
56   40 


85   71 
59   43 


82   68 
63   42 


78   65 
62   44 


82   66 
61   43 


59   62   55 
61   46   46 


50   63   71 
41   42   44 


56   65 

36   40 


54   63 
31   42 


69   56   63 


60   66 
33   36 


60   65 
30   39 


67   69 

38   40 


56   66 

38   38 


67   69 
42   35 


60   67 
33   36 


62   53 
26   37 


62   57 

2  7   34 


65   69 
34   36 


61   66 

30   31 


60   66 

37   42 


63   73 

39   33 


66   66 

40   46 


26  30  42 

56  69  65 

39  38  46 

69  63  66 

36  43  44 

61  65  70 


56   62 
36   42 


34   32 
22   26 


64   71 
40   36 


66   68 
42   45 


59   68 
31   34 


60   56 
30   40 


54   62 

35   34 


67   69 
43   40 


66   60 
39   34 


59   70 
42   39 


71   68 

40   43 


66   63 
36   37 


52   59   62 


67   62   67  { 
41   41   44 


59   5  3 
41   36 


60   62 
44   43 


65   66 
41   35 


62   69 

47   44 


68   64 
44   36 


64   70   61 
42   39   44 


62   58 
37   34 


58   60 
38   36 


41  40 

70  59  69 

47  36  42 

62  69  67 

42  30  36 

64  60  66 
46  40  41 

65  64  69 

41  39  35 


63   53 
41   45 


60   60 
42   40 


72   71 

44   42 


67   60 
42   37 


59   55 

41   40 


37   29 
28   25 


69   60 

43   40 


69   62 

40   42 


65   69 
39   35 


54   54 
39   43 


62   62 
42   38 


63   65 
44   43 


71   63 
42   42 


69   64 
41   38 


71   63 
45   41 


42   37   42 


66   61   61 

47   48   46 


82 
66 

69 
57 

67 
45 

76 
47 

75 

47 

46 
35 

60 
43 

60 
50 

68 
39 

64 
46 

81 
51 

65 

41 

66 
39 

82 
48 

62 

42 

77 
49 

74 

40 

45 
36 

83 
47 

67 
49 

52 

43 

63 

42 

61 
51 

70 
47 

83 
46 

8U 
57 

69 
51 

79 
49 

65 

49 

49 
42 

76 
38 

77 

41 

44 
35 

54 

40 

73 
46 

57 
34 

84 
44 

80 
53 

58 
42 

80 
37 

76 
52 

54 
37 

79 
45 

66 

41 

46 
36 

82 
43 

72 
52 

57 
36 

61 
48 

66 

46 

51 
42 

79 
39 

74 
38 

45 
37 

79 
43 

65 
39 

46 
38 

69 
48 

84 
51 

66 
46 

63 
46 

77 
56 

67 
44 

76 
49 

73 
53 

53 
37 

46 
34 

44 
34 

37 
24 

63 
46 

67 
54 

56 
44 

83 
47 

78 
55 

57 
47 

80 
48 

75 
52 

65 
41 

71 
49 

69 

48 

52 

36 

62 
41 

76 

42 

61 
38 

86 
52 

69 
53 

68 
46 

67 
41 

81 
64 

63 
39 

86 
46 

79 
56 

57 
45 

62 
44 

77 
55 

56 

45 

61 
43 

70 
46 

51 
41 

66 

60 

59 
54 

56 
43 

72   71   60   71 
41   46   36   31 


68  66  47 

3  5  44  31 

50  70  55   49 

40  47  33   26 


73   70 
46   35 


26 

52 

24 

56 
24 

70 
28 

52 
32 

66 
27 

71  64   66 
42       31   26 

74  61   46   60 
36   41   31   22 

61  52 

31  23 

75  73   65 
44   50   35 

72  67   52 

39   42   31 


75   65 
46   34 


39   46   32 


75   72   68 
44   42   34 


74   74   59 
44   53   34 


62   64 
45   37 


73   68 
48   35 


65   54 
43   36 


53   60 
39   31 


63   62 
34   28 


76   73 
49   30 


73   56 
49   36 


67   60 
46   36 


36   24 
24   13 


46   48   36   27 


75   68 
48   39 


71   56 

62   30 


59   46 
43   35 


68   62 
49   33 


77   60 
47   38 


74   71 
44   37 


75   61 
50   36 


72   61 
49   40 


63   55 
41   32 


68   57   58   57   57.4 
39   49   46   37   45"3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  114  - 


Station 


&REENVILLE 

mNGSTOM 

NEHPORT 

PROVIDENCE  MB   AIRPORT 

VERMONT 
SELLOVS  FALLS 

BENNINGTON  2  NNW 

8LOOMFIEL0 

BURLINGTON  KB  AIRPORT 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CORNWALL 

DORSET  i  S 

ENOSBURG  FALLS 

MC  INOOE  FALLS 

MIDDLESEX 

HONTPELIER  FAA  AP 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

READSBORO  1  SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAT 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

HATERBURT  I    NNE 

WEST  BURKE 

WOODSTOCK  3  ENE 


DAILY  TEMPERATURES 

Paf  Oi  Month 


NEW  ENGLAND 
MAY  1961 


57   50   57 
31  *3      30 


56  62  '•O 

28  30  2S 

61  «e  49 

26  3S  26 

60  57  41 

31  35  32 

59  »5  <.3 
25  30  26 

62  56  50 

23  32  28 

55  64  40 

24  27  25 

66  57  48 

31  38  31 

60  46  49 
24  37  30 

65  62  45 

27  33  29 

50  62  41 

29  34  29 


52   62   40 


43   41   29 
26   26   20 


57   44   38 
26   32   28 


52   58 
27   29 


63   57   50 
36   38   32 


60   56   46 
35   40   33 


64   64 
28   35 


48   65   41 
24   24   2  7 


53   61   39 
25   35   29 


54   62   61 


60   63 
39   44 


59   61   58 
39   40   36 


52   59 

28   30 


59   60 
33   29 


56   54   66 

31   24   22 


55   49   61 
27   28   25 


60   58   65 
31   26  22 


47   58 
30   25 


61   57   60 


57   51 
29   24 


60   59   68 
30   24   25 


31   28   25 


45   57   54 
31   28   24 


54   50   64 
33   31   26 


36   37 
26   20 


56   50 
33   29 


49   44 
29   26 


47   57   65 
31   30   27 


57 

56 

32 

36 

58 

56 

37 

34 

57 

58 

28 

28 

41   50   50 
31   30   24 


53   63 

30   30 


51   57   57 
35   30   25 


43   58 
27   24 


49   59   55 

28   27   24 


48   66   64 
42   45   46 


55   61   55 


49   55   52 

45   47   46 


49   62   56 


66   51   78 
31   45   49 


64   79 

45   43 


65   72   76 
37   46   46 


58   71   83 


68   50   79 


25 

46 

62 

76 

46 

50 

59 

80 

46   38   55 


66   76   81 

46   46   57 


66   51   76 
34   46   49 


52   75 

44   46 


48   60   64 
32   41   38 


53   73 
47   46 


45   68   63 
39   40   47 


59   76   79 
43   47   55 


61   71   76 
49   48   59 


45   46   49 


66   50   75 
35   46   48 


65   61   74 

44   43   48 


67   51   74 


65   50   74 


10   U   12   13   14   IS 


72   69   61 
50   50   48 


69   64   55 
50   46   48 


71   66   60 
52   51   49 


59  69  72 

49  40  46 

72  76  72 

40  35  54 

73  69  73 

48  29  34 

61  69  74 

41  35  46 

67  71  71 

50  31  41 

58  63  71 

49  29  32 

73  69  73 

52  36  53 

68  72  66 

53  32  48 


71   75 
31   41 


62   70 
32   38 


69   64 

32   42 


57   56 
32   45 


67   73 
32   47 


46   66 

30   66 


62   71 
36   39 


72   72 
38   51 


69   66   70 


72   72 
31   38 


58   67 
31   35 


60   65   77 


48   31   44 


70 

60 

71 

48 

27 

27 

58 

66 

70 

48 

31 

39 

7*   84   83 
49   54   56 


72   73   72 
53   55   52 


69   69   68 
51   52   50 


52   56   54 


59   78   92 

48   55   64 


52   54   66 


83  86  87 

51  46  50 

82  86  88 

60  63  57 


53   53   62 


43   48   64 


79   85   85 
59   63   58 


86   86 
69   55 


67   80   87 
43   52   53 


67   83   87 
48   52   56 


80   85 
63   55 


40   53   58 

81   84   89 
66   68   54 


57  79  86 
49  53  63 

80  86  88 

58  57  69 

74  83  84 

60  60  66 

83  88  90 

57  52  66 ' 


57   80 
46   49 


58   75   86 
51   54   66 


64   7U   70 
54   51   38 


62   66   62 
53   52   44 


63   69   69 
55   47   44 


86   72   64 


77   66   68 
60   38   35 


86   62   62 
60   37   28 


75   55   61 
43   36   32 


59   37   30 


57   36   30 


60   38   36 


74   64   64 
60   40   32 


82   67   64 
66   39   30 


89   74   66 


90   75   67 


71   66   60 


70   56   43 


73  53  64 

43  33  31 

69  52  56 

46  33  30 

86  74  65 

56  42  40 

86  71  62 

60  40  36 

81  71  62 

62  40  38 

90  71  62 

61  40  31 

83  69  56 

57  37  34 

86  69  67 


43   42   42 
70   84   86  I 


87   72   56 
68   36   30 


49   38   27 


60   39   31 


58   66   71 


62   66   67 

46   44   44 


61   64   71 
44   45   45 


63   57   62 


68   68   69 


60   60 
42   46 


62   61   69 
42   40   36 


22   23  24 


63   69   68 

46   47   51 


68 

60 

66 

63 

40 

39 

46 

34 

62 

60 

63 

66 

43 

44 

41 

46 

65 

66 

64 

69 

41 

38 

«2 

40 

64 

59 

62 

66 

38 

46 

46 

42 

62   60   61 
39   40   43 


62   55   58 


43 

43 

56 

69 

41 

43 

43 

44 

30 

32 

60 

68 

35 

44 

57 

59 

38 

42 

42   41   37 


62   58   66 

43   42   42 


62   61 
31   38 


56   69 
39   39 


44   42   35 


60   61 
43   40 


60   59   60 
46   39   36 


63   59   66 


64   61   68 
41   38   34 


60   69   68 


62   63   59 


60   64   63 


36   30   33 


61   55   60 


58   56   56 
45   39   42 


42   40   42 


62   66   66 
45   43   37 


62 

61 

63 

59 

38 

45 

50 

46 

63 

61 

60 

61 

37 

44 

47 

39 

46 

51 

60 

53 

37 

33 

36 

38 

68 

64 

73 

65 

42 

37 

43 

42 

55 

58 

58 

60 

39 

41 

45 

41 

47   54   62 


76   61   61 
56   53   50 


68   82   60 
39   51   39 


46   36   34 


66   80   61 


56   37   36 


77   59   46 


65   80   64 


52   35   35 


63  66  36 

33  26  25 

77  47  44 

45  37  35 

76  59  44 


76   73   62 
66   37   38 


82   76   47 


61   74   56 
43   56   36 


70   83   51 
38   56   41 


70   77   41 


56   60 
32   31 


59   67 

37   42 


28  I  29   30  I  31 


73   69   61   72 
39   58   39   31 


68   65   61   73   64.6 
41   51   41   29   44.0 


65   52   64   62   62.4 
43   51   47   37   45.4 


74   56   63   75   64.1 
43   51   44   37   45.2 


63   76   66   57 
39   46   39   27 


74   69   68   72 
33   48   41   28 


57.7 
40.7 


66   52 

3  4   42 


70   58   60 
30   37   26 


38   46   35 


58   66.5 
23   36.4 


66   53.0 
26  I  39.2 


74   56   63 


67   65   59 
46   36   30 


68.6 
38.9 


63.6 
35.9 


67.7 
43.2 


68  55  66 

40  46  35 

66  50  46 

30  51  30 

62  71  63 

39  46  34 

50  73  64 

34  50  32 


62   46   39 


72   65.0 
25   39.8 


66  I  65.2 
24  I  40.0 


50   52.7 
27  I  39.6 


49   62.5 
26  I  39.4 


63  I  61.2 
25  i  39.5 


65   67   47 
34   38   30 


22 

50 
26 

56   62   44   50 
42   41   31   26 

49   72   70   66 
39   46   39   27 

72   56   51   68 
34   48   38   28 


70   70 
37   47 


52   79   73 
41   45   43 


61   70   52 


3  1   44   27 


6  7   72   62 
39   43   35 


60.7 
32.5 


51.7 
39.3 


58.2 
37.9 


53.5 
39.8 


58 

57 

2 

25 

40 

1 

49 

56 

6 

23 

36 

7 

50 

65 

7 

28 

41 

0 

52 

62 

8 

24 

38 

3 

47 

62 

2 

19 

33 

7 

53 

63 

2 

24 

39 

3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

l°l 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

COVENTRY,    CONN. 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.08 

.28 

.26 

.09 

.25 

.20 

.11 

.18 

.15 

.09 

.16 

.22 

.35 

.05 

- 

.26 

.14 

.22 

- 

ROCHESTER,    MASS. 

EVAP 

.09 

.12 

.02 

.16 

.11 

.15 

.15 

.01 

.08 

.04 

.08 

.16 

.01 

.07 

.20 

.19 

.09 

.20 

.14 

.02 

.11 

.16 

.07 

.18 

.13 

.27 

.02 

.23 

.21 

.11 

.13 

3.71 

WIND 

26 

53 

45 

89 

42 

33 

59 

40 

27 

30 

35 

64 

27 

30 

41 

83 

58 

52 

84 

73 

35 

48 

38 

40 

30 

92 

85 

63 

80 

57 

40 

1599 

MASSABESIC    LAKE,    N.    K. 

EVAP 

.16 

.02 

.10 

.08 

.20 

.15 

.05 

.04 

.04 

.01 

.14 

.05 

.07 

.18 

.29 

.11 

.21 

.08 

.23 

.15 

.12 

.39 

.10 

.14 

.22 

.14 

.01 

.24 

.12 

.17 

.18 

4.19 

WIND 

34 

81 

54 

32 

38 

18 

16 

16 

31 

6 

25 

15 

13 

15 

26 

41 

45 

50 

57 

36 

23 

26 

18 

34 

44 

36 

19 

83 

25 

30 

39 

1026 

KINGSTON,    R.     I. 

EVAP 

.09 

.04 

.16 

.19 

.13 

.18 

.01 

.03 

.07 

.09 

.10 

.07 

.00 

.06 

.24 

.05 

.26 

.21 

.11 

.12 

.21 

.12 

.05 

.15 

.29 

.16 

_ 

_ 

.01 

.16 

.27 

B4.32 

WIND 

" 

~ 

" 

" 

62 

78 

159 

24 

104 

107 

88 

87 

67 

IS 

220 

129 

114 

119 

161 

122 

92 

* 

169 

86 

110 

258 

103 

175 

* 

' 

353 

B3450 

See   RefereDce  Notes   Following  Station    Index 
-   115   - 


Ui- 

Ul 

.Y 

hi 

;il 

1 

KN 

IK 

^H 

A  1 

u 

■{h, 

s 

NEVi 

ENGLAND 

MAY 

1961 

station 
And 

Time 

Day  of  month 

1 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

STORKS,    CONN. 

1-2    INCHES 

VAX 
MIN 

SB 
46 

50 
48 

53 
45 

58 
46 

56 
48 

- 

- 

63 
52 

62 
56 

61 
57 

64 
55 

60 
56 

66 
58 

74 
61 

74 
62 

64 

; 

- 

_ 

_ 

-_ 

: 

62 
55 

64 
56 

69 
58 

62 
60 

60 
53 

64 
51 

63 
56 

63 
56 

64 
52 

62.3 
54.4 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

56 
48 

51 
50 

52 
46 

55 
46 

55 
49 

58 
48 

56 
52 

60 
53 

60 

56 

60 
57 

62 

55 

60 
56 

64 
58 

70 

61 

70 
63 

65 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

62 
56 

63 
57 

66 
58 

64 
62 

60 

57 

62 
53 

62 
58 

62 
57 

62 
55 

60.5 
55.0 

8    INCHES 

MAX 
HIN 

50 
48 

50 

50 

50 
47 

50 
47 

50 
48 

50 
48 

51 
50 

53 
50 

54 
52 

54 
54 

54 
53 

It 

57 
54 

60 
56 

62 
60 

61 

- 

_ 

~ 

; 

2 

" 

56 
55 

58 
56 

60 
57 

60 
58 

58 
57 

56 
54 

57 
56 

57 
56 

57 
55 

54.9 
53.4 

KINGSTON.    R.    I. 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

52 
43 

48 
44 

49 
42 

52 
42 

55 
46 

54 
45 

50 
48 

55 
50 

56 
51 

60 
52 

58 

55 

56 
54 

62 

55 

86 
58 

68 
60 

64 
60 

64 
58 

60 
56 

54 
52 

58 
52 

59 
51 

62 
53 

62 
56 

63 
57 

66 
57 

61 
58 

59 

56 

62 
53 

63 
58 

63 
58 

64 
55 

59.2 
52.7 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

48 
44 

48 
46 

46 
44 

47 
44 

49 
46 

49 
46 

49 
48 

50 
49 

52 
50 

54 
51 

54 
52 

54 
52 

56 
53 

58 
56 

60 
58 

60 
58 

58 
56 

56 
55 

56 
52 

54 
52 

55 
52 

57 
54 

57 
55 

58 
56 

59 
56 

59 
57 

57 
56 

57 
54 

59 
58 

59 
57 

59 
56 

54.6 
52.4 

12    INCHES 

5  PM 

47 

47 

46 

47 

47 

48 

48 

48 

49 

51 

51 

51 

52 

53 

54 

55 

55 

54 

53 

52 

52 

51 

53 

53 

56 

55 

54 

54 

55 

55 

54 

51.6 

24    INCHES 

5  PM 

47 

47 

46 

46 

48 

47 

47 

47 

48 

50 

49 

49 

50 

50 

50 

50 

52 

52 

52 

52 

52 

53 

52 

52 

52 

53 

53 

53 

54 

54 

54 

50.3 

BURLINGTON   V  OF   VT. ,    VT. 

1    INCH 

MAX 

51 

47 

45 

49 

48 

50 

50 

58 

59 

58 

58 

56 

61 

_ 

_ 

_ 

. 

58 

55 

57 

57 

59 

57 

59 

61 

5R 

52 

56 

56 

55 

57 

HIN 

41 

44 

42 

41 

42 

41 

47 

49 

54 

53 

49 

51 

55 

- 

- 

- 

- 

51 

52 

52 

53 

53 

53 

52 

55 

51 

50 

48 

52 

50 

45 

49.1 

3    INCHES 

MAX 

Mliy 

50 
42 

47 

45 

45 
42 

48 
42 

48 
43 

49 
42 

50 
47 

55 
48 

57 
54 

57 
54 

56 
50 

56 
51 

60 
54 

- 

- 

- 

57 
52 

55 
53 

56 
52 

56 
53 

57 
54 

56 
53 

58 
53 

60 
55 

58 
52 

52 
50 

55 
49 

11 

54 
50 

55 
47 

54.1 
49.6 

10    INCHES 

MAX 

46 

46 

45 

45 

45 

46 

47 

49 

52 

53 

53 

52 

54 

_ 

_ 

_ 

_ 

56 

55 

54 

54 

55 

55 

55 

5fi 

56 

5'i 

5t 

51 

51 

MIN 

44 

4b 

44 

43 

44 

43 

46 

47 

50 

52 

50 

51 

52 

~ 

" 

" 

~ 

54 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

54 

53 

52 

51 

52 

52 

50 

49.9 

Storrs,  Conn.  -  Slope  of  Ground: 
Instrumentation: 


Downhill  less  than  3  percent  to  the  northeast. 
3  Level  Bristol  Temperature  Recorder. 


Soil  Type:   Woodbridge  loam.   Ground  Cover:   Grass  sod. 


Kingston,  R.  I , 


-  Slope  of  Ground:   Level.   Soil  Type:   Bridgehampton  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass,  clipped  to  2  inches 
Instrumentation:   4  and  8  Inch  Depth  -  Thermocouple  with  Bendix  Friez  Recorder.   12  and  24  Inch  Depth  -  Standard  Soil 
Thermometers , 


Burlington  U  of  Vt.,  Vt .  -  Slope  of  Ground:   Less  than  5  percent  to  the  northwest.   Soil  Type:   Melrose,  fine  sandy  loam.   Ground  Cover: 

Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

ill 

1 

Stahon 

1 
t 

fit 
ill 

0.3  a 

1 

£  JO 

£  1 

1       1 
g-oj 

a    J 

,1 

S£ 

■  ■  w 

a 

O  H 
o  m 

a 

OH 

1^ 

s 

g 

S 

S 
k 

2 
T 

8 

§1 

1 

III 

BLOCK    ISLAND   WB    AIRPORT,    R.     I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

5 

4 

1 

1 

1 

16 

7.1 

BLUE   HILL   TO,    MASS. 

NNW 

13 

15.2 

43 

NW 

3 

82 

76 

56 

68 

9 

2 

7 

0 

2 

0 

20 

50 

- 

BOSTON    TO   AIRPORT,    MASS. 

SW 

10 

12.7 

17 

W 

3 

77 

71 

56 

63 

13 

1 

7 

2 

1 

0 

24 

56 

6.8 

BRIDGEPORT    TO    AIRPORT,    CONN. 

E 

12 

10.7 

30 

NW 

3 

79 

79 

63 

69 

10 

2 

7 

2 

1 

0 

22 

_ 

7.3 

BURLINGTON   TO   AIRPORT,    CONN. 

SSW 

21 

8.2 

24 

NW 

29 

86 

81 

56 

63 

' 

9 

5 

2 

0 

0 

21 

47 

7.2 

CARIBOU    TO   AIRPORT,    ME. 

N* 

11 

12.5 

38++ 

W 

28 

84 

81 

58 

65 

4 

8 

7 

2 

0 

1 

22 

- 

7.6 

CONCORD   TO   AIRPORT,    N.    H. 

NW 

13 

6.5 

25 

V 

28 

78 

73 

48 

57 

6 

4 

6 

2 

0 

0 

18 

50 

6.9 

HARTFORD    TO    AIRPORT,    CONN. 

S 

20 

8.9 

32 

NW 

26 

76 

76 

52 

60 

* 

4 

7 

2 

1 

0 

IB 

44 

7.2 

MOUNT    WASHINGTON,    N.    H. 

W 

51 

28.7 

112% 

W 

3 

87 

88 

85 

85 

4 

« 

8 

1 

0 

0 

19 

35 

7.5 

NANTUCKET    TO    AIRPORT,    MASS. 

SW 

17 

14.1 

32 

W 

28 

89 

81 

71 

85 

7 

4 

5 

1 

1 

1 

19 

55 

7.0 

NEW   HAVEN   WB   AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

8.2 

29 

SW 

28 

- 

77 

62 

- 

5 

6 

7 

0 

3 

0 

21 

48 

7.2 

PITTSFIELD    TO   AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

^ 

7 

8 

2 

0 

0 

19 

- 

- 

PORTLAND    WB    AIRPORT,    ME. 

S 

11 

10.0 

32 

SE 

25+ 

83 

73 

57 

72 

8 

4 

3 

.3 

0 

0 

18 

57 

6.9 

PROVIDENCE    TO    AIRPORT,     R.     I. 

s 

25 

12.1 

35 

WSW 

3 

80 

73 

57 

65 

9 

5 

^ 

0 

2 

0 

21 

49 

7.0 

WORCESTER   TO   AIRPORT,    MASS. 

w 

15 

9.3 

25 

ENE 

2 

76 

69 

54 

62 

7 

6 

6 

2 

1 

0 

22 

7.2 

%  Peak  Gust 

1 

1 

See  releience  notes  toUowring  Statioo  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    ENGLAND 
KAY    1961 


Day  of  month 


1        2       3       4       S       6       7       8       9       10      11      12      13      14      IS      16      17      18      19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT    WB   AIRPORT 

DAN BURY 

NORFOLK   2   SW 

MAINE 
AUGUSTA  FAA   AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BRASSUA  OAU 

BRIDGTON  1    NN* 

CARIBOU   WB  AIRPORT 


ELLSWORTH 

GREENVILLE 

HOULTON   FAA   AIRPORT 

LONG    FALLS    DAM 

MACRIAS 

UADISON 

HILLINOCKET   FAA  AIRPORT 

OLD  TOWN   FAA   AIRPORT 

PORTLAND   WB   AIRPORT 

RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 

SQUA  PAN  DAM 

MASSACHUSETTS 
HAVERHILL 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

STOCKBRIDGE 

WEST  CUMMINGTON 

WINCH ENDON 

NEW  HAMPSHIRE 
BENTON 

BERLIN 

CANNON  MOUNTAIN 

FIRST   CONN    LAKE 

LAKEPORT 

MOUNT  WASHINGTON 

PINKHAM  NOTCH 

WOODSTOCK 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SM  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN    ON  GND 


SNOWFALL 
SN    ON   GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNO«FALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN   ON   GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


See  reference  notes  following  Stahon  Inde 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    ENGLAND 

UAY    1961  I 


Stabon 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VERMONT 

BENNINGTON  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

T 

T 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

2.0 
2 

READSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

See  refeieoce  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW    ENGLAND 
MAY    1961 


72° 


43«r- 


NEW     ENGLAND, 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE    MILES 
10  0  10  20         30         40 


^^,,,,,j;^j^WESJERN     "1^. 


Port  B..„.  ».  rTtVVHD  I  uniM  [       I      ^^  •  '  fa,  /     ^ 

I        -o-  I    7  ^^^^  T  r:o=  

I       Cornel  I  I       C  Chel«»  #  ■oodstock         m  ' 

„„... ^  f "-i H;^-^r:^  ...=  Si" "' 


75TH   HERIDIAH  TIME   ZOIO: 


STATION    LEGEND 


O    •  O  Precipitation  only 

CD  Precipitation,    storage 

-O-  ♦-O  Precipitation    and    Temperature 

>^  "♦""<?"  Precipitation,   Temperature   and  Evaporation 


c\ 


°l     -V        /     b-a..o.;,  ;    ,-,'d,  " 

I  )  /  ,-N  I  /        '  Center   B»p|jor  |  0( 


7/;?e   0/  yoje  O    Non- recording. 

Recording,         (t    Both  types 


Double  circle  combinations    indicate   the  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 


ir„;.-n\  tS6|jtheast-i     ""^"■<^„i,  3„.."r^"'  --southern  ,  \ 

-O-  oil         rO  •  I  ._  i  -    -I.e.,    H.„„l..r       @  ;  >K,  I 

(    I  lO  Hlll.boro    2    W  E«at    Deering  I  f    Durtian-        ^ 


"1° 


^,^ ir  ..»..K„o  .»^.n^_w;^ i^a;-"-"  °'")  3o.„ ...,. , .,  ..y.^^^ I  ""'--r 

Johnaonviy^;    H,    Y.    ^I        _  M~^~  ***"*'"**'  Otter   Brook   Danfft  '  tV  ''*^'"*'*^''^    L»ke  / 

^  I  X       I       0S.ar5burc   Station  Keene  |  Q  South    Lyndeboro  ^    <^^ 

/"-'^'LZ.:..l,  „..  ,1„         J^.o.3  «"^"   L      ^:_o7 

/  Re.jfboroi   SSE-O-I       T     ""^""'         .fV        A    riti.ilU..   3   S»  -o-»     ';<>-        •  •.•ourypori 


o     .  -<»-   I  -a^  _     \'  ^ L°„^,°^^''^ 


1  Oir„,„„„„    •»'o..M.,d      Co..„.r,   l^""«-"8   lunger    S,.  c„„v.n,         I  p«.dd,..„,. 

""    "s'n;..!    i».-<k/""*    "VlTO    ■    S"8oid@  ,  ^H^.Il.ld    soul.    D«  ^felNrN  lK.=h,..,r    ^ 

iK,  N.  T.   f  D,nbury  ^ 

-*  V^  Anson  1, 

Round  PondOTrip  Falla  Roe 

diT.tfT^r.^.g:; 


Isollaes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly  In  mountainous  areas. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
MAY  1961 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly  in 
mountainous  areas. 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
MAY  1961 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  In  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
MAY  1961 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  In  mountainous  areas. 


-  122 


STATION  INDEX 


^ 

i 

OBSERVATION 

g 

t 

5           TIME  AND 
E              TABLES 

STATION 

X       rniTNTV 

< 

OBSERVER 

i 

1 

s 

1 

i 

1 

i 

h 

CONNECTICUT 

AN SON  1 A 

OIMl  NEW    HAVEN 

«l 

20 

73 

05 

20 

SA 

ANSONIA   MATER    CO. 

W^e«SVlLLE 

OJIT    LITCHFIELD 

*1 

50 

7) 

02 

710 

BA 

HATER    BUREAU    HARTFORD 

»ALT|C 

02M    NEW    LONDON 

r 

hi 

)7 

72 

06 

140 

MIO 

BALTIC    MILLS    CO. 

SARIHAMSTEO 

0;9*»    LI  tCHFIELD 

«1 

56 

72 

57 

420 

8A 

MATER    BUREAU    HARTFORD 

OtOOHf lELD 

©»>•    HARTFORD 

*1 

50 

72 

44 

165 

I. 

ENG.    DEPT.    HARTFORD 

BRI^GEPOItT    we    AP 

0806;  FAIRFIELD 

*1 

10 

73 

08 

7 

MID 

MIO 

C 

MJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

SttOOlkLVN 

09101  WINOMAM 

11 

*1 

47 

71 

57 

275 

6P 

OONALO    J.    FIELDS 

BJH.S    BRIOOE    0AM 

Oflkli  LITCHFIELD 

«1 

39 

73 

29 

TA 

CONN.    LIGHT    t    POWER    CO. 

SuRLINGTOK 

09T3    HARTFORD 

41 

72 

58 

460 

8A 

MATER    BUREAU    HARTFORD 

CANOLEXOOD    LA^e 

109J    FAIRf lELO 

41 

2* 

73 

28 

500 

c 

CONN.    LIGHT    *    POWER    CO. 

,.^H*(*0«IS£T    RANGEB    STA 

USa    MIDOLCSEH 

41 

2a 

72 

31 

170 

SA 

ST.    PARK    ♦    FOREST    COMM. 

;C1.CMEStE8 

1«99    NEW    LONDON 

41 

34 

72 

17 

400 

6P 

6P 

RATHOND    J.    RUS2ALA 

COLLINSVILLE    I    S 

1SJ6    HARTFORD 

41 

4B 

72 

COLLINS    COMPANY 

COvENIRt 

1669    TOLLAND 

r 

41 

4a 

72 

21 

480 

12M 

12f 

12H 

UNIVERSITY    OF    CONN. 

CREAM    HILL 

ITIS    LITCHFIELD 

41 

54 

73 

19 

1300 

5P 

5P 

CREAM    HILL     FARM 

DAXBURT 

1762     FAIftFIFLD 

41 

21 

73 

28 

510 

7P 

H 

JOSEPH    P.    SIMKO.    JR. 

OAMSOM    LAKE 

1T98    NEW    HAVEN 

22 

72 

160 

NEW    HAVEN    WATER    COMPANY 

EASTON   CAKE   RESERVOIR 

2288    FAIRFIELD 

14 

15 

260 

BRIDGEPORT    HYDRAULIC         1 

'ALLS    VILLAGE 

2666,  LITCHFIELD 

57 

73 

22 

560 

6P 

8A 

HARTFORD    ELEC.    LIGHT    CO' 

PROTON 

1207    MEW    LONDON 

17 

41 

21 

72 

03 

MID 

M 

GROTON    PUBLIC    UHL. 

martforo 

3**6    HARTFORD 

41 

46 

72 

42 

140 

f^ 

ENG.    OEPT.    HARTFORD 

HAQTfORO   8RAINARD    FLD 

3*M    HARTFORD 

41 

44 

72 

19 

15 

MID 

MIO 

c 

H 

SEWAGE    TREATMENT    PLANT    , 

MAOTFOfiO    KB    AIRPORT 

3*S6    HARTFORD 

41 

56 

72 

41 

169 

HID 

c 

HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

18ST    NEW    LONDON 

I'- 

41 

3a 

71 

54 

400 

c 

JEWETT    CITY    WATER    CO. 

LAKE    KONOMOC 

3989    NEW    LONDON 

41 

24 

72 

11 

lao 

BA 

NEW    LONDON    WATER    WORKS 

•(ANCMESIEH 

***3|  HARTFORD 

41 

46 

72 

29 

392 

aA 

MANCHESTER    WATER    DEPT. 

-AKSFIELD   HOLLOW    0AM 

**88    TOLLAND 

ll 

41 

45 

72 

11 

250 

6A 

BA 

c 

H 

CORPS   OF   ENGINEERS 

xlOrLETOWN   h    ¥ 

*T6T|  MIDDLESEX 

41 

33 

72 

43 

390 

12H 

12FI 

KORNEL    BAILEY 

•flLFOfiO 

*T90i  NEW    HAVEN 

41 

12 

73 

05 

30 

BA 

NEW    HAVEN    WATER    COMPANY 

MO0DU5   RESERVOIR 

5018    MIDDLESEX 

41 

30 

72 

26 

380 

c 

FRANK    P.    0    NEILL 

MOUNT    CARMEL 

5077    NEW    HAVEN 

41 

25 

72 

55 

200 

6P 

6P 

H 

CONN.    AGR.    EXP.     STATION 

NATCMAUG   RANGER   STA 

5125    WINDHAM 

i: 

41 

53 

?2 

OS 

400 

8A 

ST.    PARK    ♦    FOREST    COMM. 

NE>    HAVEN    MB    AIRPORT 

52T3'  NEW    HAVEN 

16 

53 

6 

MID 

MID 

c 

NEWINGTON 

52B5    HARTFORD 

41 

42 

72 

150 

c 

ENG.    DEPT.    HARTFORD            | 

IWRFOLK    2    SW 

54*5    LITCHFIELD 

*1 

5B 

'3 

13 

1380 

8A 

BA 

c 

M 

EDWARD    C.    CHILOS 

NORTH    SRANFORD 

551C    NEW    HAVEN 

41 

20 

72 

*6 

210 

BA 

NEW    HAVEN    WATER    COMPANY 

NOfilM    GUILFORD 

56*1     NEW    HAVEN 

*1 

23 

72 

*3 

280 

BA 

NEW    HAVEN    WATER    COMPANY; 

SOHwALK.    GAS    PLANT 

iiti    FAIRFIELD 

41 

07 

73 

25 

37 

BA 

CONN.    LIGHT    ♦    POWER    CO. 

NORWICH    PU6    UTIL    PlT 

5910    NEW    LONDON 

32 

72 

04 

20 

lOA 

lOA 

OEPT.    PUBLIC    UTILITIES    \ 

PAUCHAUG    FOREST 

6131    NEW    LONDON 

17 

41 

35 

71 

51 

270 

7A 

SI.    PARK    ♦    FOREST    COMM.| 

PROSPECT 

6597    NEW    HAVEN 

41 

30 

72 

57 

420 

8A 

NEW    HAVEN    HATER    COMPANY 

pjtnam 

66*5    WINDHAM 

n 

41 

54 

71 

5* 

240 

ap 

7A 

c 

H 

ALPHONSE    BONNER 

PUTNAM    LAKE 

6655    FAIRFIELD 

41 

OS 

73 

38 

GREENWICH    WATER    COMPANY 

ROCKVILLE 

69*2'   TOLLAND 

72 

510 

c 

ROCKVILLE    WTR.    *    AGUE. 

ROCK*    RIVER    DAM 

6966    LITCHFIELD 

41 

35 

73 

26 

7A 

CONN.    LIGHT    t    POWER    CO. 

FOUND    POND 

7002    FAIRFIELD 

41 

IB 

73 

32 

765 

7A 

RIDGEFIELD    WATER    SUPPLY 

7109    LITCHFIELD 

41 

59 

73 

1015 

5P 

CHARLES    T.    JECKEL 

saugatuck  reservoir 

71S7    FAIRFIELD 

41 

15 

73 

21 

300 

5P 

BRIDGEPORT    HYDRAULIC    CO 

SHE P AUG    DAM 

7373    LITCHFIELD 

41 

43 

73 

18 

841 

12M 

12M 

c 

BUR.    ENG.    WATERBURY 

SHUTTLE    MEAOOW    RESVfi 

7*32    HARTFORD 

41 

39 

72 

49 

370 

BA 

H 

WTR.    COMM.    NEW    BRITAIN 

STAFFORD    SPRINGS 

79*6!   TOLLAND 

17 

41 

57 

72 

16 

540 

WILLIAM    W.    SYMONDS 

SIAMFORO    5    N 

79T0I  FAIRFIELD 

41 

OS 

73 

32 

200 

5P 

5P 

c 

STAMFORD    MUSEUM 

STEVENSON    DAM 

a06S    FAIRFIELD 

41 

23 

73 

CONN.    LIGHT    ♦    POWER    CO. 

STORfiS 

81381    TOLLAND 

46 

72 

15 

CG 

U.    OF    CONN.    AGR.    DEPT. 

lORfimCTON 

8*56    LITCHFIELD 

41 

48 

73 

07 

580 

AR 

TORRINGTON    WATER    CO. 

IfiAP    FALLS    RESERVOIR 

6*881  FAIRFIELD 

41 

17 

73 

09 

320 

7P 

BRIDGEPORT    HYDRAULIC    CO 

-ATER8URY    RADIO   WBRr 

8916;   NEW    HAVEN 

4l 

35 

73 

02 

605 

5P 

5P 

RADIO    STATION    W8RY 

WEPAWAUG    RESERVOIR 

9007    NEW    HAVEN 

41 

73 

02 

160 

NEW    HAVEN    HATER    COMPANY 

■ESTBROOK 

9067!  MIDDLESEX 

41 

18 

72 

26 

40 

4P 

4P 

H 

JAMES    RINTOUL 

-EST    HARTFORD 

9.62J  HARTFORD 

41 

45 

72 

47 

275 

WATER    BUREAU    HARTFORD 

■EST    mARTlAND 

917*1  HARTFORD 

42 

00 

72 

58 

1160 

BA 

WATER   BUREAU   HARTFORD 

■HlGVlLLE    RESERVOIR 

9508    HARTFORD 

57 

500 

BA 

WTR.    COMH.    NEH    BRITAIN 

xiG».AM   RESERVOIR 

9568    LITCHFIELD 

61 

40 

73 

08 

625 

12M 

12M 

WATERBURY    WATER    COMPANY 

■OLCOTT    RESERVOIR 

97S9    NEW   HAVEN 

41 

37 

72 

BA 

WTR.    COMH.    NEW   BRITAIN 

-OOC6UHT    3   w 

9TB3    LITCHFIELD 

41 

34 

73 

U 

960 

" 

OSCAR    S.    JOHNSON 

AUGUSTA    I    ESE 

0273'  KENNEBEC 

44 

19 

69 

46 

230 

PETER    WILLIAMSON 

AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

02T5|  KENNEBEC 

44 

19 

69 

48 

350 

MID 

MIO 

H 

FED.    AVIATION    AGENCY 

BANGOR    DOW    FIELD 

0355,  PENOBSCOT 

202 

HID 

MIO 

BAR    HARBOR 

0371|  HANCOCK 

44 

23 

68 

12 

5P 

H 

ACAOIA    NATIONAL    PARK 

BELFAST 

0*80|  WALDO 

44 

24 

69 

00 

20 

BELFAST    WATER    DISTRICT 

BINGHAM    WYMAM    0AM 

0600 

SOMERSET 

45 

04 

69 

5* 

395 

MID 

CENTRAL    MAINE    PwR.    CO. 

BHASSUA    DAM 

081* 

SOMERSET 

45 

40 

69 

49 

1060 

H 

KENNEBECK    WTR.    PWR.    CO. 

BBIOGEWATER 

0833 

AROOSTOOK 

15 

46 

25 

67 

51 

410 

5P 

5P 

HAROLD    MAC     ILROY.     JR. 

BHIDGTON    1    NNW 

CUMBERLAND 

12 

44 

04 

70 

43 

6P 

ANDREW    J.    SANBORN 

BRUNSWICK 

093* 

CUMBERLAND 

43 

53 

69 

56 

70 

MID 

U.S.    NAVY 

CARIBOU    WB    AIRPORT 

1175 

AROOSTOOK 

15 

46 

52 

68 

01 

624 

MID 

MID 

c 

HJ 

U.S.    HEATHER    BUREAU 

CLATTON    LAKE 

1*72 

AROOSTOOK 

15 

37 

1000 

MRS.    JEAN    WEYMOUTH 

1628    PENOBSCOT 

11 

13 

360 

6P 

6P 

RAYMOND    R.    PALMER 

CUPSUPTIC    STOREHOUSE 

175*   OXFORD 

45 

01 

70 

1470 

MRS.    NELLIE    SPINNEY 

DAMARISCOTTA    MILLS 

1S23    LINCOLN 

44 

31 

210 

MRS.    NANCY    RAWLINGS 

EAGLE    LAKE 

21II'  AROOSTOOK 

15 

*7 

02 

66 

36 

610 

6P 

INACTIVE    11/60 

EASTPORT 

2*261  WASHINGTON 

** 

80 

EAST    SANGERVILLE    5    SE 

2**2|   PISCATAQUIS 

11 

*5 

08 

69 

17 

5P 

MRS.    ELMER    J.    LELAND 

ELLSWORTH 

26201  HANCOCK 

8A 

BANGOR    HYORO-ELEC.    CO. 

EUSTlS    T    NW 

2705j   FRANKLIN 

*5 

IT 

70 

'5 

1240 

c 

MRS.    LILLA    TMERHIEN 

FARMIN&TON 

27651   FRANKLIN 

44 

40 

70 

09 

390 

7A 

7A 

CHARLES    S.    PREBLE 

FORT    FAIRFIELD 

2668.  AROOSTOOK 

15 

46 

48 

67 

46 

300 

7A 

JAMES    A,     SCMOFIELD 

FORT    KENT 

2678,  AROOSTOOK 

15 

47 

15 

36 

530 

9A 

9A 

c 

Fl.    KENT    ST.    NORMAL    SCH 

GARDINER 

30*6'  KENNEBEC 

4* 

13 

69 

140 

SS 

GARDINER    WATER    DISTRICT 

gilEad 

3110'  OXFORD 

44 

24 

70 

56 

700 

5P 

RUMFORD    FALLS    POWER    CO. 

GRAND    LAKE    STREAM 

326li  WASHINGTON 

16 

45 

11 

67 

48 

86 

c 

STATE    FISH    HATCHERY 

GREENVILLE 

33531  PISCATAQUIS 

45 

28 

69 

35 

1060 

MID 

MID 

c 

H 

MRS.    HINNIE    P.    SAWYER 

MI  RAM    2     S 

3B00;  CUMBERLAND 

43 

51 

70 

MIO 

MID 

CENTRAL    MAINE    POHER    CO. 

HOULTON    FAA    AP 

3892!  AROOSTOOK 

15 

07 

493 

MIO 

MID 

FED.     AVIATION    AGENCY 

hOUlION    I    NE 

3897    AROOSTOOK 

15 

46 

08 

67 

50 

410 

6P 

6P 

c 

jACKMAN 

*086|  SOMERSET 

45 

37 

70 

16 

1160 

5P 

5P 

CENTRAL    MAINE    POHER    CO. 

JONESBOnO 

39 

67 

39 

165 

7A 

IRVING    C.    MASON 

LEWISTON 

*566    ANDROSCOGGIN 

06 

14 

162 

MID 

MID 

UNION   WATER    POWER    CO. 

LONG    FALLS    DAM 

*791     SOMERSET 

*• 

13 

70 

12 

1160 

7A 

H 

CENTRAL    MAJME    POWER    CO, 

MACHIAS 

*878    WASHINGTON 

44 

43 

67 

26 

40 

7A 

M 

WILLIAM    JORDAN 

MADISON 

*927    SOMERSET 

44 

48 

69 

53 

260 

6P 

6P 

M 

MADISON    HILLS 

MIDDLE    DAM 

5261    OXFORD 

*4 

47 

70 

55 

1500 

7P 

UNION    WATER    POWER    CO. 

MILLINOCKET 

530*    PENOBSCOT 

11 

*5 

39 

66 

42 

368 

8A 

BA 

c 

GREAT    NORTHERN   PAPER    CO 

MILLINOCKET    FAA    AP 

5309    PENOBSCOT 

39 

66 

MIO 

FED.    AVIATION    AGENCY 

MOOSEHEAD 

5*60|  SOMERSET 

*5 

35 

69 

43 

1028 

H.    LAMONTAGNE 

OLD    TOWN    FAA    AIRPORT 

6*25    PENOBSCOT 

11 

44 

57 

6a 

40 

124 

MID 

HID 

„ 

FED.    AVIATION    AGENCY 

ORONO 

6*30'  PENOBSCOT 

44 

52 

68 

115 

INACTIVE       5/59 

ORONO    ; 

6*351  PENOBSCOT 

1: 

4* 

53 

66 

41 

120 

c 

HAROLD    HAMLIN 

PORTLAND 

6900l  CUMBERLAND 

43 

70 

15 

65 

MID 

HID 

PORTLAND    W8    AIRPORT 

6905 

CUMBERLAND 

43 

39 

70 

19 

61 

c 

HJ 

U.S.    HEATHER    BUREAU 

PRESOUE     ISLE 

6937 

AROOSTOOK 

1! 

46 

39 

68 

00 

606 

5P 

5P 

MAINE    EXP.    STATION 

RIPOGENUS    DAM 

717* 

PISCATAQUIS 

11 

45 

53 

69 

11 

965 

aA 

BA 

H 

GREAT    NORTHERN    PAPER    CO 

ROCKLAND 

7250 

69 

07 

OLIVER    W.    HOLMES 

ROCKLAND    1    W 

KNOX 

44 

30 

c 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

ROMFORD    3    SW 

7325 

OXFORD 

31 

70 

34 

674 

MIO 

MIO 

EVALINE    A.    WARREN 

STATION 


RUMFORD 

RUHPORO  POWER  I 
SANFORD  2  NNW 
SKOWHEGAN 

SOUTH  ANOOVER 

SOUTHWEST  MBR 


WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

MASSACHUSETTS 


BEDFORD 
BEEChwOOO 
BELCHERTOWI 
I  BIRCH  HILL 
■  BLUE  HIL 


WB 


BOSTON  WB  AIRPORT 
SOYLSTON 

8RIDGEWATER  M.C.I. 
BROCKTON 
BUFFUMVILLE  DAM 

CHARLES  RIVER  VlLt 


EAST  PEPPERELL 

EAST  WAREHAM 
EOGAflTOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 


GARDNER 
I  GROTON 
I  HAROWICK 


KNIGHTVILLE  I 

LAWRENCE 
LOWELL 
MANSFIELD 
ME NOON 
MIDDLE60R0 

MIDOLETC 
MILFORD 
NANTUCKET  MB 
NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 

NEM  SALEM 

NORTKBRIDGE 

NORWOOD 


PROVINCETOWN  1  1 
OUABBIN  INTAKE 
READING 


ROCKPORT 
SALEM  CG 


1  ESE 

AIR  STATION 


SOUTHBRIDGE  3  SW 


BERKSHIRE 
HAMPSHIRE 
WORCESTER 
MIDDLESEX 
WORCESTER 

MIDDLESEX 


0666 

WORCESTER 

0^6 

NORFOLK 

0770 

SUFFOLK 

0801 

WORCESTER 

06*0 

PLYMOUTH 

0998 

WORCESTER 

1323 

NORFOLK 

1376 

BARNSTABLE 

HAMPSHIRE 

1*47 

SUFFOLK 

1561 

WORCESTER 

2369 

MIDDLESEX 

2451 

PLYMOUTH 

2501 

BRISTOL 

2606 

WORCESTER 

2975 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

WORCESTER 

327C 

MIDDLESEX 

3*01 

WORCESTER 

347, 

BARNSTABLE 

3505 

ESSEX 

3541 

FRANKLIN 

1624 

3702 

HAMPDEN 

3713 

BERKSHIRE 

3772 

WORCESTER 

3621 

BARNSTABLE 

3876 

ESSEX 

3985 

HAMPSHIRE 

*lf)5 

ESSEX 

4313 

ESSEX 

**49 

BRISTOL 

WORCESTER 

4711 

PLYMOUTH 

474* 

ESSEX 

*76C 

WORCESTER 

NANTUCKET 

5246 

BRISTOL 

5285 

ESSEX 

»,<. 

FRANKLIN 

5514 

WORCESTER 

6004 

NORFOLK 

6251 

HAMPSHIRE 

6262 

PLYMOUTH 

6311 

BERKSHIRE 

6322 

WORCESTER 

641* 

BERKSHIRE 

6*75 

HAMPSHIRE 

PLYMOUTH 

6681 

BARNSTABLE 

ESSEX 

ESSEX 

BARNSTABLE 

BRISTOL 

FRANKLIN 

WORCESTER 

BERKSHIRE 

MIDDLESEX 

HAMPDEN 

WORCESTER 

WORCESTER 

BERKSHIRE 


HAMPDEN 

HAMPSHIRE 

HAMPDEN 

NORFOLK 

MIDDLESEX 

BERKSHIRE 

HAMPDEN 

WORCESTER 


*1  40 
42  2 
42  20 


*2  05 
*2  3' 
*2  36 
42  21 


41 

18 

42 

50 

28 

07 

01 

27 

32 

26 

59 

04 

72 

42 

31 

39 

11 

16 

22 

07 

oa 

23 

K 

12 

42 

42 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

T 


OBSERVER 


RUMFORD  FALLS  POWER  CO. 
RUMFORO  FALLS  POWCR  CO. 
CLIFFORD    P.    COCK 

NIRAL    MAINE    POWER    CO. 

WIN    F.    MILLER 

TIONAL   PARK    SERVICE 
MAINE    PUB    SERVICE    CO. 
PUBLIC    SVC.    CO.    OF    N.H, 
MRS.    GLADYS    M.    OURGIN 
ON   WATER   POWER   CO. 

NEBEC  WATER  OISTIIICT 
TRAL  MAINE  POWER  CO. 
RGE    THOMPSON 


NEH    ENSUANO    POWER   CO. 

NIVERSITY    OF    MASS. 

.    C.    STEWART 

ETRO.  DIST.  WTR.  COMH. 
CORPS  OF  ENGINEERS 


NOR THE A: 


69  57 
72  51 
71  09 


72  58 
72  00 
70  16 
70  52 
72  52 


I860 
1090 
1153  I 


WEA.  SVC. 

IIR. RESOURCES  COMH 

DIST.  WTR,  COHMH 

OF  ENGINEERS 


.  WEATHER  BUREAU 
METRO.  DIST.  WTR.  COMH. 

S.  CORRECTIONAL  INST 

Y  ENGINEER 
CORPS  OF  ENGINEERS 


MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
METRO.  OIST.  WTR.  COMM. 
METRO.  DIST.  WTR.  COHM. 


MRS.  ELIZABETH  B.  HOUGH 
HARD  C.  6RIGHAM 

T. Public  works 

RO.  OIST.  wTR.  COMM. 
S. WTR. RESOURCES  . 
5. WTR. RESOURCES  ■ 
S. WTR. RESOURCES  COMM 
S. WTR. RESOURCES  COMH 

S. WTR. RESOURCES  COHM 


W.  LAOO 

H  ENGLAND  POWER  CD. 

SS  BESSIE  WHEELER 
CAPE  *    VNYRD.  ELEC.  C( 

S. WTR. RESOURCES  COMH 
CORPS  OF  ENGINEERS 

EX    COHPANY 

'P.  LOCKS  ♦  canal: 

MASS. WTR. RESOURCES  CO*W 
HAROLD  J.  PARKINSON 
MASS. WTR. RESOURCES  CO 

DANVERS  WATER  WORKS 
MASS. WTR. RESOURCES  COHM 

.  WEATHER  BUREAU 

Y  ENGINEER 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

iETRO.  DIST.  WTR.  Ci 
MASS. WTR. RESOURCES  COIW 
DONALD  DOE 
METRO.  DIST.  WTR.  COHM, 
MASS. WTR. RESOURCES  COMH 

MASS. WTR. RESOURCES  C0W4 
DIR.  HARVARD  FOREST 
.  WEATHER  BUREAU 
MASS. WTR. RESOURCES  COW4 
PLYMOUTH  CORDAGE  CO. 

CAPE  *    VNYRD.  ElEC.  ( 
METRO.  DIST.  WTR.  COMH. 
R.  E.  LAUTIENHEISER 
NEW  BEDFORD  WATER  WORKS 


.  COAST  GUARD 

A.  WINSOR 
BRISTOL  CO.  AGR.  SCHOOL 

I    ENGLAND  POWER  CO. 
CHESTER  R.  SPIELVOGEL 


DAVID  A.  HUN 
METRO.  DIST. 

.  ARMORY 
METRO.  DIST. 

i2I0  LANCI 


WTR.  COHM. 
iNI 


BITT  H.  BANGS 

TAUNTON  WATER  WORKS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MASS.  ELEC.  CO. 
PARKER  N.  CHICK 

WARE  WATER  WORKS 

.  MARTHA  S.  GARDNER 
E.  LAMB 
FREDERIC  S.  BROWN 
MASS. WTR. RESOURCES  COM< 

FRANCIS  D.  DONOVAN 

WESTON  COLLEGE 

MASS. WTR. RESOURCES  COHM 

I.S.  AIR  FORCE 

lASS. WTR. RESOURCES  C0*« 


CONTINUED 


STATION 


NEW  HAMPSHIRE 


BETHLEHEM 
BLACKWATEfi  DAM 
BRADFORD 

■ISTOL 
CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 
CENTER  HARBOR 
CLABEMONT 

CLEAR  BROOK 
COLEBBOOK 
CONCORD  WB  A1RP( 
CONWAY  1  N 
DIXVILLE  NOTCH 


FIRST  CONN  LAKE 
FITZWILLIAM 
FRANKLIN  I  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 


.  HANOVER 
H1LLS60R0  2    \ 
HUD50N 

JEFFERSON 

I  KEENE 

'  LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LANDAFF 
LEBANON  FAA  i 
LINCOLN 
MAC  DOWELL  Di 
I  MANCHESTER 


MASSABESIC  LAKE 


!  MOUNT  SUNAPEE 
I 

MOUNT  WASHINGTON 
'  NASHUA  2  NNW 

NEW  OURHAH  3  NNW 

NEWPORT 

NORTHWOOD 

OTTER  BROOK  DAM 


PLYMOUTH 

'  PORTSMOUTH 
,  SOUTH  DANBURY 
1  SOUTH  LYNDEBOHO 
I  SOUTH  WEARE  1  SE 
:  SUNAPEE 

I  SURRY  MOUNTAIN  0AM 
I  WALPOLE  2 
j  WARREN 

WATERVILLE  VALLEY 

WEST  HENNIKER 

'  WEST  RUMNEY 

WHITEFIELO 
,  WINCHESTER 
I   WINDHAM 
j  WOLFEBORO  FALLS 


STATION  INDEX 


COUNTY 


2898    COOS 


CHESHIRE 
MERRIMACK 
MERRIMACK 
BELKNAP 


314  COOS 
399:  CHESH 
"•75  BELKN, 

'430)  BELKNi 
556  COOS 


732  GRAFTON 

LSBORO 
LSBORO 


MERRIM. 


5639  COOS 

ILLSBORO 
5780  STRAFFORD 
5B68|  SULLIVAN 
6368  ROCKINGHAM 

65501  CHESHIRE 


79IS7 

MERRIMACK 

8194 

HlLLSeORO 

ab02 

SULLIVAN 

8539 

CHESHIRE 

43 

79 

43 

22 

43 

12 

42 

57 

42 

51 

43 

0* 

43 

?S 

4? 

5^ 

02 

43 

23 

43 

00 

43 

n^ 

43 

55 

OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


JAMES  LEONARD 
8R0WN  PAPER  COMPANY 
RUSSELL  E.  MAGUIRE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RUTH  S.  MOORE 


IC  SER' 


CO. 


ERASTUS  DOLE 
AUSTIN  MACAULAY 
LA  SALETTE  SEMlNAftV 
CONN.  VALLEY  ELEC.  C( 

CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD  D.  STEVENS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JOE  B.  DODGE 
GERTRUDE  E.  NASH 


OUBL 


SCHOOL.  INC. 


RODNEY  L.  GILBERT 
G.  E.  CAMPBELL 
DWIGHT  A.  DANFORTH 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
MASS, WTR, RESOURCES  COMM 
F,  J.  SOUTHMAYD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ARTHUR  G.  8R0WN 

PHILLIP  K.  BROWN 
GREENVILLE  MILLS 
DARTMOUTH  COLLEGE 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.I 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.I 

RAY  HUTCHINS 

MEHTON  T.  GOODRICH 

KENNETH  E.  GOULD 

N.H.  WATER  RESOURCES  BD 


ITON  I 


HITE 


MERMAN  L.  TITUS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
MRS.  K.ATHLEEN  BOYLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 

HARRIET  M.  PERKINS 
MANCHESTER  WATER  WORKS 
UNION  WATER  POWER  CO. 
ANDREW  E.  ROTHOVIUS 
RICHARD  0.  PARKER 


MT. 


OSS. 


GEORGE  HAMILTON 
N.H.  WATER  resource: 
WILLARO  F.  HIGGETT 

DEPT.  PUBLIC  WORKS 
EDNA  F.  POWERS 
HARRY  W.  HOLT 
LEON  H.  GRANT 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.I 


+-♦ 

U 

OBSERVATION 

§ 

s 

b 

j 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

1 

1 

OBSERVER 

i 

3 

i 

1 

a. 

i 

1 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

0896 

NEWPORT 

4 

41 

10 

71 

35 

110 

MID 

MID 

C 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

GREENVILLE 

3306 

PROVIDENCE 

41 

53 

71 

420 

HENRY  J.  STEERE 

KINGSTON 

4266 

WASHINGTON 

4 

41 

29 

71 

32 

100 

5P 

5P 

5P 

GH 

AGRI,  EXP.  STATION 

NEWPORT 

5215 

NEWPORT 

4 

41 

29 

71 

18 

60 

6P 

6P 

MISS  KAREN  MURPHY 

NEWPORT  WATER  WORKS 

5225 

NEWPORT 

4 

41 

30 

71 

18 

10 

C 

NEWPORT  WATER  WORKS 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

6698 

PROVIDENCE 

4 

41 

44 

71 

26 

55 

MID 

MID 

C 

HJ 

U.S.  WEATHER  BLREAU 

WOONSOCKET 

9423 

PROVIDENCE 

4 

41 

59 

71 

29 

160 

8A 

c 

H 

EDWIN  K.  HARRAH 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

0499 

WINDHAM 

43 

08 

72 

27 

300 

8A 

SA 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

BENNINGTON  2  NNW 

0563 

BENNINGTON 

42 

55 

73 

13 

670 

6P 

7A 

H 

PAUL  W.  BOHNE 

BETHEL  *  N 

0661 

WINDSOR 

43 

53 

72 

38 

660 

VICTOR  ft.  PERKINS 

BLOOMFIELD 

0690 

ESSEX 

46 

71 

36 

940 

4P 

4P 

c 

GEORGE  L.  COOPER 

BURLINGTON  U  OF  VT 

1076 

CHITTENDEN 

44 

28 

73 

12 

400 

UNIVERSITY  OF  VERMONT 

BURLINGTON  W6  AIRPORT 

lOBl 

CHITTENDEN 

44 

28 

73 

09 

sai 

MID 

MID 

c 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CANAAN 

1213 

ESSEX 

45 

00 

71 

32 

1020 

7A 

P.  E.  FEARON 

CAVENDISH 

1243 

WINDSOR 

43 

72 

6P 

CENT. VT. PUBLIC  SERV.CO, 

CHELSEA 

ORANGE 

44 

oc 

72 

21 

830 

7A 

CHARLES  E.  DICKINSON 

CHITTENDEN 

1433 

RUTLAND 

43 

72 

1000 

7A 

CENT. VT. PUBLIC  SERV.CO. 

CORINTH 

1565 

ORANGE 

44 

02 

72 

17 

1140 

c 

DAVID  HASTINGS 

CORNWALL 

1500 

ADDISON 

43 

57 

73 

13 

340 

6P 

6P 

STUART  T.  WITHERELL 

DANVILLE 

1715 

CALEDONIA 

44 

72 

1204 

OTIS  F.  BRICKETT 

DORSET  J  S 

1TB6 

BENNINGTON 

43 

15 

73 

6P 

6P 

RUFUS  S,  GILBERT 
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REFERENCE  NOTES 

Addltlonnl  Informntlon  roRnrding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  for  Northern  and  Central  New 
England  (Maine,  New  Hampshire,  Vermont,  and  Massachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  Massachusetts,  or  to 
the  State  Climatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut, 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Uonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in 
this  issue. 

Divisions ,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,    precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind'  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t  ime  of  observat  ion . 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955, 

Water  equivalent  values  publ ished  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground . 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observat  ions ;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes 
of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables"  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  issues . 
or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

tt   Mount  Washington ,  Cannon  Mountain ,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont  not  used  in  comput  ing  Division  averages  or  extremes  for 
the  State  or  Section. 

+Andalso  on  anearlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments . 

♦  Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  ENGLAND  -  JUNE  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   95°  on  the  14+  at  2  stations,  Conn,  and  4  sta- 
tions, Mass. 

Lowest  Temperature:   19°  on  the  1st  at  West  Burke,  Vt . 

Greatest  Total  Precipitation:   6.41  inches  at  Pelham,  Mass. 

Least  Total  Precipitation:   0.67  inch  at  New  Bedford,  Mass. 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.72  inches  on  the  10th  at  Amherst, 

Mass. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1961 


Swon 

Tern 

peralure 

lecip 

ildtion 

If 

u 

li 

< 

ill 

sii 

1 
i 

1 

1 

% 

1 

No  ol  Da,s 

1 

III 

1 

6 

1 

Snow,  Steel 

No  of  DaKi 

Mjx 

Mm 

i 

l1 

1 

0 

o 

5 
o 

1 
o 
§ 

^1 

5  i 

si 

CONNECTICUT 

NORTHWEST 

BULLS  BRIDGE  0AM 
CREAM  HILL 
FALLS  VILLAGE 
NORFOLK  2  SW 
SALISBURY 

80.1 
76.3 
80.5 
73.5 
77. OM 

53.4 
55.1 
52.2 
53.3 

54. IM 

66.8 
65.7 
66.4 
63.4 
65. 6M 

.3 
.7 

92 
89 

90 
85 
87 

13 
13 
13 
14 
13 

39 
42 
38 
37 
38 

15 
16 
4 
15 
16 

43 
44 
48 
95 
53 

1 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.29 
4.40 
5.72 
5.30 
5.96 

-       .30 
1.14 

.74 
1.81 
2.90 
2.21 
2.70 

22 
9 
9 
9 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
8 
5 
6 
6 

2 
3 
4 
4 
3 

0 

1 
1 
2 
2 

SHEPAUG  DAM 
WIGMAM  RESERVOIR 

76.9 

79.1 

53.8 
54.2 

65.4 
66.7 

90 
90 

14 
14 

39 

38 

16 
15 

60 
33 

1 

1 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

3.40 
3.55 

1.33 
1.68 

22 
22 

.0 
.0 

0 
0 

7 
5 

3 
3 

1 
1 

DIVISION 

65.7 

.8 

4.38 

-   .39 

.0 

CENTRAL 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD  BRAINARD  FLO   //R 

77.6 
77.8 
79.6 
79.6 

53.0 
50.0 
56.1 
56.0 

M 
65.3 
63.9 
57.9 
67.8 

.1 

90 
91 
91 
93 

13 
14 
13 
13 

34 
30 
41 
42 

15 
16 
15 
15 

56 
82 
28 

27 

1 
1 
1 

1 

0 
0 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.78 
2.02 
2.71 
2.48 
1.84 

-  1.92 

1.46 
1.30 
1.31 
1.09 
.94 

22 
22 
22 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

2 
3 

7 
4 

1 

1 
2 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
0 

HARTFORD  WB  AIRPORT       R 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM      R 

MIDDLETOWN  *  W 

MOUNT  CARMEL 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

81.3 
78.7 
78.1 
79.2 
80.3 

56.6 

51.8 
57.7 
55.0 
57.0 

69.0 
65.3 
67.9 
67.1 
68.7 

.1 
.6 

95 

91 
91 
94 
95 

13 

14 
14 
13 
14 

39 

33 
40 
41 
41 

16 
15 
16 

17+ 
15 

20 
61 
28 
30 
20 

2 

1 
1 

1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.46 
1.76 
2.35 
3.00 
2.35 

-  1.16 

-  1.83 

1.15 
.70 
1.47 
2.14 
1.30 

22 
22 
22 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 

0 
0 
0 
0 

5 

5 
5 
6 

7 

2 

1 
1 
1 
1 

1 
0 

1 

1 
1 

PUTNAM 
STORRS 
MATERBURY  RADIO  WBRY 

78.8 
76.4 

M 

53.0 
54.2 
53.6 

65.9 

65.3 
M 

.2 

93 

89 

13 
13 

38 

15 
15 
15 

52 
49 

1 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2.46 
2.58 
2.95 

-  1.07 

.48 

1.17 
1.31 

22 
22 
22 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

10 
6 
5 

0 

1 
1 

0 

1 
1 

DIVISION 

56.7 

-   .1 

2.44 

-1.34 

.0 

COASTAL 

BRIDGEPORT  WB  AP          R 

GROTON 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT      R 

NORWALK  GAS  PLANT 

WESTBROOK 

76.9 
75.0 
75.6 
78.0 
77.4 

57.7 
55.3 
56.7 
57.6 
53.1 

67.3 
65.2 
66.2 
67.8 
65.3 

.4 
.4 

93 
89 
88 
94 
90 

13 
13 
30 
14 
13 

50 
43 
47 
47 
37 

15+ 

16 

17+ 

17+ 

16 

15 
42 
31 
25 
46 

1 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.06 
2.89 
2.40 
3.39 
2.34 

-  1.41 

-  1.41 

.91 
.86 

.74 

2.08 

.85 

22 
22 
22 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
7 
5 
5 

7 

2 
3 
2 

1 
2 

0 

° 

0 

1 

0 

DIVISION 

66.4 

-   .9 

2.52 

-   .99 

.0 

MAINE 

NORTHERN 

BRIOGEWATER 

CARIBOU  WB  AIRPORT      //R 

GREENVILLE 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

HOULTON  1  NE 

74. 9M 

71.4 

73.0 

73.1 

73.4 

47. 6M 

48.9 

46.1 

50.1 

51.5 

61.3M 

60.2 

59.6 

61.6 

62.5 

1.8 
-   .3 

.9 

85 
84 
87 
85 
85 

12 
12 
29 
13 
13 

31 
34 
31 
34 
35 

15+ 
1 

iL 
15+ 

133 
161 
173 
135 
118 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.07 
3.02 
4.33 
2.86 
2.36 

-  .93 
.36 

-  1.18 

.73 
.70 
1.45 
.54 
.55 

23 
22 
22 
22 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 

I 

0 

10 
3 
8 
8 
8 

2 
3 

3 

2 
1 

0 
0 

1 

0 

0 

JACKMAN 

LONG  FALLS  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

PRESQUE  ISLE 

70.8 
70.3 
72.9 
73. 8M 
73.0 

48.7 
46.9 
51.1 
49. 9M 
50.2 

59.8 
58.6 
62.0 
51. 9M 
61.6 

-   .8 

83 
84 
38 
89 
84 

29+ 
30  + 
14 
13 
29 

32 
31 
37 
34 
34 

7 

7 

1 

15 

15 

167 
197 
121 
124 
128 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

2 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.21 
3.19 

3.30 

3.22 

.52 

-   .47 

.59 

.91 

1.00 

.54 

11 
23 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
10 

9 

1 
2 
2 

2 

0 
0 
0 

1 

0 

RIPOGENUS  DAM 
SOUA  PAN  DAM 

72.3 
73.5 

47.4 
47.1 

59.9 
60.3 

-  1.2 

87 
84 

30+ 
29+ 

33 
28 

7 
15 

175 
159 

0 
0 

0 
0 

0 
4 

0 

0 

4.05 
2.34 

-  .12 

-  1.23 

.95 
.74 

23 
22 

.0 
.0 

0 
0 

10 
9 

3 

1 

0 
0 

DIVISION 

60.8 

-   .3 

3.31 

-   .52 

.0 

SOUTHERN  INTERIOR 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIOGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

75.6 
74.4 
77. 5M 
76.4 
72.9 

51.0 
52.7 
53. OM 
49.8 
51.8 

63.3 
63.6 
65. 3M 
63.1 
62.4 

91 
90 
90 
90 
85 

13 
13 
13 
13 
13 

40 
41 
40 
33 
35 

V 

7+ 
7 
15 

33 
78 
59 
92 
105 

1 
1 
1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.74 
1.88 
3.05 
3.23 
3.95 

1.48 
1.20 
1.07 
1.06 

1.38 

22 
22 
22 

22 
22 

.0 
.0 

.0- 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
7 
7 
8 

1 
1 
3 
2 
3 

1 
1 
1 
1 
1 

FARMINGTON 
GARDINER 
HIRAM  2  S 
LEWISTON 
MADISON 

74.7 
76.2 
77.6 
74.6 
75.5 

49.3 
48.7 
50.2 
53.8 
50.1 

62.0 
62.5 
53.9 
64.2 
62.8 

-  2.1 

-  .9 

.0 

-  .1 

90 
91 
93 
90 
89 

14 
13 
13 
13 
13 

34 
33 
37 
43 
32 

15+ 
8 

16+ 

li 

132 

100 

77 

70 

107 

1 
1 

2 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

3.29 
2.44 
2.96 

3.15 
2.77 

-  .58 

-  .91 

-  .95 

-  .12 

-  .50 

.75 
1.09 
1.06 
1.18 

.78 

9 
22 

22 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

7 
4 
6 
4 

6 

2 
2 
2 
3 

2 

0 

1 

1 
1 

0 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 
RUMFORD  3  SW 
RUHFORD  POWER  PLANT 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 

73.8 
73.8 
75.6 
77.7 
75.8 

49.3 
47.8 
49.6 
51.1 
50.4 

61.6 
60.8 
62.6 
64.4 
63.1 

-   .5 
.0 

88 
87 
89 
92 
90 

13 
13 
29  + 
13 
13 

32 
33 
34 
36 
37 

7 

7+ 

7+ 

7 

15  + 

125 

143 

100 

58 

85 

0 
0 
0 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.02 
3.16 
3.30 
3.19 
3.35 

-   .13 
.11 

1.23 
.75 
.81 
.95 
.95 

22 

2 

2 

22 

2 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

7 
7 
7 
7 

2 
3 
3 
2 
3 

1 

0 
0 
0 
0 

WOODLAND 

74.9 

50.8 

62.9 

1.5 

88 

14 

40 

16  + 

97 

0 

0 

0 

0 

2.24 

-  1.17 

1.10 

23 

.0 

0 

5 

1 

1 

DIVISION 

63.0 

-   .2 

2.98 

,44 

.0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


NEW   ENGLAND 
JUNE    1961 


Tern 

pe,a,u,a 

P 

recip 

talion 

1 

11 
11 

1  ^ 
1  1 

1 

III 

1 

1 

1 

1 

i 

No  ol  Days 

J 

\H. 

1 

o 

1 

Sfio 

«.  Sleet 

Nc 

010...    1 

Station 

Ma. 

1 

11 

1  g 

5 

1 

o 
o 

1 
o 

2i 

ai 

fej 

^J  I 

o 

COASTAL 

BELFAST 

75.2 

50.6 

62.9 

88 

13 

36 

2 

85 

0 

0 

0 

0 

3.03 

.70 

22  + 

.0 

0 

5 

4 

0 

BRUNSWICK 

72.8 

54.3 

63.6 

85 

13 

41 

7 

70 

0 

0 

0 

0 

4.00 

1.43 

22 

.0 

0 

5 

3 

3 

DAMARISCOTTA  MILLS 

75.0 

51.4 

63.2 

87 

13 

39 

1 

83 

0 

0 

0 

0 

3.34 

1.20 

22 

.0 

0 

5 

3 

1 

EASTPORT 

65.2 

44.8 

55.0 

-   .6 

77 

30 

39 

7 

292 

0 

0 

0 

0 

3.36 

.14 

.80 

23 

.0 

0 

6 

4 

0 

JONESBORO 

69.3 

46.1 

57.7 

82 

14 

36 

7 

212 

0 

0 

0 

0 

4.73 

1.94 

23 

.0 

0 

6 

3 

2 

PORTLAND 

76.1 

56.1 

66.1 

93 

13 

48 

7 

42 

1 

0 

0 

0 

3.30 

1.02 

22 

.0 

0 

4 

3 

1 

PORTLAND  WB  AIRPORT     //R 

74.8 

50.4 

62.6 

.8 

90 

13 

35 

7 

95 

1 

0 

0 

0 

3.11 

-   .21 

1.04 

22 

.0 

0 

5 

3 

1 

ROCKLAND 

72.3 

49.7 

61.0 

86 

13 

37 

1 

124 

0 

0 

0 

0 

3.57 

1.35 

22 

.0 

0 

5 

3 

1 

SANFORD  2  NNW 

80.3 

47.8 

64.1 

92 

14+ 

32 

7 

81 

2 

0 

1 

0 

3.52 

1.00 

22 

.0 

0 

7 

2 

1 

DIVISION 

61.8 

.1 

3.56 

.22 

.0 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

75.4 

53.0 

54.2 

-   .5 

89 

14 

37 

16 

94 

0 

0 

0 

0 

2.56 

-  1.79 

.80 

22 

.0 

0 

3 

2 

0 

HOOSAC  TUNNEL 

75.9 

50.9 

63.4 

-  1.0 

88 

14 

35 

1 

97 

0 

0 

0 

0 

2.71 

-  1.46 

.88 

22 

.0 

0 

5 

2 

0 

KNIGHTVILLE  DAM 

76.7 

50.8 

63.8 

88 

30 

34 

16 

98 

0 

0 

0 

0 

4.05 

2.40 

11 

.0 

0 

6 

2 

1 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT     R 

75.3 

50.9 

63.1 

.1 

88 

13 

36 

16 

101 

0 

0 

0 

0 

3.61 

-   .98 

.93 

10 

.0 

0 

6 

3 

0 

SOUTH  EGREMONT 

77.3 

51.9 

64.6 

88 

13 

36 

16 

74 

0 

0 

0 

0 

4.91 

.80 

1.81 

9 

.0 

0 

6 

4 

2 

ST0CK8RIDGE 

76.4 

49.9 

63.2 

-   .1 

89 

13 

34 

16 

101 

0 

0 

0 

0 

3.94 

-   .42 

.94 

8 

.0 

0 

7 

3 

0 

WEST  CUMMINGTON 

76.3 

48.9 

52.6 

87 

13 

30 

16 

109 

0 

0 

1 

0 

2.89 

.65 

10 

.0 

0 

8 

3 

0 

D  I  V I S  I  ON 

63.6 

-   .8 

3.52 

-   .65 

.0 

( 

CENTRAL 

AMHERST 

78.2 

55.0 

66.6 

-   .3 

90 

13 

38 

15 

43 

0 

0 

0 

5.05 

1.97 

3.72 

10 

.0 

0 

5 

2 

2 

BARRE  FALLS  DAM 

77.1 

52.4 

54.8 

88 

14  + 

33 

16 

75 

0 

0 

0 

4.05 

1.70 

10 

.0 

0 

7 

3 

2 

BEDFORD 

80.7 

56.6 

68.7 

93 

13 

45 

17+ 

22 

0 

0 

0 

1.86 

.0 

0 

0 

BIRCH  HILL  DAM             R 

79.1 

51.9 

55.5 

88 

14+ 

33 

15 

63 

0 

0 

0 

3.77 

1.48 

10 

.0 

0 

6 

3 

2 

BLUE  HILL  WB             // 

77.2 

56.4 

65.8 

91 

13 

45 

15 

31 

0 

0 

0 

1.62 

-  2.56 

.43 

22 

.0 

0 

6 

0 

0 

BUFFUMVILLE  DAM 

77.7 

53.5 

65.6 

92 

14 

37 

16 

53 

0 

0 

0 

2.98 

.85 

11 

.0 

0 

7 

2 

0  • 

CHESTNUT  HILL 

78.4 

58.7 

68.6 

.3 

91 

13 

44 

15 

20 

0 

0 

0 

1.76 

-  1.98 

.42 

9 

.0 

0 

5 

0 

0 

CLINTON 

77.7 

57.4 

67.5 

2.0 

91 

14 

43 

16 

25 

0 

0 

0 

2.46 

-  1.40 

.78 

10 

.0 

0 

6 

2 

0    ; 

FITCHBURG  2  5 

79.8 

56.7 

68.3 

.9 

93 

14 

40 

16 

25 

1 

0 

0 

0 

2.93 

-  1.17 

.88 

11 

.0 

0 

6 

2 

0  i 

FRAM INGHAM 

81.0 

55.9 

68.5 

.3 

95 

14 

42 

15 

22 

' 

0 

0 

0 

1.64 

-  2.13 

.41 

9 

.0 

0 

6 

0 

0  1 

HAVERHILL 

81.6 

57.5 

69.6 

1.1 

95 

13 

45 

15 

13 

0 

0 

0 

1.79 

-  1.40 

.54 

22 

.0 

0 

6 

1 

0  ' 

LAWRENCE 

79.2 

58.4 

68.8 

2.0 

95 

13 

49 

16+ 

13 

0 

0 

0 

2.40 

-   .88 

.55 

22 

.0 

0 

3 

0  ' 

LOWELL 

80.2 

56.9 

68.5 

.7 

93 

13 

43 

16 

19 

0 

0 

0 

2.45 

-  1.06 

.70 

22 

.0 

0 

6 

2 

0 

READING 

78,7 

55.3 

67.0 

92 

13 

38 

16 

39 

0 

0 

0 

1.95 

.47 

22 

.0 

0 

5 

0 

0 

SHELBURNE  FALLS 

76.1 

52.6 

64.4 

-   .9 

89 

14 

37 

1 

74 

0 

0 

0 

1.71 

-  2.40 

.50 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

SPRINGFIELD  ARMORY 

80.8 

57.7 

69.3 

-   .1 

92 

13 

43 

16 

15 

2 

0 

0 

0 

3.52 

-   .75 

1.35 

9 

.0 

0 

5 

2 

2 

TULLY  DAM 

78.2 

51.0 

64.6 

92 

14 

32 

16 

77 

0 

1 

0 

3.09 

.93 

22 

.0 

0 

6 

2 

0 

TURNERS  FALLS 

79.7 

53.5 

66.6 

-  1.3 

93 

13 

36 

16 

45 

0 

0 

0 

1.83 

-  2.09 

.52 

10 

.0 

0 

5 

1 

0 

WALPOLE 

78.2 

53.7 

65.0 

90 

13 

36 

16 

49 

0 

0 

0 

2.07 

.50 

11 

.0 

0 

7 

1 

0 

WEST  MEDWAY 

80.1 

55.4 

67.8 

93 

13 

35 

16 

31 

0 

0 

0 

2.57 

.51 

30 

.0 

0 

7 

2 

0 

WESTON 

80. 5M 

55. 5M 

68. OM 

1.3 

92 

14+ 

37 

16 

36 

0 

0 

0 

2.97 

-   .85 

.80 

10 

.0 

0 

6 

3 

0 

WESTOVER  FIELD 

79.1 

56.5 

67.8 

93 

15 

40 

16 

23 

1 

0 

0 

0 

3.10 

.94 

8 

.0 

0 

5 

3 

0 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

75.8 

56.1 

66.0 

.6 

89 

13 

46 

15  + 

41 

0 

0 

0 

0 

2.29 

-  1.55 

.96 

22 

.0 

0 

5 

2 

0 

WORCESTER 

77.8 

55.6 

66.7 

1.0 

89 

13 

44 

15 

31 

0 

0 

0 

0 

2.21 

-  1.73 

.75 

22 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

67.2 

.2 

2.63 

-  1.24 

.0 

COASTAL 

1 

BOSTON  WB  AIRPORT       / 19. 

78.5 

59.3 

68.9 

1.7 

95 

13 

49 

16 

22 

2 

0 

0 

0 

1.57 

-  1.81 

.42 

22 

.0 

0 

5 

0 

° 

BROCKTON 

80.0 

55.3 

67.7 

93 

13 

42 

17  + 

27 

2 

0 

0 

0 

2.06 

-  1.15 

.60 

7 

.0 

0 

5 

2 

°   1 

EAST  WAREHAM 

74.6 

55.1 

54.9 

.2 

88113 

42 

16 

50 

0 

0 

0 

0 

1.06 

-  2.29 

.29 

15 

.0 

0 

4 

0 

°   1 

EDGARTOWN 

70. D 

55.5 

62.8 

80 

14 

41 

1 

80 

0 

0 

0 

0 

1.23 

.49 

15 

.0 

0 

3 

0 

°   i 

FALL  RIVER 

77.7 

58.2 

68.0 

1.5 

92 

13 

45 

16 

19 

1 

0 

0 

0 

1.83 

-  1.43 

.50 

22 

.0 

0 

6 

1 

°  J 

HINGHAM 

79.5 

56.0 

67.8 

93 

13 

39 

16 

29 

1 

0 

0 

0 

1.42 

.42 

22 

.0 

0 

4 

0 

» 

HYANNIS  2  NNE 

75.1 

56.5 

55.8 

90 

13 

44 

16 

40 

1 

0 

0 

0 

1.26 

-  1.81 

.43 

23 

.0 

0 

5 

0 

0 

MIDDLETON 

79.2 

55.2 

57.2 

90 

14  + 

40 

16 

31 

2 

0 

0 

0 

1.41 

-  1.75 

.45 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

NANTUCKET  WB  AIRPORT      R 

65.4 

55.0 

50.2 

.7 

74 

13 

49 

8 

140 

0 

0 

0 

0 

2.15 

-  1.08 

1.20 

10 

.0 

0 

5 

1 

1 

NEW  BEDFORD 

75.9 

59.5 

57.7 

2.0 

92 

13 

50 

16 

15 

1 

0 

0 

0 

.67 

-  2.29 

.39 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

PLYMOUTH 

80.1 

57.3 

58.7 

2.4 

93 

14  + 

45116 

25 

2 

0 

0 

0 

1.22 

-  2.33 

.26 

10 

.0 

0 

5 

0 

0 

PROVINCETOWN  1  N 

74.6 

56.2 

65.4 

98 

13 

44 

15 

40 

0 

0 

0 

0 

1.12 

.32 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

ROCHESTER 

77.0 

54.7 

65.9 

93 

14 

40 

16 

46 

1 

0 

0 

0 

1.23 

.43 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

ROCKPORT  1  ESE 

73.7 

55.6 

64.7 

91 

13 

46 

16 

67 

1 

0 

0 

0 

1.83 

.80 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

SALEM  CG  AIR  STATION 

75.7 

57.9 

66.8 

92 

13 

48 

15 

41 

1 

0 

0 

0 

1.53 

.50 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

SANDWICH 

76.6 

59.4 

58.0 

92 

13 

48 

16 

27 

1 

0 

0 

0 

.92 

.26 

25 

.0 

0 

4 

0 

0 

TAUNTON 

79.2 

55.9 

67.5 

1.8 

93 

13 

33 

15 

26 

1 

0 

0 

0 

2.11 

-  1.25 

.70 

11 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIVISION 

55.4 

1.4 

1.45 

-  1.82 

.0 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

74.5 

50.5 

62.5 

85 

13 

34 

15+ 

112 

0 

0 

0 

0 

4.34 

1.05 

11 

.0 

0 

8 

5 

I  ' 

BERLIN 

74.8 

50.0 

52.4 

.7 

90 

30  + 

32 

7 

130 

2 

0 

1 

0 

2.63 

-  1.44 

.0 

0 

0 

COLEBROOK 

75.2 

48.6 

61.9 

86 

30+ 

30 

7 

132 

0 

0 

3 

0 

4.45 

1.01 

2 

.0 

0 

10 

3 

1 

FABYAN 

73.5 

45.' 

59.5 

85 

12 

25 

7 

175 

0 

0 

5 

0 

5.37 

1.52 

10 

.0 

0 

9 

4 

2 
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CONTINUED 

CLIMATOLOGICAL  DATA 

NEW  ENGLAND 
JUNE  1961 

SlatioA 

Tern 

peialuie 

F 

recip 

.tation 

If 

S  1 
S  1 

i 
< 

III 
IJJ 

J 

i 

I 

j 

1 

a 

No  o 

Ow 

, 

III 

Ml 

S 

z 

o 

4J 

Snow.  Mm 

No  of  Dayi 

M<)x 

Mm 

o 

s  i 

i   S 

o 

1 
o 
o 

S 

0 

1 
5 

8 

11 

&I 

n 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
tMOUNT  WASHINGTON        //R 
PINKHAM  NOTCH 

68. 5M 

77.2 

75.7 

50.6 

6S.2 

45. 8H 

45.6 

48.0 

37.6 

49.5 

57. 2M 

51.4 

61.9 

44.1 

58.9 

-  1.3 

-  .3 

-  .1 

82 
88 
86 
62 
79 

13 

13 

29* 

12 

13 

28 
27 
29 
25 
35 

7 

7 

7 
15  + 
15+ 

233 
135 
125 
521 
187 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

3 
3 
2 
7 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.55 
3.46 

4.15 
5.75 
5.00 

.87 

-  .51 

-  .08 

1.40 
.89 
1.10 
1.52 
1.81 

14 
14 
2 
10 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

9 

5 

10 

9 

4 
3 
4 
3 

1 

0 
2 
3 

1 

DIVISION 

60.7 

-   .5 

4.38 

-   .07 

.0 

SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM            R 

CAHPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT        R 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

76.0 
76. 7M 
78.8 
76.0 
78.7 

50.9 
48. 9M 
51.9 
48.3 
49.8 

63.5 
62.  8M 
65.4 
52.2 
54.3 

1.3 
-   .8 

39 
90 
93 
90 
91 

14 

30+ 

13 

14 

13 

35 
33 
36 
29 
33 

16 
16+ 
15 
7 
15 

95 
119 

54 
133 

77 

0 
2 

1 
1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.22 
2.79 
2.15 
3.99 
3.55 

-  1.47 
.27 

.40 

.83 

.84 

1.88 

2.07 

11 
2 
22 
22 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
7 
5 
5 
5 

0 
2 
2 

2 
2 

0 
0 
0 

2 
1 

EAST  DEERING 
FRANKLIN  1  NW 
HANOVER 
HEENE 
LAKEPORT 

7*.9M 

80.2 

77.2 

79.3 

77.0 

50. OM 

51.2 

51.6 

50.4 

54.2 

52.  5M 

55.7 
64.4 
54.9 
65.6 

.5 

-  .2 

-  .1 

88 
92 
89 
92 

90 

13 
13 
13 
13 
13 

33 
36 
35 
33 

40 

16 

7 

7 

16 

7 

113 
54 
75 
55 
55 

I 

0 

1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.43 
2.25 
1.81 
2.29 
3.08 

-  1.50 

-  1.63 

-  1.55 

.75 
.59 
.42 
.73 
.55 

^2 

14 
10 
22 
11 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
6 
5 

7 

1 
0 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA   2  NNW 
NORTHWOOO 

76.4 
78.7 
73.5 
78.7 
77.8 

49.7 
52.3 
53.9 
51.6 
52.2 

63.1 
55.5 

63.7 
55.2 
65.0 

.3 
-   .2 

89 
94 
84 
90 
91 

13 
14 
13 
13 
13 

33 
34 
38 
36 
39 

15 
1 

7 
15 

7 

105 
57 

77 
55 
54 

0 

1 

0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.25 

2.75 
1.90 
2.53 
2.88 

-  .98 

-  1.35 

.43 
.89 
.68 
.86 
1.13 

2 

11 

23 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

8 
7 
5 
6 
6 

0 
2 

1 
2 
2 

0 
0 
0 
0 

PETERBORO   2  S 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  0AM        R 

WINDHAM 

76.6 
71.5 
76.7 
77.2 
79.9 

50.1 
46.6 
50.9 
49.8 
50.9 

63.4 
59.1 
63.8 
63.5 
55.4 

90 
85 
92 
91 
93 

13 

14 
13 
14 
13 

31 
32 
39 
32 
37 

16 
8 

17 

1 

17+ 

92 
189 

83 

102 

55 

1 

0 

1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.59 

2.50 
2.58 
2.36 

1.05 

1.21 

.58 

1.00 

9 

10 
22  + 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

3 
5 
5 

4 

2 
2 
2 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

78.9 
76.8 

52.8 
48.8 

55.9 
52.8 

91 
87 

13 
29+ 

37 
33 

7 
15 

48 
99 

2 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.65 
3.59 

-   .83 

.65 
1.64 

14 
22 

.0 
.0 

0 
0 

5 
5 

1 
2 

1    DIVISION 

64.0 

.5 

2.58 

-  1.04 

.0 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP        R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT     R 

67.9 
77.7 
75.9 
73.6 
77.5 

55.3 
55.2 
53.6 
56.4 
57.5 

51.5 
55.5 
64.9 
65.0 
67.5 

-  1.4 

.7 

1.9 

80 
91 
90 
88 
93 

14 
13 
13 
13 
13 

48 
43 
37 
50 
47 

15 
16 
16 
15 
16 

100 
36 
54 
35 
26 

0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

I 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

•  94 

2.40 
2.63 
1.93 
1.48 

-  1.92 

-  .43 

-  1.59 

.21 
.95 
1.13 
.55 
.81 

22  + 

22 

22 

22 

22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
4 
4 

0 
2 
2 

2 
1 

0 
0 

1 

0 
0 

DIVISION 

55.1 

-   .3 

1.88 

-  1.15 

.0 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

76. 3M 

75.8 

76.3 

75.0 

75.9 

46. 6M 

45.4 

50.3 

49.3 

48.9 

51, 5M 

51.1 

53.3 

52.2 

52.4 

-  .9 

-  1.3 

87 
90 
89 
89 
89 

13 
30+ 
29 
30 
30  + 

31 
25 
33 
30 
32 

132 
147 
95 
130 
118 

0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

5.79 
3.52 
5.73 
3.27 
2.93 

1.62 
-   .05 

1.57 

1.31 

1.13 

.99 

.80 

14 

2 

22 

22 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
7 

10 
6 

7 

3 
2 
5 
3 
2 

3 
2 
1 
0 
0 

MONTPELIER  FAA  AP 
■MOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 
SAINT  JOHNSBURY 

73.9 
62.0 
74.1 
72.9 
79.1 

51.9 
43. 8M 
49.6 
48.6 
51.0 

52.9 
52. 9M 
51.9 
50.8 
55.1 

-  1.2 

.0 

87 
73 
88 
85 
89 

29 
12 

29 

29+ 

30+ 

35 
33 
34 
32 
31 

15 

107 
352 

120 
145 

74 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

2.74 
7.54 
4.20 
4.48 
3.92 

.47 
.06 

.63 
2.41 
1.06 

.90 
1.01 

22 
22 

2 
22  + 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

12 

10 

8 

8 

2 
3 
3 
4 
3 

0 
3 

1 
0 

1 

IWATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

74.1 
74.1. 

50.4 
42.2 

62.3 
58.3 

88 
89 

30 
13 

34 
19 

16+ 

1 

115 
216 

0 
0 

0 
0 

0 
5 

0 
0 

5.14 
5.88 

2.04 

1.66 
1.74 

22 

22 

.0 
.0 

0 
0 

9 

9 

5 
4 

1 

1 

DIVISION 

52.0 

-  1.0 

4.34 

.46 

.0 

WESTERN 

1  BENNINGTON  2  NNW 
BURLINGTON  WB  AIRPORT     R 
CORNWALL 
DORSET  1  S 
RUTLAND 

78.0 
75.9 
77.7 
75.7 
75.7 

51.0 
51.0 
53.4 
50.2 
53.9 

54.5 
63.5 
55.6 
53.0 
54.8 

-  2.0 

-  .7 

-  .3 

88 
88 
87 
85 

85 

29+ 
13 
29+ 
29  + 
29  + 

34 
36 
37 
31 
37 

15 
7 
7 
4 

15 

78 
91 
49 

104 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

I 

0 

0 
0 

0 

2 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

4.08 
3.71 
3.10 
6.00 
4.53 

.14 
.38 

.89 

.99 

1.19 

1.20 

.95 

11 

21 

22 

8 

2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 

0 
0 

e 

8 

7 

7 

10 

4 
3 
2 

4 

0 
0 

1 
1 

0 

SAINT  ALBANS  BAY 

74.8 

55.5 

55.2 

85 

13 

43 

7 

55 

0 

0 

0 

0 

4.22 

.83 

22 

.0 

0 

10 

4 

0 

j     DIVISION 

64.4 

-   .8 

4.12 

.34 

«    SOUTHEASTERN 

1  BELLOWS  FALLS 

CAVENDISH 
'READSBORO  1  SSE 

SOMERSET 

VERNON 

77.9 
79.1 
74.9 
69. CM 
76.6 

50.9 
48.9 
49.2 
47. OM 
52.2 

64.4 

64.0 
52.1 
58. OM 
54.4 

.0 
-  .1 

93 

90 
88 
82 
90 

14 
13 
14 
14 
14 

32 

31 
32 
30 
37 

1 
15 
15  + 
16 
15+ 

84 

83 

122 

220 

84 

3 

1 

0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

2 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.91 
3.74 
3.32 
3.93 
1.99 

-  1.56 

-  .22 

-  .88 

-  .78 

-  1.83 

.53 
.93 
.93 
1.17 
.72 

9 
10 
22 

9 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

0 

4 
8 
8 
8 
4 

2 

3 
2 
3 
2 

0 

0 
0 

1 

0 

1  WOODSTOCK  3  ENE 

75.5 

49.0 

52.3 

-    1.9 

88 

30+ 

33 

15 

122 

0 

0 

0 

0 

1.75 

-  1.97 

.39 

2 

.0 

0 

6 

0 

0 

1    DIVISION 

52.5 

-   .7 

2.78 

-  1.21 

.0 

See   Refeience    Notes    Following   Slalion   Inde 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13      14       15 


16       17       18 


25      26      27 


CONNECTICUT 

ANSON  I A 
BAKERSVlLLE 
BALTIC 
BARKHAMSTED 
BRIDGEPORT  WB  AP 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  SIA 

COLCHESTER 


1  S 


COLLINSVILLE 
COVENTRY 
CREAM  HILL 
DAN BURY 
DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLD//R 

HARTFORD  WB  AIRPORT     R 


LAKE  KONOMOC 

13 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

R 

76 

MIDDLETOWN  A  W 

I-; 

MILFORD 

56 

MOUNT  CARMEL 

GO 

NATCHAUG  RANGER  STA 

68 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

R 

40 

NORFOLK  2  SW 

30 

NORTH  BRANFORD 

17 

NORTH  GUILFORD 

06 

NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PAUCHAU6  FOREST 
PROSPECT 
PUTNAM 

PUTNAM  LAKE 
ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 
SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STEVENSON  DAM 
STORRS 

TORRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

WEST8ROOK 

WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLANO 
WMIGVILLE  RESERVOIR 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 

WOODBURY  3  W 


MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

8RIDGT0N  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CORINNA 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EA5TP0RT 

EAST  SANGERVILLE  5  S 

ELLSWORTH 

FARMINGTON 

FORT  FAIRFIELD 
GARDINER 
GILEAD 
GREENVILLE 
HIRAM  2    S 


HOULTON  FAA  AIRPORT 

2.86 

HOULTON  1  NE 

2.36 

JACKMAN 

4.21 

JONESeORO 

4,73 

LEWISTON 

3.15 

LONG  FALLS  DAM 

3.19 

MACHIAS 

4.69 

MADISON 

2.771 

MIDDLE  0AM 

3,29 

MILLINOCKET 

3,30 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MOOSEHEAO 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRE50UE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
RUMFORD  3  SW 
RUMFORD  POWER  PLANT 

SANFORD  2  NNW 
SOUTH  ANDOVER 
SOUA  PAN  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 

WATERVILLt  PUMP  STA 


3.31 
3.19 


.16 
.09 


.05 
.28 
.26 


1.73   .0& 


.7* 
1.08 
2.01 
2.42 


1.24 
1.52 
1.68 


.70 

.55 

.2S 

.03 

.2<> 

1.00 

.62 

.73 

.07 

.18 

.43 

T 

1.09 
.43 
.07i  1.46 
.22  1.06 


.15   .02|  1.00 


.55 

.21 

1 

.05 

.07 

.94 

.05 

.02 

.30 

.45 

1 

.17 

.30 

.01 

.19 

T 

.20 

.02 

.03 

.06 

,02 
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DAILY  PRECIPITATION 


ConUnuad 


1 

Day  of  Month 

Station 



1 

^ 

1   1 

^  1 

3 

4  1  5  1  6 

7  1 

8  1 

9 

10  1  11 

JL 

13   14 

15 

16  1  17  1  18 

19  {  20   21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28  1  29 

1  30 

31 

WEST  BUXTON  Z    NMH 

J. 55 

T 

.96 

.07 

.13 

.77 

.11    .14 

•  02 

.95 

•  19 

.01 

WEST  ENFIELD 

k.tl 

.10 

.89 

.03   .15 

.02 

.14 

.36 

.30 

.04 

•  03 

.62 

1.40 

.05 

.48 

WOODLAND 

2.2* 

T 

.03 

.07 

T     .04 

.33 

.30 

.17 

.15 

1.10 

.03 

.02 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

2.» 

.06 

.01 

.47 

.13   .51 

.14 

.11 

.80 

.11 

.19 

.01 

AMHERST 

6.05 

.05 

.02 

.29 

.49 

3.72 

T 

7 

.16 

1.31 

.01 

T 

.01 

ASHBURNHAH 

4.17 

T 

T 

7 

.32 

.15  2.04 

.11   .02 

.29 

•  82 

.42 

7 

ASHLAND 

i.es 

.08 

.37 

.39   .13 

.20 

•  23 

.34 

.06 

.03 

.03 

BARRE  FALLS  DAM 

t.ot 

T 

T 

.02 

.50 

1.70   .10 

.33 

.02 

•  16 

1.12 

.10 

.02 

BEDFORD 

1.86 

.08 

. 

.98   .03 

7 

7 

.77 

7 

T 

8EECMW00D 

l.« 

.11 

.25 

.16   .18 

.03 

.25 

.04 

.40 

.01 

.03 

.03 

BEL CHER TOWN 

3.71 

.01 

.91 

.39   .64 

T 

.14 

1.38 

.17 

.07 

BIRCH  HILL  DAM           R 

3.77 

T 

.67 

1.48 

.10 

.04 

•  11 

1.17 

.20 

7 

BLUE  HILL  we           // 

1.62 

.01 

T 

T 

.01 

.13 

.25 

.33   T 

.01 

.27 

7 

.43 

.01 

.04 

7 

.03 

.10 

BOSTON  WB  AIRPORT     //R 

1.67 

T 

T 

.15 

.27 

.16 

.36   T 

T 

.29 

T 

7 

.42 

7 

7 

.01 

7 

.01 

7 

BOYLSTON 

2.97 

.32 

• 

»    1.30 

.20 

« 

1.15 

7 

BROCRTON 

2.06 

T 

.01 

.60 

7 

.06 

.19   .11 

.02 

.06 

.30 

.59 

.03 

.02 

.07 

BUFFUMVILLE  DAM 

2.96 

.10 

.49 

.41   .86 

.18 

.60 

.22 

.09 

7 

7 

.04 

CHARLES  RIVER  VILLAGE 

2.69 

T 

T 

.01 

.03 

.48 

.80   .21 

.25 

.05 

.35 

7 

.45 

T 

.06 

CHATHAM  LTSTA 

•  96 

.01 

.03 

■  01 

.46   .05 

.05 

.03 

.10        .03 

.01 

.13 

.02 

.03 

CHESTERFIELD 

2.55 

.0« 

7 

.92 

.42   .20 

.05 

•  08 

.73 

.06 

.01 

.04 

CHESTNUT  HILL 

1.76 

.09 

.42 

.22   .26 

.30 

.03 

.40 

.02 

.03 

CLINTON 

2.*6 

.42 

.78   .03 

.12 

.06 

•  19 

.56 

.24 

.05 

7 

EAST  PEPPERELL 

2.55 

.08 

.30 

•     .56 

.49 

•  43 

.69 

EAST  WAREHAM 

1.06 

7 

.24   .03 

.29 

•  05 

•  24 

.16 

.01 

ED<SARTOWN 

1.23 

.04 

.03 

.29 

.49 

.01 

•  04 

.26 

.01 

.02 

.05 

FALL  RIVER 

1.S3 

T 

.08 

T 

.24 

.21 

.14 

.22 

•  60 

.29 

.03 

.02 

FITCMBURG  2  S 

2.93 

.03 

.03 

.29 

.22   .88 

.04 

.33 

•  63 

.48 

7 

FRAM1H6HAM 

1.6* 

.07 

.41 

.23   .14 

T 

•  20 

.20 

.32 

.05 

.02 

I 

FRANKLIN 

2.»7 

■  27 

.22 

.10 

.36   .40 

.03 

•  31 

.13 

.44 

.06 

.06 

.04 

.06 

GARDNER 

3.67 

T 

T 

7 

.34 

.14  1.63 

•  33 

.98 

.24 

.01 

GROTON 

2.92 

T 

.29 

.31   .76 

.35 

•  57 

.57 

.07 

HARDWICK 

5.22 

.03 

.75 

1.80   .89 

.18 

1.40 

.12 

.05 

HATCHVILLE 

1.13 

.02 

.46   .10 

.02 

.27 

•  03 

.23 

HAVERHILL 

1.79 

T 

T 

T 

7 

.26 

.41 

.23 

•  05 

•  54 

.06 

.25 

7 

HEATH 

3.53 

T 

.53 

.03 

.32 

.21   .43 

T 

.04 

.13 

7 

•  81 

.26 

.27 

HINGHAM 

l.*2 

T 

T 

T 

.06 

.32 

.28   .04 

.01 

.06 

.17 

•  42 

7 

7 

7 

.04 

7 

HOLYOKE 

3.55 

7 

.03 

1.10 

.35   .74 

.09 

1^12 

.08 

•  04 

T 

HOOSAC  TUNNEL 

2.71 

.06 

.01 

.59 

.09   .42 

.03 

.16 

•  88 

•  16 

.22 

•  04 

.05 

HaeSARDSTON 

3.96 

.02 

.47 

.45  1.31 

.38 

1^18 

•  15 

•  02 

MYAHNI5  2  NNE 

1.26 

.03 

.15 

.31 

.21 

•  10 

•  43 

.03 

IPSWICH 

1.S2 

T 

.08 

.28 

.14   .36 

.29 

.04 

•  48 

.13 

.02 

KNIGHTVILLE  DAM 

».05 

.25 

.35  2.40 

.20 

.66 

.15 

.05 

LAWRENCE 

2.»0 

T 

.03 

.04 

.19 

.65 

.61 

.01 

7 

.65 

.14 

* 

.18 

7 

LOWELL 

2. 46 

7 

.03 

.47 

.62 

.36 

.70 

.14 

.10 

.05 

MANSFIELD 

l.S« 

T 

.09 

.07 

.12 

.17   .35 

.01 

.40 

.05 

.53 

.01 

.01 

.01 

7 

.02 

MIDDLEBORO 

1.27 

7 

7 

•     .28 

.01 

.20 

.42 

.03 

.30 

7 

.03 

MIDOLETOM 

l.tl 

.26 

.45 

.08 

.07 

.35 

.09 

.10 

.01 

7 

MILFORD 

1.59 

T 

7 

.22 

.21   .25 

.19 

.21 

.37 

.04 

.05 

.05 

NANTUCKET  W6  AIRPORT    R 

2.16 

T 

.03 

.01 

1.20   .06 

T 

.36 

.10 

.21 

7 

.01 

.18 

NEW  BEDFORD 

.67 

7 

T 

7 

.04 

T 

.06 

7 

.39 

.18 

7 

7 

NEWBURYPORT 

1.97 

7 

T 

T 

.07 

.19 

.23   .33 

.16 

.10 

.66 

.01 

.33 

7 

NEW  SALEM 

6.17 

.04 

.59 

2.61   .64 

•  23 

1.60 

.60 

.06 

NORTHBRIOGE 

2.»7 

•  39 

.03 

.18 

.31   .43 

.01 

•  22 

7 

.43 

.23 

.10 

.09 

.06 

NORWOOD 

1.23 

T 

T 

7 

.18 

.24   .05 

T 

.21 

.04 

.43 

7 

.05 

.03 

PELHAM 

6.41 

.09 

.25 

1.10 

2.90   .04 

•  16 

1.70 

.18 

PEMBROKE 

1.64 

7 

T 

.21 

.16 

.26   .06 

.03 

•  26 

.03 

.38 

.04 

.20 

T 

.02 

PERU 

3.05 

.46 

.68   .52 

.05 

•  07 

.94 

.33 

PETERSHAM  3  N            R 

3.95 

.05 

.50 

.10  1.70 

•  15 

1.20 

.20 

.05 

PITT5FIELD  WB  AIRPORT   R 

3.61 

7 

.05 

.87 

.29 

.93   .01 

.07   .02 

.60   .35 

.01 

.38 

.03 

PLAINFIELD 

2.51 

.02 

.01 

.50 

•     .90 

•  08 

.74 

.14 

.04 

.03 

.05 

PLYMOUTH 

1.22 

.17 

.03 

.26 

.01 

.25 

.22 

.02 

.25 

.01 

PROVINCETOWN  1  N 

1.12 

.11 

.03 

.20 

.01 

.26 

.07 

.32 

.08 

.05 

0UA8BIN  INTAKE 

5.76 

.04 

.01 

.02 

.80 

1.85  1.24 

.02 

.27 

1.35 

.10 

.06 

.01 

READING 

1.95 

7 

T 

T 

•  15 

7 

.40 

.46 

.21 

7 

7   1  .47 

.04 

.20 

.01 

T 

.01 

ROCHESTER 

1.23 

7 

7 

.32   .02 

.03 

.32 

1   .03 

.43 

.07 

7 

,01 

ROCKPORT  1  ESE 

1.63 

•  01 

.29 

.20 

•  04 

1  .80 

7   ' 

SALEM  CG  AIR  STATJON 

1.53 

7 

.04 

.34 

^43   7 

T 

.12 

.60 

T 

T 

7 

T 

7   I 

SANDWICH 

.92 

7 

T 

T 

.04 

.23   7 

.06 

.11 

.22 

.26 

7 

7   1 

SEGRE6ANSET 

1.44 

.32   .05 

.03 

.16 

, 

.60 

.26 

SHELBURNE  FALLS 

1.71 

.03 

.44 

•06   .46 

.05 

.11 

.60 

.02 

.04 

.01 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

3.77 

T 

.10 

.56 

•34   .93 

T 

.26 

1.02 

.41 

.05 

.03 

7 

.07 

SOUTH  EGREMONT 

4.91 

1.81 

.62  1.20 

.03 

.86 

.28 

.21 

SPOT  POND 

1.53 

.18 

.32 

.19   .11 

.23 

i 

.36 

.10 

SPRINGFIELD  ARMORY 

3.52 

.03 

T 

.01 

1.35 

.36   .20 

.10                I            .12  1.26 

.02 

.06 

T 

.02 

STERLING 

3.46 

•    2.16 

.03 

.28                                 • 

.99 

ST0CK8RIDGE 

3.94 

7 

.02 

T 

.94 

.56 

.89   .05 

T     .06 

1              .24   .48 

.45 

.21 

.02 

TAUNTON 

2.11 

T 

T 

.19 

.17 

.29   .01 

.02 

.02 

.20                1                 .70 

T 

T 

.36 

.02 

.11 

TULLY  DAM 

3.09 

7 

.02 

.01 

.43 

.32   .75 

T 

.10                !                  .93 

.49 

.04 

TURNERS  FALLS 

1.B3 

.04 

.27 

.31 

.52 

.04 

.21   .43 

.01 

7 

WALPOLE 

2.07 

.12 

.25 

T 

.25 

.34   .03 

T 

.02 

.21                            I     .60 

7 

.03 

7 

.32 

WARE 

3.08 

.02 

.89 

.82   .20 

.10                                 .75 

.30 

WASHINGTON  2 

3.57 

.01 

1.08 

.38   .73 

.11                                     .82 

.05 

.25 

.03 

.11 

WEST  CUMMINGTON 

2.89 

.18 

7 

.62 

.65   .31 

.11 

.24   .61 

.12 

T 

.05 

WESTFIELD 

3.53 

.01 

1.29 

.35   .42 

.11                                    1.23 

.09 

.03 

7 

WEST  MEDWAY 

2.57 

T 

T 

.36 

.48 

.26 

.14 

.60 

.13 

T 

.61 

WESTON 

2.97 

.60 

.35 

.30   .04 

.60 

.33 

.05 

.30 

WEST  OTIS 

5.33 

7 

T 

1.70 

.53  2.04 

.01 

.09                                 .86 

.10 

WESTOVER  FIELD 

3.10 

.03 

T 

T 

T 

.94 

.09 

.79 

T 

T     .13 

.21   .87 

.04 

T 

7 

WINCHENDON 

2.59 

.05 

T 

.01 

.10   .77 

.14                                 • 

1.49 

.01 

.02 

7 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

2.29 

7 

T 

T 

T 

.39 

.10 

.54   7 

T 

.17 

.05   .96 

.03 

.05 

7 

WORCESTER 

2.21 

7 

.04 

T 

.11 

.47 

.36   .04 

.12   .06                       7     .75 

.16 

.07 

•  02 

.03 

^ 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

4.34 

.86 

.01 

7 

.60 

.68  1.06 

.24 

.15   .69 

.03 

7 

.13 

BERLIN 

2.63 

• 

.75 

.09   .01 

.31 

7     .60 

.26 

.02   T                         .10   .16 

.19 

.04 

.1)3 

,06 

8LACKWATER  DAM           R 

2.22 

.24 

.32 

.17   .40 

.20   .24 

.30 

.35 

BRADFORD 

2.39 

.07 

.24 

.21   .62 

.03 

.15 

.24                                     .39 

.51 

,03 

7 

CAMPION 

2.79 

.83 

.02 

.07 

7     .45 

.13                               .13   .54 

.21 

.01 

,40 

CANNON  MOUNTAIN 

6.92 

.76 

.13 

.92 

.97 

.49 

,04                               .31  2.53 

.42 

.11 

T 

,14 

.10 

T 

CENTER  HARBOR 

2.85 

.73 

.12 

.05   .55 

.15 

.30                            7     .50 

.25 

.u6 

.14 

CLAREMONT 

3.05 

.11 

T 

1.03 

.08   .63 

.28 

.16 

.38 

.03 

.04 

.01 

.30 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13       14       15 


COLEBROOK 

CONCORD  W0  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
DIXVILLE  NOTCH 
DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FITZWILLIAM 
FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
GILHANTON 
GRAFTON 

GREENVILLE 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 
MILAN  7  N 
MILFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA   2  NNM 
NEWPORT 
NORTHWOOD 
OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2    S 

PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DAN6URY 
SOUTH  LYNDEBORO 

SOUTH  WEARE  1  SE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WALPOLE  2 
WEST  HENNIKER 
WEST  RUMNEY 

WHITEFIELD 
WINDHAM 

WOLFEBOHO  FALLS 
WOODSTOCK 
YORK  POND 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


WOONSOCKET 


VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NNW 
BETHEL  *•  N 
BLOOMFIELD 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 


CAVENDISH 
CHELSEA 
CHITTENDEN 
CORNWALL 

DANVILLE 
DORSET  1  S 
ENOSBURG  FALLS 
OILMAN 
HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

MAYS  MILL 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AP 


lELD 


MOUNT  M 

NEWFANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

PERU 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
REAOSBORO  1  SSE 
ROCHESTER 
RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 
SAINT  JOHNSBURY 
SALISBURY 

SEARSBURG  MOUNTAIN 
SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEWBURY 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 

WAITSFIELO  1  S 
WARDSBORO 
WAIER8URY  1  NNE 
WEST  6URKE 
WHIT  INGHAM  3  W 

WOODSTOCK  3  ENE 


3.94 
5,79 
3.71 


1.01 
.13 
1.01 


i.?-. 

.01 

1.90 

.04 

5.75 

.01 

1.05 

3.79 

.10 

S.OO 

5.73 

.02 

.27 

3,71 

.64 

'•.3't 

.03 

.66 

3.12 

.23 

2.7* 

.05 

3.27 

.61 

2.93 

.60 

2,7^ 

T 

.11 

zisi 

.03 

.36 

.07 

-i.ZO 

.03 

.06 

<..4e 

.90 

2.66 

.26 

2.17 

.03 

.02 

3.'.6 

.<tl 

3.32 

.14 

3.92 

3.82 
3.87 
3.36 


.01     1-45 
T  1,11 

.05       .69 


.59 
1.01 
1.12 


1.S6       .34      T 


.69       .47 

.93 

.1$    1.23 

•&0       .63 


.07.      .05       .02 


.18    1.66       .02 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  ol   1960   -  1961 


NEW  ENGLAND 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

CONNECTICUT 

«NSON|A 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

. 

BOKERSVILLE 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

BALTIC 

- 

- 

- 

_ 

T 

_ 

BARKHAHSTED 

- 

- 

- 

- 

. 

BRIDGEPORT    KB    AP 

T 

10.6 

18.0 

15.0 

4.6 

T 

T 

48.2 

BRaOHLVN 

T 

14.3 

13.7 

13.0 

13.0 

1.0 

55.0 

BULLS    BRIDGE    DAM 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

BURLINGTON 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

COCKAPONSET    RANGER    STA 

15.1 

25.0 

15.5 

11.1 

.3 

67.0 

COLCHESTER 

T 

15.0 

20.2 

14.3 

14.1 

3.0 

66.6 

COLLINSVILLE    I     5 

26.5 

39.5 

16.0 

17.0 

2.5 

101.5 

COVENTRY 

_ 

12.5 

9.3 

9.0 

CREAM    HILL 

1.0 

26.0 

38.0 

17.8 

18.5 

5.0 

106.3 

OANBURY 

T 

22.0 

20.0 

18.0 

7.5 

1.0 

T 

68.5 

DAWSON    LAKE 

- 

- 

- 

- 

- 

EASTON    LAKE    RESERVOIR 

T 

16.0 

18.0 

16.0 

13.0 

_ 

T 

_ 

FALLS    VILLAGE 

2.0 

- 

36.0 

13.5 

14.5 

1.0 

_ 

GROTON 

10.4 

20.0 

13.8 

6.0 

50.2 

HARTFORD    BRAINARD    FLD 

15.0 

- 

12.5 

13.6 

.6 

HARTFORD    KB    AIRPORT 

T 

17.6 

30.6 

14.9 

15.7 

1.4 

80.2 

LAKE    KONOMOC 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

MANCHESTER 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

MANSFIELD    HOLLOW    DAM 

T 

17.0 

26.0 

18.0 

12.0 

1.0 

74.0 

MIOOLETOWN    4    W 

16.5 

26.2 

15.7 

8.6 

.5 

67.5 

MILFORO 

- 

- 

- 

MOUNT    CARMEL 

T 

14.3 

18.4 

11.0 

10.8 

.2 

54.7 

NATCHAUG    RANGER    STA 

I 

_ 

20.0 

12.0 

14.0 

1.0 

NEW    HAVEN    W8    AIRPORT 

T 

10.9 

20.0 

14.9 

8.1 

.4 

54.3 

NORFOLK    2    SW 

2.0 

.1 

33.1 

48.1 

23.2 

32.2 

19.2 

.5 

158.4 

NORTH    BRANFORD 

- 

- 

- 

- 

NORTH    GUILFORD 

. 

_ 

_ 

_ 

. 

. 

. 

NORWALK    GAS    PLANT 

15.0 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

NORWICH    PUB    UTIL    PLANT 

- 

- 

13.0 

4.7 

, 

_ 

PAUCHAUG    FOREST 

_ 

_ 

17.0 

8.0 

_ 

_ 

PROSPECT 

- 

- 

- 

- 

- 

PUTNAM 

1.0 

20.5 

20.0 

27.0 

12.3 

1.0 

81.8 

PUTNAM    LAKE 

T 

- 

_ 

_ 

ROCKY    RIVER    DAM 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

ROUND    POND 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

SALISBURY 

.5 

T 

16.0 

28.9 

12.2 

18.0 

1.0 

76.6 

SAUGATUCK    RESERVOIR 

T 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

SHEPAUG    DAM 

.e 

24.6 

32.3 

17.4 

14.8 

3.5 

93.4 

SHUTTLE    MEADOW    RESVR 

17.6 

30.7 

17.0 

14.5 

3.0 

82.8 

STAFFORD    SPRINGS 

1.0 

T 

21.6 

35.0 

15.1 

17.5 

2.0 

92.1 

STAMFORD    5    N 

T 

19. e 

27.0 

18.0 

2.0 

65.8 

STEVENSON    DAM 

_ 

_ 

_ 

. 

STORRS 

T 

T 

11.7 

17,1 

9.0 

13.5 

1.5 

52.8 

TORRINGTON 

T 

21.0 

27.0 

_ 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 

T 

_ 

_ 

_ 

_ 

WATERBURY    RADIO    WBRY 

T 

12.0 

22.5 

12.4 

- 

- 

- 

WEPAWAUG    RESERVOIR 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

. 

WEST8R00K 

T 

14.0 

18.0 

15.0 

5.5 

T 

52.5 

WEST    HARTFORD 

_ 

WEST    HARTLANO 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WHIGVILLE    RESERVOIR 

16.2 

26.5 

19.0 

13.5 

4.7 

79.9 

WIGWAM   RESERVOIR 

_ 

28.5 

16.5 

. 

3.0 

_ 

WOLCOTT    RESERVOIR 

T 

20.3 

33.5 

18.5 

14.7 

6.2 

93.2 

WOODBURY    3    W 

T 

23.0 

29,5 

19.5 

13.0 

3.0 

88.0 

MAINE 

AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

26.1 

23,1 

9.5 

24.8 

9.0 

1.6 

94.1 

BANGOR    DOW    FIELD 

20.6 

16.4 

13.0 

20.1 

9.3 

3.1 

82.5 

BAR    HARBOR 

- 

_ 

8.0 

16.5 

4.0 

T 

BELFAST 

_ 

11.0 

14.0 

T 

_ 

BINGHAM    WYMAN    DAM 

- 

- 

7.0 

- 

BRASSUA    DAM 

20.5 

24.0 

17.2 

26.0 

35.9 

4.7 

128.3 

BRIDGFWATER 

1.0 

18.5 

25,5 

21.0 

25.0 

2.0 

BRIDGTON    1     NNW 

T 

14.5 

11.5 

6,5 

16.2 

5.5 

T 

54.2 

BRUNSWICK 

25.6 

20.7 

7.3 

24.2 

T 

T 

77.8 

CARIBOU    WB    AIRPORT 

T 

1.5 

17.8 

31.6 

28.8 

39.7 

24.4 

1.0 

144.8 

COR  INN A 

.5 

17.8 

21.5 

12.1 

17.0 

8.5 

2.6 

80.0 

CUPSUPTIC    STOREHOUSE 

_ 

DAMARISCOTTA    MILLS 

_ 

17.0 

5.0 

20.0 

4.0 

T 

- 

EAGLE    LAKE 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

EASTPORT 

8.9 

27.1 

8.1 

13.6 

1.3 

.3 

59.3 

EAST    SSNGERVILLE    5    SE 

13.0 

21.5 

. 

25.0 

_ 

6.0 

_ 

ELLSWORTH 

21.0 

21.0 

9.0 

20.5 

7.0 

2.0 

80.5 

FARMINGTON 

14.0 

14.5 

15.0 

19.5 

°.0 

72.0 

FORT    FAIRFIELD 

1.0 

24.5 

25.5 

30.9 

T 

FORT    KENT 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

GARDINER 

27,5 

23.0 

12.0 

32.5 

11.0 

T 

106.0 

GILEAO 

16.0 

12.0 

4.0 

20.0 

18.5 

T 

70.5 

GREENVILLE 

T 

.9 

22.4 

24.4 

14.7 

29.9 

)0.1 

4.2 

126.6 

HIRAM    2    S 

18.8 

15.0 

8,1 

8.6 

HOULTON    FAA    AIRPORT 

18.0 

27.0 

15.0 

23.1 

- 

- 

HOULTON    1     NE 

19.5         1 

26.5 

16.5 

24,0 

13.5 

3.0 

103.0 

JACKMAN 

J0NES80R0 

11.0         j 

24.0 

10.0 

14.0 

_ 

r 

_ 

LEWISTON 

17.4         ' 

15.0 

6.2 

19.3 

5.2 

63.1 

LONG    FALLS    0AM 

17.0         1 

10.5 

12.5 

22.0 

20.0 

4.0 

86.0 

MACHIAS 

.3 

14.3 

24.2 

11.3 

15.9 

T 

_ 

MADISON 

.5 

13.5 

11.2 

9.9 

20.0 

6.3 

61.9 

MIDDLE    DAM 

><1LLIN0CKET 

18.7 

30.7 

17.7 

20.9 

11.5 

3.0 

102.5 

MILLINOCKET     FAS    AP 

3.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


CONTINUED 


Season  of  1960   -   1961 


NEW  ENGLAND 


Slation 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

MOOSEHEAD 

T 

T 

18.1 

26.0 

15.1 

22.0 

27.2 

4,0 

112.4 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

19.0 

17.0 

13.0 

15,1 

3.0 

2.0 

69.1 

PORTLAND 

- 

- 

- 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

23.1 

15.8 

10.7 

21,0 

9.8 

T 

90.4 

PRESOUE  ISLE 

1.0 

19. A 

25.9 

21.4 

32,0 

16.7 

4.3 

120.7 

RIPOGENUS  DAM 

.2 

22.0 

27.0 

12.0 

21,5 

- 

3.0 

_ 

ROCKLAND 

T 

16.1 

15.3 

4.5 

20,7 

3.2 

T 

59.8 

RUMFORD  3  SW 

.it 

13.7 

13.8 

8.5 

16,1 

14.1 

T 

66.6 

RUMFORD  POWER  PLANT 

,<t 

12.-2 

13.7 

6.6 

14,4 

10.8 

56.1 

SANFORD  2  NNW 

23.9 

19.0 

16.0 

25,0 

13.0 

96.9 

SOUTH  ANDOVER 

T 

18.5 

16.5 

9.0 

20.0 

15.6 

T 

79.6 

SOUA  PAN  DAM 

1.5 

20.5 

32.0 

28.0 

27.0 

21.5 

3.5 

134,0 

THE  FORKS 

T 

- 

21.4 

13.0 

21,6 

14.0 

2.0 

- 

UPPER  DAM 

- 

_ 

- 

- 

_ 

- 

- 

WATERVILLE  POMP  STA 

T 

18.7 

20.0 

8.0 

19,0 

- 

1.5 

- 

WEST  BUXTON  2  NNW 

18.5 

13.5 

7.0 

8.0 

T 

- 

WEST  ENFIELD 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

WOODLAND 

T 

- 

26.5 

16.0 

21,0 

2.5 

1.0 

- 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

18.5 

19.0 

12.5 

15,0 

5.5 

70,5 

AMHERST 

T 

18.1 

24.2 

12.1 

12.8 

- 

- 

ASHBURNHAM 

1.7 

.1 

22.9 

38.0 

16.0 

23,7 

19.5 

T 

121,9 

ASHLAND 

T 

16.0 

22.0 

14.0 

14,8 

3.8 

70,6 

ATHOL 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8ARRE  FALLS  DAM 

3.2 

17.1 

30.3 

10.6 

13,4 

8.7 

83,3 

BEDFORD 

19.8 

21.8 

14.0 

13,5 

1.0 

70,1 

BEECHWOOD 

.5 

- 

- 

- 

- 

- 

BELCHERTOWN 

1.0 

20.0 

32.5 

12.0 

18,0 

3.0 

86,5 

BIRCH  HILL  DAM 

3.0 

T 

26.0 

34.0 

17.0 

15,0 

9,5 

104.5 

BLUE  HILL  WB 

3.0 

T 

27.1 

21.1 

16.0 

17,4 

3,5 

88,1 

BOSTON  WB  AIRPORT 

T 

T 

16.9 

18.7 

14.9 

9,0 

2,0 

61,5 

BOYLSTON 

1A.5 

24.5 

16.5 

16,5 

6.0 

78,0 

BROCKTON 

1.0 

9.3 

12.1 

12.9 

- 

T 

- 

BUFFUMVILLE  DAM 

2.3 

T 

15.5 

26.9 

20.8 

12.8 

3.4 

81,7 

CHARLES  RIVER  VILLAGE 

1.0 

18.6 

20.9 

16.4 

12.2 

.7 

69,8 

CHATHAM  LTSTA 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

CHESTERFIELD 

T 

24.7 

36.0 

19.0 

22.3 

22.5 

T 

124,5 

CHESTNUT  HILL 

15.9 

21.2 

16.3 

12,2 

- 

- 

CLINTON 

T 

21.9 

23.3 

17.2 

15,6 

1.2 

79,2 

COHASSET 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

EAST  PEPPERELL 

32.0 

17.5 

18,2 

.4 

- 

EAST  WAREHAM 

12.0 

12.2 

15.4 

10,8 

T 

50,4 

EDGARTOWN 

- 

19.0 

- 

- 

- 

FALL  RIVER 

T 

T 

14.4 

15.4 

16.8 

9,2 

.2 

56,0 

FITCHBURG  2  S 

T 

T 

20.3 

38.0 

15.8 

17.4 

10.1 

101,6 

FRAMINGHAM 

T 

16.5 

16.5 

14.5 

11.6 

2,0 

61.1 

FRANKLIN 

1.5 

19.5 

22.5 

20.0 

13.0 

1.5 

78.0 

GARDNER 

1.0 

30.8 

35.3 

27.1 

24.7 

21,6 

T 

140.6 

GROTON 

21.0 

26.6 

19.0 

18,5 

6,0 

91.1 

HAROWICK 

3.0 

- 

- 

- 

- 

.5 

- 

HATCHVILLE 

- 

- 

- 

_ 

,5 

- 

HAVERHILL 

T 

22.5 

20.2 

16.7 

18,7 

2,9 

T 

81.0 

HEATH 

T 

.5 

21.3 

29.5 

13.8 

20,3 

21.5 

.5 

107.4 

HINGHAM 

.6 

18,0 

19.3 

18.7 

13.6 

2,6 

72.8 

HOLYOKE 

15.3 

27.2 

9.3 

15.5 

T 

67.3 

HOOSAC  TUNNEL 

T 

27.3 

26.2 

22.4 

20.0 

11,1 

T 

107,0 

HUBBARDSTON 

3.0 

- 

2.0 

13.0 

15,7 

- 

- 

HYANNIS  2  NNE 

- 

_ 

- 

- 

- 

IPSWICH 

21.0 

16.5 

19.0 

15,5 

5.3 

76,3 

KNIGHTVILLE  DAM 

T 

- 

- 

14,0 

18,0 

9.5 

- 

LAKE  COCHITUATE 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LAWRENCE 

T 

16.6 

18.5 

13.3 

14.7 

1,5 

64,6 

LOWELL 

T 

T 

16.8 

19.5 

- 

19,5 

3.0 

- 

MANSFIELD 

T 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

MIDDLEBORO 

T 

17.0 

20.5 

20.0 

9,5 

- 

- 

MIDDLETON 

21.4 

- 

15,6 

7,5 

T 

- 

MILFORD 

1.0 

15.3 

13.0 

15.5 

12,3 

1.0 

58,1 

MONTAGUE  CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

T 

T 

21.9 

21.9 

15,4 

2,8 

.1 

62,1 

NEW  BEDFORD 

8.5 

12.5 

14,5 

6,0 

T 

41,5 

NEWBURYPORT 

19.8 

- 

18,5 

16,5 

4.6 

- 

NEW  SALEM 

1.5 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

NORTHBRIDGE 

2.0 

17.6 

19.8 

22,8 

13,8 

1.0 

77,0 

NORWOOD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PELHAM 

21.2 

32.0 

11.5 

- 

- 

- 

PEMBROKE 

T 

15.5 

- 

13.5 

- 

- 

- 

PERU 

1.5 

.1 

19.5 

27.1 

17.7 

18,9 

2.2 

87,0 

PETERSHAM  3  N 

2.5 

19.5 

38.0 

17.0 

- 

9.0 

T 

- 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

T 

.2 

20.4 

20.4 

13.3 

14,3 

11.4 

.1 

80,1 

PLAINFIELD 

T 

20.1 

33.7 

20.6 

16.5 

- 

T 

PLYMOUTH 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

PROVINCETOWN  1  N 

- 

- 

10.0 

- 

- 

- 

OUABBIN  INTAKE                       1 

T 

18.7 

29.5 

11.5 

15.5 

3.5 

78,7 

READING 

T 

23.4 

17.1 

15.8 

16.5 

5.5 

78,3 

ROCHESTER 

15.0 

15.0 

13.8 

9.8 

.6 

54,2 

ROCKPORT  1  ESE 

20.0 

22.0 

19.0 

15.0 

3.0 

79,0 

SALEM  CG  AIR  STATION 

19.5 

22.0 

11,0 

7.5 

r 

60,0 

SANDWICH 

T 

- 

- 

8.0 

T 

- 

SEGREGANSET 

- 

- 

n.o 

16.0 

.■^ 

- 

SHELHURNE  FALLS 

T 

23.9 

29.2 

13.5 

17.5 

4.0 

88,1 

SOUTHBRIOGE  3  SW 

1.5 

22.0 

34.0 

17.5 

19.0 

4,5 

98.5 

SOUTH  EGREMONT 

16.8 

19.5 

9.0 

16.0 

- 

- 

SPOT  POND 

17.0 

19.7 

19.6 

10.5 

- 

- 

SPRINGFIELD  ARMORY 

T 

T 

19.0 

29.0 

11.0 

14.0 

T 

73,0 

See  Reference  Notes  Following  station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  o(  1960   -  1961 


NEW  ENGLAND 


Stalion 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

j    January 

1 
February 

1' 

March 

i 

April 

May 

June 

Total 

STERLING 

.4 

22.5 

29.9 

21.7 

16,6 

7.2 

98.3 

STOCHBRIOGE 

T 

T 

22.5 

29.0 

19.0 

16.0 

9.0 

I 

95.5 

TAUNTON 

T 

- 

1        13.0 

9.0 

11,0 

.1 

TULLf    DAM 

T 

T 

19.0 

33.8 

22.5 

17,0 

2.5 

1 

94.8 

TURNERS    FALLS 

20.1 

24.0 

16.0 

16.5 

1.0 

77.6 

MALPOLE 

2.3 

25.0 

20.1 

17.3 

17.5 

1.8 

84.0 

•  ARE 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

WARE      2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

XSSMINr.TON    ? 

.5 

.3 

22.2 

38.5 

20.5 

18.1 

16.4 

116,5 

WEST    CUMMlNGtON 

T 

T 

20.2 

28.8 

17.3 

20.0 

16.6 

.  3 

103.2 

XESTFIELO 

19.0 

28.5 

8.5 

16.8 

.5 

73.3 

■EST    MEDKAY 

1.5 

13.5 

13.0 

18.0 

12,0 

1.5 

59.5 

WESTON 

20.0 

10.0 

11.0 

9.0 

- 

WEST    PT15 

20.8 

- 

18.0 

16.0 

6.5 

_ 

WESTOVER    FIELD 

T 

19.7 

17,8 

12.9 

17.9 

2.5 

T 

70.8 

WINCHENDON 

2.0 

T 

22.8 

38.5 

21.5 

6.6                      T 

_ 

WORCESTER    W8    AIRPORT 

3.6 

T 

20.8 

32.4 

20.4 

17.6 

9.5 

104.3 

WORCESTER 

1.5 

T 

19.1 

25.6 

4.1 

17.6 

10.2       1 

78.1 

NEW    HAMPSHIRE 

BENTON 

.5 

2.5 

18.6 

14.9 

8.4 

16.8 

20.7 

T 

82.4 

BERLIN 

T 

T 

22,0 

21,7 

7.1 

18.0 

22.0 

T 

90.8 

BETHLEHEM 

21.0 

13.5 

5.0 

15.0 

14.5 

T 

69,0 

BLACKWATER    DAM 

22.5 

12.5 

10.9 

19.8 

6.0 

71.7 

BOW    GARVINS    FALLS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BRADFORD 

- 

25.4 

19.5 

12.5 

- 

19.7 

_ 

CAMPTON 

T 

T 

- 

9.0 

5.5 

14.1 

3.8 

_ 

CANNON    MOUNTAIN 

9.0 

3.9 

27.3 

26.0 

10.2 

30.7 

46.9 

_ 

_ 

CENTER    HARBOR 

- 

10.9 

5.7 

16.9 

7.8 

_ 

_ 

CLAREMONT 

T 

T 

21.6 

13.5 

9.5 

19.8 

13.0 

77.4 

COLEBROOK. 

T 

_ 

10.8 

7.8 

16.5 

5.2 

T 

_ 

CONCORD    WB    AIRPORT 

T 

T 

23.1 

11.4 

10.8 

14.7 

3.9 

63.9 

CONWAY    1     N 

T 

21.0 

12.0 

7.0 

17.0 

23.5 

.5 

81.0 

DIXVILLE    NOTCH 

1.0 

2.0 

10.0 

11.0 

5.0 

15.0 

23.0 

3.0 

70.0 

DUBLIN 

4.0 

- 

25.5 

22.0 

16.0 

22.3 

17.2 

- 

DURHAM 

19.6 

18.4 

14.6 

19.1 

8.6 

80.3 

EAST    DEERING 

T 

T 

23.7 

18.2 

15.7 

23.6 

21.0 

102.2 

ERROL 

- 

- 

- 

- 

_ 

FABYAN 

2.6 

1.5 

21.3 

19.7 

9.0 

19.9 

27.5 

1.0 

102.5 

FIRST    CONN    LAKE 

4.4 

37.6 

28.5 

13.9 

30.4 

26.5 

3.5 

144.8 

FITZWILLIAM 

4.5 

T 

26.0 

_ 

_ 

_ 

. 

FRANKLIN    1     NW 

21.3 

12.5 

11.0 

18.0 

4.0 

66.8 

FRANKLIN    FALLS    DAM 

23.0 

14.0 

10.0 

16.0 

2.0 

65.0 

GILMANTON 

15.2 

- 

8.6 

14.2 

5.8 

T 

GRAFTON 

1.0 

T 

21.9 

12.1 

13.0 

14.2 

16.0 

T 

78.2 

GREENVILLE 

_ 

34.5 

18.0 

_ 

15.0 

_ 

HANOVER 

T 

15.6 

14.7 

9.0 

16.9 

7.5 

65.7 

JEFFERSON 

.5 

.2 

13.1 

2.3 

15.5 

16.0 

2.0 

KEENE 

1.3 

T 

20.1 

17.1 

13.5 

12.8 

5.1 

69.9 

LAKEPORT 

T 

19.5 

11,5 

13.5 

21.4 

16.3 

T 

82.2 

LAKEPORT    2 

. 

24.8 

_ 

_ 

- 

13.0 

I 

_ 

LANCASTER 

3.0 

17.1 

- 

2.7 

9.7 

5.7 

_ 

LEBANON    FAA    AIRPORT 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

LINCOLN 

20.0 

7.5 

_ 

12.0 

_ 

_ 

MAC    DOWELL    DAM 

T 

T 

26.0 

21.5 

18.0 

23.8 

25.0 

T 

116.3 

MANCHESTER 

_ 

. 

19.8 

14.1 

19.5 

_ 

_ 

MARLOH 

2.0 

_ 

_ 

23.0 

22.0 

20.0 

_ 

MASSABESIC    LAKE 

_ 

- 

_ 

MILAN    7    N 

_ 

19.0 

15.0 

8.0 

IJ.O 

18.5 

_ 

MILFORD 

T 

T 

21.3 

36.0 

20.4 

21.2 

6.0 

104.9 

MONROE    5    NNE 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

MOUNT    SUNAPEE 

3.5 

24.3 

18.5 

14.7 

19.7 

23.6 

.5 

104.8 

MOUNT    WASHINGTON 

20.2 

21.2 

28.1 

23.9 

23.0 

24.1 

59.6 

6.5 

206.6 

NASHUA       2    NNW 

T 

33.6 

19.6 

16,9 

3.4 

NEWPORT 

2.0 

16.3 

16.1 

9.5 

20.5 

20.0 

T 

84.4 

NORTH    CHICHESTER 

. 

8.5 

16,5 

23.0 

_ 

_ 

_ 

_ 

NORTHWOOO 

19.5 

18.0 

7.0 

7.0 

T 

_ 

OTTER    BROOK    DAM 

2.0 

T 

21. i 

17,4 

13.7 

17.8 

9.2 

T 

81.2 

PETERBORO      2    S 

.5 

T 

30.0 

23.9 

24.5 

25.8 

24.7 

129.4 

PINKHAM    NOTCH 

T 

35.5 

20.5 

18.0 

19.5 

34.0 

4.0 

131.5 

PLYMOUTH 

T 

20.5 

10.0 

5.0 

12.0 

_ 

PORTSMOUTH 

19.1 

21.3 

17.0 

13.3 

4.7 

75.4 

SOUTH    DANBURY 

14.0 

15.0 

13.0 

10.0 

_ 

SOUTH    LYNDEBORO 

T 

24.0 

22.5 

19.0 

21.5 

13.0 

100.0 

SOUTH   WEARE    1    SE 

T 

28.0 

21.0 

16.0 

17.0 

11.0 

93.0 

SURRY    MOUNTAIN    DAM 

1.2 

22.4 

15.7 

15.2 

J4.0 

9.5 

78.0 

WALPOLE    2 

T 

21.5 

11.0 

15.5 

19.0 

6.5 

73.5 

WEBSTER    SUBSTATION 

_ 

_ 

_ 

WEST    HENNIKER 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WEST    LEBANON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WEST    RUMNEY 

T 

T 

26.0 

11.0 

7.5 

23.0 

11.0 

78,5 

WHITEFIELD 

T 

18.4 

13.3 

4.1 

6.9 

12.0 

T 

54,7 

WINDHAM 

T 

30.0 

14.5 

_ 

WOLFEBORO    FALLS 

T 

19.7 

13.4 

14.7 

20.0 

9.7 

I 

77.5 

WOODSTOCK 

T 

T 

22.0 

10.0 

7.5 

li.O 

3.5 

T 

54.0 

YORK    POND 

.5 

T 

20.7 

15.7 

20.5 

28.5 

32.0 

2.7 

120.6 

RHODE     I SLAND 

SLOCK     ISLAND    WB    AP 

7.0 

9.0 

16.9 

5.4 

T 

38.3 

GREENVILLE 

KINGSTON 

13.5 

16.2 

16.9 

7.5 

56.1 

NEWPORT 

- 

3.0 

_ 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT 

T 

T 

14.1 

17.4 

18.7 

12.2 

.3 

62.7 

WOONSOCKET 

18.5 

18.0 

11.5 

i.O 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CONTINUED                                                                                                                                                           Season  of  1960    -    1961 

NEW  ENGLAND 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

AprU 

May 

June 

Total 

VERMONT 

BELLOWS    FALLS 

T 

T 

21.9 

15.2 

16.8 

17.8 

1.0 

72.7 

BENNINGTON    2    NNW 

T 

T 

14.0 

17.5 

6.5 

12.5 

1.0 

T 

53.5 

BETHEL    •>    N 

T 

19.3 

15.0 

10.4 

22.6 

17.0 

T 

84.3 

BLOOMFIELD 

T 

1.5 

24.0 

16,8 

6.4 

18.2 

16.0 

T 

84.9 

BURLINGTON    MB    AIRPORT 

T 

.7 

9,1 

15.9 

2.4 

16.5 

7.0 

T 

51.6 

CANAAN 

2.3 

20.7 

15.5 

4.4 

19.5 

12.6 

.3 

75.3 

CAVENDISH 

T 

T 

17.9- 

13.0 

11.9 

21.2 

15.6 

.6 

60.3 

CHELSEA 

.3 

16.5 

12.3 

8.2 

17.5 

11.6 

66.4 

CHITTENDEN 

T 

T 

16.5 

18.5 

10.0 

18.5 

13.5 

T 

77.0 

CORNWALL 

13.1 

12.0 

- 

15.0 

- 

- 

DANVILLE 

- 

. 

- 

- 

- 

DORSET    1    S 

T 

T 

13.0 

12.0 

- 

12.0 

- 

- 

ENOSBURG    FALLS 

2.5 

12.0 

18.0 

5.0 

16.0 

- 

I 

- 

ESSEX    JUNCTION 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

OILMAN 

- 

5.0 

3.3 

- 

5.5 

- 

HUNTINGTON    CENTER 

- 

10.5 

15.0 

5.5 

18.5 

- 

- 

MANCHESTER    CENTER 

- 

15.0 

6.5 

_ 

- 

T 

- 

MAYS    MILL 

T 

T 

30.3 

33.0 

19.0 

19.7 

14.0 

T 

116.0 

MC     INDOE    FALLS 

.3 

11.2 

6.8 

5.2 

- 

5.5 

- 

MIDDLESEX 

15.9 

16.0 

4.5 

26.0 

11.6 

T 

74.0 

MONTPELIER     FAA    AP 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MOUNT    MANSFIELD 

16.0 

10.7 

33.0 

32.7 

- 

- 

- 

3.6 

- 

NEWFANE 

T 

21.5 

19.0 

13.0 

22.0 

9.0 

.5 

86.0 

NEWPORT 

Z.2 

17.2 

16.6 

5,2 

15.5 

16.8 

2.0 

75.5 

NORTH    DANVILLE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NORTHFIELO 

. 

. 

11.3 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

PERU 

22.0 

13.5 

7.0 

22.0 

19.0 

3.0 

86.6 

PLYMOUTH    UNION 

20.0 

18.7 

15.0 

28.0 

21.0 

3.0 

105.7 

READING    HILL 

T 

T 

- 

17.0 

- 

- 

17.0 

2.0 

- 

READSBORO    1    SSE 

26.2 

23.4 

24.3 

22.6 

17.0 

T 

113.5 

ROCHESTER 

T 

11.0 

16.5 

8.0 

15.0 

5.0 

65.5 

RUTLAND 

T 

11.0 

15.2 

7.5 

12.3 

3.5 

49.5 

SAINT    ALBANS    BAY 

T 

6.0 

- 

1.9 

6.6 

3.5 

- 

SAINT    JOHNSBURY 

.3 

11.9 

11.0 

4.6 

12.5 

6.5 

T 

46.8 

SALISBURY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SEARSBURG    MOUNTAIN 

1.0 

.5 

22.5 

26.3 

12.8 

16.7 

24.6 

2.5 

108.9 

SEARSBURG    STATION 

.3 

T 

29.0 

26.6 

17.8 

24.4 

30.6 

1.0 

129.9 

SOMERSET 

.3 

1.0 

30.0 

28.3 

22.3 

31.8 

27.6 

2.0 

143.5 

SOUTH    LONDONDERRY 

T 

16.0 

15.5 

12.0 

23.0 

19.6 

T 

86.0 

SOUTH    NEWBURY 

T 

- 

7.5 

- 

- 

- 

UNION    VILLAGE    DAM 

T 

17.5 

20.5 

13.0 

19.0 

4.0 

74.0 

VERNON 

26.6 

27.8 

20.0 

17.0 

1.5 

92.9 

WAITSFIELD     1     S 

1  .0 

27.0 

20.0 

9.0 

33.0 

34.4 

- 

- 

WARDSBORO 

T 

22.5 

23.0 

12.0 

26.0 

23.0 

3.0 

109.5 

WATERBURY    1     NNE 

T 

I 

- 

22.3 

- 

33.5 

19.0 

T 

- 

WEST    BURKE 

T 

. 

11.0 

- 

12.0 

- 

- 

WHITINGHAM    3    W 

T 

T 

28.2 

26.1 

- 

27.0 

32.8 

.5 

- 

WILDER 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WOODSTOCK    3    ENE 

T 

16.6 

12.5 

13,0 

19.5 

9.6 

71.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  138  - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1961 


SUUon 

Day  Ol  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  HB  AP 

MAX 
MIN 

71 

57 

87 
56 

77 
58 

75 
50 

79 
55 

83 
57 

69 
56 

71 
55 

78 
60 

87 
63 

71 
60 

74 
52 

93 
63 

83 
54 

68 
53 

71 
50 

78 
51 

83 
55 

60 
59 

76 
60 

57 
52 

71 
52 

79 

61 

72 

59 

74 
57 

74 
57 

71 
60 

76 

66 

61 
69 

69 
62 

75.9 
57.7 

BULLS  BRIDGE  DAM 

MAX 
MIN 

75 
51 

86 
58 

72 
51 

78 

41 

63 
46 

68 
58 

76 
54 

79 
49 

77 
63 

83 
61 

85 
59 

89 
55 

92 
62 

62 
52 

67 
45 

72 
39 

78 
42 

82 
46 

62 
49 

84 
53 

59 
56 

76 
52 

64 
62 

76 
53 

77 
49 

74 
50 

79 
68 

64 
54 

86 
54 

67 
69 

60.1 
63.4 

BURLINGTON 

MAX 

MIN 

COLCHESTER 

MAX 
MIN 

7* 
51 

85 
51 

82 
65 

77 
42 

79 
49 

82 

54 

76 
51 

71 
45 

75 
60 

76 
62 

77 
57 

65 
62 

90 
60 

87 
58 

58 
49 

70 
34 

75 
38 

76 
44 

61 
50 

78 
53 

71 
59 

69 

59 

79 
63 

73 
60 

73 
44 

73 

50 

72 
66 

61 

79 
62 

67 
60 

77.6 
63.0 

COVENTRY 

MAX 

MIN 

74 
45 

76 
53 

84 
56 

74 
36 

78 
42 

80 
50 

83 
45 

73 
43 

72 
60 

75 
65 

79 
52 

80 
62 

66 
59 

91 
59 

81 
48 

67 

30 

71 
33 

78 

40 

60 
42 

81 

60 

80 
53 

70 
6U 

77 
64 

81 
56 

73 
40 

74 
47 

73 
66 

77 
49 

80 
47 

63 
57 

77.6 
50.0 

CREAM  HILL 

MAX 

MIN 

71 
5* 

80 
60 

76 

59 

72 
46 

80 
54 

83 
57 

75 
52 

74 
51 

73 
60 

74 
53 

60 
58 

85 
62 

89 
55 

79 
54 

64 
44 

69 
42 

76 

46 

76 

54 

79 
65 

76 
65 

76 
57 

71 
57 

76 
59 

74 
58 

70 
52 

70 
49 

75 
55 

77 
55 

63 
56 

83 
63 

76.3 
65.1 

DANBURY 

MAX 

MIN 

7* 
57 

85 
61 

77 
61 

78 

43 

82 
55 

87 
56 

78 
54 

76 

50 

78 
64 

83 
55 

82 
59 

68 
64 

91 
54 

85 
58 

55 

50 

70 
41 

76 
43 

82 
49 

64 
55 

63 
59 

73 
50 

71 
60 

82 
66 

70 
52 

76 
49 

75 
64 

76 
68 

62 
54 

66 
55 

66 

64 

79.6 
56.1 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

76 
<>6 

85 
56 

82 
55 

77 
38 

84 
44 

86 

51 

81 
51 

60 
49 

76 
61 

82 
63 

85 
57 

67 
64 

90 
63 

85 
64 

66 
42 

71 
39 

79 
39 

80 
45 

62 
47 

64 
52 

79 
56 

73 
60 

62 
69 

81 
61 

76 
45 

7i 
60 

76 
64 

62 
50 

67 
57 

66 
58 

60.5 
52.2 

GROTON 

MAX 

MIN 

66 
5* 

84 
54 

79 

60 

74 
46 

79 
54 

79 
54 

67 
52 

65 

49 

74 
57 

60 
60 

72 
58 

74 
56 

69 
61 

76 
54 

70 
49 

68 

43 

75 
49 

76 
60 

76 
54 

76 
59 

7o 
59 

71 
60 

77 
61 

71 
56 

75 
52 

76 
56 

71 
56 

76 
66 

76 
57 

65 
64 

75.0 
55.3 

HARTFORD  8RAINAR0  FLD 

MAX 
MIN 

75 
65 

86 
61 

76 
54 

77 
43 

83 
53 

85 
56 

75 
53 

74 
52 

77 
63 

81 
62 

82 
59 

85 
65 

93 
56 

81 
54 

59 
45 

72 
42 

80 
45 

62 

49 

83 
56 

61 
59 

69 
52 

74 
62 

64 
64 

75 
66 

76 
51 

76 
53 

76 
59 

64 
66 

86 
58 

87 
65 

79.5 
65.0 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
56 

91 
60 

76 
55 

79 
46 

86 
55 

88 
59 

77 
55 

79 
53 

79 
56 

62 
53 

85 
60 

87 
67 

95 
57 

82 
55 

69 

45 

73 
39 

82 
46 

84 

61 

86 
64 

85 
69 

70 
62 

75 
54 

85 
63 

76 

50 

80 
53 

77 
63 

77 
59 

61 
51 

69 
58 

89 
65 

81.3 
56.6 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

75 
*5 

73 
51 

85 
59 

77 
39 

75 
44 

82 
50 

85 
47 

75 
46 

75 
55 

76 
55 

80 
56 

81 
63 

86 
50 

91 
61 

62 
49 

69 
33 

72 
37 

79 
43 

80 
45 

82 

64 

82 
57 

72 
51 

72 
63 

84 
51 

75 

44 

76 
62 

75 
53 

75 
53 

62 
61 

65 
65 

76.7 
51.8 

MIDDLETOWN  O  W 

MAX 
MIN 

74 
58 

79 
59 

85 
64 

72 
46 

78 
55 

79 
58 

82 
54 

72 
50 

75 
62 

79 
55 

62 
60 

80 
64 

87 
55 

91 
58 

62 
49 

65 

4U 

72 
47 

79 
51 

60 
59 

80 
56 

78 
62 

71 
51 

76 
63 

8o 
64 

75 
52 

74 
55 

74 
59 

76 
59 

79 
69 

66 
65 

78.1 
57.7 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
MIN 

74 
55 

87 
55 

84 
62 

77 
41 

81 
46 

84 
53 

75 
56 

73 
48 

80 
61 

82 
54 

79 
59 

82 
64 

94 
61 

84 
56 

69 
50 

72 

42 

61 
41 

81 
48 

63 
51 

61 
54 

70 
60 

71 
61 

61 
62 

74 
63 

75 
49 

77 
57 

74 
59 

79 
63 

65 
55 

68 
51 

79.2 
55.0 

NEW  HAVEN  NB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 
57 

84 
57 

75 
56 

75 
48 

75 
52 

77 
56 

69 
56 

70 
53 

75 
60 

63 
63 

75 
60 

75 
62 

64 
53 

81 
53 

67 
52 

58 
47 

72 
47 

76 
61 

79 
55 

79 
68 

67 
61 

71 
62 

eo 

61 

73 

60 

75 

61 

76 

58 

70 
62 

77 
67 

81 
58 

66 
64 

75.6 
56.7 

NORFOLK  2  SH 

MAX 
MIN 

69 
43 

71 
55 

79 
56 

68 
44 

69 

50 

80 
59 

80 
46 

73 
50 

76 
50 

72 
61 

73 
55 

79 
62 

64 
63 

85 
62 

75 
42 

61 
37 

65 

43 

72 
47 

72 

51 

76 
56 

79 
66 

65 
57 

66 
57 

77 
62 

68 

47 

70 
50 

68 
64 

73 
61 

76 
56 

62 
64 

73.5 
53.3 

NORKALK  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

78 
52 

73 
59 

88 
67 

76 
48 

77 
53 

80 
57 

84 
60 

70 
53 

74 
56 

78 
65 

84 
63 

77 
62 

78 
65 

94 
69 

86 
63 

69 
47 

71 
47 

79 
51 

61 
56 

82 
59 

61 
62 

68 
53 

72 

60 

62 
66 

72 
62 

76 
66 

76 
60 

70 
54 

79 
56 

66 
69 

76.0 
57.6 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

MAX 
MIN 

77 
52 

82 
56 

88 
64 

80 
46 

80 
53 

82 
58 

84 
55 

75 
51 

74 
58 

78 
64 

82 
61 

60 
64 

90 
52 

95 
67 

85 

57 

70 
41 

74 
44 

81 

60 

61 
64 

81 
60 

79 
60 

76 
61 

76 
65 

62 
62 

77 
51 

77 
64 

77 
61 

76 
55 

61 
67 

84 
66 

80.3 
67.0 

PUTNAM 

MAX 

MIN 

71 
49 

86 
57 

78 
58 

75 
39 

83 
48 

87 
53 

76 
52 

73 
46 

74 
60 

81 
64 

81 
56 

65 
54 

93 
50 

83 
55 

67 
50 

72 
34 

60 
39 

82 
44 

83 

47 

60 
54 

72 
61 

71 
51 

61 
52 

76 

69 

76 
47 

71 
51 

76 
51 

61 
54 

84 

66 

87 
60 

78.8 
63.0 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

73 

50 

82 
58 

79 
56 

73 
43 

60 
52 

83 
59 

77 
52 

72 
60 

75 
54 

61 
56 

84 
64 

67 
56 

61 
56 

63 

68 
38 

76 
42 

76 
47 

77 
62 

80 
57 

77 
57 

70 
59 

79 
67 

76 
59 

72 
47 

70 
50 

76 
54 

76 
52 

63 
58 

85 
51 

77.0 
54.1 

SHEPAUG  DAM 

MAX 

MIN 

73 
52 

79 
57 

S3 
58 

68 
43 

77 
49 

80 
53 

84 
54 

72 
49 

73 
62 

73 
55 

78 

57 

82 
64 

68 
52 

90 
64 

86 
41 

66 
39 

71 
41 

75 
45 

79 
49 

79 
53 

80 
56 

68 

60 

72 
56 

80 
51 

69 

42 

74 
49 

71 
67 

77 
60 

78 
63 

84 
60 

75.9 
53.8 

STORRS 

MAX 

MIN 

70 
58 

82 
55 

75 
56 

73 
45 

79 
50 

83 
55 

73 
50 

73 
47 

75 
62 

77 
66 

78 
57 

83 
61 

69 
58 

81 
50 

66 

47 

69 
41 

77 

45 

78 
49 

80 
50 

79 
55 

69 
57 

70 
59 

60 
62 

70 
56 

73 
48 

73 
62 

74 
57 

79 
54 

62 
53 

64 
62 

76.4 
54.2 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

MAX 
MIN 

55 

59 

61 

45 

41 

55 

54 

49 

62 

65 

56 

53 

54 

66 

51 

36 

40 

41 

50 

55 

60 

59 

60 

42 

47 

46 

62 

69 

49 

62 

53.6 

WESTBROOK 

MAX 
MIN 

74 
54 

84 
55 

81 
59 

75 
40 

80 
49 

62 
50 

75 
56 

66 
45 

75 
57 

81 
52 

78 
56 

75 
60 

90 
51 

83 
60 

70 
50 

74 
37 

76 
39 

80 
44 

76 
49 

77 
55 

75 
54 

70 
61 

79 
63 

75 
59 

76 

45 

75 
54 

73 
59 

76 
51 

60 
51 

86 
58 

77.4 
53.1 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

74 
52 

80 
58 

83 
58 

70 
44 

80 
50 

81 
53 

84 
53 

SO 
50 

75 
63 

72 
62 

82 
58 

79 
63 

89 
65 

90 
64 

81 
48 

66 
38 

76 
43 

85 
48 

65 
50 

60 
54 

81 
53 

71 
60 

80 
52 

80 
53 

74 
48 

74 
62 

73 
57 

60 
52 

62 
66 

64 
61 

79.1 
54.2 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 

40 

75 
49 

72 
53 

72 
49 

82 
52 

73 
44 

66 

40 

80 
43 

75 
57 

71 
55 

70 
52 

85 
51 

91 
57 

69 
45 

62 
42 

70 
45 

79 
46 

61 

50 

81 

53 

61 
55 

74 
54 

63 

66 

74 
53 

71 
56 

77 
53 

73 
53 

78 
56 

61 
51 

66 
55 

81 
62 

75. « 
51. C 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

71 
42 

64 
49 

72 
53 

71 
51 

77 
52 

73 

44 

66 
41 

73 
47 

74 
57 

67 
56 

69 
52 

60 
53 

90 
59 

72 
49 

54 
43 

71 
44 

00 
47 

6o 
53 

61 
54 

79 
56 

72 
56 

63 
58 

73 
58 

77 
58 

76 
57 

75 
56 

76 
57 

79 
55 

61 
59 

62 
50 

74.4 
52.- 

BELFAST 

MAX 

MIN 

73 
46 

76 
36 

75 
45 

74 
50 

62 
47 

75 
54 

75 
39 

70 
44 

73 
53 

69 
53 

58 
64 

75 
52 

88 
56 

79 

57 

57 
43 

74 
44 

79 
42 

SO 
46 

60 
47 

76 
66 

69 

62 

64 
56 

71 

55 

59 
57 

79 
55 

76 
56 

76 
56 

77 
52 

62 
64 

65 
60 

76.; 
50. ( 

BRIDGEWATER 

MAX 
MIN 

72 
34 

70 
55 

69 

51 

69 
38 

67 

43 

68 
52 

70 
32 

77 

41 

72 

51 

74 
48 

74 
44 

85 
43 

84 
61 

76 

50 

63 
31 

70 
31 

77 
36 

82 
46 

62 
46 

80 
56 

72 

54 

72 
56 

73 
57 

75 
69 

75 
51 

76 
51 

61 
46 

64 
59 

62 
66 

74.! 
47. ( 

8R1DGT0N  i  NNU 

MAX 
MIN 

73 
40 

81 
51 

78 
60 

72 
45 

63 
50 

61 
60 

71 
40 

80 
43 

74 
58 

73 
58 

71 
52 

86 
52 

90 
60 

86 
52 

66 

44 

72 
41 

81 
44 

61 
54 

8o 
60 

78 
64 

66 
66 

79 
60 

71 
59 

75 
63 

73 
51 

77 
52 

61 
53 

67 
56 

63 
70 

77.; 

53. C 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

70 
44 

80 
50 

76 

58 

73 
49 

76 

55 

78 
51 

63 
41 

55 
51 

58 
57 

66 
56 

55 
55 

73 
55 

85 
57 

72 
52 

55 
48 

69 

46 

75 
46 

77 
52 

78 
56 

73 
60 

70 
56 

64 
60 

73 

60 

65 

60 

75 
59 

76 
56 

74 
57 

77 
54 

77 
59 

64 
63 

72. t 
64.. 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
34 

59 
54 

67 
50 

63 
40 

63 
46 

65 

40 

66 
36 

64 
43 

75 
46 

71 
46 

71 
37 

64 
48 

77 
53 

50 
43 

62 
38 

69 
39 

76 
47 

60 
56 

81 
57 

72 
56 

75 
55 

66 
56 

75 
59 

74 
63 

74 
58 

66 
55 

77 
49 

62 

59 

72 
52 

71.4 
48. S 

CORINNA 

MAX 
MIN 

70 
38 

78 
48 

70 
51 

70 
42 

79 
45 

72 
55 

72 
33 

77 
43 

75 
55 

74 
55 

72 
45 

85 
52 

90 
51 

67 
53 

65 
36 

72 
35 

76 

41 

81 
45 

61 
63 

77 
68 

75 

61 

68 
56 

74 
57 

77 
66 

76 
65 

74 

53 

77 
52 

61 
47 

65 
58 

60 
63 

76. • 
49. f 

DAMARISCOTTA  MILLS 

MAX 

MIN 

72 
39 

72 
48 

77 
53 

70 
45 

82 
50 

78 
61 

72 
41 

73 
44 

71 
56 

70 
53 

58 

63 

77 
50 

87 
55 

80 
55 

66 
43 

7u 
42 

77 
45 

61 
49 

62 
51 

60 
57 

72 
51 

65 
67 

71 

55 

66 
56 

77 
56 

75 
63 

75 
5J 

61 
52 

62 
55 

62 
53 

76.1 
51.' 

EASTPORT 

MAX 
MIN 

71 
42 

52 

41 

75 
42 

69 

47 

56 

42 

56 

44 

63 
39 

61 
40 

70 
45 

53 

45 

65 
48 

69 

44 

56 

45 

59 

46 

63 

42 

66 

70 
41 

61 

43 

61 

66 

45 

63 
46 

59 
44 

63 

49 

62 

46 

75 
46 

7C 

46 

73 
53 

74 
49 

65 

45 

77 
49 

66. , 

44.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  X39  - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1961 


Station 

Day  Ol  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

68 

40 

62 

48 

67 
52 

67 

45 

77 
57 

67 
56 

77 
37 

74 
45 

72 
56 

68 
58 

67 
46 

81 
49 

86 
62 

79 
50 

60 

35 

67 

41 

74 
63 

78 
58 

81 
60 

76 
55 

72 
52 

66 

60 

73 
53 

76 
56 

72 
55 

70 
52 

74 
58 

77 

48 

83 
58 

77 
56 

72.9 

51.6 

FARMINGTON 

MAX 
MIN 

63 

34 

72 
47 

70 
49 

70 
45 

71 
48 

82 
54 

73 
34 

72 
38 

77 
53 

70 
68 

71 
47 

72 
50 

85 
60 

90 
59 

64 
40 

66 
34 

71 
38 

78 
45 

82 
46 

83 
54 

74 
56 

73 
57 

65 
46 

80 
61 

67 
50 

79 
53 

72 

50 

78 
46 

82 
56 

88 
67 

74.7 
49.3 

GARDINER 

MAX 
MIN 

74 
37 

76 

40 

74 
53 

72 
43 

82 
47 

76 

48 

68 
36 

73 
33 

75 
43 

73 
68 

71 
53 

83 
60 

91 
57 

81 
55 

65 
43 

73 
37 

79 

41 

61 
47 

81 
45 

60 
55 

75 
55 

68 

57 

74 
55 

69 
55 

70 
54 

74 

51 

79 
52 

81 
48 

64 
53 

84 
61 

76.2 
46.7 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

69 
33 

62 
46 

68 
45 

66 

44 

75 
45 

67 
38 

71 
31 

74 
36 

76 
51 

70 
52 

74 
41 

86 
46 

86 
67 

64 
38 

61 
34 

67 
34 

75 
38 

8u 
46 

81 
45 

76 
52 

70 
66 

63 
55 

77 

57 

70 
59 

74 
53 

71 
53 

76 

45 

81 
42 

87 
54 

73 
56 

73.0 
46.1 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

75 
38 

80 
51 

76 
52 

74 
40 

85 
45 

80 
52 

73 
37 

80 
46 

71 
60 

73 
59 

70 
52 

87 
56 

93 
69 

70 
46 

66 

43 

73 
37 

81 

81 
47 

46 

85 
57 

80 
55 

65 
57 

76 

60 

64 
69 

77 
52 

-74 
48 

76 
50 

63 
49 

90 
56 

85 
56 

77.6 
50.2 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 

40 

57 
52 

68 

45 

64 
43 

69 

50 

66 

43 

70 
34 

76 
45 

78 
53 

63 

51 

70 
35 

84 
52 

86 
62 

68 
39 

63 

34 

68 
36 

74 
49 

57 

83 
68 

72 
56 

74 
55 

66 

57 

73 
59 

78 
62 

75 
60 

70 
55 

76 
52 

82 
51 

85 
62 

76 
55 

73.1 
50.1 

HOULTON  1  NE 

MAX 
MIN 

75 
35 

61 
51 

68 
46 

67 
52 

69 

47 

67 
63 

69 
39 

64 
44 

76 
49 

71 
68 

70 
39 

83 
60 

85 
62 

72 

42 

63 

36 

67 
39 

63 
47 

83 
55 

82 
66 

74 
67 

76 
56 

66 
56 

73 
56 

74 
56 

76 
60 

71 
66 

74 
57 

82 
51 

84 
67 

77 
60 

73.4 
51.5 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

65 
40 

60 
48 

62 

48 

65 

43 

67 
51 

62 

48 

67 
32 

68 
37 

73 

45 

70 
55 

72 
40 

83 

45 

81 
62 

75 
54 

60 
34 

64 

34 

71 
38 

74 
65 

78 
46 

75 
56 

70 
56 

67 
57 

74 
57 

68 

60 

73 
52 

66 
55 

75 

53 

60 
45 

63 
52 

76 
62 

70. 0 
46.7 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

59 
38 

73 

43 

58 
41 

77 
48 

71 
45 

65 

47 

69 
36 

64 
41 

63 
47 

72 
46 

61 

47 

67 
48 

64 
47 

82 
61 

68 
42 

67 
38 

69 

42 

72 

45 

76 
47 

70 
47 

68 

47 

67 

51 

67 
51 

71 

50 

71 
50 

76 

50 

74 
50 

76 
60 

79 
49 

69 

50 

69.3 
46.1 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

73 
43 

80 
51 

71 
56 

70 
50 

84 
54 

72 
52 

68 
44 

72 
46 

70 
59 

72 
56 

67 
53 

82 
53 

90 
61 

68 
50 

62 
47 

72 
46 

78 
47 

8u 
52 

82 
54 

62 
60 

73 
69 

64 
58 

73 
60 

63 
58 

74 
57 

72 
55 

77 
57 

78 
54 

66 
57 

80 
64 

74.6 
53.8 

LONG  FALLS  0AM 

MAX 
MIN 

59 

35 

65 
49 

65 

50 

64 

45 

64 

45 

72 

47 

65 
31 

70 
32 

70 
40 

72 
54 

70 

41 

73 
46 

84 
50 

84 
51 

62 
35 

69 

35 

67 

41 

74 
63 

76 
48 

79 
49 

73 
56 

67 
55 

64 
56 

74 
57 

65 
52 

71 
53 

65 
62 

73 
45 

78 

48 

84 
57 

70.3 
46.5 

MADISON 

MAX 
MIN 

69 
36 

70 
49 

68 
49 

69 

47 

79 
47 

70 
55 

71 
33 

74 
38 

79 
56 

74 
68 

72 
48 

84 
51 

89 
60 

88 
69 

62 

41 

71 
32 

78 
35 

81 
46 

81 
47 

79 
54 

69 
55 

69 
59 

76 
59 

75 
60 

73 
54 

71 
53 

77 

50 

79 
49 

66 
56 

83 
65 

75.5 
50.1 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

57 
37 

71 
50 

61 
50 

69 
46 

67 
52 

73 
51 

67 
40 

70 
42 

77 
53 

75 
67 

66 

44 

72 

49 

85 
57 

88 
52 

64 
36 

62 
45 

69 
42 

77 
50 

81 
52 

81 
55 

69 
56 

72 
57 

63 

56 

76 
58 

78 
64 

75 
59 

74 
55 

78 
51 

84 
60 

66 
64 

72.5 
51.1 

MILLINOCKLET  FAA  AP 

MAX 

MIN 

72 
41 

59 

50 

70 
46 

67 
45 

72 
48 

70 
37 

75 
41 

77 
53 

66 
56 

70 
44 

86 

47 

89 
62 

66 
40 

63 
34 

69 
43 

76 
42 

80 
49 

60 
51 

72 
56 

75 
55 

63 
57 

75 
59 

76 

61 

75 
56 

73 
53 

76 
53 

82 
49 

85 
60 

78 
56 

73.6 
49.5 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
36 

60 
49 

71 
46 

69 
45 

79 
60 

73 

39 

68 
32 

74 
44 

76 

57 

64 
56 

70 
49 

81 
63 

88 
61 

68 
43 

63 
36 

71 
36 

79 
40 

79 
46 

81 
49 

77 
56 

73 
54 

63 
68 

73 
58 

74 
59 

77 
56 

75 
54 

76 
61 

79 
47 

62 
67 

80 
57 

73.6 
49.: 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

76 

50 

84 
50 

79 
62 

76 
52 

85 
58 

85 
55 

65 

48 

70 
54 

69 
58 

74 
66 

66 
55 

77 
55 

93 
55 

73 
53 

66 
52 

72 
50 

77 

61 

62 

56 

84 
61 

79 
60 

74 
60 

62 
56 

71 
66 

64 
57 

77 
56 

75 
58 

79 
56 

79 
57 

83 
60 

87 
68 

76.1 
56.1 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
38 

83 

50 

77 
55 

72 
42 

84 
51 

82 
52 

64 
35 

71 
46 

67 
55 

72 
66 

64 
53 

75 
53 

90 
54 

70 
50 

65 

45 

70 
42 

77 

40 

82 

49 

81 
50 

79 
56 

71 
57 

62 
57 

75 
59 

65 
66 

75 
55 

76 

60 

75 
61 

76 
47 

62 
52 

85 
67 

74.6 
50. « 

PRESQUE  ISLE 

MAX 
MIN 

72 
37 

68 
53 

67 
53 

66 

40 

65 

47 

66 

51 

68 
36 

69 

43 

74 
50 

72 
55 

70 
36 

82 

48 

81 
62 

74 
51 

62 

34 

66 
38 

74 
44 

80 
63 

79 
55 

78 
59 

74 
55 

71 
66 

75 
58 

74 
61 

72 
58 

70 
52 

75 
62 

60 
51 

84 
56 

81 
60 

73. C 
50./ 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

57 
36 

68 
44 

58 
44 

68 

42 

63 

44 

70 
46 

65 
33 

70 
40 

73 
47 

76 
61 

70 
39 

70 
40 

87 
52 

84 
46 

64 
37 

67 
37 

70 
43 

76 

50 

78 
53 

63 
55 

77 
55 

69 

55 

64 
56 

78 
58 

75 
54 

75 
52 

69 
49 

76 
49 

84 
55 

87 
60 

72.- 

47.1 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

71 
37 

72 
46 

75 
47 

71 
46 

75 
48 

77 
51 

66 

38 

67 

43 

70 
51 

66 

60 

65 
52 

74 
49 

86 
52 

73 
56 

65 
49 

71 
44 

74 
42 

79 

50 

79 
50 

73 
55 

68 
54 

59 
54 

70 
52 

60 
54 

75 
54 

76 
64 

74 
53 

76 

50 

77 
52 

84 
69 

72.. 
49. 

RUMFORO  3  SW 

MAX 
MIN 

70 
33 

74 
49 

69 
43 

68 

43 

80 
46 

71 
39 

72 
33 

77 
41 

73 
57 

70 
66 

72 
45 

85 
49 

87 
61 

64 
42 

62 
37 

70 
36 

76 

4U 

8u 
46 

80 
46 

75 
56 

72 

56 

64 
56 

78 
59 

64 
59 

74 

46 

69 

61 

76 
48 

80 

46 

86 
54 

78 
56 

73. 
47. 

RUMFORD  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

72 
34 

75 

50 

69 
65 

70 
46 

81 
49 

71 

48 

72 
34 

80 
41 

75 
54 

72 
59 

74 
46 

85 
50 

89 
60 

69 

49 

62 
39 

71 
38 

79 
39 

82 
46 

83 

48 

75 
55 

74 
57 

65 
55 

79 
59 

65 
69 

77 

60 

72 
51 

78 

50 

63 
47 

85 
55 

80 
66 

75. ( 
49. < 

SANFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

74 
35 

84 
47 

84 
65 

74 
39 

87 

43 

86 

54 

78 
32 

74 
39 

72 
56 

69 
56 

76 
49 

81 
50 

92 
54 

92 
62 

66 

40 

72 
33 

81 
39 

82 
45 

84 
43 

85 
55 

65 
53 

65 
57 

78 
53 

76 
55 

78 
45 

77 
47 

78 
49 

82 
46 

69 

50 

86 
63 

60. 
47. 

SOUA  PAN  DAM 

MAX 
MIN 

72 
29 

64 
50 

68 
52 

65 

34 

65 

43 

66 

53 

70 
29 

73 
37 

76 

48 

76 

47 

71 
41 

84 
43 

81 
57 

76 
49 

60 
28 

68 
29 

75 
39 

80 
46 

81 
47 

76 
57 

75 
57 

71 
56 

74 

58 

76 
58 

74 
56 

72 
52 

74 

45 

8C 
46 

64 
67 

60 
59 

73. 
47. 

WATERVILLE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

75 
38 

74 
50 

72 
64 

72 
46 

84 
44 

80 
55 

72 
36 

76 
42 

75 
57 

74 
52 

72 
52 

84 
52 

92 
61 

90 
65 

64 
42 

71 
4U 

78 
44 

82 
49 

82 
51 

81 
55 

80 
56 

72 

56 

76 
56 

75 
60 

77 
57 

75 
53 

78 
63 

81 

6C 

85 
52 

83 
63 

77. 
51. 

WEST  euxTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

79 
37 

82 
50 

76 
55 

72 
42 

84 

47 

82 
53 

68 
37 

75 

67 
59 

69 
67 

67 
53 

81 
52 

90 
58 

69 
48 

65 
42 

71 
37 

79 
47 

80 
48 

83 
49 

83 
54 

75 
66 

64 

58 

74 
59 

65 
58 

75 
51 

74 

49 

75 
52 

61 
45 

86 

53 

57 

75. 

50. 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

60 
42 

77 
48 

64 
49 

78 
49 

78 
47 

77 
50 

72 
40 

71 
45 

79 
51 

74 
54 

59 
50 

70 
56 

81 
65 

88 
66 

64 
41 

65 

6b 
42 

80 
45 

86 
51 

81 
52 

82 
61 

75 
56 

65 
56 

78 
66 

It 
56 

74 
57 

77 
55 

75 
56 

85 
56 

62 
58 

74. 

60. 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

70 
40 

67 
56 

77 
66 

70 
45 

72 

45 

82 

55 

77 
42 

73 
48 

80 
57 

70 
66 

74 
56 

85 
66 

88 
63 

89 
62 

68 

40 

61 
37 

68 

4U 

76 
44 

76 
51 

78 
53 

81 
56 

71 

6C 

71 

64 

8u 
64 

76   71 
45  bi 

69 
52 

74 
45 

80 
54 

66 
66 

75. 
53. 

AMHERST 

MAX 
MIN 

72 
57 

83 
62 

75 
49 

75 
43 

86 
54 

87 
56 

75 
50 

76 
56 

76 
64 

78 
60 

80 
58 

85 
67 

90 
66 

78 
61 

66 

42 

70 
38 

79 

43 

80 
47 

81 
62 

83 
69 

69 
61 

72 
61 

81 

63 

72 

60 

75 
51 

71 
63 

76 

54 

81 
51 

86 
55 

87 
63 

76. 
65. 

BARRE  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

70 
66 

80 
57 

80 
58 

71 
45 

81 
46 

82 
52 

80 
46 

75 
50 

74 
61 

74 
64 

79 
54 

84 
63 

88 
64 

88 
65 

62 
41 

68 
33 

75 
37 

76 

42 

76 
45 

8C 
62 

79 
57 

71 
59 

75 
63 

78 
6u 

72 
4; 

71 
45 

74 
60 

76 
45 

62 
61 

63 
61 

77. 
52.' 

BEDFORD 

MAX 

MIN 

72 
53 

86 

57 

85 
53 

75 
47 

85 
55 

87 
59 

77 
50 

78 
52 

76 
63 

73 
61 

79 
58 

85 
63 

93 
68 

90 
55 

67 
46 

72 

45 

81; 
45 

83 

51 

83 
62 

85 

6C 

83 

70 

8C 
63 

8o 
62 

79 
63 

76   76 
55   56 

76 

57 

65 

87 
54 

66 
66 

60. 
66. 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

72 
54 

81 
55 

80 
60 

72 
40 

83 
45 

S3 

47 

79 

44 

78 
52 

75 
61 

76 
64 

82 
66 

86 
66 

88 
62 

86 
62 

64 
40 

7u 
33 

78 
37 

79 
41 

7S 
46 

83 
63 

81 
56 

71 

6L 

81 
63 

81 
63 

79   73 
47   47 

79 
49 

82   86 
49   52 

85 
-61 

79. 
51. 

BLUE  HILL  wa 

MAX 

MIN 

70 
56 

84 
56 

76 

55 

76 
50 

84 
56 

86 
56 

66 

49 

74 
50 

71 
59 

76 
62 

75 
61 

81 
63 

91 
69 

76 
60 

65 

48 

7^; 
45 

79 

81 
57 

81   81 
56   56 

74 
59 

7l 
61 

7£ 
61. 

79 
59 

77   74   73 
64   56   60 

76 
57 

6S 
56 

65 

64 

77. 
56. 

BOSTON  wa  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 

86 
58 

80 
62 

78 
56 

86 
60 

89 
61 

62 
53 

78 
56 

70 
56 

79 
57 

73 
58 

75 
60 

95 
72 

79 
64 

67 
52 

71 
4S 

61. 
54 

84 
61 

61 

tit. 
6. 

77 
63 

73 
62 

7L 
5t 

81 
62 

60  77   71 

61  61   62 

7t 
6C 

87 
63 

90 
68 

78. 
69. 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

73 
50 

86 
54 

86 
59 

76 
51 

83 
53 

84 
65 

86 

51 

74 

4b 

76 
59 

62 

Ul 
59 

82 
64 

93 
62 

92 
55 

67 
52 

72 

42 

81 
46 

til 
5< 

81. 
55 

76 
59 

74 
6^ 

61 
64 

81 

6^ 

77   76   75 
51   56   59 

80  6; 

53   55 

67 
63 

80. > 
65. 

BUFFUMViLLE  DAM 

MAX 
MIN 

72 
45 

70 
56 

84 
59 

75 
42 

73 
46 

82 

52 

86 

75 
49 

76 
57 

76 
63 

78 
57 

81 
63 

86 
61 

92 
65 

83 
47 

65 
37 

71 

4J 

79 
•♦6 

60   82 
4b   5 

81 
59 

6l 

71 
6^ 

til 
61 

74   7S 
49   5- 

1 

73 
56 

74   79   85 
52   54   60 

77. 
63. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  140  - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENCLANO 
JUNE    1961 


Coatlnuvd 


Day  Oi  Month 


CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  HAREHAM 

EO&ARTOWN 

FALL  RIVER 

F1TCHBUR6  2  S 

FRAHINSHAH 

HAVERHILL 

H I NGHAH 

HOOSAC  TUNNEL 

HYANNIS  2  NNE 

MtlGHTvlLLE    0AM 

LAWRENCE 

LOWELL 

MIODLETON 

NANTUCKET    MB    AIRPORT 

NEW    BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SHELBURNE  FALLS 

SOUTH  EGREMONT 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STOCICBRIOGE 

TAUNTON 

TULLY  0AM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  CUMMINGTON 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 

WORCESTER  WB  AIRPORT 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


83   83 
9«  iB      6* 


70   72   82 
«9   60   61 


71   SO   80 
52   53 


6*   69 
♦  1   52 


73   85   78 


73   85 
»6   57 


76   79   82 
48   56   60 


7<>   86   8<> 
52   59   65 


71   79 
51   53 


72   68   82 
36   42   58 


73   85   78 
5*   52 


72   85   78 
it      60   58 


70   83 

50   57   64 


56   63   67 
51   51 


73   83 

48   58   44 


73   88 

53   54   60 


76   74 

50   52   55 


71   85   78 
52   60   56 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


73   86 
52   59 


74   85 
48   52 


71   85   80 
52   60   69 


74   78   84 
56   57   50 


82   79 
58   55 


75   85   84 
58   60   63 


82   73 
54   48 


75   87 

53   55   60 


77   84 
55   55 


75   75 
49   56 


50   55   53 


73   70 
51   54 


76   79 
52   57 


80   76   86 


78   76   87 
49   49   57 


79   86 
51   57 


71   72   83 


73   77 
53   55 


40   45   55 


76   86 
56   55 


78   86 
50   55 


74   82 
54   54 


67   62 
51   52 


75   75 
55   57 


71   79 
41   46 


74   84 
51   56 


74   76 

50   54 


75   85 
48   55 


80   75 
51   51 


70   80 
52   55 


75   84 
57   50 


75   58 
54   58 


59   73   84 


73   82 
39   48 


75   84 
52   55 


72   81 
36   44 


76   81 
48   53 


84   76   73 
56   54   62 


83   74   78 
50   55   62 


69   52   59 

61   50   55 


59   64   53 
55   50   53 


74   59   75 
51   52   59 


57   77   72 
51   50   61 


80   77   77 
44   49   57 


45   50   54 


74   78   71 
53   52   63 


72   81   72 


63   77   75 
47   51   60 


51   59   52 
50   49   55 


72   66   73 
55   54   50 


73   78   72 
47   53   60 


85   75   75 
51   50   59 


57   65   71 
49   52   57 


67   79   71 
47   52   60 


73   73   84 
37   54 


74   83   72 
55   54   48 


69   85   78 

50   55   57 


59   80   73 
49   52 


73   86   84 
52   57   54 


74   75 
41   44 


77   86 
48   47 


70   80   80 


77   84 
44   5  3 


75   74   81 
60   62   52 


52   51   61 


75   77   74 
58   57   59 


58   57   73 
57   59   57 


61   60   60 


75 

80 

76 

80 

62 

63 

62 

60 

76 

80 

75 

81 

60 

58 

54 

55 

80 

76 

77 

75 

70 

71 

46 

52 

68 

65 

50 

53 

72 

67 

50 

55 

75   84 

54   51 


72   81 
46   5  3 


55   70   76 
52   50   61 


47   52   55 


81   75   75 
52   54   65 


75   78   74 
44   50   59 


75   77   76 
49   48   60 


76   77   73 
48   54   64 


71   76   75 
51   47   51 


76   77   72 


75   76   75 
51   54   55 


74   76   73 


60   51   55 


57   59   54 


73   75   80 
62   54   50 


68  79   76 

69  69   60 


64   55   62 


78   74   84 
62   59   52 


80   75   87 
51   59   58 


75   76   80 
65   66   54 


62   69   68 
55   57   57 


61   61   60 

77   82   84 
56   54   65 


58   60   63 


66   78   74 
59   55   60 


78   75   83 
50   67   56 


62   55   60 


73   70   70 
50   50   54 


77   73   73 
54   56   55 


54   62   52 


71   79   83 
54   55   61 


56   56   53 


80   80   87 
55   62   64 


64   64   50 


79   61   81 
62   59   63 


69   78   83 
63   53   61 


61   56   64 


61   56   63 


52   63   63 


79   81   85 


50   59   55 


79   83   87 
63   69   66 


91   90   52 
68   50   52 


62   62   46 


60   62   60 


74   80   70 
58   60   61 


92   80   57 
65   54   61 


89   93   75 
58   69   44 


93   83   56 
65   53   51 


85   88   70 
51   62   40 


90   85   62 
51   50   50 


86   85   75 


95   81   56 


93   78   67 
58   53   49 


90   90   69 
61   54   41 


56   63   60 


92   78   58 
68   55   53 


88   72   53 
52   45   40 


93   93   60 
66   67   61 


88   84   64 
54   55   50 


92   76   55 
66   52   41 


76   93   80 
61   62   52 


91   80   62 
66   63   50 


92   85   55 
51   55   51 


92   75   63 


66   69   74 


61   54   42 


92   90   56 


89   75   62 
61   50   37 


93   86   57 
63   55   52 


90   80   57 
64   51   46 


67   60   52 
59   51   35 


93   86   67 
64   56   49 


92   92   67 


93   80   56 


89   77   63 


69   78   80 


67  71  79 

43  51  57 

71  73  77 
42  45  6U 

67  59  71 

51  50  56 

72  79  82 


42   48   52 


39   45   50 


62   74   75 


43   48   53 


40   46   54 


50   55   56 


44   54   56 


72   80   81 


57   69 

40   43 


66   72   60 
46   50   57 


46   53   58 


48   54   59 


64   76 
34   37 


li       79   63 


68   74   76 


60   70 
64   64 


74   79 
60   51 


68   60 
57   57 


75   76 
65   56 


71   70 
57   67 


80   76 
59   60 


47   50   64 


76   73 
58   59 


60   80 
45   52 


84   85 
6  3   50 


55  66 

56  55 


78   73 
57   64 


64   5  7   59 


83   78 
50   62 


79   60 
49   61 


47   50   55 


79   73   8U 
51   53   61 


76   78 
61   58 


65   75 
51   59 


62   81 
54   61 


73   65 
63   52 


79   78 
63   59 


74   76   77 


72 

62 

60 

52 

79 

77 

62 

61 

61 

81 

62 

51 

53   62 
76   69 


80   84 
54   65 


59   74   78 
52   62   59 


79 

81 

61 

51 

70 

79 

62 

60 

69 

71 

60 

58 

56 

76 

58 

68 

82 

82 

64 

62 

70 

8U 

62 

55 

82   83 
52   60 


55   57   58 


2S   26   27 


59   59   61 


83 

64 

82 

74 

83 

83 

58 

59 

62 

64 

52 

64 

76 

61 

68 

70 

60 

71 

46 

54 

64 

68 

57 

57 

61 

79 

77 

72 

62 

61 

56 

59 

5U 

53 

65 

6U 

82 

82 

65 

71 

7J 

82 

45 

53 

52 

59 

62 

63 

64 

85 

69 

75 

83 

73 

70   80   8' 


67   51 
82   81 


74   74 
58   61 


75   72 
55   56 


77   77   75 
55   60   60 


73   73 
59   51 


59  61  64 

75  77  75 

53  54  65 

82  80  76 

54  65  50 

79  76  78 

55  58  58 

81  78  73 

54  56  60 

72  74  70 

46  49  50 

77  76  75 

57  50  60 


74   75 
58   58 


76   75   74 
55   56   58 


68   59   58 


76   72 
62 


81  77  75 

67  51 

76  60  72 

52  60  60 

78  74  75 

52  58  57 


28   29  30   31 


78   84 
50   60 


7  5   78 
59   58 


77   76 
57   57 


76   81 
61   60 


78   83 
55   57 


64   90 
57   51 


64   57 
79   63 


8  2   89 
66   62 


57   69 
7  9   89 


67   69 
57   57 


76   78 
51   62 


77 

76 

58 

69 

75 

69 

69 

60 

75 

59 

51 

51 

78 

71 

64 

62 

73 

66 

49 

51 

71 

75 

48 

52 

76 

75 

59 

68 

58 

75 

46 

49 

75 

74 

69 

51 

76 

72 

46 

49 

73 

79 

49 

52 

74 

73 

54 

57 

67 

76 

44 

47 

76 

76 

57 

69 

71 

76 

55 

57 

74 

76 

54 

67 

6V 

72 

63 

58 

79   84   81 


7  6   76 
58   56 


71   77 
53   59 


7  6   75 

5  8   60 


50   54   68 


79   82 
47   61 


57  69  50 

79  85  82 

44  61  59 

79  82  87 

64  57  63 

60  63  88 

48  52  69 


52   56 
78   85 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
JUNE    1961 


Day  Of  Month 


25      26      27 


28      29      30      31 


WORCESTER 


NEW  HAMPSHIRE 
BENTON 


BLACIiWATER    DAM 

CAMP  TON 

COLEBROOK 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERINO 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  1  NW 


LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA   2  NNW 

NORIHWOOD 

PETERBORO   2  S 

PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WINDHAM 

WOLFEBORO  FALLS 

WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  W8  AP 

GREENVILLE 


72   84  Tt 
57   57   58 


7".   79 
50   52 


76   81   84 
64   61   65 


89   81   65 
69   54   45 


MAX 

73 

MIN 

39 

MAX 

60 

MIN 

36 

MAX 

64 

MIN 

45 

MAX 

57 

MIN 

38 

MAX 

69 

MIN 

35 

MAX 

73 

MIN 

46 

MAX 

65 

MIN 

36 

MAX 

71 

MIN 

39 

MAX 

69 

MIN 

43 

MAX 

70 

MIN 

32 

MAX 

54 

MIN 

32 

MAX 

72 

MIN 

42 

MAX 

73 

MIN 

36 

MAX 

74 

MIN 

46 

MAX 

72 

MIN 

46 

MAX 

72 

MIN 

46 

MAX 

73 

MIN 

33 

MAX 

72 

MIN 

45 

MAX 

70 

MIN 

34 

MAX 

67 

MIN 

46 

MAX 

46 

MIN 

32 

MAX 

73 

MIN 

48 

MAX 

72 

MIN 

42 

MAX 

73 

MIN 

51 

MAX 

66 

MIN 

46 

MAX 

62 

MIN 

38 

MAX 

73 

MIN 

41 

MAX 

70 

MIN 

32 

MAX 

72 

MIN 

45 

MAX 

75 

MIN 

41 

MAX 

72 

MIN 

37 

80   70 
54   54 


65   66 
55   55 


57   65   69 
51   52   54 


70   84   77 
53   54   59 


67   78   76 
41   40   53 


70   70   79 


74  72  85 
48  48  53 

72  72  73 

39  46  33 

66  76  67 

40  49  50 

75  86  84 
45  46  52 

72  72  83 
35  43  55 

73  85  85 


66   79   71 


74   86   83 


34   42   51 


73   82   74 
42   52   56 


76   85   86 
38   44   51 


80 

71 

73 

83 

55 

50 

48 

65 

76 

67 

67 

79 

60 

51 

39 

60 

76 

69 

73 

83 

41   55   41 


50   51   53 


67   79   77 
44   54   60 


29   38   31 


74   85   65 


73   83 
46   48 


71   82   82 
42   47   52 


63   76 

47   44 


50   51   50 


74   73   85 
40   42   60 


77   86   89 


75   86   79 
45   49   57 


40   46   53 


64   63   66 

50   52   53 


75   81   83 
46   53   57 


70 

76 

34 

49 

71 

74 

32 

44 

81 

76 

37   46   58 


70   72 
30   32 


74   73 
36   50 


75   73 
29   43 


77   73 
37   42 


72   72 
38   46 


70   79 
26   37 


77   78   72 
36   46   66 


75 

78 

71 

27 

41 

59 

76 

76 

73 

35 

49 

60 

76 

74 

70 

42 

51 

69 

76   76   68 
40   61   60 


71   75 
29   39 


75   76 
34   50 


66   73   77 
45   46   53 


70   74   67 
38   55   59 


33   40   43 


73 

79 

42 

49 

72 

72 

39 

44 

73   75   73 
38   51   60 


66   75   66 
36   46   64 


70   70 
33   32 


66   70   65 
41   45   56 


85 

75 

39 

51 

75 

79 

40 

45 

74 

80 

37 

48 

73 

82 

34 

42 

65   65   65 
54   49   56 


76 

63 

86 

61 

57 

49 

61 

60, 

49 

35 

70 

78 

90 

89 

69 

45 

55 

59 

62 

35 

76 

75 

67 

69 

61 

53 

66 

59 

60 

40 

77 

76 

89 

90 

59 

50 

59 

58 

56 

37 

75 

66 

85 

81 

64 

39 

53 

57 

50 

32 

75 

68 

93 

72 

66 

54 

59 

62 

49 

42 

73 

73 

86 

90 

61 

48 

51 

56 

59 

36 

70 

83 

91 

89 

67 

52 

54 

55 

56 

43 

73 

84 

86 

76 

65 

50 

57 

60 

50 

37 

74 

66 

84 

67 

68 

51 

68 

64 

40 

30 

71 

62 

61 

67 

36 

57 

48 

30 

77 

69 

92 

86 

63 

54 

59 

61 

52 

41 

76 

87 

68 

81 

61 

45 

56 

53 

50 

32 

80 

67 

89 

66 

63 

62 

66 

62 

46 

41 

84 

88 

92 

80 

67 

52 

65 

61 

62 

39 

73 

86 

90 

66 

62 

66 

59 

64 

47 

46 

76 

86 

86 

78 

59 

42 

60 

68 

51 

34 

60 

87 

89 

66 

60 

63 

66 

60 

41 

39 

76 

74 

67 

94 

73 

57 

54 

59 

58 

46 

72 

81 

84 

81 

57 

57 

69 

60 

50 

41 

63 

62 

57 

51 

30 

37 

60 

49 

27 

26 

76 

88 

90 

77 

66 

55 

66 

62 

61 

42 

71 

87 

91 

83 

64 

50 

52 

62 

52 

46 

76 

65 

90 

85 

60 

64 

63 

62 

60 

34 

66 

77 

79 

66 

64 

45 

54 

66 

46 

36 

69 

71 

83 

85 

59 

56 

59 

57 

58 

37 

68 

78 

92 

72 

66 

53 

52 

52 

50 

44 

78 

84 

88 

91 

67 

53 

63 

62 

63 

38 

76 

87 

93 

87 

62 

56 

54 

60 

54 

45 

74 

68 

91 

83 

67 

53 

58 

62 

52 

43 

83 

87 

67 

75 

63 

65 

49 

58 

51 

36 

65   67   72 
57   56   55 


63   56   62 


76   60   64 
56   53   51 


66   51   46 


44   50   50 


75   74 
42   45 


56   70   76 
34   40   46 


62   7U   76 
35   40   46 


73  61  82 

36  41  47 

64  70  62 

34  37  42 

72  80  60 

33  37  43 

68  77  77 

33  43 

70  75  79 

26  26  36 


77   82   81 


29   33   38 


72   80   79 
37   42   45 


82   82 

37   40 


69   78   76 
32   37   42 


33   40   44 


66   73   62 


65   73   74 
40   49   66 


51   64 
3  5   40 


72   80   61 
36   40   45 


70   80   81 


77   78 
38   45 


64   64   73 


33   37   40 


60   81   74 
52   53   57 


65   67   71 
48   52   56 


77   75 
51   64 


80   82 
48   63 


80   76 
46   61 


82   85 
48   55 


82   82 
42   58 


76   61 
46   62 


61   71 
41   55 


64   84 
47   55 


80   60 
36   45 


82   83 
47   5  7 


83   65 
46   52 


80   75 
44   55 


62   80 
45   56 


62   89 
64   55 


75   78 
55   59 


82   64 
49   64 


82   85 

50   51 


78   60 
47   48 


75   69 

46   60 


42   47   52 


80 

63 

64 

86 

39 

41 

54 

57 

70 

SO 

80 

62 

37 

41 

44 

51 

60 

82 

84 

83 

37 

42 

46 

47 

60 

82 

84 

84 

43 

47 

48 

57 

79 

76 

84 

76 

39 

44 

44 

46 

68   68   68 
58   56   59 


60   80   72 
55   57   57 


71   61   76 
60   61   61 


65   76 
56   56 


77   69 
59   62 


79   66 
60   61 


70   82 
57   58 


70   82 
60   64 


57   59   60 


69 

76 

75 

59 

56 

57 

67 

77 

69 

56 

62 

56 

67 

76 

70 

53 

48 

6U 

71 

67 

77 

55 

55 

67 

70   84   79 
59   63   63 


70   80   76 


72 

83 

74 

68 

68 

59 

72 

83 

74 

59 

60 

63 

69 

82 

74 

59 

63 

68 

69 

83 

74 

56 

54 

66 

70 

83 

73 

60 

59 

63 

78 

73 

78 

61 

62 

62 

67 

76 

72 

55 

57 

62 

63 

67 

53 

42   44   40 


73   61   74 
52   63   55 


70 

77 

67 

69 

68 

80 

65 

62 

53 

71 

64 

53 

72 

65 

55 

57 

63 

71 

57 

57 

72   73   61 


72   76   77 
51   62   58 


68   64 

58   60 


62   60   59 

71   80   79 
50   54   58 


68 

73 

52 

46 

75 

70 

54 

45 

75 

71 

49 

50 

73 

72 

47 

46 

71 

76 

54 

47 

76   74   79 
47   53   51 


76   73 
45   46 


78   74   76 
46   50   49 


70 

45   48 


62 

49   42 


74 

49   49 


75   68   77 
41   43   44 


69 

50 


48   47   47 


79   71   79 
52   64   53 


76  77  75 
54  54  54 

72  70  71 
50  52  52 

50  40 

33  36 

77  73  77 
48  51  49 

77  73  79 

52  51  52 

73  68  75 

44  39  45 

53  56  58 

45  46  47 

67  71  66 

44  46  47 

78  76  72 
50  64  61 

72  76  71 

47  47  48 

77  76  77 

48  52  60 

76  75  76 

50  55  53 

70  70  78 

49  50  46 


76   75   72 


81   85 
52   56 


79   84   82 
48   57   70 


78   82   90 
45   55   55 


77   83   87 
45   52   63 


44   57   64 


89   86 
54   55 


46   61   64 


44   64   63 


83   78 
49   67 


72   76   81 
45   60   61 


53 

53 

67 

64 

46 

60 

66 

82 

55 

66 

89 

86 

68 

74 

81 

62 

44 

45 

57 

75 

81 

49 

48 

49 

47   50   60 


6  5   88   82 
6  5   68   65 


78   85   89 
51   52   57 


76   82   82 
53   50   67 


56   56 
46   40 


82   88   65 
52   57   66 


60   84   82 
51   52   58 


45   50   54 


89   87 
56   50 


46  50  59 

63  86  87 

46  55  53 

63  90  66 

52  55  69 


70   71   59 
56   57   50 


Se«  Refereoce  Notes  Following  station  Index 
-  142  - 


ConHnucd 


DAILY  TEMPERATURES 


New  ENGLAND 
JUNE    1961 


SUUon 

Day  Ol  Month 

25 

/4 
49 

25 

74 

67 

27 

72 
61 

28 

/6 
63 

29 

/b 
56 

30   31 

66 
60 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

1 

KINGSTON 

MAX 
HIN 

70 
51 

84 

51 

81 
58 

75 
47 

78 
48 

79 
54 

76 
53 

66 

45 

75 
57 

78 
60 

76 
56 

76 
59 

90 
59 

85 
68 

64 
50 

58 
37 

76 
41 

79 

45 

75 

50 

72 
58 

73 
68 

69 
62 

77 
62 

77 
59 

76.9 
53.8 

NEHPORT 

MAX 

HIN 

63 
S3 

74 
51 

80 
56 

74 
52 

73 

54 

73 
54 

70 
64 

63 

51 

73 
57 

69 

59 

76 
57 

72 
58 

88 
62 

76 
56 

70 
51 

71 
50 

75 
53 

78 
64 

76 
57 

71 
58 

73 
69 

67 
61 

77 

60 

76 
58 

77 
57 

76 
59 

71 
62 

76 
68 

76 
68 

78 
62 

73.6 
55.4 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

69 
55 

87 
55 

78 
58 

75 
52 

82 
56 

85 
58 

69 
53 

72 
52 

74 
60 

79 
61 

76 
60 

75 
61 

93 
69 

82 

53 

67 
50 

70 
47 

75 
49 

81 
53 

82 
57 

80 
51 

75 

60 

71 
63 

78 

61 

8U 
50 

77 
55 

76 

50 

72 

61 

75 

58 

84 
69 

87 
66 

77.5 
57.5 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

73 
32 

65 
50 

82 
56 

74 
41 

74 
50 

85 
55 

81 

40 

74 
52 

69 
52 

71 
61 

82 
54 

82 
56 

91 
61 

93 
62 

66 

42 

62 
34 

75 
4U 

83 
43 

61 
45 

82 
51 

84 
68 

71 
59 

75 
60 

82 
51 

72 

48 

75 

50 

81 
49 

bl 
62 

81 
63 

90 
58 

77.9 
50.9 

BENNINGTON  2    NNU 

MAX 
HIN 

72 
43 

80 
58 

79 
56 

73 
38 

83 

47 

80 
55 

75 
39 

75 
54 

76 

54 

78 
63 

83 
64 

86 
60 

88 
61 

75 
50 

64 
36 

70 
34 

75 

40 

79 
42 

80 
45 

81 
55 

7b 
52 

73 
50 

83 
56 

75 
62 

76 

44 

58 
61 

78 
49 

83 
46 

88 
54 

84 
61 

78.0 
51.0 

BLOOMFIELO 

MAX 

MIN 

71 
33 

70 
47 

73 
52 

67 

37 

76 
45 

73 
52 

72 

31 

74 
36 

74 
56 

76 
43 

85 
42 

87 
56 

85 
50 

69 
35 

68 
35 

77 
37 

78 
42 

78 
48 

78 
57 

76 
66 

74 
57 

82 
65 

So 
49 

77 

44 

56 
52 

76 
43 

81 
44 

86 
52 

85 
64 

76.3 
46.6 

BURLINGTON  wa  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
♦  7 

75 
58 

68 
49 

70 
44 

81 
62 

71 

41 

71 
36 

74 
46 

74 
56 

77 
58 

72 
45 

86 
52 

88 
64 

66 
43 

61 
42 

73 
37 

8U 
47 

81 
46 

02 
69 

74 
65 

73 
55 

77 
58 

81 
64 

75 

60 

78 
47 

70 
54 

77 
62 

82 

50 

86 
66 

79 
64 

76.9 
61.0 

CAVENDISH 

MAX 

MIN 

71 
*5 

80 
53 

82 
58 

74 
38 

82 

48 

82 

50 

78 

46 

78 
46 

70 
60 

78 
60 

82 

50 

88 
60 

90 
56 

88 
51 

62 

35 

71 
31 

78 
37 

8U 
41 

82 
41 

83 
48 

80 
62 

72 
59 

82 

64 

8o 
61 

77 
40 

6b 
49 

79 
45 

82 
43 

88 
49 

85 
62 

79.1 
48.9 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

70 
26 

75 
47 

80 
48 

68 
37 

73 
42 

82 
50 

72 
31 

77 
37 

78 
60 

77 
60 

78 
48 

BO 
51 

90 
67 

89 
52 

59 
33 

54 
30 

73 
35 

80 

40 

79 
42 

81 
48 

75 
56 

75 
57 

70 
63 

84 
67 

76 
41 

79 

44 

67 

44 

6^1 
43 

84 
48 

90 
55 

76.8 
45.4 

CORNWALL 

MAX 

MIN 

7* 
50 

77 
57 

71 
55 

74 
46 

83 
48 

79 
56 

74 
37 

77 
67 

76 
67 

81 
64 

76 

52 

85 
58 

87 
66 

76 
51 

54 
38 

73 

40 

8U 
47 

80 
52 

82 
54 

78 
63 

72 
57 

78 
60 

81 
55 

80 
54 

77 
49 

70 
63 

79 
60 

81 
62 

87 
64 

81 
70 

77.7 
53.4 

DORSET  1  S 

MAX 

MIN 

59 

70 
50 

78 
50 

78 
31 

82 

53 

76 
56 

75 
36 

75 
55 

69 
59 

75 
61 

81 
54 

85 
69 

86 
59 

69 
49 

52 
35 

70 
32 

72 
38 

71 

4U 

79 
48 

80 
57 

75 
64 

74 
50 

82 
55 

72 
5b 

77 
42 

53 
54 

78 
47 

81 

46 

86 
58 

83 
63 

75.7 
60.2 

ENOSBURO  FALLS 

MAX 

MIN 

72 
45 

72 

48 

67 
51 

76 
43 

76 
57 

70 
49 

70 
33 

72 
42 

76 

55 

75 
52 

76 
<.2 

88 
52 

86 
62 

70 
51 

62 
38 

72 
35 

79 
55 

80 
52 

62 

53 

75 
59 

77 
53 

77 
51 

83 

51 

76 
51 

78 

43 

6b 

61 

77 

50 

83 
64 

89 
63 

86 
68 

75.3 
50.3 

MC  INOOE  FALLS 

MAX 
MIN 

63 

30 

72 
42 

76 
51 

68 

40 

71 
49 

83 
57 

69 

35 

74 
39 

78 
49 

75 
61 

76 

49 

79 
64 

87 
60 

88 
53 

68 
38 

61 
36 

71 
39 

78 
44 

79 
47 

81 
57 

75 
69 

75 
69 

71 
58 

80 
69 

71 
48 

75 
60 

69 
49 

77 

50 

81 
52 

89 
64 

75.0 
49.3 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

65 
32 

74 
46 

75 
52 

68 
42 

72 
51 

83 
68 

69 

34 

74 
40 

78 
61 

76 
61 

78 
49 

80 
56 

88 
60 

89 
54 

50 
40 

61 
36 

72 

40 

79 

44 

80 
47 

81 
65 

76 
53 

74 
60 

74 
57 

83 
58 

75 
46 

79 
62 

58 
48 

78 
48 

78 
48 

89 
52 

76.9 
48.9 

MONTPELIER  FAA  AP 

MAX 
MIN 

70 
43 

72 
55 

65 

48 

69 
46 

79 
65 

70 
43 

72 
36 

77 
52 

72 
58 

76 
63 

77 
50 

85 
60 

85 
61 

66 

41 

68 
40 

56 
37 

75 
44 

77 
47 

78 
54 

71 
59 

72 
5B 

70 
59 

80 
56 

73 
65 

75 
45 

55 

61 

75 

47 

bo 

48 

87 
51 

78 
54 

73.9 
51.9 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

59 
43 

56 

55 

56 
36 

64 
36 

63 

56 
36 

60 
47 

62 

47 

69 
63 

62 

34 

73 
66 

72 
56 

68 

34 

44 
33 

67 
34 

64 
45 

55 
47 

54 
46 

53 

55 
49 

67 

42 

57 

66 

60 

62 
49 

5b 

41 

51 
42 

57 

50 

72 
42 

72 
48 

62.0 
43.8 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

72 
47 

73 
54 

65 
46 

67 

51 

79 
50 

65 

38 

71 
34 

67 
46 

76 
56 

73 
52 

76 
41 

87 
53 

86 
59 

60 
40 

51 
37 

70 
37 

78 
49 

80 
54 

bO 
56 

71 
67 

73 
67 

73 
66 

83 
54 

75 
52 

75 
45 

55 
52 

76 
49 

62 
4b 

88 
62 

75 
65 

74.1 
49.6 

NORTH  DANVILLE 

MAX 

MIN 

69 
38 

75 
53 

65 

48 

68 
44 

78 
52 

66 

38 

69 
32 

73 
43 

76 
57 

73 
60 

76 

44 

85 
57 

84 
60 

64 
41 

66 
38 

68 
35 

74 
41 

76 
46 

77 

49 

73 
68 

72 
66 

69 
58 

79 
64 

72 
5b 

74 
44 

64 
49 

76 
45 

79 
46 

85 
54 

76 
60 

72.9 
48.5 

REAOSBORO  1  SSE 

MAX 

MIN 

69 
32 

68 
52 

79 
58 

69 
39 

72 

44 

81 
54 

81 
42 

78 
47 

76 
66 

71 
60 

68 
54 

80 
58 

85 
68 

88 
61 

70 
37 

51 
32 

70 
38 

77 
41 

77 
44 

78 
50 

80 
52 

66 

55 

72 
57 

80 
58 

71 
50 

73 
49 

55 

48 

77 

45 

80 
60 

86 
56 

74.9 
49.2 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

73 
53 

77 
57 

75 
57 

70 
46 

80 
59 

80 
60 

72 
38 

76 
52 

70 
58 

77 
63 

77 
54 

82 
67 

85 
62 

71 
51 

63 
38 

57 

37 

76 
43 

75 
48 

79 
60 

78 
64 

74 
59 

72 
50 

81 
65 

80 
65 

72 
46 

67 

54 

74 

50 

78 
49 

85 
59 

84 
71 

75.7 
53.9 

SAINT  ALBANS  BAY 

MAX 

MIN 

72 

53 

73 
51 

67 
52 

70 
50 

74 
56 

72 
54 

69 

43 

70 
54 

72 
56 

74 
62 

70 
46 

84 
56 

86 
66 

78 
63 

53 
46 

72 
45 

77 
65 

78 
59 

80 
61 

76 
51 

75 
55 

76 
51 

80 
6b 

7V 
64 

76 
54 

69 
68 

75 
67 

bl 
68 

84 
70 

75 
53 

74.8 
56.5 

SAINT  J0HNS8URY 

MAX 
MIN 

75 
31 

78 
54 

77 
53 

70 
43 

79 
54 

83 
54 

76 
39 

81 

43 

78 
68 

77 
63 

78 
46 

88 
58 

87 
63 

84 
53 

61 

37 

71 
35 

8u 
41 

60 
46 

82 

47 

80 
62 

77 
58 

71 
69 

85 
58 

84 
64 

78 
43 

75 
52 

78 
47 

83 

48 

89 
55 

89 
57 

79.1 
51.0 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

64 
37 

64 
52 

72 
55 

63 

39 

64 

48 

77 
53 

72 
36 

69 
45 

70 
57 

65 
59 

69 
62 

78 
60 

81 
68 

82 
69 

62 
33 

64 
3u 

52 
34 

70 
40 

70 
40 

73 
47 

76 
52 

65 
55 

65 
53 

75 
56 

65 

36 

59 
49 

50 
44 

69 

39 

76 

47 

69.0 
47.0 

VERNON 

MAX 
MIN 

74 
37 

72 

54 

84 
54 

72 
42 

73 
47 

87 

53 

85 
46 

70 
50 

71 
65 

69 

64 

77 
65 

80 
59 

84 
60 

90 
66 

62 
40 

63 
37 

74 
42 

80 
42 

81 
49 

80 
54 

82 

50 

57 
61 

76 
61 

81 
63 

70 
49 

74 
49 

71 
51 

78 
62 

82 
65 

89 
50 

75.6 
52.2 

WATERBURY  1  NNE 

MAX 
MIN 

65 

42 

72 
54 

75 
51 

66 
45 

73 
55 

80 
52 

66 

34 

72 
46 

79 
56 

75 
61 

76 
48 

76 
66 

86 
60 

85 
48 

59 
38 

66 
34 

71 
44 

77 
46 

78 
48 

78 
50 

72 
57 

70 
66 

73 
65 

8U 
63 

73 
45 

73 
52 

56 
46 

75 
45 

80 
50 

88 
64 

74.1 
50.4 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

60 
19 

62 
35 

76 
48 

65 
39 

61 
49 

81 
50 

66 
28 

73 
28 

76 
37 

76 
66 

74 
38 

78 
49 

89 
54 

87 
49 

69 
31 

58 
28 

72 
29 

78 
39 

79 
42 

81 
43 

72 
65 

78 
55 

71 
51 

84 
62 

74 
40 

78 
48 

67 
42 

78 

40 

81 
41 

88 
51 

74.4 
42.2 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

68 
36 

72 

50 

78 
56 

72 
39 

73 
46 

81 
52 

74 
34 

75 
46 

76 
53 

72 
59 

76 
62 

80 
59 

87 
60 

88 
54 

58 
37 

6U 
33 

7U 
39 

78 
42 

78 
43 

81 
52 

81 

56 

73 
69 

70 
57 

81 
58 

75 
42 

76 

60 

66 

47 

7b 

46 

82 

51 

88 
64 

75.5 
49.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

COVENTRY,  CONN. 

EVAP 

.14 

.14 

.24 

.06 

.22 

.27 

.29 

.09 

.10 

.14 

.08 

.17 

.12 

.34 

.21 

.17 

.20 

.21 

.26 

.24 

.29 

- 

.07 

.24 

.11 

.23 

.14 

.12 

.20 

.25 

B5.52 

ROCHESTER,  MASS. 

EVAP 
WIND 

.18 
28 

.05 
63 

.21 
67 

.16 
39 

.17 
36 

.28 
68 

.20 
55 

.20 
34 

.10 
46 

.06 
33 

.05 
50 

.11 
38 

.11 
25 

.24 
54 

.12 
35 

.14 
23 

.17 
24 

.21 
32 

.21 
43 

.24 
60 

.20 
76 

.18 
83 

.07 
49 

.12 
31 

.19 
36 

.18 
46 

.18 
29 

.06 
14 

.16 
25 

.19 
47 

4.74 
1289 

LAKEPORT  2,  N.  H. 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

j 

: 

- 

- 

- 

: 

: 

: 

- 

: 

_ 

: 

: 

\ 

\ 

'-_ 

.26 
20 
81 
59 

.27 
65 
80 
53 

.22 
30 
83 

55 

75 
77 
57 

25 
65 

56 

.30 
20 
82 
60 

.03 

5 

69 

50 

.24 
45 
77 
52 

.18 
40 

74 
52 

.18 

0 

85 

51 

.25 
10 

86 
55 

.27 
45 
87 
57 

; 

KINGSTON,  R.  I. 

EVAP 
WIND 

.12 
121 

.10 
94 

.07 
85 

.23 
110 

.32 

61 

.19 
133 

.27 
91 

.19 

57 

.05 
64 

.05 
500 

.07 
209 

.18 
524 

.23 
66 

.18 
85 

.03 
79 

.27 
42 

.19 

55 

.22 
63 

.23 

79 

.21 
120 

.17 
125 

.11 
126 

.19 
55 

.09 
63 

.20 
60 

.24 
81 

.06 
10 

.16 
51 

.17 
86 

.20 
80 

4.99 
3375 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  143  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of    1960  -  1951 


NEW  ENGLAND 


Long-term 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

means 
July- June 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  4P 

0 

0 

66 

303 

532 

1119 

1250 

915 

845 

552 

295 

15 

5694 

5896 

BULLS  BRIDGE  DAM 

15 

13 

101 

459 

707 

1325 

1509 

1030 

896 

611 

325 

43 

7035 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

20 

28 

174 

458 

657 

1225 

1352 

955 

915 

538 

353 

65 

5642 

COVENTRY 

52 

40 

208 

505 

704 

1313 

1480 

1049 

941 

535 

351 

82 

7370 

CREAM  HILL 

12 

11 

139 

442 

668 

1282 

1419 

1019 

959 

659 

352 

** 

7006 

DANBURY 

7 

6 

102 

416 

520 

1247 

1364 

963 

861 

594 

295 

26 

5603 

FALLS  VILLAGE 

19 

10 

119 

486 

741 

1336 

1516 

1059 

955 

634 

311 

*6 

7244 

GROTON 

6 

13 

112 

336 

593 

1158 

1325 

956 

685 

595 

348 

*2 

6*29 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

7 

9 

117 

426 

541 

1227 

1343 

983 

882 

501 

302 

27 

6566 

6139 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

4 

13 

130 

438 

653 

1306 

1487 

1046 

916 

589 

292 

20 

6896 

6068 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

25 

28 

166 

493 

699 

1336 

1486 

1094 

923 

520 

351 

61 

728* 

MIDOLETOWN  4  W 

0 

1 

66 

285 

1086 

1325 

954 

872 

567 

295 

28 

MOUNT  CARMEL 

4 

8 

131 

405 

622 

1217 

1318 

931 

847 

586 

285 

30 

638* 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

0 

5 

103 

350 

588 

1138 

1276 

932 

854 

567 

311 

31 

616* 

6025 

NORFOLK  2  SW 

56 

50 

212 

580 

775 

1414 

1547 

1164 

nil 

760 

430 

96 

8185 

NORWALK  GAS  PLANT 

0 

2 

92 

366 

685 

1194 

1281 

936 

82* 

644 

262 

25 

6121 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

1 

8 

80 

339 

553 

1148 

1270 

950 

816 

523 

268 

20 

5976 

PUTNAM 

15 

25 

165 

504 

712 

1318 

1517 

1108 

931 

535 

331 

52 

7313 

SALISBURY 

140 

478 

568 

1312 

1479 

1016 

9*8 

6*1 

317 

53 

SHEPAUG  DAM 

26 

19 

150 

472 

677 

1318 

1480 

1037 

930 

605 

323 

60 

7097 

STAMFORD  5  N 

5 

6 

110 

377 

611 

1205 

1352 

951 

828 

569 

288 

STORRS 

9 

27 

169 

448 

643 

1249 

1380 

977 

9*9 

552 

334 

*9 

6886 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

13 

13 

141 

395 

635 

1258 

1467 

1041 

900 

596 

WESTBROOK 

10 

12 

141 

394 

602 

1214 

13*5 

956 

869 

591 

334 

46 

551* 

WIGWAM  RESERVOIR 

13 

9 

111 

397 

640 

1245 

1420 

991 

890 

5  7* 

325 

33 

66*8 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

7 

24 

188 

557 

731 

1345 

1573 

1150 

1095 

599 

401 

83 

785* 

BANGOR  DOW  FIELD 

8 

20 

184 

578 

749 

1322 

1514 

1184 

1106 

722 

402 

78 

7967 

BAR  HARBOR 

14 

29 

184 

536 

548 

1183 

1458 

1114 

1042 

728 

41* 

BELFAST 

3 

ZZ 

187 

524 

701 

1241 

1528 

1154 

1043 

699 

392 

85 

7589 

BRIDGEWATER 

67 

95 

312 

710 

891 

1494 

1870 

1293 

8*9 

*82 

133 

BRIDGTON  1  NNW 

17 

13 

142 

5  54 

749 

1369 

1641 

1084 

1039 

677 

386 

59 

7629 

BRUNSWICK. 

3 

19 

185 

549 

717 

1295 

1536 

1110 

10  34 

558 

394 

70 

7570 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

71 

91 

292 

711 

929 

1497 

1897 

1462 

1356 

672 

5*0 

161 

9679 

10173 

CORINNA 

23 

45 

239 

620 

816 

1402 

1722 

1271 

1152 

756 

*13 

92 

8651 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

126 

160 

301 

714 

DAMARISCOTTA  MILLS 

8 

24 

174 

544 

707 

1275 

1519 

1115 

1019 

575 

396 

83 

75*0 

EAGLE  LAKE 

60 

86 

317 

EASTPORT 

84 

60 

2  36 

557 

710 

1180 

1487 

1169 

1113 

810 

6*6 

292 

82** 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

35 

63 

256 

637 

822 

1425 

1720 

1244 

1164 

758 

*31 

105 

8650 

FARMINGTON 

34 

54 

241 

645 

871 

1495 

1705 

1283 

1128 

732 

*19 

132 

8739 

FORT  KENT 

78 

104 

742 

1552 

GARDINER 

12 

27 

280 

567 

742 

1337 

1577 

1191 

1079 

706 

*16 

100 

8033 

GREENVILLE 

66 

78 

312 

723 

914 

1528 

1866 

1382 

1297 

872 

533 

173 

97** 

HIRAM  2  S 

17 

23 

190 

564 

758 

1431 

16*5 

1184 

1097 

700 

*03 

77 

8089 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

50 

78 

279 

699 

885 

1456 

1836 

1408 

1328 

865 

609 

135 

9527 

HOULTON  1  NE 

44 

65 

279 

677 

853 

1449 

1832 

1422 

1245 

832 

499 

118 

9326 

JACKMAN 

87 

95 

259 

673 

891 

1480 

1821 

1332 

1232 

850 

526 

157 

9*13 

JONESBORO 

30 

41 

222 

621 

734 

1274 

1579 

1263 

1130 

779 

502 

212 

6387 

LEWISTON 

7 

13 

171 

539 

742 

1327 

1573 

1163 

1071 

700 

365 

70 

7751 

LONG  FALLS  DAM 

105 

129 

312 

702 

873 

1550 

1816 

1391 

1316 

681 

583 

197 

9867 

MADISON 

28 

23 

192 

587 

794 

1422 

1670 

1206 

1106 

7  3* 

410 

107 

8279 

MILLINOCKET 

33 

57 

276 

700 

856 

1481 

1788 

1371 

1234 

799 

479 

121 

9207 

MILLINOCKET  FAA  AP 

36 

58 

287 

673 

849 

1457 

1774 

1334 

1231 

825 

463 

124 

9U1 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

19 

43 

265 

671 

826 

1418 

1781 

1340 

1240 

818 

456 

126 

9002 

PORTLAND 

1 

7 

145 

475 

635 

1237 

1412 

1046 

959 

612 

3*3 

42 

6913 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

16 

39 

211 

575 

723 

1317 

1531 

1140 

1075 

688 

*27 

96 

7837 

7681 

PRESOUF  ISLE 

59 

87 

277 

711 

921 

1486 

185* 

1440 

1333 

879 

521 

126 

9696 

RIPOGENUS  DAM 

61 

69 

253 

669 

876 

1481 

1837 

1*16 

1271 

861 

667 

176 

9528 

ROCKLAND 

12 

35 

212 

582 

728 

1254 

1*84 

1109 

1019 

597 

*35 

12* 

7591 

RUMFORD  3  SW 

61 

58 

243 

656 

843 

1483 

1705 

1222 

1146 

755 

*51 

1*3 

8765 

RUMFORD  POWER  PLANT 

30 

43 

214 

623 

809 

1421 

1629 

116* 

1104 

724 

*2* 

100 

6285 

SANFORD  2  NNW 

18 

15 

19* 

570 

777 

1376 

1542 

1132 

1029 

676 

376 

81 

778* 

SOUA  PAN  DAM 

88 

112 

310 

717 

928 

1518 

1898 

1476 

1300 

666 

5*6 

159 

9917 

WATERVILLE  PUMP  STA 

5 

15 

172 

538 

760 

1355 

1597 

1167 

1052 

585 

3*3 

68 

7768 

WEST  BUXTON  2  NNW 

16 

37 

221 

577 

753 

1370 

1614 

1181 

1108 

725 

*19 

85 

8115 

WOODLAND 

6 

19 

218 

590 

758 

1306 

1672 

1330 

1178 

742 

403 

97 

6328 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

50 

48 

185 

557 

760 

1437 

1560 

1155 

1002 

704 

395 

94 

7957 

AMHERST 

8 

17 

137 

455 

658 

1357 

1600 

1128 

965 

6*2 

352 

43 

7362 

8ARRE  FALLS  DAM 

57 

44 

188 

500 

713 

1308 

1472 

1050 

959 

670 

356 

75 

7*06 

BEDFORD 

1 

12 

140 

434 

627 

1214 

1350 

1006 

895 

58* 

287 

22 

6673 

BIRCH  HILL  DAM 

35 

30 

179 

522 

733 

1376 

1597 

1133 

971 

669 

311 

53 

7609 

BLUE  HILL  WB 

6 

22 

153 

415 

583 

1206 

13  36 

983 

924 

656 

338 

31 

6565 

BOSTON  WB  AIRPORT 

0 

S 

103 

335 

503 

1094 

1231 

928 

865 

587 

287 

22 

5960 

5791 

BROCKTON 

0 

12 

130 

404 

692 

1163 

1307 

955 

852 

579 

280 

27 

5312 

BUFFUMVILLF  DAM 

15 

26 

160 

482 

694 

1336 

1523 

1120 

968 

65* 

371 

63 

7402 

CHESTNUT  HILL 

0 

10 

U5 

383 

559 

1112 

1273 

95  5 

859 

576 

281 

20 

6152 

CLINTON 

6 

24 

162 

428 

611 

1214 

1408 

1092 

953 

533 

341 

26 

6907 

COHASSET 

16 

EAST  WAREHAM 

0 

10 

152 

418 

604 

1182 

1315 

1050 

923 

63* 

359 

50 

5707 

EDGARTOWN 

10 

32 

139 

421 

535 

1194 

1299 

1075 

951 

678 

379 

60 

589* 

FALL  RIVER 

0 

6 

103 

352 

645 

1119 

1241 

945 

862 

670 

292 

19 

6044 

FITCHBURG  2  S 

9 

14 

132 

442 

640 

1236 

1404 

1065 

938 

530 

330 

26 

5857 

FPAMIN^iHAM 

0 

17 

123 

434 

517 

1247 

1377 

1062 

906 

696 

299 

22 

6589 

HAVERHILL 

0 

4 

102 

390 

595 

1162 

1353 

987 

875 

659 

257 

13 

6327 

H INGHAM 

206 

451 

514 

1187 

1301 

1004 

887 

62* 

311 

29 

HOOSAC  TUNNEL 

47 

45 

194 

564 

775 

1447 

1605 

1189 

1027 

72* 

405 

97 

8120 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of    1960   -  1961 


NEW  ENGLAND 


Long-term 

Sldtion 

July 

August 

Seplembei 

Octobei 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

means 
July-June 

HVANNIS  2    NNE 

<> 

14 

125 

399 

579 

1138 

1202 

994 

868 

644 

336 

40 

6363 

KNIGHTVILLE  BAM 

»6 

43 

206 

5  56 

742 

1422 

1594 

1195 

1050 

738 

418 

98 

6108 

LAHE  COCHITUATE 

0 

16 

123 

LAXRENCE 

4 

6 

124 

420 

626 

1224 

1376 

1010 

901 

579 

298 

13 

5561 

LOKELL 

0 

6 

112 

405 

604 

1164 

1345 

995 

892 

592 

302 

19 

6456 

MIOOLETON 

2 

12 

144 

410 

600 

1160 

1380 

1031 

926 

599 

315 

31 

6610 

NANTUCHET  WB  AIRPORT 

7 

21 

106 

354 

521 

1022 

1154 

943 

876 

655 

439 

140 

6238 

6102 

NEK  8E0F0BD 

0 

2 

72 

278 

468 

1041 

1155 

870 

786 

528 

267 

15 

5484 

PITISFIELO  KB  AIRPORT 

51 

57 

190 

539 

723 

1374 

1540 

1101 

1040 

723 

393 

101 

7832 

7694 

PLYMOUTH 

1 

15 

122 

353 

531 

1091 

1188 

894 

860 

589 

285 

25 

5954 

PROVINCETOWN  1  N 

0 

U 

119 

363 

550 

1046 

1152 

943 

877 

628 

348 

40 

6077 

READING 

5 

31 

189 

489 

654 

1250 

1396 

1097 

940 

646 

347 

39 

7063 

ROCHESTER 

4 

23 

121 

445 

621 

1216 

1324 

1067 

908 

630 

347 

46 

6752 

ROCKPORT  1  ESE 

A 

17 

147 

431 

588 

1140 

1298 

990 

944 

655 

364 

67 

6645 

SALEM  CG  AIR  STATION 

2 

14 

139 

401 

555 

1090 

1255 

936 

896 

630 

314 

41 

6273 

SANDWICH 

0 

7 

92 

282 

470 

1020 

1136 

870 

819 

561 

267 

27 

5651 

SHELBURNE  FALLS 

35 

28 

179 

537 

766 

1416 

1564 

1172 

1025 

697 

401 

74 

7894 

SOOTH  EGREMONT 

33 

26 

149 

501 

694 

1316 

1522 

1065 

946 

677 

341 

74 

7344 

SPRINGFIELD  ARMORY 

2 

2 

353 

582 

1207 

1333 

915 

838 

531 

235 

15 

STOCKBRIOGE 

56 

48 

190 

553 

751 

1364 

1536 

1088 

1012 

701 

392 

101 

7792 

TAUNTON 

2 

U 

130 

415 

614 

1173 

1325 

100  3 

872 

580 

264 

26 

6436 

TULLY  DAM 

37 

45 

218 

566 

767 

1458 

1634 

1194 

1006 

696 

407 

77 

6106 

TURNERS  FALLS 

10 

15 

102 

453 

675 

1310 

1524 

1067 

926 

615 

331 

45 

7073 

WALPOLE 

13 

32 

178 

476 

653 

1253 

1390 

1021 

922 

645 

349 

49 

6981 

KEST  CUMMINGTON 

71 

55 

211 

593 

771 

1412 

1590 

1140 

1044 

748 

395 

109 

8139 

WEST  MEDWAY 

7 

21 

148 

432 

640 

1209 

1367 

1011 

890 

603 

3  34 

31 

6693 

WESTON 

9 

10 

140 

421 

629 

1209 

1327 

983 

849 

587 

306 

36 

6606 

WESTOVER  FIELD 

5 

14 

117 

441 

647 

1328 

1453 

1020 

904 

598 

312 

23 

6862 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

19 

31 

186 

495 

688 

1288 

1426 

1036 

985 

685 

353 

41 

7243 

6979 

WORCESTER 

6 

35 

164 

462 

646 

1223 

1402 

1021 

934 

640 

320 

31 

6884 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

70 

73 

225 

629 

791 

1439 

1651 

1202 

1113 

7  74 

435 

112 

8514 

BERLIN 

57 

57 

235 

642 

800 

1483 

1702 

1248 

1116 

7  54 

437 

130 

8661 

BETHLEHEM 

101 

112 

298 

660 

816 

1501 

1679 

1268 

1157 

798 

481 

BLACKWATER  DAM 

39 

41 

199 

565 

743 

1423 

1567 

1177 

1027 

692 

420 

95 

7986 

CAMPTON 

41 

45 

190 

596 

800 

1483 

1643 

1220 

1050 

693 

411 

119 

8291 

COLEBROOK 

44 

104 

227 

674 

812 

1501 

1797 

1286 

1199 

769 

417 

132 

6962 

CONCORD  WB  AIRPORT 

e 

22 

180 

560 

745 

1360 

1562 

1121 

1002 

665 

383 

54 

7662 

7612 

CONWAY  1  N 

37 

59 

206 

607 

812 

1449 

1616 

1210 

1095 

720 

412 

133 

8356 

DURHAM 

20 

34 

198 

522 

720 

1282 

1481 

1046 

976 

632 

359 

77 

7347 

EAST  DEERING 

47 

80 

264 

619 

787 

1402 

1569 

1156 

1072 

762 

450 

113 

8321 

FABYAN 

128 

112 

275 

693 

860 

156  3 

1800 

1323 

1202 

821 

491 

175 

9443 

FIRST  CONN  LAKE 

176 

204 

356 

799 

958 

1702 

1934 

1553 

1378 

854 

590 

233 

10737 

FRANKLIN  1  NW 

11 

14 

143 

529 

754 

1317 

1547 

1117 

995 

644 

341 

54 

7466 

GRAFTON 

76 

82 

239 

646 

853 

1501 

1674 

1216 

1098 

746 

435 

135 

8701 

HANOVER 

25 

28 

153 

576 

763 

1417 

1651 

1178 

1040 

697 

384 

76 

7988 

KEENE 

16 

19 

152 

514 

748 

1376 

1568 

1120 

966 

664 

369 

66 

7578 

LAKEPORT 

9 

19 

145 

524 

726 

1338 

1564 

1124 

1045 

679 

363 

56 

7592 

LANCASTER 

68 

82 

224 

648 

855 

1512 

1873 

1300 

1169 

761 

437 

126 

9055 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

43 

36 

189 

608 

791 

1484 

1696 

1218 

1076 

732 

435 

106 

8414 

MANCHESTER 

1340 

1537 

1179 

1000 

655 

375 

57 

MASSABESIC  LAKE 

20 

37 

186 

543 

720 

1333 

1550 

1113 

1026 

693 

373 

60 

7653 

MONROE  5  NNE 

73 

75 

MOUNT  SUNAPEE 

40 

66 

246 

582 

765 

1386 

1548 

1132 

1105 

777 

415 

77 

8141 

MOUNT  WASHINGTON 

578 

502 

614 

1158 

1325 

1880 

2089 

1552 

1630 

1334 

1033 

621 

14316 

NASHUA   2  NNW 

13 

35 

198 

520 

719 

1341 

1524 

1119 

993 

677 

370 

55 

7564 

NORTHWOOD 

U 

20 

186 

498 

708 

1284 

1449 

1054 

990 

667 

349 

54 

7270 

PETERBORO   2  S 

44 

50 

226 

569 

764 

1346 

1503 

nil 

1003 

704 

411 

92 

7823 

PINKHAM  NOTCH 

112 

119 

283 

682 

856 

1472 

1651 

1232 

1191 

8  54 

505 

167 

9144 

PLYMOUTH 

53 

56 

228 

620 

794 

1447 

1585 

1225 

1084 

788 

504 

189 

8573 

PORTSMOUTH 

8 

34 

214 

530 

710 

1314 

1519 

1110 

1013 

581 

363 

63 

7599 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

51 

42 

206 

587 

774 

1480 

1649 

1223 

1037 

714 

409 

102 

8274 

WEST  LEBANON 

37 

30 

178 

WINDHAM 

7 

27 

191 

502 

717 

1303 

1462 

1058 

944 

627 

354 

55 

7247 

WOLFEBORO  FALLS 

4 

19 

164 

525 

727 

1348 

1549 

1134 

1040 

677 

327 

48 

7562 

WOODSTOCK 

32 

50 

188 

601 

780 

1423 

1577 

1177 

1080 

711 

396 

99 

8114 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

2 

5 

79 

309 

504 

1021 

1182 

920 

880 

634 

415 

100 

6051 

5843 

GREENVILLE 

5 

20 

164 

440 

623 

1258 

1359 

989 

918 

633 

3  30 

36 

6775 

KINGSTON 

13 

17 

149 

424 

632 

1168 

1313 

990 

856 

599 

320 

54 

6535 

NEWPORT 

0 

2 

72 

305 

513 

1056 

1170 

911 

841 

564 

320 

35 

5769 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

0 

8 

117 

382 

573 

1159 

1274 

955 

864 

581 

302 

26 

6241 

6125 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

25 

22 

159 

553 

760 

1488 

1651 

1220 

1006 

694 

394 

84 

8056 

BENNINGTON  2  NNW 

38 

34 

155 

517 

717 

1344 

1576 

1101 

988 

679 

350 

78 

7577 

BLOOMFIELD 

69 

177 

660 

1464 

1761 

1250 

nil 

737 

413 

132 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

28 

55 

195 

600 

767 

1399 

1728 

1297 

1187 

788 

454 

91 

8589 

7865 

CAVENDISH 

50 

36 

186 

600 

785 

1432 

1640 

1204 

1050 

708 

360 

83 

8134 

CHELSEA 

92 

86 

267 

657 

843 

1587 

1785 

1322 

1152 

756 

481 

147 

9185 

CORNWALL 

18 

21 

120 

503 

688 

1331 

16  34 

1197 

1022 

652 

322 

49 

7557 

DORSET  1  S 

54 

45 

179 

544 

718 

1343 

1579 

1138 

1017 

693 

398 

104 

7812 

ENOSBURG  FALLS 

62 

56 

202 

618 

779 

1379 

1780 

1245 

1100 

708 

390 

96 

6415 

MC  INDOE  FALLS 

210 

624 

810 

1490 

1727 

1301 

1109 

716 

440 

130 

MIDDLESEX 

48 

58 

210 

619 

789 

1515 

1734 

1317 

1127 

7  36 

447 

116 

8718 

HONTPELIER  FAA  AP 

64 

75 

235 

656 

799 

1451 

1696 

1240 

1148 

793 

451 

107 

8725 

MOUNT  MANSFIELD 

303 

242 

437 

915 

1169 

172  1 

1884 

1411 

1102 

724 

352 

NEWPORT 

47 

74 

221 

648 

795 

1463 

1780 

1280 

1188 

769 

459 

120 

8844 

NORTH  DANVILLE 

108 

127 

301 

698 

844 

1519 

1743 

1292 

1241 

854 

5  30 

146 

9403 

NORTHFIELD 

68 

96 

211 

659 

805 

1735 

1324 

READSBORO  1  5SE 

66 

64 

226 

607 

779 

1452 

1610 

1202 

1072 

768 

416 

122 

8384 

RUTLAND 

44 

35 

163 

505 

583 

1275 

1540 

1115 

985 

635 

339 

75 

7394 

SAINT  ALBANS  BAY 

499 

692 

1301 

1752 

1227 

1113 

681 

326 

55 

SAINT  JOHNSBURY 

38 

36 

159 

581 

781 

1420 

1706 

1207 

1046 

685 

371 

74 

8104 

See  Reference  Notes  Following  Static 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  ol  1960   -  1961 


NEW   ENGLAND 


Long-term 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

means 
July-June 

SOMERSET 

176 

157 

313 

694 

S61 

1511 

1738 

1289 

1212 

893 

537 

220 

9601 

VERNON 

22 

19 

169 

524 

745 

1449 

1631 

1201 

960 

669 

371 

84 

7864 

WATERBURY  1 

NNE 

67 

79 

207 

614 

769 

1449 

1653 

1214 

1120 

756 

450 

116 

8494 

WEST  BURKE 

133 

140 

317 

718 

900 

1625 

1892 

1400 

1245 

795 

529 

216 

9910 

WILDER 

30 

33 

169 

WOODSTOCK  3 

ENE 

6'> 

56 

210 

614 

801 

,1144 

1750 

1311 

1101 

745 

436 

122 

8354 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JUNE  1961 


Station 

And 

Depth 

Time 

Day  oi  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

STORRS,  CONN. 

1-2  INCHES 

MAX 
UIN 

64 
58 

70 
60 

69 
64 

70 
60 

73 
61 

76 
64 

76 
64 

72 
64 

72 
67 

73 
68 

78 
67 

81 
70 

84 
72 

80 
70 

74 
66 

76 
62 

78 
64 

77 
66 

76 
66 

77 
67 

70 
68 

71 
67 

79 
69 

73 
70 

74 
65 

76 
66 

76 
68 

80 
68 

79 
68 

79 
70 

75.1 
66.0 

4  INCHES 

UAX 
HIN 

64 
59 

66 
61 

67 
64 

68 

61 

70 
62 

72 
64 

72 

65 

70 
65 

70 
67 

71 
68 

74 
67 

77 
70 

79 
72 

77 
72 

72 

67 

72 

64 

75 
66 

74 
67 

74 

67 

74 
68 

72 
69 

70 
68 

76 
69 

74 
70 

72 

67 

73 
68 

74 
69 

76 
69 

76 
70 

76 
72 

72.6 
66.9 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

58 
56 

61 
58 

62 
60 

62 
60 

63 
60 

64 
62 

64 
62 

64 
62 

64 
64 

65 
64 

66 
64 

69 
66 

71 
69 

71 
70 

70 
66 

68 
64 

68 
65 

68 
66 

68 
66 

68 
66 

68 
66 

66 
65 

68 
66 

68 
68 

68 
66 

67 
66 

68 
66 

68 
67 

70 
68 

70 
69 

66.5 
64.6 

KINGSTON,  R.  I. 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

62 

55 

62 
55 

63 
58 

64 
57 

64 
57 

64 
57 

65 
59 

64 
58 

64 
59 

64 
61 

67 
61 

69 
63 

74 
64 

72 
66 

69 
62 

67 
59 

68 
58 

69 
60 

69 
62 

69 
62 

69 
64 

67 
63 

71 
64 

72 
66 

70 
62 

71 
64 

71 
66 

71 
64 

72 
66 

73 
66 

67.9 
61.3 

8  INCHES 

MAX 
HIN 

57 
54 

57 
55 

59 
58 

59 
57 

60 
57 

60 
57 

61 
59 

61 
59 

61 
59 

61 
60 

63 
60 

64 
62 

67 
63 

67 
66 

66 
64 

64 
61 

64 
60 

65 
61 

65 
63 

64 
63 

65 
64 

65 
63 

65 
64 

66 
65 

66 
64 

66 
64 

67 
66 

67 
65 

67 
66 

69 
66 

63.6 
61.5 

12  INCHES 

5  PH 

55 

55 

57 

57 

57 

58 

59 

59 

59 

60 

60 

62 

63 

64 

63 

62 

62 

62 

63 

65 

63 

64 

64 

65 

64 

65 

65 

65 

66 

66 

61.7 

24  INCHES 

5  PH 

54 

54 

55 

55 

55 

56 

56 

58 

57 

58 

58 

59 

60 

60 

61 

60 

61 

61 

60 

61 

61 

61 

61 

62 

63 

62 

62 

63 

63 

64 

59.4 

Storrs,  Conn 


-  Slope  of  Ground:   Downhill  less  than  3  percent  to  the  northeast.   Soil  Type: 
Instrumentation:   3  Level  Bristol  Temperature  Recorder, 


Woodbridge  loam.   Ground  Cover:   Grass  sod. 


Kingston,  R.  I.  -  Slope  of  Ground:   Level.   Soil  Type:   Brldgehamptoo  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass,  clipped  to  2  Inches. 
Instrumentation:   4  and  8  Inch  Depth  -  Thermocouple  with  Bendlx-Friez  Recorder.   12  and  24  Inch  Depth  -  Standard  Soil 

Thermometers. 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 


Wind         speed 
m.  p.  h. 


humidity   averages 
peicent 


Number  of  days  with  precipitation 


o  B  £ 


II  _a    I 


.   o  V       wo 

a    J    (3J 


"T" 


8-1 


=  3  J 

g  S  S 
«   o  a 


BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.  I. 
BLUE  HILL  WB,  MASS. 
BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS. 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 
BURLINGTON  WB  AIRPORT,  CONN. 
CARIBOU  WB  AIRPORT,  ME. 
CONCORD  WB  AIRPORT,  N.  H. 
HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 
MOUNT  WASHINGTON,  N.  H. 
NANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 
PORTLAND  WB  AIRPORT,  HE. 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 
WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 
%   Peak  Gust 


WSW 
SSW 
SSE 


14.3 

40 

SSW 

11.4 

30 

NN* 

9.6 

29 

SW 

7.3 

26 

N 

10.6 

32++ 

NW 

5.2 

28 

NW 

7.9 

24 

SW 

28.2 

76% 

W 

11.8 

33 

SW 

7.0 

29 

SW 

8.8 

31 

SW 

10.9 

32 

SSW 

7.7 

21 

WSW 

21 

6+ 


13 

81 

5 

77 

13+ 

90 

10 

92 

81 
81 


82 
81 
78 
77 
74 
89 
87 
82 


I   56   I 
I   56 


51 

57 

6 

84 

87 

1 

78 

87 

3 

3 

4 

3 

6 

1 

6 

6 

3 

!   8 

* 

IS 
12 
15 
13 
13 
17 
15 


6.3 
6.2 
6.7 
7.2 
5.8 
6.7 
7.7 
6.8 
6.3 

6.1 
6.0 
6.8 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
DELAYED  DATA 


Tem 

pe,a..,e 

Pfecipitarion 

s,  1 

u 

°    1 

Vi 

1 

III 

Hi 

J 

1 

j 

1 

1 
1 

No  ol  D»« 

1 

1 

• 

Sno 

W,  SlMt 

No,  of  Din 

Staion 

Ma, 

W.n 

1 

• 

s 

5 
9 

• 
1 

o 

o 

1 

ll 

hi 

_J 

hi 

s 
! 
1 

MAINE 

JANUARY    1960 

WOODLAND 

28.5 

6.5 

17.5 

.2 

47 

4 

-13 

31 

1467 

0 

21 

31 

12 

4.48 

1.11 

1.58 

3 

32.0 

8 

3 

2 

MAY    1961 

HOULTON    1    NE 

60.5 

37.5 

«9.0 

-   3.5 

87 

14 

26 

IB 

499 

0 

0 

9 

0 

7.05 

4.10 

2.60 

27 

3.0 

6 

3+ 

9 

3 

3 

NEW  HAMPSHIRE 

FEBRUARY    1961 

BETHLEHEM 

31.8 

7.2 

19.5 

1.0 

56 

20 

-22 

2 

1268 

0 

13 

28 

9 

2.01 

.52 

.81 

24 

5.0 

3 

2 

0 

MARCH    1961 

BETHLEHEM 

37.6 

17.1 

27.4 

-      .5 

62 

29 

-   4 

18 

1157 

0 

8 

30 

4 

1.70 

-       .57 

.50 

29 

15.0 

6 

1 

0 

APRIL    1961 

LANCASTER 

A9.0 

29.9 

39.5 

67 

21 

18 

20 

761 

0 

0 

22 

0 

2.31 

.63 

23 

5.7 

2 

11+ 

1 

0 

MAY    1961 

BETHLEHEM 

60.1 

39. A 

49.8 

-   4.3 

86 

16 

27 

5 

481 

0 

0 

8 

0 

2.60 

-      .82 

.89 

27 

T 

0 

8 

1 

0 

VERMONT 

DECEMBER    1960 

NORTHFIELD 

-26 

28 

MARCH    1961 

ENOSBURG    FALLS 

41.7 

16.8 

29.3 

71 

28 

-10 

18 

1100 

0 

4 

30 

5 

2.71 

1.24 

9 

18.0 

10 

11+ 

6 

1 

1 

See  Reieience   Notes   Following   Station   Inde 
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DAILY  PRECIPITATION 


station 

Day  of  month 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t2 

CONNECTICUT 



FEBRUARY   1961 

LAKE   KONOaOC 

.56 

.51 

.34 

.10 

.03 

.46 

.46 

.14 

1.08 

3.68 

MAINE 

JANUARY    1960 

WOODLAND 

T 

1.58 

T 

T 

.17 

.40 

.17 

T 

.10 

1.22 

T 

.19 

T 

.07 

.58 

T 

4.48 

UAY   1961 

HOULTON   1   NE 

.OS 

1.10 

.10 

.30 

T 

.45 

.05 

.05 

.35 

2.60 

1.65 

.25 

.10 

7.05 

MASSACHUSETTS 

DECEMBER   1960 

MANSFIELD 

.50 

.40 

.18 

1.35 

.05 

.07 

1.12 

.01 

.53 

4.21 

JANUARY    1961 

WEST  OTIS 

.12 

.52 

T 

- 

- 

. 

.96 

.10 

- 

MARCH   1961 

MANSFIELD 

T 

.26 

.12 

.07 

.41 

1.20 

.07 

T 

.15 

.80 

T 

.05 

.35 

.27 

.03 

T 

.38 

4.16 

WINCHENDON 

T 

.25 

.11 

.04 

.36 

T 

- 

- 

.58 

.26 

.01 

T 

T 

- 

- 

.27 

- 

APRIL   1961 

HARDWICK 

.22 

.70 

.01 

.01 

.14 

.34 

.26 

.20 

.01 

T 

.80 

T 

.02 

.38 

.05 

.20 

.07 

.11 

.40 

3.92 

MANSFIELD 

.36 

.53 

.01 

T 

.14 

.75 

T 

.11 

.97 

.01 

.04 

1.39 

.01 

T 

T 

.13 

.13 

.23 

.01 

.11 

.27 

5.20 

WEST   OTIS 

.08 

.08 

.05 

.21 

T 

.23 

.48 

.36 

.27 

.70 

.25 

.41 

.40 

.20 

.66 

.05 

4.43 

MAY    1961 

MANSFIELD 

.01 

.19 

.21 

.23 

.03 

.13 

T 

T 

.19 

T 

.27 

.37 

1.95      .91 

.04 

4.53 

NEW  HAMPSHIRE 

FEBRUARY    1961 

BETELEHEH 

T 

.09 

T 

.04 

.03 

.10 

.05 

.81 

.02 

.80 

.07 

1    2.01 

MARCH   1961 

1 

BETHLEHEM 

.08 

.10 

T 

.27 

.26 

.21 

.02 

T 

.09 

.10 

.02 

.03 

.50 

.02 

1,70 

APRIL   1961 

LANCASTER 

.04 

.37 

.11 

T 

T 

T 

.07 

T 

.03 

.33 

.03 

.03 

• 

.24 

.03 

.63 

• 

■"! 

T 

T 

2.31 

MAY   1961 

' 

BETHLEHEM 

T 

.13 

.04 

T 

.12 

.01 

.47 

.01 

.16 

.04 

.41 

.03 

.02 

.02 

.89      .11 

T 

.14 

2.60 

VERMONT 

DECEMBER   1960 

NORTHFIELD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

! 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MARCH   1961 

ENOSBURG   FALLS 

.38 

.29 

1.24 

.09 

.24 

.27 

T 

■' 

.20                  2.71 

I 


\ 


«  iollowiug  Slaiiou  Index. 
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I 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DELAYED  DATA 


MAINE 
JANUARY  1960 
WOODLAND 

MAY  1961 
HOULTON  1  NE 

NEW  HAMPSHIRE 
FEBRUARY  1961 
BETHLEHEM 

MARCH  1961 
BETHLEHEM 

APRIL  1961 
LANCASTER 

MAY  1961 
BETHLEHEM 

VERMONT 
DECEMBER  1960 
NORTHFIELD 

MARCH  1961 
ENOSBURC  FALLS 


4    :    5    I    6    I    7    ' 


9    I   10       U 


Day  of  month  t7> 

12      13     14      15      16     17     18  I  19  >  20     21     22    23  ,  24  j  25  !  26     27     28     29     30     31       ^ 

. 1 1 u_ __ . . 


MAX   26   33   44,  47   32   25   21   16   21   12,  10   18   28   31   39   35   28   24   30   32   34   34   30   33   30   33   33   30   27   26   22   28.5 
MIN    8-8-6   20   14    7    5    0-  21-12  -  4  -  6    7   13   14   15    9   13 ,  10   20   30   26   25   10  -  6  -  5    6-4    0   13  -13   6.5 


MAX    59   50   40   56;  50   62   58   48   49   63   63   73   78   87   78   68   62   58   57   57   54   62   60   66   73   70   50   60   60   48   56   60.5 
MIN    27   29   33,  36!  30 :  28   32   43   43   42   29   32   50   55   53   50   32   26   37   34   33   38   40   34   45   43   38   40   38   38   34   37.5 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


12-3    1   25   27i  26   28   26   39   44   36   29   31   33   38   23   24   34   48   56   25   37   44   45   35   47   39   41 
-19  -22  -20  -11  -  l;   8   0    1   12   20    8    3   2    3   21  -  4  -  3   5   31  -  9    8   10   31   32   28   29   15   24 


38   34   37   51   39!  33   38   38   34   23   18   25   37   40   30   36   32   13 
15   19   20   28   26;  25   25   13   13   10  -  1    0   12   18   20   24  -  2  -  4 


43   28   39   55   56   46   36   42   55   52   38 
19    3   13   21   29   30   19   23   31   35   25 


MAX  ,  42   43   37'  46:  451  48   44   38   50   41   39   47   42   41   54   48   50   49   48   59   67   55   52   56   51   48   55   62   54   49 
MIN  ;  28   27   27   29  1  26   26   34   30   25   25   32   32   32   32   30   28   27   25   29   18   21   38   37   31   37   34   33   30   36   37 


MAX    44   59   39;  41   52!  49   64   51:  73   69   60   67   67   81   83   86   70   54   59   58   59   56   58   54   53   75   51   45   57 
MIN    29   38   29;  31'  27]  28   39   43!  45   50   35   41   48   55   57   61   37   30   33   33   40   41   37   39   45   56   34   36   44 


31.8 

7.2 

32 

37.6 

15 

17.1 

49.0 

29.9 

46 

60.1 

28 

39.4 

MAX 

Imin 


32   35   30   28   27   30   30   24   15   27   34   40   16   15   18   35 
-9    8    7   2-3    1    7-11-20-12   17   12  -26  -21  -  5   15 


MAX    40   42   52   50   42   38   42   37   34   22   29   37   41   36   37   39   15   40   43   32   43   59   66   46   38   45   50   71   46   37 
MIN   14   25   28   28   24   19   28   16   20   10  -  1  -  9    2   23   29   13-2  -10   20   13  -  2    7   19   29   31   20   22   30   33   28 


46   41.7 
13   16.8 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW   HAMPSHIRE 
FEBRUARY    1951 
BETHLEHEM 

MARCH    1961 
BETHLEHEM 

VERMONT 
MARCH    1961 
ENOSEURG    FALLS 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

2.0 

T 

T 

T 
T 

3.0 
T 

T 

T 

T 

3.0 

12.0 
10 

3.0 
10 

T 
- 

10 

6 

4 

T 
1 

1.0 
3.0 

2.0 
2 

3.0 

2.0 

3 

T 
2 

1.0 
2 

T 

T 
T 

- 

- 

.5 

T 

- 

- 

.5 

2.0 

T 

- 

CORRECTIONS 
MONTH:   APRIL  1960 


CONNECTICUT 

Daily  Precipitation  Table: 
West  Hartland 


Amount  on  the  1st  should  be  0.   Monthly 
total  should  be  4.10. 


ANNUAL  1949 


MAINE 

Temperature  Extremes  and  Freeze  Data  Table: 
Portland  WBAP 


Temperature  Extremes  and  Freeze  Data  Table: 
Portland  WBAP 


Climatological  Data  Table: 
Presque  Isle 


Climatological  Data  Table: 
Presque  Isle 


Dally  Temperature  Table: 
Presque  Isle 


Climatological  Data  Table: 

Portland  WB  Airport 


Daily  Temperature  Table: 

Portland  WB  Airport 


ANNUAL  1957 


MONTH:   MAY  1960 


MONTH:   NOVEMBER  1960 


MONTH:   JANUARY  1961 


Last  spring  minimum  of  24  degrees  or  below 
should  be  3-21  13;  number  of  days  between 
dates  of  24  degrees  or  below  should  be  218. 


First  fall  minimum  of  24  degrees  or  below 
should  be  11-11-20;  number  of  days  between 
dates  of  24  degrees  or  below  should  be  209. 


Average  maximum  temperature  should  be  57.4. 


Average  minimum  temperature  should  be  27.1; 
average  temperature  should  be  34.1;  total 
degree  days  should  be  921. 


Average  minimum  temperature  should  be  27.1. 


Average  maximum  temperature  should  be  26.9; 
total  degree  days  should  be  1531. 


Maximum  temperature  on  the  9th  should  be 
29;  average  maximum  temperature  should  be 
26.9. 


MONTH:   APRIL  1960 


MASSACHUSFTTS 

Daily  Precipitation  Table: 
Sterling 


Total  Precipitation  and  Departure  Table: 
West  Otis 


Climatological  Data  Table: 
Central  Division 


Lawrence 


Daily  Precipitation  Table: 
Lawrence 


ANNUAL  1960 


MONTH:   JANUARY  1961 


Monthly  total  should  be  V  7.94. 


Annual  precipitation  should  be  E45.98. 


Average  precipitation  should  be  2.46; 
departure  from  long-term  average  -1.31. 

Average  precipitation  should  be  2.40; 
departure  from  long-term  mean  should  be 
-1.04;  greatest  day  of  precipitation  should 
be  1.14  on  the  1st;  no.  of  days  with 
precipitation  .50  or  more  2;  1.00  or  more  2. 


Amount  on  1st  should  be  1.14;  monthly 
total  should  be  2.40. 


Daily  Precipitation  Table: 
Plainfield 


MONTH:   APRIL  1961 


MONTH:   JUNE  1961 


Amount  on  the  1st  should  be  accumulated. 
Monthly  total  should  be  5.80. 


Daily  Precipitation  Table: 
Sterling 


Monthly  total  should  be  V  8.28. 
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NEW  HAMPSHIRE 

Dally  Precipitation  Table: 
Dixville  Notch 


Daily  Temperature  Table: 
Grafton 


CORRECTIONS  (Continued) 
MONTH:   DECEMBER  1960 


MONTH:   MARCH  1961 


MONTH:   SEPTEMBER  1960 


Amount  on  the  13th  should  be  0,  monthly 
total  should  be  1.73. 


Maximum  temperature  31st  should  be  46. 
Minimum  temperature  31st  should  be  20. 


VERMONT 

Daily  Precipitation  Table: 
Chittenden 


Amount  on  30th  should  be  .34,  monthly 
total  5.47. 


MONTH:   FEBRUARY  1961 


Daily  Precipitation  Table: 
Reading  Hill 


Correct  as  follows:   14th  *;  15th  *;  19th 
*;  23rd  .87;  monthly  total  2.62. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


N£W  ENGLAND 
JUNE  1961 
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Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly  in  mountainous 
areas. 
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Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly  in  mountainous 
areas. 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas. 
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particularly  in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


CONNECTICUT 


COUNTY 


10120  NEW  HAVEN 
J0227|L1TCHF1ELD 
0251  I  NEW  LONDON 


BARKHftMSTgO 

0299 

LITCHFIELD 

BLOOMFIELO 

0614 

HARTFORD 

BRIOGEPOfiT  WB  AP 

oao6 

FAIRFIELD 

8R00KLTN 

091B 

WINOHAM 

BULLS  BRIDGE  DAM 

LITCHFIELD 

BURLINGTON 

09T3 

CANOLEWOOD  LAKE 

1093 

FAIRFIELD 

COCKAPONSET  RANGER  SIA 

i<>ee 

MIOOLESEX 

NEW  LONDON 

COLLINSVILLE  1  S 

HARTFORD 

COVENTRY 

1689 

TOLLAND 

CREAM  HILL 

1715 

LITCHFIELD 

OANSURY 

1T62 

FAIRFIELD 

DAWSON  LAKE 

1798 

NEW  HAVEN 

EASTON  LAKE  RESERVOIP 

2288 

FAIRFIELD 

FALLS  VILLAGE 

LITCHFIELD 

GflOTON 

3207 

NEW  LONDON 

HARTFORD 

34*6 

HARTFORD 

HARTFORD  BRAINARO  FLO 

3451 

HARTFORD 

HARTFORD 

JEWETT  CITY 

1857 

NEW  LONDON 

LAKE  KONOMOC 

3989 

NEW  LONDON 

MANCHESTER 

4443 

HARTFORD 

MANSFIELD  HOLLOW  0AM 

4488 

TOLLAND 

MIODLETOWN  *.  W 

4767 

MIDDLESEX 

MILFORD 

MOODUS  RESERVOIR 

6016 

MIDDLESEX 

MOUNT  CARMEL 

5077 

NEW  HAVEN 

NATCHAUG  RANGER  STA 

5125 

WINDHAM 

NEW  HAVEN  W8  AIRPORT 

5273 

NEW  HAVEN 

NEWINGTON 

5285 

HARTFORD 

NORFOLK  2  SW 

5445 

LITCHFIELD 

NORTH  SRANFO^O 

5510 

NEW  HAVEN 

NORTH  GUILFORD 

5641 

NEW  HAVEN 

NOHWALK  GAS  PLANT 

FAIRFIELD 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

5910 

NEW  LONDON 

PAUCHAUG  FOREST 

61JI 

NEW  LONDON 

PROSPECT 

6597 

NEW  HAVEN 

PUTNAM 

6645 

WINDHAM 

PUTNAM  LAKE 

ROCKVILLE 

6942 

TOLLAND 

ROCKY  RIVER  DAM 

6966 

LITCHFIELD 

ROUND  POND 

7002 

FAIRFIELD 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHEPAUG  DAM 

SHUTTLE  MEADOW  RtSVi 


BRV 


TRAP  FALLS  RESEI 
WAIERBURV  RADIO 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WESTBROOK 
WEST  HARTFORD 

WEST  HARTLAND 
WHIGVILLE  RESERVOIR 

WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 


FIELD 


84  31 


8488  FAII 
,8916  NEW 
I  9007  NEW  HAVEN 
I9067|MIDDLESEX 
! 9162  I  HARTFORD 


917 


FORD 


AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

0275 

KENNEBEC 

BANGOR  DOW  FIELD 

0355 

PENOBSCOT 

BAR  HARBOR 

0371 

HANCOCK 

BELFAST 

0460 

WALDO 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

0600 

SOMERSET 

BRASSUA  DAM 

0614 

SOMERSET 

BfllDGEWATER 

0833 

AROOSTOOK 

6RIDCT0N  1  NNW 

0844 

CUMBERLAND 

BRUNSWICK 

0934 

CUMBERLAND 

CARIBOU  WS  AIRPORT 

11175 

AROOSTOOK 

CLAYTON  LAKE 

I147Z  AROOSTOOK 

CORINNA 

I  1628  PENOBSCOT 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

1756 

OXFORD 

DAMARISCOTTA  MILLS 

11623 

LINCOLN 

>NGERVILLE  5  SE 


MADISON 
MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 
MILLINOCKET 
MOOSEHEAD 


r  ORONO 
ORONO  2 
PORTLAND 

PORTLAND  WB  i 


I  21 II  AROOSTOOK 
2426' WASHINGTON 

244Z!PISCATA0U1S 
2620  HANCOCK 


2668  AROOSTOOK 
'2678  AROOSTOOK 
.3046  KENNEBEC 

3110  OXFORD 


3353  PISCATAQUIS 

3600  CUMBERLAND 

3692  AROOSTOOK 

3697  AROOSTOOK 

4086' SOMERSET 
4183  WASHINGTON 
4566  ANDROSCOGGIN 
4781  SOMERSET 
4e78'WASHlNGT0N 

4927  1  SOMERSET 
5261 .OXFORD 
5304  I  PENOBSCOT 
I  5309  PENOBSCOT 
5460  I  SOMERSET 

6425  PENOBSCOT 

■  6430  I  PENOBSCOT 
6435|PENOBSCOT 
I  6900  CUMBERLAND 
'  69051  CUMBERLAND 


1  6937 


»R005' 


7250  KNOX 
7255  KNOX 
7325  OXFORD 


45  11 
45  26 
43  51 


1  54 
3  38 
Z  26 
3  26 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


72  49 

370 

T2  18 

540 

3  32 

3  10 

60 

2  15 

650 

13  07 

560 

73  09 

320 

3  02 

605 

3  02 

160 

2  26 

40 

2  47 

275 

72  56 

1180 

2  57 

500 

3  08 

625 

72  56 

770 

ANSONIA  WATER  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
ENG.  DEPI.  HARTFORD 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
DONALD  J.  FIELDS 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO. 

ST.  PARK  ♦  FOREST  COMM. 
RAYMOND  J.  RUSZALA 
COLLINS  COMPANY 


SIMKO.  JR. 


U.S.  WEA 


BRIDGEPORT  M 
HARTFORD  ELE 
GROTON  PUBLI 


NEW  LONDON  WATER  WORKS 

MANCHESTER  WATER  OEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KORNEL  BAILEY  I 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY | 
FRANK  P.  0  NEILL 

CONN.  AGR.  EXP.  STATION^ 
ores:  COMM., 

BUREAU 
lARTFORO 

EDWARD  C.  CHILDS 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO. 
DEPT.  PUBLIC  UTILITIES 
ST.  PARR  ♦  FOREST  COMM, 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
ALPhONSE  BONNER 
GREENWICH  WATER  COMPANY 
ROCKVILLE  WTR.  +  AOUE. 
CONN.  LIGHT  *    POWER  CO. 

RIOGEFIELD  WATER  SUPPLY 
CHARLES  T.  JECKEL 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 
BUR.  ENG.  WAIERBURY 
WTR.  COMM.  NtW  afilTAlN 

WILLIAM  W.  SYMONDS 
STAMFORD  MUSEUM 
CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO. 
U.  OF  CONN.  AGR.  OEPT.  ! 
TORRINGION  WATER  CO. 


CENTRAL  M 
KENNEBECK 

HAROLD  MA 
ANDREW  J. 


U.S.  WEATHE 


lYORAULlC  ■ 


I  HARTFORD 
lEW  BRITAIN 
TEfi  COMPAN' 


Efi  DISTRIC 


TR,  PwR.  CO. 


BUREAU 
WEYMOUTH 

PALMER 
£  SPINNEY 


INACTIVE  11/60 
WALTER  A.  HICKS 
MRS.  ELMER  J.  LELAND 
BANGOR  HYDRO-ElEC. 


MRS. 


RIEN 


CHARLES  S.  PREBLE 
JAMES  A.  SCHOFIElD 
FT.  KENT  ST,  NORMAL  SCH 
GARDINER  WATER  DISTRICT 
RUMFORO  FALLS  POwER  CO. 


STATE  I 


tCHERY 


MIN 


WILLlAl 

CENTRAL  MAINE  POWER  ■ 
IRVING  C.  MASON 
UNION  HATER  POWER  CO 
CENTRAL  MAINE  POWER  . 
WILLIAM  JORDAN 

MADISON  MILLS 
UNION  WATER  POWER  CO 
GREAT  NORTHERN  PAPER 
FED.  AVIATION  AGENCY 
H.  LAMONTAGNE 


MAINE  EKP,  STATION 
GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 
OLIVER  W.  HOLMES 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 


RUMFORO 
RUHFORO  POWER 
SANFORD  2  NNW 
SKOWMEGAN 
SOUTH  ANOOVER 

SOUTHWEST  HBR 


WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
'WEST  ENFIELD 
WOODLAND 


lASSACHUSETTS 


ADAMS 

AMHERST 

ASHBURNHAt 


BEDFORD 

beechwooo 
belchertown 
birch  hill  01 


EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 
EOGARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HAROWICK 


lOSAC  TUNNEL 
IBBARDSTON 
ANNIS  2  NNE 


LAWRENCE 
LOWELL 

MANSFIELD 


MIDOLETON 
MILFORD 
NANTUCKET  \ 


NEW  SALEM 

NORThBRIDGE 

NORWOOD 


PETERSHAM  3  N 
PITTSFIELD  WB  A 
PLAINFIELD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  . 


salem  cg  air  sta 

sandwich 

segreganset 

shelburne  falls 

SOUThBRIDGE  3  SW 

SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD  ARMOI 


ST0CK6R10GE 
TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 


9RIMFIELD 
CUMMINGTQN 
FIELD 


WEST 

WEST  MEOWAY 
WESTON 
WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 
WINCHENOON 

CESTER  WB  AIR: 


8301  HANCOCK 
8398  AROOSTOOK 
8641 j OXFORD 
I  8721  SOMERSET 


.9151  KENNEBEC 
931 4  I  YORK 
9360  I  PENOBSCOT 
9691  WASHINGTON 


0190  WORCESTER 
0218  MIDDLESEX 
'040B  WORCESTER 

J0535  MIDDLESEX 
0551  NORFOLK 
I  0562  HAMPSHIRE 

|0666'WORCEST£R 
I  0736, NORFOLK 


077i 


SUFFOLK 

1  WORCESTEl 

0  PLYMOUTH 
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WORCESTER 


2369  MIDDLESEX 

2*51  PLYMOUTH 

2501  DUKES 

2642  BRISTOL 

2606  WORCESTER 

2975  MIDDLESEX 
2997  NORFOLK 
3052  WORCESTER 
3270  MIDDLESEX 
3*01  WORCESTER 

3471  BARNSTABLE 


3702  HAMPDEN 

3713  BERKSHIRE 
3772  WORCESTER 
3621  BARNSTABLE 

' 3876  ESSEX 

, 3985 i HAMPSHIRE 

14105, ESSEX 
J431J|ESSEX 
l4449|BfiIST0L 
I  4667  I  WORCESTER 
4711  I  PLYMOUTH 

'47**  ESSEX 

4760  WORCESTER 

5159  NANTUCKET 

52*6  BRISTOL 

5285  ESSEX 

5306  FRANKLIN 


6251 

HAMPSHIRE 

6262 

PLYMOUTH 

6311 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

6*1* 

BERKSHIRE 

HAMPSHIRE 

6486 

PLYMOUTH 

6681 

BAfiNSTABLE 

6699 

WORCESTER 

6783 

MIDDLESEX 

PLYMOUTH 

6977 

ESSEX 

7124 

ESSEX 

7293 

BRISTOL 

7370 

7627 

WORCESTER 

769? 

SERKSHIOE 

MIDDLESEX 

fllS* 

WORCESTER 

8159 

WORCESTER 

8181 

BERKSHIRE 

8573 

WORCESTER 

6580 

FRANKLIN 

8'55 

NORFOLK 

6793 

HAMPSHIRE 

BERKSHIRE 

9093 

HAMPDEN 

HAMPSHIRE 

9191 

HAMPDEN 

9316 

NORFOLK 

9360 

MIDDLESEX 

BERKSHIRE 

9382 

HAMPDEN 

9770 

WORCESTER 

9971 

WORCESTER 

9928 

WORCESTER 

42  39 
42  2* 
42  39 
42  15 
42  26 


42  17 
42  05 
42  39 


42  0* 
42  31 


71 

12 

1 

70 

55 

I 

01 

1 

31 

0 

0 

56 

0 

55 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


^g 


OBSERVER 


RUMFORD  FALLS  POWER  CO 
BUMFORD  FALLS  POWER  CO 
CLIFFORD  P,  COOK 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO 
ERWIN  F,  MILLER 


CE 


NATIONAL  PARK  SER' 
MAINE  PUB  SERVICE  CO. 
PUBLIC  SVC.  CO,  OF  N.H. 
MRS.  GLADYS  M.  OURGIN 
UNION  WATER  POWER  CO. 

KENNEBEC  WATER  DISTRIC1 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
GEORGE  THOMPSON 
RUSSELL  J.  DOW 


NORTHEAST  WEA.  SVC.     ] 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM: 
METRO.  DIST.  WTR.  COMMh! 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  WEATHER  BUREAU     \ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 
MASS,  CORRECTIONAL  INST 
CITY  ENGINEER 
CORPS  OF  ENGINEERS 

EDMUND  A,  SYMONDS 
U.S,  COAST  GUARD 
MASS, WTR. RESOURCES  COMM 
METRO.  DIST,  WTR.  COMM. 
METRO,  DIST,  WTR.  COMM. 


MRS. 


■  E.  I 


VIS 


CRANBERRY    EXP.    STATION 
MRS.    ELIZABETH    8.    HOUGH 
RICHARD    C.    BRIGHAM 
DEPT. PUBLIC    WORKS 

METRO.  DIST.  WTfi.  COMM. 
MASS. WTR, RESOURCES  COMM ! 
MASS. WTR, RESOURCES  COMM 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
MASS. WTR. RESOURCES    COHMl 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM, 
EARL    F,    SMITH 
MASS, WTR. RESOURCES    COMM ' 
F.    ROBERT    SKILLING  ' 

A.    W.    lADD 

NEW    ENGLAND    POWER    CO. 
MISS    BESSIE    WHEELER 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  for  Northern  and  Central  New 
England  (Maine,  New  Hampshire,  Vermont,  and  Massachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  Massachusetts,  or  to 
the  State  Climatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks ,  Connecticut , 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes 
of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  In  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables"  indicate  the  following:^ 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  issues, 
or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Dally  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index, 

tt   Mount  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont  not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes  for 
the  State  or  Section. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

♦  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain . 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publicatioi 
"Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Wash'  ~' 
25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologic 
Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  ENGLAND  -  JULY  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   95°  on  the  21st  at  Putnam,  Conn,  and  on  the  23rd 

at  Brockton,  Mass. 

Lowest  Temperature:   32°  on  the  5th  at  Somerset,  Vt .  and  on  the  2nd  at 

Squa  Pan  Dam,  Me. 

Greatest  Total  Precipitation:   9.33  inches  at  Bingham  Wyman  Dam,  Me. 

Least  Total  Precipitation:   0.89  inch  at  Provincetown  1  N,  Mass. 

Greatest  One-Day  Precipitation:   4.85  inches  on  the  24th  at  Reading 

Hill,  Vt. 
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51.4 

70.3 

88 

23  + 

54 

9+ 

12 

0 

0 

0 

0 

3.87 

.16 

.99 

31 

.0 

0 

9 

4 

0 

BUFFUMVILLE  DAM 

79.3 

58.1 

68.7 

90 

23 

47 

5 

19 

1 

0 

0 

0 

2.81 

.84 

16 

.0 

0 

6 

2 

0 

CHESTNUT  HILL 

80.4 

63.5 

72.0 

-  1.8 

88 

23+ 

48 

5 

9 

0 

0 

0 

0 

2.75 

-   .27 

.78 

30 

.0 

0 

5 

3 

0 

CLINTON 

78.9 

51.2 

70.1 

-   .8 

88 

24 

47 

6 

24 

0 

0 

0 

0 

3.05 

-   .41 

1.10 

16 

.0 

0 

8 

1 

1 

FITCHBURG  2  S 

82.5 

59.4 

71.0 

-  1.5 

91 

22 

45 

5 

16 

6 

0 

0 

0 

4.27 

1.07 

1.24 

26 

.0 

0 

11 

2 

2 

FRAMINGHAM 

84.0 

60.6 

72.3 

-  1.1 

94 

22  + 

50 

2 

5 

10 

0 

0 

° 

4.15 

.97 

2.06 

30 

.0 

0 

5 

3 

1 

HAVERHILL 

«2.9 

52.1 

72.5 

-  1.4 

91 

23 

50 

5 

3 

5 

0 

0 

0 

5.74 

2.24 

1.95 

16 

.0 

0 

9 

4 

2 

LAWRENCE 

80.8 

52.0 

71.4 

-  1.0 

90 

24 

50 

5 

10 

1 

0 

0 

0 

4.46 

1.06 

1.66 

16 

.0 

0 

8 

4 

1 

LOWELL 

82.3 

51.5 

72.0 

-  1.7 

91 

23 

51 

5 

3 

6 

0 

0 

0 

3.25 

-   .12 

1.29 

16 

.0 

0 

6 

3 

1 

READING 

80.7 

58.8 

69.8 

89 

23  + 

45 

5+ 

15 

0 

0 

0 

0 

3.00 

.94 

16 

.0 

0 

6 

2 

0 

SHELBURNE  FALLS 

79.4 

57.5 

68.5 

-  1.8 

90 

25+ 

42 

5 

24 

2 

0 

0 

0 

4.27 

.31 

1.24 

17 

.0 

0 

10 

2 

1 

SPRINGFIELD  ARMORY 

84.2 

52.9 

73.5 

.5 

92 

2 

51 

5 

2 

6 

0 

0 

0 

4.11 

.27 

1.20 

18 

.0 

0 

7 

4 

1 

TULLY  DAM 

80.9 

5-^.3 

58.1 

90 

3 

39 

5 

30 

1 

0 

0 

0 

4.09 

1.36 

9 

.0 

0 

8 

2 

2 

TURNERS  FALLS 

83.0 

59.4 

71.2 

-  1.4 

92 

25+ 

43 

5 

13 

3 

0 

0 

0 

2.52 

-  1.42 

.94 

17 

.0 

0 

6 

1 

0 

WALPOLE 

80.2 

58.3 

69.3 

88 

23+ 

44 

2 

8 

0 

0 

0 

0 

4.50 

'1.71 

31 

.0 

0 

6 

5 

1 

WEST  MEDWAY 

82.5 

6C.2 

71.4 

90 

28+ 

45 

2 

7 

2 

0 

0 

0 

3.36 

.76 

3 

.0 

0 

7 

4 

0 

WESTON 

82. 7M 

59. 2M 

71. OM 

-  1.3 

90 

23+ 

41 

2 

5 

2 

0 

0 

0 

3.40 

.23 

.86 

15 

.0 

0 

7 

4 

0 

WESTOVER  FIELD 

82.2 

61.3 

71.8 

92 

2 

49 

5 

3 

4 

0 

0 

0 

4.09 

1.24 

17 

.0 

0 

7 

3 

1 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

77.7 

".l.l 

69.4 

-   .8 

88 

2 

49 

5 

24 

0 

0 

0 

0 

4.42 

.64 

1.39 

25 

.0 

0 

8 

3 

1 

WORCESTER 

79.9 

59.5 

59.7 

-  1.1 

89 

23 

45 

5 

18 

0 

0 

0 

0 

3.85 

.56 

1.08 

16 

.0 

0 

8 

2 

1 

DIVISION 

70.5 

-  1.7 

3.80 

.34 

.0 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT       119. 

■"9.9 

54.3 

72.1 

-   .1 

91 

21  + 

57 

10+ 

5 

5 

0 

0 

0 

3.29 

.11 

.76 

15 

.0 

0 

7 

4 

0 

BROCKTON 

83.5 

60.1 

71.6 

95 

23 

46 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

1.81 

-   .87 

.72 

15 

.0 

0 

5 

1 

0 

EAST  WAREHAM 

80.1 

50.5 

70.4 

.7 

88 

31  + 

51 

5+ 

3 

0 

0 

0 

0 

4.61 

2.05 

2.69 

15 

.0 

0 

6 

2 

1 

EDGARTOWN 

7«..9 

50.9 

68.4 

85  127 

51 

2 

7 

0 

0 

0 

0 

2.66 

r.i2 

26 

.0 

0 

6 

1 

1 

FALL  RIVER 

eo.9 

5'.0 

72.5 

-   .1 

89  l26 

1 

55 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

3.49 

.69 

1.06 

20 

.0 

0 

6 

3 

1 

H INGHAM 

81.9 

50.1 

71.0 

91 

25+ 

45 

2 

6 

7 

0 

0 

0 

1.78 

.63 

3 

.0 

0 

4 

2 

0 

HYANNIS  2  NNE 

77.9 

50.5 

69.2 

88 

25 

44 

2 

14 

0 

0 

0 

0 

2.91 

.48 

1.03 

25 

.0 

0 

3 

3 

2 

MIDDLETON 

90.3 

58.7 

69.5 

88 

23 

45 

2 

22 

0 

0 

0 

0 

4.22 

1.43 

1.10 

16 

.0 

0 

7 

3 

1 

NANTUCKET  WB  AIRPORT      R 

■'3.0 

so. 9 

56.5 

-   .5 

84 

25 

53 

7+ 

21 

0 

0 

0 

0 

5.16 

3.33 

2.65 

25 

.0 

0 

6 

4 

2 

NEW  BEDFORD 

•"".a 

f  "..O 

72.9 

.9 

90 

25 

60 

2  8+ 

0 

1 

0 

0 

0 

1.75 

-   .38 

.59 

14 

.0 

0 

4 

2 

0 

PLYMOUTH 

81.5 

51.7 

71.5 

-   .6 

90 

21  + 

50 

2 

14 

3 

0 

0 

0 

2.96 

.30 

1.07 

14 

.0 

0 

8 

2 

1 

PROVINCETOWN  1  N 

-'8.5 

•^0.6 

69.1 

88 

25 

45 

2 

17 

0 

0 

0 

0 

.89 

.50 

25 

.0 

0 

3 

1 

0 

ROCHESTER 

80.2 

so. 4 

69.8 

89 

27+ 

48 

2 

12 

0 

0 

0 

0 

4.68 

1.98 

15 

.0 

0 

5 

4 

1 

ROCKPORT  1  ESE 

74.8 

50.0 

67.4 

87 

12 

50 

5+ 

38 

0 

0 

0 

0 

3.34 

1.75 

16 

.0 

0 

5 

2 

1 

SALEM  CG  AIR  STATION 

78.3 

51.9 

70.1 

89 

21 

51 

5 

18 

0 

0 

0 

0 

3.87 

1.12 

15 

.0 

0 

8 

3 

1 

SANDWICH 

80.3 

-4.2 

72.3 

90 

23 

58 

7  + 

2 

1 

0 

0 

0 

4.12 

2.27 

14 

.0 

0 

5 

2 

2 

TAUNTON 

81.5 

50.9 

71.2 

-   .2 

88 

25+ 

48 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4.18 

.94 

1.29 

16 

.0 

0 

7 

4 

1 

DIVISION 

70.3 

-   .7 

3.34 

.59 

.0 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

76.7 

54.3 

65.5 

87 

24 

43 

2 

58 

0 

0 

0 

0 

3.12 

.96 

2 

.0 

0 

6 

2 

0 

BERLIN 

78.2 

-4.7 

65.5 

-   .1 

92 

25 

45 

5+ 

55 

1 

0 

0 

0 

3.80 

.20 

.90 

3 

.0 

0 

9 

2 

0 

COLEBROOK 

77.0 

-4.0 

65.5 

89 

24 

43 

5+ 

63 

0 

0 

0 

0 

5.18 

1.24 

15 

.0 

0 

14 

4 

1 

FABYAN 

76.1 

50.7 

53.4 

91 

24 

37 

^ 

104 

1 

0 

0 

0 

3.57 

.81 

10  + 

.0 

0 

8 

3 

0 
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FIRST  CONN  LAICE 
GRAFTON 
TtMOUNT  WASHINGTON        //R 
PINJCMAM  NOTCH 

73. 4M 
70.3 
54.2 
-•0.9 

51. 8M 
51.7 
42.9 
53.4 

52. 6H 
55.5 
48.5 
52.2 

-  .8 

-  .7 

-  1.5 

86 
90 
56 
86 

25 
24 
24 
24 

41 
37 
31 
46 

2 
5 

S+ 
10+ 

109 

67 

503 

120 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 

4.92 

3.50 
5.17 
4.86 

-  .05 

-  1.19 

.41 

1.21 

1.31 

.74 

29 
2 

10 

.0 
.0 

T 
.0 

0 

0 
0 
0 

7 
14 

12 

2 
2 
4 

1 
1 
0 

DIVISION 

64.5 

-  1.5 

4.28 

.01 

.0 

SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM            R 

CAMPTON 

CONCORD  we  AIRPORT        R 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

79.0 
79.8 
8!.0 
78.5 
81.2 

55.9 
54.2 
57.9 
54.1 
55.7 

57.5 
57.0 
59.5 
56.4 
68.5 

.5 
-  2.0 

90 
90 
92 
90 
89 

25 
25 
24 
25 
24 

41 
41 
43 
38 
40 

5  + 

6 

5+ 

5 

5+ 

46 
43 
21 
63 
34 

1 
1 

2 
I 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

4.35 
6.26 
3.13 
6.80 
4.42 

.44 
1.05 

.88 
1.95 

.90 
2.55 
2.64 

16 
10 
15 
30 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
10 

8 
10 

7 

6 
4 
3 
5 
2 

0 

1 

0 

FRANKLIN  1  NW 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

82.0 
80.1 
82.3 
78.9 

57.0 
57.9 
54.6 
59.5 
56.5 

59.5 

59.0 
58.5 
59,3 
67.9 

-  .8 

-  .4 

-  1.3 

91 
90 
90 
87 
89 

24+ 
24 

25+ 
24+ 
13 

43 
44 
36 
48 
43 

2 

2 
5 
6+ 

2 

21 
25 
28 
22 
35 

2 
1 
3 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.84 
2.51 
4.16 
4.37 
1.35 

.38 
-  1.79 

.41 

.94 
1.09 
1.72 
1.66 

.45 

16 
2 
3 

26 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 

7 
4 

4 
1 
3 
3 
0 

MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA   2  NNW 
NORTHWOOD 

32.1 
79.9 
75.6 
80.8 
80. <> 

57.2 
57.5 
57.2 
57.5 
57.1 

59.7 
68.7 
55.4 
69.2 
63.8 

-  .7 

-  1.3 

91 
88 
86 
90 
93 

22  + 
25  + 
24 
24+ 
24 

42 
42 
44 
42 
43 

2 

25 
25 

51 
19 
34 

6 
0 

0 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.63 

5.70 
4.32 
3.42 
3.73 

•  15 
.09 

1.08 
1.54 
1.75 
1.36 
1.59 

16 
16 
26 
16 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
8 
10 
5 
9 

4 
4 
2 

2 
1 

PETERBORO  I    S 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM        R 

WINDHAM 

78.1 
76.3 
77.6 
81.1 
81.5 

53.4 
52.5 
56.7 
56.2 
56.5 

65.8 
64.5 
57.2 
68.7 
69.0 

86  25+ 
86  25 

90  24 
90  |26+ 
90  23 

36 

40 
44 
40 
39 

6+ 
5 

65 
79 
49 
29 
19 

0 
0 

1 

2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.28 
5.15 
4.32 
2.55 
4.03 

1.81 
1.27 
2.45 
.61 
1.76 

2 

4 
16 

3 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 

7 
8 

3 
5 
3 

1 
3 

WOLFEBORO  FALLS 
WOODSTOCK 

81.3 
79.1 

57.4 
54.7 

69.4 
66.9 

92 

90 

24 
24 

44 
43 

16 

37 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.67 
3.80 

.25 

1.37 
1.04 

16 

2 

.0 
.0 

0 
0 

9 
8 

1 
2 

DIVISION 

68.1 

-  1.5 

4.08 

.39 

.0 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP        R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT     R 

75.5 
90.1 
90.5 
79.1 
31.0 

62.7 
59.8 
60.9 
63.9 
63.3 

59.1 
70.0 
70.7 
71.5 
72.2 

.0 

.5 

1.2 

88 
87 
89 
90 
90 

25 
31  + 
26 
25 
25 

56 
49 
48 
56 

55 

10+ 
10 

a 

10 
10+ 

7 
6 
3 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.33 

4.04 
1.05 
1.04 
2.76 

-  .22 

-  1.52 

-  .30 

.97 
1.20 
.84 
.71 
.89 

15 
31 
15 
15 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
8 

2 
3 
8 

2 
3 

1 
1 

2 

0 
2 
0 
0 
0 

DIVISION 

70.7 

-   .8 

1 

2.24 

-   .33 

.0 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

79. 6M 

79.1 

80.2 

78.7 

79.0 

53. 5M 

51.5 

57.8 

56.3 

56.1 

55. 6M 

54.8 

59.0 

67.5 

67.6 

.4 
-  2.4 

86 
88 
90 
88 
93 

24 

25 

24 

25+ 

25 

41 
39 
46 
45 
44 

2 
2 
7 
2 
2 

37 
61 
14 
40 
37 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.54 

4.37 
3.22 

4.26 

.41 

.81 

1.14 
1.36 
1.88 

15 

2 
3 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 

8 
6 
8 

2 

4 
2 
2 

0 

1 
1 

1 

MONTPELIER  FAA  AP 
TTMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 
SAINT  JOHNSBURY 

76.4 
64. 2M 
78.5 
75.4 
81.5 

55.3 
49. IM 
55.7 
54.8 
55.9 

66.4 
55. 7M 

67.1 
65.1 
69.2 

-   .4 
.4 

87 
74 
90 
84 
90 

24 

24 
24 
25  + 
25 

45 
33 
48 
43 

44 

2  + 
1 

7+ 
2 

1 

53 

2S9 

39 

0 

21 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.46 
5.33 

5.68 
4.53 
4.55 

1.47 
1.03 

2.25 

.97 

.89 

1.25 

.79 

2 

2 

15 

8 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

11 

11 

9 

8 

2 
4 
7 
4 
5 

1 

0 
0 

1 

0 

WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

77.8 
78.5 

55.8 
49.7 

56.8 
54.1 

87 
90 

25 
25 

46 
39 

6 

2 

35 
77 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.31 
6.41 

2.58 

1.05 
2.02 

3 
25 

.0 
.0 

0 
0 

7 
11 

2 
6 

1 

2 

DIVISION 

65.7 

-   .9 

4.54 

.59 

.0 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT     R 

CORNWALL 

DORSET  I  S 

RUTLAND 

81.2 
79.1 
91.2 
79.5 
79.0 

55.4 
57.3 
59.5 
54.3 
59.5 

58.3 
68.2 
69.9 
65.9 
68.8 

-  2.2 

-  1.4 

-  .7 

91 
90 
88 
88 
86 

23 
24 
24 

39 
45 
47 
36 
44 

5 
5 
6 
6 

5  + 

36 
34 
13 
49 
25 

1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

° 

5.69 
4.98 
2.85 
3.72 
2.83 

1.23 
-  1.82 

1.28 
1.83 
1.13 
1.20 
.78 

25 

2 

8 

8+ 
25 

«0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
8 
5 
6 
8 

3 
3 
2 

2 

2 

2 
1 
1 
2 
0 

SAINT  ALBANS  BAY 

79. 2M 

63. IM 

71. 2M 

85 

25  + 

53 

5 

6 

0 

0 

0 

0 

3.77 

.70 

17 

.0 

0 

11 

2 

0 

DIVISION 

68.9 

-  1.1 

3.98 

-   .19 

.0 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
REAOSeORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

81.3 
91.5 
79.6 
72.5 
80.7 

57.2 
53.2 
53.5 
49.9 
57.1 

69.3 
57.4 
56.1 
51.2 
58.9 

■  1.1 
-  1.5 

90 
88 
87 
83 
88 

31 
25+ 
25  + 
25  + 
31  + 

40 
38 
39 
32 
42 

5 
6  + 

5 
5 

24 
40 
66 
139 
23 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.31 
3.91 
3.47 
3.58 
3.15 

-  1.49 

-  .46 

-  .82 

-  .71 

-  .63 

.67 
1.41 
.70 
.95 
.68 

17 
29 

3 
14 

3 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
9 
8 
9 

7 

1 
1 
2 
3 

3 

0 

1 

0 
0 
0 

WOODSTOCK  3  ENE 

79.7 

5'..  7 

67.2 

-  1.5 

88 

26+ 

41 

2 

44 

0 

0 

0 

0 

2.39 

-  1.83 

1.05 

25 

.0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

66.7 

-  1.1 

3.14 

-   .99 

.0 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


13       14       15 


28      29      30 


CONNECTICUT 

ANSON  1  A 
BAKERSVILLE 
BALTIC 
BARKMAMSTED 
BRIDGEPORT  W8  AP 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  0AM 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER 

COLCHESTER 


2.27 
2.65 
1.93 


.E  1  S 


COLUINSVIL 
COVENTRY 
CREAM  HILL 
0AN9URY 
DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BPAINARD  FLO// 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

LAKE  KONOMOC 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDOLETOWN  4  W 
MILFORD 

MOUNT  CARMEL 
NATCHAUG  RANGER  STA 
NEW  HAVEN  we  AIRPORT 
NORFOLK  2  SW 
NORTH  BRANFORD 

NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PAUCHAUG  FOREST 
PROSPECT 

PUTNAM 
PUTNAM  LAKE 
ROCKY  RIVER  0AM 
ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 


4.41, 

3.761 
1.55 
1.86 
5.04 
1.50 


2.01' 
2.64! 

2.29! 
4.68 

1.56 
1.44 
3.01 

2.36, 
4.85 
2-90 

4.37 
2.26 

3.99 

2.36 


.30 
.26 
.03 


3.52       .15 


STORRS 

It 

08 

TORRINGTON 

3 

07' 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

4 

17 

WATERBURY  RADIO  W6RY 

2 

35! 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

3 

77| 

WESTBROOK 

1 

80 

WEST  HARTFORD 

5 

12| 

WEST  HARTLAND 

1 

50! 

WHI6V1LLE  RESERVOIR 

2 

32 

WIGWAM  RESERVOIR 

WOLCOTT  RESERVOIR 

2 

«| 

WOODBURY  3  W 

3 

13' 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

:   3.43| 

.26 

.28! 

BANGOR  DOW  FIELD 

-   i 

.10 

.07! 

BAR  HARBOR 

3.39; 

.56! 

BELFAST 

4.97; 

.14 

.57, 

eiNGHAM  WYMAN  DAM 

9.33 

.48 

.16 

BRASSUA  DAM 

3.98 

.13 

BRIDGEWATER 

3.30 

BRIDGTON  1  NNW 

3.20 

• 

.45 

BRUNSWICK 

2.07 

.33 

.22! 

CARIBOU  we  AIRPORT    //B 

3.74 

CORINNA 

3.64 

,03 

,54: 

DAMARISCOTTA  MILLS 

4.93 

.03! 

EASTPORT 

1.39 

T 

.351 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

b.bb 

,16 

,92 

ELLSWORTH 

1.69   T 

.361 

FAHMINGTON 

4,27 

.30 

FORT  FAIRFIELD 

3.15 

GARDINER 

4.51 

.13 

.57 

GILEAO 

3,58 

.25 

.32 

GREENVILLE 

3.65 

.15 

.09 

HIRAM  2    S 

5.78 

.28 

.67 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

3.83 

.08 

HOULTON 

2.78 

JACKMAN 

2.29 

.20 

JONESaORO 

1.99 

.21 

LEWISTON 

3.46 

.80 

.32 

LONG  FALLS  DAM 

3.97 

.93 

MACHIAS 

4,04   .6 

5 

.16 

MAO  1  SON 

3,27 

.02 

.33 

MIDDLE  DAM 

3.59 

.15 

.65 

MILLINOCKET 

4.58 

.06 

MILLINOCKET  FAA  AP 

4.52 

T 

.22 

MOOSEHEAD 

3.18 

.15 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

1,62 

.07 

.03 

OOUOSSOC 

" 

PORTLAND 

3.16 

.20 

,06 

PORTLAND  WB  AIRPORT   //F 

2,B7 

.20 

,08 

PRESOUE  ISLE 

4,92 

RIPOGENUS  DAM 

4,32 

ROCKLAND 

3,71 

.65 

,05 

RUMFORD  3  SW 

5,18 

.21 

.26 

RUMFORO  POWER  PLANT 

5,43 

,26 

,29 

SANFORD  2    NNW 

3.15 

,10 

.09 

SOUTH  ANOOVER 

4.36 

,21 

SOUfi  PAN  DAM 

4,24 

THE  FORKS 

3.71 

.60 

UPPEP  DAM 

3.49 

,08 

.17 

WATERVIULE  PUMP  ST& 

2.88 

T 

.17 

1.45 
.01       .83 


,04:      ,35       .73       .42 
>  -20 

T 

,20    1.10 


,191      .15       T 


.02 

T 

.03 


1.74       -05 


-64 
.53 

.09 


i.oe     ,05; 


.10 

.04 
.63 

.20 


.02      .05 

.04 

.74 


.05       .20 
.16      .22 


•  90 
.37 
.45 


.06       .02       .02 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Station 


Day  of  Month 


U      15    !   16      17       18  i    19      20      21      22      23  I  24   !  25      26      27      28      29      30  I  31 


•eST  BUXTON  i    NNM 

mest  cnfielo 

■OODtANO 


MASSACHUSETTS 


APAMS 

).«8 

AHMERSI 

2.82 

AShSURNmah 

3.34 

ASHLASP 

3.11 

8ARRE  FALLS  DAM 

».o<. 

BEDFORD 

3,65 

dEECHWOOD 

2,lh 

SELCMERTOWN 

3.B2 

BIRCH  HILL  OAM 

R    3.81 

Blue  hill  wb 

//     3.87 

BOSTON  MB  AIRPORT     / 

90YLST0N 

BROCKTON 

euFFUMVlLLE  DAM 

CHARLES  RIVER  VILLAGE 

CMATMftM  LTSTA 

Chesterfield 

chestnut  hill 

CLINTON 

EAST  PEPPERELL 

EAST  HAREHAM 
gOGARTOWN 
PALI.  RIVER 
FITCHBURG  2  S 
FRAMINGHAH 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

MARDWICK 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 
HEATH 

HINGHAH 
MOLVOKE 

hoosac  tunnel 

hubbaroston 
hyannis  2  p4ne 
:pshich 

knightville  dam 
lawrence 

LOWELL 
KIDDLEBORO 
MIDDLETON 
MILFORD 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
NEW  SALEM 
NORThBRIOGE 
NORWOOD 

PELMAM 

PEMBROKE 

PETERSHAM  3  N 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

PLAINFIELO 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
0UAS8IN  INTAKE 
READING 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 
SHEL8URNE  FALLS 
SOUTHBRIOGE 


SW 


SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
STOCKBRIOGE 

TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WARE 

WASHINGTON  2 
WEST  CUMMINGTON 
WESTFIELO 
WEST  MEDWAY 
WESTON 

west  otis 
westover  field 
winchendon 

worcester  w6  airport 
worcester 


2.81   .04 


3.01 
2*75 
3.05 

4.43 


3*49 

4.27 
4.15 


2.91 
2*64 
4.39 

4,46 


1.17   .02 


.30 

.0^ 

.20 

,50 

.42 

T 

.;o 

.82 

.18 

.03 

.05 

,52 

,U5 

.11 

.06 

T 

.90 

,20 

T 

.03 

.95 

.02 

.12 

.13 

.57 

.07 

.02 

.0? 

.69 

.37 

T 

,30 

.62 

.10 

■90   .90 

,90   .02 

.02   ,05 


.02 

,52 

15 

T 

,1U 

,27 

1.22 

27 

,69 

.49 

09 

,46 

.2Z 

72 

,04 

,8U 

03 

,20 

.15 

.02 

,59 

,52   ,02   ,03 


T     .17 
.15 
1.06   .04   .07 


.21  ,23 

.01   T  .03 

.07   T  T 

T  .19 


,06   ,25  1.29   .02 


,79   ,25  1,07 


.03   ,02 
,11 

1,65 


,12   ,02   T 


1,12   ,22 


,76' 
.49  .01 
.22        .36 


,39        ,09 


T     ,07   .04 


41    .01    .14 


.01       1.71 


.06  .05 
.12  .45 
.25        .39 


HAMPSHIRE 


3ENT0N 
3ERLIN 

3LACKWATER  DAM 

3RADF0fiC) 

CAMPTON 


CANNON 
CENT^o  MA 

claremont 


OUNTAIN 


.09   T    1, 

.14 

.15   T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13      14      15       16      17       18  I    19      20      21   1  22      23      24      25      26      27  I  28      29      30 


COLEBROOIt 

18 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

11 

CONWAY  1  N 

80 

DIXVILLE  NOTCH 

66 

DUBLIN 

68 

DURHAM 

42 

ERROL 

27 

FABYAN 

57 

FIRST  CONN  LAK.E 

92 

F1T2WILLIAM 

36 

FRANKLIN  1  NW 

8<. 

FRANKLIN  FALLS  DAM      R 

95 

GILMANTON 

GRAFTON 

50 

GREENVILLE 

B4 

HANOVER 

51 

KEENE 

16 

LAKEPORT 

37 

LAKEPORT  2 

26 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

35 

LINCOLN 

2U 

MAC  DOWELL  DAM          R 

64 

MANCHESTER 

63 

MARLOW 

90 

MASSABESIC  LAKE 

70 

MILAN  7  N 

58 

MILFORD 

'>-i 

MOUNT  SUNAPEE 

32 

MOUNT  WASHINGTON      //R 

17 

NASHUA   2  NNW 

42 

NEWPORT 

14 

northwood 

73 

OTTER  BROOK  DAM 

15 

PETERBORO   2  S 

28 

PINKHAM  NOTCH 

86 

PLYMOUTH 

15 

PORTSMOUTH 

3? 

SOUTH  DANBURY 

10 

SOUTH  LYNDE60R0 

53 

SURRY  MOUNTAIN  DAM      P 

56 

WALPOLE  2 

07 

WEST  HENNIKER 

67 

WEST  RUMNEY 

70 

WHITEFIELD 

56 

WINDHAM 

03 

WOLFEBORO  FALLS 

67 

WOODSTOCK, 

80 

YORK  POND 

72 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP      3 

2 

33 

GREENVILLE 

4 

04 

KINGSTON 

I 

05 

NEWPORT 

1 

04 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

2 

76 

WOON SOCKET 

2 

46 

1.04   .32 


VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NNW 
BETHEL  4  N 
BLOOMFIELD 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CANAAN 


CAVENDISH 

3.91 

,30 

.30 

.08 

CHELSEA 

- 

- 

- 

CHITTENDEN 

3.80 

.61 

.29 

.01 

CORNWALL 

2.85 

,79 

,25 

DANVILLE 

4,76 

,37 

.14 

DORSET  1  S 

3.72 

1.20 

EN0S6URG  FALLS 

4.37 

1,14 

,59 

T 

HUNTINGTON  CENTER 

4.77 

.20 

1,10 

T 

T 

MANCHESTER  CENTER 

4.03 

,66 

MAYS  MILL 

4.61 

.11 

,95 

,16 

MC  INOOe  FALLS 

3.22 

.36 

.02 

MIDDLESEX 

4.26 

T 

,86 

.02 

MONTPELlER  FAA  AP 

4.1.6 

2.25 

T 

.08 

MOUNT  MANSFIELD 

5.33 

.97 

,41 

.32 

.02 

NEWFANE 

2.06 

.63 

NEWPORT 

5.68 

,51 

.03 

,05 

T 

NORTH  DANVILLE 

4,53 

,82 

.20 

.01 

PERU 

3.32 

.85 

PLYMOUTH  UNION 

4.14 

.80 

.01 

.26 

READING  HILL 

7.59 

.19 

.06 

.41 

REAOSBOHO  1  SSE 

3.47 

,57 

.70 

.03 

ROCHESTER 

2.43 

,15 

,60 

.18 

RUTLAND 

2.68 

.49 

,04 

SAINT  ALBANS  6AY 

3,77 

,45 

.10 

.05 

.02 

SAINT  JOHNSBURY 

4.55 

,43 

.79 

,05 

SALISBURY 

3.52 

.56 

SEARSeuRG  MOUNTAIN 

3.64 

.37 

.64 

,14 

SEARSBURG  STATION 

3.37 

.17 

,66 

.03 

SOMERSET 

3.58 

.32 

,18 

SOUTH  LONDONDERRY 

2,49 

.46 

T 

UNION  VILLAGE  0AM 

R    2,30 

.05 

,10 

,05 

T 

VERNON 

3.15 

.60 

.34 

WAITS^IELD  1  S 

5.37 

,20 

.08 

WARDSBORO 

3.01 

,72 

WATERBURY  1  NNE 

3,31 

T 

,05 

,05 

,03 

WEST  BURKE 

6.41 

,86 

.06 

.01 

WHITINGHAM  3  W 

3.75 

,57 

.74 

,01 

WOODSTOCK  3  ENE 

2,39 

T 

,46 

.12 

.10       ,02       T 


,29 
.23 
.25 


1.20 

.91 
.15 


.01     1.25       .05 


.02       T 

.06 


,15:      .68       .32 


.13     1.08       .75 


•40    .16    r 


1,09        .11 


1.17       .23       .03 


.251 


.30 

.75 

.03 

.01 

.75 

.07 

.66 

.0<. 

.75 

T 

.13 

.13 

.05 

.35 

.06 
.64 
1.75 

1.12 

.56 
.35 

.62 


2.02 

T 
1.06 


.01  .07 


T  .05 

.23      T 

T  .01    1.09 


.39 
.12       .13      .12      .01 

.02      T  .07 


.05 


.36 


.10      .02 

.0^      .05 

T 

.23      .03 

.02 
.02 


.03      .10      .12      .05 
.01       I  T  T 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  E'J&LANC 
JULY  1961 


SteCsn 

Day  Of  Month 

01 

z 

« 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

.2 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

CONNECTICUT 

6R100EPORT  He  AP 

MAX 

es 

85 

78 

74 

74 

74 

73 

77 

75 

76 

81 

64 

75 

75 

66 

76 

75 

85 

65 

75 

86 

90 

86 

67 

87 

88 

63 

82 

75 

63 

64 

80<0 

MIN 

61 

69 

65 

60 

59 

59 

61 

62 

62 

58 

60 

66 

66 

64 

61 

66 

67 

67 

66 

69 

66 

70 

69 

74 

73 

72 

71 

67 

69 

65 

71 

66.5 

BULLS  dRlOGE  0AM 

MAX 

85 

92 

82 

73 

78 

76 

78 

78 

78 

78 

64 

68 

79 

74 

67 

82 

88 

87 

85 

79 

91 

91 

9u 

67 

9U 

67 

86 

67 

76 

'»0 

91 

83.3 

MIN 

53 

54 

60 

50 

48 

49 

48 

69 

53 

50 

49 

56 

59 

63 

63 

63 

65 

62 

60 

65 

66 

64 

62 

71 

69 

65 

63 

59 

63 

63 

66 

69.3 

BURLINGTON 

MAX 

86 

81 

90 

81 

71 

66 

77 

77 

75 

78 

78 

83 

87 

62 

69 

70 

71 

65 

87 

84 

78 

90 

86 

67 

86 

86 

87 

64 

67 

79 

87 

61.2 

MIN 

57 

53 

65 

53 

47 

45 

49 

53 

59 

51 

54 

63 

60 

61 

60 

61 

61 

61 

61 

65 

64 

64 

63 

65 

70 

64 

62 

58 

63 

59 

66 

59.3 

COLCHESTER 

MAX 

81 

87 

80 

72 

75 

76 

75 

75 

74 

78 

62 

85 

80 

73 

70 

76 

81 

88 

66 

79 

86 

87 

86 

82 

85 

86 

86 

61 

75 

65 

64 

80.6 

MIN 

58 

58 

64 

50 

48 

53 

54 

52 

52 

49 

46 

58 

59 

62 

60 

61 

63 

64 

62 

66 

56 

61 

59 

70 

72 

66 

66 

51 

59 

55 

61 

58.7 

COVENTRY 

MAX 

86 

82 

Be 

80 

71 

74 

76 

75 

75 

71 

77 

82 

86 

81 

72 

73 

73 

81 

65 

83 

83 

86 

86 

87 

84 

87 

66 

62 

63 

78 

66 

80.6 

MIN 

<.B 

43 

62 

47 

44 

50 

56 

43 

57 

44 

4b 

55 

54 

59 

60 

62 

61 

6u 

57 

63 

54 

55 

56 

7U 

71 

64 

63 

48 

56 

57 

56 

55.7 

CREAM  MILL 

MAX 

80 

86 

83 

69 

74 

77 

74 

71 

77 

75 

81 

63 

84 

72 

65 

76 

82 

84 

80 

75 

86 

86 

85 

84 

86 

84 

64 

65 

76 

85 

84 

79.8 

MIN 

55 

61 

63 

53 

49 

56 

54 

56 

53 

52 

55 

59 

60 

62 

69 

60 

67 

62 

60 

66 

63 

65 

66 

69 

66 

63 

66 

60 

60 

61 

60 

60.1 

OANBURV 

MAX 

83 

90 

85 

77 

75 

76 

76 

76 

77 

77 

64 

86 

77 

76 

65 

79 

86 

87 

66 

6U 

89 

88 

93 

69 

90 

86 

66 

87 

76 

69 

90 

82.8 

MIN 

60 

57 

65 

54 

51 

bi 

52 

59 

54 

51 

51 

62 

63 

62 

61 

62 

67 

63 

62 

66 

63 

64 

65 

71 

70 

65 

64 

59 

64 

62 

65 

60.6 

FALLS  VILLAGE 

MAX 

82 

90 

89 

76 

77 

76 

79 

77 

78 

77 

83 

68 

65 

79 

69 

83 

87 

86 

85 

83 

9U 

88 

90 

69 

89 

86 

87 

86 

67 

69 

69 

64.0 

MIN 

50 

50 

63 

52 

45 

46 

42 

57 

50 

46 

46 

54 

56 

63 

62 

61 

66 

62 

60 

63 

60 

62 

59 

68 

70 

63 

61 

57 

61 

58 

63 

57.3 

GROION 

MAX 

81. 

85 

79 

78 

74 

73 

73 

75 

75 

77 

63 

65 

79 

72 

70 

61 

78 

85 

85 

76 

85 

89 

84 

79 

85 

90 

85 

62 

76 

63 

64 

80.3 

MIN 

59 

53 

64 

56 

54 

57 

59 

58 

56 

54 

54 

66 

65 

65 

63 

63 

62 

66 

65 

68 

63 

65 

66 

71 

69 

68 

62 

57 

62 

61 

67 

61.9 

HARTFORD  BRAINARD  FLO 

MAX 

83 

91 

82 

73 

77 

79 

78 

77 

77 

78 

65 

69 

32 

76 

74 

73 

82 

88 

87 

80 

91 

89 

89 

88 

89 

68 

85 

65 

76 

90 

88 

82.9 

MIN 

56 

53 

61 

54 

52 

54 

57 

56 

56 

54 

54 

64 

64 

64 

63 

62 

65 

63 

64 

66 

62 

64 

63 

73 

72 

68 

62 

56 

63 

60 

65 

61.0 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 

83 

93 

83 

73 

76 

79 

81 

76 

76 

79 

86 

93 

86 

71 

75 

74 

86 

90 

85 

79 

93 

91 

91 

66 

93 

88 

87 

89 

60 

92 

90 

64.1 

MIN 

56 

54 

63 

52 

48 

50 

56 

55 

59 

50 

54 

66 

64 

66 

66 

66 

66 

66 

63 

67 

62 

66 

65 

76 

73 

67 

62 

58 

64 

60 

66 

61.4 

HANSFIELO  HOLLOW  DAM 

MAX 

86 

82 

89 

64 

73 

76 

75 

78 

76 

72 

77 

83 

87 

63 

74 

72 

74 

81 

86 

85 

79 

90 

69 

91 

85 

89 

86 

85 

67 

67 

93 

62.5 

MIN 

<>8 

46 

65 

52 

46 

52 

57 

51 

56 

60 

46 

69 

56 

62 

62 

63 

62 

61 

60 

65 

59 

63 

60 

69 

73 

69 

65 

61 

53 

66 

56 

57.9 

MIDOLETOWN  *  W 

MAX 

84 

82 

88 

62 

72 

76 

77 

76 

77 

74 

76 

82 

86 

60 

74 

70 

70 

82 

65 

65 

64 

88 

88 

86 

86 

86 

85 

82 

82 

60 

67 

61.1 

MIN 

60 

56 

68 

56 

52 

56 

56 

55 

61 

54 

56 

67 

65 

63 

62 

61 

65 

66 

65 

67 

63 

68 

63 

72 

73 

66 

65 

57 

66 

60 

65 

62.3 

MOUNT  CARMEL 

MAX 

83 

90 

82 

76 

76 

78 

76 

76 

77 

80 

66 

67 

81 

75 

69 

77 

82 

87 

67 

78 

90 

90 

88 

87 

88 

68 

85 

83 

74 

88 

68 

82.3 

MIN 

56 

54 

65 

55 

53 

54 

59 

56 

60 

63 

52 

60 

60 

62 

62 

62 

64 

63 

65 

68 

62 

66 

66 

74 

74 

67 

66 

63 

64 

58 

67 

61.6 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 

84 

B4 

78 

76 

75 

74 

75 

76 

74 

78 

80 

32 

75 

75 

67 

79 

79 

84 

83 

76 

85 

91 

86 

85 

87 

89 

86 

82 

74 

80 

85 

60.1 

MIN 

63 

60 

66 

59 

59 

60 

62 

61 

61 

57 

58 

66 

66 

66 

63 

63 

65 

65 

67 

69 

65 

69 

69 

75 

75 

71 

66 

63 

68 

64 

70 

64.9 

NORFOLK  2  SW 

MAX 

80 

76 

85 

76 

66 

72 

72 

75 

72 

72 

70 

77 

82 

78 

67 

64 

77 

81 

60 

77 

75 

83 

82 

84 

84 

83 

60 

61 

81 

74 

62 

77.1 

MIN 

5* 

51 

56 

50 

43 

47 

45 

56 

50 

46 

51 

59 

69 

62 

69 

58 

59 

61 

58 

63 

69 

62 

60 

63 

69 

61 

62 

56 

61 

60 

62 

56. B 

NORWALK.  GAS  PLANT 

MAX 

90 

85 

91 

83 

75 

75 

76 

75 

76 

76 

81 

85 

87 

76 

75 

68 

75 

BO 

88 

87 

72 

90 

90 

88 

88 

89 

87 

63 

64 

84 

86 

82. 4 

MIN 

59 

63 

64 

59 

56 

60 

56 

61 

56 

56 

55 

61 

66 

64 

62 

62 

67 

66 

66 

69 

64 

67 

69 

68 

72 

69 

69 

65 

66 

63 

67 

63.5 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

MAX 

89 

86 

89 

82 

77 

80 

77 

78 

79 

79 

80 

85 

67 

84 

79 

76 

80 

62 

88 

86 

84 

89 

91 

89 

64 

88 

92 

67 

66 

60 

67 

83.9 

MIN 

59 

53 

67 

58 

55 

59 

60 

56 

60 

56 

52 

65 

66 

65 

64 

64 

65 

67 

67 

69 

64 

67 

66 

72 

74 

70 

70 

66 

62 

60 

68 

63.1 

PUTNAM 

MAX 

82 

88 

84 

74 

76 

76 

77 

77 

72 

78 

83 

68 

64 

70 

70 

71 

79 

87 

87 

75 

95 

93 

89 

63 

87 

86 

82 

86 

77 

89 

88 

81.8 

MIN 

60 

56 

64 

52 

47 

53 

56 

52 

59 

48 

46 

62 

58 

60 

62 

62 

61 

60 

62 

66 

62 

64 

63 

71 

73 

66 

61 

50 

56 

66 

61 

59.1 

SALISBURY 

MAX 

80 

87 

83 

70 

74 

69 

75 

73 

75 

75 

80 

85 

80 

74 

63 

73 

63 

82 

79 

75 

86 

88 

86 

83 

85 

84 

63 

85 

77 

87 

83 

79.4 

MIN 

52 

53 

63 

52 

44 

47 

46 

57 

50 

48 

52 

61 

62 

63 

60 

61 

65 

60 

58 

64 

60 

67 

62 

69 

69 

62 

64 

58 

64 

60 

62 

58.5 

STAMFORD  5  N 

MAX 

86 

92 

67 

81 

76 

78 

76 

75 

60 

82 

85 

86 

82 

77 

73 

78 

83 

87 

87 

83 

89 

89 

68 

87 

88 

86 

84 

64 

62 

86 

86 

83.3 

MIN 

63 

5B 

65 

52 

51 

55 

53 

60 

55 

61 

50 

59 

62 

63 

62 

62 

68 

64 

62 

67 

61 

64 

65 

72 

71 

66 

66 

61 

64 

62 

65 

61.2 

STORRS 

MAX 

79 

67 

80 

71 

74 

76 

74 

75 

71 

75 

81 

85 

81 

72 

70 

73 

61 

S4 

82 

76 

87 

86 

85 

83 

85 

85 

81 

83 

76 

86 

86 

79.6 

MIN 

56 

53 

63 

55 

49 

53 

56 

54 

55 

50 

66 

64 

62 

60 

59 

61 

60 

55 

64 

66 

61 

67 

61 

69 

70 

67 

60 

56 

60 

57 

64 

59.7 

WAIERBURY  RADIO  WBRY 

MAX 

81 

90 

89 

74 

76 

78 

77 

79 

78 

78 

84 

88 

87 

69 

75 

79 

84 

86 

84 

80 

88 

85 

85 

88 

88 

86 

81 

84 

63 

88 

89 

82.6 

MIN 

52 

53 

64 

52 

50 

51 

56 

54 

54 

50 

50 

60 

60 

62 

59 

61 

61 

63 

61 

66 

59 

63 

61 

72 

72 

66 

67 

57 

64 

60 

64 

69.5 

WESTBROOK. 

MAX 

84 

87 

84 

74 

75 

74 

76 

73 

77 

83 

86 

81 

75 

69 

79 

80 

86 

84 

79 

87 

89 

86 

82 

87 

90 

87 

82 

79 

82 

86 

81.3 

MIN 

53 

52 

63 

52 

49 

51 

57 

52 

57 

53 

52 

60 

60 

64 

62 

62 

62 

63 

62 

66 

59 

61 

61 

72 

72 

65 

63 

53 

58 

56 

64 

69.3 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 

84 

87 

88 

70 

72 

76 

78 

76 

76 

76 

60 

84 

89 

64 

68 

76 

76 

84 

86 

84 

86 

87 

87 

87 

B6 

88 

85 

82 

84 

86 

86 

82.1 

MIN 

53 

54 

68 

58 

48 

50 

57 

58 

54 

51 

50 

69 

70 

64 

62 

62 

63 

64 

61 

62 

61 

66 

62 

61 

68 

65 

65 

57 

63 

61 

64 

59.7 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

74 

69 

80 

73 

72 

73 

75 

57 

65 

74 

81 

65 

82 

73 

72 

69 

80 

86 

82 

85 

85 

86 

88 

88 

79 

85 

80 

80 

79 

82 

72 

77.6 

MIN 

56 

52 

53 

55 

52 

50 

56 

53 

55 

54 

56 

67 

63 

54 

54 

60 

60 

60 

58 

57 

61 

60 

64 

62 

65 

69 

57 

57 

60 

61 

57 

56.7 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 

75 

68 

77 

74 

70 

74 

71 

65 

66 

69 

78 

85 

80 

77 

72 

59 

76 

79 

82 

84 

86 

86 

86 

85 

74 

85 

83 

77 

75 

81 

74 

76.7 

MIN 

54 

52 

54 

55 

51 

50 

57 

55 

58 

57 

56 

58 

61 

55 

54 

53 

66 

59 

60 

61 

60 

63 

62 

67 

67 

64 

56 

59 

61 

62 

68 

58.0 

BAR  HARBOR 

MAX 

78 

72 

73 

71 

71 

67 

56 

58 

63 

74 

60 

78 

68 

67 

66 

70 

70 

78 

79 

SO 

83 

78 

76 

76 

83 

77 

74 

66 

73 

73 

72.7 

MIN 

52 

50 

51 

46 

51 

50 

46 

53 

54 

54 

52 

64 

57 

49 

50 

62 

54 

53 

56 

56 

57 

56 

60 

68 

57 

57 

54 

56 

56 

58 

54.4 

BELFAST 

MAX 

77 

66 

70 

77 

73 

72 

71 

60 

66 

67 

80 

66 

79 

67 

71 

62 

73 

71 

80 

81 

81 

86 

84 

84 

81 

89 

85 

75 

77 

78 

77 

75.7 

MIN 

51 

51 

52 

52 

51 

46 

54 

52 

56 

55 

55 

53 

60 

58 

60 

52 

65 

58 

65 

67 

59 

63 

59 

66 

68 

64 

54 

53 

60 

62 

57 

66.1 

3RASSUA  DAM 

MAX 

77 

58 

72 

81 

76 

81 

84 

83 

88 

89 

82 

77 

81 

76 

74 

76 

MIN 

57 

64 

55 

57 

56 

55 

60 

56 

60 

67 

62 

47 

50 

57 

69 

48 

BRIDGEWATER 

MAX 

70 

74 

76 

75 

66 

70 

73 

72 

73 

77 

80 

78 

80 

69 

69 

8U 

79 

83 

87 

84 

89 

86 

86 

81 

77 

76 

76 

73 

77.3 

MIN 

38 

35 

54 

49 

48 

50 

46 

50 

55 

52 

49 

46 

47 

51 

64 

66 

52 

52 

55 

58 

57 

67 

69 

63 

44 

47 

68 

48 

51.6 

BRIOGTON  1  NNW 

MAX 

75 

70 

63 

72 

74 

76 

77 

71 

68 

75 

82 

66 

88 

70 

64 

64 

79 

81 

84 

61 

88 

85 

86 

91 

85 

86 

83 

84 

79 

63 

60 

79.0 

MIN 

56 

49 

54 

55 

45 

49 

55 

55 

54 

52 

52 

58 

64 

60 

55 

55 

54 

62 

59 

61 

63 

60 

62 

66 

70 

64 

55 

56 

59 

62 

58 

57.4 

BRUNSWICK 

MAX 

77 

70 

70 

75 

70 

73 

69 

56 

65 

70 

78 

87 

85 

66 

68 

6U 

70 

80 

81 

81 

79 

83 

83 

79 

73 

88 

82 

72 

72 

78 

74 

74.7 

MIN 

55 

50 

56 

59 

50 

52 

58 

55 

56 

57 

56 

58 

66 

55 

56 

56 

57 

62 

60 

64 

62 

65 

67 

66 

66 

64 

59 

56 

62 

63 

61 

59.0 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 

66 

74 

76 

70 

63 

66 

70 

73 

73 

73 

78 

76 

76 

77 

79 

62 

69 

77 

76 

83 

84 

83 

89 

85 

83 

76 

77 

75 

73 

78 

68 

75.1 

MIN 

49 

43 

54 

52 

49 

51 

48 

52 

56 

55 

52 

56 

49 

53 

52 

54 

55 

59 

66 

56 

59 

60 

56 

66 

65 

58 

61 

54 

68 

56 

48 

54.3 

CORINNA 

MAX 

77 

71 

80 

75 

72 

74 

75 

66 

66 

75 

76 

84 

79 

78 

76 

68 

79 

83 

82 

85 

86 

67 

86 

90 

81 

86 

82 

79 

80 

80 

77 

78.7 

MIN 

47 

43 

52 

56 

44 

43 

49 

53 

56 

54 

56 

55 

61 

55 

47 

51 

53 

60 

61 

55 

56 

56 

56 

66 

69 

63 

48 

52 

57 

64 

49 

64.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  167  - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
JULY    1961 


Station 


Day  Oi  Month 


14      15  1  16      17 


18      19     20  I  21      22 


26      27  :  28      29      30      31 


DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  5ANSERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GREENVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

HOULTON 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MADISON 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OQUOSSOC 

PORTLAND 

PORTLAND  W8  AIRPORT 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

RUMFORD  3  SW 

RUHFORD  POWER  PLANT 

SANFORD  2    NNW 

SOUA  PAN  0AM 

WATERVILLE  PUMP  STA 

WEST  SUXTON  2  NNW 

WOODLAND 


MASSACHUSETTS 
ADAMS 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 


75  71 

51  UB  52 

73  70  65 

47  47  47 

68  66  77 

52  44  51 

87  73  66 

49  44  54 

76  71  80 

49  46  50 

68  62  81 

48  42  50 

79  75  86 

52  44  5  3 

70  73  74 

43  40  54 

69  73  74 
47  43  53 

68  62  75 

45  48  53 

84  71  63 

47  45  49 

74  68  77 
58  54  56 

74  68  59 

48  49  51 

76  70  80 

50  45  54 


48   53   56 


72   68 
50   52 


73   67   78 


79   74   73 
60   55   55 


77   71   74 
50   41   56 


69   73   75 
47   42   57 


77   70   70 
48   43   50 


78   73   71 
50   48   51 


70   66   81 
49   46   53 


72   69   83 
50   49   54 


84   78   85 
46   39   54 


68   73   80 
37   32   53 


80   76   80 
52   46   53 


75   71   83 
48   44   56 


83   83   76 
52   56   54 


73  I  76   71 
56   47 

71   68 


MAX 

88 

77 

92 

MIN 

50 

51 

62 

MAX 

82 

91 

82 

MIN 

52 

51 

64 

MAX 

78 

87 

84 

MIN 

51 

44 

63 

MAX 

83 

88 

88 

MIN 

58 

48 

63 

MAX 

83 

89 

88 

MIN 

50 

42 

65 

71   67   69 


83   74   72 


75   73   77 


71   69   71 


72  65  71 

55  49  51 

76  66  71 

58  48  50 

72  66  68 

56  48  47 

71  75  70 
51  47  44 

72  72  76 
58  51  53 

.78  65  66 


70   71 
53   45 


76   71   69 
55   48   48 


71   66   69 


75   70   73 


77   76   73 
59   52   53 


75   72   74 
52   44   42 


75   64   69 


80   73   66 
52   50   46 


76   71 
53   46 


69   71 
43   41 


70   72 
52   42 


82   75   77 
48   38   41 


76   63   69 
48   46   45 


77   73   76 


54   45   42 


56   50   59 


82   68   76 
58   39   44 


76   75   78 
55   43   51 


67   71   75 


76   76   77 
58   48   46 


61   67 
43   51 


65   70 
53   58 


71   60 
55   53 


65   67 
49   52 


68  80  83 

54  55  56 

67  64  78 

52  52  47 

71  75  84 

58  55  59 

70  75  80 


72   78   83 


73   73   71 


62   67 
52   49 


70   65 

45   51 


60   69 
56   56 


72   56 
49   53 


69   73   62 
51   54   51 


72   64   68 
52   52   57 


71   56   67 
55   53   58 


71   59   65 
55   54   55 


70   72   72 


70   58   59 
55   50   52 


74   58   65 
53   54   54 


76   83 
48   50 


73   75 
56   57 


73   74 
58   56 


70   76   80 
50   53   56 


72   66   75 
55   53   50 


64   70   77 


68   72 
51   47 


79   75   73 


86   82   75 
60   51   55 


85   74   71 
60   58   51 


82   76   73 


78   78   79 
54   51   56 


57   56   54 


83   79   74 
51   52   49 


86   71   62 
65   56   55 


77   73 
55   53 


60   60   54 


79   76   70 


74 

78 

84 

81 

78 

76 

57 

56 

55 

58 

55 

53 

68 

74 

84 

79 

77 

74 

57 

56 

53 

56 

53 

48 

80 

76 

72 

57 

57 

56 

70 

83 

89 

85 

67 

60 

55 

56 

63 

52 

54 

55 

68   83   86 


72 

76 

75 

56 

50 

58 

70 

74 

77 

54 

51 

56 

65 

78 

31 

53 

54 

53 

63   54   54 


76   79 
49   54 


55   52   51 


72   78   83 
52   52   52 


75 

60 

68 

75 

80 

85 

53 

54 

55 

50 

50 

51 

78 

71 

71 

75 

83 

87 

45 

51 

52 

50 

47 

51 

70 

69 

70 

73 

78 

77 

47 

50 

53 

54 

48 

52 

76   72   55 
55   53   53 


62   65   74 
53   55   59 


76   74   70 
5  7   54   60 


75   78   70 

44   54   51 


79   76   77 
54   57   60 


75   72   71 
56   52   55 


78   75   70 
58   59   57 


77   76   74 
51   56   51 


80   83   75 
56   50   55 


59   72   79 
50   59   50 


73   73   75 
48   48   50 


77   83   89 
51   48   58 


72   77   84 
49   48   51 


75   77   85 


66   67 
55   52 


59   57   63 


74   59 
57   55 


86   70 
54   52 


75   74 
60   55 


55   55 
55   55 


84   87 
57   59 


85   82   71 
50   50   51 


86   71   59 
51   55   52 


83   75   52 
59   51   59 


89   84   66 
51   50   59 


60   74   79 
46   55   59 


51   67   63 


62   75   79 
52   53   61 


53  53  55 

78  78  85 

52  50  58 

56  79  80 

52  52  54 

62  79  85 

55  56  61 


55   55   58 


49   49   49 


6U   76   84 
55   55   51 


50   50   52 


65   78   81 
54   54   51 


58   79   80 
51   54   52 


78   58   82 
55   55   58 


54   55   57 


59   75   79 

52   54   5u 


51   49   55 


60   72   80 
56   58   58 


59   71   80 
56   56   59 


52   54   58 


77   52   73 
53   52   54 


5U   74 
51   54 


59   80   82 
53   53   58 


61   80   84 
53   54   63 


64   SO   85 
53   53   58 


78   70   80 
50   53   55 


69   78   80 
53   52   52 


56   57   59 


87   78 
53   57 


66   78   80 
60   51   62 


70   80   85 
59   50   52 


67   79   82 
55   57   51 


59   59   64 


85   83   55 


68   82   84 
57   59   50 


70   78 
52   49 


78   81 
65   55 


84   81 
55   54 


85   85 
58   56 


78   83 
53   53 


85   81 
57   59 


81   84 
60   58 


80   83 
58   58 


76   84 
53   57 


83   82 
61   62 


89 

84 

57 

55 

76 

82 

54 

54 

84 

80 

57 

60 

78 

85 

56 

58 

80 

83 

59 

57 

78 

75 

51 

54 

83 

79 

62 

52 

83 

78 

56 

59 

78 

83 

57 

57 

81 

77 

56 

57 

78 

80 

56 

50 

80 

82 

55 

58 

82 

85 

63 

55 

87 

86 

55 

55 

76 

84 

53 

51 

81 

85 

59 

59 

85 

80 

58 

58 

78 

81 

53 

54 

85   82   81 
58   50   60 


84   80   92 
59   65   54 


81   77   84 
57   52   51 


87   81   91 
65   57   53 


83   80   87 
55   61   64 


81   78   72 
54   51   51 


85   86 
57   65 


58   58   63 


58   59   61 


88   89 
55   64 


58   59   57 


88 

90 

55 

59 

88 

89 

53 

67 

87 

89 

64 

62 

82   85   82 


87 

88 

65 

68 

83 

85 

57 

57 

85 

85 

50 

57 

85 

87 

55 

50 

86 

90 

61 

68 

63   60   68 


86 

88 

55 

58 

82 

84 

54 

61 

84 

85 

67 

67 

86 

86 

63 

57 

59   55   67 


85 

86 

88 

59 

58 

65 

83 

83 

80 

61 

60 

64 

85 

86 

89 

59 

59 

56 

86 

89 

92 

50 

59 

64 

87 

89 

91 

58 

59 

64 

85   90   91 
51   50   65 


88 

89 

61 

61 

86 

89 

60 

66 

89 

93 

53 

57 

85   84 
60   61 


84   85 
58   57 


89   90   86 
64   62   68 


86   88 
58   59 


85   80 
65   57 


79   79 
68   57 


85   85 
60   50 


87   83 
61   51 


80   81 
52   44 


8b   83 
63   54 


80   78 
54   50 


79   76 
63   50 


79   80 
64   50 


76   87 
61   58 


84   82 
64   60 


81   78 
62   46 


83   83 
51   52 


76   78 
65   50 


84   85 

65   53 


32   81 
56   50 


84   81 
57   50 


83   79 
61   45 


89   82 
57   53 


86   81 
64   55 


80   75 
54   48 


84   80 
52   53 


86   83 
54   51 


82   79 
54   50 


83   81 
58   51 


87   87 
60   52 


85   80   79 
66   62   42 


86   85 
62   54 


85   79 
63   54 


74   86 
66   54 


71   64   69 


83   84 
64   56 


84   83 
63   61 


89   88   88 
72   67   67 


87   87   84 
72   53   57 


75   75 
55   60 


68   54 
50   54 


77   75 
57   58 


82   82 
52   65 


80   79 
52   59 


84   80 
54   60 


55   74 
50   52 


78   76 
57   52 


79   62 
62   52 


65   77 
61   55 


79   74 
59   46 


87   76 
60   54 


75   77   73   73 
59   60   54   45 


75   72 
55   59 


80   77 
51   60 


80   69 
49   52 


77   77 
59   62 


76   75 
49   55 


81   79 
54   50 


79   79 
57   59 


85   78 

55   60 


78   77 
56   51 


79   77 
54   50 


75   76 
58   61 


76   75 
53   57 


83   78 
54   56 


81   78 
53   58 


82   79 
5*   59 


84   81 
47   65 


77   76 
48   56 


83   79 
5  7   60 


8  7   74 
58   59 


75   72 
58   52 


78 

75 

65 

53 

73 

74 

55 

52 

84 

73 

64 

63 

74   77 
58   49 


80   81 
54   55 


75   74 
48   40 


75   80 
60   55 


78   75 
60   54 


79   74 
57   51 


75   71 
48   39 


85   75 
54   52 


86   75 
61   55 


79   75 
50   47 


72   78 
58   52 


80   72 
53   54 


81   72 
56   51 


81   81 
61   61 


87   85 
51   51 


78   71 
55   44 


83   82 
54   55 


85   77 
61   55 


73   74 
62   55 


84   85   79   85 
54   60   63   52 


85   87 
60   59 


82   81   83   82 
51   59   55   62 


85   82 
54   53 


88   86   85   85 
52   60   61   62 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLANa 
JULY    1961 


BLUE   HILL   we 
BOSTON   l>3    AIRPORT 
BROCK.T0N 

8UFFUMVILLE    0AM 
CHESTNUT    HILL 
CLINTON 
E«ST    WAf^HSM 
EOCARTOWN 
FALL    RIVER 
FUCHBURG    2     S 
FRAM INGHAM 


HOOSAC    TUNNEL 

HYANNIS    2    NNE 

KNIGHTVILLE  DAM 

LAWRENCE 

LOWELL 

MIOOLETON 

NANTUCK.ET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELO    we    AIRPORT 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

j   SALEM  CG  AIR  STATION 
I 

I   SANDWICH 
I 

SHELBURNE    FALLS 

SOUTH    EGREMONT 

SPRINGFIELD    ARMORY 

I       STOCICeRIDGE 

'         TAUNTON 

I        TULLY    DAM 

I 

I        TURNERS    FALLS 

I 

I   WALPOLE 

i 

I   WEST  CUMMINGTON 


Day  01  Month 


S 


MAX 

MIN 

79 

57 

86 
61 

83 
63 

MAX 
MIN 

82 

6'! 

88 
58 

86 
65 

MAX 
MIN 

87 
59 

86 
46 

85 
62 

MAX 
MIN 

85 
53 

80 
48 

87 
65 

MAX 
MIN 

80 
62 

85 
52 

86 
67 

MAX 
MIN 

83 
55 

80 
54 

87 
58 

MAX 
MIN 

S3 
56 

81 
51 

80 
65 

MAX 
MIN 

73 
61 

81 
51 

77 
56 

MAX 
MIN 

82 

60 

85 
58 

81 
67 

MAX 

MIN 

88 
55 

84 
47 

90 
63 

MAX 
MIN 

90 
56 

85 
50 

94 
64 

MAX 
MIN 

85 
59 

89 
52 

85 
69 

MAX 
MIN 

81 
57 

88 
45 

86 
67 

MAX 
MIN 

87 

51 

80 
51 

87 
55 

MAX 

MIN 

76 
58 

80 
44 

80 
62 

MAX 
MIN 

84 

50 

60 
50 

90 
58 

MAX 
MIN 

80 
61 

88 
56 

84 
68 

MAX 
MIN 

82 
57 

90 
52 

85 
66 

MAX 
MIN 

85 
57 

86 

45 

85 
66 

MAX 
MIN 

77 
58 

72 
55 

74 
63 

MAX 
MIN 

84 
63 

82 
62 

81 
69 

MAX 
MIN 

77 
55 

87 
51 

85 

57 

MAX 
MIN 

83 
59 

90 

50 

87 
66 

MAX 
MIN 

82 

57 

80 
45 

78 
65 

MAX 

MIN 

80 
50 

89 
45 

84 
62 

MAX 
MIN 

86 
57 

82 
48 

84 
62 

MAX 
MIN 

77 
60 

76 

50 

80 
60 

MAX 
MIN 

81 
63 

80 
53 

85 
68 

MAX 
MIN 

82 
60 

86 
58 

81 
70 

MAX 
MIN 

84 
52 

78 

51 

90 
58 

MAX 
MIN 

83 
56 

88 
48 

80 
64 

MAX 
MIN 

87 
58 

92 
58 

90 
67 

MAX 
MIN 

76 
49 

88 
48 

81 
59 

MAX 
MIN 

81 
54 

86 
48 

83 
65 

MAX 
MIN 

87 
48 

84 
44 

90 
52 

MAX 
MIN 

83 
57 

89 
59 

92 
65 

MAX 
MIN 

79 
53 

86 

44 

82 
64 

MAX 
MIN 

80 
45 

89 

47 

76 
61 

75   73  ]  74 

57 

72 


63   58   60 


77   76 
50   55 


82   71   75 


71   77 
50   47 


78   76 
51   58 


75   73 
52   53 


74   78 

51   51 


79   79 
50   53 


77   73 
48   56 


79   67   72 


47   48 
68   74 


59 


56   58   56 


58   53   57 


76   77 
50   52 


75   78   79 
58   51   53 


74   75 
46   46 


73   70   70 


65   60   60 


74   7  5 
54   57 


74   73 
49   51 


58   49   53 


70 
50 

70 
54 

72 
51 

70 
56 

77 
58 

79 
60 

69 

42 

72 

49 

71 
42 

73 
44 

74 
51 

79 
53 

57  50  57 

81  70  76 

54  39  44 

71  76  80 

50  43  48 

73  75  76 


72 

60 

68 
57 

76 
57 

71 
57 

82 
58 

68 
57 

73 
59 

73 
61 

80 
60 

70 
59 

78 
57 

72 
56 

79 
59 

77 
57 

71 
58 

71 
57 

68 
57 

69 
56 

77 
48 

71 
54 

72 
57 

69 
60 

78 
54 

74 
58 

68 
58 

70 
59 

70 
59 

72 
57 

72 
55 

70 
54 

75 
54 

68 

59 

76   81   72 


70 

72 

74 

56 

51 

47 

70 

66 

79 

54 

58 

57 

71 

64 

73 

59 

58 

53 

70 

72 

78 

57 

56 

56 

75 

79 

67 

59 

58 

50 

62 

64 

69 

55 

57 

55 

67 

69 

72 

57 

55 

58 

71 

64 

79 

62 

62 

59 

78 

72 

74 

53 

58 

50 

73 

73 

74 

58 

50 

45 

79 

77 

76 

58 

60 

53 

78   74   73 


75   70   74 


II   12   13   U   IS  i  16   17   18   19   20   21   22   23 


55  55  66 

71  84  91 

57  61  69 

80  84  89 

55  53  60 

73  77  82 

50  48  58 

77  80  86 

66  56  66 

65  72  76 

52  54  64 

76  86  87 

59  55  66 


86   66   66  I  68 
62   60   58 


69   66 
62   61 


86   70 
62   57 


57  61  59 

86  84  69 

68  63  60 

85  65  66 


79  I  76 
60  I  64 


60   58j  59 
76   75  68 


79   86   87 
55   60   68 


74   79   82 
53   52   56 


79   83   90 


56   53   63 


75  83  84 
62  51  66 

76  80  84 
46  46  56 

77  60  87 

56  55  63 

79  82  90 

59  62  63 

75  60  86 

57  54  58 

68  75  73 


60   61   70 


73   80   84 


77   83   87 
55   51   64 


73   77   80 


77   83   91 


72   79   85 


82   72   72 


89 

66 

63 

59 

90 

75 

63 

60 

84 

70 

67   61   59 


731  70 
59  59 


65   83   69 
59   62   60 


86   84   68 


68   60   59 


86 
65 

72 
56 

66 
56 

73 
61 

65 
56 

65 
55 

82 
67 

68 
65 

70 
62 

82 
57 

71 
62 

65 
61 

89  82  66 

65  61  58 

83  76  77 

62  58  57 

88  68  68 


84   69 
61   60 


84   70   65 


73   65 
59   58 


87   84   68 
60   61   61 


75   67 
64   61 


89   83   70 
65   65   63 


69   65 
59   59 


85   75   72 
63   63   60 


57   62   59 


72   67 
63   61 


85   71   70 
62   60   60 


77   62 
60   57 


72   90 
59   68 


79   86 
58   67 


69   6u 
58   59 


72   85 
59   64 


70   72 
60   61 


77   87 
61   67 


67   82 
59   61 


79   89 
59   63 


77   9U 
58   67 


70   81 
59   63 


72   83 
57   67 


70   80 
62   62 


77   88 
60   64 


80   89 
58   66 


73   85 
57   59 


69   76 
61   64 


73   85 
62   67 


70   89 
58   63 


72   86 
56   56 


76   86 
59   62 


68   60 
55   60 


68   84 
58   61 


76   86 

60   70 


68   76 
59   61 


83   82 
65   60 


82   67 
63   65 


83   82 
63   59 


78   87 
60   68 


69   82 

58   60 


82   87 
61   63 


82   81 
59   56 


84   74   87 
66   66   64 


88   78   91 
71   66   66 


87   82   88 
65   66   59 


87   82   72 
60   65   56 


86   80   87 
68   70   64 


84   83   77 
67   66   66 


80   82   71 
61   67   65 


89   88   6U 
63   66   65 


90   87   79 
66   66   64 


89   83   90 
65   67   68 


89   76   91 
66   66   59 


81   79 

58   60 


83   80   60 
68   68   62 


85   80   80 
60   62   60 


86   60   86 
66   66   66 


87   80   90 
68   69   6U 


79   87 
63   62 


70   74 
62   62 


69   71   66 


79   78   85 
55   62   61 


68   84   90 
67   68   62 


66   76   85 
66   65   62 


67   79   89 
63   64   63 


80   73   78 
67   67   63 


67   80   89 
67   66   63 


78   88 
66   64 


64   82   79 
60   62   63 


80   78   82 
52   63   62 


87   80   90 
65   70   63 


79   76   86 
54   61   57 


85   80   88 
66   68   61 


86   84   77 
57   60   52 


86   83   89 
67   67   62 


80   75   83 
52   60   54 


24  25 

88   8^  83 

68   7o  69 

88   86  86 


26   27  28  29   30   31 


86   95 
64   61 


85   9U 
60   60 


66   65   70 


86   86 
66   64 


81   82 
65   62 


87   87 
70   66 


91   89 
66   63 


94   86 
65   63 


86   91 
66   65 


85   91 
64   61 


86   83 

60   61 


80   83 
65   56 


88   87 
62   59 


65   89 
67   70 


68   91 
67   68 


85   88 
64   60 


82   75 
64   62 


86   85 
72   70 


86   89 
68   64 


84   87 
64   59 


87   89 
63   60 


88   89 
65   60 


80   80 
67   67 


S3   83 
66   66 


84   90 
70   68 


86   66 
63   61 


86   86 
59   59 


91   89 
67   65 


84   87 
59   57 


87   87 
66   62 


88   87 
58   57 


S9   89 
68   61 


84   87 
56   55 


89   77 
71   67 


66   87 
69   65 


81   61 
65   64 


84   80 
70   68 


86   86 
69   63 


88   78 
70   59 


7  7   66 
69   66 


89   82 
72   65 


89   90 
67   62 


91   90 
67   65 


90   83 
68   64 


91   78 
68   64 


86   84 
63   59 


86   83 
71   57 


86   85 
63   60 


87   82 
65   66 


88   81 
67   54 


87   87 
67   60 


84   75 
66   50 


90   84 
73   68 


82   80 
73   54 


90   76 
66   66 


85   64 
58   67 


72   83 
50   53 


74   86 
64   68 


81   78   83   86 


77   75 
62   61 


85   75 
59   65 


70   79 
50   64 


65   87 
64   69 


85   80   82 
55   61   58 


88   82 
73   66 


70   68   55 


88   81 
67   55 


78   89 
71   68 


84   75 
67   60 


87   78 
58   61 


89   74 
72   62 


90   82 
55   51 


84   82 
62   63 


90   88 
68   57 


81   82 

50   50 


88   85 
73   66 


69   87 
62   56 


88   84 
57   60 


82   80 
59   56 


66   78   90 


57   51 
66   90 


65   78 
59   64 


84   80 
50   61 


82   85 

54   58 


6  7   79 
59   53 


62   75 
60   66 


83   76 
5  5   53 


75   80 
55   52 


77   75 
58   52 


82   76 
52   54 


79   85 
53   50 


72   71 
55   58 


75   72 
57   52 


83   82 
57   57 


83   80 
55   62 


86   85 
61   67 


85   81 
51   50 


66   88 
52   57 


86   80 
55   64 


78   89  j 
60   54 


90   85 
64   67 


90   83 
59   66 


79   64 
62   52 


78   74 
65   62 


78   86 
60   62 


87   82 
64   68 


90   85 
64   61 


85   86 
62   54 


74   78 
5  8   64 


83   82 
59   63 


68   65 
61   65 


82   80 
52   64 


88   61 
61   54 


83   75 
58   67 


84   82 
52   68 


78   84 
61   61 


85   83 
59   61 


89   89 
62   66 


84   82 
56   61 


85   86 
5  9   65 


78   88 
59   62 


88   86 
57   66 


86   64 
56   54 


84   83 
56   61 


< 

79.1 


79.9 
64.3 


83.5 
60.1 


79.3 
56.1 


80.4 
63.5 


76.9 
61.2 


60.1 
60.6 


75.9 
60.9 


82.5 
59.4 


82.9 
62.1 


81.9 
60.1 


79.6 
56.2 


77.9 
60.5 


80.3 
55.8 


82.3 
51.6 


80.3 
58.7 


73.0 
59.9 


79.8 
66.0 


81.5 
51.7 


78.6 
59.6 


80.7 
58.8 


74.8 
60.0 


78.3 
61.9 


80.3 
64.2 


79.4 
57.6 


80.1 
57.2 


84.2 
62.9 


79.1 
54.8 


81.5 
60.9 


80.9 
55.3 


83.0 
59.4 


80.2 
58.3 


79.1 
53.2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JULY  1961 


Station 

Day  Of  Month 

1 

I 

2 

' 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15  16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 



29 

30 

31 

1 

WEST  MEOWAY 

MAX 
MIN 

S3 
51 

89 

45 

66 
67 

77 
58 

76 

47 

75 
49 

77 
53 

76 
57 

74 
59 

79 
53 

63 
53 

67 
62 

86 
63 

77 
61 

69 
59 

71 
6U 

81 

60 

66 
65 

86 
55 

76 
66 

89 

63 

88 
62 

89 
62 

84 

70 

87 

73 

90 

68 

82 
62 

90 
66 

87 
59 

8S 
58 

88 
65 

82.S 

&0.2 

WESTON 

MAX 
MIN 

80 

51 

89 

41 

87 
59 

73 
57 

77 
51 

80 
62 

74 
58 

73 
52 

78 
54 

61 
52 

87 
62 

66 
64 

85 
61 

69 
60 

66 
59 

76 
64 

67 
63 

87 
63 

62 
65 

89 
62 

90 
62 

90 
61 

89 
52 

88 
72 

88 
65 

85 

60 

67 
50 

84 
61 

87 
59 

85 
66 

82.7 
59.2 

HESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

82 
56 

92 

54 

64 
66 

72 
58 

75 
49 

78 
52 

80 
57 

75 
57 

78 
57 

78 
52 

64 
52 

89 
66 

35 
63 

71 
65 

70 
62 

70 
60 

82 
64 

67 
63 

84 
63 

79 
67 

90 
64 

89 
52 

88 
63 

86 
73 

91 

70 

87 
66 

85 
62 

85 
58 

77 
65 

90 
62 

86 
68 

82.2 
61.3 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
57 

88 
57 

79 
61 

67 
53 

69 

49 

74 
54 

74 
57 

72 
55 

69 
56 

73 

53 

78 
55 

84 
65 

63 
63 

66 
61 

65 
58 

67 

58 

79 
59 

62 
67 

80 
66 

76 
68 

85 
65 

84 
67 

85 
69 

84 

70 

85 

70 

S3 
68 

77 
64 

81 
60 

76 
63 

84 
62 

83 
63 

77.7 
61.1 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

79 
58 

88 

50 

82 
66 

70 
56 

73 
46 

77 
47 

75 
56 

73 
54 

71 
57 

76 

50 

79 
53 

85 

60 

84 
60 

74 
63 

65 
60 

67 

58 

SO 
58 

84 
64 

83 
62 

76 
64 

87 
62 

85 
65 

89 

61 

Sb 
59 

86 
72 

86 
67 

78 
63 

83 
63 

86 
66 

86 
60 

84 
64 

79.9 
69.5 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

MAX 
MIN 

71 
A9 

72 

43 

77 
59 

75 
51 

69 

44 

72 

44 

75 
51 

70 
64 

72 
52 

70 
48 

76 

47 

80 
57 

63 
59 

80 
57 

65 
57 

66 

51 

81 
56 

79 
59 

80 
54 

7B 
66 

82 
56 

79 
56 

62 
66 

87 
62 

84 

70 

80 
59 

79 

48 

80 
56 

80 
60 

76 
51 

76 
53 

76.7 
54.3 

BERLIN 

MAX 
MIN 

80 
55 

72 
45 

65 
54 

60 
50 

69 

45 

70 
45 

76 
61 

74 
56 

63 
56 

69 

51 

74 
46 

81 
54 

66 
56 

86 
59 

70 
60 

66 
62 

62 
53 

86 
68 

82 
54 

83 
65 

84 
58 

69 

57 

68 
66 

87 
64 

92 
68 

89 
61 

82 
47 

81 
64 

82 
57 

77 
62 

81 
63 

76. 2 
54.7 

BLACSWATER  DAM 

MAX 
MIN 

8l> 
5* 

75 
43 

83 
55 

82 

50 

70 
41 

71 
41 

75 
60 

77 
57 

66 
56 

73 
56 

76 

47 

79 
58 

86 
62 

88 
60 

66 
57 

62 
56 

64 
57 

81 
62 

84 
67 

84 
59 

77 
61 

86 
50 

66 
57 

87 
65 

90 
70 

87 
61 

85 
53 

60 
53 

84 
67 

76 
61 

84 
56 

79.0 
55.9 

CAHPTON 

MAX 
MIN 

83 
52 

76 
44 

74 
53 

62 
49 

71 
43 

73 
41 

77 
49 

76 
57 

70 
58 

71 
51 

76 
49 

84 
54 

85 
57 

89 
56 

69 
59 

62 
52 

67 
57 

S6 
60 

84 
63 

84 
57 

81 
57 

87 
68 

86 
56 

87 
62 

90 
52 

87 
62 

84 
49 

83 
53 

86 
69 

81 
59 

83 
52 

79.8 
54.2 

COLE6ROOI; 

MAX 
MIN 

69 

43 

66 

43 

79 

51 

»9 
48 

70 
46 

70 
43 

76 
49 

67 
55 

69 
53 

71 
51 

78 
52 

82 
58 

80 
59 

78 
57 

71 
60 

66 
55 

81 
52 

82 
66 

78 
54 

84 
53 

83 
56 

84 
68 

86 
57 

89 
63 

85 
67 

80 
63 

81 
46 

60 
52 

83 
60 

78 
64 

72 

49 

77.0 
54.0 

CONCORD  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
65 

86 
43 

83 
63 

74 
50 

75 
43 

79 
45 

79 
53 

67 
60 

72 
58 

77 
66 

64 
50 

90 
56 

69 
65 

68 
60 

65 
69 

66 
58 

80 
59 

87 
63 

66 
66 

76 
50 

89 
64 

88 
62 

88 
59 

92 
69 

89 
67 

88 
64 

82 
56 

S& 
56 

77 
61 

B8 
63 

83 
58 

61.0 
57.9 

CONWAY  1  N 

MAX 
MIN 

80 
46 

74 
41 

72 
55 

82 
49 

73 
38 

72 
39 

75 
51 

77 
56 

62 
55 

70 
47 

72 
49 

62 
51 

86 
57 

66 
56 

67 
57 

63 
52 

62 
53 

80 
58 

84 
55 

85 
59 

82 
60 

87 
66 

88 
62 

86 
64 

90 
70 

86 
63 

84 
50 

82 
65 

84 
66 

79 
63 

83 
63 

78.6 
54.1 

DURHAM 

MAX 
MIN 

84 
52 

77 
40 

83 
68 

83 
53 

74 
40 

77 
41 

76 
46 

69 

54 

71 
56 

76 
66 

82 
48 

87 
55 

87 
60 

S6 
56 

69 
55 

63 

58 

77 
57 

86 
69 

86 
56 

84 
59 

68 
64 

87 
50 

88 
58 

89 
67 

85 
72 

87 
61 

85 

55 

80 
60 

80 
59 

66 
62 

83 
57 

81.2 
55.7 

FABYAN 

MAX 
MIN 

69 
42 

66 
37 

78 
58 

62 

44 

70 
42 

72 
43 

70 
50 

66 

65 

71 
50 

70 
42 

79 
45 

81 

46 

88 

46 

76 

57 

62 
56 

63 
61 

82 
53 

79 

57 

76 

50 

80 
62 

84 
51 

83 
52 

87 
60 

91 
61 

84 
58 

80 
55 

80 
40 

83 
52 

78 
58 

79 
61 

59 

45 

76.1 
60.7 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

69 

43 

41 

64 

75 
46 

59 
44 

65 
44 

66 
46 

71 
49 

66 

50 

63 
47 

76 
54 

78 
56 

79 
57 

72 
58 

65 
49 

66 
49 

77 
55 

76 
66 

75 
53 

80 
52 

78 

58 

80 
54 

82 
51 

86 
54 

82 

60 

75 

43 

78 

48 

ra 

67 

7a 

62 

75 

46 

73.4 
51.6 

FRANK.LIN  1  NW 

MAX 
MIN 

79 
49 

81 
43 

84 
62 

79 
52 

75 
44 

77 

44 

80 
53 

74 
59 

76 
53 

78 
53 

83 
51 

66 
56 

91 
60 

86 
60 

64 
58 

64 
67 

83 
58 

87 
66 

85 
69 

83 

50 

81 
63 

86 

60 

89 

60 

91 
62 

89 

72 

86 
64 

84 
56 

86 
56 

82 

60 

89 
62 

82 
56 

82.0 
57.0 

CRAFTON 

MAX 
MIN 

76 
40 

78 
38 

82 

60 

72 

44 

70 
39 

75 
37 

77 
45 

71 
62 

73 
54 

72 
52 

79 

43 

84 
47 

87 
56 

81 

54 

62 
57 

63 
64 

85 
66 

82 

60 

83 
62 

80 
66 

86 
68 

84 
55 

86 

53 

90 
59 

88 
69 

84 
58 

82 
45 

84 
48 

79 
54 

83 
59 

80 
50 

79.3 
51.7 

HANOVER 

MAX 
MIN 

76 
53 

82 

44 

83 
63 

68 
52 

72 
46 

76 

45 

80 
52 

70 
58 

75 
59 

73 
55 

80 
52 

86 
56 

66 
60 

74 
60 

66 
60 

66 
56 

85 
69 

84 
63 

84 
59 

78 
63 

85 
53 

86 
62 

87 
61 

90 
66 

89 

70 

86 
66 

86 
55 

85 
57 

81 
51 

85 
63 

79 
65 

80.1 
57.9 

KEENE 

MAX 
MIN 

83 
45 

90 
41 

83 
61 

74 
50 

75 
38 

79 

41 

81 
45 

76 
56 

78 
56 

77 
49 

60 
49 

38 
53 

66 
56 

77 
61 

62 
56 

70 
55 

84 
56 

87 
59 

85 
55 

79 
69 

89 
52 

87 
58 

89 
66 

90 
68 

90 
65 

88 
61 

86 
54 

87 
51 

78 
58 

88 
69 

86 
67 

82.3 
54.6 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

75 
58 

75 
52 

84 
61 

70 
58 

73 
48 

77 
46 

60 
66 

68 
58 

77 
57 

78 
54 

81 
53 

84 
62 

87 
65 

66 
69 

64 
58 

63 
57 

83 
58 

84 
67 

84 
62 

76 
62 

86 
66 

86 
63 

83 
65 

87 
66 

85 
65 

86 
65 

83 
58 

84 
59 

80 
62 

83 
63 

78 
60 

78.9 
59.6 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
47 

80 
43 

11 

67 
48 

70 
46 

76 
44 

78 
50 

70 
58 

75 
68 

73 
54 

81 
49 

86 
56 

89 
62 

71 
60 

64 
68 

66 
57 

86 
60 

83 
6U 

84 
60 

78 
62 

86 
63 

86 
52 

88 
61 

85 
66 

88 
69 

84 
57 

84 
65 

83 
55 

81 
60 

83 
59 

76 
55 

79.3 
55.5 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

91 
58 

82 
42 

87 
49 

83 

58 

74 
45 

76 
47 

79 
50 

79 

53 

67 

57 

71 
57 

79 

65 

84 
54 

90 
62 

88 
62 

67 
58 

65 
57 

66 

68 

85 
53 

88 
55 

88 
61 

81 
63 

91 
64 

88 
55 

90 
62 

90 
64 

89 
66 

87 
59 

86 
56 

90 
57 

77 
62 

69 
62 

82.1 
57.2 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

78 
51 

84 
43 

6^ 

73 
54 

73 
42 

76 
45 

76 
51 

68 
57 

70 
67 

76 
57 

80 
49 

87 
66 

85 
61 

83 
60 

66 
57 

64 
59 

77 
66 

86 
64 

85 
58 

79 
61 

88 
54 

85 
62 

88 
50 

68 
67 

88 
71 

85 
63 

80 
59 

84 
53 

76 
68 

87 
62 

82 
59 

79.9 
57.5 

MOUNT  SUNAPEE 

MAX 
MIN 

77 
54 

79 
49 

78 
62 

73 
62 

66 

44 

70 
46 

73 
49 

70 
56 

68 
54 

70 
60 

74 
63 

80 
59 

SO 
63 

73 
60 

60 
66 

61 
54 

78 
66 

78 
63 

79 

61 

77 
61 

80 
62 

79 
51 

S3 
60 

85 
67 

83 
68 

80 
64 

78 
64 

76 
55 

78 
61 

79 
63 

77 
57 

75.6 
57.2 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

46 
33 

53 
38 

54 
41 

41 
31 

43 
31 

50 
34 

50 
40 

48 
38 

53 
40 

52 

39 

53 
39 

53 
46 

60 
47 

51 
45 

48 
41 

55 
43 

59 

50 

66 

47 

56 
47 

61 
47 

62 

47 

57 
48 

55 

47 

56 
66 

52 
51 

66 
43 

65 

41 

68 
45 

69 
49 

63 
46 

49 

40 

54.2 
42.9 

NASHUA   2  NNW 

MAX 
MIN 

79 
51 

90 
43 

83 
64 

72 
51 

75 
42 

80 

45 

79 
52 

67 
57 

72 
57 

77 
55 

80 
60 

86 
57 

88 
61 

69 
61 

67 
68 

66 
58 

80 
59 

86 

63 

65 
59 

78 
62 

89 

56 

87 
61 

89 
60 

90 
67 

89 
67 

86 
68 

81 
58 

85 
64 

75 
59 

88 
61 

83 
61 

8U.8 
67.6 

northwood 

MAX 
MIN 

77 
56 

79 
46 

82 
57 

72 
55 

73 
43 

77 
47 

77 
49 

65 
56 

70 
54 

78 
55 

82 
51 

87 
61 

88 
62 

60 
67 

66 
66 

62 
55 

80 
55 

86 

60 

86 
60 

86 

60 

87 
51 

81 
63 

89 
63 

93 
67 

89 

70 

85 
54 

81 
50 

85 
62 

80 
56 

87 
61 

82 
60 

80.4 
67.1 

PETERBORO   2  S 

MAX 
MIN 

76 
45 

85 
38 

79 
61 

66 
47 

72 
36 

74 
39 

75 
47 

70 
52 

71 
53 

72 

46 

75 
48 

83 
56 

83 
59 

77 
59 

61 
56 

64 
54 

80 
55 

82 
59 

82 
64 

75 
58 

85 
59 

S3 

54 

86 
54 

83 
69 

86 
58 

85 
51 

81 
49 

84 
48 

78 
59 

84 
69 

81 
64 

78.1 
63.4 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 
MIN 

70 
53 

59 
45 

75 
56 

62 

50 

64 
46 

66 

46 

66 

50 

58 
62 

63 
52 

62 

45 

73 
52 

76 

54 

78 
62 

78 
56 

60 
50 

67 
48 

74 

53 

74 
58 

75 

52 

74 
54 

77 

64 

77 
55 

78 

53 

86 
66 

79 
68 

77 
51 

75 
46 

74 

48 

72 

60 

74 
61 

65 
62 

70.9 
63.4 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

80 
54 

72 
44 

71 
48 

77 
49 

63 
40 

68 

40 

74 
42 

75 
49 

71 

53 

69 
52 

72 

44 

77 
48 

82 

54 

85 
61 

65 
68 

63 
56 

62 
64 

80 
58 

82 
65 

81 
55 

75 

60 

85 
56 

79 
58 

84 

59 

86 
64 

85 
54 

83 
51 

80 
51 

81 
55 

77 
66 

82 
63 

76.3 
52.6 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

77 
53 

72 
44 

85 
56 

75 
53 

74 
45 

75 

45 

72 
49 

66 
64 

68 
64 

70 
56 

83 
52 

87 
59 

89 
60 

62 

68 

67 
54 

63 
67 

70 
57 

84 
60 

86 
60 

76 
51 

85 
53 

85 
61 

87 
50 

90 
57 

82 
65 

86 
64 

80 
66 

75 
53 

74 
59 

86 
62 

76 

60 

77.6 
55.7 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

85 
47 

79 
47 

88 
54 

83 
62 

70 
40 

73 
42 

76 

46 

79 

64 

76 

58 

76 
50 

74 
54 

79 
65 

88 
60 

82 

64 

74 
60 

66 

57 

70 
59 

80 
6U 

86 
55 

86 
61 

80 
54 

88 
59 

83 
55 

88 
67 

90 
74 

90 
55 

86 

53 

83 
52 

88 
59 

79 
52 

85 
68 

81.1 
56.2 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

81 
47 

88 
41 

85 
65 

74 
56 

78 
39 

79 
42 

78 
49 

70 
66 

77 
66 

78 
54 

82 
46 

86 
64 

88 
59 

69 

60 

68 

57 

67 
59 

79 
58 

87 
61 

87 
67 

80 
60 

88 

64 

86 
51 

90 
58 

89 
72 

88 
74 

87 
62 

82 
67 

66 

50 

78 
56 

68 
62 

85 
61 

81.6 
66.5 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 
MIN 

77 
54 

80 
47 

65 
58 

75 
58 

75 
44 

78 
47 

79 
54 

73 
56 

76 
56 

77 
61 

82 
63 

87 
69 

88 
61 

83 
59 

68 
66 

65 
66 

82 

57 

85 
64 

86 
68 

80 
60 

88 
63 

85 
63 

89 

60 

92 
55 

86 
59 

85 
63 

81 
64 

84 
55 

81 
60 

87 
63 

8* 
65 

81.3 
57.4 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

73 
51 

76 
51 

82 
60 

70 
49 

71 

77 
43 

76 
50 

73 
67 

74 
57 

73 
49 

81 
50 

86 
51 

87 
56 

74 
56 

64 
57 

65 

53 

83 
58 

82 
59 

82 
53 

80 
67 

87 
55 

84 
55 

85 
55 

90 
52 

85 
69 

83 

60 

86 
49 

81 
53 

80 
60 

83 
63 

76 
52 

79.1 
54.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ContlDuwl 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  enclAni; 
JULY  IV^l 


Sliilloa 

Day  OI  Month 

j_ 

1 

t 

3 

4 

{ 

s 

7 

B 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

18 

19 

jq 

21 

22 

23 

24 

29 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

onoot    liLANO 

aLOCK  ISLAND  WS  *P 

MAX 

75 

76 

73 

73 

69 

71 

71 

73 

69 

74 

76 

73 

74 

65 

64 

79 

75 

78 

79 

71 

79 

84 

81 

78 

77 

it 

80 

79 

75 

79 

»i 

75.5 

MIN 

59 

58 

63 

57 

57 

56 

56 

59 

60 

56 

58 

64 

64 

63 

61 

63 

62 

65 

65 

66 

64 

68 

66 

71 

71 

66 

66 

60 

66 

64 

69 

62.7 

OOeENVlLLE 

MAX 

80 

86 

81 

75 

74 

76 

74 

77 

70 

76 

63 

87 

83 

68 

69 

69 

8U 

36 

85 

73 

87 

87 

87 

82 

96 

87 

80 

85 

76 

86 

67 

sg.i 

MIN 

s* 

64 

64 

55 

51 

53 

55 

56 

56 

49 

53 

65 

63 

61 

69 

60 

68 

63 

64 

64 

61 

65 

63 

68 

70 

68 

59 

52 

59 

58 

65 

69.6 

HINOSTON 

MAX 

ti 

83 

81 

79 

75 

73 

73 

76 

76 

77 

83 

34 

81 

74 

69 

78 

78 

86 

84 

82 

86 

87 

86 

6U 

8U 

89 

38 

82 

78 

S2 

83 

80.5 

MIN 

«1 

49 

64 

56 

51 

56 

59 

57 

60 

51 

48 

66 

61 

65 

62 

62 

63 

66 

63 

68 

63 

64 

62 

72 

72 

71 

68 

49 

67 

58 

66 

60.9 

NEWPORT 

MAX 

83 

81 

77 

79 

75 

73 

73 

76 

71 

78 

82 

81 

83 

69 

69 

76 

71 

33 

86 

76 

86 

89 

61 

79 

77 

90 

34 

83 

76 

83 

83 

79.1 

MIN 

«1 

57 

65 

60 

58 

58 

60 

61 

61 

56 

57 

66 

64 

64 

61 

62 

63 

69 

65 

69 

65 

69 

67 

72 

72 

70 

70 

60 

65 

65 

69 

63.9 

PBOVIDENCE  we  AIRPORT 

MAX 

81 

89 

82 

76 

74 

74 

74 

79 

72 

79 

84 

39 

84 

69 

72 

74 

76 

88 

87 

75 

88 

89 

85 

84 

84 

90 

32 

33 

75 

88 

85 

81. u 

MIN 

60 

55 

66 

59 

56 

58 

59 

59 

60 

55 

57 

69 

65 

64 

62 

64 

63 

67 

69 

68 

65 

69 

66 

72 

73 

72 

61 

56 

64 

62 

66 

63.3 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 

84 

80 

81 

81 

69 

76 

77 

31 

76 

78 

78 

81 

89 

86 

74 

66 

68 

80 

87 

87 

78 

89 

88 

87 

82 

68 

38 

87 

65 

81 

90 

81.3 

MIN 

49 

45 

51 

54 

40 

45 

47 

51 

60 

53 

53 

65 

62 

64 

62 

68 

59 

62 

60 

62 

64 

63 

60 

60 

71 

65 

59 

65 

57 

64 

62 

67.2 

8ENN1NGT0N  2    NNW 

MAX 

81 

89 

80 

72 

72 

72 

80 

73 

75 

76 

78 

35 

82 

73 

73 

8U 

34 

82 

83 

80 

86 

87 

91 

88 

68 

34 

83 

86 

32 

85 

82 

81.2 

MIN 

41 

48 

67 

54 

39 

42 

45 

55 

49 

46 

47 

67 

57 

60 

61 

61 

63 

52 

56 

62 

67 

58 

69 

66 

66 

62 

64 

64 

60 

61 

60 

55.4 

8LOOMFIEL0 

MAX 

77 

77 

80 

77 

69 

70 

71 

74 

68 

79 

82 

84 

83 

71 

81 

83 

31 

85 

84 

85 

83 

88 

86 

86 

83 

83 

83 

78 

78 

79.6 

MIN 

56 

41 

57 

47 

42 

42 

54 

58 

52 

51 

61 

54 

63 

59 

61 

53 

57 

53 

54 

55 

57 

59 

60 

57 

61 

47 

52 

58 

49 

56 

53.5 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

74 

71 

81 

66 

71 

73 

80 

71 

73 

73 

79 

86 

86 

75 

73 

73 

82 

33 

82 

85 

82 

34 

85 

90 

85 

82 

33 

86 

83 

83 

73 

79.1 

MIN 

48 

47 

57 

53 

45 

49 

51 

52 

52 

55 

51 

64 

64 

60 

62 

58 

60 

59 

57 

59 

61 

62 

58 

70 

68 

62 

57 

61 

61 

60 

52 

57.3 

CAVENDISH 

MAX 

93 

85 

83 

81 

72 

76 

79 

77 

75 

75 

80 

86 

67 

83 

68 

65 

83 

85 

84 

36 

88 

34 

37 

86 

88 

86 

82 

86 

82 

86 

84 

81.6 

MIN 

46 

40 

62 

48 

38 

38 

42 

55 

55 

43 

44 

61 

67 

53 

59 

55 

58 

58 

56 

57 

63 

59 

63 

62 

66 

61 

50 

51 

57 

59 

54 

53.2 

CHELSEA 

MAX 

82 

72 

76 

80 

64 

70 

74 

77 

70 

73 

74 

79 

83 

86 

71 

67 

66 

33 

80 

82 

80 

83 

83 

84 

83 

86 

82 

82 

84 

80 

81 

78.1 

MIN 

44 

39 

46 

44 

44 

41 

45 

52 

56 

53 

49 

49 

62 

54 

57 

64 

54 

59 

50 

53 

56 

59 

54 

67 

63 

57 

47 

47 

54 

58 

50 

51.5 

CORNWALL 

MAX 

77 

77 

84 

78 

74 

79 

79 

75 

75 

74 

77 

87 

36 

87 

75 

74 

82 

30 

83 

85 

84 

86 

87 

88 

85 

64 

35 

86 

83 

85 

76 

81.2 

MIN 

50 

49 

62 

48 

48 

47 

52 

56 

55 

52 

53 

61 

66 

62 

61 

59 

63 

62 

60 

62 

64 

63 

60 

69 

68 

59 

56 

61 

64 

66 

56 

58. 5 

DORSET  1  S 

MAX 

80 

86 

81 

68 

62 

79 

77 

70 

74 

74 

76 

33 

82 

76 

72 

78 

81 

82 

34 

77 

36 

84 

87 

88 

65 

84 

83 

85 

80 

85 

78 

79.5 

MIN 

47 

44 

44 

56 

37 

36 

44 

63 

49 

44 

44 

69 

60 

61 

58 

62 

53 

60 

57 

66 

66 

58 

54 

64 

68 

63 

51 

53 

68 

62 

67 

64.3 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 

75 

72 

80 

74 

76 

73 

80 

72 

73 

73 

80 

85 

85 

84 

76 

71 

81 

82 

83 

88 

83 

86 

85 

90 

68 

84 

85 

84 

85 

77 

77 

80.2 

MIN 

57 

47 

59 

55 

52 

50 

46 

57 

50 

60 

52 

60 

57 

56 

64 

58 

62 

58 

60 

57 

63 

60 

67 

66 

67 

68 

52 

60 

63 

61 

57 

57.8 

MC  INDOE  FALLS 

MAX 

79 

73 

68 

80 

60 

73 

74 

78 

71 

75 

72 

81 

35 

86 

76 

69 

70 

83 

84 

84 

81 

83 

34 

83 

83 

38 

34 

82 

82 

S3 

81 

78.7 

MIN 

49 

45 

48 

50 

50 

47 

50 

50 

59 

54 

54 

55 

56 

61 

61 

56 

55 

61 

67 

59 

63 

61 

60 

61 

70 

62 

54 

54 

69 

65 

57 

66.3 

MIDDLESEX 

MAX 

80 

74 

69 

ei 

66 

72 

74 

78 

73 

72 

74 

31 

85 

86 

74 

68 

67 

34 

82 

82 

83 

82 

83 

84 

93 

88 

S3 

83 

86 

82 

81 

79.0 

MIN 

48 

44 

51 

53 

46 

48 

50 

56 

57 

54 

52 

53 

56 

58 

62 

57 

68 

62 

57 

58 

61 

62 

57 

60 

66 

63 

57 

56 

60 

62 

56 

S6.1 

MONTPELIER  FAA  AP 

MAX 

71 

71 

78 

61 

70 

72 

76 

70 

72 

69 

80 

85 

34 

70 

65 

65 

80 

80 

79 

80 

82 

82 

82 

87 

84 

82 

79 

83 

81 

78 

69 

76.4 

MIN 

45 

45 

59 

53 

48 

46 

50 

56 

55 

54 

49 

53 

60 

60 

58 

55 

59 

60 

56 

59 

61 

61 

59 

66 

66 

59 

" 

57 

63 

59 

54 

66.3 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 

62 

58 

64 

62 

55 

56 

62 

61 

56 

55 

63 

70 

71 

56 

6U 

69 

65 

64 

70 

70 

65 

70 

74 

71 

69 

69 

69 

67 

61 

61 

64.2 

MIN 

33 

35 

52 

41 

36 

42 

46 

44 

45 

43 

45 

53 

56 

64 

51 

47 

53 

52 

53 

46 

50 

59 

61 

55 

52 

53 

55 

58 

50 

62 

49.1 

NEWPORT 

MAX 

70 

74 

80 

66 

71 

73 

79 

73 

75 

70 

81 

83 

82 

80 

72 

68 

80 

83 

80 

64 

84 

64 

84 

90 

86 

80 

81 

85 

84 

80 

72 

76.5 

MIN 

49 

48 

58 

51 

49 

51 

48 

55 

50 

50 

54 

69 

69 

59 

59 

54 

58 

59 

59 

56 

58 

59 

58 

68 

62 

54 

51 

60 

64 

58 

51 

65.7 

NORTH  DANVILLE 

MAX 

69 

63 

78 

63 

69 

73 

74 

69 

71 

66 

78 

32 

33 

74 

67 

66 

79 

79 

79 

81 

78 

82 

80 

84 

84 

78 

80 

81 

78 

78 

70 

76.4 

MIN 

49 

43 

57 

50 

47 

45 

52 

56 

55 

64 

50 

54 

68 

53 

58 

53 

58 

57 

56 

57 

59 

58 

56 

62 

63 

57 

48 

56 

60 

60 

63 

64.8 

REAOSBORO  1  SSE 

MAX 

82 

80 

87 

79 

65 

70 

75 

74 

71 

74 

72 

77 

84 

81 

71 

63 

70 

82 

82 

80 

79 

85 

84 

86 

87 

86 

S3 

82 

83 

79 

83 

76.6 

MIN 

45 

48 

53 

55 

39 

44 

45 

49 

63 

44 

45 

54 

55 

55 

53 

56 

49 

69 

65 

66 

57 

59 

60 

60 

65 

63 

58 

51 

52 

59 

60 

63.6 

Rutland 

MAX 

72 

84 

80 

73 

69 

74 

78 

76 

75 

73 

75 

84 

83 

32 

72 

72 

84 

82 

84 

30 

80 

31 

86 

85 

81 

78 

81 

81 

82 

82 

79 

79.0 

MIN 

50 

47 

64 

56 

44 

44 

49 

69 

55 

49 

50 

62 

63 

63 

63 

58 

64 

64 

60 

64 

63 

63 

67 

67 

68 

64 

57 

58 

62 

66 

67 

68.5 

SAINT  ALBANS  BAY 

MAX 

72 

80 

76 

71 

70 

78 

73 

72 

71 

79 

65 

85 

32 

74 

75 

81 

81 

80 

83 

82 

83 

84 

84 

85 

82 

83 

84 

82 

81 

79 

79.2 

MIN 

56 

60 

58 

53 

56 

56 

59 

57 

58 

56 

65 

67 

64 

67 

64 

65 

66 

65 

64 

64 

67 

66 

72 

71 

69 

62 

66 

68 

69 

60 

63.1 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 

77 

74 

81 

76 

74 

75 

79 

79 

74 

75 

83 

85 

89 

86 

71 

70 

84 

86 

84 

84 

34 

38 

88 

89 

90 

88 

S4 

84 

84 

81 

82 

81.5 

MIN 

44 

45 

61 

50 

49 

46 

54 

58 

57 

64 

52 

54 

59 

60 

61 

54 

59 

60 

57 

59 

61 

62 

56 

63 

69 

61 

52 

57 

62 

71 

65 

56.9 

SOMERSET 

MAX 

77 

71 

72 

71 

57 

63 

66 

72 

66 

68 

67 

69 

73 

76 

68 

62 

66 

76 

76 

75 

72 

79 

76 

83 

83 

80 

75 

74 

77 

75 

77 

72.5 

MIN 

45 

40 

55 

50 

32 

34 

38 

45 

46 

38 

39 

46 

54 

56 

56 

65 

54 

55 

51 

66 

52 

53 

50 

56 

64 

60 

59 

46 

60 

57 

55 

49.9 

VERNON 

MAX 

88 

82 

86 

81 

68 

75 

78 

78 

77 

77 

77 

77 

87 

86 

69 

66 

70 

82 

85 

86 

34 

86 

85 

36 

83 

33 

87 

34 

80 

78 

88 

80.7 

MIN 

49 

47 

54 

52 

42 

47 

48 

58 

58 

50 

47 

65 

69 

65 

60 

59 

59 

61 

61 

61 

64 

60 

59 

64 

70 

65 

56 

55 

59 

62 

61 

67.1 

WATERBURY  I  NNE 

MAX 

80 

80 

73 

78 

64 

71 

75 

81 

72 

71 

71 

80 

83 

84 

71 

65 

72 

81 

78 

81 

30 

80 

81 

83 

87 

83 

79 

31 

83 

83 

80 

77.8 

MIN 

53 

52 

54 

53 

46 

45 

52 

54 

54 

53 

48 

54 

63 

59 

60 

54 

68 

58 

54 

58 

60 

61 

56 

64 

67 

61 

53 

57 

61 

64 

54 

66.8 

WEST  BURKE 

MAX 

76 

71 

68 

79 

65 

72 

71 

80 

75 

75 

70 

31 

85 

84 

79 

70 

70 

82 

81 

80 

86 

86 

86 

85 

90 

86 

79 

SI 

82 

SO 

79 

78. 6 

MIN 

42 

39 

47 

43 

45 

42 

42 

48 

51 

49 

47 

46 

52 

53 

54 

53 

5* 

64 

50 

50 

51 

64 

60 

66 

55 

61 

44 

44 

55 

60 

51 

49.7 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 

82 

75 

82 

82 

66 

70 

77 

80 

70 

75 

76 

31 

36 

87 

72 

65 

66 

86 

83 

S3 

78 

88 

85 

65 

88 

86 

S3 

82 

86 

81 

84 

79.7 

MIN 

47 

41 

51 

49 

43 

42 

46 

56 

67 

47 

49 

54 

59 

59 

59 

55 

57 

60 

57 

60 

60 

62 

57 

63 

67 

62 

53 

64 

58 

59 

64 

64.7 

See  Reference  Notes  Following  station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEW    ENGLAND 
JULY    1961 


Day  of  month 

StaBon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

COVENTRY,    CONN. 

EVAP 

.24 

.24 

.26 

.18 

.17 

.16 

.21 

.08 

.12 

.14 

.20 

.21 

.26 

.22 

.07 

.08 

.06 

.09 

.22 

.14 

.10 

.21 

.19 

.22 

.02 

.21 

.30 

.23 

.20 

.06 

.19 

5.28 

ROCHESTER,    MASS. 

EVAP 

.24 

.33 

.09 

.13 

.20 

.22 

.14 

.04 

.27 

.06 

.03 

.24 

.24 

.19 

.16 

.11 

.02 

.07 

.18 

.17 

.02 

.19 

.21 

.15 

.09 

.09 

.19 

.23 

.17 

.12 

.17 

4.76 

WIND 

35 

31 

48 

34 

40 

15 

22 

28 

24 

14 

25 

41 

47 

36 

22 

29 

31 

12 

25 

24 

9 

25 

9 

38 

53 

44 

9 

38 

15 

22 

27 

872 

LAKEPORT    2    N.    H. 

EVAP 

.35 

.32 

.08 

.25 

.14 

.23 

.17 

.24 

.14 

.06 

.12 

.21 

.26 

.24 

.01 

- 

.11 

.27 

.20 

.02 

.18 

.18 

.17 

.13 

. 

.24 

.29 

.23 

.19 

.07 

B5.65 

WIND 

30 

30 

10 

20 

45 

15 

10 

20 

15 

10 

10 

35 

35 

10 

25 

15 

30 

25 

10 

5 

5 

10 

5 

15 

30 

25 

12 

a3 

10 

10 

45 

585 

MAX 

87 

78 

75 

85 

75 

78 

84 

79 

65 

77 

82 

81 

84 

94 

64 

62 

60 

85 

89 

90 

75 

90 

89 

89 

90 

87 

91 

87 

90 

80 

86 

81.6 

MIN 

60 

55 

51 

59 

54 

47 

50 

56 

56 

55 

54 

51 

58 

62 

57 

58 

54 

55 

66 

61 

64 

63 

62 

65 

67 

69 

63 

59 

58 

61 

62 

56.5 

MASSABESIC    LAKE,    N.    H. 

EVAP 

.29 

.20 

.18 

.23 

.13 

.15 

.18 

.09 

.07 

.15 

.20 

.20 

.13 

.14 

.02 

.08 

.15 

.16 

.22 

.11 

.15 

.16 

.20 

.29 

.16 

.29 

.26 

.20 

.11 

.13 

.19 

5.22 

WIND 

45 

26 

21 

45 

21 

23 

31 

42 

33 

29 

32 

36 

20 

48 

53 

69 

26 

21 

27 

19 

25 

24 

25 

27 

39 

23 

32 

29 

28 

25 

27 

971 

MAX 

72 

72 

80 

73 

67 

77 

71 

60 

65 

71 

78 

85 

82 

64 

60 

84 

66 

80 

82 

76 

85 

79 

86 

89 

84 

79 

74 

81 

77 

82 

79 

75.5 

MIN 

60 

67 

70 

61 

57 

62 

60 

59 

63 

62 

67 

72 

72 

63 

59 

62 

64 

72 

72 

72 

76 

70 

74 

80 

78 

72 

61 

69 

71 

74 

70 

67.5 

KINGSTON,    R.     1. 

EVAP 

.24 

.22 

.17 

.18 

.23 

.15 

.17 

.14 

.16 

.20 

.13 

.36 

.13 

.05 

. 

. 

.21 

.16 

.25 

.04 

.16 

.19 

.09 

.28 

.07 

.12 

.29 

.24 

.09 

.14 

.27 

5.13 

WIND 

88 

49 

71 

62 

32 

50 

33 

53 

34 

43 

72 

75 

87 

53 

79 

83 

106 

3 

44 

33 

56 

32 

27 

93 

112 

57 

64 

45 

36 

58 

36 

1766 

PREaPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


ObBOr- 

Amount 

Snow  on 

Obser- 

Amount 

Snow  on 

Obser  - 

Amount 

Snow  on 

Station 

vation 

since 

vation 

since 

Station 

vation 

since 

date 

lastobs. 

ground 

date 

lastobs. 

ground 

date 

lastobs. 

ground 

CLEAR   BROOK,    N.    H. 

1960 

WATERVILLE  VALLEY,    N.    H. 

1960 

Aug.         31 

0.75 

Aug.      31 

0.90 

Sept.      30 

- 

Sept.    30 

- 

Oct.         3J 

5.00 

Oct.      31 

4.50 

Nov .         3( 

3.25 

Nov .      30 

3.25 

Dec.         30 

2.50 

Dec .      30 

3.45 

1961 

1961 

Jan.        3( 

1.25 

Jan.      30 

1.85 

Feb.         27 

- 

Feb.      27 

- 

Mar.         27 

- 

Mar.      27 

2.13 

Apr.         21 

4.00 

Apr.      28 

5.75 

Hay           2! 

3.50 

May        29 

3.90 

June        3( 

5.90 

June      30 

4.00 

July        3] 

7.25 

July      31 

5.13 

TOTAL 

~ 

TOTAL :  .  .  . 

~ 

See  Beference  Notes  Follovlng  station    Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
JULY   1961 


Station 

And 

Depth 

Day  of  month 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21  1 

22 

23 

24 

25' 

26 

27 

28 

29' 

30  31 

STORRSj  CONN. 

1-2  INCHES 

MAX 
HIN 

80 
70 

80 
68 

78 
68 

- 

80 
68 

79 
70 

80 
70 

79 
69 

76 
70 

78 
66 

^? 

80 
70 

80 
70 

74 
71 

73 
70 

74 
70 

78 
70 

81 
71 

80 
73 

76 
74 

82 
72 1 

83 

74 

82! 

73| 

- 

84 

761 

84 
76 

84 
74 

83 
72 

78 
73 

83 
70 

85  79.7 
73!  71.0 

4  INCHES 

HAX 

HIN 

76 
71 

77 
70 

77 

69 

- 

76 
69 

76 
70 

76 
70 

75 
70 

75 
71 

75 
68 

75 
69 

76 
70 

77 
71 

75 
72 

72 
70 

72 
70 

75 
70 

- 

- 

- 

79 
72 

80 
74 

80 
74 

I 

82 

76 

81 

76 

80 
75 

81 
73 

80 ! 

74 

80 
71 

82  77.3 
74| 71.5 

8  INCHES 

HAX 
HIN 

70 
69 

70 
68 

70 
68 

- 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
69 

70 
67 

70 
69 

70 
69 

71 
70 

71 
70 

70 
68 

68 
68 

70 
68 

72 
69 

72 
71 

72 
72 

73 
71 

73 
72 

74 
72 

- 

75 
73 

75 
74 

75 
74 

74 
73 

74 1 
73 

73 
71 

74  71.3 
73170.1 

KINGSTON,  R.  I. 

1 

! 

4  INCHES 

HAX 

HIN 

74 
67 

73 
65 

71 
68 

71 

66 

72 

65 

71 
67 

71 
67 

73 
68 

70 
68 

71 
65 

71 
64 

73 

67 

72 

68 

70 
68 

69 

67 

70 

66 

70 
67 

74 

68 

75 

70 

73 

71 

76 
70 

78 
70 

79 
71 

76 
73 

75: 
72 

81 
73 

79 
73 

78 
68 

74 
70 

78 
69 

78 
72 

73.7 
68.4 

8  INCHES 

MAX 

HIN 

70 
67 

69 
67 

69 
68 

69 
67 

68 
66 

68 
66 

68 
67 

69 
67 

69 
68 

68 
66 

68 
66 

70 
67 

69 
68 

69 
68 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

71 
66 

72 
69 

71 

71 

72 

69 

74 
70 

751 
71 

74 
73 

73 

72 

76 
72 

75 
73 

74 

71 

73 
71 

74 
70 

75 
72 

70.8 
68.7 

12  INCHES 

5  PM 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

68 

67 

66 

67 

67 

68 

67 

67 

67 

68 

69 

70 

70 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

72] 

72 

72 

68.7 

24  INCHES 

5  PM 

64 

65 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

65 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

71 

70 

66.7 

Storrs,  Conn. 


Kingston,  R.  I. 


Slope  of  Ground:   Downhill  less  than  3  percent  to  the  northeast. 
Instrumentation:   3  Level  Bristol  Temperature  Recorder. 


Soil  Type:   Woodbridge  loan. 


ound  Cover:   Grass  sod. 


Slope  of  Ground:   Level.   Soil  Type:   Bridgehamptonssilt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass,  clipped  to  2  inches. 
Instrumentation:   4  and  8  inch  depth  -  Thermocouple  with  Bendix-Friez  Recorder,   12  and  24  Inch  Depth  -  Standard  Soil 
Thermometers . 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

1 

S 

c 

Station 

1 

ill 

o.»  a 

1 

1  . 
11 

•  "o 

a 

1 

11 

<3J 

08 

a 

o  t- 

I" 

o  t- 
o  w 

r- 

g 

3 

3 

o 

1 

I 

4 

e2 

Percent  of 

possible 

sunshine 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.  1. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

1 

2 

2 

0 

0 

8 

1    - 

7.5 

BLUE  BILL  WB,  MASS. 

SSW 

13 

11.6 

33 

NW 

31 

89 

85 

59 

77 

6 

4 

5 

4 

0 

0 

19 

'   54 

- 

BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS. 

wsw 

12 

9.6 

34 

NW 

3 

81 

78 

60 

72 

8 

3 

3 

4 

» 

0 

18 

1   *■* 

6.7 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 

sw 

11 

9.9 

23 

ESE 

15 

86 

84 

65 

76 

5 

5 

1 

1 

0 

1 

13 

: 
1 

6.5 

BDRLINGTON  WB  AIRPORT,  VT. 

SSW 

18 

5.9 

18 

sw 

25 

91 

86 

63 

73 

6 

6 

5 

2 

1 

0 

20 

50 

7.1 

CARIBOU  WB  AIRPORT,  HE. 

s 

14 

8.5 

29 

wsw 

24+ 

88 

86 

59 

72 

3 

10 

5 

1 

1 

0 

20 

- 

7.2 

CONCORD  WB  AIRPORT,  N.  H. 

s 

8 

4.2 

22 

w 

25 

88 

82 

52 

69 

7 

4 

5 

3 

0 

0 

19 

55 

6.6 

HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

s 

17 

5.9 

24 

sw 

2 

86 

82 

54 

65 

4 

6 

5 

0 

0 

0 

15 

58 

7.1 

HOONT  WASHINGTON,  N.  H. 

w 

67 

21.9 

74% 

NW 

1 

95 

90 

SB 

94 

3 

2 

12 

1 

1 

0 

19 

29 

8.0 

NANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 

sw 

17 

10.6 

24 

sw 

2 

96 

89 

77 

92 

7 

0 

=> 

2 

1 

1 

13 

47 

7.5 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

6.3 

23 

w 

2 

- 

84 

66 

- 

5 

4 

* 

0 

1 

0 

14 

67 

6.5 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

3 

3 

4 

1 

0 

16 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME. 

s 

13 

7.8 

36 

N 

21 

92 

86 

63 

80 

6 

2 

5 

2 

0 

0 

15 

62 

7.3 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 

s 

26 

9.3 

30 

NW 

2 

87 

83 

59 

71 

7 

1 

6 

2 

0 

0 

16 

56 

6.3 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 

wsw 

21 

6.7 

17 

WSW 

25 

85 

77 

60 

72 

2 

4 

5 

2 

1 

0 

14 

! 

6.8 

%  Peak  Gust 

i 

S**  rafsrence  notes  following  Station  I 
-    173    - 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW    ENGLAND 
JULY    1961 


72° 


72  o 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly  in  mountainous 
areas. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


KEW  OIGLARD 
JULY   1961 


73* 


70* 


NEW     ENGLAND. 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE   MILES 
0  10         20         30        40 


79TB  HBBIDIAII   TIMZ   ZOUB 


STATION   LEGEND 


O    •  9  Precipitation  only 

(D  Precipitation,   storage 

O  -•■-(>-  Precipitation    and    Temperature 

-p"  "T"*^  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

Type  of  gage-         O    fJon- recording; 
•    Recording;        d    Botti  types. 

Double  circle  combinations   indicate  ftie  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 


Vkntuckvt   fS  Airport 


USCOm-VB-Asbevi 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly  in  mountainous 
areas. 


175  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas. 


-  176  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


HE*  ENGLAND 
JULY   1961 


68*  67* 

USCOMM-WB-Ashevllle.    M.    C.    6/61 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas. 


STATION  INDEX 


CONNECTICUT 


BALTIC 

qarkmamsteo 

8L00MFIELD 

BRIDGEPORT  MS 
BROOKLYN 
BULLS  BRIO&E  I 
BURLINGTON 
CANOLEWOOD  LAI 

COCKAPONSET 
COLCHESTER 
COLLINSVILL 
COVENTRY 
CREAM  HILL 


RANGER  STA 


OANBURr 

OAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOI' 

FALLS  VILLAGE 

GROtON 

HARTFORD 
I  HARTFORD  SRAINARD  FL 
' HARTFORD  HB  AIRPORT 
JJEWETT  CITY 
, LAKE  KONOMOC 

MANCHESTER 
'MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIOOLETOWN  t.  W 
MILFORD 
MOODUS  RESERVOIR 

MOUNT  CARMEL 


ROCK 


RIVER  DAM 


ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUC  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 
STORRS 

torrington 

trap  falls  reservoir 
waterbury  radio  w8ry 
wepamaug  reservoir 

WEST6R00K 

I  WEST  HARTFORD 

WEST  HARTLAND 

IHHIGVILLE  RESERVOIR 
IWIGWAM  RESERVOIR 
IWOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 

MAINE 

AUGUSTA  1  ESE 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  DON  FIELD 
, BAR  HARBOR 
BELFAST 


I  DAM 


CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
CORINNA 

OAMARISCOTTA  MILLS 
EAGLE  LAKE 

EASTPOOT 

EAST  SANGERVILLE  5 

ELLSWORTH 
eUSTIS  7  NW 

farmington 


FORT  FA 
FORT  KEI 
GARDINEI 
GILEAD 

.GRAND    Lj 


JONESBORO 

LEWISTON 

LONG    FALLS    DAM 

MACMIAS 

KADI  SON 

i Ml  DOLE    DAM 

Imillinockei 

MILLINOCKET  FAl 
I HOOSEHEAD 
MOLD  TOWN  FAA  A 


RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 
ROCKLAND  1  W 
RUMFORD  3  SW 
I RUMFORD 


COUNTY 


lEW  HAVEN 
.ITCHFIELD 
lEW  LONDON 
.ITCHFIELD 

lARTFORD 

,0e06,FAirFIELD 
|09ie|WlNDHAM 
,0961  LITCHFIELD 
0973  HARTFORD 
]  1093JFAIRFIELD 

l68e|MlD0LESEX 
1<.99  NEW  LONDON 
1S36  HARTFORD 
1689  I  TOLLAND 
1715|LlTCHf lELD 

.n62lFAIRFlELD 
,.  1798'NEW  haven 
'2Ze8|FAIRFIELD 
2658  LITCHFIELD 
3207  I  NEW  LONDON 


3**6 


HARTFORD 
HARTFORD 
HARTFORD 
NEW  LONDON 
NEW  LONDON 

HARTFORD 


'<.767'M[DDLESEX 

[4790jnew  haven 
IsoisImiddlesex 


btti,b\\ 


FIELD 


'5510lNEW  HAVEN 
<56A1  NEW  HAVEN 
l5893|FAlBFieLD 
5910  NEW  LONDON 
'6131 'NEW  LONDON 

6597  NEW  MAVEN 
.66b5iWINDHAM 
6655  FAIRFIELD 
6942  TOLLAND 

6966  litchfield 

700j|fairfield 
7109, litchfield 
7157  fairfield 

7373|l1TCHFIEL0 
7432 .HARTFORD 

7946!T0LLAND 
7970  FAIRFIELD 
8065  FAIRFIELD 
18138, TOLLAND 
■8436  LITCHFIELD 


lEW  HAVEN 
IIDDLESEX 

lARTFORD 


9508 
9568 
9759 
9783 


tABTFOHD 
.ITCHFIELD 
l£W    HAVEN 
■ITCHFIELD 


I    ! 

J0273 ;K£NNEBEC 
0275;k£NNEBEC 
!0355|PENOesCOT 

0371  HANCOCK 
0480 jWALOO 

]o60o [somerset 

|0814|sOMERSET 
0833    AROOSTOOK 

Oe44lCUMaERLAND 

0934'CUMBERLANO 

1176!aR00ST00K 

'  1472 IaROOSTOOK 
1628iPENOBSCOT 
1823  LINCOLN 

2111  AROOSTOOK 


I  2426 

12442 

'2620 
,2705 
12765 


3353 

3800 
3692 
I3B97 


5309 
5460 
6425 


7250 
7255 
7325 
7330 


AROOSTOOK 

AfJOOSTOOK 
KENNEBEC 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

SOMERSET 

WASHINGTON 

ANDROSCOGGIN 

SOMERSET 

WASHINGTON 

SOMERSET 


OXFORD 
PENOBSCO' 
PENOBSCO' 
SOMERSET 


CUMBERLAND 
CUMBERLAND 
AROOSTOOK 

PISCATAQUIS 

KNOX 

KNOX 

OXFORD 

OXFORD 


45  39 
45  39 
45  35 


4  4B 

6B 

49 

4  23 

66 

12 

4  24 

69 

00 

5  04 

69 

54 

5  40 

69 

49 

44 

57 

69  13 

44 

on 

69  31 

4T 

02 

68  36 

44 

^K, 

66  59 

45 

06 

69  17 

44 

3? 

66  26 

17 

44 

40 

70  09 

45  28 

69  35 

43  51 

70  48 

46  07 

67  47 

46  08 

67  50 

45  37 

70  16 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


'  BUREAU  I 
C  MILLS  ( 
:  BUREAU  I 


iRTFORD 
). 

iRTFORO 
FORD 


(EATHER  Bureau 

1  J.  FIELDS 
LIGHT  +  POWER  CO. 
BUREAU  HARTFORD 
LIGHT  *    POWER  CO. 


*  FOREST  COMM. 
LrMOND  J.  RUSIALA 
NS  COMPANY 
RSITY  OF  CONN. 

I  HILL  FARM 


.  JR. 


I  PUBLIC 


GROTt 

ENG.  DEPT.  HARTFORD 
SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JEWETT  CITY  WATER  CO. 
NEW  LONDON  WATER  WORKS 

MANCHESTER  WATER  DEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KORNEL  BAILEY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
FRANK  P.  0  NEILL 


AGR. 


.S.  WEAThE 


EXP.  STATION 

FOREST  COMM, 

BUREAU 

RTFDfiO 
LDS 


NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
CONN.  LIGHT  «  POWER  CO. 
DEPT,  PUBLIC  UTILITIES 
ST.  PARK  ♦  FOREST  COMM. 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
ALPhONSE  BONNER 
GREENWICH  WATER  COMPANY 
ROCKVlLLE  WTR.  *  AGUE. 
CONN.  LIGHT  *  POWER  CO. 

HIOCEFIELD  WATER  SUPPLY 
CHARLES  T.  JECKEL 
BRIDGEPORT  HYDPAulIC  CO 
BUR.  £NG.  WATERBuRY 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 


IGHT  •  POWER  I 
ONN.  AGR.  DEP 
>TON  WATER  CO. 


BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 
RAulO  STATION  WBRY 
NEW  MAVEN  WATER  COMPANY 
JAMES  RINTOUL 


r.  comm.  new  br. 
lIERBury  water  C( 
r.  comm.  new  bri 
.car  s.  johnson 


PETER  WILLIAI 


KENNEBECK  WTR.  PWR.  C! 
HAROLD  MAC  ILRQYt  JR. 
ANUREW  J.  SANBORN 
U.S.  NA\?Y 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS.  JEAN  WEYMOUTH 
RArMOND  R.  PALMER 
MRS.  NANCY  RAWLlNGS 
INACTIVE  11/60 

WALTER  A.  HICKS 
MRS.  ELMER  J.  LELANO 

BANGOR  HYOHO-ELEC 
W.  J.  THERRIEN 
CHARLES  S.  PREBLE 

JAMES  A.  SCMOFIELD 
JOSEPH  M.  FOX 
GARDINER  WATER  DISTI 
RUMFORD  FALLS  POWER 


CO. 


E  P.  SAWYER 
iINE  POWER  CI 
ION  AGENC 


UNION  WATER  POWER  CO. 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

WILLIAM  JORDAN 
MAOISON  MILLS 

UNION  WATER  POWER  CO. 
GREAT  NORTHERN  PAPER  CC 
FEU.  AVIATION  AGENCY 
H.  lAMONTAGNE 

FLO.    AVIATION  AGENCY 

INACTIVE   5/59 
HAROLD  HAMLIN 
CITY  OF  PORTLAND 
U.S.  WEATHER  BUREAU 


^ 

n 

OBSERVAHON 

d 

s 

^ 

< 

TIME  AND 

£ 

P 

TABLES 

STAHON 

Q 

COUNTY 

I 

OBSERVER 

1 

\ 

3 

1 

1 

1 

1 

is 

0 

'* 

1 

§a 

RUMFORD  POWER  PLANT 

7335 

OXFORD 

""44" 

33 

70 

"33 

510 

MID 

MID 

H 

RUMFORD  FALLS  POWER  CO. 

SANFOBO  2  NNW 

74  79 

YORK 

43 

26 

280 

5P 

9P 

CLIFFORD  P.    COOK 

7827 

SOMERSET 

46 

43 

165 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

SOUTH  ANDOVER 

OXFORD 

660 

ERWIN  F.  MILLER 

SOUTHWEST  HBR  3  SSE 

8301 

HANCOCK 

•* 

14 

68 

18 

IS 

C 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

SOUA  PAN  DAM 

8396 

AROOSTOOK 

19 

46 

33 

68 

20 

610 

VAR 

9P 

H 

MAINE  PUS  SERVICE  CO. 

SWANS  FALLS 

8641 

OXFORD 

13 

02 

99 

c 

PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N.H. 

THE  FORKS 

8721 

SOMERSET 

49 

20 

570 

8A 

MRS.  GLADYS  M.  DURGIN 

UPPER  DAM 

OXFORD 

52 

70 

9P 

UNION  WATER  POWER  CO. 

WATERVILLE  PUMP  STA 

9151 

KENNEBEC 

44 

39 

89 

5P 

9P 

KENNEBEC  WATER  DISTRICT 

WEST  BUXTON  2  NNW 

9314 

YORK 

13 

43 

42 

TO 

37 

190 

MIO 

MIO 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO, 

WEST  ENFIELD 

9360 

PENOBSCOT 

11 

49 

14 

68 

39 

180 

7A 

GEORGE  THOMPSON 

WOODLAND 

9891 

WASHINGTON 

14 

49 

09 

24 

140 

7A 

7* 

RUSSELL  J.  DOW 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

0049 

BERKSHIRE 

42 

73 

06 

790 

8A 

6A 

^^ 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

AMHERST 

0120 

HAMPSHIRE 

42 

24 

72 

32 

MID 

MIO 

C  H 

UNIVERSITY  OF  MASS. 

ASHSURNHAM 

WORCESTER 

42 

39 

71 

53 

BA 

M.  C,  STEWART 

ASHLAND 

0218  MIDDLESEX 

42 

15 

71 

28 

230 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

BARRE  FALLS  DAM 

0408  1  WORCESTER 

42 

26 

72 

02 

910 

5P 

9P 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEDFORD 

osss'middlesex 

42 

26 

71 

17 

135 

5P 

9P 

„ 

NORTHEAST  WEA.  SVC. 

BEECHWOOO 

0551  NORFOLK 

42 

13 

70 

40 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

BELCHERTOWN 

0562;hAMPSHIRE 

42 

IT 

72 

21 

556 

8A 

METRO.  OlST.  wTR.  COMM. 

BIRCH  HILL  UAH 

0666iwORCESTER 

42 

3B 

72 

07 

840 

5P 

9P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0736jNORFOLK 

42 

13 

71 

07 

640 

MIO 

MID 

C  HJ 

U*S,  WEATHER  BUREAU 

BOSTON  WB  AIRPORT 

077o!suFFOLK 

*2 

22 

71 

01 

19 

MIO 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BOYLSTON 

0801 'WORCESTER 

10 

42 

21 

71 

43 

630 

9A 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

BRIDGEWATER  M.C.I. 

OBAOIPLYMOUTh 

41 

97 

70 

97 

80 

C 

MASS.  CORRECTIONAL  INST 

BROCKTON 

Oe60lPLYMOUTM 

42 

71 

01 

60 

4P 

4P 

CITY  ENGINEER 

BUFFUMVILLE  DAM 

0998  WORCESTER 

17 

42 

07 

71 

94 

500 

8A 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLES  RIVER  VILLAGE 

1323JNORFOLK 

42 

16 

71 

16 

140 

BA 

EDMUND  A.  SYMONDS 

CHATHAM  LT  STA 

1376  BARNSTABLE 

41 

40 

69 

97 

20 

7A 

U.S.  COAST  GUARD 

CHESTERFIELD 

1436'HAMP SHIRE 

24 

72 

91 

1425 

BA 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

CHESTNUT  HILL 

1447|SUFF0LK 

42 

20 

09 

124 

4P 

7A 

METRO.  OlST.  WTR.  COMM. 

CLINTON 

1561  WORCESTER 

10 

42 

24 

71 

41 

396 

8A 

4P 

METRO.  OlST.  WTR.  COMM, 

EAST  PEPPERELL 

2369  MIDDLESEX 

10 

42 

40 

71 

39 

210 

BA 

MRS.  MARY  E.  DAVIS 

EAST  WAREHAM 

2451  |PLYM0UTH 

41 

46 

70 

40 

18 

MID 

BA 

H 

CRANBERRY  EXP.  STATION  ■ 

EDGAR TOWN 

2501  DUKES 

41 

23 

70 

31 

20 

8A 

MRS.  ELIZABETH  B,  HOUGH ' 

FALL  RIVER 

2642, BRISTOL 

41 

42 

7'. 

0 

190 

UP 

UP 

H 

RICHARD  C.  8RIGHAM 

FITCHBuRG  2  S 

2806;WORCESTER 

10 

42 

34 

71 

46 
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8A 

BA 

DEPT. PUBLIC  WORKS       ' 

FRAMINGHAM 

2975  MIDDLESEX 

10 

«2 

17 

Tl 

25 
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7A 

7A 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM.' 

FRANKLIN 
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42 

09 

71 

25 
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BA 
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GARDNER 

3052 'WORCESTER 

42 

35 

71 

S9 

1110 

BA 
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GROTON 

3270  MIDDLESEX 

10 

42 

36 

71 

19 
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BA 
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HAROWICK 

S401 
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42 

21 

72 

12 
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HATCHVILLE 

3*71 

BARNSTABLE 

41 

37 

70 

32 

70 

BA 
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3905 
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10 

42 
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04 
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7P 
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42 
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72 

49 
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MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
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42 

14 

70 
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HOLYOKE 
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72 

9a 
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00 
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8A 
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HYANNIS  2  NNE 
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C 
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42 
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92 
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12 
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34 
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01 
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8A 
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96 
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26 

72 

21 
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42 

07 

71 

41 
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aA 
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NORWOOD 

6004  NORFOLK 

42 

11 

71 

13 
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DONALD  DOE 

PELHAM 
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42 

72 

24 
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8A 
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PEMBROKE 
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42 

01 
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60 
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42 

27 

73 
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42 
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26 

73 

18 
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31 

72 

55 
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BA 
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PLYMOUTH 

6486  PLYMOUTH 

41 

59 

70 

42 
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9P 

9P 
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42 

04 
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6P 

6P 
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72 

17 
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BA 
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READING 

6763  MIDDLESEX 

*2 
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71 

08 

MIO 
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ROCHESTER 

6938  PLYMOUTH 

41 

70 

95 

60 

8A 

BA 

8A 

NEW  BEDFORD  WATER  WORKS 

ROCKPORT  1  ESE 

6977, ESSEX 

42 

39 

70 

37 

60 

7P 

7P 
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REv.  R.  M,  BARKER 

SALEM  CG  AIR  STATION 

7124  ESSEX 

42 

32 

70 

92 

40 

7P 

7P 

H 

U.S.  COAST  GUARD 

SANDWICH 

7190  BARNSTABLE 

41 

46 

70 

30 

20 

HID 

MID 

H 

W.  A,  WlNSOR 

SEGREGANSET 

7293  1  BRISTOL 

41 

50 

71 

07 

40 

BA 

BRISTOL  CO.  AGR.  SCHOOL 

SMELBURNE  FALLS 

7370  FRANKLIN 

72 

44 

400 

8A 

BA 

NEW  ENGLAND  POwER  CO. 

SOUTMBRIDGE  3  SW 

7627 'WORCESTER 

17 

42 

03 

72 

09 

720 

7A 

H 

CHESTER  R.  SPIELVOOEL 

SOUTH  EGREMONT 

7692  BERKSHIRE 

42 

09 

73 

25 

743 

5P 

BA 

DAVID  A.  HUNTER 

SPOT  POND 
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42 

27 

71 

06 

160 

7A 

METRO.  DIST.  WTR,  COMM. 

SPRINGFIELD  ARMORY 

8046: HAMPDEN 

42 

72 

39 

190 

U.S.  ARMORY 

STERLING 

8154  WORCESTER 

10 

42 

27 

71 

48 

SA 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

STERLING  3  NW 

8159lwORCESTER 

71 

48 

690 

c 

NUN210  LANCIANI 

STOCKBRIDGE 

8181  BERKSHIRE 

42 

IB 

73 

18 

1075 

9P 

9P 

H 

NESBITT  M,  BANGS 

TAUNTON 

8367  BRISTOL 

41 

54 

71 

04 

20 

6P 

6P 

TAUNTON  WATER  WORKS 

TULLY  DAM 

8573  WORCESTER 

42 

39 

72 

1) 
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eA 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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42 

37 

72 

33 
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W.  MASS.  ELEC.  CO. 
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42 
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71 

19 
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7P 

7P 

M 

PARKER  N.  CHICK 

WARE 
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42 

16 

72 

19 
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7A 

HARE  WATER  WORKS 

WASHINGTON  2 

e843|BERKSH]RE 

42 

22 

73 

09 
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7A 

c 

MRS.  MARTHA  S.  GARDNER 

WEST  BRIMFIELD 

10 

72 

INA  E.  LAMB 

WEST  CUMMINGTON 

91361HAMPSHIRE 

42 

29 

72 

98 

1181 

6P 

6P 

H 

FREDERIC  S.  BROWN 

WESTFIELD 
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42 

07 

72 

42 

220 

9A 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

WEST  MEOWAY 
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42 

08 

71 

26 
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6P 

6P 

H 

FRANCIS  0.  DONOVAN 

WESTON 

9360 

MIDDLESEX 

42 

23 

71 

19 

220 

5P 

9P 

WESTON  COLLEGE 

WEST  OTIS 

9371 

BERKSHIRE 

10 

73 

09 

1370 

8* 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

WESTOVER  FIELD 

93B2 

HAMPDEN 

42 

12 

72 

33 
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MID 

MIO 

U.S.  AIR  FORCE 

W| NCHENDON 

9770 

WORCESTER 

42 

42 

72 

09 

860 

BA 

H 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

9923 
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42 

16 

71 

92 

986 

MID 
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C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WORCESTER 

9928 
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18 

71 

49 
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6P 

6P 
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RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  MB  AP 

0B96 

NEWPORT 

41 

10 

71 

3& 

UO 

MID 

MIO 

C 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

GREENVILLE 

3306 

PROVIDENCE 

41 

93 

420 

HENRY  J.  STEERE 

KINGSTON 

4266 

WASHINGTON 

41 

29 

71 

32 

100 

SP 

*P 

5P 

GM 

AGRl.  EXP.  STATION 

NEWPORT 

5215 

NEWPORT 

41 

29 

71 

la 

60 

6P 

6P 

MISS  KAREN  MURPHY 

NEWPORT  WATER  WORKS 

5225 

NEWPORT 

41 

30 

71 

la 

10 

C 

NEWPORT  WATER  WORKS 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

6698 

PROVIDENCE 

41 

44 

7j 

26 

55 

MIO 

HID 

c 

MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WOONSOCKET 

9«.23 

PROVIDENCE 

41 

59 

71 

29 
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BA 
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M 

EDWIN  K.  MARRAH 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

0A99 

WINDHAM 

s 

43 

oe 

72 

27 

300 

BA 

eA 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

BENNINGTON  2  NNW 

0563 

BENNINGTON 

42 

55 

73 

13 

670 

7A 

PAUL  W.  BOHNE 

BETHEL  4  N 

WINDSOR 

43 

72 

660 

VICTOR  R.  PERKINS 

BLOOMFIELO 

0690 

ESSEX 

44 

46 

36 

4P 

4P 

c 

H 

GEORGE  L.  COOPER 

BURLINGTON  U  OF  VT 

1076 

CHITTENDEN 

44 

28 

73 

12 

400 

<1 

UNIVERSITY  OF  VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

1061 
1213 

CHITTENDEN 

45 

26 

00 

73 

71 

09 
32 

331 
1020 

MID 

MID 
7A 

c 

MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
P.  E.  FEARON 

CAVENDISH 

WINDSOR 

43 

36 

6P 

6P 

CENT. VT. PUBLIC  SERV. CO, 

CHELSEA 

1360 

ORANGE 

44 

00 

72 

27 

830 

7A 

7A 

H 

CHARLES  E.  DICKINSON 

CHITTENDEN 

1433 

RUTLAND 

43 

42 

72 

57 

1000 

7A 

CENT. VT. PUBLIC  SERV. CO. 

CORINTH 

1565 

ORANGE 

44 

02 
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c 
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43 

57 
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13 

340 

6P 

6P 
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44 

72 

OB 
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43 

15 

73 

06 
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6P 

6P 
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44 

55 

72 

46 
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6P 

6P 

H 

L.  H,  POMEROY 
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3341 

ESSEX 

44 

25 

71 

43 

850 

6A 

OILMAN  PAPER  COMPANY 

11 

7Z 
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c 

AVERY  H.  PARK 

HIGHGATE  FALLS 

3914 

FRANKLIN 

44 

56 

73 

03 
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ORIN  HARRIS 

HUNTINGTON  CENTER 

4052 

CHITTENDEN 

44 

17 

72 

58 

700 

8A 

HARLEY  W.  SARGENT 

MANCHESTER  CENTER 

48S2 

BENNINGTON 

43 

11 
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BA 
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43 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  for  Northern  and  Central  New 
England  (Maine,  New  Hampshire,  Vermont,  and  Massachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  Massachusetts,  or  to 
the  State  Climatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut, 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin . 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions ,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps ,  became  effective  with  data  for  January  1957 . 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table,   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U .  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes 
of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  In  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  In  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "SiAowfall  and  Snoiv  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables"  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  Augxist  issues, 
or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

tt   Mount  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansf ield ,  Vermont  not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes  for 
the  StPte  or  Section. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month . 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D,  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washingtoi 
25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  MGLAND  -  AUGUST  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   94°  on  the  11th  at  Lowell,  Mass.,  and  on  the  10th 

at  Hartford  WB  AP,  Conn. 

Lowest  Temperature:   28°  on  the  17th  at  Fabyan,  N.  H. 

Greatest  Total  Precipitation:   7.68  inches  at  Edgartown,  Mass. 

Least  Total  Precipitation:   0.42  inch  at  Bar  Harbor,  Me. 

Greatest  One-Day  Precipitation:   4.40  inches  on  the  26th  at  Dorset  1  S,  Vt , 


I 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


CENTRAL  AND  NORTHERN  NEW  ENGLAND 


DROUGHT  -  Monthly  total  precipitation, 
in  both  July  and  August,  did  not  depart 
from  normal  remarkably  for  the  section 
nor  for  individual  State  climatological 
divisions.   Division  averages  on  either 
side  of  normal  were  found  for  both  months. 
The  driest  divisions  were  those  in  south- 
ern Maine,  in  August,  when  the  averages 
were  still  over  one-half  of  normal.   Yet, 
the  vagaries  of  summer  shower  distribu- 
tion, combined  with  a  general  tendency 
to  dry  weather  from  late  in  July  through 
mid-August,  produced  drought  conditions 
in  many  localities.   These  were  distrib- 
uted over  the  entire  section  except  in 
northern  Maine,  extreme  northern  New 
Hampshire,  and  extreme  northeastern 
Vermont . 

Union  Village  Dam,  Vt.,  reported  no 
measurable  rain  in  a  25  day  period 
beginning  on  July  21  and  had  a  total  of 
only  0.07  inch  in  the  31  days  ending 
August  20.   During  the  26  days  ending 
with  August  20  many  locations  in  each 
State  received  less  than  0,50  inch. 
Some  in  each  State  except  Massachusetts 
reported  0.10  inch  or  less  in  the  26 
days.   Portland,  Maine,  had  only  0,03 


inch  in  this  period.   Unity,  Maine,  had 
no  measurable  rain  in  21  days  (July  31  - 
August  20).   Many  stations,  some  in  each 
State,  had  no  measurable  rain  in  a  17 
day  period  (August  4  -  20) .   This  equaled 
the  91  year  August  record,  set  in  1925, 
at  Boston,  Mass.,  and  also  equaled  the 
record  at  Worcester,  Mass, 

Lawns,  gardens,  pastures  and  crops,  where 
not  irrigated,  were  critically  suffering, 
especially  on  light  soils,  before  drought 
relieving  rains  began  on  August  21st. 
These  rains  were  in  time  to  prevent  serious 
damage  to  most  commercial  production. 
Agriculturally,  pastures  were  most  affected 
and  the  hay  crop  somewhat  reduced, 

HAIL  -  Hail  measuring  up  to  four  inches 
in  width  fell  on  August  27  at  Bridgewater, 
Maine.   About  2000  acres  of  potatoes  and 
oats  were  damaged.   Some  potatoes  were 
uncovered  and  knocked  from  the  hills  by 
hailstones . 

Robert  E.  Lautzenheiser 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
1900  Post  Office  Building 
Boston  9,  Massachusetts 
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.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

7 
8 
9 
6 
5 

4 
3 
3 
1 

3 

1 

1 
1 

1 
1 

DIVISION 

63.8 

-       .9 

3.64 

.06 

.0 

SOUTHERN    INTERIOR 

AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

BANGOR    DOW    FIELD 

BRIDGTON    1    NNW 

CORINNA 

EAST    SAN6ERVILLE    5    SE 

78.8 
79.0 
79.6 
79.9 
76.5 

56.9 
57.0 
56.9 
51.9 
53.2 

67.9 
68.0 
68.3 
65.9 
64.9 

89 
88 
89 
88 
85 

10 
10+ 
19 
11  + 
10 

47 
47 
44 
36 
35 

17 
15 
17 
1-5 
15 

26 
24 
23 
54 
62 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.67 
.96 
1.25 
2.03 
2.66 

.66 
.70 
.42 
.72 
.82 

22 

11 
29 
28 

21 

.0 
.0 
.0. 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
2 
3 
5 
6 

1 
1 

0 
1 
3 

0 
0 
0 

0 
0 

FARMINGTON 
GARDINER 
HIRAM    2    S 
LEWISTON 
MADISON 

79.0 
79.7 
80.4 
77.9 
78.9 

51.6 
63.3 
54.3 
59.3 
54.9 

65.3 
66.5 
67.4 
68.6 
66.9 

-  1.9 

-  1.1 

-  .2 
.2 

88 
89 
89 
88 
86 

12  + 

19+ 

19+ 

11 

19+ 

38 
39 
38 
48 
39 

15 
17 
17 
15 
17 

65 

42 
34 
20 
35 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.21 
1.22 

i.ei 

1.61 
.97 

-  1.93 
-1.73 

-  1.86 

-  1.29 

-  1.75 

.54 
.37 
.80 
.59 
.38 

22 
22 
25 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 

3 
5 
4 

1 
0 
2 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

OLD    TOWN    FAA    AIRPORT 
RUMFORO    3    SW 
RUMFORD    POWER    PLANT 
WATERVILLE    PUMP    STA 
WEST    BUXTON    2    NNW 

79.2 
76.3 
78.9 
81. IM 
78.6 

52.1 
53.2 
54.3 
55. 4M 
54.7 

65.7 
64.8 
66.6 
68.  3M 
66.7 

.0 
-       .2 

90 
86 
89 
90 
88 

10 
10 
10 
10 

11 

39 
41 
39 
42 
39 

15 
15 
15 
15 
17 

68 
68 
41 
29 
42 

1 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.92 

1.19 

1.24 

.71 

2.21 

-  1.74 

-  2.28 

1.90 
.43 
.29 
.50 
.65 

26 

21 
21 
22 
21 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
6 

3 
6 

1 
0 
0 

1 

2 

1 

0 
0 
0 
0 

WOODLAND 

81.1 

53.4 

67.3 

.8 

91 

13 

40 

15 

33 

3 

0 

0 

0 

.77 

-    2.34 

.40 

25 

.0 

° 

3 

0 

0 

DIVISION 

66.8 

-       .6 

1.53 

-    1.46 

• 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Stoticn  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 

NEW  ENGLANI 
AUGUST  1961 

Temperature 

Precipitation 

a  \ 

<  i 

"  1 
5  1 

< 

^1  I 
5l^ 

X 

a 

1 

Q 

>. 
• 

« 

No.  of  Doys 

J 

sis 

S 
o 

Snow.  Sleel 

No-  of  Days 

Stalion 

Mox. 

M 

"- 

1 

S  I 

X  O 

1 1 

• 

1 
s 

o 

1 

1 

o 

s 

°  1 

^1 

s  > 

.° « 

COASTAL 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 
DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

75.8 
78.7 
77.3 
78.0 
7*. 3 

55.5 
55.3 
58.7 
56.5 
51.5 

65.7 
67.0 
68.0 
67.3 
62.9 

-       .5 

1.0 

82 
89 
88 
88 
83 

12  + 

9 
11 
10 
12 

44 
42 
48 
45 
43 

15 

15 

17+ 

17 

15 

31 
26 
15 
28 
78 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.42 
1.39 
1.31 

.95 
1.35 

-  2.84 

-  1.57 

.12 
.50 
.61 
.45 
.80 

12 
29 
26 
25 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
4 
3 

4 
5 

0 
1 

1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

J0NES80R0 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT     119. 

ROCKLAND 

SANFORO  2  NNW 

78.4 
78.8 
78.0 
76.9 
82.4 

52.1 
59.5 
54.5 
55.1 
53.5 

55.3 
59.2 
66.3 
66.0 
58.0 

-   .1 

89 
92 

90 
86 
90 

13  + 
11 
11 
11  + 
19+ 

41 
52 
42 
43 
38 

17+ 

18+ 

17 

17+ 

15 

49 

15 
47 
40 
34 

0 

1 
1 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.94 
2.62 
2.25 

.96 
2.72 

-   .34 

.35 
1.34 

1.11 

.34 

1.31 

27 
26 
26 
22 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

5 
3 
5 

0 

2 

0 

2 

0 

1 
1 

0 

1 

DIVISION 

65.6 

-   .2 

1.49 

-  1.42 

.0 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT     R 
SOUTH  E6REM0NT 

78.2 
77.2 
77.8 
76.3 
78.0 

56.9 
54.2 
55.6 
55.9 
55.9 

67.6 
65.7 
66.7 
66.1 

57.0 

.2 

-  1.1 

.3 

86 
85 
88 
84 
84 

26+ 
11  + 
10 
9 
10+ 

42 
40 
39 
40 
39 

14 
15 
14 
14 
14 

39 
44 
44 
49 
34 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.98 
3.51 
1.62 
1.57 
3.24 

-  .49 

-  .11 

-  2.64 

-  1.09 

.95 
.83 
.60 
.42 
.85 

3 
3 
3 
3 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

10 

6 

5 

9 

1 
2 

1 
0 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

STOCKBRIOGE 
WEST  CUHMINOTON 

77.1 
78.5 

54.1 
52.4 

65.5 
65.5 

-   .1 

84 

88 

10+ 
9 

39 
36 

14 
14 

52 
53 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.63 

1.90 

-  1.70 

.77 
.51 

3 
25 

.0 

.0 

0 

0 

7 
5 

2 
1 

0 
0 

DIVISION 

66.3 

-   .5 

2.51 

-  1.31 

.0 

CENTRAL 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM            R 

BLUE  HILL  WB             // 

80.5 
77.5 
82.6 
79.7 
78.6 

57.7 
55.0 
59.6 
54.8 
60.5 

69.1 
66.3 
71.1 
67.3 
69.6 

-   .7 

90 
85 
91 
87 
88 

9 
11 
11 
11  + 
11  + 

41 
37 
45 
37 
49 

14 
14 
14 
14 
17  + 

25 

47 

6 

37 

20 

1 

0 

3 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.86 
1.85 
2.98 
3.06 
2.86 

-  1.00 

-  1.22 

.85 
.37 

1.27 
.73 

1.02 

25 
21 
21 
24 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

7 
6 

7 
4 

2 
0 

I 
2 

0 
0 

1 

0 

2 

BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
FITCHBUR6  2  S 
FRAMINGHAM 

79.3 
80.5 
77.8 
82.1 
82.5 

56.2 
61.8 
60.3 
58.1 
59.9 

67.8 
71.2 
69.1 
70.1 
71.2 

-  .8 

-  .2 

-  .6 

-  .2 

88 
88 
85 
91 
92 

12  + 
11  + 
11  + 
10 
12 

43 
52 
47 
44 
48 

14 
18 
17 
17 
14 

35 

2 

11 

12 

9 

0 
0 
0 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.54 
2.93 
4.37 
3.35 
3.79 

-  1.15 

.01 

-  .01 

-  .47 

.85 

.56 

1.03 

1.08 
.88 

21 
30 
30 

30 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 
8 
8 

7 

2 

2 
4 
2 
3 

0 
0 

1 
1 

0 

HAVERHILL 
LAWRENCE 
LOWELL 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

82.8 
81.4 
81.7 
81.2 
77. 4M 

61.3 
61.4 
61.4 
57.3 
57. OM 

72.1 
71.4 
71.6 
59.3 

67. 2M 

.3 

1.0 
.1 

-   .9 

92 

90 
94 
92 
90 

10+ 

11 

11 

10 

10 

48 

50 
50 
42 
45 

17 

\l 
17 
15  + 

5 

4 

8 

25 

36 

2 

1 
3 
3 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.17 
3.38 
3.51 
4.88 
2.15 

-  .91 
.05 

-  .19 

-  1.54 

.42 
1.79 
2.15 
2.09 

.58 

21 
29 
29 
29 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 

7 
6 
6 

0 

1 
1 
2 
2 

0 

1 

1 

2 

0 

SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WEST  MEDWAY 

82.5 
79.5 
81.9 
79.3 
82.2 

51.7 
53.7 
57.5 
56.9 
58.5 

72.1 
56.7 
69.7 
58.1 

70.4 

-  .1 

-  .7 

90 
87 
91 
88 
91 

10 
20+ 

9 
11  + 

9 

49 
38 
43 
42 
40 

14 

14 

17+ 

14 

14 

4 
40 
15 
32 
14 

1 

0 
1 
0 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.15 
4.32 
2.08 
2.26 
3.38 

-  1.52 

-  1.77 

.80 

1.55 

.62 

.99 

1.28 

21 
27 
3 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

7 
4 
5 
8 

1 
3 
2 
1 
3 

0 
2 
0 
0 

1 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

81.8 
80.5 
76.4 
78.1 

58.6 
59.8 
59.1 
58. IM 

70.2 
70.2 
67.8 
68. IM 

-  .2 

-  .3 

-  .8 

89 
90 
85 
86 

10+ 
10+ 
10 
11  + 

42 
46 
47 
43 

17 
14 
14 
18 

14 
15 
29 
20 

0 
2 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3.18 
2.58 
4.90 
4.91 

-  1.25 

1.49 
.72 

1.73 

.95 

1.59 

1.55 

21 
21 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

7 
6 
6 
9 

1 
1 
4 

3 

1 

0 
2 

2 

DIVISION 

59.5 

-   .7 

3.23 

-   .80 

.0 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT       //R 

BROCKTON 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

80.6 
81.3 
79.3 
76.0 
79.7 

64.3 
59.7 
61.2 
62.1 
53.7 

72.5 
70.5 
70.3 
69.1 
71.7 

1.0 
.5 
.5 

92 
90 
88 
84 
89 

11 
11 
12  + 
13+ 
11  + 

55 
45 
49 
52 
52 

17 

18+ 

18 

18+ 

14 

3 
13 

3 

10 

3 

3 

1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.17 
3.50 
3.82 
7.68 
2.95 

-  .05 

-  .36 

-  .47 

-  1.78 

1.54 
.86 
.95 

3.13 
.78 

29 
24 
21 
22 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
8 

7 
7 
7 

2 
3 

4 
3 

2 

1 
0 
0 
3 
0 

H  INGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MI DOLE TON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT      R 

NEW  BEDFORD 

81.3 
77.5 
81.4 

74.0 
79.7 

59.6 
61.1 
58.1 
61.7 
65.5 

70.5 
59.3 
69.8 
57.9 
72.6 

.8 
1.5 

93 
84 
92 
80 
89 

11 
31  + 
12 
12  + 
12  + 

46 
42 
43 
53 
58 

18+ 
18 
17+ 
2+ 
17 

17 

20 

20 

9 

0 

4 
0 

2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.86 
4.11 
4.04 
1.91 
3.55 

.12 
.61 

-  1.52 

-  .72 

1.14 
2.14 
1.05 
.59 
1.38 

30 
21 
21 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 

7 
5 
6 

2 
2 
3 
1 
3 

1 

1 
1 
0 

1 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

80.5 
79.9 
79.4 
76.0 
78.8 

51.9 
61.6 
59.8 
51.1 
51.3 

71.2 
70.8 
69.6 
68.6 
70.1 

.6 

92 
89 
88 
88 
89 

10 
12 
12  + 

11 
11  + 

49 
47 
47 
50 
50 

14 
2 
18+ 
17 
17 

11 
5 
15 
22 
10 

3 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.84 
3.25 
4.79 
3.08 
3.00 

-   .58 

1.24 
1.06 
1.20 
.95 
1.04 

30 
21 
30 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
7 
8 

7 
5 

3 
3 
3 

2 
2 

2 

1 
3 
0 
1 

SANDWICH 
TAUNTON 

79.5 
80.3 

65.0 
60.2 

72.3 
70.3 

.6 

90 
88 

12+ 

11  + 

54 
45 

14  + 
14 

5 
15 

2 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.84 
3.63 

-   .93 

1.41 
.87 

21 

30 

.0 
.0 

0 
0 

5 
7 

1 
3 

1 
0 

DIVISION 

70.4 

.5 

3.65 

-   .32 

.0 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 
BERLIN 

75.5 
77.2 

53.5 
53.2 

64.5 
65.2 

1.0 

84 
89 

10 
20 

39 
38 

17 
17 

67 
79 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.01 
1.58 

-  1.61 

.73 
.42 

26 
16 

.0 
.0 

0 

0 

6 

5 

2 

0 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CONTINUED 
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NEW   ENGLAND 
AUGUST    1961 
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COLEBROOK 

FA8YAN 

FIRST    CONN    LAKE 

76.6 
75.1 
71. 7M 

53.2 

49.4 
51. OM 

64.9 
62.3 
61. 4M 

.2 

69 
86 
84 

10 
10 
11 

37 
26 
36 

15 
17 
17+ 

64 
118 
129 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

3 
0 

0 

0 
0 

3.67 
2.25 
4.14 

.43 

1.55 

.50 

1.51 

16 
11 
16 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 

5 
8 

9 

2 

1 

3 

1 

0 

1 

SRAFTON 

UNCASTER 

MOUNT    WASHINGTON                    //R 

PINKHAM    NOTCH 

78.1 

77. OM 
5*. 3 
71.9 

50.2 

51. 7M 

43.1 

51.9 

64.2 

64.  4M 

48.7 

51.9 

1.0 
.3 

87 
89 
53 
82 

19+ 

10 

19+ 

9 

32 

35 
29 
40 

17+ 
17+ 
14 
17 

83 

83 

502 

110 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2 

0 
4 
0 

0 
0 
0 
0 

4.11 
1.71 
4.11 
5.02 

-    2.04 
.33 

1.70 
.56 
.62 

2.76 

26 
16 
21 
21 

.0 
.0 
T 
.0 

0 

0 
0 
0 

7 

5 

13 

7 

3 
1 
3 
2 

1 

0 
0 

1 

DIVISION 

63.6 

-      .3 

3.06 

-       .81 

.0 

SOUTHERN 

BLACHMATER    DAM                              R 

CAMPTON 

CONCORD    WB    AIRPORT                    R 

CONWAY    1    N 
DURHAM 

78.3 
78.7 
80.8 
78.3 
80.7 

54.5 
52.6 
56.2 
52.4 
55.1 

66.4 
55.7 
66.5 
65.4 
57.9 

2.0 
-       .8 

89 
90 
92 
90 
90 

20+ 
11 

9 
10 

9 

40 
38 
40 
33 
38 

17  + 

17 

17 

17 

17+ 

53 
54 
25 
65 
32 

0 

1 

2 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.25 
1.91 
3.55 
1.25 
3.45 

.45 

.09 

1.23 
.51 

1.39 
.46 

1.35 

30 
27 
29 
27 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
5 
3 

7 

2 
1 
3 
0 
2 

1 

0 
2 
0 

1 

EAST    OEERING 
FRANKLIN    1    NW 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 

75. 8H 

82.1 

79.6 

81.5 

78.3 

52.  8M 

56.1 

55.9 

53.2 

58.6 

64. 3M 

69.1 

67.9 

57.4 

58.5 

1.1 

.7 

-       .3 

85 
92 

90 
91 
89 

19+ 

10 

10+ 

9 
19+ 

37 
40 
41 
36 
45 

17 

17 

17+ 

17+ 

17 

73 
24 
31 
45 
28 

0 
4 

2 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.05 
2.34 
3.05 
2.98 
2.50 

-  .81 

-  .08 

-  .34 

1.85 
1.03 
1.34 
.54 
1.49 

29 

25 

26 

30+ 

27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
5 
8 
4 

2 
2 
3 
2 

1 

1 
2 
0 

1 

LEBANON    FAA    AIRPORT 
HANCHESTER 
MASSABESIC    LAKE 
MOUNT    SUNAPEE 
NASHUA       2    NNM 

78.4 
80.9 
78.9 
74.4 
80.8 

54.0 
56.2 
56.6 
56.7 
56.5 

66.2 
68.6 
57.8 
66.5 
58.7 

.8 
.5 

90 
91 
88 
83 
91 

9 
10 
11  + 
10 
10 

37 
44 
41 
42 
40 

17 

18+ 

17 

15 

17 

52 

28 
38 
53 
26 

1 
3 

0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.33 
3.73 
2.99 
2.78 
3.91 

.15 
.39 

1.82 
.97 
.91 
.95 

1.39 

29 

30 
29 
25 

30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

5 
8 
7 
5 
8 

3 

2 
2 
3 
1 

1 
0 
0 
0 

1 

NORTHWOOD 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY    MOUNTAIN    DAM                    R 

WINDHAM 

79.9 
74.6 

78.8 
79.3 
81.7 

56.5 
50.7 
56.1 
54.7 
55.3 

68.2 
62.7 

57.5 
57.0 
58.5 

90 
85 
89 
86 
92 

10+ 
10 
9 
20  + 
11 

44 
37 
43 
40 
40 

17+ 

17 

17 

17+ 

15 

27 

109 

33 

41 

25 

2 

0 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.50 
2.19 
1.47 
4.20 
2.68 

1.39 
.70 
.45 

1.01 
.50 

29 
27 
29 
27 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
5 

7 
8 

1 
2 
0 
4 
3 

1 

0 
0 

1 

0 

WOLFEBORO    FALLS 
WOODSTOCK 

80.4 
79.1 

57.5 
53.9 

69.0 
56.5 

91 
89 

10 
19+ 

43 
39 

17 
17+ 

19 
44 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.90 
1.71 

-    1.05 

.84 
.55 

25 
26 

.0 

.0 

0 
0 

3 
4 

1 
1 

0 
0 

DIVISION 

67.2 

-       .1 

2.67 

-       .45 

.0 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND    WB    AP                    R 
GREENVILLE 
KINGSTON 
NEWPORT 
,  PROVIDENCE    WB   AIRPORT           R 

75.0 
78.8 
79.5 
78.9 
79.7 

63.5 
58.8 
59.3 
53.9 
62.2 

59.3 
58.8 
59.4 
71.4 
71.0 

.3 

.6 

1.5 

82 
86 
67 
88 
89 

12 

9 

9 

9 
11  + 

53 
47 
41 
55 
50 

14 

17+ 

14 

17+ 

14 

4 

24 

17 

0 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.05 
3.60 
5.46 
4.64 
3.86 

.60 

1.80 

.23 

1.59 
1.55 
1.76 
1.78 
1.16 

21 
23 
21 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

8 
5 
7 
6 
5 

2 
2 
6 
5 
4 

1 

2 

3 
1 
1 

1         DIVISION 

70.0 

-       .3 

4.52 

.18 

.0 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG    FALLS 
MC    INOOE    FALLS 
MIDDLESEX 

77.8 
76.1 
78.3 
77.0 
77.0 

53.4 
49.2 
55.0 
54.7 
54.4 

55.6 
62.7 
56.7 
55.9 
65.7 

.5 
-    2.1 

87 
66 

91 
89 
89 

10 
11 
10 
11 
11 

39 
34 
39 
44 
42 

17+ 

17 

17 

19+ 

17 

51 
104 
51 
56 
58 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.10 
2.25 
4.54 
2.35 
3.69 

-  1.55 

-  1.03 

.95 
.52 

1.59 
.47 

1.10 

15 
26 
15 
25 

21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
9 
6 
6 

1 
2 
3 
0 
4 

0 
0 
1 
0 

1 

MDNTPELIER    FAA    AP 

MOUNT    MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH    DANVILLE 

SAINT    J0HNS8URY 

74.8 
63.4 
76.1 
73.5 
80.5 

55.0 
50.9 
54.8 
53.9 
56.7 

54.9 
57.2 
55.5 
53.7 
68.5 

.0 
1.3 

85 
77 
88 
84 
90 

10 
10 
10 

10 
10 

40 
38 
42 
36 
42 

17 
14 
17 
17 
15 

66 
245 
55 
66 
25 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.57 
4.53 
3.80 
3.24 
2.21 

.38 
-    1.14 

1.02 
1.00 
1.49 
1.33 
.55 

21 
16 
15 
21 
21 

.0 
.0 

.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

0 

5 
11 
8 
8 
6 

1 

3 
2 
2 
1 

1 

1 
1 
1 

0 

WATERBURY    1    NNE 
WEST    BURKE 

75.6 
76.4 

55.0 
48.0 

65.3 
62.2 

86 
86 

11 

11 

41 
33 

17 
17 

67 

121 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.50 
2.91 

-       .49 

1.09 
.90 

16 
15 

.0 
.0 

0 
0 

5 

7 

4 

2 

1 

0 

DIVISION 

55,2 

-       .2 

3.04 

.44 

.0 

WESTERN 

BENNINGTON    2    NNW 

BURLINGTON    WB    AIRPORT            R 
; CORNWALL 

DORSET    1    S 
' RUTLAND 
1 

79.4 
77.6 
80.7 
78.0 
77.1 

55.9 
55.9 
57.9 
55.3 
56.0 

57.7 
65.8 
69.3 
55.7 
67.5 

-    1.3 
.1 

.4 

68 
91 
91 
68 
87 

9 

10 

10 

9 

10 

40 
42 
45 
35 
41 

17 
17 
14 
17 
17 

29 

47 
13 
40 
32 

0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.02 
3.24 
3.68 

7.01 
3.05 

.23 

-       .40 

3.75 

.79 

1.12 

4.40 
1.40 

27 
15 
29 
25 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

7 
7 
8 
6 
5 

3 

3 
4 
2 
2 

1 

0 

1 

2 
1 

SAINT    ALBANS    BAY 

78.9 

61.6 

70.3 

68 

10 

50 

17 

8 

0 

0 

0 

0 

2.85 

.80 

15 

.0 

0 

6 

3 

0 

DIVISION 

56.1 

.4 

4.31 

.72 

.0 

1          SOUTHEASTERN 

1  BELLOWS    FALLS 

CAVENDISH 
IREAOSBORO    1    SSE 
1  SOMERSET 

VERNON 

60.3 
80.0 
75.9 
72.0 
SO.  5 

55.9 
53.0 
53.8 
51.2 
55.7 

58.1 
56.5 
54.9 
51.6 
58.1 

.5 
.9 

92 
89 
85 
81 
90 

10 
9 
11  + 
20 
10 

42 
35 
41 
33 
42 

14 
17 
14 
14 
16+ 

26 
44 
64 
118 
29 

1 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.18 
4.90 
4.30 
4.91 
3.70 

.95 

1.51 

.25 

.63 

-      .15 

1.42 
2.68 

.89 
1.75 

.86 

27 
26 
29 
27 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
11 
9 
9 

3 
3 
2 
3 
3 

2 
1 
0 
2 
0 

WJODSTOCK    3    ENE 

77.5 

53.5 

55.5 

-    1.0 

90 

11 

36 

17 

59 

1 

0 

0 

0 

3.47 

.15 

1.20 

30 

.0 

0 

5 

4 

1 

1 

DIVISION 

65.8 

.3 

4.24 

.73 

.0 

See  Reference  Not 

es  Following  Stat 

ion  Index 

-    1 
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DAILY  PRECIPITATION 


CONNECTICUT 

AN50NIA 

SAKERSVILLE 

BALTIC 

8ARKHAMSTED 

BRIDGEPORT  MS  AP        R 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 

COCHAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 

COLLINSVILLE  1  S 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

DANBURY 

DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  SRAINARD  FLO//R 

HARTFORD  WB  AIRPORT     R 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM    R 

MIDDLETOWN  4  W 

MILFORD  I 

MOUNT  CARMEL 

NATCHAUG  HANGER  STA  I 
NEW  HAVEN  W8  AIRPORT  R  '< 
NORFOLK  2  SW 

NORTH  8HANF0RD  I 

NORTH  GUILFORD 

NORWALK  GAS  PLANT  ' 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PAUCHAU6  FOREST 
PROSPECT 

PUTNAM 

PUTNAM  LAKE  ' 

ROCKY  RIVER  DAM  ] 

ROUND  POND 
SALISBURY 
SAUGATUCK  RESERVOIR 

SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 

STORRS 

TORRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR      : 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEPAWAUG  RESERVOIR         1 

WESTBROOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  MARTLAND 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WIGWAM  RESERVOIR 


MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRASSUA  DAM 

8RIDGEWATER 

BRIOGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT    / 

CORINNA 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

ELLSWORTH 

FAHMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GARDINER 
GILEAD 

GREENVILLE 

HIRAM  2  S 

MOULTON  FAA  AIRPORT 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWI5T0N 

LONG  FALLS  0AM 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MOOSEMEAD 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT   // 

PRESOUE  ISLE 

RIP06ENUS  DAM 

ROCKLAND 

RUMFORO  3  SW 
RUMFORD  POWER  PLANT 
SANFORD  2    NNW 
SOUTH  ANDOVER 
SQUA  PAN  DAM 

THE  FORKS 
UPPER  DAM 
WATERVILLE  PUMP  STA 


Day  of  Month 


3 

.731 

3 

.«5| 

4 

«6 

5 

40 

4 

93 

3 

531 

.17| 


3. til 

5.50    1.12 
5.2»;     .52 


6 

.76 

3 

.05 

5 

.27 

1  t 

.87 

7 

.29 

4 

.«3 

1 

67 

96 

42 

1 

39 

5 

00 

3 

12 

5 

02 

1 

25 

I 

31 

4 

95 

1 

.21 

4 

.22 

t 

.65( 
221 

2 

60l 

2 

12| 

1 

"i 

.03 

.2Si 

1   3 

.00' 

.92, 

1   * 

.461 

2 

.62 

2 

.25 

i  4 

.11 

1  2 

9e 

96 

19 

24 

72 

10 

32 

8a 

18 

71 

10       II       12 


13      14      15    I   16      17      18 


19      20      21 


22      23      24 


25      26      27 


I. 85 

02 

1.10 

17 

.66 

25 

.10 

20 

.57 

.34      .09 
.13      .05 


.14      .01 
.10      .12 


.31      .01 

1.44 
.95      .10 


26      29      30 


7 

2.70 

.48 

.42 

.60 

1.9C 

.36 

.15 

.27 

1.01 

.08    l.Sl       .96 


.24 

.41 

.59 

.10 
1.00 
.20 
.34 

.05 
.21 


1.00 

.46 

118 

.40 

.04 

.48 

.09 

02 

.90 

.34 

.12 

.14 

.34 

•  04 

S»«  r«l«r»n«  notai  following  Station    Indax, 
-    186    - 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


VEST    BUXTON    2    NNU 

VEST    CNnCLO 

WOOOt-ANO 


MASSACHUSETTS 

A0AH6 

AMMeSST 

ASMSUftNHAM 

ASHLAND 

BAftRe  FALLS  OAH 

BEDFORD 

BEECKHOOO 

BELCMERTOWH 

BIRCH  HILL  0AM 

BLUE  HILL  H8  / 

BOSTON   MS    AIRPORT  / 

BOUSTON 

BtOCt.TON 

BUFFUMVILLE    DAM 

CHARLES   RIVER    VILLAGE 

CHATmAN  ltsta 

CHESTERFIELD 

CHESTNUT    HILL 

CLillTON 

EAST  PEPPERELL 

EAST  WAREMAM 
EDOARTOWN 
FALL  RIVEH 
FITCHBURG  2  S 
FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

H4R0WICIC 

I-AICHVILLE 

HAVERHILL 
HEATH 
HINGHAM 
HOlVOKE 
MOOSAC  TUNNEL 

NU86AROSTON 
HYANNIS  2  NNE 
IPSWICH 

K^NIGHTVILLE  DAH 
LAWRENCE 

LOWELL 

MIDOLESORO 

NIODLETON 

MRFORO 

NANTUCKET  W8  AIRPORT 

NEX  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
NEW  fALEH 
NORWOOD 
PELMAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  3  N 

PITTSFIELD  W8  AIRPORT 

PLAINFIELD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 
ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SEGREGANSET 

SHELBURNE  FALLS 


WESTON 

WEST  OTIS 

WESTOVES  FIELD 

HINCHENDON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

WORCESTER 


NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 

8LACKWATER  DAM 
SRAOFORD 
CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT 


S0UTH8R1D6E  3  SW 

SOUTH  EGHEMONT 

SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STERLING 

STOCK BRIDGE 

TAUNTON 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

MARE 

WASHINGTON  2 

WEST  CUMMINGTON 

WESTFIELD 

WEST  MEDWAY 

3.38 

Day  of  Month 


3.05 
3.*2 


3.51 
2.56 

3.08 
1.67 


u. 


.37      .05 
.16      .04 


13         14         15 


i     ' 


I  j  21 


22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


.06 

.29       .01 


•■  ioUowing  Station    [nd«x 
187    - 


.0<*     1,98       .02 


l.OS       .06 


.63j 


1.0<> 

.06 

,05 

.31 

l.tl 

.»5 

.02 

.55 

.22 

.05 

.96 

.17 

.53 

.16 

.73 

.25 

.06 

.03 

.32 

.25 

.59 

.32 

.04 

.74 

.02 

.16 

.OB 

.61 

.05 

.11       .40       .27 


22 

.20 

60 

.09 

.03 

.06 

1.01 

,32:      ,09      .10 


1.20 

.21 
.35 


.43 
1.51 


.59       .Oil      .08 


.64 

T 

.09 

.07  . 

.30 

1.23 

.38 

2.06 

.03 

.34 

.57 

.07 

.10  . 

.04 

.3b 

.52 

.77 

DAILY  PRECIPITATION 

NEW  ENSLANDlB 

Continued 

«ueuST  196lH 

Day  of  Month 

1 

Station 

& 

■ 

'T  2 

1  3 

4   5  1  6 

7  1  8  1  9 

.0  7 

U  1  12 

13  1  14   15 

16  1  17   18 

19  I  20   21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26   27 

28  I 

29  I  30   31 1| 

COLE6B0OK 

3.67 

T          T 

.23   .19 

.03 

1.65 

.23 

.33 

.02 

.06   T 

■05   .84 

.ol 

CONCORD  W6  AIRPORT      R 

3.55 

T 

.06 

T 

.16 

.58 

T 

T 

.16 

1.20 

.39   T 

CONWAY  I  N 

1.25 

.07 

.01 

.07 

T 

.04 

.33 

I 

.01   .46 

.26 

DIXVILLE  NOTCH 

3.08 

T 

.06 

.04 

1.68 

.49 

.08 

.04 

T 

.64 

•  0 

DU8LIN 

3.87 

.95 

•  32| 

.03 

.15 

.22 

.18 

.10 

.03   .46 

.60   .83 

DURHAM 

3.45 

.27 

.08 

.24 

.29 

.36 

.05 

.61   .21 

.36 

EAST  DEERINO 

<».06 

.13 

.02 

.66 

.03 

.27 

.68   .22 

.85   .20 

ERROL 

2.66 

.67   .07 

.51 

.10 

.42 

.27 

.60   .10 

•01 

FA6YAN 

2.25 

.05 

.60 

.02   .03 

.33 

T     .11   .22 

.13 

T 

.31   .16 

.39 

FIRST  CONN  LAKE 

'•.Ik 

.13   .07 

.32 

.13 

1.51   .01 

.01        .13 

.68 

.03 

.68 

.32 

■01   .10 

•"i 

FITZWILLIAM 

5.06 

.77 

.37 

T 

.18 

.38 

.30 

.32 

T 

.26 

.42 

.42   .64 

FRANKLIN  1  NW 

2.3<. 

.11 

.05 

.33 

1.03 

.06 

.76   .02 

FRANKLIN  FALLS  DAM      R 

2.72 

.15 

.06 

.01 

.03 

.30 

.01 

.03 

.07  1.23 

.20   ,63 

GILMANTON 

2.66 

.43 

1.48 

.75 

GRAFTON 

«.ll 

.15 

T 

.07 

.36 

.14 

T 

.50 

L.70   .30 

.84   .05 

GREENVILLE 

5.59 

1.72 

.34 

.26 

.66 

.47 

.10 

.31 

.12 

.32  1.40 

HANOVER 

3.05 

.11 

.01 

.01 

.29 

.12 

.05 

1.34   .01 

L.IO   .01 

KEENE 

2.98 

.25 

.40 

.04 

.11 

.16 

.09 

.35   .54 

.51   .54 

LAKEPORT 

2.60 

T 

.05 

T 

T 

.01 

.03 

.36 

.01 

.02 

1.49 

.11   .90 

LAKEOORT  2 

2.60 

.04 

T 

T 

.39 

T 

.03 

■06  1.48 

.03   .97 

LANCASTER 

1.71 

T 

.45 

.58 

.03 

.16 

T 

T 

.02 

.23 

.23   .01 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

k.33 

.01   .01 

T 

.02 

T 

T 

.01 

.45   .28 

T 

T 

T 

.84 

.89 

T 

1.82 

LINCOLN 

2.29 

.15   T 

.10 

.04 

.18 

.09 

.70   .35 

.02 

.66 

MAC  DOWELL  DAM           R 

3.48 

.38 

.33 

.15 

.38 

.28 

.06 

T     .45 

.55   .90 

MANCHESTER 

3.73 

.85 

.07 

.04 

.07 

.16 

.40 

.31 

.13 

.02   .37 

T 

.35   .97 

MARLOW 

T 

.38 

T 

.40 

T 

- 

_ 

. 

T 

.23  1.28 

1.75  1.60 

MASSABESIC  LAKE 

2.99 

.21 

.07 

.31 

.20 

.30 

.65   .07 

.91   .27 

MILAN  7  N 

2.92 

.72   .10 

.55 

.81 

.27 

.20 

.04 

.11   .09 

•oJ 

MILFORD 

3.31 

.14 

.30 

T 

.69 

.13 

T 

.41 

.40   .10 

.73   .91 

MOUNT  SUNAPEE 

2.78 

.07 

T 

.18 

.20 

T 

.99   .04 

.79   .55 

MOUNT  WASHINGTON      //R 

4.11 

T 

.16 

.61   .19 

.02   .15   .12 

.28 

.67   .62 

.25 

.01 

.44   .11 

.16 

.42 

NASHUA   2  NNW 

3.91 

.26 

.26|   .03        T 

.17 

.40 

.01 

.32 

.08 

.01   .49 

.07 

.42  1.39 

NEWPORT 

4.42 

.23 

.091 

.02   .02 

T 

.09 

.08 

.02 

.39  1.75 

■41  1^32 

NORTHWOOD 

2.50 

.04J 

.31 

.17 

.36 

.13   .10 

1^39 

OTTER  BROOK  DAM 

3.42 

.60 

.43   T 

.03 

.10 

.07 

.06 

.45   .56 

.03 

.59   .51 

PINKHAM  NOTCH 

5.02 

T 

.13 

.21   I 

.31 

2.76 

.84 

.02 

.05 

.34   .01 

T 

.34   .01 

, 

PLYMOUTH 

2.19 

.051 

.18 

T 

.22 

.02 

.38   .70 

.10   .54 

PORTSMOUTH 

1.47 

•2l| 

.33 

.01 

.03 

.17 

.27 

.45 

SOUTH  DAN8URY 

2.75 

.26 

.03 

T 

.03  1.66 

.75 

SOUTH  LYNDEBORO 

3.95 

.30' 

.58 

.12 

.73 

.37   T 

.05 

■90   .90 

* 

SOUTH  WEARE 

- 

- 

- 

.     .     - 

- 

- 

... 

_ 

.13 

.59 

.31 

.04 

T     .58 

.04 

.64  1.17 

SURRY  MOUNTAIN  DAM       R 

4.20 

.78 

.27 

T 

.35 

.08 

.08 

.04 

.14  1.01 

.05 

.86   .55 

WALPOLE  2 

5.10 

1.09 

.10 

.10 

.01 

.37 

.02 

.01 

.06  1.46 

.75  1.14 

WEST  HENNIKER 

4.06 

.54 

.40 

.20 

• 

.59 

.06 

•     .43 

.41  1.42 

WEST  RUMNEY 

2.08 

.04!  T 

.04 

.41 

T 

.06 

.35   .69 

.04   .49 

\ 

WHITEFIELD 

1.97 

T   ' 

.38 

.03   T 

.42 

.26 

.20 

.02 

.01 

.01 

.16   .21 

.04   .24 

1 

WINDHAM 

2.88 

.20 

.30 

.30 

.13 

I 

.26 

.04 

.60   .05 

•91   .60 

W0LFE80R0  FALLS 

1.90 

.06 

T 

T 

.03 

.46 

.02 

.U2 

.84   .04 

.43 

WOODSTOCK 

1.71 

.05 

T 

.32 

T 

T 

.06 

T 

.24 

.04 

.69   T 

.29   .06 

YORK  POND 

1.37 

.02 

T 

.19   .03 

.23 

.18 

.14 

.08   .12 

.04 

.01   .18 

.19 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP      R 

4.06 

.36 

T 

.17 

.20  1.69 

T 

.60 

.07 

.06 

.16 

.38 

GREENVILLE 

3.60 

T 

T 

T 

1.25 

1.56 

.07 

.08   .27 

.22 

KINGSTON 

6.46 

.48 

.55 

.01 

1.78 

.04 

.79 

1.06 

.02 

1.10 

T     .05 

NEWPORT 

4.64 

.57   T 

.14 

1.78 

.71 

.05 

.82 

.05 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

3.86 

T 

T 

.10 

T     T 

.01  1.16 

.84 

.67 

T 

.04   .50 

T 

.08 

' 

WOONSOCKET 

3.31 

.54 

.25 

.02 

.09 

.68 

.60 

.02 

.94 

.01 

.14 

.02 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

4.18 

.25 

.08 

T 

.01 

.06 

•  44 

.02 

.08  1.42 

.53  1.30 

BENNINGTON  2  NNW 

6.02 

.34 

.12 

.03 

T 

.22 

.07 

T 

.95  3.76 

T 

.93   .39 

.01 

BETHEL  »  N 

2.33 

.02 

.02 

.11   T 

.01 

.14 

.09 

.49 

.02 

T 

.21   .30 

.26   .66 

BLOOMFIELD 

2.10 

T 

T          .03 

.05   .26 

T 

.95 

.13 

.31 

T 

.13   .02 

•14   .02 

.06 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

3.24 

T 

T 

.01 

r 

.40   .18 

.02   .79 

.05 

.63 

.09 

.22 

.94   .06 

.02 

.29 

T 

CANAAN 

. 

.34 

1.75 

.05 

.45 

.01 

I 

.01 

.04 

. 

CAVENDISH 

4.90 

T 

.08 

T 

.08 

.02 

T     .07 

.34 

T 

.03 

2.68   .01 

1.08   .51 

CHELSEA 

2.25 

.05 

.03 

.10 

.01 

.57 

.62   .33 

.06   .48 

CHITTENDEN 

3.49 

.06 

T 

.06 

.02 

.22 

.20 

.06 

.04 

.47   .29 

.51  1.96 

CORNWALL 

3.68 

.15   .17 

.06 

.08 

.18 

.52 

.63 

.61   T 

.02 

1.12   .14 

T 

DANVILLE 

2.24 

.21 

.72 

.03 

• 

.*• 

•    • 

.60 

.20 

DORSET  1  S 

7.01 

.39 

.06 

.39 

.34 

4.40 

1.08   .40 

EN0S6URG  FALLS 

4.54 

T     .10 

.43   .13 

T 

1.59 

.19 

.56 

.80 

.05   .47 

T 

.19 

.03 

OILMAN 

1.60 

.32 

.03 

.39 

.04 

.21 

.15   .13 

.05 

.04   .24 

HUNTINGTON  CENTER 

4.13 

.24 

.66 

.09 

1.39 

.32 

.75 

.04 

T 

.29   .04 

.19   .17 

MANCHESTER  CENTER 

6.10 

.29 

.11 

.03 

T 

.04   T 

.03 

.33 

.12 

.01 

T 

.02 

1.69  1.66 

T 

.64  1.13 

T 

MAYS  MILL 

3.59 

.28 

.90 

T 

T 

.05 

.30 

.47 

.13 

.02 

.13   .12 

.24 

.99   T 

MC  INDOE  FALLS 

2.36 

.01 

.01 

.37 

.29 

T 

.44 

.47   .31 

.01 

.49 

MIDDLESEX 

3.89 

.10 

.63 

.02 

.77 

1.10 

.72 

T 

T 

.20   .15 

.02 

.04   .14 

MONTPELIER  FAA  AP 

2.57 

T 

T 

T 

T     .03 

T     .49 

.02 

1.02 

.04 

T 

T 

.23 

.37   .05 

.32 

MOUNT  MANSFIELD 

4.53 

.03 

.07 

.34   .65 

.16   .02 

1.00 

.27 

.91 

.02 

.36 

.16   .17 

.23 

.14 

NEWFANE 

5.04 

.77 

.16 

.14 

.12 

.53 

.11 

.01 

•09  1.44 

•  01 

.44  1.21 

■  01 

NEWPORT 

3.80 

.38   .06 

T    1.49 

.08 

.72 

.09 

.30 

.12   .24 

.18 

■  14 

NORTH  DANVILLE 

3.24 

.55   .15 

.43 

.12 

1.33 

.05 

.19 

.30   .02 

.14 

PERU 

5.17 

.17 

.15 

.02 

.41 

.03 

.14 

.97  1.4« 

.88   .91 

PLYMOUTH  UNION 

3.82 

.13 

.09 

.18 

.26 

.08 

.04 

.87   .80 

.22  1.19 

READING  HILL 

4.09 

.12 

.35 

.38 

.01 

1.20   .82 

1.03   .12 

REAOSaORO  1  SSE 

4.30 

.30 

.70 

.02   .19 

.25 

.45 

.45 

T 

.1< 

.02 

.27   .46 

.06 

.89   .11 

ROCHESTER 

3.24 

T 

T 

.12 

.19 

.08 

.50 

T 

.41   .82 

I    1.12 

RUTLAND 

3.05 

.13 

.05 

.05 

.03 

'   .04 

.05 

.13 

.04 

1.40   .10 

.65   .38 

SAINT  ALBANS  BAY 

2.85 

T 

.12 

.03   .06   .12   T        ,  .80 

.06 

.57 

.60 

.10   .29 

.15 

T 

SAINT  JOHNSBURY 

2.21 

.27 

T        1  .28 

.65 

.39 

.01 

.46  r 

.06 

.18   .01 

SALISBURY 

3.99 

.15 

.16 

.23 

.37 

.02 

•    • 

1.39 

.22  1.49 

SEAR5BURG  MOUNTAIN 

4.04 

.31 

.31 

.01 

.20 

.34 

.03 

.04 

.01 

.09   .97 

.*•   .79 

SEARSBURG  STATION 

4.65 

.71 

.38 

T 

T 

T 

.22 

.49 

.03 

.li 

.02 

.19   .68 

•90   .91 

SOMERSET 

4.91 

.25 

.10 

.01 

.05 

.08 

.12 

.28 

.01 

.IC 

.01 

.12  1.76 

.80  1.23 

SOUTH  LONDONDERRY 

5.54 

.11 

.08 

T 

T 

.05 

1.05 

.25 

.IC 

.91  1.60 

.01 

.69   .73 

UNION  VILLAGE  DAM       R 

1.53 

T 

T 

.07 

T 

.20 

T 

T 

T 

.26   .60 

T     .40 

VERNON 

3.70 

.64 

.59 

.03 

.04 

.17 

.45 

.2t 

.02 

.24   .29 

.02 

.86   .19 

WAITSFIELD  1  S 

3.05 

.16 

.01 

.03 

.12 

.83   T 

.06 

.73 

T 

.09   .28 

•  42 

.07   .30 

WARDSBORO 

4.62 

.13 

.14 

T     .01 

T 

T     T 

.20 

.16 

.40 

.0! 

.19  1.19 

.73  1.91 

WATERBURY  1  NNE 

3.60 

I 

.67 

.05   T 

1.09 

.52 

.75 

.01 

.19 

.28   .08 

WEST  BURKE 

2.91 

.05 

.32 

.02   .04 

.90   .02 

.40 

.93 

.02 

.06   .19 

.14 

.04   .22 

WHITINGHAM  3  W 

3.31 

.34 

.60 

■  01 

.10 

.42 

.54 

.01 

.!< 

.03 

.17   .29 

T 

.62   .04 

WOODSTOCK  3  ENE 

3.47 

T 

.11 

T 

.02 

.07 

.31 

.02 

.01 

.79   .74 

.21  1.20 

Sm  r*[«r«DC«  ne(M  lollowlng  Sutton  ladn. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENQLANO 
AUGUST  1961 


SteHon 

D.y 

01  Month 

} 

1 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

^ONNtCTICoT 

atlO&tPORT  WB  AP 

HAA 

78 

71 

68 

72 

75 

77 

84 

83 

86 

87 

83 

83 

75 

73 

78 

85 

74 

79 

78 

73 

78 

71 

76 

83 

61 

86 

85 

86 

82 

84 

79.0 

HIN 

bi 

61 

65 

62 

61 

66 

68 

63 

67 

70 

70 

71 

68 

51 

56 

66 

57 

54 

60 

62 

66 

67 

66 

71 

71 

69 

69 

62 

63 

69 

64.1 

eutLS  aRjDut  DAM 

MAX 

80 

69 

69 

85 

82 

80 

85 

65 

90 

90 

66 

87 

74 

76 

84 

86 

79 

84 

84 

68 

84 

69 

80 

85 

8* 

87 

86 

66 

86 

69 

81.9 

MIN 

56 

53 

60 

61 

62 

63 

64 

56 

58 

63 

63 

61 

52 

42 

46 

58 

47 

44 

49 

59 

64 

62 

64 

69 

63 

66 

61 

62 

52 

61 

57.9 

BUKLINGTON 

MAX 

87 

78 

69 

65 

77 

71 

77 

85 

84 

88 

68 

87 

86 

73 

74 

62 

86 

76 

84 

80 

67 

60 

66 

74 

85 

85 

85 

83 

64 

82 

79.7 

MIN 

63 

53 

55 

57 

61 

57 

62 

55 

57 

60 

64 

61 

66 

45 

46 

57 

51 

48 

51 

57 

58 

61 

60 

60 

66 

66 

57 

59 

58 

61 

57.3 

COLCHESTER 

MAX 

76 

78 

64 

72 

73 

76 

85 

83 

86 

84 

61 

S3 

75 

73 

82 

85 

78 

80 

80 

70 

SO 

77 

77 

89 

83 

84 

82 

82 

60 

83 

79.3 

HIN 

62 

1.9 

56 

66 

53 

58 

62 

53 

58 

59 

62 

63 

68 

41 

51 

61 

49 

43 

50 

66 

56 

61 

63 

68 

70 

66 

60 

60 

58 

57 

57.6 

COVENTRY 

MAX 

86 

76 

69 

67 

76 

75 

79 

84 

83 

86 

85 

86 

83 

71 

75 

79 

82 

76 

60 

62 

79 

76 

79 

69 

79 

84 

83 

84 

81 

81 

80 

79.2 

MIN 

62 

A5 

56 

57 

54 

58 

59 

48 

51 

55 

60 

64 

49 

36 

38 

56 

44 

39 

43 

60 

59 

62 

60 

61 

68 

70 

66 

55 

55 

56 

55 

54.5 

CREAM  HILL 

MAX 

78 

70 

67 

80 

77 

74 

83 

82 

85 

85 

80 

82 

76 

69 

78 

62 

82 

79 

80 

72 

70 

78 

72 

81 

80 

82 

82 

60 

80 

84 

78.3 

MIN 

59 

54 

57 

57 

60 

59 

62 

51 

63 

66 

62 

65 

55 

45 

52 

60 

51 

52 

56 

56 

58 

60 

60 

60 

60 

66 

60 

64 

62 

62 

58.4 

OANBURr 

MAX 

80 

73 

67 

81 

79 

78 

86 

85 

88 

69 

88 

86 

79 

75 

83 

85 

77 

83 

82 

69 

80 

75 

78 

86 

84 

85 

86 

86 

81 

87 

81.3 

MIN 

65 

56 

61 

60 

59 

61 

64 

67 

60 

63 

66 

66 

56 

45 

49 

61 

52 

46 

52 

58 

62 

65 

63 

63 

67 

67 

64 

63 

61 

62 

69.7 

FALLS  VILLAGE 

MAX 

81 

81 

72 

83 

85 

81 

85 

85 

89 

90 

84 

85 

79 

74 

84 

82 

78 

83 

86 

76 

80 

75 

80 

87 

81 

86 

83 

82 

81 

84 

82.0 

MIN 

59 

52 

58 

59 

60 

58 

63 

54 

54 

57 

60 

64 

62 

40 

43 

59 

43 

43 

47 

58 

62 

68 

62 

65 

66 

66 

59 

58 

50 

59 

66.2 

OROTON 

MAX 

78 

70 

69 

72 

73 

76 

84 

84 

87 

85 

87 

87 

76 

74 

80 

85 

74 

80 

79 

73 

80 

70 

75 

82 

83 

84 

84 

83 

82 

85 

79.4 

MIN 

58 

54 

60 

59 

57 

62 

62 

59 

62 

63 

70 

67 

59 

49 

52 

65 

52 

51 

55 

62 

67 

64 

65 

69 

70 

66 

66 

65 

63 

62 

61.2 

HARTFORD  SRAINARD  FLO 

MAX 

78 

70 

67 

77 

75 

78 

86 

85 

89 

68 

69 

87 

74 

74 

81 

85 

76 

81 

83 

69 

82 

69 

78 

87 

84 

87 

84 

84 

62 

86 

80.5 

MIN 

62 

56 

59 

62 

60 

62 

64 

59 

61 

63 

68 

64 

66 

46 

54 

63 

50 

47 

56 

59 

62 

63 

62 

70 

69 

68 

61 

63 

61 

63 

60.4 

HARTFORD  KB  AIRPORT 

MAX 

79 

69 

67 

78 

80 

84 

89 

88 

92 

94 

93 

90 

77 

77 

87 

88 

79 

86 

87 

68 

S3 

69 

76 

90 

69 

90 

86 

84 

65 

87 

83.0 

MIN 

56 

52 

60 

62 

62 

61 

66 

60 

62 

63 

69 

64 

54 

47 

60 

60 

51 

47 

52 

61 

63 

64 

64 

70 

72 

70 

64 

63 

61 

66 

60.5 

MANSFIELD  HOLLO*  DAM 

MAX 

90 

78 

72 

67 

78 

74 

80 

85 

84 

86 

89 

89 

85 

73 

73 

81 

85 

77 

82 

83 

70 

81 

69 

SO 

85 

86 

85 

82 

83 

82 

80.7 

MIN 

6« 

48 

53 

57 

58 

57 

58 

54 

55 

59 

64 

63 

54 

38 

42 

50 

46 

42 

46 

58 

61 

62 

62 

65 

71 

69 

58 

58 

58 

58 

56.2 

HIOOLETOUN  <•  M 

MAX 

88 

78 

70 

66 

74 

76 

78 

82 

82 

36 

86 

86 

83 

72 

74 

SO 

64 

73 

80 

79 

74 

80 

66 

79 

82 

81 

83 

81 

82 

79 

78.8 

MIN 

6A 

54 

60 

62 

56 

60 

64 

59 

62 

65 

69 

68 

58 

47 

62 

64 

51 

48 

55 

60 

62 

62 

62 

66 

71 

66 

66 

64 

61 

64 

60. S 

MOUNT  CARHEL 

MAX 

79 

70 

66 

77 

78 

78 

86 

86 

89 

89 

87 

66 

75 

75 

60 

87 

77 

82 

82 

69 

82 

73 

80 

85 

82 

85 

86 

88 

83 

87 

80.9 

MIN 

65 

54 

61 

63 

58 

62 

63 

56 

61 

63 

66 

66 

57 

45 

49 

60 

52 

49 

52 

60 

64 

64 

63 

70 

70 

69 

66 

64 

63 

61 

60.4 

NEH  HAVEN  MS  AIRPORT 

MAX 

80 

72 

68 

75 

76 

76 

82 

82 

83 

88 

63 

85 

76 

74 

79 

82 

73 

76 

77 

73 

79 

71 

78 

84 

84 

84 

87 

88 

84 

S3 

79.4 

MIN 

61 

58 

64 

60 

61 

65 

68 

60 

63 

67 

71 

69 

68 

53 

52 

66 

56 

53 

55 

62 

68 

68 

65 

72 

73 

70 

69 

69 

66 

67 

63. S 

NORFOLK  2  SN 

MAX 

81 

74 

66 

66 

77 

77 

76 

79 

78 

81 

64 

79 

78 

67 

67 

78 

76 

72 

76 

76 

64 

71 

63 

73 

80 

78 

79 

77 

77 

76 

75.1 

HIN 

61 

50 

56 

57 

59 

59 

59 

64 

56 

60 

61 

65 

55 

42 

48 

60 

45 

44 

61 

56 

58 

50 

59 

61 

66 

67 

59 

59 

57 

59 

56.4 

NORWALIt  GAS  PLANT 

MAX 

85 

78 

71 

68 

75 

76 

79 

87 

65 

88 

88 

86 

87 

76 

75 

81 

88 

74 

60 

80 

73 

82 

84 

SO 

•  5 

85 

87 

88 

88 

84 

81.4 

MIN 

69 

58 

62 

62 

63 

64 

66 

62 

64 

65 

68 

70 

63 

49 

53 

58 

55 

52 

56 

59 

62 

67 

66 

66 

72 

70 

68 

67 

63 

66 

62.7 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

MAX 

89 

81 

72 

70 

77 

76 

80 

86 

87 

90 

68 

90 

87 

77 

77 

81 

88 

79 

64 

82 

78 

85 

74 

80 

85 

84 

86 

86 

86 

85 

82.4 

MIN 

65 

54 

59 

63 

58 

62 

62 

58 

62 

64 

71 

70 

60 

47 

49 

67 

53 

49 

54 

61 

64 

64 

66 

71 

75 

69 

65 

64 

64 

64 

61.7 

PUTNAM 

MAX 

76 

71 

67 

78 

70 

78 

86 

85 

90 

88 

66 

86 

76 

74 

80 

86 

84 

63 

64 

66 

31 

67 

82 

65 

86 

85 

84 

83 

82 

84 

80.6 

MIN 

58 

49 

56 

61 

58 

57 

61 

52 

57 

60 

69 

63 

52 

39 

43 

59 

48 

41 

60 

60 

63 

63 

63 

70 

70 

65 

56 

60 

69 

59 

57.4 

SALISBURY 

MAX 

77 

71 

67 

78 

80 

76 

82 

62 

85 

85 

60 

82 

77 

72 

80 

75 

83 

74 

76 

75 

76 

79 

78 

76 

80 

81 

79 

82 

78.0 

MIN 

61 

50 

58 

60 

59 

58 

63 

55 

69 

61 

63 

65 

55 

44 

47 

46 

45 

44 

65 

61 

SHEPAUG  DAM 

MAX 

86 

78 

66 

70 

80 

78 

79 

86 

63 

87 

86 

62 

83 

70 

73 

81 

83 

76 

80 

78 

72 

76 

68 

77 

82 

80 

83 

81 

79 

80 

78.* 

HIN 

60 

51 

59 

59 

61 

62 

64 

55 

58 

61 

64 

66 

63 

42 

43 

59 

49 

45 

49 

58 

62 

60 

62 

67 

67 

67 

61 

60 

58 

61 

58.0 

STAMFORD  5  N 

HAX 

79 

77 

69 

76 

75 

78 

84 

84 

86 

87 

84 

84 

81 

74 

81 

86 

82 

79 

79 

72 

79 

78 

79 

63 

83 

86 

84 

86 

82 

86 

80.6 

HIN 

67 

56 

63 

62 

61 

60 

63 

57 

60 

63 

63 

65 

56 

44 

49 

57 

52 

48 

50 

60 

60 

65 

66 

68 

72 

66 

64 

63 

58 

62 

59.7 

SIORRS 

HAX 

75 

68 

64 

75 

71 

76 

82 

62 

86 

85 

66 

83 

72 

71 

78 

82 

74 

60 

81 

68 

78 

66 

78 

82 

83 

82 

80 

79 

78 

81 

77. S 

MIN 

59 

52 

56 

58 

56 

58 

60 

59 

62 

62 

67 

67 

56 

46 

49 

62 

48 

49 

51 

58 

59 

59 

60 

69 

69 

67 

62 

58 

59 

60 

58.4 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

MAX 

80 

76 

67 

79 

79 

77 

86 

86 

88 

69 

86 

86 

83 

79 

63 

86 

79 

79 

84 

77 

82 

81 

78 

86 

84 

87 

88 

87 

87 

87 

82.5 

MIN 

63 

54 

59 

62 

59 

59 

53 

55 

59 

62 

63 

64 

53 

48 

43 

59 

49 

48 

45 

59 

63 

63 

61 

60 

67 

60 

61 

67 

67 

68 

57.4 

WESTBROOK 

MAX 

79 

71 

68 

73 

75 

78 

84 

84 

87 

87 

87 

86 

81 

76 

79 

83 

82 

77 

72 

81 

78 

78 

84 

84 

84 

84 

63 

83 

86 

60.4 

MIN 

55 

49 

60 

60 

53 

58 

67 

54 

66 

59 

64 

65 

53 

41 

43 

63 

43 

47 

60 

66 

64 

65 

70 

70 

66 

61 

63 

69 

59 

57.9 

»1GWAM  RESERVOIR 

MAX 

86 

77 

65 

76 

76 

78 

80 

81 

83 

84 

87 

85 

80 

76 

73 

61 

80 

83 

85 

83 

30 

76 

72 

70 

82 

62 

82 

83 

82 

82 

83 

79.8 

MIN 

60 

57 

59 

61 

60 

60 

64 

57 

59 

57 

66 

63 

56 

45 

48 

53 

50 

47 

53 

56 

58 

63 

58 

58 

62 

62 

67 

63 

58 

60 

61 

57.8 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

75 

73 

70 

81 

82 

83 

81 

85 

87 

89 

86 

80 

71 

70 

78 

76 

73 

82 

88 

83 

65 

77 

75 

71 

85 

81 

S3 

76 

75 

80 

81 

78.8 

MIN 

51 

53 

53 

53 

55 

53 

68 

62 

64 

59 

66 

61 

53 

51 

48 

54 

47 

54 

55 

57 

68 

60 

52 

56 

60 

67 

64 

63 

60 

68 

60 

66.9 

BANGOR  DOM  FIELD 

MAX 

76 

73 

69 

81 

81 

84 

78 

85 

86 

88 

86 

83 

73 

70 

74 

75 

74 

S3 

85 

77 

71 

74 

78 

77 

83 

80 

74 

79 

83 

64 

79.0 

MIN 

49 

51 

56 

56 

59 

53 

58 

63 

65 

64 

66 

61 

52 

48 

47 

52 

48 

52 

54 

59 

60 

56 

52 

57 

68 

62 

57 

61 

59 

61 

57.0 

BAR  HARBOR 

MAX 

79 

78 

66 

74 

72 

73 

72 

80 

SO 

82 

81 

82 

81 

70 

72 

74 

74 

76 

81 

74 

72 

76 

7* 

70 

81 

75 

75 

72 

77 

81 

76.6 

MIN 

51 

47 

54 

56 

54 

52 

63 

53 

60 

62 

64 

59 

58 

51 

44 

62 

51 

51 

55 

58 

58 

51 

53 

55 

65 

59 

58 

57 

56 

56 

55.5 

BELFAST 

MAX 

78 

77 

69 

78 

77 

80 

76 

86 

89 

83 

86 

85 

74 

72 

77 

79 

77 

83 

81 

75 

70 

78 

72 

72 

80 

79 

86 

76 

83 

82 

78.7 

MIN 

50 

47 

52 

58 

54 

53 

55 

59 

60 

60 

64 

64 

55 

49 

42 

61 

*7 

49 

50 

54 

68 

59 

60 

56 

59 

60 

56 

59 

57 

56 

55.3 

BRASSUA  DAM 

MAX 

71 

70 

71 

63 

80 

79 

81 

78 

76 

80 

63 

77 

7S 

63 

62 

75 

61 

68 

80 

63 

82 

78 

65 

76 

78 

74 

79 

71 

76 

78 

74.5 

MIN 

41 

42 

48 

54 

50 

67 

60 

61 

64 

61 

58 

66 

56 

47 

43 

49 

47 

46 

49 

50 

56 

55 

48 

49 

63 

62 

63 

51 

53 

55 

52.7 

BRIOGEMATER 

MAX 

73 

76 

75 

79 

82 

84 

83 

80 

82 

84 

84 

80 

78 

75 

75 

69 

83 

87 

83 

72 

67 

77 

80 

75 

70 

69 

76 

81 

83 

78.1 

MIN 

39 

38 

41 

46 

46 

51 

50 

54 

53 

60 

61 

61 

49 

35 

57 

39 

40 

43 

49 

51 

64 

44 

45 

64 

59 

55 

43 

49 

49 

49.2 

8R1DGT0N  1  NNW 

MAX 

77 

72 

69 

82 

81 

83 

83 

85 

87 

87 

85 

84 

74 

71 

81 

79 

77 

81 

89 

85 

75 

78 

70 

68 

80 

84 

79 

72 

82 

82 

79.6 

MIN 

52 

49 

56 

55 

59 

57 

59 

58 

62 

61 

65 

64 

65 

49 

45 

60 

44 

49 

53 

67 

57 

57 

63 

68 

68 

65 

58 

60 

58 

58 

56.9 

BRUNSWICK 

MAX 

76 

75 

68 

77 

77 

76 

77 

84 

87 

87 

88 

86 

74 

72 

76 

77 

76 

76 

82 

72 

68 

78 

69 

66 

77 

78 

79 

74 

84 

82 

77.3 

MIN 

56 

51 

61 

56 

56 

57 

62 

62 

64 

63 

67 

65 

55 

64 

48 

54 

48 

50 

62 

60 

61 

61 

56 

61 

66 

64 

60 

64 

62 

60 

58.7 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 

69 

76 

69 

78 

81 

83 

79 

79 

80 

63 

75 

79 

67 

64 

72 

63 

67 

81 

85 

81 

71 

60 

75 

77 

74 

68 

66 

75 

80 

82 

74.7 

MIN 

Al 

40 

50 

55 

52 

57 

68 

60 

59 

53 

64 

56 

47 

42 

41 

48 

41 

45 

54 

54 

49 

46 

46 

52 

60 

58 

51 

48 

55 

53 

61.6 

See  Reference  Notes  Followlag  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND! 
AUGUST  1961 


Station 

Day 

Of  Month 

|1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

COR I UNA 

MAX 

MIN 

76 

38 

76 

40 

72 

49 

81 
49 

82 
55 

84 
50 

81 
58 

83 
69 

88 
56 

88 
53 

88 
63 

82 
63 

76 
50 

71 

40 

78 
36 

75 
58 

76 
42 

80 
43 

86 
45 

84 
51 

78 

64 

73 

57 

78 
43 

79 
49 

83 
60 

81 
66 

83 
66 

73 
63 

79 
54 

82 
66 

83 
64 

79.' 

51.' 

OAMARISCOTTA  MILLS 

MAX 
MIN 

72 
54 

72 
51 

68 
51 

78 
56 

78 

57 

80 
55 

77 
59 

83 

69 

86 
61 

88 
62 

86 
67 

83 
63 

76 
55 

71 
47 

75 
49 

81 
58 

74 
45 

80 
51 

84 
53 

78 
67 

69 

69 

76 
59 

74 
64 

68 

67 

81 

60 

80 
68 

80 
66 

80 
56 

76 
60 

81 
63 

83 
69 

78. ( 
56.: 

EASTPORT 

MAX 
MIN 

72 
1.9 

74 
47 

63 
46 

73 
52 

77 
51 

78 
51 

73 
51 

80 
64 

81 
62 

80 
55 

69 
65 

83 
53 

77 
53 

72 
46 

71 
43 

70 
56 

73 
47 

77 
48 

82 

51 

74 
50 

64 

64 

70 
54 

72 

48 

73 
50 

79 
63 

75 

54 

72 

54 

73 
56 

71 

50 

75 
52 

79 
54 

74.: 

51.' 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

70 

70 
41 

67 
49 

78 
54 

81 
56 

78 
50 

79 
58 

80 
60 

82 
60 

85 
66 

82 
68 

77 
60 

77 
55 

66 
43 

76 
36 

70 
68 

71 
46 

78 
47 

83 
50 

82 
52 

78 
63 

70 
67 

72 
47 

75 
52 

80 
61 

77 
66 

78 
61 

76 
54 

75 
56 

78 
57 

80 
66 

76.: 

63.. 

FARMINGTON 

MAX 
MIN 

74 
43 

77 
43 

74 
51 

71 
50 

81 
53 

83 
54 

82 
56 

82 
64 

85 
59 

87 
54 

88 
62 

88 
51 

81 
51 

70 
40 

70 
38 

80 
40 

75 
40 

74 
43 

82 
46 

87 

50 

85 
56 

63 
57 

75 

48 

76 

54 

75 
69 

85 
66 

81 
66 

84 
56 

76 
55 

76 
54 

82 
54 

79.1 
51. c 

FORT  KENT 

MAX 
MIN 

67 
39 

77 
39 

76 
46 

79 
54 

84 
48 

85 
51 

80 
56 

80 
60 

78 
58 

85 
49 

83 
64 

76 
59 

74 
52 

63 

40 

71 
36 

70 
54 

66 

43 

79 
41 

85 
52 

84 
49 

70 
44 

69 
52 

79 

49 

80 
45 

84 
59 

75 
62 

66 

56 

66 
54 

76 

50 

80 
64 

82 

63 

76.. 
50.' 

GARDINER 

MAX 
MIN 

77 
47 

73 
42 

70 
54 

83 
51 

81 
53 

82 

50 

81 
54 

85 
55 

82 
58 

89 
56 

69 
62 

83 
60 

73 
51 

71 
43 

78 
42 

79 
63 

76 
39 

81 

43 

89 
49 

81 
69 

75 
63 

77 
58 

74 
51 

75 
55 

84 
59 

81 
66 

84 
66 

11 

76 
60 

83 
53 

83 
55 

79.- 

63.: 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

72 
37 

73 
38 

66 

50 

80 
48 

80 
50 

82 

49 

80 
51 

79 
59 

82 
54 

85 
48 

83 
63 

78 
49 

67 
50 

65 

40 

77 
35 

66 
49 

69 

50 

82 

44 

86 
46 

82 
49 

60 
54 

68 
63 

76 
48 

77 
49 

83 
62 

75 
63 

80 
57 

72 
58 

74 
54 

79 
55 

81 
52 

76. 

50.: 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

79 
52 

73 
47 

66 

57 

84 
52 

81 
56 

83 

54 

84 
57 

86 
66 

89 

54 

88 
58 

88 
67 

85 
56 

75 
51 

72 
42 

86 
41 

79 
46 

79 
38 

83 

45 

89 

50 

86 
66 

68 
60 

80 
67 

72 
62 

68 
69 

86 
63 

80 
68 

84 
62 

80 
57 

72 
59 

83 
56 

84 
67 

so.' 

54. 

HOULION  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
41 

75 
43 

68 
53 

79 
56 

82 
53 

85 
58 

83 
62 

80 
64 

81 
60 

84 
56 

86 
67 

79 
55 

68 
50 

66 
42 

76 
42 

71 
49 

70 
47 

81 
46 

86 

54 

84 
57 

70 
53 

66 

48 

75 
44 

79 
62 

80 
65 

73 
60 

75 
59 

66 

50 

75 

47 

79 
55 

81 
56 

76.1 
53.1 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

73 
38 

72 
40 

70 
51 

81 
48 

82 
50 

82 
55 

76 
58 

80 
60 

83 
66 

85 
49 

85 
61 

75 
65 

71 
67 

65 
60 

74 
36 

72 
60 

70 
48 

80 
47 

82 

60 

82 
50 

80 
66 

65 
56 

77 
55 

79 
50 

80 
67 

74 
60 

79 
62 

68 
69 

75 
55 

77 
57 

78 
57 

76.: 
63.' 

JONESBORG 

MAX 
MIN 

75 
48 

75 
45 

75 
49 

68 

52 

78 
53 

78 

60 

80 
49 

76 

60 

84 
60 

83 
69 

88 
69 

89 
60 

89 
53 

78 
41 

73 
43 

73 
51 

80 
41 

75 
45 

79 
51 

86 
55 

81 
66 

72 
67 

77 
47 

74 
50 

74 
55 

80 
59 

88 

60 

75 
55 

76 
53 

76 
55 

77 
64 

78.. 

52.: 

LEMISTON 

MAX 
MIN 

76 
56 

70 
53 

66 

60 

81 

57 

80 
60 

80 
68 

83 
61 

86 
64 

87 
65 

87 
66 

88 
70 

80 
62 

70 
56 

68 
52 

80 
48 

74 
56 

74 

50 

81 
62 

87 
55 

80 
59 

65 

60 

75 
61 

71 

57 

68 

60 

85 
62 

78 
68 

83 
65 

76 

61 

73 
63 

80 
61 

82 
62 

77.' 
59.: 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

70 
40 

70 
41 

71 
43 

64 
52 

80 
52 

76 
53 

79 
55 

79 
51 

79 
63 

82 
63 

82 
54 

60 
64 

75 
53 

64 
47 

63 
38 

74 
38 

63 
42 

69 
48 

79 
52 

82 
53 

80 
53 

68 
53 

69 

49 

71 
49 

75 
55 

80 
62 

74 
61 

78 
56 

69 

63 

74 
53 

76 

54 

73.- 

51.: 

MADISON 

MAX 
MIN 

74 
47 

75 
46 

74 
54 

81 
50 

80 
68 

80 
56 

80 
68 

83 
59 

86 
62 

86 
58 

84 
65 

81 
62 

79 
53 

72 
42 

79 

41 

76 
60 

74 
39 

81 
45 

86 
48 

85 

53 

77 
61 

75 
58 

76 

60 

72 
56 

84 
64 

79 
66 

80 
65 

74 
60 

75 
58 

81 
55 

79 
64 

78. ■ 
64.' 

MIDDLE  DAM 

MAX 

MIN 

69 

41 

71 
46 

68 
47 

78 
46 

78 
51 

80 
50 

79 
62 

79 
55 

82 
51 

83 
56 

82 
60 

74 
46 

64 
41 

63 
37 

78 
39 

64 

41 

68 

40 

77 
43 

74 
49 

79 
60 

67 
56 

69 

60 

72 
50 

72 
56 

81 
59 

72 
59 

79 

49 

69 
53 

70 
51 

76 

63 

7  3.' 
49.. ■ 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

75 
42 

76 
45 

74 
51 

67 
53 

82 

51 

82 

54 

86 
54 

84 
61 

83 
62 

86 

57 

86 
67 

85 
68 

81 
66 

67 
49 

66 

40 

78 
50 

68 
48 

70 
49 

82 
55 

86 
56 

82 

57 

64 
67 

71 
48 

77 
61 

79 
56 

86 
66 

77 
66 

79 
59 

73 
54 

79 
59 

80 
60 

7  7.: 
64.: 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MAX 
MIN 

74 
42 

74 
43 

66 

50 

80 
53 

82 
52 

85 
53 

81 
55 

81 
60 

86 
58 

85 
56 

84 
66 

80 
64 

67 
54 

66 

44 

77 
40 

69 
53 

70 
49 

81 

48 

87 

50 

82 
53 

64 
57 

72 

51 

75 
61 

79 
62 

83 
65 

77 
66 

78 
59 

72 

56 

77 
54 

80 
60 

82 

60 

77.: 

53.' 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 
40 

73 
41 

71 
49 

80 
55 

82 
55 

84 
50 

80 
61 

83 
58 

11 

90 
56 

88 
66 

82 
65 

73 
50 

71 
42 

77 
39 

76 
49 

74 
42 

83 
43 

86 
46 

82 
55 

69 

59 

72 
53 

76 

45 

78 
61 

86 
61 

81 
68 

81 

68 

75 
56 

76 
64 

81 
55 

84 
56 

7  9.; 

52.1 

OQUOSSOC 

MAX 
MIN 

70 
39 

71 
42 

64 

45 

79 
51 

78 
61 

81 
54 

79 
57 

78 
61 

82 
61 

84 
59 

79 
60 

79 
63 

74 
53 

63 
43 

63 
38 

78 
48 

60 
39 

68 
43 

77 
47 

81 
47 

82 
54 

59 
54 

66 
48 

70 
53 

76 
59 

79 
64 

71 
61 

79 
54 

65 
55 

71 
53 

75 

54 

73. 
51. ( 

PORTLAND 

MAX 

MIN 

79 
57 

68 

54 

68 

60 

78 
56 

74 
57 

78 
55 

81 
60 

87 
64 

89 
67 

84 
65 

92 
68 

87 
69 

77 
56 

74 
52 

73 
53 

84 
56 

79 
52 

80 
52 

84 
56 

78 

60 

65 
58 

81 
59 

70 
58 

65 

60 

83 
61 

83 

67 

85 
67 

81 
63 

74 
62 

83 
62 

80 
62 

78.' 
59.' 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
49 

69 
45 

66 

55 

79 
49 

76 
51 

77 
51 

81 
56 

85 
55 

88 
61 

84 
59 

90 
64 

85 
60 

74 
49 

71 
46 

78 
46 

81 
62 

76 
42 

79 

44 

83 
48 

77 
57 

64 
69 

80 
57 

70 
51 

66 

69 

83 
62 

82 
67 

83 
64 

79 
60 

73 
60 

83 
59 

80 
65 

54.: 

PRESOUE  ISLE 

MAX 
MIN 

71 
42 

75 
42 

72 
47 

79 
53 

81 

48 

83 

67 

81 
56 

80 
60 

80 
60 

83 
63 

81 
65 

78 
63 

75 
51 

65 
41 

73 
43 

72 
54 

67 
42 

80 
43 

85 
56 

82 
55 

68 
49 

66 
53 

76 
44 

78 

50 

79 
62 

74 
65 

69 

58 

65 

57 

76 
46 

79 
53 

83 
54 

75. <. 
52.' 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

74 
44 

72 
45 

74 
46 

71 
52 

82 
54 

82 
56 

82 
55 

84 
60 

82 
61 

82 
56 

86 
60 

79 
64 

76 
54 

65 

45 

66 
42 

76 
43 

66 
45 

70 
45 

82 
62 

85 
65 

84 
62 

76 
55 

71 
48 

76 
52 

80 
64 

80 
60 

74 
63 

80 
67 

69 
54 

7* 
58 

79 
56 

76.; 
53.t 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

74 
55 

72 
46 

68 
54 

74 
57 

74 
55 

78 
53 

75 
65 

83 
59 

86 
59 

83 
60 

86 

64 

84 
62 

76 
54 

71 
45 

75 
43 

80 
57 

74 
43 

79 
47 

85 
49 

75 
66 

64 

57 

75 
56 

74 
51 

68 
56 

76 
57 

83 
64 

77 
64 

80 
66 

71 
60 

80 
66 

83 
68 

76. < 
55.1 

RUHFORD  3  SH 

MAX 
MIN 

73 
44 

71 
44 

69 
54 

79 
54 

80 
55 

81 
55 

80 
68 

82 
66 

85 
59 

86 
66 

86 
63 

78 
54 

68 
49 

67 
43 

80 
41 

68 
45 

72 
44 

79 
47 

84 
49 

84 
54 

64 
56 

72 
66 

73 

61 

70 
57 

83 
63 

76 

67 

81 
55 

72 
54 

67 
57 

79 
56 

78 
56 

76.; 
53.2 

RUMFORD  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

75 

44 

74 
43 

72 
54 

84 
55 

83 
65 

84 
53 

83 
56 

85 
57 

84 
61 

89 
56 

67 
63 

79 
56 

70 
52 

68 
47 

82 
39 

70 
55 

73 
45 

81 
47 

87 
47 

88 
63 

69 
56 

74 
59 

75 
51 

73 
58 

85 
64 

78 
68 

84 
63 

74 
56 

75 
59 

80 
57 

80 
56 

78. S 
64.3 

SANFORD  2    NNW 

MAX 

MIN 

80 
55 

79 

41 

70 
54 

84 
54 

80 
48 

84 
45 

86 
66 

86 
52 

90 
54 

90 
55 

89 
62 

86 
61 

84 
46 

73 
39 

84 
38 

80 
68 

76 
39 

84 
43 

90 
48 

88 

57 

83 
59 

79 
69 

76 

50 

67 
68 

86 
62 

85 

70 

86 
67 

84 
56 

76 
60 

86 
56 

85 
55 

82.* 
53.5 

SOUA  PAN  DAM 

MAX 
MIN 

70 
36 

76 
37 

74 
44 

80 
49 

83 
44 

85 
50 

78 
62 

81 
56 

82 
58 

85 
48 

82 
63 

86 

41 

72 
52 

70 
37 

74 
34 

69 
58 

68 

36 

81 
41 

86 
49 

84 

50 

70 
44 

64 
63 

77 
39 

80 
39 

78 

60 

75 
63 

71 
59 

64 
56 

76 
44 

80 
52 

82 

61 

76. e 

48.2 

WATERVILLE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

77 
46 

71 
53 

81 
55 

82 
57 

83 
54 

83 
58 

89 
58 

89 
61 

90 
66 

83 
66 

83 
56 

71 
44 

78 
46 

80 
42 

78 
59 

75 
44 

82 
46 

88 
49 

86 
55 

78 
58 

79 
60 

76 
50 

75 
58 

85 
61 

83 
67 

84 
67 

80 
58 

77 
69 

83 
55 

86 
56 

81.1 
55.4 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

74 
53 

72 
45 

66 
56 

82 

59 

78 
54 

78 
49 

83 
59 

83 

67 

87 
68 

86 

67 

88 
66 

85 
58 

75 
47 

71 
47 

82 

44 

80 
49 

74 
39 

81 
44 

87 
49 

83 
56 

65 

60 

77 
58 

71 
51 

67 
69 

85 
63 

81 
68 

84 
62 

79 
58 

72 
58 

80 
56 

82 
58 

78.6 

54.7 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

76 

45 

77 
45 

79 

50 

70 
53 

81 
54 

87 
54 

85 
57 

87 
60 

87 
65 

83 
67 

86 
68 

86 
66 

91 
56 

79 
46 

76 

40 

80 
46 

78 
47 

75 
46 

90 
48 

90 
41 

82 
60 

69 

69 

76 
49 

80 
61 

80 
54 

87 
54 

83 
56 

79 
62 

73 
53 

79 
54 

84 
69 

81.1 
53.'. 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

84 
57 

76 
47 

71 
52 

71 
58 

80 
59 

83 
58 

80 
60 

82 
55 

84 
58 

86 
63 

85 
64 

86 
66 

82 
55 

68 

42 

68 

44 

80 

50 

77 
45 

70 
43 

78 
49 

83 
55 

85 

60 

72 
62 

70 
58 

69 
61 

74 
62 

86 
68 

80 
67 

82 
61 

79 
61 

77 
61 

77 
62 

78.2 
56.9 

AMHERST 

MAX 
MIN 

77 
61 

68 
49 

68 

58 

78 
59 

80 
69 

80 
60 

86 
66 

89 
55 

90 
67 

89 
69 

88 
63 

86 
,65 

73 
53 

73 
41 

83 
45 

84 
61 

78 
44 

83 

44 

86 
49 

82 
66 

71 
61 

77 
62 

76 
62 

86 
66 

84 

70 

85 

70 

82 
57 

80 
60 

82 
57 

84 
62 

80.5 
57.7 

BARRE  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

75 
58 

74 
44 

65 
53 

77 
59 

76 
61 

77 
56 

80 
61 

79 
53 

84 
66 

84 
55 

85 
65 

81 
66 

80 
51 

69 
37 

73 
42 

80 
60 

78 

40 

79 
41 

80 
46 

78 
63 

76 
56 

73 
68 

69 
68 

82 
65 

82 

67 

81 
67 

79 
56 

76 
69 

76 
56 

80 
59 

77.5 
55.0 

BEDFORD 

MAX 
MIN 

77 
61 

77 
60 

72 
57 

78 
59 

77 
64 

77 
60 

87 
62 

85 
60 

90 
61 

90 
62 

91 
71 

88 
68 

86 

58 

75 
45 

82 
50 

86 
65 

83 
46 

83 

47 

86 
54 

84 
61 

79 
59 

80 
68 

78 
61 

76 
61 

86 
65 

88 
64 

86 

71 

83 

67 

83 
61 

85 
64 

84 
65 

82.6 
59.6 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1961 


Coatlnatd 

Station 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

76 
S8 

75 

44 

69 

66 

83 
61 

80 
56 

81 
69 

81 
61 

81 
52 

87 
55 

87 
56 

87 
62 

83 
64 

82 
52 

71 
37 

79 

41 

80 
41 

79 
38 

85 
41 

86 
46 

83 

54 

80 
59 

72 

60 

73 
54 

70 
60 

83 

69 

B3 

68 

80 
63 

78 
60 

79 
60 

79 
57 

80 
66 

79.7 
54.8 

Blue  hill  hS 

MAX 
HIN 

70 
69 

76 
55 

65 
56 

72 
69 

66 
56 

73 
59 

85 
62 

82 

60 

88 
63 

88 
70 

88 
69 

85 
67 

76 
56 

73 
49 

80 
67 

85 
59 

75 
49 

81 
57 

85 
58 

81 

60 

66 
68 

79 
65 

66 

60 

74 
62 

84 

70 

«4 
69 

«5 

63 

81 
63 

81 
50 

79 
60 

84 
67 

78.6 
60.9 

BOSTON  Ma  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
6'> 

73 
69 

66 
58 

72 
63 

71 
60 

75 
60 

89 
66 

87 
68 

89 
69 

90 
72 

92 
73 

90 
73 

78 
62 

75 
56 

82 

60 

87 
61 

77 
55 

76 
59 

86 
62 

84 
66 

70 
61 

82 
64 

69 
62 

71 
62 

88 

67 

68 

74 

89 
72 

S5 

70 

81 
63 

84 
54 

84 
70 

SO. 6 
64.3 

BROCHTON 

MAX 
HIN 

78 
62 

74 
4S 

7u 
57 

72 
61 

72 
65 

77 
61 

86 

60 

85 

58 

89 
59 

89 

60 

90 
71 

88 
69 

85 
56 

73 
48 

79 

45 

87 
63 

83 

48 

S2 
45 

85 
50 

80 
67 

77 
61 

82 
63 

79 
62 

74 
65 

83 

70 

82 

70 

85 

70 

84 
62 

82 
63 

82 
62 

85 
61 

81.3 
99.7 

BUFFUHVILLE  0AM 

MAX 
MIN 

B3 
60 

75 
49 

69 
54 

68 
52 

77 
65 

70 
66 

78 
62 

86 
54 

83 
55 

88 
58 

87 
63 

88 
65 

86 
56 

75 
43 

73 
45 

60 
52 

85 

46 

76 

45 

84 

50 

86 
55 

82 
58 

67 

67 

79 

60 

65 

59 

74 
60 

85 

70 

84 
69 

84 
57 

82 

57 

SO 
60 

82 
51 

79.3 
56.2 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
HIN 

77 
62 

74 
66 

70 
58 

73 
62 

74 
68 

74 
60 

84 
63 

84 
63 

88 
66 

88 
66 

88 
60 

86 

70 

84 
64 

74 
53 

80 
56 

82 

64 

80 
54 

81 
62 

86 

67 

82 
62 

80 
62 

77 
61 

76 
64 

72 
54 

84 
67 

86 
62 

»5 

71 

S5 
56 

81 
55 

SO 
64 

82 
66 

80.9 
61.8 

CLINTON 

HAX 
MIN 

83 
61 

76 
52 

72 
68 

66 
62 

76 

60 

74 
59 

74 
58 

83 
58 

SO 
66 

86 
66 

86 
71 

85 
69 

82 
62 

76 
62 

72 
66 

74 
67 

82 

47 

73 

61 

78 
60 

S3 
61 

80 
60 

69 
61 

74 
59 

64 
58 

76 
59 

82 
72 

84 

70 

83 
66 

81 
63 

79 
58 

81 
65 

77.8 
60.3 

EAST  UAREHAH 

HAX 

MIN 

72 
5* 

75 
61 

70 
69 

69 

60 

71 
62 

78 
61 

79 
63 

85 
61 

87 
61 

88 
63 

88 
70 

88 
68 

80 
60 

72 
50 

77 
52 

84 
63 

74 
56 

81 
49 

79 
59 

80 
61 

73 
62 

S3 
65 

68 
63 

82 
63 

87 
69 

80 
70 

82 
59 

83 

66 

80 
63 

80 
62 

83 
62 

79.3 
61.2 

E06ARTONN 

HAX 
HIN 

78 
63 

71 
52 

68 
66 

69 

62 

70 
63 

71 
65 

72 
62 

76 
62 

80 
63 

84 
66 

82 
65 

81 
69 

84 
63 

80 
69 

74 
64 

74 
57 

78 
61 

72 
62 

78 
53 

75 

59 

73 
62 

72 
65 

75 
66 

70 
64 

73 
65 

78 
69 

80 
70 

79 
66 

82 
64 

77 
64 

79 
64 

76.0 
62.1 

FALL  RIVER 

HAX 
HIN 

75 
61 

72 
57 

70 
68 

69 

61 

72 
60 

75 
63 

84 
65 

85 
65 

88 
66 

89 

67 

89 
72 

86 

70 

77 
62 

74 
62 

77 
60 

85 
67 

77 
53 

82 
56 

82 
63 

80 
64 

72 
62 

82 
67 

71 

64 

75 
64 

84 
69 

82 

72 

85 

70 

83 
58 

82 
66 

82 
64 

86 
68 

79.7 
63.7 

FITCHBURG  2  S 

HAX 
HIN 

86 
58 

79 
49 

73 
56 

67 
67 

79 
66 

78 
58 

80 
60 

87 
56 

86 
62 

91 
63 

89 
67 

90 
69 

89 
69 

78 
47 

79 
46 

83 
63 

87 

44 

80 
49 

86 
55 

89 
54 

86 

69 

67 

60 

79 
68 

67 
69 

71 
61 

87 
67 

88 
59 

89 
58 

67 
62 

84 
69 

84 
62 

82.1 
58.1 

FRAMINGHAM 

MAX 
MIN 

88 
61 

8U 
53 

77 
56 

67 
58 

79 
57 

76 
69 

80 
60 

89 
69 

86 
62 

91 
63 

91 
69 

92 

68 

88 
61 

77 
48 

76 

60 

84 
63 

86 

60 

80 
50 

87 
63 

88 
69 

86 
59 

68 

67 

SO 
62 

67 
51 

75 
53 

89 

71 

88 

70 

88 
65 

85 
64 

84 
61 

84 
64 

82.9 
99.9 

1.AVERHILL 

MAX 
MIN 

80 
58 

76 
53 

69 
57 

81 
61 

77 
68 

80 
69 

87 
64 

88 
62 

92 
66 

92 
66 

89 
72 

89 
70 

82 
61 

77 
51 

84 
53 

86 
65 

78 
48 

82 
52 

88 
58 

85 
62 

78 
62 

81 
61 

75 

60 

70 
61 

87 
55 

89 
72 

88 
71 

85 
63 

80 
65 

89 
61 

■8 
64 

82. B 
61.3 

H INGHAM 

MAX 
MIN 

72 
61 

79 
46 

66 

58 

73 
60 

67 

64 

78 
60 

88 
62 

86 
60 

90 
61 

92 

60 

93 

70 

91 
68 

81 
57 

75 
48 

83 
48 

89 
63 

77 
46 

80 
46 

89 
55 

84 
60 

71 
61 

82 
64 

71 
61 

72 
53 

85 
65 

88 
71 

86 
71 

84 
53 

82 
62 

82 
62 

84 
62 

81.3 
59.6 

MOCSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

84 
56 

78 
47 

68 

50 

68 
57 

76 

60 

78 
61 

79 

60 

79 
64 

80 
66 

86 
63 

86 
62 

83 
64 

81 
64 

68 
42 

71 
40 

81 
47 

79 
43 

74 
45 

83 

44 

84 

60 

81 
56 

64 

60 

73 
57 

69 
59 

72 
62 

82 
55 

78 
61 

80 
55 

78 
57 

75 
55 

78 
56 

77.2 
5*. 2 

HTANNIS  I    NNE 

HAX 
MIN 

76 
57 

77 
44 

67 
61 

66 
62 

66 

63 

68 
62 

73 
63 

80 
62 

83 
62 

82 
58 

83 
71 

84 
69 

82 
56 

70 
53 

74 
44 

80 
66 

80 
58 

78 
42 

79 
59 

77 
63 

76 
64 

79 
68 

80 
64 

77 
64 

SO 
70 

82 
72 

82 
72 

82 
66 

79 
59 

76 
62 

»4 
98 

77.5 
61.1 

KNIGHTVILLE  0AM 

HAX 
MIN 

8* 
60 

76 
46 

66 
62 

66 
60 

76 
68 

78 
68 

78 
64 

82 
52 

80 
56 

88 
58 

86 

64 

84 
64 

82 
64 

71 
39 

72 
42 

80 
48 

80 
44 

80 
44 

82 

48 

82 
62 

80 
68 

64 
60 

74 
68 

64 

72 
62 

85 
68 

78 
66 

85 

55 

80 
58 

78 
58 

80 
58 

77. B 
99.6 

LAURENCE 

MAX 
MIN 

78 
56 

76 

54 

78 
67 

79 
62 

77 
57 

78 
59 

85 
63 

84 
62 

89 
63 

89 
65 

90 
71 

87 
68 

76 
62 

74 
51 

81 
52 

83 
65 

76 

50 

82 

54 

86 
56 

83 
63 

71 
63 

88 
63 

72 

61 

71 
62 

86 
66 

88 
72 

89 

73 

81 
52 

78 
65 

81 
62 

84 
64 

81.4 
61.4 

LOWELL 

MAX 
MIN 

79 

60 

68 
56 

64 
61 

80 
62 

77 
58 

80 
61 

88 
64 

87 
63 

92 

65 

92 
65 

94 
71 

89 
67 

78 
60 

77 
60 

85 
52 

85 
68 

79 
50 

84 
62 

88 
66 

86 
61 

70 
62 

SO 
62 

64 

61 

69 
66 

88 
65 

89 

71 

88 
67 

82 
64 

81 
62 

73 
64 

83 
66 

81.7 
61.4 

miooleton 

MAX 
MIN 

75 
56 

76 
46 

69 

64 

78 
59 

73 
53 

77 
52 

85 
60 

86 
60 

90 
62 

89 
69 

87 
71 

92 
67 

86 
69 

77 
48 

81 
43 

85 
64 

78 
43 

80 
45 

86 
54 

83 
61 

77 

58 

79 
69 

77 
58 

72 
59 

84 
54 

86 
72 

84 
59 

82 
51 

81 
52 

S3 
60 

85 
51 

81.4 
98.1 

NANTUCK.ET  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 

53 

72 
63 

71 
61 

71 
61 

68 

61 

72 
61 

70 
61 

76 
62 

80 
64 

77 
64 

77 
68 

80 
67 

77 
60 

70 
68 

71 
56 

74 
63 

70 
55 

77 
64 

71 
68 

72 
60 

74 
63 

74 
67 

70 
62 

74 
60 

76 
68 

77 
67 

75 
67 

79 
57 

75 
64 

76 
54 

78 
53 

74.0 
61.7 

NEU  BEDFORD 

MAX 
MIN 

76 
65 

74 
61 

68 
61 

70 
63 

73 
65 

74 
64 

80 
66 

85 
66 

88 
66 

89 
70 

88 
72 

89 
71 

82 
63 

76 
60 

77 
62 

84 
67 

76 
58 

81 
69 

SI 
64 

78 
64 

72 
64 

82 
64 

72 
66 

74 
67 

SO 
70 

80 
72 

82 
71 

86 
69 

82 
68 

85 
65 

88 
6B 

79.7 
69.5 

PITTSFIELO  MB  AIRPORT 

HAX 

MIN 

75 
52 

66 

49 

70 
68 

79 
61 

79 
59 

77 

61 

78 
60 

80 
66 

84 
59 

83 
68 

80 
60 

78 
56 

65 
46 

68 

40 

79 
44 

77 
61 

73 
44 

78 
43 

82 
49 

60 
54 

66 
58 

74 
61 

67 
57 

77 
61 

82 
68 

77 
66 

81 
64 

78 
69 

76 

57 

77 
59 

80 
63 

76.3 
99.9 

PLYMOUTH 

HAX 

MIN 

72 
61 

72 
62 

70 
67 

69 

60 

68 
62 

70 
61 

86 
68 

86 
63 

87 
66 

92 
66 

91 
68 

90 
70 

85 
63 

72 
49 

81 
54 

88 
65 

78 
55 

73 

51 

86 
53 

83 
61 

70 
61 

83 
64 

82 
63 

70 
62 

87 
68 

87 
71 

87 
71 

84 
66 

82 
53 

82 
62 

82 
65 

80.9 
61.9 

PROVINCETOMN  1  N 

MAX 
HIN 

74 
62 

76 

47 

69 
69 

71 
59 

72 
56 

72 
61 

78 
62 

86 
63 

88 
64 

88 

60 

87 
70 

89 
71 

83 
62 

74 
68 

77 
64 

82 
66 

77 
67 

82 

48 

83 
62 

78 
56 

78 
62 

82 
66 

77 
62 

78 
63 

86 
66 

84 
54 

82 

70 

84 
65 

77 
61 

80 
61 

84 
63 

79.9 
61.6 

READING 

HAX 

MIN 

77 

50 

76 
47 

66 
65 

76 
54 

73 
53 

77 
69 

86 
62 

86 
60 

91 
59 

92 
60 

91 
71 

88 
60 

77 
51 

76 
44 

S3 
47 

87 
49 

78 
42 

82 
46 

88 
49 

85 
62 

68 
60 

81 
62 

68 
50 

73 
51 

87 
68 

87 
73 

86 
66 

S3 
61 

82 
62 

83 
61 

89 
61 

B1.2 
57.3 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

85 
64 

72 

47 

74 
57 

68 
58 

69 

57 

70 
62 

76 
62 

83 
68 

84 
61 

88 
69 

88 
66 

88 
67 

87 
60 

78 
48 

75 
65 

77 

68 

86 
54 

76 

47 

83 
53 

82 
56 

78 
62 

71 
66 

82 

54 

5S 
54 

76 
64 

84 
71 

82 
69 

84 
63 

84 
60 

80 
62 

S3 
51 

79.4 
59.8 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
HIN 

70 
60 

70 
54 

64 
54 

70 
58 

68 
68 

71 
60 

80 
64 

65 
66 

84 
68 

82 
68 

88 
69 

86 
69 

76 
60 

70 
53 

79 
66 

80 
60 

72 

50 

74 
54 

78 
60 

75 
62 

66 

60 

79 
59 

70 
60 

72 
62 

80 
64 

82 
68 

80 
68 

79 
58 

70 
60 

78 
60 

79 
62 

76.0 
61.1 

SALEM  CG  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

71 
61 

73 
59 

68 
55 

71 
63 

70 
60 

74 
68 

88 
63 

88 
66 

89 
67 

83 
65 

89 
70 

88 
70 

80 
62 

73 
51 

80 
66 

85 
66 

72 

50 

75 
54 

82 
59 

80 
62 

69 
61 

81 
60 

80 
51 

68 
51 

82 
63 

84 
62 

85 
66 

80 
65 

72 
61 

81 
62 

Bl 
64 

78.8 
61.3 

SANOHICH 

MAX 
MIN 

70 
56 

76 
54 

68 
63 

69 

64 

70 
64 

72 
63 

81 
64 

85 
66 

88 

70 

90 
68 

87 
73 

90 
74 

80 
64 

72 
54 

78 
59 

60 
64 

70 
58 

78 
58 

86 
62 

82 
62 

75 
66 

82 
69 

70 
68 

80 
66 

84 
72 

84 
74 

83 
72 

86 

70 

84 
66 

81 
64 

89 
69 

79.5 
69.0 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

85 
62 

78 

50 

66 
63 

64 
68 

79 
62 

79 
62 

78 
61 

79 
64 

81 
57 

90 
59 

87 
63 

63 
65 

80 
64 

70 
45 

71 
45 

82 
61 

79 
46 

76 
48 

81 

50 

83 
54 

79 
62 

64 
61 

73 
59 

65 

69 

71 
62 

85 

67 

77 
68 

S3 
55 

80 
58 

76 
59 

77.4 
97.0 

SOUTH  EGREMONT 

MAX 
MIN 

75 
60 

73 
46 

72 

60 

79 
59 

79 
56 

76 
57 

80 
64 

81 
64 

84 
65 

84 
67 

81 
61 

79 
64 

73 
51 

70 
39 

81 
43 

78 
62 

73 
43 

79 
41 

81 
46 

78 
53 

75 
69 

75 
62 

74 
56 

76 
62 

63 
63 

79 
67 

82 
68 

80 
56 

78 
53 

78 
58 

81 
59 

78.0 
95.9 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

80 
64 

80 
64 

68 
59 

78 
66 

81 
63 

81 
66 

82 
65 

85 
69 

89 
63 

90 
54 

68 
68 

85 
69 

66 
61 

75 
49 

84 
54 

85 
64 

84 
51 

84 
50 

85 

56 

82 
61 

80 
60 

78 
62 

79 
53 

72 
62 

86 
69 

66 

70 

67 
70 

85 

63 

83 
53 

84 
61 

85 
67 

82. 9 
61.7 

STOCKBRIDGE 

MAX 

HIN 

76 
62 

66 

45 

70 
56 

79 

57 

79 
67 

78 
66 

80 
60 

79 
61 

84 
55 

84 
56 

82 
59 

79 
66 

68 

49 

69 
39 

80 
43 

77 
68 

74 
40 

80 
41 

S3 
46 

80 
56 

66 
57 

74 
69 

66 

54 

80 
60 

83 
65 

79 
65 

82 
62 

79 
56 

75 
55 

78 
59 

80 
58 

77.1 
94.1 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

79 
62 

73 
49 

67 
67 

71 
61 

72 
67 

76 
62 

84 
61 

84 
67 

88 
59 

88 

60 

88 
71 

85 
67 

81 
57 

75 
46 

77 
48 

86 
65 

79 
49 

83 
47 

82 
55 

80 
68 

73 
62 

82 
66 

78 
53 

76 
54 

84 
71 

83 
71 

85 

70 

83 
63 

83 
62 

82 
63 

84 
53 

80.3 
60.2 

TULLY  DAM 

MAX 
MIN 

86 
68 

79 
44 

68 
50 

66 
66 

82 
64 

80 
57 

81 
60 

84 
51 

84 
62 

80 
66 

87 
60 

86 
63 

86 
62 

71 
38 

75 
43 

83 

47 

83 
39 

77 
41 

84 
46 

87 

60 

82 
57 

70 
59 

76 
66 

69 
59 

71 
50 

84 
68 

79 
68 

64 
52 

82 

56 

SO 
56 

82 
57 

79.6 
53.7 

TURNERS  FALLS 

HAX 
MIN 

79 
56 

78 
49 

69 
57 

82 
63 

84 
61 

81 
61 

85 
62 

85 
55 

91 
62 

89 
57 

89 
59 

86 
59 

73 
57 

76 
43 

87 
44 

85 
58 

79 
43 

84 

44 

89 

60 

84 
59 

70 
61 

76 
61 

68 
68 

73 
61 

89 
67 

81 
70 

as 

70 

85 
62 

82 
62 

84 
96 

89 
59 

81.9 
57.5 

MALPOLE 

HAX 
HIN 

73 
66 

75 
46 

66 
56 

74 
60 

71 
53 

77 
60 

84 
60 

82 
54 

87 
58 

88 
59 

88 
69 

86 

67 

81 
62 

73 
42 

SO 
43 

84 
61 

75 
46 

82 
45 

77 
47 

84 
50 

69 
59 

79 

60 

67 
61 

74 
61 

85 
68 

84 
69 

85 

69 

82 
56 

80 
60 

82 
59 

B4 
60 

79.3 
56.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ConUnued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAnII 
AUGUST  196l| 

Station 

Day  Of  Month 

^1 

1 

2 

3 

t 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

80 
57 

52. 

WEST  CUMMINGTON 

MAX 

MIN 

78 

75 
41 

64 

54 

77 
59 

77 
52 

77 
57 

79 

57 

80 
48 

88 
61 

84 
64 

83 
60 

86 
64 

75 

60 

70 
36 

81 
39 

78 
57 

75 
37 

81 
39 

85 
46 

79 
52 

75 

56 

77 
58 

70 
50 

78 
64 

85 
58 

79 
63 

83 
64 

78 
50 

77 
54 

60 
53 

WEST  MEDWAY 

MAX 
MIN 

79 
62 

78 
53 

67 
57 

77 
62 

76 
56 

79 
59 

87 
62 

85 
55 

91 
58 

90 
60 

90 
71 

89 
69 

81 
54 

75 
40 

81 
49 

87 
63 

79 
43 

87 
44 

86 

53 

86 
69 

73 
60 

81 
61 

73 
67 

75 
63 

86 

70 

83 
63 

86 

61 

85 

60 

83 
60 

85 
59 

86 
62 

82. 
58. 

WESTON 

MAX 
MIN 

78 
60 

79 
46 

69 
55 

78 
59 

78 
55 

78 
59 

86 

60 

83 
58 

89 
60 

89 

60 

88 
70 

87 
67 

83 
59 

75 
44 

80 
49 

83 
63 

82 
42 

83 

45 

87 
53 

84 
59 

77 
59 

78 
60 

75 
60 

74 
61 

87 
67 

87 
72 

86 
71 

63 
60 

83 
62 

62 
59 

36 
63 

81. 
56. 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

78 
59 

68 
52 

69 

59 

79 
64 

80 
63 

79 
64 

86 
65 

85 
62 

90 
62 

90 
62 

88 
65 

87 
61 

74 
55 

74 
46 

85 
48 

86 
58 

77 
49 

84 
47 

86 
51 

81 
69 

66 

60 

78 
62 

67 
62 

73 
62 

87 

71 

85 

70 

86 
69 

84 
60 

80 
62 

84 
59 

83 
65 

80. 
59. 

WORCESTER  we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
59 

68 

57 

65 
54 

75 
60 

70 
59 

75 
57 

81 
63 

79 
56 

64 
64 

85 
66 

84 
67 

80 
63 

70 
50 

69 

47 

77 
51 

80 
52 

73 
49 

80 
56 

82 
58 

80 
58 

65 

56 

74 
61 

68 
59 

72 
58 

82 
69 

82 
69 

81 
66 

79 
61 

77 
63 

78 
60 

80 
63 

76.; 

59. 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

7'. 
60 

72 
49 

67 

76 

74 
54 

77 
59 

82 
62 

81 
55 

86 
62 

82 
60 

86 
67 

84 
68 

73 
51 

71 

79 
47 

82 
62 

74 
46 

80 
43 

84 
62 

82 
56 

71 
58 

75 
56 

72 

60 

71 

60 

84 
67 

85 
69 

81 
60 

78 
60 

79 
60 

79 
61 

81 
62 

78. i 
58. 

NEW  HAMPSHIRE 

' 

BENTON 

MAX 
MIN 

70 
44 

71 
41 

67 
53 

79 
55 

80 
55 

80 
53 

78 
57 

80 
64 

82 
59 

84 
56 

82 
64 

76 
62 

72 
49 

64 

45 

79 

46 

75 
56 

69 
39 

79 
44 

83 

60 

81 
65 

75 
54 

67 
57 

68 

50 

71 
56 

80 
61 

77 
64 

79 

60 

75 
53 

68 
66 

76 

57 

74 
56 

75. 
53> 

BERLIN 

MAX 
MIN 

72 

4'! 

74 
42 

74 
50 

67 
55 

85 
54 

78 
65 

83 
56 

85 
56 

85 
63 

87 
56 

86 
58 

84 
64 

60 
65 

67 
47 

67 
39 

82 

45 

64 
38 

73 
44 

85 

47 

89 
52 

87 
57 

61 
67 

73 

50 

70 
54 

76 

60 

86 
64 

73 
63 

83 
55 

70 
67 

67 
55 

80 
57 

77. 
S3. 

BLACKWATER  0AM 

MAX 
MIN 

81 
58 

75 
44 

69 
55 

64 
54 

80 
58 

80 
56 

76 
57 

82 
54 

83 
58 

88 
56 

89 
63 

86 

63 

83 
51 

72 
43 

72 
40 

83 
51 

75 

40 

75 
43 

82 
46 

89 

53 

86 
61 

66 
58 

71 
52 

69 

57 

67 
59 

85 
64 

77 
64 

85 
66 

78 
60 

74 
59 

80 
56 

78. 
5*. 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

76 
49 

76 
42 

73 
50 

67 
57 

84 
54 

83 
52 

82 
56 

82 
55 

65 
58 

89 
55 

90 
55 

85 
56 

82 
54 

71 
44 

71 
40 

85 

47 

72 
38 

76 

43 

84 
47 

89 

47 

88 

57 

68 

60 

74 
50 

59 
55 

69 

60 

85 
65 

75 
65 

83 
51 

76 
56 

69 
56 

81 
58 

78. 
52. 

COLEBROOK 

MAX 
MIN 

71 
39 

74 
40 

70 
57 

80 
57 

84 
51 

84 
52 

77 
60 

61 
57 

82 
59 

89 
52 

84 
62 

76 
63 

70 
51 

65 
46 

79 
37 

78 
52 

70 
38 

79 
42 

83 

46 

82 
50 

71 
58 

64 

57 

73 
52 

80 
57 

80 
66 

76 
65 

81 
60 

70 
56 

71 
57 

78 
55 

73 
57 

76. 
^3. 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

79 
52 

73 
46 

66 
56 

83 
61 

81 
59 

79 
58 

85 
62 

68 
66 

92 
69 

90 
58 

88 
66 

87 
64 

76 
54 

76 
44 

84 

43 

81 
48 

77 
40 

83 
45 

89 
49 

87 
56 

70 
61 

76 
59 

70 
65 

68 

60 

86 
65 

80 
70 

87 
62 

83 
54 

73 
62 

83 
59 

86 

57 

80. 
56. 

CONWAT  I  N 

MAX 
MIN 

75 
50 

77 
42 

72 
56 

66 

46 

82 
54 

82 

48 

63 
53 

82 
63 

84 
69 

90 
58 

87 
66 

63 
60 

83 

48 

70 
44 

71 
37 

82 
49 

73 
33 

76 
42 

81 
44 

87 

50 

87 
61 

65 
58 

77 
46 

71 
57 

68 
62 

86 
67 

77 
64 

83 
52 

76 
66 

70 
54 

80 
54 

7a. 

52. 

DURHAM 

MAX 
MIN 

75 
57 

73 
45 

69 
55 

79 
58 

77 
54 

79 
54 

64 
56 

84 

55 

90 
57 

87 
58 

66 
67 

86 
63 

78 
51 

73 
41 

64 
38 

80 
60 

77 
38 

80 
43 

87 

45 

85 
58 

80 
60 

79 

60 

78 
51 

68 
59 

86 
63 

85 
69 

86 
68 

80 
53 

77 
62 

84 
55 

86 
57 

80.' 
5S.I 

EAST  OEERINS 

MAX 
MIN 

73 
51 

67 
41 

61 
53 

72 
59 

76 
53 

76 
55 

80 
56 

82 
53 

85 
57 

84 
54 

60 
57 

69 

50 

68 

79 
42 

77 
58 

72 
37 

78 
41 

85 

45 

82 

55 

73 

72 
57 

65 

50 

65 

56 

82 

77 
67 

82 
59 

78 
62 

75 
59 

79 
58 

79 
56 

75.- 
52. 

FABYAN 

MAX 
MIN 

69 

39 

72 
32 

66 

55 

84 
51 

78 
48 

82 
45 

78 
52 

82 
51 

86 
68 

68 

50 

84 
58 

76 
56 

65 
51 

64 
45 

82 
36 

71 
46 

72 
28 

74 
32 

85 

41 

84 

47 

64 
59 

65 
56 

67 

47 

71 
65 

81 
61 

76 
62 

80 
54 

67 
53 

65 
53 

76 
67 

73 
54 

75. 
49.' 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

69 
36 

67 
38 

71 
49 

66 
55 

77 
48 

80 
55 

73 
56 

76 
57 

79 
54 

64 
68 

75 
61 

70 
60 

71 
44 

62 

42 

76 
47 

59 
36 

66 
38 

75 

41 

79 
52 

77 
57 

60 
65 

60 
51 

71 
52 

77 
52 

77 

63 

69 
61 

77 
62 

64 
56 

70 
57 

74 
57 

71.' 
Sl.l 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 
MIN 

79 
59 

75 
46 

69 

52 

84 

60 

83 
60 

81 
57 

86 
59 

86 
60 

90 
58 

92 
58 

90 
66 

88 
65 

83 
52 

78 
42 

86 

45 

81 
61 

75 

40 

85 

44 

91 
48 

88 
54 

82 
62 

78 
60 

72 
52 

68 
59 

87 
64 

82 
64 

86 

63 

80 
53 

74 
60 

81 
60 

83 

57 

82.1 
56.. 

GRAFTON 

MAX 

MIN 

74 
44 

72 
37- 

65 
52 

82 
58 

80 
55 

80 
55 

80 
55 

82 

47 

87 
52 

87 
51 

86 
59 

61 
58 

72 
45 

68 
32 

63 
33 

79 
54 

73 
32 

82 
37 

87 

40 

85 
48 

79 

58 

73 
56 

66 

47 

68 
57 

84 
61 

78 
62 

82 

60 

76 
47 

71 
55 

78 
56 

80 
52 

78., 
SO.' 

HANOVER 

MAX 
MIN 

76 
50 

74 

45 

68 
55 

83 
61 

85 
57 

86 

57 

83 
60 

84 
54 

90 
59 

90 
58 

87 
67 

84 
56 

70 
54 

73 
41 

86 
44 

75 
56 

77 
41 

84 
44 

88 

50 

85 
65 

72 
60 

72 
59 

70 
64 

73 

60 

87 
66 

76 
65 

82 
66 

79 
64 

71 
60 

82 
58 

82 
59 

79  J 
SS.i 

KEENE 

MAX 
MIN 

60 
56 

70 
42 

68 
53 

85 
59 

83 
57 

82 
55 

64 
59 

89 
48 

91 
52 

88 
54 

87 
60 

87 
61 

74 
47 

74 
36 

85 
39 

83 

60 

78 
36 

84 
39 

89 

43 

85 
52 

76 
59 

78 
58 

71 
51 

72 
58 

87 
65 

61 
66 

85 
65 

82 
50 

80 
59 

83 
54 

85 
55 

81.! 
S3.i 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

77 
59 

72 
52 

63 
56 

83 
61 

83 
61 

82 

58 

81 
62 

83 
61 

88 
63 

89 
61 

69 
67 

82 
69 

70 
54 

71 
48 

84 
49 

72 
53 

74 
46 

83 

50 

89 
54 

84 
60 

69 
59 

76 
59 

68 
55 

68 

60 

85 
65 

74 
68 

82 
63 

76 

61 

70 
62 

60 
61 

81 
61 

78.! 
S8.I 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

72 

40 

72 

40 

tl 

81 
58 

82 

53 

83 

51 

80 
54 

82 

63 

65 
59 

89 
66 

84 

68 

60 

67 
46 

82 
36 

65 

54 

72 
36 

79 
41 

85 
43 

85 

50 

84 
60 

70 
52 

67 
53 

78 
55 

83 
61 

73 
62 

80 
63 

75 
53 

67 
55 

77 
65 

75 
55 

77.< 
Sl.l 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
49 

70 
45 

67 
56 

84 
59 

83 
57 

84 
55 

81 
58 

84 
62 

90 
58 

86 
57 

84 
67 

83 
65 

70 
46 

72 
39 

86 
42 

73 
44 

76 
37 

81 
42 

87 
48 

85 
54 

67 

60 

72 
56 

70 
63 

72 
61 

84 
67 

72 
64 

81 
58 

76 
52 

72 
60 

79 
55 

81 
56 

78  .« 
54. C 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

85 

60 

79 

50 

75 
51 

66 

50 

83 
58 

60 
59 

76 
60 

85 
60 

88 
61 

91 
61 

90 
62 

90 
66 

87 
57 

77 
44 

75 
47 

83 
46 

84 
44 

76 

44 

82 
49 

89 
54 

85 
59 

67 
60 

76 
55 

68 
55 

69 
59 

89 
64 

84 
69 

87 
59 

82 

60 

76 

60 

84 

60 

80.; 
56<: 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 

MIN 

77 
60 

70 
46 

67 
54 

78 
60 

78 
55 

76 
59 

83 
58 

85 
55 

88 
57 

88 
69 

88 
64 

84 
62 

76 
52 

71 
42 

81 
43 

80 
61 

75 
41 

77 
45 

86 
49 

83 
56 

70 
61 

75 
60 

70 
53 

67 
60 

85 
64 

84 
69 

85 
67 

81 
66 

75 
62 

80 
59 

85 
57 

78. S 
56.t 

MOUNT  SUNAPEE 

MAX 
MIN 

70 
52 

69 

47 

64 
52 

75 
59 

75 
58 

75 
53 

76 
62 

77 
57 

82 
62 

83 
59 

81 
66 

78 
66 

73 
56 

64 
46 

77 
42 

77 
60 

68 

43 

75 
49 

80 
56 

79 
57 

74 
58 

68 
58 

68 

64 

70 
58 

80 
62 

76 
66 

78 
64 

74 

57 

70 
60 

74 
68 

75 
62 

74.4 
56.7 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

47 
36 

51 
39 

51 
37 

62 

43 

56 
46 

62 

48 

57 
48 

59 
43 

60 
48 

63 
61 

57 
51 

55 
42 

43 
31 

37 
29 

66 
36 

47 
31 

52 
32 

60 
48 

63 

48 

61 

47 

53 
45 

52 
44 

52 

44 

55 
47 

57 
51 

55 

52 

58 
42 

47 
43 

52 

44 

60 
43 

53 
47 

54.3 
43.1 

NASHUA   2  NNW 

MAX 
MIN 

76 
54 

74 
46 

66 
55 

80 
60 

78 
57 

78 
61 

84 
62 

85 
55 

90 
67 

91 
69 

89 
66 

87 
65 

76 
53 

74 

42 

83 
44 

83 
56 

78 

40 

82 
44 

89 
47 

86 
58 

70 
60 

78 
61 

70 
57 

70 
59 

65 
65 

87 

70 

87 
62 

82 
58 

78 
61 

83 
59 

86 
59 

60.8 
56.5 

NORTHWOOD 

MAX 
MIN 

77 
55 

71 
49 

70 
53 

80 
58 

78 
55 

80 
50 

90 
68 

85 
59 

89 
67 

90 
60 

85 
64 

84 
66 

79 
55 

71 
44 

63 
49 

79 
54 

75 
44 

82 

50 

88 
53 

86 

57 

76 
59 

78 
58 

69 

52 

66 
58 

85 
62 

S3 
68 

85 
68 

79 

57 

73 
60 

80 
60 

82 
60 

79.9 
56.5 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 
MIN 

68 

43 

67 
41 

64 
52 

77 
52 

70 
52 

76 
49 

76 
54 

79 
53 

82 
63 

79 
64 

76 
62 

74 
62 

67 
62 

62 
45 

76 
41 

70 
51 

68 

40 

75 
46 

81 
47 

77 
52 

68 
51 

64 
55 

63 

48 

67 

60 

78 
59 

72 

60 

76 
57 

68 
68 

64 
54 

74 
55 

73 
52 

71.9 
51.9 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

74 
49 

75 
42 

69 
44 

61 
54 

81 
55 

79 
55 

60 
66 

60 
57 

81 
67 

85 
65 

82 
56 

78 
51 

69 

42 

68 
39 

68 
40 

81 
41 

70 
37 

71 
38 

80 
45 

82 

45 

82 

57 

64 
58 

69 

50 

64 
60 

63 
59 

79 
62 

72 
64 

81 
51 

77 
50 

67 
55 

82 
57 

74.6 

60.7 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

73 
52 

71 

48 

64 
56 

75 

57 

72 
53 

75 
56 

65 

56 

86 
68 

89 
62 

82 
59 

66 
67 

86 
62 

76 
65 

73 
49 

86 
48 

83 
52 

77 
43 

77 
47 

88 
49 

83 

46 

67 
59 

79 
59 

67 
54 

67 
60 

86 
62 

87 
67 

87 
63 

80 
58 

74 
63 

83 
58 

80 
59 

78.8 
56.1 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

82 
58 

75 
48 

69 

54 

66 

57 

81 
57 

82 
55 

82 
60 

83 
52 

86 
54 

86 
56 

86 
62 

86 
61 

83 
49 

72 
40 

70 
42 

83 
49 

78 
40 

74 

42 

83 
49 

se 

54 

86 

60 

69 

60 

77 
54 

71 

se 

72 
63 

86 
69 

77 
68 

84 
54 

81 
58 

76 
66 

81 
58 

79.3 
64.7 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

78 
57 

74 
45 

69 
54 

79 
57 

75 
53 

76 
59 

86 

57 

86 

62 

90 
57 

90 
56 

92 
65 

88 
62 

81 
51 

75 
42 

84 
40 

85 
52 

78 
43 

81 
44 

87 
45 

85 
55 

78 
59 

79 
63 

74 
53 

70 
59 

86 
68 

89 
69 

87 
66 

63 
66 

79 
61 

83 
67 

86 

67 

81.7 
56.3 

WOLFEBORO  FALLS 

MAX 
MIN 

77 
57 

74 
47 

70 
56 

82 

61 

83 
58 

83 
66 

86 
69 

84 
60 

88 
61 

91 
59 

68 
66 

62 
66 

76 
59 

71 
51 

83 
46 

79 
62 

74 
43 

80 
47 

86 
52 

88 
57 

81 
59 

78 
59 

73 
53 

70 
59 

86 
64 

79 
67 

84 
66 

79 
55 

73 
60 

80 
56 

84 
59 

80.4 
57.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  192  - 


ContlBU»d 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1961 


SttUon 

Day  Oi  Month 

1 

1 

a 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

la 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

ao 

21 

aa 

~23' 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

.OOOSTOCK 

MAX 
MIN 

75 

«6 

72 

42 

67 
55 

84 
55 

84 

54 

83 
52 

83 

53 

65 
54 

89 

58 

88 
55 

83 
66 

80 
63 

72 

51 

74 

41 

89 
39 

79 
52 

7* 
39 

84 
49 

89 

47 

87 
52 

75 
62 

73 
59 

69 

50 

7U 
60 

83 
62 

75 
66 

83 
66 

75 
51 

69 
57 

79 
58 

80 
56 

79.1 
53.9 

RnOOE  ISLAND 

BLOCH  ISLAND  ad  AP 

MAX 
MIN 

75 

60 

72 
57 

68 
61 

71 
62 

71 
63 

72 
63 

77 
65 

77 
64 

80 
65 

81 
67 

81 
69 

82 

68 

74 
60 

71 
53 

74 
63 

75 
64 

71 
57 

75 
57 

73 
60 

73 
62 

75 
64 

73 
66 

69 

64 

76 

65 

76 

70 

78 
69 

78 
68 

78 
67 

75 
66 

76 
63 

78 
65 

75.0 
63.5 

SREENVILLE 

MAX 
HIN 

74 
59 

71 
50 

65 

54 

73 
59 

69 
54 

78 
58 

85 
61 

84 
56 

88 
59 

86 
63 

87 
68 

86 
67 

75 
57 

74 
47 

78 
50 

86 
63 

75 

47 

82 

48 

83 
56 

80 
59 

67 
58 

80 
60 

67 
60 

7* 
62 

S5 
68 

S3 
69 

S3 
67 

81 
61 

81 
60 

81 
59 

83 
63 

78.8 
58.8 

KINGSTON 

MAX 

MIN 

SO 
63 

75 

49 

70 
57 

70 
61 

74 
57 

74 
60 

80 

57 

83 
55 

87 

85 
60 

85 
68 

86 
66 

82 
58 

76 
41 

75 
46 

62 
66 

82 
52 

79 
46 

79 
53 

78 
56 

72 
62 

81 
67 

80 
64 

75 

65 

81 
69 

SO 
71 

82 

70 

82 
63 

83 
61 

82 
60 

84 
59 

79.5 
59.3 

NEWPORT 

MAX 

MIN 

76 
6<> 

72 
57 

70 
59 

70 
62 

73 
61 

71 
64 

79 
63 

85 
63 

88 
64 

87 
66 

86 
70 

87 
68 

79 
55 

76 
59 

80 
66 

76 
65 

80 
55 

79 
61 

77 
62 

71 
63 

81 
66 

70 
66 

71 
65 

81 
68 

80 
69 

62 

70 

85 
65 

79 
66 

82 
65 

87 
64 

87 
69 

78.9 
63.9 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
59 

72 
55 

68 
57 

70 
60 

72 
59 

75 
61 

83 
61 

84 
60 

89 
64 

87 
66 

89 
71 

87 
70 

78 
60 

74 

50 

79 
53 

86 
63 

76 
54 

81 
53 

81 
59 

80 
61 

70 
62 

82 

68 

70 
64 

75 
65 

84 

71 

85 

73 

86 

70 

83 
67 

83 
63 

83 
64 

84 
66 

79.7 
62.2 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

58 

80 
50 

65 

51 

69 
58 

85 

62 

85 
59 

81 
61 

83 
53 

84 
55 

92 
69 

87 
62 

86 
65 

85 
54 

74 
42 

76 
45 

84 
48 

76 

44 

78 
46 

81 
47 

88 
49 

86 
59 

71 
61 

77 

57 

69 

58 

73 
62 

85 

70 

76 
68 

85 
56 

82 
66 

75 
59 

84 
59 

80.3 
55.9 

BENNINGTON  2  NNW 

MAX 
HIN 

76 
55 

72 
46 

77 
46 

83 
61 

85 
55 

83 
55 

78 
65 

81 
51 

88 
56 

87 
58 

83 
62 

80 
66 

71 
54 

72 
42 

84 
44 

78 
64 

75 
40 

83 

42 

86 

48 

82 

54 

75 
62 

73 
61 

74 
56 

79 
63 

86 
68 

77 
66 

82 
63 

77 
53 

74 
60 

79 
68 

82 

60 

79,4 
55.9 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

72 
43 

78 
54 

69 
55 

81 
52 

84 
56 

83 
55 

80 
53 

81 
53 

85 
58 

87 
53 

83 
61 

77 
61 

70 
52 

65 

44 

80 
39 

80 
64 

72 
39 

81 
41 

84 
47 

83 
51 

79 
56 

64 
57 

70 
64 

78 
53 

81 
66 

81 
65 

80 
61 

76 
59 

70 
56 

79 
53 

78 
56 

77.8 
53.4 

BURLINGTON  Wa  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 

47 

75 
46 

77 
60 

11 

86 
55 

84 
60 

79 
57 

85 
56 

86 
62 

91 
57 

77 
68 

80 
57 

67 
53 

70 
50 

82 

50 

66 
46 

73 
42 

81 
47 

85 
51 

61 
60 

63 
59 

63 
55 

75 
54 

81 

60 

80 
69 

76 
68 

83 

60 

77 
54 

68 
59 

80 
54 

80 
62 

77.6 
65.9 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

76 
46 

75 

42 

68 

54 

82 
59 

82 
56 

81 
54 

81 
57 

84 
48 

89 
55 

87 
52 

86 
63 

82 
64 

80 
51 

72 
36 

84 
38 

82 
57 

75 
35 

82 

40 

88 
42 

85 
49 

72 
61 

70 
58 

73 
56 

73 
60 

86 

60 

83 
64 

83 
63 

78 
49 

76 

60 

80 
54 

82 
58 

80.0 
53.0 

CHELSEA 

MAX 

MIN 

73 
41 

73 
37 

71 
40 

70 
56 

82 
50 

80 
50 

82 
53 

80 
52 

82 
52 

85 
51 

86 
53 

82 
60 

79 
47 

67 
36 

68 
37 

82 

40 

66 

34 

71 
36 

80 
42 

85 

44 

82 
51 

67 
59 

69 
49 

69 
52 

70 
62 

81 
63 

73 
62 

80 
49 

75 

51 

71 
57 

7S 
56 

76.1 
49.2 

CORNWALL 

MAX 

MIN 

75 
51 

73 
47 

75 
59 

85 
59 

86 
57 

78 
56 

85 
57 

87 
64 

89 
66 

91 
62 

83 
67 

83 
64 

80 
61 

74 
45 

85 
51 

76 

55 

S3 
46 

84 
49 

85 
48 

88 
54 

67 

60 

69 

60 

76 
55 

78 
61 

85 
68 

78 
66 

83 
67 

79 
68 

74 
61 

83 
56 

86 
66 

80.7 
67.9 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

74 
52 

69 
46 

70 
55 

84 
59 

81 
53 

82 
53 

78 
60 

80 
51 

88 
59 

86 
65 

82 
64 

80 
62 

68 
55 

70 
37 

83 
45 

72 
61 

73 
36 

82 

41 

85 
45 

82 
52 

67 

60 

75 

60 

76 
61 

74 
64 

84 
64 

76 
65 

79 
62 

78 
52 

76 
60 

80 
53 

83 
61 

78.0 
56.3 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 

MIN 

75 

43 

78 
42 

8U 
52 

85 

60 

87 
53 

82 

61 

78 
68 

84 
58 

85 
65 

91 
54 

81 
68 

79 
61 

70 
52 

71 
45 

83 

44 

63 
53 

73 
39 

81 
44 

85 
60 

82 
58 

72 
56 

62 

67 

75 

50 

82 
56 

82 
65 

77 
67 

79 

60 

74 
56 

70 
54 

SO 
53 

80 
60 

78. 3 

55.0 

HC  INOOE  FALLS 

MAX 
MIN 

72 
47 

75 
46 

73 
47 

68 
59 

82 
57 

82 
56 

83 
60 

80 
56 

84 
57 

87 

60 

89 
61 

83 
63 

80 
53 

67 

47 

69 

83 

45 

66 

44 

73 
44 

81 
44 

86 
52 

84 
56 

70 
60 

69 
55 

71 
55 

74 
64 

83 
66 

73 
65 

81 
55 

73 
56 

68 

60 

80 
60 

77.0 
54.7 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

74 

50 

75 

44 

73 
48 

73 
60 

83 
52 

81 
54 

83 

58 

81 
55 

83 
58 

85 
59 

89 
61 

80 
65 

80 
55 

66 
47 

69 

43 

84 
49 

65 
42 

72 
44 

82 
47 

87 
50 

82 
56 

67 
58 

65 

55 

72 
57 

76 
66 

84 
65 

75 
63 

81 
53 

75 
57 

67 
57 

79 
59 

77.0 
54.4 

MONTPELIER  FAA  AP 

MAX 
MIN 

73 
49 

71 
44 

71 
58 

79 
58 

81 
54 

82 
57 

79 
62 

81 
56 

81 
64 

85 
58 

78 
66 

77 
59 

62 

51 

67 
48 

80 
43 

63 

44 

70 
40 

81 
46 

84 
52 

79 
54 

65 
59 

64 
55 

68 
52 

70 
62 

80 
67 

73 
65 

78 
65 

80 
55 

66 
58 

76 
58 

74 
5S 

74.8 
56.0 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 

MIN 

60 
46 

59 
46 

58 
48 

67 
52 

67 
55 

69 

55 

66 

51 

66 

47 

69 
54 

77 
58 

73 
57 

63 

45 

63 
42 

52 
38 

67 
45 

65 

40 

56 

40 

66 

50 

71 
64 

70 
56 

61 

53 

54 
47 

69 

49 

62 

55 

64 
68 

63 
68 

63 
65 

56 

48 

57 
52 

61 
52 

63 
55 

63.4 
50.9 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

72 
45 

74 
44 

74 
58 

80 
56 

83 

53 

84 
58 

77 
60 

82 
59 

84 
60 

88 
57 

77 
66 

77 
57 

64 
52 

67 
45 

80 
47 

61 
45 

71 
42 

80 
47 

85 
53 

81 
58 

66 
66 

63 
52 

74 
49 

77 
61 

81 
67 

75 
66 

81 
56 

75 
54 

69 
59 

SO 
66 

79 
60 

76.1 
54.8 

NORTH  DANVILlE 

MAX 
MIN 

71 
46 

70 
41 

65 
56 

81 
58 

79 
54 

60 
55 

77 
60 

79 
55 

81 

60 

84 
55 

78 
63 

76 
60 

60 

50 

64 
44 

76 
40 

61 
44 

69 
38 

78 
44 

82 
48 

80 
56 

66 

59 

65 
68 

67 
51 

71 
61 

79 
65 

71 
64 

79 
57 

71 
57 

66 

58 

76 

57 

76 
68 

73.5 
63.9 

READSBORO  1  SSE 

MAX 

MIN 

82 
54 

78 

47 

66 
50 

63 
56 

76 
59 

79 
59 

79 
59 

79 
54 

79 
55 

65 
57 

85 
61 

82 

64 

80 
54 

6* 

41 

66 

43 

79 
♦  6 

76 
42 

76 
43 

79 
46 

63 
50 

80 
67 

62 
59 

70 
.  57 

64 
66 

70 
57 

82 
66 

76 
63 

80 
55 

77 
46 

75 
56 

78 
57 

75.9 
53. S 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

72 

50 

68 
47 

78 
57 

79 
61 

78 
62 

80 
59 

74 
66 

80 
56 

85 
65 

87 
59 

80 
65 

79 
65 

69 
59 

70 
53 

80 
52 

75 

60 

70 
41 

79 
45 

84 

47 

81 
56 

76 
65 

69 
55 

71 
65 

76 
62 

81 
67 

81 
67 

79 
62 

77 
54 

74 
64 

81 
59 

79 
63 

77.1 
58. 0 

SAINT  ALBANS  BAT 

MAX 

MIN 

79 
52 

75 

55 

75 
63 

81 
63 

84 
62 

83 

67 

80 
68 

83 
66 

85 
68 

88 
66 

65 
72 

80 
63 

78 
56 

70 
55 

82 
56 

78 
57 

74 
50 

79 

83 
62 

82 
60 

80 
58 

65 

58 

76 
56 

80 
65 

78 

70 

76 
69 

SO 
63 

76 
62 

72 
63 

80 
61 

SO 
68 

78. 9 
61.6 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

77 
46 

76 
43 

73 
58 

85 
61 

84 
55 

86 
56 

85 
68 

85 
53 

88 
63 

90 
58 

88 
64 

80 
62 

78 
57 

70 
49 

84 

42 

83 
68 

75 
45 

82 
46 

86 

50 

87 
56 

83 
61 

68 
59 

69 
55 

75 
62 

S3 
66 

SI 
65 

83 
66 

79 
69 

74 
59 

81 
58 

78 
58 

80.5 
56.7 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

76 

54 

71 
41 

63 
46 

62 

54 

73 
52 

77 
55 

77 
56 

73 
55 

74 
56 

80 
52 

80 
55 

77 
61 

74 
51 

63 
33 

62 
39 

76 

50 

70 
36 

68 
39 

76 

41 

81 
46 

77 
51 

62 

57 

67 
53 

62 
55 

72 
59 

79 
64 

70 
60 

76 
65 

71 
66 

69 
63 

73 
54 

72.0 
51.2 

VERNON 

MAX 
MIN 

87 
59 

79 
47 

68 
53 

68 

59 

83 
62 

83 
60 

81 
63 

81 

53 

85 
56 

90 
58 

87 
61 

85 
64 

86 
52 

7* 
42 

74 
44 

83 
48 

83 
42 

80 
42 

85 
50 

88 
53 

86 
61 

66 
61 

76 
56 

67 
59 

72 
61 

85 

68 

80 
69 

86 
56 

S3 

56 

80 
56 

84 
57 

80.5 
55.7 

WATERBURY  1  NN.E 

MAX 
MIN 

70 
46 

73 
42 

70 
46 

74 
58 

82 

54 

80 
57 

80 
58 

78 
53 

81 
61 

84 
58 

86 
66 

77 
62 

78 

52 

68 

49 

68 

44 

81 
55 

63 

41 

71 
44 

81 
49 

85 
56 

80 
58 

65 
57 

63 
63 

69 

61 

75 
65 

SO 
63 

82 

63 

78 
56 

73 
59 

71 
59 

78 
59 

75.6 
55.0 

WEST  BURK.E 

MAX 
MIN 

73 
40 

72 
35 

75 

35 

71 

55 

82 
48 

83 
49 

84 
54 

79 

50 

11 

84 
49 

88 
51 

80 
59 

78 
60 

64 

41 

66 
34 

83 
34 

62 

33 

70 
35 

81 
38 

86 

45 

84 

57 

67 
56 

68 

50 

69 

60 

78 
59 

S4 
64 

7S 
63 

SI 
48 

73 
48 

67 
54 

78 
54 

76.4 
4S.0 

WOODSTOCK.  3  ENE 

MAX 
MIN 

77 
48 

75 
44 

71 
52 

67 
56 

82 

56 

81 
55 

81 

58 

78 
52 

82 

57 

88 
56 

90 
62 

86 
63 

82 
61 

70 
39 

70 
41 

85 
51 

71 
38 

74 
41 

82 
46 

87 
52 

83 
62 

66 
68 

69 
55 

69 
57 

70 
61 

84 
63 

73 
63 

82 

51 

77 
57 

72 
56 

79 
57 

77.5 
53.5 

See  Refereoce  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1961 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

COVENTRY,  CONN. 
ROCHESTER,  MASS. 

LAKEPORT  2,  N.  H. 

UASSABESIC  LAKE,  N.  H. 
KINGSTON,  R.  I. 

EVAP 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 

WIND 

.38 

.19 
23 

.15 

5 

80 

59 

.18 
43 

.23 
93 

.19 

.21 
24 

.26 
15 
86 
56 

.13 
25 

« 
19 

.02 

.08 
23 

.08 
20 
71 
51 

.07 
16 

42 

.03 

.01 
13 

.03 
10 
61 
55 

.08 
19 

.26 
49 

.12 

.05 
12 

.21 
10 
93 
58 

.15 
26 

.07 
28 

.04 

.04 
19 

.19 
15 
86 
59 

.10 
23 

.08 
20 

.17 

.10 
19 

.18 
30 
85 

61 

.16 
17 

.08 
35 

.24 

.02 
29 

.28 
35 
82 

61 

.19 
24 

.36 

47 

.17 

.31 
30 

.20 
30 
86 
59 

.17 
14 

.05 
40 

.18 

.15 
20 

.25 
10 
92 
62 

.18 
18 

.19 
40 

.18 

.18 
28 

.17 
35 
89 
62 

.19 
23 

.17 
86 

.11 

.18 
36 

.20 
35 
83 
66 

.19 
26 

.14 
49 

.23 

.26 
31 

.28 
20 
89 
64 

.25 

31 

.23 

30 

.20 

.12 
38 

.25 
35 
78 
53 

.18 
30 

.17 
58 

.20 

.19 
24 

.15 
20 
77 
46 

.17 
43 

.33 

87 

.20 

.19 
73 

.23 

75 
84 
46 

.18 
34 

.12 
117 

.23 

.16 
39 

.29 
35 
80 
53 

.29 
31 

.15 
56 

.18 

.20 
20 

.04 
15 
76 
46 

.04 
24 

.16 
29 

.15 

.26 
13 

.20 
25 
87 
50 

.12 

27 

.17 
55 

.17 

.06 
27 

.23 
35 
89 
55 

.16 
18 

.01 

44 

.16 

.11 
39 

.16 
30 
86 
59 

.07 
31 

62 

.00 

.14 
22 

.02 
55 
63 
56 

.04 
39 

.15 
103 

.26 
33 

.13 
25 
72 
56 

.08 
26 

.17 
47 

.26 

.13 
17 

.07 
10 
67 
53 

.01 
20 

.00 
53 

.03 

.05 
16 

.07 
10 
65 
58 

.06 
25 

.19 
61 

.16 

.14 
45 

.16 
35 
85 
62 

.12 
22 

.07 
110 

.02 

.15 
55 

.04 
25 
71 
66 

.12 

19 

.11 
110 

.22 

.11 
24 

.11 
40 
83 
65 

.16 
23 

.26 
4 

.18 

.22 

16 

.15 
20 
76 
58 

.12 
14 

.01 
68 

.11 

.16 
32 

.02 

5 

67 

60 

.12 
16 

.26 
48 

.12 

.14 
15 

.19 
20 
84 
59 

.12 
8 

.14 
38 

B4.81 

4.57 
855 

4.99 

785 

79.8 

57.2 

4.20 

755 

B4.47 
1728 

See  Reference  Notes  Followlag  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1881 


Station 
And 

Time 

Day  of  month 

I 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

STORRS.  CONN. 

1-2  INCHES 

MAX 

HIN 

82 
74 

74 
70 

72 
68 

76 
69 

74 
70 

78 
69 

80 

70 

80 
70 

82 
72 

82 
73 

82 
74 

82 

75 

77 
70 

76 
66 

75 
66 

78 
69 

77 
66 

79 
66 

78 
67 

78 
68 

72 
70 

77 
70 

73 
69 

74 
70 

78 
73 

80 
74 

81 
75 

80 
72 

78 
72 

78 
71 

79 
72 

77.8 
70.3 

4  INCHES 

UAX 
DIN 

79 
74 

74 
72 

72 
70 

75 
70 

74 
70 

76 
70 

78 
72 

78 
72 

79 
74 

80 
74 

80 
74 

80 
76 

76 
72 

74 
68 

74 
68 

75 
71 

74 
68 

76 
67 

75 
68 

75 
70 

73 
70 

75 
70 

73 
70 

73 
70 

76 
72 

78 
74 

78 
74 

78 
74 

77 
73 

76 
71 

77 
72 

76.1 
71.3 

8  INCHES 

MAX 

HIN 

- 

72 
71 

71 
70 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

72 
70 

72 
70 

73 

71 

74 
72 

74 
73 

74 
73 

74 
72 

72 
69 

70 
68 

70 
69 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
70 

70 
68 

70 
69 

69 
68 

72 
69 

72 
71 

73 
72 

73 
72 

72 
72 

72 
71 

72 
71 

71.4 
70.0 

KINGSTON,  H.  1. 

4  INCHES 

MAX 

HIN 

77 

71 

71 
87 

70 
66 

70 
67 

70 
66 

70 
67 

73 

66 

76 
68 

77 
68 

77 
70 

77 
72 

77 
72 

76 
70 

74 
66 

72 

64 

75 
68 

73 
67 

74 
64 

73 
66 

72 

67 

69 
67 

74 
68 

70 
69 

70 
68 

75 
70 

74 
72 

76 
71 

77 
70 

75 
70 

77 
70 

77 
70 

73.8 
68.3 

8  INCHES 

MAX 
UIN 

74 

72 

73 
70 

70 
68 

69 
68 

69 
68 

69 
68 

71 
67 

72 
68 

73 
70 

73 
71 

74 
72 

74 

72 

73 
72 

73 
69 

70 
67 

71 
69 

71 
69 

70 
67 

70 
68 

70 
68 

68 

65 

71 
67 

70 
69 

69 
68 

71 
69 

72 

71 

73 
71 

74 
71 

73 
72 

74 
71 

74 
71 

71.8 
69.3 

12  INCHES 

5  PH 

72 

71 

70 

70 

69 

69 

69 

70 

70 

71 

72 

72 

72 

70 

69 

69 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

71 

71 

72 

72 

71 

72 

70.3 

24  INCHES 

5  PH 

70 

70 

70 

69 

68 

68 

68 

69 

69 

70 

69 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

69 

68 

68 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

89.2 

Storrs,  Conn.  -  Slope  of  Ground:   Downhill  lesg  than  3  percent  to  the  northeast.   Soil  Type:   Woodbridge  loam.   Ground  Cover:   Grass  sod 
Instrumentation:   3  Level  Bristol  Temperature  Recorder. 

Kingston,  R.  I.  -  Slope  of  Ground:   Level.   Soil  Type:   Bridgehampton  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass,  clipped  to  2  inches. 
Instrumentation:   4  and  8  Inch  Depth  -  Thermocouple  with  Bendix-Friez  Recorder.   12  and  24  Inch  Depth  -  Standard  Soil 
Thermometers. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.h. 

Relative  humidity  averages  ~ 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

III 

Station 

1 

III 

8  «  > 

t 

< 

1  . 
11 

0     a 
<§     1 

_  a 

°  « 

i3J 

cd 
OH 

o  w 

O  H 
O  W 

a 

OH 
O  CO 

"  w 

s 

s 

q 

8! 

0) 
0) 

I 

d 

s2 

III 
^  S  a 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.  I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

6 

1 

1 

0 

12 

- 

6.9 

BLUE  HILL  WB,  MASS. 

WNW 

13 

12.2 

35 

SW 

15 

87 

87 

56 

72 

4 

3 

2 

0 

2 

0 

11 

59 

- 

BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS. 

SW 

13 

10.0 

29 

ssw 

26 

79 

79 

56 

68 

6 

3 

3 

1 

1 

0 

14 

69 

6.1 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 

WSW 

18 

10.5 

25 

ESE 

21 

86 

85 

67 

75 

4 

2 

4 

2 

1 

0 

13 

- 

6.1 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT. 

SSW 

26 

6.3 

27 

N 

12 

91 

86 

63 

75 

* 

6 

4 

3 

0 

0 

17 

55 

6.6 

CARIBOU  WB  AIRPORT,  ME. 

SW 

15 

8.8 

35 

NT» 

20 

90 

89 

59 

74 

5 

3 

5 

1 

2 

0 

16 

- 

6.8 

CONCORD  WB  AIRPORT,  N.  H. 

NW 

11 

4.2 

20 

NW 

16 

87 

85 

51 

66 

5 

1 

2 

1 

2 

0 

11 

60 

6.1 

HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

S 

17 

6.3 

28 

NW 

29 

84 

80 

53 

65 

7 

3 

5 

0 

2 

0 

17 

62 

7.0 

MOUNT  WASHINGTON,  N.  H. 

« 

68 

23.2 

82% 

W 

16 

93 

86 

86 

89 

1 

2 

10 

3 

0 

0 

16 

35 

7.3 

NANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 

WSW 

17 

11.1 

27 

SW 

29 

93 

89 

75 

89 

6 

3 

4 

1 

0 

0 

14 

47 

6.9 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

6.5 

18 

SW 

22+ 

- 

87 

66 

- 

6 

4 

2 

2 

1 

0 

15 

62 

6.0 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

8 

5 

0 

0 

0 

15 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME. 

S 

13 

7.1 

24 

s 

15 

91 

88 

60 

77 

2 

2 

3 

1 

1 

0 

9 

66 

6.2 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 

s 

25 

9.7 

28 

s 

15 

86 

85 

61 

74 

6 

3 

2 

3 

1 

0 

15 

56 

6.3 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 

w 

20 

7.0 

20 

SW 

26 

86 

84 

63 

75 

5 

3 

2 

2 

2 

0 

14 

- 

6.3 

%  Peak  Gust 

See  lefeieooe  aota«  foUowrlng  Station  Inde] 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
AUGUST  1961 


TT 


.  .    4" 


f""^l 


V 


■/ 


NEW     ENGLAND, 
'except     MAINE 


STATUTE    MILES 
0  10  20  30  40 


_j^,^j,^,j,^j^,_£^yjESTEm 


"""'»"   @   r- — ^1 

\_  Horlhneld  I 


South  Ne>bury 


Bethel    4    N        O  _-—  ■/  A  Il»«terville   V«ll( 

I        I',  „r~^n'       L     I  °     p!,.„uu!^V 


7aTB   HEftlOIAM   TIME   ZOHE 


STATION    LEGEND 


9       Precipitation  only 
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Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly  in  mountainous 
areas . 
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Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolati 
particularly  in  mountainous  areas. 
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LAHEPORT  2 

**eo 

BELKNAP 

10 

*3  32 

71  28 

520 

6A 

6A 

N.H.  WATER  RESOURCES  BO 

LANCASTER 

*556 

COOS 

5 

**  29 

71  34 

910 

6P 

6P 

CLINTON  L.  WHITE 

LANDAFF 

*56B 

GRAFTON 

J 

A*  11 

71  54 

960 

c 

HERMAN  L.  TITUS 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

*b5& 

GRAFTON 

5 

*3  38 

72  19 

562 

HIO 

MtO 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

'LINCOLN 

GRAFTON 

10 

**  03 

71  40 

c 

MRS.  KATHLEEN  BOYLE 

jNAC  DOHELL  DAM 

5013 

MILLSeORO 

*2  5* 

71  59 

965 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

Imanchester 

5072 

HILLSBORO 

10 

A3  00 

71  28 

170 

7A 

7A 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 

Imarlom 

5150 

CHESHIRE 

^ 

A3  07 

72  12 

1180 

8A 

HARRIET  M.  PERKINS 

Jhassabesic  lake 

5211 

HILLSBORO 

10 

*2  59 

71  2* 

250 

6P 

6P 

6P 

MANCHESTER  WATER  WORKS 

5400 

COOS 

1 

A*  Al 

8P 

JHILFORD 

5*12 

10 

71  39 

ANDREW  E.  ROTHOVIUS 

JMOUNT  SUNAPEE 

5629 

MERRIMACK 

5 

*3  20 

72  04 

1310 

6P 

6P 

RICHARD  D.  PARKER 

MOUNT  MASHINCION 

5639 

COOS 

1 

**  16 

71  18 

6262 

MID 

MID 

c 

HJ 

MT.  WASH.  OBS.  CORP. 

NASHUA  2  NNW 

5712  IhILLSBORO 

10 

*2  *7 

71  29 

140 

IIP 

7a 

H 

PENNICHUCK  WATER  WORKS 

S78o}sT»AFFOft0 

10 

•.i    29 

c 

N.H.  FISH  .  GAHE  DEPT. 

NEWPORT 

SULL IVAN 

5 

A3  22 

72  10 

900 

SA 

H.  P.  SHEPARO 

.nortmwood 

636S 

ROCKINGHAM 

* 

A3  12 

71  09 

570 

5P 

5P 

UNIV.  OF  NEW  HAMPSHIRE 

Hotter  brook  dam 

6550 

CHESHIRE 

s 

42  57 

72  14 

680 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

tPETEReORO  2  3 

HILLSBORO 

10 

6P 

6P 

G.  A.  MOHISON 

PINKHAM  NOTCH 

6818 

A*  16 

71  15 

2000 

7P 

7P 

c 

H 

GEORGE  HAMILTON 

PITTSBURG  RESERVOIR 

COOS 

71  23 

c 

N.H.  WATER  RESOURCES 

(PLYMOUTH 

69*5 

GRAFTON 

10 

43  45 

71  *2 

570 

7A 

7A 

WILLARO  F.  WIGGETT 

JPORTSMOUIH 

6980 

ROCKINGHAM 

4 

43  04 

70  47 

40 

MIO 

MIO 

H 

OEPI.  PUBLIC  WORKS 

IsOOTM  DANflURY 

7967 

MERRIMACK 

10 

43  29 

71  53 

690 

6A 

EDNA  F,    POWERS 

Isouth  LYNOEBORO 

aoBi 

HILLSBORO 

10 

|S0UTH  weare 

81  9(. 

HILLSBORO 

10 

43  03 

71  43 

600 

8A 

MRS.  LEWIS  C.  ILSLEY 

SUNAPEE 

8502  JSULLIVAN 

5 

43  23 

72  06 

1020 

c 

WILLIAM  ROACH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

8539  [CHESHIRE 

5 

Ui    00 

72  19 

550 

8A 

8A 

c 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WALPOLE  2 

CHESHIRE 

5 

A3  05 

MRS,  MARION  W.  ANDROS 

HARREN 

8885 

A3  55 

71  53 

TOO 

c 

N.H.  FISH  HATCHERY 

iMATEHVILLE  VALLEY 

43  57 

1500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

|«S,  „E»«,«. 

9291 

MERRIMACK 

10 

A3  10 

71  51 

500 

7A 

MRS.  MARY  A.  FRENCH 

:kEST  RUMNEV 

9*7* 

GRAFTON 

10 

43  48 

71  51 

560 

7A 

H 

ELVA  M.  CHIVELL 

HHITEFIELD 

9618 

COOS 

^ 

44  23 

71  37 

1080 

7A 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 

WINCHESTER 

9726 

CHESHIRE 

c 

CARL  0,  GRUPE 

WINDHAM 

9740 

ROCKINGHAM 

10 

42  *7 

71  19 

17A 

6P 

6P 

HERMAN  E.  BAKER 

WOLFEBORO  FALLS 

9865 

CARROLL 

10 

43  35 

71  12 

530 

6P 

6P 

KENNETH  BERRY 

WOODSTOCK 

99*0 

GRAFTON 

10 

A3  59 

71  Al 

720 

6P 

6P 

H   FRED  5.  BROWN 

YORK  POND 

9966 

COOS 

5 

**  30 

71  20 

1590 

8A 

U.S.  NAIL  FISH  HATCHERY 

OBSERVATION 

d 

U 

o 

u 

M 

§ 
g 

TIME  AND 

z 

6 

P 

TABLES 

STATION 

i 

COUNTY 

< 

a 

i 

OBSEHVER 

jl 

i 

Mi 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

0896 

NEWPORT 

Al  10 

71  39 

110 

MIO 

HID 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

GREENVILLE 

PROVIDENCE 

41  53 

71  3* 

*20 

8P 

BP 

HENRY  J.  STEERE 

KINGSTON 

WASHINGTON 

41  29 

71  32 

100 

9P 

9P 

»p 

CH 

AGRI.  EXP,  STAIION 

NEWPORT 

5215 

NEWPORT 

*1  29 

71  18 

6P 

MISS  KAREN  MURPHY 

NEWPORT  WATER  WORKS 

NEWPORT 

41  30 

71  IB 

10 

NEWPORT  WATER  WORKS 

PROVIDENCE  WB  AIHP'ORT 

6698 

PROVIDENCE 

*1  ** 

71  26 

95 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S,  WEATHER  BUREAU 

WOONSOCKET 

9423 

PROVIDENCE 

*l  59 

71  29 

160 

BA 

C  M 

EDWIN  K.  HARRAH 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

0*99 

WINDHAM 

43  08 

72  27 

300 

8A 

8A 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

BENNINGTON  2  NNW 

0563 

BENNINGTON 

*2  55 

73  13 

670 

6P 

TA 

H 

PAUL  W.  BOHNE 

BETHEL  *  N 

WINDSOR 

*3  53 

72  38 

660 

VICTOR  H.  PLHKINS 

BLOOHFIELD 

0690 

ESSEX 

71  36 

*P 

C  H 

GEORGt  L.  COOPER 

BURLINGTON  U  OF  VI 

1076 

CHITTENDEN 

*4  28 

73  12 

400 

<i 

UNIVERSITY  OF  VERMONT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

1081 

CHITIENDEN 

44  28 

75  09 

331 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

1213 

ESSEX 

45  00 

7A 

P.  £.  FEARON 

CAVENDISH 

WINDSOR 

43  2  3 

72  36 

800 

6P 

6P 

H 

CENT. VT. PUBLIC  SERV. CO. 

1360 

ORANGE 

44  00 

7A 

CHARLES  £,  DICKINSON 

CHITTENDEN 

RUTLAND 

43  42 

72  57 

1000 

7A 

CENT. VT. PUBLIC  SERV, CO. 

CORINIH 

1565 

ORANGE 

A*  02 

72  17 

11*0 

C 

DAVID  HASTINGS 

CORNWALL 

1580 

ADDISON 

*3  57 

73  13 

3*0 

6P 

6P 

STUART  T.  WIThERELL 

DANVILLE 

1715 

CALEDONIA 

**  24 

72  08 

1204 

7A 

OTIS  F.  BRlCKETI 

DORSET  1  S 

*3  15 

73  06 

980 

6P 

6P 

HUFUS  S.  GILBERT 

2769 

FRANKLIN 

**  55 

72  48 

*22 

6P 

6P 

H 

L.  M,  POMEHOY 

OILMAN 

33*1 

ESSEX 

**  25 

71  43 

850 

8A 

OILMAN  PAPER  COMPANY 

GRAFTON 

3400 

WINDHAM 

43  11 

72  37 

1190 

C 

AVERY  H.  PARK 

HIGHGATE  FALLS 

44  56 

73  03 

150 

c 

OR  IN  HARRIS 

HUNTINGTON  CENTER 

4^52 

CHITTENDEN 

4*  17 

72  58 

700 

8A 

HARLEY  W.  SARGENI 

MANCHESTER  CENTER 

4882 

BENNINGTON 

43  11 

73  02 

880 

8A 

PAUL  TOOISCHINOEfl 

MANCHESTER  DEPOT 

AB87 

BENNINGTON 

*3  U 

73  03 

700 

c 

CENT, VI. PUB,  SVC.  CORP. 

MAYS  MILL 

5029 

42  45 

72  4* 

825 

MRS.  GLADYS  E.  MAY 

MC  INDOE  FALLS 

5044 

CALEDONIA 

*4  16 

NEW  ENGLAND  POWER  CO, 

MIDDLESEX 

WASHINGTON 

72  *1 

*59 

eA 

8A 

GREEN  MTN.  POWER  CORP. 

MONIPELIER  FAA  AIRPORT 

5278 

WASHINGTON 

44  12 

72  34 

1122 

MID 

MID 

" 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MORRISVILLE 

5366 

LAMOILLE 

44  3* 

72  3b 

680 

c 

WATER  *  LIGHT  DEPT. 

MOUNT  MANSFIELD 

5416 

LAMOILLE 

16 

72  49 

5P 

5P 

WCAX  BROADCASIING  CORP. 

5492 

WINDHAM 

43  00 

72  38 

470 

8A 

c 

MISS  MARY  E.  BEAIUE 

NEWPORT 

ORLEANS 

4A  56 

72  12 

766 

HID 

MID 

MILTON  W.  DREW 

NORTH  DANVILLE 

56  32 

CALEDONIA 

AA  28 

72  07 

IIAO 

MID 

MID 

c 

AGR.  RESEARCH  SERVICE 

NORIHFIELD 

573J 

WASHINGTON 

AA  08 

72  *0 

810 

8A 

8A 

c 

WILLIAM  A.  BRYAN 

5768 

WINDSOR 

A3  36 

72  21 

570 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NORTH  SPRINGFIELD  DAM 

5992 

WINDSOR 

*3  20 

72  30 

560 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BENNINGTON 

A3  14 

72  5* 

1630 

PAUL  H,  OSTEHTAG 

^PLYMOUTH  UNION 

6A46 

*3  32 

72  ** 

1220 

BA 

MRS.  EHILIE  MOORE 

READING  HILL 

6746 

WINDSOR 

A3  31 

72  34 

1480 

5P 

I,  F.  ROWLEE 

ifiEADSSORO  1  SSE 

6761 

BENNINGTON 

72  56 

1120 

8A 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

jROCHESIEW 

WINDSOR 

43  52 

72  *8 

860 

9A 

H 

MRS.  BERNICE  ORDWAV 

6995 

RUTLAND 

43  36 

72  58 

6P 

6P 

GEORGE  L.  KIRK 

■SAINT  ALBANS  BAY 

7026 

FRANKLIN 

73  10 

110 

bP 

6P 

" 

RAYMOND  C.  SWEENY 

SAINT  JOMNSeUHY 

7054 

CALEDONIA 

4*  25 

72  01 

699 

*P 

4P 

C  H 

FAIRBANKS  MUSEUM 

SALISBURY 

7098 

ADDISON 

43  54 

73  06 

370 

7A 

CENT. VI. PUBLIC  SERV. CO. 

ISEARSBURG  MOUNTAIN 

71A2 

BENNINGTON 

*2  5* 

73  00 

2  3*0 

8A 

GEORGE  BRIGGS 

iSEARSeURG  STATION 

42  52 

72  55 

1A37 

jSOMERSET 

7*01 

WINDHAM 

*2  58 

72  57 

2080 

8A 

8A 

NEW  ENGLAND  POWER  CO, 

JSOUTH  LONDONDERRY 

7617 

WINOHAM 

43  11 

72  49 

1030 

7A 

RAY  E.  LYKAN 

UOUTH  NEWBURY 

ORANGE 

**  04 

72  05 

MRS.  ISABEL  WHITNEY 

IslOCKBRIDGE 

8057 

WINDSOR 

*3  47 

72  49 

740 

c 

RAYMOND  LA  ROCK 

1  TYSON 

8512 

WINDSOR 

43  28 

72  42 

c 

EDITH  SPAULOING 

8556 

ORANGE 

43  48 

7Z  16 

463 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

IvERNON 

8600 

WINDHAM 

A2  *6 

72  31 

22S 

8A 

BA 

H 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

WAITSFIELD  1  S 

86*4 

WASHINGTON 

**  11 

72  51 

780 

8A 

HENRY  J.  PERKINS 

WAROSBORO 

WINDHAM 

72  47 

7A 

MRS.  EOITH  PLIMPTON 

WAIER6UPY  1  NNE 

8815 

WASHINGTON 

44  21 

72  45 

875 

llA 

llA 

RADIO  STATION  WDEV 

WEST  BURKE 

9099 

CALEDONIA 

4*  39 

71  59 

900 

8A 

8A 

GILMAN  W,  FORD 

WHITINGHAM  3  W 

9735 

WINDHAM 

*2  *7 

72  55 

1*50 

8A 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

WOODSTOCK  3  ENE 

9984 

WINDSOR 

*3  38 

72  28 

660 

8A 

8A 

CENT. VT. PUBLIC  SERV, CO. 

1      NEW  STATIONS 

EAST  BRIMFIELD  DAH  MASS 

2107 

WORCESTER 

42  07 

72  08 

680 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5-CONNECTICUT;   6- 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  for  Northern  and  Central  New 
England  (Maine,  New  Hampshire,  Vermont,  and  Massachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  Massachusetts   or  to 
the  State  Climatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °T,    precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table,   Max  and  Miu  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes 
of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground" ;  Table,  when  published ,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  ■ 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables"  indicate  the  following  :■ 

C   Recording  Rain  Gage  Station .   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hourly         ' 
Precipitation  Data"  Bulletin, 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  issues, 
or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication , 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

■ft   Mount  Washington,  Cannon  Mountain ,  New  Hampshire  and  Mount  Mansf  ield ,  Vermont  not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes  for 
the  State  or  Section. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  t  ime  of  observation  column  in  Stat  ion  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall . 

H   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essent ially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data . ) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month, 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

USCOMM-WB-Asheville.  N.  C.  10/9/61  1175 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 


SEPTEMBER  1961 
Volume  73        No.  9 


ASHEVILLE:  1961  NQV     1  5 


NEW  ENGLAND  -  SEPTEMBER  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   96°  on  the  4th  at  West  Cummington,  Mass.,  and  on  the 
1st  at  Hartford  WB  AP,  Conn. 

Lowest  Temperature:   22°  on  the  17th  at  Fabyan,  N.  H. 

Greatest  Total  Precipitation:   11.51  inches  at  Block  Island  WB  AP,  R.  I. 

Least  Total  Precipitation:   0.49  inch  at  Cornwall,  Vt. 

Greatest  One-Day  Precipitation:   7.43  Inches  on  the  21st  at  Groton,  Conn. 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


GENERAL:   September  was  very  warm  and  rather  humid  with 
an  unusually  high  frequency  of  nighttime  fog.   Rainfall 
totals  varied  widely,  ranging  from  near  or  even  much 
below  normal  in  extreme  western  sections  to  much  above 
normal  in  most  eastern  areas.   A  remarkable  feature  of 
the  rainfall  was  its  distribution  within  the  month.   In 
the  northwest,  the  first  part  of  the  month  was  wet  and 
the  latter  part  was  dry.   At  Burlington,  Vt.,  for  example, 
only  0.01  inch  fell  after  the  15th.   This  distribution 
pattern  was  reversed  in  the  southeast  where  practically 
no  measurable  rain  fell  before  the  15th.   Boston's 
rainfall  on  the  15th  ended  a  15  day  run  without  measur- 
able amounts.   This  dry  spell  was  the  more  remarkable 
as  it  followed  by  less  than  a  month  another  dry  run  of 
17  days  from  August  4th  through  20th.   The  heavy  totals 
in  the  east  resulted  primarily  from  Hurricane  Esther 
but  important  contributions  were  made  in  localized  areas 
by  another  but  unnamed  storm  of  tropical  origin  on  the 
15th. 

ABNORMALLY  WARM  MONTH:   Long  standing  temperature  records 
were  broken  in  many  places  over  the  6-state  area.   At 
New  Haven,  Conn.,  this  was  the  warmest  September  since 
1873.   Providence  experienced  the  warmest  September  in 
the  57  years  of  local  Weather  Bureau  records.   At  Boston 
it  was  the  second  warmest  September  and  the  warmest  at 
Worcester  since  1921.   New  September  record  mean  tem- 
peratures were  set  at  Burlington,  Vt.,  Concord,  N.  H. , 
and  Caribou,  Me.   Temperatures  reached  into  the  90 's 
generally  on  4  to  6  days  in  central  and  southern  sections. 
At  Concord,  N.  H.,  where  90°  temperatures  occur  in  only 
1  out  of  3  Septembers,  the  occurrence  of  6  such  days 
this  month  set  a  new  high  frequency  record  for  September. 

STORM  OF  SEPTEMBER  15TH:   This  was  a  small  but  intense 
storm  of  tropical  origin.   Brunt  of  the  storm  was  taken 
by  Rhode  Island  and  southeastern  Massachusetts  including 
Cape  Cod,  and  by  coastal  Washington  County,  Maine.   Over 
southeastern  New  England,  winds  gusting  up  to  hurricane 
force  in  the  early  morning  caused  widespread  heavy  damage 
in  felled  trees  and  power  and  phone  lines,  broken  display 
windows,  downed  TV  antennae  and  battered  small  craft. 
Power  was  cut  to  29,000  homes  in  Rhode  Island.   Addi- 
tional outages  occurred  on  Cape  Cod.   At  Westport,  Mass., 
the  wind  ripped  off  the  roof  of  a  small  seaplane  hangar. 
Many  roads  were  clogged  with  fallen  trees  and  limbs. 
Apple  orchards  and  vegetable  farms  were  hit  by  the  storm. 
Apples  were  about  2  weeks  short  of  full  maturity.   Late 
corn  lay  prostrate  in  many  fields  in  the  storm's  wake. 
Tides  were  reported  4  feet  above  normal  but  damages  were 
minimized  as  the  storm  surge  did  not  coincide  with  the 
time  of  normal  high  tide.   The  storm,  moving  rapidly, 
struck  coastal  Washington  County,  Me.,  around  9  a.m. 
It  lashed  the  Machias  area  with  winds  up  to  70  m.p.h. 
or  higher.   Several  funnel  clouds  were  observed.   At 
Beals ,  a  waterspout  was  reported  on  the  east  side  of 
the  Beals  Bridge.   It  is  presumed  to  have  moved  onshore 
as  a  tornado  which  lifted  a  new  26  x  52  ft.  boatshop 
and  deposited  it  15  ft.  away.   In  other  parts  of  Machias 
and  surrounding  areas,  winds  caused  considerable  damage 
to  power  and  communication  lines.   Roads  were  clogged 
with  felled  trees  and  limbs  and  at  least  2  homes  were 


damaged  by  falling  trees, 
by  a  wind-blown  plank. 


One  man  was  struck  and  injured 


HURRICANE  ESTHER:   As  this  storm  approached  the  southern 
New  England  mainland  during  the  early  morning  of  the  21st 
winds  increased  to  near  or  slightly  above  hurricane 
force  in  gusts  along  the  coast  and  over  some  of  the  off- 
shore islands.   Block  Island,  R.  I.,  experienced  peak 
speed  of  83  m.p.h.  while  a  few  coastal  areas  reported 
gusts  of  over  70  m.p.h.   Farther  north  over  southeastern 
New  England  peak  gusts  ranged  from  40  to  65  m.p.h.   When 
the  storm  reached  a  point  about  50  miles  south-southeast 
of  Block  Island,  it  suddenly  stalled  and  weakened,  after 
which  it  made  a  slow  sharp  turn  toward  the  east.   This 
action  of  the  storm  was  unique  in  the  history  of  New 
England  hurricanes.   As  a  result,  this  area  was  spared 
much  of  the  impact  that  had  been  anticipated.   Another 
saving  feature  was  that  the  time  of  heaviest  surf  occur- 
rence did  not  coincide  with  that  of  the  regular  high 
tide.   Even  so,  storm  surge  tides  ranged  from  4  to  6 
feet  above  normal  along  south  and  southeast  coastal 
areas  where  heavy  surf  battered  sea  walls,  swamped  many 
small  craft,  and  inundated  some  roads.   Host  wind  damage 
to  property  was  relatively  light,  resulting  from  broken 
tree  limbs,  downed  power  and  phone  lines  and  TV  antennae, 
and  broken  unprotected  plate  glass  windows.   A  few 
unharvested  acres  of  tobacco  in  Connecticut  and  some 
corn  were  flattened  with  partial  loss.   The  apple  crop 
took  the  heaviest  loss.   The  storm's  hesitation  south 
of  Block  Island  caused  increased  rainfalls  over  much  of 
southeastern  New  England.   Between  7  and  8  inches  fell 
over  southeastern  Connecticut  and  western  Rhode  Island, 
and  more  than  6  inches  over  a  belt  from  northwestern 
Rhode  Island  to  Norfolk  County,  Mass.   Outside  these 
areas,  totals  diminished  to  less  than  3  inches  over 
central  portions  of  Massachusetts  and  Connecticut  and 
to  less  than  2  inches  over  the  outer  Cape.   Local  flash 
floods  were  numerous,  but  due  to  little  antecedent 
precipitation,  they  were  less  serious  than  they  might 
otherwise  have  been.   Esther's  path,  after  leaving  the 
waters  south  of  Block  Island  took  it  south  of  Nantucket. 
Thereafter,  it  described  a  slow  clockwise  loop  that 
crossed  the  original  track  a  short  distance  southeast 
of  Nantucket  on  the  25th.   Packing  heavy  rain  but  no 
damaging  winds,  the  storm  moved  north  and  northeastward 
passing  east  of  Cape  Cod  and  crossing  Maine  from  near 
Brunswick  to  eastern  Aroostook  County.   This  return  of 
Esther  generated  additional  rainfall  of  2  to  4  Inches 
along  its  path  in  Maine  and  at  coastal  areas  from  Plymouth 
County,  Mass.,  to  the  central  Maine  coast.   Widespread 
local  flooding  of  low  roads,  underpasses,  and  cellars 
occurred  in  these  areas.   Charts  showing  combined  rainfall 
yield  appear  on  pages  205  and  206  of  this  bulletin. 

Robert  E.  Lautzenheiser 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
1900  Post  Office  Building 
Boston  9,  Massachusetts 

Joseph  J.  Brumbach 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Windsor  Locks,  Connecticut 
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1 

74.7 
75.3 
76. IM 
78.1 
80.9 

50.5 
53.2 
52. 8M 
54.7 
54.5 

62.7 
54.3 
64. 5M 
55.4 
57.6 

8.3 
7.8 

91 
88 
88 
91 

94 

11 
12  + 
11  + 
11 
11 

30 
34 
32 
35 
34 

30+ 

30+ 

17 

18+ 

30 

139 

102 

105 

83 

68 

1 
0 
0 
2 
4 

0 
0 
0 
0 

0 

3 

0 
1 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.57 
3.44 
3.86 
2.60 
4.16 

.03 

-  1.01 
.16 

1.32 
1.52 
1.39 
1.08 
2.70 

25 
26 
21 
26 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
5 
4 

4 

3 
3 
3 
2 
2 

1 
2 

2 
1 
1 

I'EST  BUXTON  2  NNW 
j'OODLAND 

76.4 
76.1 

53.4 
53.2 

54.9 
64.7 

7.1 

92 

88 

11 
12  + 

32 
33 

30  + 
18 

110 
88 

2 
0 

0 
0 

2 
0 

0 
0 

4.37 
2.91 

-  1.20 

1.83 
.80 

25 

25 

.0 

.0 

0 
0 

4 
5 

4 
3 

1 
0 

DIVISION 

1 

55.5 

5.6 

3.68 

.03 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 

NEW  ENGLAND  ■ 
SEPTEMBER  1961  ■ 

Tem 

perature 

Precip 

tation 

1 

%  i 

*  c 
<  S 

< 

1  Jl 

X 

B 

S 

1 

« 

1 

No.  of  Days 

-0 

1  J  1 

1 

d 

Sno» 

,  Sleel     1 

No,  o(  Doyj   ll 

Sfarion 

Mc 

«. 

Mi 

£ 

1 

1^ 
<i   O 
1  § 

o 

1 

« 

1 

o 

o 

o 

1 
o 

•=1 

sl 

si 

COASTAL 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICKL 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

72.0 
74,8 
74.9 
76.2 
68.3 

54.0 
54.8 
56.0 
55.1 
51.0 

63.0 
54.8 
65.5 
65.7 
59.7 

4,1 
3,0 

87 
91 
92 
93 
68 

12  + 
11 
12 
12  + 
11 

37 
36 
35 
34 
36 

18 
30 
30 
30 
18 

109 
94 
62 
85 

176 

0 

1 

2 
3 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

3.76 
4.37 
3.37 

4.17 
2.15 

-  .60 

-  1.23 

1.26 
2.20 
2.12 
2.87 
.50 

15 
26 
25 
25 
25+ 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 
4 
4 
5 

3 
2 
2 
2 

2 

1      i 
1 

1 
1 
0 

J0NES80R0 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT     1/9. 

ROCKLAND 

SANFORD  2  NNW 

72.9 

75.0 
75.1 
73.3 

80.7 

50.5 
57.1 
53.1 
54.0 
53.5 

51.8 
66.1 
64.1 
53.7 
67.1 

5,5 

91 
93 
91 
91 
91 

12 
11 
12  + 
12 
11 

33 
40 
32 
34 
30 

30 

30 

30+ 

30 

30 

137 

71 

104 

103 

86 

1 
2 
2 
2 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

2 
0 
2 

0 
0 
0 
0 

0 

3.13 
4.25 
4.21 
3.80 
4.29 

1.13 

1.10 
2.43 
2.42 
1.28 
1.39 

16 
25 
25 
26 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 

4 
5 

5 

3 
3 
3 
3 
3 

1 

1   " 

2 

1 

3 

D 1 V I  S I  ON 

64,2 

5,0 

3.75 

-   .23 

.0 

MASSACHUSETTS 

1 

WESTERN 

ADAMS 

HOOSAC  TUNNEL 
ICNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT     R 
SOUTH  EGREMONT 

78.1 
77.0 
78.2 
77.5 
77.6 

56.2 

54.3 
63.0 
54.4 
55.3 

57,2 
55,7 
65,6 
55.0 
66.5 

7,7 
6.1 

7.7 

90 
88 
90 
69 
67 

12  + 
2 

2 

4+ 
12  + 

34 
35 
30 
31 
31 

30 
30 
30 
30 
30+ 

92 

97 
113 
100 

96 

2 

0 
1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

e 

0 

2 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

2.95 
2.42 
3.20 
1.72 
3.05 

-  1.42 

-  1.89 

-  2.51 

-  1.04 

1.58 
.77 

1.20 
.61 
.99 

3 
22 
21 
21 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
6 

3 

6 

3 
2 
3 

1 
2 

2 
0 

1 
0 
0 

STOCKBRIDGE 
WEST  CUMMINGTON 

77.5 
78.4 

62.9 
50.2 

65.2 
54.3 

6.7 

89 
96 

2 

4 

29 
27 

30 
30  + 

108 
122 

0 
2 

0 
0 

2 

3 

0 
0 

2.49 
2.72 

-  2.05 

1.27 
1.73 

21 
21 

.0 
.0 

0 
0 

4 
3 

2 

2 

1 

1 

D I  V I  S  I  ON 

55.8 

6.6 

2.65 

-  1.58 

.0 

CENTRAL 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM             R 

BLUE  HILL  WB             // 

79.8 
78.9 
60.2 
80.6 
75.5 

55.1 
53.1 
67.3 
63.7 
56.2 

57.5 
66.0 
66.8 
57.2 
66.9 

5.4 

91 
89 
93 
90 
92 

12  + 

4 
12 

1 
12 

34 
29 
34 
29 
42 

30+ 

18 

18 

30 

18 

86 
108 
68 
95 
69 

5 
0 
4 
1 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
0 
2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.02 
4.04 
6.70 
3.38 
10.00 

-  2.43 
6.23 

1.30 
2.25 
3.41 
1.90 
5.58 

21 
21 
21 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

3 
4 
5 

5 
4 

2 
3 
5 
2 
3 

1 
1 

1 
1 

3 

BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
FITCHBUR6  2  S 
FRAMINGHAM 

79.0 
77.9 
76.3 
80.8 
80.8 

65.1 
59.4 
58.4 
55.9 
57.5 

57.1 
58.7 
67.4 
58.4 
69.2 

3.9 
5.4 
5.7 
5,4 

90 
90 
68 
94 
94 

13+ 
12  + 
13+ 
13+ 

2 

34 
41 
35 

35 
37 

18 

18 

16 

30+ 

18 

82 
53 
81 
76 
58 

3 
3 

0 
7 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

■  0 

0 

0 

0 

4.47 
9.78 
6.19 
3.69 
7.98 

5.91 

2.27 

-    .44 

3.81 

2.00 
3.00 
3.55 
1.38 
2.84 

21 
21 
21 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 

4 
5 

3 
4 

3 
4 

2 

3 
1 
2 
3 

HAVERHILL 
LAWRENCE 
LOWELL 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

81.3 
78.0 
79.6 
78.0 
78.1 

58.4 
58.4 
58.3 
55.1 
55.4 

69.9 
68.2 
69.0 
65.6 
55.8 

5,7 
5,5 
5,4 

5,5 

93 
91 
93 
92 
92 

11  + 
11 

1 

12  + 

2 

38 
39 
37 
33 

35 

18 
18 
30 
18 
30 

49 
69 
51 
85 
91 

5 
3 
5 
5 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.02 
7.69 
7.13 
8.45 
2.39 

2.25 

3.83 
3.41 

-  1.79 

3.04 
4.00 

4.50 
.85 

21 
21 

21 
22 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 

3 
6 

3 
4 

3 
2 

2 
2 

3 

0 

SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WEST  MEDWAY 

83.4 
79.1 
81.8 
77.0 
80.5 

69.8 
52.1 
55.2 
54.7 
56.5 

71.5 
55.5 
68.5 
55.9 
58.5 

6.8 
5,9 

94 
92 
95 
91 
95 

4 
12 
11 

5 
12 

38 
30 
35 
32 
30 

30  + 

30+ 

19 

30+ 

18 

49 
107 
74 
97 
75 

10 
5 

7 
4 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

0 

2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

4.87 
2.56 
3.10 
8.86 
7.63 

1.00 
-   .97 

2. -'2 

.92 
1.75 
5.71 
4.52 

21 
22 
15 
21 
21 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
3 
6 
5 

2 
1 
2 
3 
3 

2 
0 
2 
2 
2 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

79.5 
79.6 
74.9 
77.5 

55.7 
57.5 
57.1 
56.6 

57.7 
58.6 
56.0 
57.1 

4.7 

4,9 
5,5 

90 
93 
88 
86 

12  + 
1 

1 
12  + 

30 
35 
41 
35 

18 
30+ 
29 
18 

63 
75 
88 
86 

5 
5 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

2 

c 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

5.33 
3.64 
5.66 
6.01 

2.41 

2.05 
2.11 

2.60 
1.90 
3.93 
3.98 

21 
21 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 

4 

3 

5 

5 

2 
2 

3 

2 
2 
2 
2 

DIVISION 

57.8 

5,2 

5.77 

1.81 

.0 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT       //R 

BROCKTON 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

76.8 
79.0 
74.8 
74.4 
77.6 

61.1 
57.0 
67.6 
61.1 
60,5 

69.0 
68.0 
66.2 
67.6 
59.1 

4.7 
3,4 
4,8 

94 
93 
89 
87 
91 

11 
12 
12 
6 
12 

46 
35 
37 
44 
43 

18 
30 
30 
30 
30 

51 
59 
58 
29 
43 

4 
6 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

7.04 
7.23 
5.58 
3.53 
5.47 

4.05 
3.64 
1.61 

2.87 

2.90 
3.51 
1.76 
1.35 
3. OS 

25 
21 
21 
26 
21 

.0 

.c 

.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 

5 
4 
5 

3 
4 
4 
3 
3 

3 
2 
3 
2 
3 

HIN6HAM 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT      R 

NEW  BEDFORD 

PLYMOUTH 

76.6 
80.0 
71.4 
78.3 
76.5 

65,2 
55,1 
59.9 
62,6 
59,9 

56.0 
57.5 
65.7 
70.5 
58.2 

3,7 
5,6 
4.3 

93 
92 
62 
91 
93 

12 
12  + 

5 
12+ 
12 

35 
33 
44 
49 
40 

30+ 
18 

30 

30+ 

30 

93 
71 
53 
22 
58 

3 
4 
0 
2 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.42 
7.70 
3.25 
5.35 
5.85 

3.98 
-   .12 

1.67 
1.66 

4.10 
3.80 
1.58 

2.02 

2i 
21 
25 

25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 

4 

6 

3 
4 
2 

3 

3 
3 

2 

3 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 

75.2 

77.4 
71.8 
74.6 
76.0 

56,1 
57,4 
57,6 
56.7 
61.9 

65.7 
67.4 
64.7 
56.7 
59.0 

68 
91 
90 
92 
90 

11  + 
13 
11 
11 

12  + 

34 
37 
41 
43 

47 

30 
30 
18 
30+ 

30 

63 
55 
98 

72 

40 

0 
2 
1 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

3.15 
8.37 
6.29 
7.14 
4.20 

1.05 
2.43 
2.71 
2.59 
2.25 

21 
22 
25 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
5 
5 
3 

4 
5 

3 
5 

3 

1 
3 
3 
3 
2 

TAUNTON 

77.7 

67.8 

57.6 

5.2 

91 

12  + 

35 

30 

57 

3 

0 

0 

0 

7.58 

3.76 

4.03 

21 

.0 

0 

5 

3 

2 

DIVISION 

57.5 

4.3 

6.07 

2.34 

.0 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 

75.5 
79.3 
74.6 

52.6 
52.1 
50.9 

64,1 
65,7 
52,9 

9.6 

5.3 

66 
92 
65 

4 

5 

12  + 

29 

31 

30 

30 

30+ 

17 

114 
103 
132 

0 
4 
0 

0 
0 
0 

2 
3 
2 

0 

0 
0 

3.63 
2.47 
2.70 

-  1.49 

-  1.34 

2.18 
1.07 
1.49 

15 
15 
15 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6 
4 
6 

1 
2 
1 

1 

1 
1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1961 


CONTINUED 

Tern 

peraturo 

Precipitotion 

.  i 

II 

.  E 
<  S 

< 

1  Jl 
2.  E  E 

"w 

1 

J 

o 

Q 
? 

N 

o.  of  Doyj 

■5 

5  fi 

in 

6 

o 

Sno 

«,  Sleel 

No.  of  Doyt 

Starion 

Mo«. 

Min. 

1 

Q  0 

«  6 

1  0 

o 

1 

o 

1 

o 

i 

0 

o 
o 

S  ! 

•sl 

S  > 

si 

•ol 

OLEBROOK 
ABYAN 

76.* 
77.2 

51.6 
48.6 

64.0 
62.9 

86 
92 

11  + 
4 

28 

22 

30 
17 

127 
142 

0 

1 

0 
0 

3 
5 

0 
0 

2.40 
3.07 

1.85 
.91 

15 
21 

.0 
.0 

0 
0 

3 
5 

1 
3 

1 

0 

IRST  CONN  LAKE 
jRAFTON 

ANCASTER 
'INK.HAM  NOTCH 
WUNT  WASHINGTON        //R 

71. 8M 

77.3 

76.8 

72.5 

55.2 

49. IM 

49.0 

50.8 

51.0 

43.2 

60. 5M 

53.2 

53.8 

51.8 

49.2 

7.1 

7.5 
8.1 

83 
88 
88 
83 
53 

5 

1 
11  + 
11  + 

1 

29 
26 

27 
31 
21 

18 
17 
30 
30 
29 

191 
131 
132 
137 
466 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
3 
2 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

2.75 
1.85 
2.03 
5.19 
5.09 

-  1.52 

.15 

-  1.47 

.61 

.73 

1.40 

1.91 

1.77 

16 
16 
15 
25 

15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

7 
5 
4 
4 
6 

1 
2 
1 
4 
3 

0 
0 
1 
3 
2 

DIVISION 

53.2 

7.2 

2.90 

-  1.38 

.0 

SOUTHERN 

iLACKWATER  DAM            R 
.AMPTON 

ONCORD  WB  AIRPORT        R 

ONWAY  1  N 
JURHAM 

77.7 
79.9 
79.2 
79.3 
79.9 

52.3 
51.8 
55.0 
51.4 
52.9 

65.0 
65.9 
57.1 
65.4 
56.4 

8.3 
5.3 

90 
92 
92 
94 
90 

5 

5 

4 
12 
12  + 

30 
29 
33 
25 
31 

30+ 

30 

30 

30 

18 

110 
103 

85 
110 

90 

1 

5 
5 
4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
0 
3 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

1.71 
1.05 
3.44 
3.70 
6.01 

.05 
1.49 

.87 

.60 

1.08 

1.52 

2.48 

22 
25 
15 
26 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
5 
4 

5 

2 

1 
3 
3 
4 

0 
0 
2 
2 
1 

AST  DEERING 
RANKLIN  1  NW 

(ANOVER 

-EENE 
AKEPORT 

75.0 
SI. 3 
78.6 
81.3 
77.2 

50.8 
54.3 
55.5 
52.2 
55.7 

52.9 
57.8 
57.1 
55.8 

57.0 

7.7 
7.9 
6.5 

87 
92 
91 
93 
89 

1 

11 

11 

11  + 

4 

28 

34 
36 
30 
40 

18 

30+ 
30 
30 
30  + 

135 
77 
85 
91 

77 

0 
5 
2 
6 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
0 
0 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.94 
1.52 
2.17 
2.31 
2.05 

-  2.27 

-  1.05 

-  1.45 

1.92 

.77 
1.04 
1.03 

.78 

21 
21 

15 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
3 
5 
4 

2 
1 
2 
2 
2 

1 
0 
1 

1 
0 

.EBANON  FAA  AIRPORT 
(ANCHESTER 
iASSABESIC  LAKE 
lOUNT  SUNAPEE 
«ASHUA   2  NNW 

77.7 
80.0 
78.1 
73.2 
76.6 

54.4 
54.8 
54.0 
55.4 

55.0 

55.1 
57.4 
56.1 
54.3 
66.8 

7.4 
5.4 

91 
93 
89 
83 
91 

4 
5 
11  + 
4 
4  + 

34 
33 
31 
35 
34 

17 
18 
18 
30  + 
30 

102 
83 
94 

108 
86 

2 
5 

0 
0 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 
s 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.57 
3.94 
4.19 
3.75 
4.92 

.20 

1.17 

.91 
1.48 
1.58 
1.43 
2.53 

15 
22 
15 
25 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
4 
4 

5 

1 
4 
3 
3 
4 

0 
2 
2 

tORTHWOOD 

•ETERBORO   2  S 

>LYMOUTH 

>ORTSMOUTH 

>URRY  MOUNTAIN  DAM        R 

78.7 
77.2 
79.3 
76.2 
78.9 

54.9 
50.1 
51.3 
53.9 
53.3 

66.8 
53.7 
55.3 
55.1 
65.1 

90 
89 
89 
92 
91 

11 

4 
12 

5 
12  + 

34 
27 
30 
33 
31 

30 
30  + 
30+ 
18 

30 

80 

127 

95 

94 

102 

1 
0 
0 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
6 
4 

0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

4.02 
4.32 
1.30 
5.38 
2.19 

1.88 
2.70 

.52 
2.50 

.82 

21 
21 
25 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
4 
3 
5 

3 
3 
1 
3 
2 

2 
1 
0 
2 
0 

(INDHAM 

(OLFEBORO  FALLS 
(OODSTOCK 

80.2 
78.9 
79.9 

53.2 
55.7 
53.1 

55.7 
57.8 
55.5 

93 
90 
93 

12 
12 

11 

30 
35 

30 

30+ 

17 

30 

93 

74 
88 

5 

1 
3 

0 
0 
0 

2 

0 
1 

0 
0 
0 

5.05 
2.13 
1.58 

-  1.44 

3.50 
.58 
.75 

21 

21 
15 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

5 
4 
3 

3 
3 

1 

2 
0 
0 

DIVISION 

55.1 

5.5 

3.11 

-   .55 

.0 

RHODE  ISLAND 

ILOCK  ISLAND  WB  AP        R 

.REENVILLE 

-INGSTON 

'ROVIDENCE  WB  AIRPORT     R 

73.1 
77.2 
78.3 
77.8 

52.3 
56.7 
58.8 

50.1 

57.7 
67.0 
68.5 
59.0 

4.2 

5.4 
5.3 

83 
91 
89 
91 

5 
12 
12  + 
12  + 

47 
37 
35 
42 

30 
30+ 
30 
30 

39 
77 
64 
49 

0 
1 
0 

4 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

11.51 

7.49 

10.62 

7.92 

8.53 

5.88 
4.73 

5.55 
5.01 
5.48 
4.71 

21 
21 
21 

21 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

4 
4 
7 
5 

4 
3 
5 
3 

3 
2 
2 
2 

DIVISION 

58.1 

4.5 

9.39 

5.83 

.0 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

ILOOMFIELD 

HELSEA 

N0SBUR6  FALLS 
IC  INDOE  FALLS 
liOOLESEX 

79. OM 

75.9 

78.9 

77.3 

75.9 

51. 5M 

49.7 

63.7 

54.4 

53.5 

65. 3M 

63.3 

55.3 

55.9 

55.3 

8.0 
5.4 

88 

88 
88 
90 
90 

4 

5 
11  + 
12 

2 

29 
28 

31 
35 
34 

30 

30 

30+ 

30 

30 

108 

131 

92 

101 
108 

0 
0 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
2 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.27 
1.87 
2.50 
.95 
1.61 

-  2.72 

-  1.59 

.60 

1.39 

.50 

.55 

16 

15 

15 

2 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

5 

5 
3 
5 

1 
2 

1 
1 

0 
0 

1 

0 
0 

ONTPELIER  FAA  AP 

CUNT  MANSFIELD 

EWPORT 

ORTH  DANVILLE 

AINT  JOHNSBURY 

75. IM 
64.2 

76.8 
74.4 
81.5 

53. 2M 

50.5 

52.9 

51.3 

54.3 

54. 2M 

57.4 

54.9 

52.9 

57.9 

7.4 
8.8 

87 
73 
88 
86 

90 

1 

1 
11  + 

4  + 
11  + 

33 

27 
33 
29 

31 

30+ 
29 

30 
30 
30 

115 
227 
112 
143 
79 

0 

0 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
0 
4 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

.80 
2.38 
2.30 
1.56 
1.59 

-  1.41 

-  1.84 

.50 
1.25 
.92 
.55 
.55 

15 
15 
15 
15 

15+ 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
6 

5 
4 
4 

1 
1 
1 
2 
2 

0 

1 

0 
0 
0 

ATERBURY  I  NNE 
EST  BURKE 

77.9 
75.9 

53.5 
45.7 

55.7 
51.8 

92 
88 

2 
25+ 

32 
23 

18+ 

30 

95 

172 

1 
0 

0 
0 

2 
6 

0 
0 

1.51 
.84 

-  3.15 

.37 
.42 

16 
15 

.0 
.0 

0 

0 

5 

3 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

64.9 

7.4 

1.55 

-  2.17 

.0 

WESTERN 

ENNINGTON  2  NNW 
ARLINGTON  WB  AIRPORT     R 
<ORNWALL 
ORSET  1  S 
JTLAND 

78.5 
77.1 
79.9 
78.1 
78.5 

54.6 
53.7 
56.6 
53.0 
56.4 

66.6 
55.4 
68.3 
65.5 

57.5 

5.5 

7.1 

7.9 

90 
88 
92 
90 
88 

1 

4  + 
4 

1 
4  + 

33 
31 
34 
31 
33 

18 

30 

17 

30+ 

30 

90 
104 
76 
85 
78 

1 

0 

1 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.10 

2.69 

.49 

1.80 
.97 

-   .45 
-2.79 

1.65 

1.44 

.29 

.67 

.38 

22 
4 
21 
14 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

•  0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
2 
5 
4 

5 
2 

0 

1 
0 

3 

1 
0 
0 
0 

MNT  ALBANS  BAY 

77.7 

60.0 

68.9 

89 

4 

42 

30 

52 

0 

0 

0 

0 

1.93 

1.20 

14 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

57.1 

7.1 

2.33 

-  1.32 

.0 

SOUTHEASTERN 

iLLOWS  FALLS 

WENDISH 
i^ADSBORO  1  SSE 
IJMERSET 
iJRNON 

80.5 
79.1 
77.2 
72. 2M 
81.1 

55.5 
51.9 
53.4 
49. 2M 
55.2 

58.1 
55.5 
55.3 

50. 7M 
58.2 

7.5 
7.0 

93 
90 
89 
82 
93 

12 

1 

5 
12  + 

5 

37 
31 
34 
25 
38 

30 
17 
30 
29 
17 

75 
105 
102 
159 

71 

7 
1 
0 
0 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
0 
4 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.61 
1.55 
2.85 
2.91 
2.89 

-  .95 

-  1.89 

-  1.50 

-  2.02 

-  1.22 

1.28 

.64 

.94 

1.37 

1.25 

15 
15 
22 
21 
16 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

5 
5 
5 

2 
1 
3 
2 

2 

1 

0 
0 

1 
1 

|X)DST0CK  3  ENE 

77.6 

52.9 

65.3 

5.6 

90 

5 

33 

30+ 

105 

1 

0 

0 

0 

1.14 

-  2.35 

.50 

15 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

55.5 

7.8 

2.34 

-  1.50 

.0 

See  Refere 

^ce   Not 

esF 
-  2 

ollowing  Sto 
09  - 

ion  Index 

DAILY  PRECIPITATION 


ffl 

Day  of  Month 

Station 

S3 
0 

^      n 

eS 

1    1    2    {    3 

4  1 

5        B 

7    1    8    1    9 

10  1  11   12 

13  1   U      15 

16      17       18 

19  1  20  1 

21 

22  I  23   I  24 

25      26 

27 

28  I  29      30 

31 

CONNECTICUT 

ANSON  I A 

«.29 

.79 

.83 

.37 

1.46 

.65 

.17 

BAKERSVILLE 

<..6S 

.31 

.19 

.30 

.50 

1.53 

1.56 

.29 

BALTIC 

5.04 

.56 

.04 

4.00 

.42 

BARKMAMSTEO 

6.04 

1.60 

.04 

.51 

.44 

1.66 

1.61 

.20 

8RI0OEPORT  wa  AP        R 

3.03 

.84   T 

.91 

.04   .20 

.64 

.20 

BRCWItLVN 

6.00 

.30   .13 

.72 

4.12'   .02 

.71   7 

1 

BULLS  BRIDGE  0AM 

2.66 

.02 

.11   .27 

.60 

.05 

.60   .63 

BURLINGTON 

<..93 

1.04 

.33 

.50 

1.65  1.20 

.21 

C0CK.APON5ET  RANGER  STA 

5.<i0 

2.28 

T 

.50 

.36 

1.12   .90 

.24 

COLCHESTER 

4.62 

.32 

1.06 

2.7^ 

.46 

COLLINSVILLE  1  5 

5.47 

1.25 

.34 

.52 

1.9*  1.16 
1.36,  .27 

.23 

1 

COVENTRY 

3.66 

.26 

.01 

1.46 

.08 

.05   .19 

CREAM  HILL 

3.45 

.03 

1.04 

2.341 

.04 

DANBURY 

2.39 

.08 

.62 

.02   T 

1.63 

.04 

OAWSON  LAKE 

3.80 

.46 

.75 

.16 

1.56   .68 

.17 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

3.49 

.39 

.98 

.04 

1.7Bj  .04 

.20   .06 

FALLS  VILLAGE 

3.59 

.02   .02 

.34 

.76 

.26 

.96|  1.17 

GROTON 

9.31 

.07   .08 

.37   .68 

.15 

7.43 

.53 

HARTFORD  BRAINARD  FLO//R 

4.26 

.90   I 

.06  1.33 

.05 

1.70i 

.22 

HARTFORD  WB  AIRPORT     R 

4.78 

1.30   T 

.09 

.10 

.02  1.16 

.16 

1.631 

.12 

LAKE  KONOHOC 

6.92 

.24 

.47 

.37 

2.92  2.53 
.9^  .58 

.01   .38 

MANCHESTER 

3.22 

.35 

.61 

.52 

.20 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM    R 

2.99 

.14 

.28 

.25 

1.40   .60 

.32 

MIDOLETOWN  4  W 

6.40 

2.13 

.03 

T    1.54 

.03 

T 

2.001   .50       .01 

7     .16 

HILFORO 

3.01 

.57 

.01 

.78 

.32 

.85]   .27 

.21 

MOUNT  CARMEL 

3.78 

.10 

1.13 

2.36 

.17 

NATCHAUG  RANGER  STA 

3.16 

.22 

.45 

.23 

1.30'   .50 

.46 

NEW  HAVEN  MB  AIRPORT    R 

4.06 

T     .96   T 

T 

T     .92 

7     .20 

1.80 

.16 

NORFOLK  2  SW 

4.43 

T    1.12 

.01 

T 

.48 

.38 

7 

1.46J   .92 

.01   .05 

NORTH  BRANFORD 

4.07 

.18 

.55 

.56 

.25 

1.3&  1.05 

.13 

NORTH  GUILFORD 

4.84 

.13 

.97 

.68 

•  24 

1.63  1.04 
1.3«   .33 
4.12I  1.62 

.15 

NORWALK  GAS  PLANT 

2.87 

.08 

.73 

.27 

.11 

1 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

7.16 

.18 

.42 

.18 

.10   .54 

1 

PAUCHAUG  FOREST 

9.00 

.75 

.55 

.72 

2.701  3.52 

.76 

PROSPECT 

4.29 

.17 

.61 

.58 

1.98  .70 

.25 

PUTNAM 

6.09 

.96 

.01 

.01 

.30 

.41 

1.25t  2.55 

7     .60 

ROCKY  RIVER  DAM 

2.56 

.05 

T 

.26   .22 

.55 

.04 

.74  .70 

HOUND  POND 

3.37 

T     .65 

.14 

.26 

.03 

1.66   .62 

.01 

SALISBURY 

2.84 

.03   .01 

T 

T     .91 

1.7*   .02 

.12   .01 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

4.42 

.96 

.79 

.01 

2.28   .02 

.20   .16 

SHEPAUG  DAM 

2.81 

.66 

1.54   .57 

.04 

SHUTTLE  MEADOW  RESVH 

4.46 

.52 

.01 

1.05 

.33 

1.43   .90 

.22 

STAFFORD  SPRINGS 

3.72 

.02   .40 

T 

7 

.69 

2.24   T 

.17   7 

STAMFORD  5  N 

2.51 

.09 

7     .56 

7     7 

1.82   .04 

STEVENSON  DAM 

4.00 

.58 

.10 

.57 

l.45i  1.01 

.29 

STOfiRS 

3.02 

•     .19 

.01 

.75 

, 

1.78 

.29 

TORRINGTON 

3.64 

.14 

.39 

.36 

1.31  1.17 

.28 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

3.59 

.57 

.84 

T 

2.04  .09 

.05   7 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

4.03 

.19   .09 

.27 

.65 

.01 

2.55 

.04       7 

.13   .10 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

4.56 

1.90 

.65 

.01 

1.25<  .40 

.15 

WE5T6ROOK 

4.70 

.40 

.02   .96 

7 

2.91 

.10 

.24   .05 

WEST  HARTFORD 

5.24 

1.55 

.96 

.53 

1.25J  .73 

7     .22 

WEST  HARTLAND 

7.37 

2.70 

.78 

.45 

1.60 

1.32 

.32 

WHIGViLLE  RESERVOIR 

5.23 

.55 

.05 

.62 

.35 

2.1^  1.27 

.24 

WIGWAM  RESERVOIR 

3.65 

.90 

1.9^  .82 

WOLCOTT  RESERVOIR 

5.40 

.74 

.45 

.34 

2.26 

1.36 

.25 

WOOOeuRY  3  W 

2.43 

.02 

.30 

.41 

7 

.85   .74 

.11 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

4.33 

.02   T 

T 

7     .69 

1.03   T     7 

2.27   .32 

BANGOR  DOW  FIELD 

3.91 

.04   .32 

.10 

.01 

T 

7     7     .38 

.79   .29   7 

1.56   .40 

BAR  HARBOR 

3.76 

.06 

.02   T 

T 

1.26 

.21 

.02   .99   .03   .02 

.22   .93 

BELFAST 

4.37 

.15 

.04 

.36 

.66 

.35   .26 

.33  2.20 

BINGHAM  HYMAN  DAM 

3.50 

.33   .21 

1.02 

.96   .96 

BRASSUA  DAM 

4.66 

.25   .60 

.08 

.01 

.04 

.42   .40 

.96 

T 

.68  1.00 

.22'       7 

SRIDGEWATER 

6.65 

.18   .29   .11 

1.19 

.19 

.01        .02 

.05   .39   .90 

.03 

.41  2.63 

.0^       .22 

8RIDGT0N  1  NNW 

2.87 

.23 

.01 

.01        .58 

.14   .32 

.47  1.11 

BRUNSWICK 

3.37 

.02   .01 

T 

7     .47 

.60   T     T     7 

2.12   .15 

CARIBOU  WB  AIRPORT    //R 

6.19 

.91   .03   .21 

.06 

7 

.01 

.42 

.37   .45   .96 

.13   .01   .17 

.40  2.03 

.03   T 

CORINNA 

5.16 

.01   .33 

.35 

.70 

.19   .67 

.06  2.63 

DAMARISCOTTA  HILLS 

4.17 

T 

.45 

T     .40 

.75  2.57 

EASTPORT 

2.15 

.25 

.04 

.60 

.05 

.25   .20 

.16   .60 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

5.50 

.20        .75 

.20 

T 

7         1.60 

.30 

.10  2.35 

ELLSWORTH 

3.41 

.03 

.01 

.89 

1.46   T 

.69 

.13 

FARMINGTON 

3.23 

.24 

.03 

.26   T 

T 

T     .33 

.05   7 

.57   I 

.08  1.65 

.02 

FORT  FAIRFIELD 

7.28 

1.07   .08 

.23 

.46 

7          .46 

.50   • 

1.17 

.09   .05 

.24  1.75 

l.U 

FORT  KENT 

5.59 

.56        .26 

.22   .03   .36 

.05  1.04   .65 

.14   .01  2.20 

.04 

GARDINER 

4.20 

.04 

.40 

.52   .74 

.16  2.34 

GILEAO 

3.06 

.14   .03 

1.32 

.33   .06 

.75   .43 

GREENVILLE 

4.89 

.13   .15   .74 

.01 

.01 

.03   7 

.09   .01  1.66 

.02   .01        .01 

1.17   .64 

.01   7 

HIRAM  2  S 

3.65 

.03   T 

7          .61 

.89   .02 

1.30   .60 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

5.60 

1.58   .01   .82 

T 

T 

.05 

.05   I 

.10   .08   .40 

7     .23   7 

1.07  1.20 

.01 

JACKMAN 

4.65 

.44  1.62 

.05 

.06       .23 

.52   .30 

.27 

.29 

.65   .02 

JONESBORO 

3.13 

.59   .09 

.10 

.02 

1.10 

.41   .03   .02 

.66 

.11 

LEWISTON 

3.92 

T     T 

T 

T 

1.38 

.26   7 

2.00   .26 

LONG  FALLS  DAM 

2.69 

T     .29 

.04 

.03   .30 

.77 

1.00 

.26 

HAD i SON 

4.34 

I     .34 

T 

.02 

T     T 

1.56 

.27   .33   7 

.21  1.61 

MIDDLE  DAM 

2.82 

.06 

.07 

.06 

1.97 

.06 

.14 

.26   .15 

MlLLlNOCKET 

5.34 

.05   .38 

.36 

.01 

.59   .21 

.88 

.20   .03 

2.30 

.33       7 

MILLINOCKET  FAA  AP 

5.65 

.04   .03   .66 

.03 

.56   .07  1.36 

7     .32   .01 

1.65   .66 

7 

MOOSE HE AD 

4.85 

.20   .75 

.09 

.02 

.03 

7     .37   .05 

1.88 

.01 

.33   .96 

.14          7 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

3.57 

T     .02   T 

T 

7 

T 

7     .30 

.99   .76 

1.32   .26 

OOUOSSOC 

1.87 

.01   .05 

.01 

.01 

.01 

.04  1.21 

.02 

7     7     7 

.44   .07 

7 

OAONO 

3.44 

T         7 

T 

7 

1.05 

7     .87 

7    1.52 

PORTLAND 

4.26 

.06 

7 

7 

7     r     .65 

.59   7     7     T 

2.43   .21 

PORTLAND  MB  AIRPORT   //R 

4.21 

T     T 

T 

7 

T     7     .65 

1.01   7     7     I 

2.42   .13 

PRESQUE  ISLE 

7.39 

.29   .04   .52 

.85 

.60 

.26 

.16   .36   .75 

.07 

1.06  2.16 

.24       .03 

RIPOGENUS  DAM 

5.36 

.15   .55 

.05 

.30   • 

1.76 

.05 

.70  1.15 

.65 

ROCKLAND 

3.80 

.04 

.93 

.62   .30 

.43  1.26 

RUMFORD  3  SW 

3.86 

.09   .05 

.61 

1.39   .26 

1.19   .27 

RUMFORD  POWER  PLANT 

2.60 

.09   .03 

.46 

.70   .06 

1.08   .16 

SANFORD  2  NNW 

4.29 

.03 

1.05 

1.39   .14 

.38  1.30 

SOUTH  ANDOVER 

2.61 

.01   .20 

7           .74 

.20   .28 

.it   .94 

SOUA  PAN  DAM 

6.59 

.65        .11 

.30 

.14 

.09   .48  1.21 

.12 

.68  2.14 

.60       .07 

THE  FORKS 

3.45 

.52 

.01        .03 

.04   .03   .70 

.72 

T 

.01  1.10 

.2» 

UPPER  DAM 

1.84 

.04 

.05 

1.20 

.10 

.45 

1 

WATERVILLE  PUMP  STA 

4.16 

.06 

.85 

1 

.26   .27 

7    2.70 
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DAILY  PRECIPITATION 


GoDlinu«d 


Day  of  Month 


UeST    BUXTON    2    (INK 
HCST    ENFIELD 
VOOOLANO 


MASSACHUSETTS 


*.37 
3.89, 

2.91 


4DAHS 

2.96 

AMMEAbT 

2.02 

ASM8URNMAM 

5.*9 

ASHLANO 

9.77 

6ARB£    FALtS    0AM 

4,04 

BCOFORO 

6.70 

6ECCMWOO0 

7.ae 

SElChERTOHN 

3.S4, 

BlfiCH    HILL    DAM                          R 

3.38| 

Blue  mill   wb                    // 

lO.OOi 

BOSTON    WB    AIRPORT             //R 

7.0*! 

BOylSTON 

6.601 

BROCRTON 

7,23| 

BUfFUMVlLLE     DAM 

4.<»7| 

CHARLES    RIVER    VILLAGE 

9.29! 

CHATHAM    LTSTA 

-      ■ 

CHESTERFIELD 

2.751 

CHESTNUT    MILL 

9.78 

Clinton 

6.191 

EAST    PEPPERELL 

5.*2| 

EASl     WAREHAM 

».»8 

EDGAR  TOWN 

3.53 

FALL    RIVER 

6.47 

F1TCM6URG    2     S 

3.691 

FRAM INGHAM 

7.981 

FRANK...  >N 

b.ibI 

GARDNER 

4.14| 

GROT ON 

5.40| 

MARDWICK. 

3.94' 

HATCMVlLLE 

4.42 

HAVERHILL 

6.02' 

HEATH 

4,33 

mINGhAM 

8.42 

MOLYO^E 

3.80 

koosac  Tunnel 

2.42 

HUB8AR0ST0N 

4.21 

IPSWICM 

8.41 

itNlGMTvlLLE    DAM 

3.20 

LAWRENCE 

7.59 

LOWELL 

7.13| 

MANSFIELD 

7.56, 

MIOOLETON 

7.701 

MlLFOftD 

a. 62 

NANTUCKET    M9    AIRPORT          R 

3.25 

NEW   BEDFORD 

5.35 

NEwBURYPOHT 

6.76 

NEW    SALEM 

2.90 

nortmbrioge 

_ 

NORWOOD 

6.86 

PELMAM 

3.22 

PEMBROKE 

8.47 

PERU 

3.17 

PETERSHAM    3    N                             R 

3.35 

PITTSFIELD    W6    AIRPORT       R 

1.72 

plainfield 

1.13 

PLYMOUTH 

5.85 

PROVINCETOWN    1    N 

3.15 

QUASeiN    INTAKE 

3.10 

reading 

8.45 

ROCHESTER 

8.37 

ROCRPORT    1    ESE 

6.29 

SALEM    CG   AIR    STATION 

7.14 

SANDWICH 

4.20 

SEGREGANSET 

7.43 

SHtLBuRNE    FALLS 

2.39 

southbridge    3   SW 

3.82 

SOUTH   egremont 

3.05 

SPOT    POND 

7.91 

SPRINGFIELD    ARMORY 

4,87 

STERLING 

5.18 

STOCKBRIDGE 

2.49 

TAUNTON 

7,58 

TULLY    DAM 

2.56 

TURNERS    FALLS 

3.10 

WALPOLE 

8.86 

MARE 

3.37 

WASHINGTON    2 

3.09 

WEST    CUMMINOTON 

2.72 

WESTFIELD 

4,20 

WEST    MEOWAY 

7.63 

WESTON 

6.33 

WEST    OTIS 

4.90 

WESTOVER    FIELD 

3.64 

WlNCHENDON 

3.54 

WORCESTER    WB    AIRPORT 

5.66 

WORCESTER 

6.01 

NEW    HAMPSHIRE 

BENTON 

3.63 

BERLIN 

2.47 

BETHLEHEM 

2.70 

BLACKWATER    DAM                          R 

1.71 

BRADFORD 

2.39 

CAMP TON 

1.05 

CANNON    MOUNTAIN 

3.94 

CENTER    HARBOR 

2.19 

CLARE MONT 

3.17 

1.31 


T  .02      .02 


10   11   12   13  J  M   15   16  I  ITl  18   19  |  20  |  21   22  j  23 


2.18 

1.07 

.10    l.'? 


.1*      .02       .01 


1.17 

.49 

1.90 

.10 

i.it 

.09 

2.77 

.01 

• 

4.26 

3.51 

.51 

2.0C 

1.45 

3.02 

2.97 

.03 

1.15 

1.00 

.47 

3.00 

2.40 

3.6» 

.28 

• 

3.00 

1.76 

1.42 

1.02 

.80 

3.0i 

.15 

1.36 

1.38 

2.39 

2. 84 

2.62 

3.00 

.n 

1.29 

1.6< 

1.39 

l.S'i 

.48 

.95 

1.55 

3.0^      .13 

.*: 

1.11 

<..1C 

.09 

1.29 

.58 

2.55 

3.56 

04    1.24 

.01 

1.2? 

1.30 

.46 

2.98 

l.OC 

.60 

2.57 

2.59 

1.061      .09      T 


2 

.68 

2 

.90 

2 

.04 

.34 

2 

.0* 

.^4 

7 

.86 

,08 

1 

.05 

1 

.03 

1 

1 

.65 

,05 

,02 

1 

.07 

1 

.03 

1 

.05 

1 

.09    3. 

1.96      . 


2.71  . 

2.30  . 

1.16  . 

.13  2. 


1.50 
1.32 


1.16 
1.11 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

■3 

Day 

of  Month 

H 

12 

3 

4  1 

5      e 

7        8        9 

10       U       12 

13  1 

14   15 

16      17       18 

19      20      21 

22 

23      24 

25   26   27 

28      29      30 

31 

COLEBROOR 

a.»o 

.01 

.13 

.15 

.07 

T 

.08  1.85 

.01 

•  01 

.01   .08 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

3.1»4 

T 

1.08 

1.07 

.40 

.01   T 

.64   .24 

CONWAY  1  N 

3.70 

.10 

.02 

.04  1.10 

.05 

.84 

.03  1.52 

DIXVILLE  NOTCH 

1.74 

.15 

.05 

.10 

.15 

T    1.00 

.04 

T 

•  04 

.21 

T 

DUBLIN 

3.47 

.05 

.03 

•  36 

.25 

2^15 

.05   .58 

DURHAM 

5.01 

.73 

2.48 

•  18 

.80   .82 

EAST  DEERING 

2.94 

.02 

T 

T 

.34 

1.92 

•64  .Oi 

ERROL 

1.36 

.06 

.07 

.03 

.85 

.07 

•  28 

•  02 

FABYAN 

3.07 

.04 

.21 

.02 

T 

.06 

.84 

.91 

•52   ^47 

FIRST  CONN  LAKE 

2.75 

.40 

.09 

.36 

.49 

.14 

.29   .61 

.23 

.09   .03 

T     ^02 

FITZWILLIAM 

2.47 

T 

T 

.49 

1.39 

•  29 

•  30 

FRANKLIN  I  NW 

1.52 

.04 

.28 

•  77 

•22   ^21 

GILMANTON 

2.93 

.80 

.15 

U24 

•  74 

GRAFTON 

1.65 

.10 

T 

T 

.73 

•  57 

.01 

.33   .11 

GREENVILLE 

5.53 

.05 

1.16 

.25 

•  32 

3.05 

.02 

.02   .66 

HANOVER 

2.17 

.02 

1.04 

T 

.301 

.01 

.80 

KEENE 

2.31 

.16 

T 

.03 

.56 

.20 

.04!  1.03 

.29 

LAKEPORT 

2.05 

T 

T     .17 

.05 

T     .78 

.30 

.75 

LAKEPORT  2 

1.94 

.04 

.15 

.71 

.32 

.72 

LANCASTER 

2.03 

.03 

.13 

.10   T 

.03   T 

.01 

1.40 

.03 

.02   .06 

.20   .02   T 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

1.67 

T     .02 

T 

.91 

.35 

T 

.39 

LINCOLN 

2.72 

.10 

.04 

.21 

.40   .80 

.05 

.22 

.90 

MAC  DOWELL  DAM           R 

4.17 

.05 

.50 

.25 

.40 

2.45 

.02   .50 

MANCHESTER 

3.94 

.80 

.50 

.03 

1.48 

.01 

T    1.12 

MARLOW 

2.90 

T 

T 

1.00 

.10 

T 

1.35 

•  45 

MASSABESIC  LAKE 

4.19 

1.58 

1.3* 

.04 

.92   .31 

MILAN  7  N 

1.64 

.IB 

.06 

1.05 

.04 

.31 

MlLFORO 

4.66 

.01 

1.54 

2.09 

.03 

.03 

.82   .14 

MOUNT  SUNAPEE 

3.75 

.03 

.95 

U16 

1.43   .18 

MOUNT  WASHINGTON      //R 

5.09 

.32 

T     .01 

.01   T     .30 

.32  1.77 

1^56 

.80 

T 

NASHUA   2  NNW 

4,92 

T 

T 

.71 

.55 

•  16 

2.53 

.02   I 

T     .95 

NEWPORT 

2.96 

.03 

1.10 

.04 

T 

.64 

I    1.17 

NORTHWOOD 

4.02 

I 

1.00 

1^8* 

.09 

.78   .27 

OTTER  BROOK  DAM 

1.78 

T 

.12 

T 

.31 

.17 

2:?^ 

.85 

.28 

PETERBORO   2  S 

4.32 

.07 

T 

T 

T 

.73 

.16 

•51  .li 

P1NK.MAM  NOTCH 

5.19 

.05 

.06 

.01 

1.16 

1^05 

•  06 

•  87  U91 

PLYMOUTH 

1.30 

T 

.10 

T     .18 

T 

•  40 

T     ^62 

PORTSMOUTH 

5.36 

.01 

.60 

2^50 

.05 

2^14   .08 

SOUTH  OANBLIRY 

1.89 

.62 

T 

•  87 

T     .40 

SOUTH  LYNDEBORO 

4.35 

.02 

.93 

2^72 

•  08 

.60 

SOUTH  WEARE 

3.16 

T 

.62 

.15 

•  28 

W37 

.01 

.04   .69 

SURRY  MOUNTAIN  DAM      R 

2.19 

.15 

T 

.76 

.12 

•  05 

•  82 

.29 

WALPOLE  2 

3.29 

.33 

.01 

.01 

1.83 

.07 

.15 

•  62 

.27 

WEST  HENNIKER 

2.46 

.03 

» 

.23 

1^52 

.68 

WEST  RUMNEY 

2.47 

.18 

T 

.04 

.04   .69 

.14 

T 

•  65 

.02   .71 

WMITEFIELD 

1.86 

.11 

.03 

.03 

.03   .95 

.35 

•  14 

.02 

.22 

WINDHAM 

6.06 

1.42 

3.50 

.21 

.62   .31 

W0LFE60R0  FALLS 

2.13 

.01 

T 

T 

.60 

.68 

.01 

.58   .25 

WOODSTOCK 

1.68 

.01 

.04 

T 

.02 

.03 

.76 

.08 

.04 

.40   .30 

7 

YORK  PONO 

2.71 

.01   T 

.03 

.15 

.07   T 

.07 

T    1.22 

.25 

.84   T 

•  07 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP      R 

11.51 

T 

T 

T 

2.19 

.75  6.55 

2.02   T 

GREENVILLE 

7.49 

.13 

.88 

5.01 

.09 

T 

1.38 

KINGSTON 

10.62 

.11 

.25 

T 

.09  1.59 

6.48 

.59 

.99   .52 

PROVIDENCE  we  AIRPORT   R 

7.92 

.45 

T 

T 

.21   .65 

.24  4.71 

.02 

T     T 

1.64   T 

WOONSOCKET 

7.42 

.33 

.54 

2.20 

3.06 

.10  1.19 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

2.61 

T 

.28 

.14 

1.28 

.04 

.06 

.53 

.28 

BENNINGTON  2  NNW 

6.10 

.93 

.56 

1.05 

.16 

1.43 

1.66 

.31 

BETHEL  *  N 

1.62 

.19 

.10 

.64 

.01 

T 

.40 

.28 

T 

BLOOMFIELD 

1.27 

.04 

.10 

.04 

.01 

T 

.05        .01 

• 

•     .76 

.06 

•  04 

.12 

.04 

BURLINGTON  wB  AIRPORT   R 

2.69 

.18 

.12 

1.44 

.02   .28 

T 

.04 

.60 

T 

.01 

CANAAN 

2.36 

.20   .24 

.03 

.32 

.01   .11 

T 

.69   .57 

.04 

.01 

.02 

.02   .06   T   '        .04 

CAVENDISH 

1.65 

.20 

T 

.15 

T 

.02 

.54 

T 

.48 

.26   I 

CHELSEA 

1.87 

.16 

.14 

.35 

.60 

.03 

T 

.34 

.25             T 

CHITTENDEN 

1.43 

.10 

.42 

.04 

T     .55 

.05 

T 

.22 

.05 

CORNWALL 

.49 

.03 

.06   .11 

T 

.29 

1 

DANVILLE 

_ 

.41 

.02 

.04 

.03 

_ 

•  10 

DORSET  1  S 

1.80 

.17 

.44 

.67 

.42 

.10 

EN0S8URG  FALLS 

2.60 

.04 

.10 

.23 

T 

.69  1.39 

T 

.15 

GILHAN 

1.49 

.09 

.13 

.04 

.81 

•  15 

.27 

HUNTINGTON  CENTER 

2.17 

.05 

.22 

.45 

.15 

T 

1.10 

T 

.02 

•  15 

.03 

MANCHESTER  CENTER 

2.63 

.31 

.26 

T 

.38 

1.22 

.02 

.02 

•  42 

j 

MAYS  MILL 

3.34 

T 

.56 

.02 

.66 

.06 

.19 

1^82 

.03 

MC  INDOE  FALLS 

.95 

.05 

.11   .60 

T 

.03 

.19 

T 

MIDDLESEX 

1.61 

.55 

.28 

T 

T 

.07 

.04   .37 

.15 

•  12 

MONTPELIER  FAA  AP 

.60 

.04 

.14 

T     .04 

T 

.50 

.08 

T             '  T 

MOUNT  MANSFIELD 

2.38 

.35 

.26 

.01 

.11 

.05  1.25 

.13 

•21             .01 

NEWFANE 

2.28 

.04 

.10 

.02 

.05 

.01 

.27 

.90 

•  04 

.11 

•  64 

.10 

NEWPORT 

2.30 

.13 

.47 

.02 

.01 

.21 

.11 

.36   .92 

.01 

T 

•  03 

.03 

NORTH  DANVILLE 

1.66 

.37 

.50 

.15 

.65 

•  0! 

PERU 

1.89 

.22 

.12 

.02 

.05  1.04 

•10  •sa 

PLYMOUTH  UNION 

1.37 

.15 

.04 

.01 

1 

.57 

•  07 

.0' 

.44 

•02   ^04 

READING  HILL 

2.16 

.11 

.17 

.70 

.5C 

•  70 

READSaORO  1  SSE 

2.86 

.06 

.67 

.18 

.03 

T 

.70 

.05 

.11 

.94 

•01   .05 

ROCHESTER 

1.01 

.08 

.10 

.16 

.32 

T 

.26 

•  09 

RUTLAND 

.97 

.11 

.04 

.23 

T 

.38 

.05 

•  16 

SAINT  ALBANS  BAY 

1.93 

.06 

T 

.09 

1.20   .38 

•  H 

•03   .12 

.03 

SAINT  JOHNSeURY 

1.69 

.10 

.65 

.02 

.08   .65 

.04 

•  01 

T 

SALISBURY 

.76 

.17 

.06 

.39 

.02 

.13 

T 

SEARSeURG  MOUNTAIN 

3.58 

.37 

.76 

.02 

1.47 

.03 

.01 

.78 

.03   .02 

SEARSBUR6  STATION 

2.48 

.01   .16 

.22 

.01   T 

T 

.01   .78 

.04 

.0! 

1.12 

.01   .03 

SOMERSET 

2.91 

.12 

.34 

T 

.13 

.76 

.05 

.07  1.37 

.01 

.06 

SOUTH  LONDONDERRY 

1.70 

.55 

.70 

.05   .40 

7 

SOUTH  NEWBURY 

1.73 

.25 

.08 

.27   .75 

•  20 

.18 

UNION  VILLAGE  DAM       R 

2.70 

T 

.95 

T     ^23 

1.S2 

VERNON 

2.69 

T 

.21 

.01 

1.26 

.16 

•  161   •88 

.21 

WAITSFIELO  1  S 

1.05 

.05   .15 

.14 

.01 

.21 

.24 

.01 

T     .24 

WARDS80R0 

2.21 

.15 

.16 

.06 

.18 

.01   .98 

•09   •SO 

.08 

WATERBUHY  1  NNE 

1.61 

.23 

.01 

.35 

.33 

T 

.06   .37 

•  01'   •ll 

.14 

WEST  BURKE 

.84 

.15 

.02 

.05 

.02 

.02   .42 

•  12 

.02             .02 

WHIT  INGHAM  3  W 

2.14 

.25 

.09 

T     .03 

.65 

•  04 

•16   ^88 

T     .04 

WOODSTOCK  3  ENE 

1.14 

.01 

T 

.50 

•  01 

.02   .32 

.03   .25 

__ 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  01  Month 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER    1961 


25   I    26      27       2S      29    I   30      31 


CONNECTICUT 
8RlDGeP0RT  WB  AP 

8ULL6  BR  loot  DAM 

aURLlN&TON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

DANBURy 

FALLS  VILLA&E 

SROTON 

HARTFORD  BRAINARO  FLO 

HARTFORD  NB  AIRPORT 

MAhSFlELO  HOLLOIK  DAM 

HIODLETOMN  *  u 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  MB  AIRPORT 

NORFOLK  i    SW 

NORWALK,  SAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTNAM 

salisbury 
Shepaug  dam 
stamford  5  n 

STORRS 

WATERSURY  RADIO  UBRY 

WESTBROOH 

WIGWAM  RESERVOIR 


MAINE 
AUGUSTA  fAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

BRIOGTON  1  NNW 

BRUNSWICIC 

CARIBOU  WB  AIRPORT 


MAX 

BS 

89 

MIN 

&8 

69 

MAX 

93 

91 

MIN 

6<> 

67 

MAX 

BS 

92 

MIN 

60 

64 

MAX 

89 

90 

MIN 

59 

68 

MAX 

63 

89 

MIN 

S<> 

61 

MAX 

SB 

88 

MIN 

66 

69 

MAX 

91 

90 

MIN 

63 

70 

MAX 

91 

90 

MIN 

60 

64 

MAX 

87 

87 

MIN 

63 

67 

MAX 

91 

93 

MIN 

64 

68 

MAX 

96 

91 

MIN 

66 

71 

MAX 

83 

91 

MIN 

58 

61 

MAX 

83 

88 

MIN 

64 

72 

MAX 

90 

93 

MIN 

62 

68 

MAX 

89 

87 

MIN 

66 

72 

MAX 

78 

65 

MIN 

61 

67 

MAX 

89 

92 

MIN 

66 

69 

MAX 

87 

91 

MIN 

63 

71 

MAX 

91 

83 

MIN 

61 

65 

MAX 

88 

88 

MIN 

62 

70 

MAX 

86 

90 

MIN 

61 

65 

MAX 

91 

88 

MIN 

63 

67 

MAX 

88 

85 

MIN 

63 

68 

MAX 

93 

91 

MIN 

57 

61 

MAX 

88 

86 

MIN 

59 

65 

MAX 

87 

86 

MIN 

58 

62 

MAX 

89 

71 

MIN 

61 

61 

MAX 

83 

71 

MIN 

62 

63 

MAX 

80 

77 

MIN 

57 

60 

MAX 

81 

82 

MIN 

55 

63 

MAX 

80 

80 

MIN 

56 

60 

MAX 

75 

69 

MIN 

52 

56 

MAX 

88 

83 

MIN 

59 

64 

MAX 

81 

72 

MIN 

61 

62 

MAX 

68 

67 

MIN 

57 

55 

85   91   83 
69   70   71 


91   90 
65   67 


82   88   89 
64   66   66 


86   90   85 
65   68   69 


81   88 
68   63 


89   86 
66   67 


90   69   85 
66   70   66 


90   90   87 
64   64   63 


68   69   65 


90   90   65 
69   70   63 


90 

92 

70 

66 

80 

89 

65 

68 

78 

85 

66 

66 

90 

93 

65   66   69 


83   89   84 
68   72   68 


83   83   82 
65   66   65 


67   65   71 


70   70   67 


69   68   60 


89   85   78 
65   65   63 


85   88   88 


65   66   60 


86   87   80 
63   65   66 


85   92   86 
67   68   64 


66   67   67 


91   88   81 


73   71   77 
58   55   56 


60   60   56 


76   76   76 

59   64   44 


91   90   83 
65   69   59 


73   76   67 


77   78 
66   64 


78   80 
65   63 


82   75 
57   59 


80   80 
58   56 


80   75 
52   55 


75   75 
61   60 


79  78 

62  61 

75  80 

60  59 


77   78   86 
58   60   59 


79   77 
5  7   66 


83   77 
56   53 


60   60   61 


78   80 
59   60 


79   72 
61   60 


85   77 
66   63 


67   78 
61   61 


78   79 
56   57 


75   78   83 


56 

57 

59 

86 

79 

86 

58 

60 

58 

78 

BO 

83 

61 

56 

59 

85 

87 

85 

61 

61 

60 

51   55   59 


50   58   62 


65   77   79 
47   55   56 


88   86 
69   71 


90   93 
60   61 


85  87  89 
60  59  63 

87  88  91 

60  60  65 

84  86  88 
52  54  56 

86  88  91 

61  61  62 

88  89  91 
63  64  65 

88  90  91 

57  67  59 

88  87  90 

63  69  70 

89  91  93 
61  63  66 

88  90  92 

58  61  66 

85  87  89 
56  58  59 

83  84  85 

66  66  6  7 

89  91  93 
60  60  65 

85  86  86 

64  69  72 


58   58   62 


60   65   65 


90   92 
59   62 


67   68 
63   68 


85   90 
60   64 


62   66   63 


60   63   72 


69 

77 

78 

68 

91 

89 

49 

57 

62 

59 

64 

70 

80 

72 

75 

76 

82 

62 

41 

44 

51 

56 

66 

65 

72   77   62 
36   53   45 


72   83   66 
55   60   61 


73   78   82 
5  6   60   60 


84   67   86 
55   62   60 


90   92   91 
57   64   69 


64   87   92 
59   65   68 


58   66   50 


78   64 
71   73 

83   77 


88 

90 

92 

65 

67 

69 

90 

91 

93 

65 

68 

69 

90 

92 

78 

61 

66 

66 

88 

90 

85 

56 

66 

63 

89 

88 

91 

56 

61 

63 

88 

89 

67 

59 

62 

66 

63  64  55 

91  62  64 

66  66  64 

80  82  75 

66  68  56 

90  81  83 

59  68  57 


65  64  56 

84  64  76 

65  67  67 

86  86  80 

64  60  64 

81  61  76 

69  69  67 

83  86  77 


86   60   80 
67   70   57 


82   84   77 


70   73   58 


64   64   59 


65   66 
82   82 


74  84  71 

54  55  53 

63  79  72 

56  67  52 

73  76  73 
66  54  57 

74  81  74 

57  56  60 

69  56  79 

45  47  55 

63  56  72 


56   66   60 


70   79   72 
68   66   67 


69   70 
41   42 


70   69 
43   45 


66   67   71 


69   67 
49   45 


72   69 
39   41 


66   65 
45   46 


70   66 
46   46 


71   69 
50   46 


75   69 
45   48 


69   71   69 


75 

69 

64 

52 

39 

39 

76 

68 

65 

64 

39 

43 

66 

69 

66 

55 

40 

42 

79 

66 

68 

56 

41 

42 

72 

70 

63 

68 

42 

43 

81 

79 

68 

57 

40 

45 

79 

70 

69 

57 

45 

43 

82 

68 

66 

56 

43 

43 

66   64   74 


68   65   71 


70   64   67 


68   60   65 
42   30   30 


65   62 
36   30 


69   68   74 
42   39   40 


61   61   72 


75   69 
65   64 


77   68 
66   56 


67   70   76 


78   70 
56   58 


74   76 
51   56 


75   71 
57   61 


76   73 
56   60 


76   69 
60   60 


79   69 
57   58 


76   67 
57   59 


76   60 
62   57 


72   75 
60   67 


77   73 
61   59 


77   59 
63   60 


70   75 
57   63 


76   80 
59   59 


77   65 
54   57 


74   71 
60   57 


74   74 
56   59 


75   66 
48   54 


76   74 
57   56 


76   77 
57 


84   88   85 
66   62   64 


83   87   89 
61   56   62 


67   85   87 

57   57   60 


65   61   84 
60   60   56 


79   83   85 
58   56   56 


80   63   82 
59   61   65 


82   82   81 
63   53   62 


85   67   86 
61   57 


70   64   87 


75   81   62 
58   58   61 


85   88   86 
63   60   61 


69   83   82 
62   62   63 


78   84   89 
60   67   63 


60  83   86 

61  67   60 


82   86   8 
64   69   60 


Bl   83   79 
54   61 


84   86   84 
62   67   59 


86   86   84 
60   59   68 


77   83   83 
61   57   59 


77   79   64   75   82 


68   67 
42   62 


72   72   65 


74   76 
37   42 


77   78   72 


79   71 
50   62 


77   64 
53   58 


42   42   49 


59   62   59 


71   76   83 
61   6  3   50 


58   63   55 


73   73   73 
60   66   59 


69   78   82 
52   66   55 


62   62   58 


70   81   74 
56   62   60 


77   77 
66   60 


79   60 
63   59 


83   73 
60   62 


80   SO 
67   65 


74   77 
66   62 


76   79 
66   62 


80   79 
52   60 


72   81 
68   60 


76   83 
69   56 


82   71 
67   62 


80   76 
67   66 


76   81 
68   62 


76   79 
70   61 


80   71 
60   61 


83   30 
64   6  5 


83   81 
68   64 


70   83 
67   58 


77   75 
66   62 


83   81 
66   63 


77   61 
67   61 


83   78 
64   62 


73   84   76 
65   59   52 


67   62   66 


61   59-  61 


68   83   77 


66   63   57 


77   72   70 


77   84   77 
65   65   55 


66   62   65 


70   72   63 
62   61   46 


73   64   70 


64   71 
35   36 


75   75   63 
46   41   36 


74   66   68 
45   37   32 


61   66 
40   40 


46   38   39 


71   65   68 


77   65   70 
43   41   34 


75   63 
35   31 


72   51 
46   37 


67   69 
39   39 


64   69 
46   4  3 


51   43   41 


63   67 
34   33 


70   61   68 


72   73   62 


48   42   37 


70 

69 

39 

33 

70 

68 

35 

34 

82 

66 

46   47   37 


65   56 

45   41 


71   67   62 
50   42   36 


66   65 

40   42 


71   63   66 
47   42   37 


72   61   59 


60   61 
37   33 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1961 


Station 

Day 

Of  Month 

» 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

CORINNA 

MAX 
MIN 

85 
57 

77 

60 

66 

59 

85 
61 

87 
62 

79 
50 

75 
42 

81 

53 

84 
55 

87 
57 

90 
65 

84 
68 

72 

50 

81 

63 

75 

59 

57 
39 

55 

30 

71 
32 

76 
33 

78 
44 

58 
51 

74 
57 

79 
62 

83 
50 

73 
59 

81 
55 

75 
54 

73 
45 

62 
35 

63 

30 

75.5 
61.5 

DAMARISCOTTA  MILLS 

MAX 

MIN 

60 

78 
61 

67 
59 

83 
61 

89 
63 

80 
58 

73 
52 

78 

58 

83 

60 

90 
70 

93 
64 

93 
66 

77 
58 

80 
66 

73 
67 

68 
43 

64 
41 

70 
44 

73 
44 

76 
48 

69 
55 

72 
59 

75 
51 

80 
59 

70 
66 

80 
54 

76 
52 

70 
48 

60 
40 

62 
34 

76.2 
55.1 

EASTPORT 

MAX 
MIN 

78 
53 

59 

54 

57 
54 

68 
53 

67 
55 

73 
52 

68 

49 

71 
49 

73 
53 

83 
54 

86 
62 

76 
64 

64 
48 

64 
52 

67 
61 

57 
46 

52 

43 

66 

36 

70 
40 

65 
46 

50 
47 

57 
56 

75 
60 

77 
54 

64 
55 

67 
57 

74 
51 

50 
48 

50 
44 

60 

37 

68.3 
51.0 

EAST  SAN&ERVILLE  5  S£ 

MAX 

MIN 

81 
59 

76 
61 

74 
59 

82 
61 

83 
68 

74 
54 

70 

77 
55 

81 
55 

85 
60 

66 
66 

82 
62 

64 
50 

79 
52 

75 
59 

63 
44 

54 
34 

66 
34 

72 
35 

75 
44 

70 
54 

73 
58 

77 
62 

80 
52 

72 
50 

79 
65 

77 
55 

66 
45 

65 
42 

60 
32 

74.4 
53.1 

FARMINGTON 

MAX 
MIN 

82 
58 

88 
62 

68 
61 

71 
62 

87 
66 

87 
52 

80 
50 

75 
55 

79 

58 

85 
56 

89 
62 

90 
69 

86 
55 

60 
56 

85 
59 

70 
41 

56 
32 

57 
32 

75 
34 

77 
38 

79 
49 

58 

57 

77 
62 

83 
62 

85 
63 

72 
65 

83 
53 

74 
47 

72 
41 

57 
30 

77.2 
52.9 

FORT  KENT 

MAX 
MIN 

79 
58 

66 
54 

65 

60 

76 
60 

77 
65 

72 
50 

73 
38 

75 
52 

80 
46 

80 
57 

86 
67 

60 
57 

62 

46 

53 
45 

68 
53 

67 
35 

62 

30 

72 
33 

75 
46 

77 
45 

73 
46 

75 
52 

81 
62 

74 
55 

75 
59 

72 
54 

69 

57 

65 

40 

54 
39 

60 
35 

71.4 
50.2 

GARDINER 

MAX 
MIN 

87 

58 

77 
63 

81 
55 

89 
61 

91 

59 

83 
63 

71 
51 

83 
56 

88 
59 

89 
54 

94 
61 

93 
61 

79 
53 

84 
66 

75 
55 

69 
42 

67 
36 

72 
34 

75 

37 

80 
45 

68 
52 

76 
54 

82 

56 

65 
57 

73 
53 

84 
61 

77 
52 

73 
49 

56 

37 

58 
29 

79.3 
52.4 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

82 
56 

65 
59 

65 

58 

85 
61 

81 
56 

74 
45 

73 
40 

76 
54 

81 
50 

84 
64 

67 
64 

71 
56 

58 
47 

76 

60 

71 
50 

62 
41 

64 
29 

73 
30 

76 
33 

75 

37 

71 
50 

75 
58 

84 
60 

83 

57 

72 

64 

80 
54 

68 
40 

58 

40 

49 

37 

52 
33 

73.1 
49.1 

Ml  RAM  2    S 

MAX 

MIN 

89 
59 

72 
62 

75 
62 

92 
65 

91 
65 

84 
55 

77 
54 

83 

60 

86 

59 

90 
55 

93 
64 

92 
66 

68 
56 

86 
67 

76 
54 

70 
40 

69 
35 

74 
33 

78 
37 

79 
47 

54 
53 

83 
62 

85 
53 

64 
62 

72 
62 

85 

57 

77 
50 

73 
44 

61 
37 

67 
31 

79.2 
53.5 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
57 

64 
57 

62 
58 

76 
60 

76 
55 

67 
46 

70 
40 

76 
55 

80 
53 

83 
61 

67 
69 

70 
56 

55 

45 

70 
48 

72 

60 

52 

37 

50 
31 

71 
42 

75 
40 

75 
44 

73 
51 

57 
58 

76 
63 

80 
52 

70 
62 

72 
54 

57 
46 

58 
40 

50 
38 

61 
34 

70.5 
50.7 

JACK.MAN 

MAX 
MIN 

83 
59 

73 
61 

78 

60 

85 

65 

80 
64 

80 
48 

76 

45 

75 
52 

79 
55 

60 
65 

84 

70 

82 

67 

70 
47 

82 
50 

80 
59 

60 
40 

55 
32 

73 
36 

74 
36 

77 
40 

58 
50 

78 
52 

82 

54 

81 
56 

75 
50 

79 
57 

72 
56 

54 

40 

55 
40 

56 

35 

75.2 
52.0 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

86 
56 

85 
60 

62 
59 

62 
58 

75 
56 

73 
54 

78 
48 

65 
52 

75 
56 

76 
59 

88 
59 

91 
63 

87 
49 

66 
61 

56 
53 

68 
43 

65 
38 

64 
35 

68 
38 

74 
41 

72 
45 

72 
45 

58 

50 

78 
55 

78 
55 

59 
61 

70 
51 

75 
45 

54 
36 

59 

33 

72.9 
50.6 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

88 
64 

73 
63 

73 
62 

87 
62 

88 
69 

84 
59 

76 
59 

81 
60 

87 
61 

90 
62 

93 
71 

89 

71 

72 
58 

86 

67 

75 
61 

58 
48 

56 

42 

70 
40 

75 
42 

78 
46 

55 
59 

79 
50 

82 

54 

83 
62 

73 
53 

85 
67 

77 
55 

73 
52 

59 
44 

64 
36 

78.0 
57.4 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

76 
56 

84 
59 

66 
59 

74 
59 

85 
63 

81 
52 

76 

47 

73 

48 

74 
65 

81 
55 

83 

61 

85 
69 

77 
49 

58 
49 

81 
54 

69 

37 

50 
30 

55 

31 

71 
35 

73 
37 

74 
42 

59 
52 

75 
56 

81 
55 

81 
59 

73 
54 

78 
56 

58 
41 

55 

41 

46 
33 

73.6 
50.1 

MADISON 

MAX 
MIN 

86 
60 

85 
62 

68 
62 

85 
64 

82 
65 

81 
56 

77 
51 

81 
55 

86 
58 

88 
58 

91 
64 

87 
66 

76 
56 

84 
56 

79 
52 

64 

43 

55 
34 

72 
35 

75 
36 

75 
44 

70 
55 

77 
50 

60 
61 

82 
62 

77 
62 

83 
55 

79 
54 

70 
48 

51 
43 

55 
32 

77.8 
54.3 

MIDDLE  DAM 

MAX 
MIN 

74 
54 

84 
56 

70 
60 

78 
61 

87 
62 

81 

51 

78 
52 

73 
53 

78 
54 

81 
52 

78 
60 

79 
63 

79 
49 

58 
62 

84 
56 

54 
34 

54 
34 

61 
30 

72 
37 

76 
41 

76 
44 

66 

56 

60 
54 

83 
55 

84 
60 

76 
64 

61 
57 

69 
42 

64 
34 

50 
30 

74.3 
50.2 

MILLINOCKET 

MAX 

MIN 

84 
61 

83 
58 

63 
58 

64 

60 

84 
62 

85 

54 

74 
44 

73 
52 

79 
52 

62 

56 

84 
67 

86 
67 

72 
49 

54 
48 

72 
54 

70 
45 

52 

33 

62 
36 

72 
39 

75 
42 

77 
45 

73 
52 

59 
59 

78 
60 

83 
61 

73 
66 

79 
57 

69 
45 

70 
44 

63 

40 

73.6 
52.3 

MlLLINOCKtT  FAA  AP 

MAX 
MIN 

81 
60 

66 
58 

63 
60 

83 
62 

85 
60 

72 
46 

72 
41 

77 
57 

82 
52 

64 
63 

88 
66 

73 
56 

56 
48 

70 
50 

73 

64 

62 

40 

53 

33 

35 

78 
37 

76 
42 

75 
51 

71 
59 

78 
51 

62 
60 

73 
54 

80 
59 

57 

46 

69 
42 

51 
44 

52 
36 

72.9 
51.S 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
56 

70 
61 

64 
61 

82 
62 

87 
57 

77 
46 

73 
43 

80 
58 

83 
57 

67 
57 

91 
64 

79 
60 

62 

48 

79 
55 

72 
50 

67 
36 

64 
30 

72 
33 

78 
32 

78 
42 

69 
51 

59 

51 

74 
59 

83 
58 

75 
54 

79 
51 

74 
49 

71 
41 

54 
35 

53 
30 

74.7 
50.6 

OQUOSSOC 

MAX 
MIN 

84 
62 

68 
61 

78 
62 

85 

64 

80 
50 

76 
51 

73 
51 

76 
54 

79 
55 

62 
61 

64 
64 

76 
48 

66 

51 

63 
59 

59 
37 

60 
29 

64 
32 

71 
35 

73 
39 

74 
44 

57 
51 

82 
55 

83 

57 

75 
53 

79 
59 

69 

40 

62 
40 

42 
32 

42 
32 

72.2 
49.6 

ORONO 

MAX 
MIN 

83 
59 

78 

60 

63 
59 

79 
60 

82 
64 

82 
60 

76 

46 

76 
58 

82 
58 

85 
59 

68 
64 

68 
64 

78 
53 

74 
55 

70 
55 

54 
43 

62 

34 

71 
35 

75 
36 

75 
46 

75 
52 

56 

58 

71 
61 

80 
58 

60 
64 

75 
52 

75 
50 

70 
47 

58 

40 

63 
34 

75.3 
53.2 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

84 
64 

74 
60 

68 
59 

82 
59 

88 

64 

80 
62 

68 

57 

75 
63 

82 
61 

86 
64 

93 
70 

92 

70 

70 
56 

63 
57 

74 
57 

56 
48 

62 

45 

56 

43 

70 
46 

73 
52 

63 
55 

75 
52 

75 
51 

71 
56 

65 
53 

83 
61 

75 
55 

75 
52 

63 
45 

63 

40 

75.0 
57.1 

PORTLAND  UB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
57 

72 
61 

70 
60 

82 
60 

89 
63 

78 
55 

74 
55 

77 
60 

82 
58 

87 
55 

91 
61 

91 
68 

70 
69 

82 
65 

74 
54 

67 
44 

62 

37 

67 
32 

72 
36 

73 
45 

52 

56 

75 

51 

75 
60 

72 
59 

57 
63 

84 
59 

75 
49 

74 
43 

61 
36 

53 
32 

75.1 
53.1 

PRE50UE  ISLE 

MAX 
MIN 

78 
61 

68 

55 

62 

59 

75 
59 

75 
65 

73 
50 

70 
39 

77 
52 

80 
49 

81 
56 

85 
66 

82 
56 

62 
45 

55 
45 

72 
53 

60 
38 

60 
30 

71 
38 

75 
42 

75 
41 

71 
47 

68 
57 

78 
61 

74 
57 

70 
61 

71 
63 

58 
55 

56 

40 

50 
40 

51 
34 

70.8 
50.6 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

80 
58 

83 
57 

65 
58 

78 
59 

80 
64 

84 
54 

84 
44 

82 
46 

80 
52 

80 
55 

82 
66 

64 
66 

75 
46 

52 
45 

60 
50 

78 
43 

69 

34 

77 
35 

73 
41 

75 
45 

77 
51 

72 
55 

77 
58 

83 
59 

80 
52 

70 
64 

75 
56 

55 

44 

67 
41 

52 
38 

75.3 

51.6 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

84 
59 

71 
60 

61 
58 

77 
59 

77 
59 

78 
55 

69 
55 

79 
54 

63 

60 

87 
61 

90 
63 

91 
64 

71 
66 

77 
57 

71 
59 

56 
45 

52 

42 

68 
36 

74 
39 

68 
48 

61 
5* 

72 
59 

75 
53 

73 
59 

65 
53 

75 
50 

77 
51 

70 
47 

50 
40 

63 
34 

73.3 

54.0 

RUMFORO  3  SW 

MAX 
MIN 

85 
57 

69 
62 

73 
61 

88 
66 

85 

58 

81 
54 

74 
52 

78 
58 

84 
57 

85 
55 

68 
62 

84 
60 

60 
55 

83 
55 

74 
50 

64 
38 

55 
32 

73 
34 

75 
39 

78 
46 

56 

54 

79 
59 

83 
61 

83 

61 

70 
51 

82 
59 

73 
47 

70 
44 

54 
35 

76.1 
52.8 

ROMFORD  POWER  PLANT 

MAX 

MIN 

87 
59 

72 
65 

74 
60 

90 
68 

86 
66 

84 
55 

77 
54 

81 
60 

85 
57 

88 
56 

91 
63 

87 
66 

67 
56 

85 
66 

77 
66 

65 
45 

68 
35 

76 
35 

79 
40 

81 
46 

69 
56 

82 
51 

85 

59 

85 
51 

74 
63 

85 
67 

72 
51 

72 
44 

55 
46 

55 
36 

78. 1 
54.T 

SANFORD  2  NNW 

MAX 

MIN 

90 
58 

89 

64 

76 

60 

89 
63 

90 
67 

84 
53 

76 
54 

81 
59 

86 
59 

90 
57 

91 
62 

68 
65 

88 
60 

87 
56 

82 
63 

70 
39 

68 

33 

71 
32 

76 
36 

80 
47 

70 
52 

81 
59 

83 
50 

81 
50 

75 
53 

85 
65 

81 
52 

75 
44 

59 

33 

68 

30 

80.7 
53. S 

SOUA  PAN  DAM 

MAX 
MIN 

74 
55 

64 
55 

65 
59 

76 
61 

76 
65 

74 
44 

72 
35 

73 
52 

82 

45 

83 
53 

86 
61 

83 
60 

63 

44 

57 
44 

71 
65 

52 
36 

62 
25 

72 
33 

76 
35 

76 
36 

72 
44 

68 
55 

82 

60 

75 
55 

71 
52 

72 
63 

58 
54 

57 
36 

61 
38 

62 
29 

71. » 
48.6 

WATERVILLE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

88 
60 

85 
64 

69 
61 

88 
64 

90 
66 

86 

54 

81 
51 

80 
50 

86 

60 

90 
59 

94 
66 

93 
67 

83 
52 

85 
56 

81 
51 

58 
43 

67 
36 

73 
37 

75 
39 

80 
46 

78 
55 

75 
58 

82 

63 

65 

61 

84 
53 

86 
54 

66 

54 

75 
51 

66 
43 

57 
34 

80.9 
54.6 

WEST  BUXTON  2     NNW 

MAX 

MIN 

87 
57 

72 
62 

73 
62 

87 
63 

88 
66 

81 
55 

74 
55 

80 
61 

84 
59 

89 

55 

92 
65 

90 
66 

69 

57 

86 
56 

73 
54 

69 
43 

63 
36 

69 
32 

73 
35 

73 
46 

63 
54 

77 
61 

79 
61 

79 
50 

70 
65 

85 
59 

77 
49 

69 
42 

57 
35 

60 
32 

75.6 
53.6 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

87 
60 

87 
64 

62 

60 

62 

60 

74 
66 

78 
55 

79 
44 

73 
54 

82 

54 

85 
57 

66 
69 

86 
51 

82 
49 

63 
66 

74 
53 

67 
46 

70 
34 

75 
33 

75 
36 

85 
42 

86 
50 

66 
56 

74 
64 

80 
59 

85 

53 

69 

55 

75 
59 

82 
49 

72 
41 

57 
36 

76.1 
53.2 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

79 
63 

90 
66 

81 
78 

85 
64 

86 
62 

85 
54 

B5 
64 

74 
62 

80 
64 

81 
60 

84 
62 

90 
65 

68 
66 

76 
56 

81 
53 

65 
40 

66 
38 

69 
35 

82 

40 

81 

60 

65 

60 

75 
55 

84 
55 

89 

57 

75 
64 

79 
53 

68 
44 

56 
44 

58 
34 

78.1 
56.2 

AMHERST 

MAX 

MIN 

91 
62 

84 
68 

80 
68 

90 
68 

91 
65 

85 
60 

75 
56 

80 
63 

87 
63 

89 
57 

90 
59 

91 
63 

75 
55 

85 
58 

75 

54 

70 
40 

55 
38 

72 
34 

80 
45 

66 

58 

83 
60 

87 
65 

85 
61 

76 
66 

83 
56 

75 
46 

73 
43 

64 
38 

70 
34 

79.8 
55.1 

8ARRE  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

86 
57 

85 
63 

83 
61 

89 
68 

88 
63 

87 
63 

78 
50 

79 
57 

84 
59 

85 
63 

86 
59 

87 
64 

66 
63 

82 
63 

80 
63 

67 
39 

54 
37 

58 
29 

76 
51 

71 
51 

80 
59 

84 
52 

83 

57 

77 
54 

79 
62 

76 
42 

71 
36 

56 

33 

65 

30 

78.9 
53.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER    1961 


DiTOf  Month 


SlaUoa 


81RCM  HILL  OAH 

6LUL  HILL  UB 

BOSTON    «B    AIRPORT 

BROCIiTON 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  WAREHAM 

EOOARTOmN 

FALL  RlvER 

Fl'CHBuRG  2  S 

FRAMIN&HAM 

HAVERHILL 

H INGHAM 

HOOSAC  TUNNEL 

KNIGHTVILLE  DAM 

LAWRENCE 

LOWELL 

MIDOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLYMOUTH 

PROVlNCETOwN  1  N 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SHEL6URNE  FALLS 

SOUTH  EGREMONT 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STOCICBRIDGE 

TAUNTON 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


92  90 
62  63 

90  69 

58  65 

90  78 

70  62 

93  80 
69  63 

90  90 

60  6<> 

82  90 

59  61 

90  89 

66  64 

81  86 

67  70 

85  77 

62  61 

81  83 

64  64 

89  83 

67  65 

87  94 

61  68 

86  94 

63  69 

93  87 

65  64 


78   88 
62   62 


82   90 
60   62 


90   79 
65   70 


93   76 
65   63 


90   85 
59   61 


78 
60 


78   75   7u 


71   66   64 


89   89 
61   67 


91   88   72 


87   81 
I  60   69 


90   77 
60   61 


86   88 
60   66 


80   72 
68   61 


89   86 
70   64 


82   92 
63   63 


87   86 
61   71 


93   92 
66   72 


88   89 
58   66 


62   65   62 


83   90 
58   62 


94   85 
56   63 


90   80 
59   63 


86  89 
65  72 

89  89 

70  64 

83  87 
65  69 

80  88 

65  73 

84  90 

61  68 

81  88 
64  64 

84  86 

66  70 

79  86 
64  69 

63  87 

64  66 

76  74 

63  67 

82  90 

68  69 

83  91 

64  71 

84  91 

63  66 

88  93 

65  70 

83  88 

64  68 

85  87 

64  62 

82  89 

66  64 

87  90 

65  71 

69  89 
65  70 

87  92 

62  66 

72  82 

64  65 

80  86 

69  70 

89  85 

65  64 

76  85 

64  69 

79  86 

63  66 

89  90 

65  67 

79  82 

62  66 

75  82 

62  65 

74  85 

62  65 

78  66 

66  71 

79  89 
65  65 

86  86 

65  67 

94  93 

70  68 

67  64 
62  64 

84  90 

66  70 

87  91 
65  63 

92  93 

69  65 

85  91 

64  67 


82 

51 


84   84 
58   59 


59   63  62 

82  87 

66  68 

78   60  86 

56   60  59 


56   58   60 


77   76   82 


79   75   73 
63   60   62 


60  61  62 

80  84  89 

58  65  63 

80  80  84 

55  59  60 

83  73  81 

60  60  60 


79   81   86 
65   64   63 


58   64   63 


55   61   60 


72   72   77 
59   68   62 


65  68 

79  83 

62   61  60 

7  5   80  80 

69   61  65 


55   57   63 


57   63   60 


55   67   60 


57   61   63 


72   81   83 


83   72   61 
60   61   61 


76   77   62 
63   63   61 


86   80   66 
60   66   67 


77   78   86 
61   61   61 


56   62   62 


52   66   56 


68   85   90 
57   62   62 


80   79   65 
5  5   60   5  7 


57   64   68 


56   58   61 


68   90   90 
64   66   7  0 


i8   66   89 


80   84   81 
60   67   70 


89   90   91 
68   71   72 


91   92   93 
60   63   68 


61   63   69 
91   93   92 


63   67   71 


69   92   93 
59   62   68 


67   68   61 


56   60   62 


89   91   89 
62   66   68 


91   92   92 
62   70   69 


89   92   92 
60   66   69 


91   69   91 
70   72   72 


56   57   62 


91   92   93 
65   69   71 


63   66   69 


56   61   70 


86   89   69 


86   90   89 
66   69   67 


64   71   71 


90   66   90 
70   72   72 


56   60   60 


59   69   61 


90   92   93 
63   66   70 


62   66   66 


89   91   91 
59   65   69 


52   65   60 


93   96   92 
66   57   63 


67   60   66 


70 

65 

89 

86 

63 

66 

92 

75 

66 

63 

93 

78 

85   86   82 


67  67  59 

89  82  81 
67  66  62 

90  78  64 


67   66   70 
72   61   75 


66   67   56 


83   73   79 
69   67   69 


60   79   75 
68   70   58 


66   61   69 


87   89   82 
65   62   63 


77   85   78 
66   66   60 


63   64   62 


66   76   82 
54   60   64 


76   69   76 
66   67   66 


66   86   66 
63   59   60 


68   69 

45   40 


67   65 
38   33 


67   60 
60   49 


68   68 
49   46 


47   43   43 


77   68   66 


49   48   44 


70   71   66 
43   40   35 


75   71 
46   44 


65   60   63 


65   66 
39   39 


68   68 
38   36 


69   52   67 


71   63   70 


70   70 
44   41 


74   76 j  66   64   65 
67   61  I   50   49 

79   66 


71   70   56 


65   62   48 


67   66   63 


79   61   75 
66   66   62 


73   85   77 


68   66   69 


78   62   74 


64   64   62 


86   73   83 


91  84  83 

68  70  58 

60  80  73 

62  60  63 

65  62  78 

68  67  63 

89  70  83 

62  66  66 

74  87  76 

67  68  66 

76  83  77 


51   62   50 


65   66   72 
42   37   33 


63   61 
48   42 


66   55   70 


70   61 
43   37 


73   68 
49   46 


52   60   61 


64   65 
52   60 


65   64   69 


65  66  73 

39  35  31 

67  53  67 

47  43  38 

67  70  65 

39  34  30 

72  69  74 

41  39  38 

72  59  62 


41 


hi 


78  79  74 

35  64  57 

58  73  65 

51  59  57 

64  71  66 

49  58  58 

70  75  69 

50  52  62 

70  74  78 

40  49  52 


68 

70 

48 

56 

57 

72 

39 

46 

70 

73 

66 

55 

71 

70 

57 

61 

75  76  69 

55  57  61 

71  77  80 
38  44  50 

69  74  77 

45  50  57 

78  81 

46  66 

67  73 

42  51 

56  73  75 
40  41  55 

64  74  77 

33  40  56 

69  79  66 

45  56  66 

75  79  66 

43  56  57 

72  72  71 
40  50  55 


57 

67 

69 

69 

62 

61 

76 

75 

71 

60 

61 

63 

76 

75 

65 

39 

56 

59 

64 

69 

66 

56 

54 

61 

70 

75 

68 

50 

52 

62 

72 

77 

62 

67   72   73 


61   69   62 


44 

51 

57 

63 

69 

67 

45 

55 

60 

69 

70 

69 

60 

58 

62 

71 

73 

76 

38 

41 

57 

72 

76 

71 

37 

55 

58 

74 

79 

76 

46 

59 

58 

75 

75 

68 

37 

53 

57 

72 

76 

69 

50 

52 

63 

72   76   77 
33   38   65 


73   81   70 
36   57   57 


71   76   65 


81   79   76 
64   62   63 


61   58   58 


72   72 
61   61 


72   70 
63   59 


82   85 

54   60 


73   72 
64   60 


76   78 
60   63 


75   70 
64   60 


68   81   86 
50   63   62 


79   82 
63   61 


80   79 
64   60 


70   66 
62   58 


60   83 
54   64 


84   85 
52   56 


79   76 
63   51 


82   77 
63   61 


66   68 
61   60 


76   73 
65   62 


80   33   86 


67   66 
62   58 


70   65 
60   57 


80   75 
52   60 


68   67   72 


68   66 
60   60 


71   70 
52   57 


66   63 
62   61 


81   86 
56   58 


83   84 
6  3   56 


90   89 
60   63 


80   85 
51   58 


73   70 
68   60 


56   53   55 


69   59   57 


75   72 
63   60 


90   76 
62   47 


87   78 
65   59 


68   82 

64   50 


84   92 
64   53 


69   79 
66   60 


77   73 
60   64 


82   76 
65   56 


69   94 
66   56 


69   97 
53   51 


59   65   65 


94   73 
62   51 


60   60   53 


70   69 
62   53 


80 

63   58 


76   70 
56   45 


85   90 
67   64 


77   73 
61   51 


70   65   66 
39   37   29 


76   75 
46   40 


75   74 
43   37 


76   73   68 


70   70   62 
52   46   38 


76   63   66 
49   46   37 


76   66 
36   35 


77  68  72 

50  45  40 

73  62  68 

47  42  35 

71  66  61 

41  41  36 


74 

79 

72 

70 

62 

60 

46 

38 

37 

30 

84 

75 

74 

64 

69 

65 

54 

50 

45 

40 

95 

77 

75 

66 

70 

62 

49 

45 

45 

37 

54   46 
78   69 


71   58 
42   36 

63   63 

44 

70 
49   49 

58   66 
37   31 


86   76 
69   50 


67   92 
62   60 


66   81   76 
60   61   57 


92   77 
64   59 


53   61   56 


76   70 
61   48 


83   78 
65   52 


77   69 
54   44 


82   76 
65   50 


72   81 
62   44 


85   75 
55   48 


77   75 
58   45 


74   65   67 


75   64   69 
44   40   35 


76   76   66 


70   61   64 


76   62   70 


66   69   67 


58   67 
39   29 


76   67 
47   41 


76   71   63 
39   37   30 


72   66   69 

43   40   37 


74   63   69 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1961 

Day 

Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 

WEST  CUMMINGTON 

MAX 
MIN 

90 
56 

88 
64 

86 
64 

96 
60 

67 

59 

83 
62 

80 
57 

76 
60 

84 
54 

86 
51 

86 
62 

66 
58 

82 
59 

80 

60 

77 
64 

66 
34 

63 
30 

69 
27 

75 
33 

75 

51 

71 
54 

81 
54 

84 
49 

83 

53 

73 
56 

79 
56 

71 
44 

64 
35 

60 
35 

67 
27 

78.4 
50.2 

WEST  MEDWAY 

MAX 
MIN 

92 
62 

83 
65 

84 
64 

90 
67 

92 
68 

86 
66 

82 
56 

62 
61 

90 
61 

92 
58 

91 
63 

95 
66 

87 
68 

85 
63 

77 
60 

72 

43 

65 
43 

70 
30 

74 
42 

79 
51 

66 
59 

77 
61 

83 
63 

76 
63 

70 
64 

85 
64 

78 
60 

77 
44 

67 
35 

69 
32 

80.5 
56.5 

WESTON 

MAX 
MIN 

90 
60 

90 
64 

80 
61 

88 
65 

90 
69 

86 
61 

81 
57 

82 
61 

86 
61 

89 
59 

90 
61 

90 
69 

66 
64 

87 
64 

60 
61 

69 

42 

68 
39 

69 

30 

72 

41 

71 
50 

68 
67 

77 
59 

80 
62 

78 
61 

73 
62 

84 
61 

75 
51 

74 
46 

64 
40 

70 
32 

79.6 
55.7 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

93 
63 

66 
66 

81 
66 

90 
70 

91 
66 

84 
64 

74 
56 

SO 
65 

87 
63 

69 
60 

91 
62 

92 
65 

78 
69 

84 
71 

74 
63 

70 
44 

65 

43 

70 
36 

74 
43 

79 
57 

66 
59 

85 
64 

88 
57 

84 
61 

75 
68 

83 
60 

74 
50 

71 
44 

63 

41 

68 
36 

79.6 

57.5 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 
67 

77 
62 

80 
61 

87 
70 

86 

70 

76 
62 

74 
55 

77 
59 

81 
63 

83 
63 

86 
64 

86 
66 

73 
63 

82 
65 

74 
51 

65 

43 

60 
43 

66 

43 

70 
47 

73 
56 

60 
50 

77 
60 

80 
63 

77 
61 

67 
63 

79 
56 

68 
51 

68 
48 

61 
41 

65 
44 

74.9 
57.1 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

88 
62 

78 
64 

81 
63 

88 
69 

88 
67 

78 
64 

77 
55 

80 
60 

65 
62 

86 

60 

88 
67 

88 
67 

76 
66 

84 
65 

78 
56 

67 

43 

64 
43 

68 
35 

73 
42 

76 
54 

63 
51 

80 
60 

83 
65 

80 
60 

72 
65 

82 
63 

74 
60 

74 
46 

64 
39 

61 
36 

77.5 
66.6 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

MAX 

MIN 

56 

80 
64 

82 

60 

86 
63 

83 
66 

79 
56 

70 
54 

77 
60 

80 
52 

84 
56 

85 
61 

81 
67 

77 
54 

60 
57 

76 
54 

63 
36 

63 
32 

68 
34 

72 
39 

74 
50 

70 
56 

78 
57 

82 

53 

82 
59 

78 
56 

78 
60 

69 
56 

63 
40 

57 
38 

63 
29 

75.5 
62.6 

BERLIN 

MAX 
MIN 

77 
56 

91 
58 

73 
63 

65 
63 

92 
66 

66 
56 

83 

50 

80 
55 

83 
56 

86 
55 

87 
60 

90 
64 

86 
56 

62 
53 

88 
57 

68 
38 

67 
31 

71 
32 

77 
36 

80 
38 

83 
50 

67 
58 

82 

58 

90 
56 

86 
59 

77 
62 

66 

60 

75 
41 

68 
42 

54 

31 

79.3 
52.1 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

79 
55 

85 
56 

75 
59 

62 
63 

65 
65 

63 

54 

79 
52 

74 
54 

78 
52 

80 
64 

62 
63 

86 
66 

80 
52 

67 
52 

79 
57 

63 
34 

62 

30 

64 
34 

69 
36 

72 
41 

77 
51 

62 

54 

78 
54 

82 
55 

32 
67 

76 
58 

78 
55 

69 

41 

63 
39 

53 
31 

74.8 
50.9 

BLACi;WATER  DAM 

MAX 
MIN 

83 

57 

89 
59 

72 
63 

80 
63 

90 
62 

67 
57 

82 
55 

75 
59 

61 
56 

84 
53 

87 
58 

89 
63 

82 
62 

66 
55 

66 
58 

70 
40 

67 
33 

65 
30 

70 
37 

75 
41 

79 
61 

65 
55 

84 
60 

86 

60 

83 
61 

72 
64 

83 
50 

72 
38 

70 
39 

60 
30 

77.7 
62.3 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

82 
5* 

90 
58 

77 
64 

84' 
67 

92 
65 

90 
54 

85 
57 

72 
61 

82 
54 

87 
52 

91 
66 

91 
61 

89 
61 

63 
57 

66 
59 

66 

38 

67 
32 

69 

31 

75 
34 

80 
39 

80 
54 

66 
57 

86 
52 

88 
54 

89 
68 

79 
63 

85 
54 

76 
40 

69 
39 

60 
29 

79.9 
51.8 

COLEBROOK 

MAX 
MIN 

86 
56 

78 
61 

60 
65 

86 

65 

82 
66 

78 
56 

77 
47 

76 
61 

83 
54 

86 

64 

86 
61 

80 
67 

66 
49 

62 
62 

78 
66 

63 
35 

67 
29 

73 
31 

77 
33 

78 
40 

69 
53 

80 
60 

85 
60 

77 
50 

81 
58 

83 
63 

70 
58 

61 
39 

53 
41 

57 
28 

76.4 
51.6 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
59 

74 
65 

81 
65 

92 
65 

91 
67 

85 
59 

76 
56 

83 
63 

86 
60 

91 
64 

91 
69 

91 
67 

70 
60 

86 
69 

74 
56 

69 

44 

69 
35 

71 
36 

75 
37 

79 
61 

64 

55 

83 
63 

85 

64 

84 
65 

73 
66 

85 
60 

75 
47 

73 
41 

63 
39 

68 
33 

79.2 

55.0 

CONWAr  1  N 

MAX 
MIN 

87 
52 

88 
63 

72 
62 

74 
63 

91 
62 

88 
51 

86 
65 

76 
57 

82 
56 

88 
51 

91 
67 

94 
65 

92 
60 

63 
54 

86 
62 

70 
35 

66 
28 

68 
29 

74 
34 

78 
45 

78 
56 

69 
58 

85 
56 

86 
55 

86 
59 

73 
66 

85 
52 

76 
37 

70 
35 

57 
26 

79.3 
51.4 

DURHAM 

MAX 
MIN 

89 

55 

89 
62 

75 
61 

87 
63 

90 
64 

82 

57 

76 
53 

82 
59 

85 
53 

88 
53 

90 
57 

90 
63 

86 
62 

64 
56 

82 
64 

70 
41 

70 
37 

69 

31 

75 
35 

80 

48 

68 
52 

82 
59 

79 
60 

80 
59 

78 
63 

85 
65 

SO 
48 

74 
40 

64 
36 

68 
32 

79.9 
52.9 

EAST  PEERING 

MAX 

MIN 

87 
54 

68 
62 

79 
62 

86 
66 

85 
63 

79 
55 

70 
61 

81 
53 

83 
52 

86 
52 

86 
66 

85 
63 

66 
68 

81 
67 

72 

61 

65 
36 

63 
32 

68 
28 

73 
31 

70 
48 

61 

54 

79 
68 

83 
60 

80 
55 

68 
63 

79 

57 

72 
45 

70 
37 

60 
37 

65 
29 

75.0 
50.8 

FABYAN 

MAX 
MIN 

66 

50 

78 

54 

63 

60 

92 
60 

86 
66 

72 
49 

77 

61 

78 
62 

78 
61 

86 
48 

88 
56 

83 
61 

76 
54 

84 
61 

77 
51 

65 
31 

66 

22 

74 
24 

76 

30 

78 
42 

71 
54 

78 
58 

83 
47 

85 
52 

79 
67 

83 
56 

70 
60 

62 
32 

54 

33 

67 
25 

77.2 
46. 6 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

68 
57 

81 
59 

79 
65 

63 
61 

77 
51 

73 
62 

73 
56 

74 
55 

52 

80 

82 

64 

69 
47 

65 
49 

78 
58 

68 
32 

63 
29 

69 
31 

73 
34 

76 
44 

66 
59 

77 
49 

50 

81 

76 
63 

78 
53 

65 
39 

59 

37 

44 
30 

71.8 
49.1 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 
MIN 

91 
59 

85 
65 

80 
64 

90 
65 

68 
66 

85 
57 

76 
56 

83 

60 

87 
56 

90 
55 

92 

60 

91 
63 

80 
60 

88 
57 

79 
62 

70 
40 

68 
34 

74 
36 

78 
38 

82 
47 

74 
67 

85 
60 

88 
58 

88 
62 

78 
62 

87 
65 

74 
51 

74 
42 

64 
39 

68 
34 

81.3 
54.3 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

88 
55 

82 

57 

81 
62 

86 
64 

85 
61 

81 
53 

77 

50 

79 
67 

63 
52 

86 
49 

87 
53 

85 
57 

76 
67 

83 
64 

75 
67 

65 

31 

64 
26 

71 
27 

75 
29 

79 
44 

67 
54 

80 
56 

83 
49 

86 
54 

73 
57 

82 
62 

70 
50 

68 
33 

57 
32 

67 
27 

77.3 
49.0 

HANOVER 

MAX 
MIN 

89 
62 

79 
65 

86 
66 

90 
68 

89 
69 

85 
61 

74 
56 

81 
60 

86 
68 

89 
57 

91 
61 

87 
65 

70 
60 

85 
61 

77 
58 

69 
39 

67 
37 

72 
38 

71 
42 

76 
49 

63 

58 

83 
57 

86 

57 

86 
63 

78 
62 

81 
62 

74 
50 

66 
45 

61 
42 

67 
36 

78.6 
55.5 

KEENE 

MAX 
MIN 

92 
57 

76 
62 

87 
64 

93 
67 

90 
64 

86 
58 

75 
53 

88 

57 

88 
56 

91 
53 

93 
57 

90 
57 

72 
62 

86 
63 

78 
64 

68 
36 

69 
32 

75 
32 

79 
35 

81 
50 

70 
55 

86 

56 

89 
53 

87 
55 

78 
60 

84 
59 

77 
44 

73 
39 

67 
35 

70 
30 

81.3 
52.2 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

86 
61 

73 
65 

80 
64 

89 
68 

87 
69 

82 
61 

73 
60 

80 
62 

87 
58 

86 

60 

88 
65 

86 

68 

66 
57 

86 
57 

73 
53 

66 

45 

65 
40 

72 
41 

75 
44 

78 
53 

64 
59 

83 
61 

84 

61 

82 
63 

73 
66 

82 

61 

72 
31 

68 
47 

58 
42 

67 
40 

77.2 
56.7 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

38 

54 

75 
62 

80 
62 

88 
64 

84 
64 

80 
68 

75 
47 

79 
61 

83 
64 

85 
62 

88 
68 

84 
58 

61 
53 

84 
59 

77 
51 

64 
34 

67 
31 

71 
31 

77 
34 

77 
42 

65 
56 

81 
56 

85 
53 

86 

57 

80 
58 

82 
62 

72 

50 

63 
41 

5* 
34 

68 
27 

76.8 

50.8 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
61 

79 
64 

86 
66 

91 
69 

86 
68 

83 
58 

72 
58 

81 
59 

85 
57 

87 
66 

90 
63 

87 
65 

67 
61 

85 

61 

76 
50 

67 
36 

66 

34 

71 
37 

74 
42 

77 
49 

61 
59 

83 
56 

86 
66 

84 
62 

74 
62 

81 

63 

72 
45 

66 
43 

60 
37 

66 
35 

77.7 
54.4 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

85 
61 

90 
61 

74 
62 

82 
63 

93 
64 

86 
62 

87 
56 

77 
66 

S3 
61 

88 

68 

90 
58 

91 
62 

91 
66 

66 
60 

88 
62 

75 
46 

74 
40 

67 
33 

74 
34 

76 
39 

81 
53 

68 
54 

83 
64 

87 
64 

82 
64 

77 
66 

84 
62 

73 
44 

62 
42 

65 
37 

80. 0 
54.6 

MASSA8ESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

89 
59 

76 
64 

77 
62 

89 
63 

89 
67 

62 

58 

75 
62 

81 
58 

85 
57 

88 
55 

89 
58 

88 
63 

75 
62 

65 
59 

79 
67 

69 
42 

64 
38 

68 
31 

73 
37 

79 
51 

68 
53 

60 
61 

83 
65 

78 
62 

72 
65 

83 
64 

74 
46 

73 
40 

66 
36 

67 
33 

78.1 
54.0 

MOUNT  SUNAPEE 

MAX 

MIN 

82 
58 

76 
66 

79 
63 

83 
65 

82 
68 

78 
59 

71 
66 

76 
62 

76 
69 

80 
62 

82 
65 

81 
66 

73 
60 

78 
58 

74 
57 

62 

38 

69 
36 

66 
37 

69 
40 

75 
53 

69 
55 

76 
60 

76 
57 

78 
62 

73 
63 

75 
63 

66 
52 

64 

44 

60 
41 

60 
36 

73.2 
55.4 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 

MIN 

63 
50 

59 
54 

62 
55 

61 

54 

59 
48 

58 

47 

56 

47 

59 
49 

69 
46 

60 
48 

59 
62 

67 
47 

56 

45 

60 
63 

57 
29 

34 
23 

44 
26 

52 
39 

54 
42 

59 

41 

55 
44 

59 

51 

60 
49 

62 
52 

56 
49 

59 
41 

52 
38 

44 
25 

33 
21 

46 
30 

55.2 

43.2 

NASHUA   2  NNW 

MAX 
MIN 

91 
60 

73 
66 

80 
62 

91 
65 

90 
66 

81 
60 

77 
64 

84 
58 

86 

60 

88 
54 

90 
60 

89 
65 

73 
61 

67 
61 

75 
55 

69 

41 

64 

37 

70 
35 

75 
41 

79 
52 

62 
53 

81 
62 

86 
65 

81 
63 

70 
65 

84 
65 

76 
48 

74 
41 

63 
40 

69 
34 

78.6 
55.0 

NORTHWOOD 

MAX 
MIN 

89 
62 

85 
63 

79 
61 

88 
62 

88 
69 

81 
60 

76 
52 

81 
56 

85 

60 

68 
58 

90 
66 

89 
62 

78 
58 

86 
55 

78 
61 

68 
42 

65 
41 

69 
36 

74 
40 

78 
50 

65 
50 

81 
58 

83 
61 

79 
58 

72 
64 

S3 
64 

73 
49 

72 
47 

70 
48 

68 
34 

78.7 
54.9 

PETERBORO   2  S 

MAX 
MIN 

87 
55 

80 
61 

64 
60 

89 
63 

83 
61 

81 
54 

72 

47 

81 
58 

82 
52 

86 
54 

87 
60 

86 
56 

77 
60 

80 
68 

76 
55 

66 
32 

63 
29 

70 
27 

75 
30 

76 
51 

66 
52 

82 

57 

85 
52 

82 
54 

69 
62 

80 
68 

75 
45 

71 
38 

60 
32 

66 

27 

77.2 
50.1 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 

MIN 

83 
52 

70 
60 

75 
59 

82 
59 

80 
60 

77 

54 

73 
63 

72 
57 

79 
53 

81 
52 

83 
63 

78 
67 

67 
51 

78 
50 

72 
53 

58 
37 

64 
32 

68 
34 

71 
38 

73 
45 

60 
54 

76 

57 

81 
49 

79 
56 

68 
58 

79 
61 

70 
52 

62 
42 

55 
40 

62 

31 

72.5 
Sl.O 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

80 
56 

88 
58 

70 
63 

80 
62 

85 
64 

85 
55 

82 
54 

73 
56 

81 
57 

85 
52 

87 
62 

89 

60 

83 
60 

65 
55 

86 
55 

71 
39 

67 
31 

69 

30 

75 
32 

78 
49 

79 
57 

67 
53 

87 
52 

86 
51 

87 
60 

SO 
62 

87 
54 

78 
40 

69 

38 

60 
30 

T9.3 
SI. 9 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

87 
57 

73 
60 

71 
59 

84 
62 

92 
64 

80 
57 

74 
54 

80 
61 

82 
69 

89 
67 

91 
62 

91 
67 

72 
59 

89 
58 

72 
54 

70 
43 

60 
39 

66 

33 

72 
41 

75 
49 

62 
55 

76 
60 

75 
60 

73 
58 

66 
62 

86 

58 

76 

50 

74 
45 

63 

40 

65 
35 

76.2 
53.9 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

84 
59 

90 
61 

75 
65 

83 
66 

89 
64 

86 
62 

86 
54 

74 
60 

84 
58 

87 
54 

91 

57 

91 
61 

88 
63 

71 
66 

82 
66 

70 
37 

68 
34 

64 
33 

72 
35 

74 
39 

78 
66 

64 

58 

81 
56 

86 

57 

87 
62 

74 
61 

81 
47 

75 
41 

71 
37 

60 
31 

78.9 
53.3 

See   Reference  Notes  Following   Station    Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1961 


Day  Oi  Month 


22   23   24 


25   28   27 


28   28   30   31 


■lINDHAM 

laOLFEBORO  FALL^ 
WOOOSTOCK, 


RHODE  ISLAND 
BLOCK.  ISLAND  W5  AP 


GREENVILLE 


PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


VERMONT 

selloms  falls 
bennington  2  nnm 
bloomfield 
burlington  «b  airport 


DORSET  1  S 

EN0S6UR6  FALLS 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AP 

MOUNT  MANSFIELD 

NEKPORT 

NORTH  DANVILLE 

READSBORO  1  SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNsauRY 

SOMERSET 

VERNON 

WATERBURY  1  NNE 

WEST  BURKE 

WOODSTOCK  3  ENE 


91   80   79 
57   63   63 


59   66   63 


90   76   83 
ii      61   6't 


82   80   77 


89   83   76 
63   62   61 


85   85   77 
60   66   64 


MAX 

86 

MIN 

63 

MAX 

90 

MIN 

68 

MAX 

87 

MIN 

60 

MAX 

88 

MIN 

59 

MAX 

90 

MIN 

60 

MAX 

77 

MIN 

57 

MAX 

89 

MIN 

65 

MAX 

90 

MIN 

59 

MAX 

88 

MIN 

58 

MAX 

77 

MIN 

61 

MAX 

79 

MIN 

62 

MAX 

87 

MIN 

59 

MAX 

73 

MIN 

59 

MAX 

87 

MIN 

62 

MAX 

86 

MIN 

59 

MAX 

80 

MIN 

59 

MAX 

88 

MIN 

60 

MAX 

85 

MIN 

68 

MAX 

90 

MIN 

60 

MAX 

74 

MIN 

54 

MAX 

85 

MIN 

63 

MAX 

83 

MIN 

59 

MAX 

78 

MIN 

55 

MAX 

80 

MIN 

61 

89   88 
69   68 


89   88   85 
68   66   55 


77   83   79 
67   69   66 


66   67   63 


83   89   85 
69   68   68 


83   91   82 
70   70   62 


86   90   90 
66   66   65 


88 

86 

65 

63 

88 

85 

63 

65 

88 

84 

68 

62 

89 

88 

63 

62 

85 

88 

63 

63 

92 

88 

71 

65 

89  85  82 

63  60  57 

88  86  78 

69  67  54 

83  89  85 

68  67  61 

86  88  86 

66  65  58 

86  82  77 

64  63  58 


88 

82 

67 

60 

86 

82 

66 

60 

86 

89 

64 

62 

88 

84 

66 

64 

89 

85 

73 

71 

98   90   85 


60   57   58 


67   64   65 


86   87 
66   66 


62   64   51 


85   90 
65   65 


78   89 
49   52 


80   81   82 
59   61   60 


57   60   53 


73   76   77 
65   63   66 


80   80   86 
58   58   61 


79   80   85 
61   57   60 


62   64   65 


87   73 
59   61 


76   81 
63   64 


47  66  53 

78  79  82 

55  59  54 

79  83  85 

56  59  55 

81  72  80 

52  56  52 


56   63   65 


70   75 
58   56 


51   64   52 


81   74 
54   57 


66   65 
55   56 


79   80 
51   58 


72   78 
52   56 


82   73 
5  9   60 


59   65   56 


78   80 
5  8   66 


88 

70 

56 

63 

78 

75 

53 

59 

87   89   90 
60   63   67 


89   93   86 
53   60   62 


68   69   69 


62   65   68 


88   87   89 
60   66   68 


88   90   91 
66   68   71 


88   91 
56   57 


34   86 
55   56 


85  86 

57  69 

88  89 

50  55 

85  67 

52  54 


85   85 
63   65 


57   65   64 


78   78   78 


83   73 

57   57 


84 

87 

90 

56 

58 

63 

83 

85 

86 

54 

58 

63 

83 

85 

81 

55 

61 

65 

68 

70 

69 

56 

59 

55 

86 

88 

76 

60 

66 

54 

84 

85 

79 

54 

60 

58 

83 

86 

86 

55 

57 

59 

84 

86 

84 

69 

62 

70 

85 

86 

82 

67 

71 

65 

88 

90 

88 

56 

61 

66 

79 

82 

82 

53 

56 

60 

88 

90 

91 

56 

60 

62 

81 

86 

86 

57 

59 

70 

84 

85 

88 

51 

55 

60 

84 

88 

89 

55 

59 

61 

63   60   61 


80   85   79 
60   58   60 


58   56   57 


73   80   72 
70   70   57 


65   68   51 


86   61   76 
67   69   60 


77   81   77 
69   69   55 


91   70   84 
64   64   68 


82   84   77 
63   67   56 


74   84   76 
57   67   46 


77   84   77 
61   62   59 


59   58   62 


56   70   60 


68   58   50 


85  66  85 

58  55  63 

83  66  83 

58  57  57 

65  82  75 

56  64  48 


64   85   73 
53   62   43 


54   60   48 


85   70   80 


54   60   59 


79   68   75 
62   62   59 


91   72   83 
63   65   65 


46   48   59 


61   62   65 


70   63   70 
41   35   30 


68   65   71 
42   36   40 


67   68   74 
40   33   33 


66   64   67 
52   52   55 


67   62   69 


69   67   69 


68   63   68 


70   70   71 


67   68 
37   35 


30   30   32 


64 

64 

37 

34 

68 

67 

34 

31 

57 

67 

34 

29 

68   68   72 
38   34   40 


75   77 
31   35 


65   65   65 
39   36   37 


55   64   65 
37   35   36 


46   54   62 
31   33   42 


65   58   75 
3,8   34   39 


62   62   68 


55   65   64 


85 

79 

66 

67 

66 

60 

37 

35 

83 

80 

65 

65 

57 

68 

47 

43 

84 

82 

67 

69 

61   59   60 
33   32   30 


70   72   71 
40   38   39 


66   64 
37   32 


64   63   68 
30   25   26 


59   68   65 
37   35   33 


74   80 
37   50 


74   81   69 
41   51   55 


80   79   79 
38   46   56 


68   67   68 
60   63   62 


72   77   66 
47   53   58 


56   58   64 


74   76   69 
54   58   61 


74   74   80 
40   43   54 


74   79   71 
36   52   62 


75   77   68 


76   80   69 
32   45   56 


73   77   72 
30   34   49 


78   80   73 


44   51   52 


78   79   70 
35   44   58 


38   41   51 


37  40  54 

73  75  62 

37  50  57 

55  65  60 

59  52  50 

78  78  65 

40  48  57 

72  77  55 

37  47  58 

71  75  75 

38  40  57 

77  75  77 

40  53  60 

73  75  71 
50  59  61 


67   70   62 
31   34   54 


42   43   55 


37   49   56 


26   29   39 


70   75   77 
35   38   52 


80   64 
60   58 


82   82 
59   66 


85   88   90 
59   56   57 


74   74   73 
63   63   62 


73   80   73 
69   53   59 


74   78   75 
51   55   63 


76   78   73 
52   55   63 


64   80   85 


82   87 
58   58 


78   85 
56   60 


82   87 
65   54 


55   82 
50   68 


64   78   36 
57   55   56 


73   83 
55   51 


67   71 
55   58 


79   87 
56   65 


73   34 
56   53 


65   82 
57   62 


82   84 
60   69 


79   84   82 


76   78 
47   50 


66   86   90 


70   81 
57   63 


56   79   85 


63   80 
54   52 


74   85 
64   66 


75   83   73 
66   65   58 


81   85   75 
60   61   56 


68   72   69 
64   62   67 


62  68  58 

72  80  77 

65  64  45 

68  83  76 


73   84 
63   53 


77   70 
50   49 


67   63   69 


80   70 
58   50 


60   69   54 


73   77 
59   58 


76   72 
66   54 


73   70 
66   61 


85   80   71 
50   59   55 


58   54   66 


83 

82 

70 

63 

62 

49 

80 

73 

70 

62 

62 

45 

85 

72 

78 

60 

59 

51 

79 

79 

71 

60 

62 

56 

80 

77 

71 

66 

64 

60 

62   52   61 


73   67 
49   34 


.74   82 
61   48 


86   78   77 


52   50   54 


76   64 
40   35 


69   61 
48   45 


56   58   66 
40   40   30 


70   61   64 
57   61   47 


75   63   63 
49   37   37 


75   72   66 
50   38   36 


63   46   42 


77   68   65 
43   40   37 


70   57   66 


64   55   6  7 
43   37   31 


55   50   66 
37   37   32 


66 

58 

37 

28 

53 

68 

38 

36 

61 

70 

39 

31 

67   56   72 


79 

82 

72 

65 

55 

62 

60 

46 

44 

35 

30 

79 

68 

61 

55 

64 

60 

45 

45 

34 

77 

68 

52 

64 

64 

61 

45 

42 

36 

33 

39   27   34 


53 

57 

36 

33 

62 

54 

32 

29 

65 

58 

41   41   34 


58  61  57 

53  46  42 

72  51  59 

44  44  31 


77   70   65 


43   43   33 


60   51 
36   23 


73   67   50 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  217  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


NEW    ENGLAND 
SEPTEMBER   1961 


Station 

Dajt  of  month 

3  M  p- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

COVENTRY,  CONN. 

EVAP 

.15 

.17 

.13 

.08 

.14 

.17 

.20 

.10 

.10 

.15 

.15 

.20 

.18 

.10 

.15 

.15 

.13 

.15 

.10 

.07 

.09 

- 

.13 

.15 

.16 

.04 

.05 

.03 

.11 

.11 

83.77 

ROCHESTER,  MASS. 

EVAP 

.12 

.17 

.12 

.04 

.16 

.13 

.18 

.17 

.11 

.12 

.16 

.16 

.14 

.11 

.16 

.02 

.12 

.13 

.10 

.09 

.09 

.07 

.00 

.17 

.02 

.01 

.15 

.13 

.12 

.12 

3.39 

WIND 

13 

21 

14 

7 

8 

10 

18 

12 

25 

18 

13 

23 

16 

29 

91 

28 

18 

38 

33 

17 

93 

112 

29 

19 

26 

38 

22 

17 

20 

13 

841 

LAKEPORT  2,  N.  H. 

EVAP 

.11 

.18 

.06 

.10 

.17 

.24 

.20 

.13 

.12 

.19 

.28 

.20 

.09 

.03 

.16 

.09 

.14 

.10 

.27 

.04 

.17 

, 

, 

.29 

.03 

_ 

_ 

.16 

.15 

.13 

B4.10 

WIND 

10 

15 

20 

10 

10 

15 

5 

40 

10 

20 

30 

25 

35 

20 

SO 

35 

20 

20 

25 

15 

30 

75 

5 

5 

20 

35 

80 

25 

50 

26 

810 

MAX 

83 

88 

75 

82 

93 

91 

88 

75 

84 

87 

87 

87 

85 

67 

79 

67 

65 

69 

69 

69 

78 

62 

85 

88 

83 

72 

81 

77 

68 

63 

78.2 

MIN 

61 

61 

64 

62 

67 

69 

63 

60 

59 

61 

59 

63 

66 

55 

56 

50 

47 

37 

39 

41 

50 

55 

57 

63 

65 

63 

60 

53 

47 

40 

56.4 

MASSABESIC  LAKE,  N.  H. 

EVAP 

.15 

.11 

.04 

.08 

.17 

.21 

.10 

.11 

.14 

.16 

.16 

.12 

.13 

.09 

.10 

.13 

.15 

.12 

.08 

« 

* 

.08 

.11 

.15 

.08 

.12 

.14 

.10 

.17 

.08 

3.38 

WIND 

8 

27 

12 

10 

11 

20 

10 

0 

7 

16 

17 

19 

25 

16 

14 

16 

15 

5 

1 

18 

96 

39 

3 

11 

45 

43 

8 

12 

20 

15 

559 

KINGSTON,  R.  I. 

EVAP 

.17 

.11 

.09 

.02 

.13 

.19 

.19 

.12 

.11 

.14 

.14 

.08 

.04 

.17 

.31 

.11 

.18 

.11 

.02 

.19 

- 

.33 

.07 

.09 

.08 

.29 

.14 

.12 

.14 

.10 

B4.12 

WIND 

^8 

34 

44 

22 

43 

59 

54 

13 

30 

46 

56 

65 

46 

79 

196 

50 

78 

50 

81 

69 

235 

162 

85 

80 

136 

128 

58 

0 

63 

37 

2126 

I 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  England 

SEPTEMBER  1961 


Station 

Tl«ei , 

Day  of  montli 

J 

D«pth 

1    1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

.4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  l31 

I 

STORRS,   CONN. 

1 1 

1    INCH 

MAX 

MIN 

82 
72 

82 

76 

79 
74 

84 

75 

- 

- 

I 

- 

80 
72 

79 
72 

80 
73 

82 

73 

79 

75 

79 
74 

77 
70 

71 

65 

69 
62 

69 
59 

71 
62 

72 
66 

69 

65 

74 
65 

77 
70 

76 
70 

73 
72 

72 

66 

72 
65 

70 
64 

67 
61 

66 
58 

75.0 
68.3 

4    INCHES 

lUX    ' 
HIN 

80 
73 

79 
76 

78 
74 

81 
75 

- 

- 

- 

- 

78 
73 

78 
73 

78 
73 

80 
74 

79 
75 

77 

'"1 

77 
72 

72 
66 

69 
64 

67 
62 

69 
64 

70 
67 

69 
65 

72 
66 

74 
70 

74 
70 

73 
72 

72 
66 

70 
66 

69 
65 

68 
63 

65 
60 

73.8 
69.2 

8    INCHES 

MAX   , 
MIN 

74 
72 

74 
73 

74 
72 

75 
73 

I 

- 

- 

- 

75 
71 

73 
71 

73 

72 

74 

72 

74 

73 

73' 
72 

73 
72 

72 
70 

70 

66 

66 
64 

66 

64 

67 

66 

66 
65 

67 
65 

69 
67 

69 
68 

69 
69 

69 
63 

67 
67 

67 
66 

66 
64 

64 
62 

70.2 
65.7 

KINGSTON,    R.    I. 

4    INCHES 

MAX    1 
MIN 

77 
70 

78 
72 

75 
71 

76 
73 

78 
72 

77 
73 

75 
70 

76 
69 

77 
70 

78 
71 

73 
72 

79 
73 

76 
73 

75 
72 

73 
68 

69 
64 

66 
63 

66 
59 

69 
63 

68 
65 

67 

66 

66 
65 

72 

66 

71 
68 

68 
66 

72 

66 

70 
64 

69 
64 

67 
62 

64 
59 

72.2 
67.5 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

74 
71 

74 
72 

73 
72 

74 
72 

75 
72 

75 
74 

74 
72 

73 
71 

74 
71 

75 
72 

74 
72 

76 
74 

74 
73 

74 
73 

73 
70 

70 
67 

67 
66 

66 
63 

67 
65 

67 
66 

67 
66 

66 
65 

69 
66 

69 
67 

68 
67 

69 
67 

68 
66 

68 
66 

66 
64 

64 
62 

70.8 
68.8 

12    INCHES 

5  PM 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

73  i 

73 

71 

70 

67 

67 

68 

68 

67 

68 

67 

69 

69 

68 

68 

67 

67 

70.3 

24    INCHES 

S  PMI 

70 

" 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 1 

71 

70 

69 

69| 

69 

69 

69 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

68 

68 

68 

69.8 

Storrs,  Conn. 


Klng^ston ,  R. 


Slope  of  Grouod: 
Instrunentation : 


Downhill  less  than  3  percent  to  the  northeast.   Soil  Type:   Woodbridge  loan.   Croxind  Cover:   Grass  sod. 
3  Level  Bristol  Temperature  Recorder. 


-  Slope  of  Ground:   Level.   Soil  Type:   Bridgehampton  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass,  clipped  to  2  Inches. 
Instrumentation:   4  and  8  Inch  Depth  -  Thermocouple  with  Bendix-Frlez  Recorder.   12  and  24  Inch  Depth  -  Standard  Soil 
Thermometers . 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  diiection 


ass 


Wind         spe< 
m.  p.  h. 


■5  1 


KeUtive    hiuuidity  averages  - 
percent 


Number  of  days  with  precipitation 


?  o  g 
So  — 


BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT,  H.  I. 
BLCE  HILL  WB,  MASS. 
BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS. 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONS. 
BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT. 
CARIBOU  WB  AIRPORT,  ME. 
CO.SCORD  WB  AIRPORT,  N.  H. 
HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 
MOUNT  WASHINGTON,  N.  H. 
NANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 
PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME. 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 
WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 
%   Peak  Gust 


ENE 
«SW 
KE 
SSW 


12 
21 
15 


12.8 

10.5 

11.7 

6.2 

9.3 

4.4 

6.6 

22.8 

13.3 

7.3 

7.4 

10.2 
7.6 


50 
45 
47++ 
33 


28++ 

NW 

24 

NE 

38 

N 

74% 

W 

40 

E 

41 

N 

28 

SW 

42++ 

s 

35++ 

NE 

21+ 
21 


21 
21 
28 


15 
21 


91 
88 
86 
82 


93 
91 
91 


84 
86 
89 
93 
88 
86 
81 


88 
89 


62 
65 


54 
56 
82 
78 
67 


62 
65 


81 
76 
75 


76 
73 
85 
91 


79 
80 


63 
65 
43 
48 
73 


5.1 
4.6 
5.4 

7.1 
5.0 
5.0 
6.4 
7.1 
4.7 

5.0 
5.2 
4.9 


See  ralerence  note*  ioUowing  Station  Inda: 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
SEPTEHBER  1961 


lEW     ENGLAND, 
:XCEPT     MAINE 


STATUTE   MILES 
10  0  10         20         30        40 


Plyaoutb  UdIod 

V* 

Bradford  Q  Concord  WB  Airport 

-     I     ^     )f'v,r'—  ® 

fWalpole  : 


75TB  HKBIDIAN   TIU   ZOO 


STATION    LEGEND 

O    •  (J  Precipitation  only 

<D  Precipitation,   storage 

-O  ■•--O-  Precipitation    and    Temperature 

V'-^'"^  Precipitation,   Temperature   and  Evaporation 

Type   of  gage         O    Non- recording; 
•    Recording;        3    5oM  ^/^*j 

4" 

'oubie  circle  combinations    indicate   the  availability  of 
more   detailed  meteorological  data 


1 I  f    W«rd«boro     Mevfane     Surry    Mountain   Danil  South   le«r«    1   3E  ""Sfii^ 

•O"-'-         I     <.  /«;■-—•  0,..r  Broo.  ...»       ^,/,„    y^*  ^A 

BMnlngton    2   KNW      Qsearsburg   Mountain'  "O"  (^  A  HlUc    Oowell   Dm 


I      O-  Zi_Z^  "^^""   ■"^°°"   "'"»       Dublin    X  (^  / 

logton    2   KNW      psearsburg   Mountain'  "O"  ^\mHMC    Oowell   Dm  ,  J 

I  X     T      iJSearsburg   Station  Keene  IF"  Q  South   Lyodeboro  ^    *"^ 

..JSj^roJ^sSE^J      ""         -<?,„J„,„        O        1^  O    ...hu.   2  »S*  .fS:„    '       -oil 

/Hoosac  Tunnel  |  "  '     "^  ~   ^        ■    —    -     i      »     f.r«»n»<^>  i-  ^    B»Terfiin  ( 

.i-.^,...^..  -                      ^P_          0.,.Or9.onCENl-RACKS.o.^,^ 

V-~,           I  Pet.r.h..  3  H   Abb.rd.too                        )                            ru.dw^/       '•'•?'==*"   " 

a,                 O  .SrcuiS-,."on  ""   =""£3   ,B.rr,   r.u|>              ^  S<.rlln. 'p  »,               O        /o^U 

>S                 Peru.l                          •)  »J>erU      .T      \                 D.n^                  Ostorllng     ,                      Bedford    •  ^    _    V\ 


,                                    Shalburne  rails  /                       IP                  *%.  (    Crott 

/Plalntl,ldO>            f  *>      •            Jl                           ri^nouri 

jC       .           I  Peter.h..  3  H   iSbbardaton                        ; 

a,                 O.Srcuir.„oa  ""   ^'"^   -Barr,   ran*              ^S<.rlln.  3 

IS5               Peru]                       I  J  »berv      .f       \               Dan>:^                U  sterling    , 

PUtsrield  WB  *p  --'           O      '  ^  '  ■:TF  -/^  1                       -OP',"" 

^             <    »asblneion  2    (      VChoalerlleld  ^^       O        _                        ...                        ^'^  ( 
:h.tn..,   N.   v./    ""'"B'"  ^    \    ^              • 

/     J3.   *      ^Ibli'bt.llla  Da> 

■7 


C.  -—  6/61 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly  in  mountainous 
areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1961 


73* 


45' 


f-^l 


v 


^  Plttaburf   Kaaen 


Chuy   3   I,    N 


Bttrlfc^tOii   WB  Airport     '      ^  ^     J  ^, 

I     \L_1-  -  -\0  '  I  "^  Middlesex  _.    .   ^ 


Cup*uptlc   Sto; 


^" 


.^->' 


^ 


NORTHER^ 


Port   H«ary,    ».    T.iVVC.J  1   ti 


•       7 


'Bethel   4   K        O 
'  Q         ^^^  Ttubrtdse 


hoy. 


@^ 


NEW     ENGLAND, 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE    MILES 
10  0  10  20         30         40 


;r"f^ 


JN 


_      Voodetock  3  EN 


center  Earbor 


75TH  MERIDIAN  TIME  ZdNE 


STATION    LEGEND 

fo    •  3  Precipitation  only 

(D  Precipitation,   storage 

O  -•--<>-  Precipitation    and    Temperature 

V--^--C^  Precipitation,    Temperature   and  Evaporation 

Type   of  gage  O    Non- recording, 

•    Recording^        3    5oM  types 


/-->«S 


I         Double   circle  combinations    indicate   the  availability  of 
v-oireboro  Falls        more   detailed  meteorological  data 

.akeport     X.-0-  1 1 

y  L*k«port    2  '     I  -^  N  L' 

#Ne«   Durhan   3  Km 

,  1  "°" 

I  I  SkDford    2    inni. 


I  X  t      /  CovendlgX  •#        Sunap«e  ^  \ 

c  i^ .  s6MTHEAgT-j     "'f  "(t^^L  3..::r3it"  °"  southern 

'        |-^-      I      'o"      NER^t-^f  iBr.dlordO  Coacorlire  Airport  /^ 


-01-^' 


»  — ' -•-i 


'^==Yr~ 


\  .. 


Por,.r:,\A 


BennlDRton    2    I 


63° 


Grefion   2  K. 


66° 


69° 


^■"   <>-;.^^j»^^„ 


geitll    Turner.   P.U, 


<>"• 


o 

EkBt   P«pperell 

^"'.X'rrPPNTF 


^ 


t^ 


^ 


CuuTni 


l^ 


/ 


lL«ld         V  W««t   BrlBfl 

69- 


oyreB, 


lie   Dm-O-  *0  ' 


I    Ba.rkbAMat«d  J 

oy       @,.rtf; 


I    o 


i.'Sfd 

ocVy  Jl* 


■e    DttB      _.       ^-T 


I  ©         y^  BrldgMBter   M.CI,       ^ 

I  looMocket-      ^^  *»l   •  Plymouth  > 
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Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly  in  mountainous 
areas . 
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Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  par- 
ticularly in  mountainous  areas. 
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particularly  in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


STATION 

COUNTY 

i 

M 

3 

j 

8 

< 

OBSEBVATION 

TIME  AND 

TABLES 

OBSERVER 

1 

1 

i 

it 

CONNECTICUT 

AN50N1A 

BAKERSVILLE 

BALTIC 

BARKHAMSTEO 

BLOOMFIELD 

0120 
0227 

0251 
0Z99 
0634 

HEW  HAVEN 
LITCHFIELD 
NEW  LONDON 
LITCHFIELD 
HARTFORD 

7 
5 

5 

5 

*1 
*1 

♦1 

20 

37 

56 

05 
02 

06 
57 

*4 

20 
710 

1*0 
*20 

•A 

aA 

HID 
SA 

ANSONIA  WATER  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
ENG.  OEPT,  HARTFOflO 

BRIDGEPORT  MB  AP 

BROOKLYN 

BULLS  BRIDGE  DAN 

BURLINGTON 

0806 
0918 

0973 

FAIRFIELD 
HARTFORD 

* 
7 

*I 

*7 
39 

*e 

29 

08 
57 
29 
56 

26 

7 
275 
260 
510 
500 

"is 

HID 
6P 
7A 
6A 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
DONALD  J.  FIELDS 
CONN.  LIGHT  *    POWER  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
CONN.  LIGHT  *  POWER  CO. 

COCICAPONSET  RANGER  STA 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 
COVENTRY 

I'.ae 

MIDDLESEX 

HARTFORD 
lOLLANO 
LITCHFIELD 

* 
5 
17 

7 

*1 

28 

3* 
*8 

5* 

5* 
21 
19 

WO 

6P 
5P 

8A 
6P 
6A 

5P 

IZf 

" 

RAYMOND  J.  RUSZAlA 
COLLINS  COMPANY 
UNIVERSITY  OF  CONN. 
CREAM  HILL  FARM 

DANSURV 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 
FALLS  VILLAGE 

1762 
2288 

LITCHFIELD 
NEW  LONDON 

* 

* 

17 

*I 

23 

22 

57 

28 

59 
15 
22 

510 

260 

580 

6P 

7P 

5P 
6A 

JOSEPH  P.  SIMKO.  JR. 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

HARTFORD  ELEC.  LIGHT  CO 
GROTON  PUBLIC  UTiL. 

HARTFORD  WB  AIRPORT 
JEWETI  CITY 

3*5J 

HARTFORD 
NEW  LONDON 

5 
5 
5 
IT 
* 

:! 

*6 

56 
2* 

*2 

39 

»* 

1*0 
15 

T. 

MID 

C  MJ 

ENG.  DEPT.  HARTFORD 
SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JEWETT  CITY  WATER  CO. 
NEW  LONDON  WATER  WORKS 

MIDOLETOWN  4  W 
HOODUS  RESERVOIR 

5018 

TOLLAND 
MIDDLESEX 

MIDDLESEX 

5 

5 

I 

*6 
*% 
33 

12 
30 

29 

*3 
05 
26 

392 
390 
380 

.i: 

'i 

C„ 

KORNEL  BAILEY 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

MOUNT  CARMEL 
NATCHAUG  RANGER  STA 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEW  I NG TON 

5077 
5125 
5273 
52B5 

NEW  HAVEN 

NEW  HAVEN 
HARTFORD 

* 
17 

* 
5 
7 

*i 

25 

53 

16 

58 

55 

53 

** 

200 

*00 

6 

150 

6P 
MID 
6A 

6P 
SA 
MID 

6A 

c„. 

CONN.  A&R.  EXP.  STAIIOf 
SI.  PARK  ♦  FOREST  COMM. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ENG.  DEPT.  HARTFORD 

NORTH  BRANFORD 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
PAUCHAUG  FOREST 

5893 
6131 

FAIRFIELD 
NEW  LONDON 
NEW  LONDON 

* 
* 
* 
17 

*i 

20 
23 

35 

*6 

25 

0* 
51 

210 
260 

270 

BA 
SA 
8A 

7A 

« 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO. 
DEPT,  PUBLIC  UTILITIES 
ST,  PARK  ♦  FOREST  COMM. 

PROSPECT 
PUTNAM 
PUTNAM  LAKE 
ROCKViLLE 
ROCKY  RIVER  DAM 

6597 
6966 

NEW  HAVEN 

FAIRFIELD 

TOLLAND 

LITCHFIELD 

7 
'I 

:i 

30 
35 

57 
5* 
38 

26 

*20 
2*0 

220 

8P 

6A 

c„ 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
GREENWICH  WATER  COMPANY 
CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO. 

ROUND  PONO 
SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

7002 
7109 

7373 

FAIRFIELD 
LITCHFIELD 

LITCHFIELD 
HARTFORD 

* 
* 
* 

*i 
*i 

59 

15 
*3 

27 
21 
16 

*9 

1015 
300 

5P 

7A 
5P 
5P 

c 

RIDGEFIELD  WATER  SUPPLY 
CHARLES  I.  JECKEL 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 
BUR.  ENG.  WATERBURY 

STEVENSON  DAM 
TOfiRlNGTON 

79*6 
8*36 

lOLLAND 
FAIRFIELD 

LITCHFIELD 

* 
7 

*i 
*i 

*i 
*i 

57 
06 
23 

*e 

18 

10 
15 
07 

200 
60 
650 
580 

5P 

*P 
5P 

AR 

c 

WILLIAM  W.  SYMONOS 
STAMFORD  MUSEUM 

U.  OF  COKN.  A6R.  DEPT.' 
TORRINGTON  WATER  CO. 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 
WATERBURY  RADIO  W8HY 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WE  ST BROOK 

9067 

NEW  HAVEN 
MIDDLESEX 

* 

II 

17 

11 

320 
180 
275 

" 

i: 

H 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
WATER  BUREAU  HARTFORD 

WHlGVILLE  RESERVOIR 

WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 

9508 

HARTFORD 
HARTFORD 
LITCHFIELD 

5 

? 

* 
7 

*i 

00 

*o 

37 
3* 

56 
57 

56 

1180 

625 

770 

12* 

8A 

12H 
8A 

„ 

WATER  BUREAU  HARTFORD 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 
WATERBURY  WATER  COMPANY 

OSCAR  S.  JOHNSON 

AUGUSTA  1  ESE 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 

0273 
0275 
0355 

KENNEBEC 
KENNEBEC 
PENOBSCOT 

WALDO 

* 

* 

H 

*8 
23 

2* 

68 

*6 

202 
20 

MIC 
6P 

MID 
2P 
6P 

c 

PETER  WILLIAMSON 
FED.  AVIATION  AGENCY 
U.S.  AIR  FORCE 

BELFAST  WATER  DISTRICT 

BINGHAM  WYMAN  DAM 
BRASSUA  DAM 
BRIOOEWATER 
BRIOGTON  1  NNW 
BRUNSWICK 

0600 

0833 
084* 
093* 

SOMERSET 

SOMERSET 

AROOSTOOK 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

*5 

0* 
0* 

70 

5* 
*3 

7C 

7A 

HID 

5P 
6P 

" 

CENTRAL  MAINE  PWR.  CO, 
KENNEBECK  WTR.  PWR.  CO. 
HAROLD  MAC  J LROY ,  JR. 
ANDREW  J.  SANBORN 

CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
CORINNA 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EAGLE  LAKE 

1175 
1*72 
1628 
1823 
2111 

AROOSTOOK 

11 
15 

:t 

37 
56 

02 

69 
68 

I 

62* 
36C 
610 

6P 

6P 
8P 

MRS.  JEAN  WEYMOUTH 
MRS.  NANCY  RAWLlNGS 

EASTPORT 

EAST  SANGEHVILLE  5  SE 

ELLSWORTH 

EUSTIS  7  NW 

FARMING TON 

2*26 

2**2 
2620 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

HANCOCK 

FRANKLIN 

FRANKLIN 

U 

*5 
** 
*5 

55 

08 
32 

69 

70 

59 

35 

09 

60 

5*0 

2* 

12*0 

7P 
5P 

7A 

5P 
7A 

c" 

WALTER  A.  MICKS 
MS.  ELMER  J.  LELAND 
BANGOR  HYDRO-ElEC.  CO. 
W.  J.  THERRIEH 
CHARLES  S.  PREBLE 

FORT  FAIRFIELD 

FORI  KENT 

GARDINER 

GILEAO 

GRAND  LAKE  STREAM 

2678 
30*6 

AROOSTOOK 
KENNEBEC 

IS 
15 

1 
1* 

** 

*8 
IS 
13 
2* 
11 

tl 

*; 

53C 
68 

SS 

5P 
SS 

»P 

CH 

GARDINER  WATER  DISTRICT 
ftUMFORD  FALLS  POWER  CO. 

GREENVILLE 
HOULTON  FAA  AP 

3800 
3B97 

PISCATAQUIS 
CUMBERLAND 

AROOSTOOK 
SOMERSET 

13 

*5 

*5 

28 
51 

08 
37 

69 

50 

1060 
290 

*10 
1160 

MID 

6P 
5P 

MID 
MID 

6P 
5P 

c" 

MRS.  WINNIE  P.  SAWYER 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

WILLIAM  CUMMING 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

JONESeOHO 
LEWISTON 
LONG  FALLS  DAM 

*566 
*781 

*e7e 

*927 

WASHINGTON 

ANDROSCOGGIN 

SOMERSET 

WASHINGTON 

SOMERSET 

\ 

** 
*S 

*3 
*6 

70 
69 

39 

12 
28 
53 

*0 
260 

6P 

7A 
6P 

H 

IRVING  C.  MASON 
UNION  WATER  POWER  CO. 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
WILLIAM  JORDAN 
HAOISON  MILLS 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

(WOSEHCAD 

OLO  TOWN  FAA  AIRPORT 

5261 
5*60 

OXFORD 
PENOBSCOT 

SOMERSET 
PENOBSCOT 

11 

*5 

*5 

35 

57 

70 
69 

55 
*2 

*3 

*0 

1*60 
1028 

7A 
MID 

9P 

BA 

MID 

'" 

UNION  WATER  POWER  CO. 
GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 

H.  LAMONIAGNE 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

OQUOSSOC 
ORONO  2 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

6*27 
6*35 

6900 
6905 

FRANKLIN 

PENOBSCOT 
CUMBERLAND 

11 

*2 

5i 

66 
68 
70 

i: 

1510 
61 

1 

8A 

*P 
MID 

' 

ARLO  COPP 

UNIVERSITY  OF  KAINE 
CITY  Of  PORTLAND 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND  1  W 
RUNFORD  3  SW 

6937 
717* 
7250 
7255 
7325 

PISCATAQUIS 

KNOX 
OXFORD 

15 
11 

*5 
«* 

39 
53 

0* 

31 

66 
69 

70 

00 

08 
3* 

606 
965 

67* 

5P 

6A 

MID 

5P 
HID 

C 

MAINE  EXP.  STATION 
GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 
OLIVER  W.  HOLMES 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
EVALINE  A.  WARREN 

^ 

U 

OBSEBVATION 

d 

g 

M 

TIME  AND 

z 

6 

P 

TABLES 

STATION 

d 

COUNTY 

< 

E 

i 

OBSERVER 

t\ 

Q 

3 

1 

i 

ll 

1 

1 

RUMFORD 

7330 

OXFORD 

I 

44 

33 

70  33 

505 

"^ 

RUHFORD  FALLS  POWER  CO. 

RUHFORD  POWER  PLANT 

7335 

1 

** 

33 

70  33 

510 

HID 

MID 

RUMFORD  FALLS  POWtR  CO. 

SANFORD  2  NNW 

YORK 

28 

70  *7 

280 

5P 

»P 

CLIFFORD  P.  COOK 

SKOWHEGAN 

7827 

SOMERSET 

9 

** 

69  43 

165 

C 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

SOUTH  ANOOVER 

79*0 

OXFORD 

1 

** 

35 

70  ** 

660 

7A 

SOUTHWEST  HBR  3  SSE 

8301 

HANCOCK 

t, 

** 

i* 

66  18 

15 

c 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

SOUA  PAN  DAM 

B39S 

AROOSTOOK 

15 

*6 

33 

66  20 

610 

VAR 

9P 

H 

MAINE  PUB  SERVICE  CO. 

SWANS  FALLS 

OXFORD 

13 

** 

02 

70  59 

400 

PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N.H, 

THE  FORKS 

6721 

SOMERSET 

9 

*S 

69  58 

WS.  GLADYS  M.  DURGIN 

UPPER  DAM 

69*2 

OXFORD 

1 

** 

52 

70  52 

1*8* 

9P 

UNION  WATER  POwtR  CO. 

WATERVILLE  PUMP  STA 

9151 

KENNEBEC 

9 

** 

33 

69  39 

89 

5P 

5P 

KENNEBEC  WATER  DISTRICT 

WEST  BUXTON  2  NNW 

931* 

YORK 

13 

*3 

*2 

70  37 

150 

HID 

MID 

CENTRAL  MAINE  POWtR  CO. 

WEST  ENFIELD 

PENOBSCOT 

68  39 

180 

GEORGE  THOMPSON 

WOODLAND 

9891 

WASHINGTON 

1* 

*5 

67  2* 

7A 

7A 

RUSSELL  J,  DOW 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

00*9 

BERKSHIRE 

6 

*2 

73  06 

8A 

8A 

H 

HEW  ENGLAND  POWER  CO. 

AHHERSI 

0120 

HAMPSHIRE 

42 

2* 

72  32 

210 

MID 

MID 

C  H 

UNIVERSITY  OF  MASS. 

ASM8URNHAM 

0190 

WORCESTER 

10 

42 

71  S3 

SA 

M.  C.  STEWART 

ASHLAND 

0218 

MIDDLESEX 

15 

71  26 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

BARRE  FALLS  DAM 

0*08 

WORCESTER 

5 

*2 

26 

72  02 

910 

5P 

5P 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEDFORD 

0535 

MIDDLESEX 

*2 

2S 

71  17 

135 

5P 

5P 

H 

NORTHEAST  WEA.  SvC . 

NORFOLK 

*0 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES  COW 

BELCHER TOWN 

0562 

HAMPSHIRE 

5 

*2 

17 

72  21 

556 

8A 

METRO.  DIST.  WTR.  COMH. 

BIRCH  HILL  DAM 

5 

5P 

5P 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  HILL  WO 

0736 

NORFOLK 

* 

*2 

13 

71  07 

6*0 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BOSTON  WB  AIRPORT 

0770 

SUFFOLK 

* 

*2 

22 

71  01 

15 

MID 

MID 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BOYLSTON 

0801 

WORCESTER 

10 

42 

21 

71  *3 

630 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

*1 

57 

70  57 

60 

MASS.  CORRECTIONAL  INST 

BROCKTON 

0660 

PLYMOUTH 

* 

60 

9P 

CITY  ENGINEER 

BUFFUMVILLE  DAM 

0998 

WORCESTER 

17 

*2 

07 

71  5* 

BA 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLES  RIVER  VILLAGE 

1323 

NORFOLK 

42 

16 

71  16 

1*0 

8A 

EDMUND  A.  SYMONDS 

CHATHAM  LT  STA 

1376 

BARNSTABLE 

* 

41 

40 

69  57 

20 

U.S.  COAST  GUARD 

CHESTERFIELD 

1*36 

HAMPSHIRE 

5 

*2 

2* 

72  51 

1*25 

8A 

HASS.WTR.RLSOUR'.tS  COM 

CHESTNUT  HILL 

SUFFOLK 

* 

20 

71  09 

*P 

7A 

METRO.  OISI.  WTR.  COMH< 

CLINTON 

1561 

WORCESTER 

10 

42 

2* 

398 

*P 

METRO.  DIST.  WIH.  COMM. 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

2107 

WORCESTER 

17 

*2 

07 

72  08 

660 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EAST  PEPPEHELL 

2369 

MIDDLESEX 

10 

*2 

*0 

71  35 

210 

6A 

mS.  MARY  £.  DAVIS 

EAST  WAREHAH 

2*51 

PLYMOUTH 

* 

*6 

70  *0 

NIO 

BA 

CRANBERRY  EXP.  STATION 

EDGAR TOWN 

23 

20 

BA 

ms,  EL12ASETH  B.  HOUGI 

FALL  RIVER 

26*2 

BRISTOL 

* 

*I 

*2 

71  10 

190 

IIP 

IIP 

M 

RICHARD  C.  BRIGHAM 

FITCHBURG  2  S 

2606 

WORCESTER 

10 

42 

3* 

71  46 

400 

BA 

OEPT, PUBLIC  WORKS 

FRAMINGMAM 

2975 

MIDDLESEX 

10 

*2 

71  25 

170 

7A 

METRO.  DIST.  WTR.  COMH, 

FRANKLIN 

2997 

NORFOLK 

* 

*2 

71  25 

2*C 

8A 

MASS. WIR. RESOURCES  COM 

GARDNER 

3052 

WORCESTER 

5 

3« 

71  59 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES  COW 

GROTON 

3270 

MIDDLESEX 

10 

*2 

36 

71  35 

3*0 

8A 

HASS.WTR. RESOURCES  CONI 

HARDWICK 

3*01 

WORCESTER 

s 

42 

21 

72  12 

BA 

MASS. WTR. RESOURCES  COW 

HATCHVILLE 

* 

HAVERHILL 

3505 

ESSEX 

10 

*2 

*6 

71  04 

60 

7P 

7P 

H 

EARL  F.  SMITH 

HEATH 

35*9 

FRANKLIN 

*2 

*0 

72  •« 

1*50 

BA 

MASS, WTR. RESOURCES  COW 

HINGHAM 

362* 

PLYMOUTH 

* 

30 

f.    ROBERT  SKILLING 

HOLYOKt 

3702 

HAMPDEN 

5 

*2 

12 

72  36 

96 

BA 

H 

A,  W.  LADD 

72  S« 

BA 

NEW  ENGLAND  POwtR  CO. 

HUSBARDSTON 

3772 

WORCESTER 

% 

*2 

21 

72  OO 

1030 

BA 

MISS  BESSIE  WHEELER 

MY ANN IS  2  NNE 

3821 

BARNSTABLE 

« 

*1 

4j 

70  16 

35 

6P 

6P 

c 

CAPE  *  VNYRD.  ELEC.  CO. 

IPSWICH 

3876 

ESSEX 

* 

*2 

*0 

70  52 

60 

BA 

MASS. WTR. RESOURCES  COW 

KNIGHTVILLE  DAM 

3965 

HAMPSHIRE 

42 

72  52 

630 

6A 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LAWRENCE 

*105 

57 

9P 

HID 

ESSEX  COMPANY 

LOWELL 

*313 

MIDDLESEX 

K 

42 

39 

71  IS 

90 

MID 

MID 

PROP.  LOCKS  ♦  CANALS 

MANSFIELD 

***9 

MASS. WTR. RESOURCES  COW 

ME NOON 

*667 

WORCESTER 

* 

42 

05 

71  3* 

**0 

c 

HAROLD  J.  PARKINSON 

MIDOLESORO 

*71I 

Plymouth 

41 

53 

70  5S 

60 

BA 

MIDDLE  TON 

*7** 

ESSEX 

* 

42 

71  0 

100 

5P 

5P 

OANVERS  WATER  WORKS 

MILFORD 

*760 

WORCESTER 

* 

71  3 

280 

•A 

MASS. WTR, RESOURCES  COW 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

*159 

NANTUCKET 

41 

15 

70  04 

*3 

MID 

MID 

c  hJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

NEW  BEDFORD 

52*6 

BRISTOL 

36 

70  5( 

70 

NIO 

*P 

C  H 

CITY  ENGINEER 

NEWBURVPORT 

5285 

ESSEX 

4 

42 

70  5! 

8A 

MASS. WTR, RESOURCES  COMH 

NEW  SALEM 

5306 

21 

8A 

METRO.  DISI.  WTR.  COMM.; 

NORTHBRIDGE 

551* 

WORCESTER 

71  * 

310 

8A 

MASS. WIR. RE SOURCES  COMM 

NORWOOD 

600* 

NORFOLK 

*2 

1*5 

DONALD  DOE 

PELHAM 

6251 

HAMPSHIRE 

*2 

23 

72  2« 

11*0 

METRO.  DIST.  WTR.  COWt. 

PEMBROKE 

6262 

PLYMOUTH 

*2 

01 

70  *f 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES  COW 

PERU 

6311 

BERKSHIRE 

5 

*2 

27 

1860 

MASS. WTR. RESOURCES  COW 

PETERSHAM  3  N 

WORCESTER 

42 

72  1 

1090 

SA 

c 

DIR.  HARVARD  FOREST 

PITTSFIELD  we  AIRPORT 

BERKSHIRE 

42 

73  1« 

1153 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PLAINFIELD 

6*25 

HAMPSHIRE 

5 

*2 

3: 

1620 

MASS. WTR. RESOURCES  COW 

PLYMOUTH 

6*86 

PLYMOUTH 

*1 

59 

70  hi 

25 

5P 

5P 

PLYMOUTH  CORDAGE  CO, 

PROVINCETOWN  1  N 

6681 

BARNSTABLE 

42 

0* 

70  IJ 

30 

6P 

C  H 

CAPE  ♦  VNYRD.  ELEC.  CO. 

OUABAIN  INTAKE 

6691 

WORCESTER 

530 

SA 

METRO.  OlST.  WTR.  COMM. 

*2 

3; 

Tl  0 

90 

MID 

lOP 

H 

R.  E.  LAUT2CNHEISER 

ROCHESTER 

6938 

PLYMOUTH 

*l 

^>^ 

70  5! 

60 

BA 

8A 

8A 

NEW  BEDFORD  WATER  WORK! 

ROCKPORT  1  ESE 

6977 

ESSEX 

*2 

70  3 

80 

7P 

C  H 

REV.  R.  M.  BARKER 

*2 

70  5i 

*a 

7P 

H 

U.S.  COAST  GUARD 

7190 

BARNSTABLE 

70  3C 

20 

MID 

HID 

W.  A.  WINSOR 

SEGREGANSET 

7293 

BRISTOL 

«l 

71  0 

40 

SA 

BRISTOL  CO.  AGR.  SCHOOt 

shelburne  falls 

7370 

*2 

36 

72  *« 

*00 

SA 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

7627 

WORCESTER 

,7 

*2 

03 

72  0 

720 

7A 

H 

CHESTER  R.  SPIELVOGEL 

SOUTH  EGREMONI 

7692 

BERKSHIRE 

*2 

DAVID  A.  HUNTER 

MIDDLESEX 

42 

2 

71  0 

160 

METRO.  DIST.  WTR.  COMH. 

SPRINGFIELD  ARMORY 

80*6 

HAMPDEN 

•2 

07 

72  3 

*P 

U.S.  ARMORY 

STERLING 

815* 

WORCESTER 

10 

8A 

H 

METRO.  OlST.  WTR.  COMM. 

STERLING  3  NW 

6159 

WORCESTER 

10 

*2 

28 

71  * 

690 

c 

NUN2I0  LANCIANl 

STOCKBRIOGE 

BERKSHIRE 

*2 

18 

73  1 

1075 

NESBITT  H.  BANGS 

TAUNTON 

636' 

BRISTOL 

54 

71  0» 

20 

6P 

61 

TAUNTON  WATER  WORKS 

TULLY  DAM 

6573 

WORCESTER 

*2 

39 

72  1 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TURNERS  FALLS 

6580 

FRANKLIN 

*2 

37 

72  3 

190 

6P 

MID 

W.  MASS.  ELEC.  CO. 

WALPOLE 

675* 

NORFOLK 

^2 

11 

71  I 

200 

H 

PARKER  N.  CHICK 

WARE 

6793 

72  1 

1    *10 

7A 

WARE  WATER  WOAKS 

WASHINGTON  2 

BERKSHIRE 

*2 

2; 

73  0 

7A 

C 

WtS.  NARTIM  S.  GAROHEJt 

WEST  BRIMFIELD 

HAMPDEN 

*2 

72  1 

375 

INA  E.  LAW 

WEST  CUMMINGTON 

9136 

HAMPSHIRE 

*2 

72  5 

1181 

6P 

6P 

" 

FREDERIC  S.  BftOVM 

WESTFIELD 

9191 

HAMPDEN 

*2 

72  * 

220 

MASS. WTR. RESOURCES  COM 

NORFOLK 

3 

*2 

0< 

71  2 

210 

6P 

«P 

H 

FRANCIS  D.  OOMOVAN 

WESTON 

9360 

MIDDLESEX 

220 

5P 

5P 

WESTON  COLLEGE 

BERKSHIRE 

*2 

10 

73  0 

BA 

H 

MASS. WTR. RESOURCES  CON 

WESTOVER  FIELD 

936; 

HAMPDEN 

12 

72  3 

HIO 

MIO 

U.S.  AIR  FORCE 

WINCHENOON 

9770 

WORCESTER 

5 

*2 

*2 

72  0 

B60 

H 

MASS. WTR. RESOURCES  COM 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

9923 

WORCESTER 

*2 

71  5 

966 

HID 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WORCESTER 

9928 

WORCESTER 

71  * 

620 

6P 

6P 

CLIFFORD  L.  DAVIS 

STATION  INDEX 


^ 

OBSOtVATION 

6 

s 

bl 

U 

1 

< 

TIME  AND 

SE 

6 

P 

TABLES 

STATION 

COUNTY 

< 

E 

3 

OBSERVER 

i 

3 

2 

i 

1 

i 

1 

is 

NEW  HANP&HIRC 

MMIOM 

0»7S 

MAf  TON 

5 

44    06 

71    53 

1310 

5P 

ip 

H 

JAMtS    LiONARO 

■t.»l.|N 

0»»0 

C004 

J 

44    i9 

71     10 

1110 

•A 

•A 

H 

BROWN    PAPER    COMPANY 

BCIHILHEH 

5 

1530 

7A 

RUSbLLL    E.    MAGUIRt 

SLALKHATCR    0AM 

OTAl 

MERRIMACK 

10 

41     19 

71    43 

480 

•A 

•A 

C 

CORPS   OF    ENGINEERS 

HiU>fOR0 

0»10 

MERRIMACK 

43     14 

71    58 

1000 

SA 

RUTH    S.    MOORE 

MIMOL 

GRAF  ION 

43    36 

71    43 

430 

c 

PUBLIC    SERV.    CO.    N.H. 

CAIV10N 

1099 

GRAFTON 

10 

43    52 

71    38 

TA 

7A 

CAMMON    moHIAlH 

11»T 

GRAFTON 

5 

44     10 

71    42 

4000 

5P 

H 

AUSTIN    MACAULAY 

CCmiH    MARPOH 

lUW 

BELKNAP 

43    43 

71    28 

660 

8A 

LA    SALETTE    SEMINARY 

CLARtMONT 

1542 

SULLIVAN 

5 

43    23 

72    21 

4/0 

7A 

CONN.    VALLEY    ELEC.    CO. 

CLCAR    MtOOK 

GRAFTON 

44    04 

71    38 

1600 

CORPS    OF    ENGINEERS 

5 

44    54 

71     30 

lOlO 

bP 

6P 

CONCORD    MB    AIRPORI 

l*Sjl  MERRIMACK 

43    12 

71    30 

339 

MID 

MIO 

C    HJ 

U.S.    HEATHER    BUREAU 

COWnA-r    1    N 

in2',  CARROLL 

IS 

44    00 

71    07 

475 

7A 

JOE    B.    OOOGE 

OUvlLLt    NOTCH 

i023 

COOS 

I 

44    52 

71    20 

1650 

SA 

GtRIHUOE    £.    NASH 

OUBI.IN 

2136 

CHESHIRE 

42    55 

72    0* 

1480 

BA 

DUBLIN    SCHOOL.     INC. 

OURHAM 

21T4 

STRAFFORD 

4 

45    08 

TO    56 

70 

SP 

t*51    OLeHl«& 

22  BA 

HILLSSORO 

43    04 

71    49 

787 

6P 

6P 

HOONEY    L.    GILBERT 

intot. 

2142 

COOS 

1 

44    47 

71    08 

1280 

6P 

C 

G.    E.    CAMPBELL 

FUTAN 

2e«« 

COOS 

1 

44     16 

71    27 

1620 

7P 

TP 

DWICHT    A.    OANfORTH 

FIRSI    com    LAI^E 

2999    COOS 

5 

45    05 

71     17 

1660 

7A 

7A 

H 

NEW    ENGLAND    POWER    CO. 

FITIMILLIAM 

5 

42     46 

72    09 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES    COMK 

FRAJKllH    1    NM 

51TT    MERRIMACK 

43    27 

71    40 

390 

6P 

6P 

F.    J.    SOUIHMAYD 

FHAMRLIW    FAILS    DAW 

MERRIMACK 

43    28 

71    39 

430 

CORPS    OF    ENGINEERS 

iiitHAilKm 

3359 

BELKNAP 

43    2S 

71    25 

960 

8A 

ARTHUR    G.    BROWN 

WAFIOM 

3i30 

GRAFTON 

10 

43     34 

71    57 

840 

6P 

6P 

PHILLIP    K.    BROWN 

GREENVILCE 

3656 

H1LLS80R0 

42     46 

71    48 

830 

TA 

GREENVILLE    MILLS 

HANOWtR 

3850 

GRAFTON 

5 

43    42 

72    IT 

603 

8P 

BP 

C    H 

DARTMOOIH   COLLEGE 

HlLLSeOftO    2    m 

4062 

HILLSBORO 

10 

43    07 

PUBLIC    SERV.    CO.    N.H. 

mo%OH 

4234 

NILLS50R0 

42     47 

71    26 

160 

c 

PUBLIC    SERV.    CO.    N.H. 

JtFFtRSOU 

4314 

COOS 

5 

44    24 

71    27 

1450 

7A 

RAY    HUTCHINS 

lEENi: 

4399 

CHESHIRE 

5 

42    55 

72    17 

490 

6P 

SA 

H 

MERTON    1.    GOODRICH 

LAKtPORT 

4475 

BELKNAP 

10 

43    33 

HID 

7A 

KENNETH    E.    GOULD 

LAltPORI     2 

BELKNAP 

43    32 

71     28 

520 

6A 

6A 

N.H.    WATER    RESOURCES    BO 

4556 

COOS 

5 

44    29 

71     34 

910 

6P 

6P 

CLINTON    L.    WHITE 

UlNOAFF 

456B 

GRAFTON 

5 

44     11 

71    54 

960 

C 

HERMAN    L.     TITUS 

iXDANON    FAA    AIRPORT 

4656 

GRAFTON 

5 

43     38 

72    19 

562 

HID 

MIO 

H 

FED-    AVIATION    AGENCY 

HKCOLN 

GRAFTON 

MtS.    KATHLEEN    BOYLE 

MAC    OONtLI.    OAN 

71     59 

965 

CORPS   Of    ENGINEERS 

NANCH£STER 

S0T2 

HILLSBORO 

43    00 

Tl    28 

7A 

WRLOM 

5150 

CHESHIRE 

5 

43    07 

72    12 

HBO 

BA 

HARRIET    M.    PERKINS 

NASSABESK    LAKE 

5211 

HILLSBORO 

42    59 

71    24 

250 

6P 

6P 

ULAM    J    H 

1 

44    41 

71     13 

1180 

8P 

UNION    WATER    POWER   CO. 

NIlFORO 

5412 

HILLSBORO 

10 

300 

H 

ANDREW    t.    ROTHOVIUS 

lOUNT     SUMAPEE 

bb29 

MERRIMACK 

5 

43    20 

72    04 

1310 

6P 

6P 

RICHARD    0,    PARKER 

MOUNT    WASHINGTON 

5639 

COOS 

1 

44     16 

71     18 

6262 

MIO 

MIO 

C    HJ 

MT.    WASH.    OBS.     CORP. 

140 

PENNtCHUCK    WATER    WORKS 

NCM    DURHAM    3    NNH 

5/110 

43     29 

71     U 

N.H.    FISH    ♦    GAME    DEPT. 

NEWPORT 

5868 

SULLIVAN 

5 

72    10 

900 

8A 

H.    P.    SHEPARO 

NORTmwOOD 

6368 

ROCKINGHAM 

4 

43    12 

71    09 

570 

5P 

5P 

UNIV.    OF    NEW    HAMPSHIRE 

OTTER    BROOK    DAM 

6550 

CHESHIRE 

5 

42    57 

72    1* 

680 

8A 

C 

CORPS    OF    ENGINEERS 

PEU«BO»0    2    S 

6697 

HILLSBORO 

42    51 

71    57 

1020 

6P 

6P 

G.    A.    MORISCN 

PIHKHAM    NOTCH 

13 

44     16 

71    15 

2000 

7P 

GEORGE    HAMILTON 

6856 

5 

45    03 

71    23 

1350 

c 

N.H.    WATER    RESOURCES 

PLYMOUTH 

43    45 

570 

TA 

TA 

WILLARO    F.    WIGGEIT 

PORISMOUIH 

(,9eo|  ROCKINGHAM 

4 

43    04 

70    47 

40 

MID 

MIO 

H 

DEPT.    PUBLIC    WORKS 

SOUIH    DANBURY 

7967 

MERRIMACK 

43    29 

71    53 

690 

8A 

EDNA    F.    POWERS 

SOUTH    LYNOtBORO 

6081 

HILLSBORO 

10 

42    53 

71    47 

646 

TP 

HARRY    W.    MOLT 

SOUTH    mEARE 

HILLSBORO 

BA 

WS.    LEWIS    C.     ILSLEY 

SUKAPEE 

8502 

SULLIVAN 

5 

43    23 

72    Ob 

1020 

c 

WILLIAM    ROACH 

SURRY    MOUNTAIN    DAM 

8539 

CHESHIRE 

5 

43    00 

72    19 

550 

8A 

BA 

C    H 

CORPS   OF    ENGINEERS 

MALPOLt    2 

8S55 

CHESHIRE 

5 

43    05 

72    26 

430 

8A 

H 

MRS.    MARION    W.    ANDROS 

8885 

GRAFTON 

10 

43    55 

71    53 

700 

N.H.    FISH   HATCHERY 

WAIERWlH-e    VALLEY 

8960 

GRAFTOH 

43    57 

71    30 

CORPS   OF    ENGINEERS 

WEST    HENMIKER 

9291 

MERRIMACK 

43     10 

71    51 

500 

TA 

l«S.    MARY    A.    FRENCH 

WEST    RUMNET 

94T4 

GRAFTON 

10 

43    48 

71    51 

560 

7A 

H 

ELVA    M.     CHIVELL 

WHITEFIELO 

44    23 

71    37 

1080 

PUBLIC     SERV.     CO.     N.H. 

WINCHESTER 

9726 

CHESHIRE 

5 

42    46 

72    23 

c 

CARL    D.    GRUPE 

6P 

6P 

HERMAN    E.     BAKER 

WOODSTOCK 

9940 

fiRAFTON 

10 

43   59 

71    41 

720 

6P 

H 

FRED    S.    BROWN 

YORK   POND 

! 

9966 

COOS 

5 

44    30 

71    20 

1590 

RHODE     ISLAND 

BLOCK     ISLAND    WB    AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 


VERMONT 

BELLOWS    FALLS 
BENNINGTON    2    NNW 
BETHEL    4    N 
BLOOMFIELD 
BURLINGTON    U   OF    VT 

BURLINGTON    WB    AIRPORT 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORINTH 
CORNWALL 
DANVILLE 
DORSET    1    S 
ENOSBURO   FALLS 

OILMAN 
&RAFTON 

HIGHGATE    FALLS 
HUNTINGTON    CENTER 
MANCHESTER    CENTER 

MANCHESTER    DEPOT 

MC     INDOE    FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER    FAA    AIRPORT 

MORRISVILLE 

MOUNT    MANSFIELD 

NEWFANE 

NEWPORT 

NORTH    DANVILLE 

NORTHFIELO 

NORTH   HARTLANO   0AM 

NORTH    SPRINGFIELD   DAM 

PERU 

plymouth  union 

reading  hill 

readsboro  i  sse 

rochester 

Rutland 

saint  albans  bay 


SAINT    . 
SALISBURY 

SEARSSURG  MOUNTAIN 
SEARSBURO  STATION 
SOMERSET 

SOUTH    LONDONDERRY 

SOUTH    NEWBURY 

STOCKBRIDGE 

TYSON 

pNlON  VILLAGE  OAN 

VERNON 

WAITSFIELO    1    S 
WARDSBORO 
WATERBURY    1    NNE 
WEST    BURKE 


MITINi 


3    ENE 
STAT  IONS 


PUBLICATION    ENDED 
HOLFEBOAO    FALLS   N   H 


NEWPORT 
PROVIOCNCE 
WASHINGTON 
NEWPORT 

NEWPORT 


WINDHAM 
BENNINGTI 
WINDSOR 
ESSEX 


CALEDONIA 
BENNINGTON 
FRANKLIN 


WINDHAM 
FRANKLIN 
CHITTENDEN 
BENNINGTON 

BENNINGTON 

WINDHAM 

CALEDONIA 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

LAMOILLE 
LAMOILLE 
WINDHAM 
ORLEANS 
CALEDONIA 

WASHINGTON 

WINDSOR 

WINDSOR 

BENNINGTON 

WINDSOR 


CALEDONIA 

ADDISON 

BENNINGTON 


llNDHAM 
(ASHINGTON 
f I NOHAM 
■ASHINGTON 
lALEDONlA 

(INDSOR 
.ITCHFIELD 


41     10 

Tl    35 

41    53 

Tl    5' 

41    21 

41    31 

Tl    11 

41    30 

71    18 

41    44 

71    26 

41    59 

71    29 

42  55 

43  53 

44  46 


43  42 

44  02 

43  57 

44  24 

43  15 

44  55 

44  25 


44  32 

43  00 

44  56 


44  08 

43  36 

43  20 

43  14 

43  32 

43  31 

42  45 

43  52 

43  36 

44  48 

44  25 
43  54 
42  54 
42  52 

42  58 

43  11 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


U.S.  HEATneR  iURCAU 
HEJKT  J.  SIEERE 
ACRl.  EXP.  STATION 
MISS  KAREN  MURPHY 
NEWPORT  MATER  WORKS 


NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
PAUL  W.  BONNE 
VICTOR  R.  PERKINS 
GEORGE  L.  COOPER 
UNIVERSITY  OF  VERMONT 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
P.  E.  FEARON 
CENT. VT. PUBLIC  SERV.CO. 
CHARLES  E.  DICKINSON 
CENT. VI. PUBLIC  SERV.CO. 

DAVIO  HASTINGS 
STUART  T.  WITHERELL 
OTIS  F.  BRICKETT 
RUFUS  S.  GILBERT 
L.  H.  POMEROY 

GILMAN  PAPER  COMPANY 
AVERY  H.  PARK 
OR  IN  HARRIS 
HARLEV  W.  SARGENT 
PAUL  TODISCHINDER 


CENT. VI. PUB.  *,' 

MRS.  GLADYS  E. 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

GREEN  HTN.  POWER  CORP. 

FED.  AVIATION  AGENCY 

WATER  ♦  LIGHT  DEPI. 


CORP. 


RESEARCH  SERVICE 


OF  ENGINEERS 
OF  ENGINEERS 
R.  OSTERTAG 
EMILIE  MOORE 


ENGLAND  POWER  CO. 
8ERN1CE  ORDWAY 
GEORGE  L.  KIRK 
RAYMOND  C.  SWEENY 

FAIRBANKS  MUSEUM 

CENT. VT. PUBLIC  SERV.CO. 

GEORGE  BRIGGS 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 


ws. 

SABEL    WHITNEY 

RAYMOND 

LA   ROCK 

EDITH 

SPAULDING 

CORPS 

ENGINEERS 

NEW    E 

tGl 

AND    POWER    C( 

HENRY 

,j 

PERKINS 

MBS. 

Th    PLIMPTON 

RADIO 

S 

AT  ION    WDEV 

16-5T.  LAWRENCE; 


3-CHARLES!   4-COASTALi   5-CONNECT ICUT  i 


7-H0U5ATONIC(   8-HUDSON,   9-KENNEBECi   10-MERHIMACKi   ll-PENOBSCOT;   12-PRESOMPSCOT j   13-SACOj   14-ST.  CROIX 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  for  Northern  and  Central  New 
England  (Maine,  New  Hampshire,  Vermont,  and  Massachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  Massachusetts,  or  to 
the  State  Climatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut, 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F, 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other  causei 
of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  0,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables"  indicate  the  followiog 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  groujid  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  issues, 
or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

tt   Mount  Washington ,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont  not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes  for 
the  State  or  Section, 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

ff      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperatxire"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washingto 
25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  ENGLAND  -  OCTOBER  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   84°  on  the  19th  at  Middleton,  Mass.,  and  on  the 

9th  at  Waterbury  Radio  WBRY,  Conn, 

Lowest  Temperature:   14°  on  the  28th  at  Grafton,  N,  H. 

Greatest  Total  Precipitation:   8.25  inches  at  Hatchville  and  Hyannis 

2  NNE,  Mass. 

Least  Total  Precipitation:   0.89  inch  at  Fort  Kent,  Me. 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.20  inches  on  the  3rd  at  Hyannis  2  NNE, 

Mass. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   8.0  inches  at  3  stations  in  Maine 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   6  inches  on  the  16+  at  Houlton 

FAA  AP,  Me. 
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,.re 

Precipitation 

If 
t  1 
i  S 

«  E 

i   S 

< 

1  °  s 

g.  1  E 

1 

S 

i 

Q 

>. 

o 

No.  of  Days 

-s 

III 
a  E  E 

6 

Q 

Sno 

.V,  Sleet 

N 

o.  of  D^/s 

Station 

Max. 

M 

,n. 

1 

«  (5 
1  g 

o 

1 

'-'  1   5 

=  1 

sJ 

hi 

o^ 

_L 

< 

COASTAL 

BAR  HARBOR 

59.7 

44.7 

52.2 

2.6 

74 

11  + 

33 

29+ 

388 

0 

0 

0 

0 

5.56 

1.35 

2.01 

3 

T 

0 

6 

3 

2 

BELFAST 

60.1 

42.1 

51.1 

78 

10 

28 

28 

423 

0 

0 

5 

0 

3.57 

1.36 

3 

T 

0 

5 

3 

1 

BRUNSWICK 

60.3 

43.4 

51.9 

75 

19  + 

27 

28 

399 

0 

0 

4 

0 

1.30 

.60 

3 

1.4 

0 

3 

1 

0 

DAMARISCOTTA  MILLS 

59.6 

42.7 

51.2 

75 

19  + 

27 

28 

422 

0 

0 

5 

0 

2.21 

.90 

3 

T 

T 

15 

4 

2 

0 

EASTPORT 

56.7 

42.6 

49.7 

1.0 

74 

10 

29 

28 

468 

0 

0 

3 

0 

6.20 

2.94 

1.62 

15 

.0 

0 

8 

5 

3 

JONESBORO 

57.8 

39.6 

48.7 

77 

8 

24 

28 

497 

0 

0 

7 

0 

5.86 

1.37 

15 

2.0 

0 

10 

4 

3 

PORTLAND 

60.5 

44.1 

52.3 

79 

10 

28 

28 

387 

0 

0 

5 

0 

2.10 

.73 

3 

.0 

0 

5 

1 

0 

PORTLAND  WB  AIRPORT     //R 

61.1 

40.4 

50.8 

2.4 

80 

10 

19  28 

433 

0 

0 

6 

0 

1.69 

-  1.29 

.57 

3 

.8 

0 

4 

1 

0 

ROCKLAND 

59.'. 

42.5 

51.0 

77 

10 

25 

28 

426 

0 

0 

3 

0 

2.93 

.95 

3 

T 

T 

15 

3 

3 

0 

SANFORD  2  NNW 

6*. 7 

39.4 

52.1 

77 

18 

20 

28 

396 

0 

0 

7 

0 

2.23 

1.00 

16 

T 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

51.1 

1.5 

3.36 

.33 

.4 

i 

MASSACHUSETTS 

1 

WESTERN 

1 

ADAMS 

63.3 

40.0 

51.7 

2.3 

80 

20 

24 

29+ 

405 

0 

0 

8 

0 

1.36 

-  1.88 

.57 

15 

.0 

0 

4 

1 

o'" 

HOOSAC  TUNNEL 

63.* 

39.1 

51.3 

1.7 

76 

11 

24 

28 

418 

0 

0 

10 

0 

1.15 

-  2.2C 

.49 

15 

.0 

0 

4 

0 

0 

KNIGHTVILLE  DAM 

63.5 

37.4 

50.5 

78 

11  + 

20 

29+ 

448 

0 

0 

12 

0 

1.80 

.95 

15 

0 

4 

2 

0 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT     R 

62.6 

40.1 

51.4 

3.9 

75 

19+ 

25 

28 

414 

0 

0 

8 

0 

1.29 

-  1.54 

.53 

14 

.0 

0 

3 

2 

0 

SOUTH  EGREMONT 

64.5 

40.5 

62.5 

77 

18 

22 

28 

380 

0 

0 

7 

0 

1.52 

-  1.64 

.60 

15 

.0 

0 

3 

2 

0 

STOCKBRIDGE 

6't.l 

39.8 

52.0 

2.8 

75 

19  + 

21 

28 

397 

0 

0 

5 

0 

1.57 

-  1.50 

.54 

14 

.0 

0 

4 

2 

0 

WEST  CUMMINGTON 

64.5 

35.0 

50.3 

80 

7 

19 

28 

451 

0 

0 

12 

0 

1.43 

.55 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

D 1 V I  S I  ON 

51.4 

2.0 

1.45 

-  1.75 

CENTRAL 

AMHERST 

65.4 

40.7 

53.1 

1.0 

79 

10 

22 

28 

359 

0 

0 

9 

0 

2.33 

-   .62 

1.16 

14 

.0 

0 

3 

2 

i 

BARRE  FALLS  DAM 

65.2 

40.3 

52.8 

78 

7 

20 

28 

372 

0 

0 

6 

0 

2.05 

.80 

15 

.0 

0 

4 

2 

0 

BEDFORD 

67.0 

44.2 

55.5 

80 

10 

26 

28 

289 

0 

0 

4 

0 

2.75 

.96 

3 

0 

5 

3 

0 

BIRCH  HILL  DAM            R 

65.4 

39.9 

52.7 

80 

7 

19 

28 

375 

0 

0 

7 

0 

2.14 

.65 

15 

0 

4 

2 

0 

Blue  hill  wb         // 

63.4 

45.1 

54.8 

78 

9 

29 

15 

315 

0 

0 

3 

0 

2.51 

-   .84 

1.09 

3 

0 

5 

2 

1 

BUFFUrtVILLE  DAM 

63. e 

40.5 

52.2 

80 

8 

21 

28 

394 

0 

0 

6 

0 

2.29 

.82 

3 

0 

3 

3 

0 

CHESTNUT  HILL 

66.2 

47.5 

56.9 

1.9 

79 

20 

30 

28+ 

253 

0 

0 

2 

0 

2.40 

-   .97 

.73 

15 

.0 

0 

4 

3 

0 

CLINTON 

62.2 

44.9 

53.5 

1.0 

78 

11  + 

30 

28 

355 

0 

0 

3 

0 

2.51 

-   .84 

1.01 

3 

0 

3 

2 

1 

FITCH8UR6  2  S 

65.7 

42.2 

54.0 

1.3 

81 

20 

25 

28 

336 

0 

0 

7 

0 

2.20 

-  1.18 

.87 

16 

0 

4 

3 

0 

FRAHINGHAM 

65.7 

42.5 

54.1 

.5 

82 

11 

28 

15 

334 

0 

0 

3 

0 

2.60 

-   .54 

.82 

4 

0 

4 

3 

0 

HAVERHILL 

66.2 

45.4 

55.8 

1.5 

82 

10 

28 

28 

283 

0 

0 

3 

0 

2.36 

-   .65 

.81 

15 

0 

i   3 

3 

0 

LAWRENCE 

55.5 

45.4 

56.0 

3.3 

79 

10  + 

29 

28 

279 

0 

0 

2 

0 

2.10 

-   .82 

.87 

3 

0 

5 

1 

0 

LOWELL 

55.7 

45.0 

55.4 

2.2 

80 

9 

28 

28 

294 

0 

0 

3 

0 

2.48 

-   .66 

.0 

0 

0 

READING 

64.7 

43.3 

54.0 

81 

10 

23 

28 

335 

0 

0 

6 

0 

2.50 

.90 

3 

0 

5 

2 

0 

SHELBURNE  FALLS 

53.1 

40.5 

51.8 

1.7 

79 

11 

24 

29+ 

404 

0 

0 

9 

0 

1.93 

-  1.83 

.93 

15 

.0 

0 

3 

1 

0 

SPRINGFIELD  ARMORY 

59.0 

45.5 

57.3 

2.1 

80 

10  + 

28 

28 

239 

0 

0 

3 

0 

2.39 

-   .54 

.82 

3 

.0 

0 

4 

3 

0 

TULLY  DAM 

52.5 

37.4 

50.0 

78 

11 

21 

29+ 

450 

0 

0 

13 

0 

2.01 

1.20 

15 

0 

3 

1 

1 

TURNERS  FALLS 

56.2 

41.1 

53.7 

1.5 

81 

10 

23 

28 

346 

0 

0 

9 

0 

1.96 

-  1.04 

.89 

14 

•  0 

0 

" 

2\   0 

WALPOLE 

54.7 

42.0 

53.4 

79 

10 

22 

15 

356 

0 

0 

7 

0 

2.79 

1.17 

3 

0 

4 

2 

2 

WEST  MEOWAY 

65.9 

43.0 

55.0 

82 

10  + 

23 

28 

310 

0 

0 

6 

0 

3.15 

1.08 

15 

0 

i  ' 

3 

2 

WESTON 

66.3 

44.2 

55.3 

2.0 

80 

10 

25 

28 

299 

0 

0 

5 

0 

2.55 

-   .56 

.98 

16 

0  i     i   3 

3 

0 

WESTOVER  FIELD 

65.2 

43.1 

54.2 

79 

18  + 

23 

28 

336 

0 

0 

5 

0 

2.00 

1.11 

14 

.0 

0 

2 

2 

1 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

61.3 

43.4 

52.4 

1.8 

75 

18  + 

27 

16 

382 

0 

0 

7 

0 

2.68 

-   .'.9 

1.45 

3 

.9 

0 

!   3 

2 

1 

WORCESTER 

64.5 

43.3 

53.9 

2.1 

79 

7 

24 

28 

339 

0 

0 

5 

0 

2.41 

-   .97 

1.16 

3 

0 

1  * 

2 

1 

DIVISION 

54.1 

1.4 

2.38 

-   .80 

T 

COASTAL 

i 

i 

BOSTON  WB  AIRPORT       //R 

65.0 

49.5 

57.3 

2.3 

81 

10  + 

35 

28 

245 

0 

0 

0 

0 

2.45 

-   .33 

1.48 

3 

T 

0 

1 
1   5 

1 

1 

BROCKTON 

67.1 

43.9 

55.5 

79 

10 

24 

28 

294 

0 

0 

4 

0 

3.29 

.37 

1.54 

3 

0 

5 

2 

1 

EAST  WAREHAM 

63.5 

45.5 

54.5 

1.4 

77 

9 

28 

28 

315 

0 

0 

2 

0 

5.05 

2.51 

1.53 

3 

T 

0 

!   9 

6 

3 

EDGARTOWN 

63.3 

48.5 

55.9 

77 

11 

32 

15 

278 

0 

0 

1 

0 

7.28 

2.75 

3 

.0 

0 

i   8 

5 

3 

FALL  RIVER 

64.2 

48.9 

55.5 

2.0 

78 

9 

33 

28 

260 

0 

0 

0 

0 

2.64 

-   .54 

.91 

3 

T 

0 

5 

2 

0 

H  INGHAM 

53.7 

44.5 

54.2 

77 

9 

27 

28 

333 

0 

0 

3 

0 

3.00 

1.46 

3 

T 

0 

1  5 

2 

I 

HYANNIS  2  NNE 

54. 3M 

46. 5M 

55. 5M 

75 

10  + 

32 

28  + 

287 

0 

0 

3 

0 

8.25 

4.75 

3.20 

3 

.0 

0 

i  8 

6 

2 

MIDDLETON 

58.5 

42.5 

55.5 

84 

19 

25 

28 

290 

0 

0 

3 

0 

2.37 

-   .93 

.81 

3 

.0 

0 

5 

2 

0 

NANTUCKET  WB  AIRPORT      R 

51.7 

50.2 

55.0 

3.0 

72 

10  + 

34 

15 

275 

0 

0 

0 

0 

6.16 

2.56 

1.77 

3 

.0 

0 

8 

6 

2 

NEW  BEDFORD 

55.4 

51.5 

59.0 

3.1 

82 

10 

34 

15 

207 

0 

0 

0 

0 

3.56 

.37 

1.70 

3 

T 

0 

7 

2 

1 

PLYMOUTH 

55.9 

48.1 

57.0 

2.2 

79 

10 

30 

28  + 

249 

0 

0 

2 

0 

5.65 

2.03 

2.38 

3 

.0 

0 

8 

4 

1 

PROVINCETOWN  1  N 

54. 3M 

4  7,  3M 

55. 8M 

75 

10  + 

279 

0 

0 

2 

0 

7.23 

2.00 

3 

.0 

0 

6 

6 

4 

ROCHESTER 

54.4 

43.4 

53.9 

79 

10 

28 

28+ 

341 

0 

0 

5 

0 

4.08 

1.87 

3 

.0 

0 

6 

3 

1 

ROCKPORT  1  ESE 

50.4 

45.5 

53.5 

74 

9 

29 

15 

350 

0 

0 

2 

0 

2.97 

1.01 

16 

r 

T 

15 

6 

3 

1 

SALEM  CG  AIR  STATION 

63.4 

47.9 

56.7 

77 

18  + 

32 

28 

287 

0 

0 

1 

0 

2.18 

1.07 

3 

.0 

0 

4 

2 

- 

SANDWICH 

65.6 

50.9 

58.3 

80 

10  + 

34 

28  + 

215 

0 

0 

0 

0 

7.15 

2.03 

4 

.0 

0 

7 

4 

3 

TAUNTON 

55.8 

44.7 

55.3 

2.8 

78 

9 

25 

28 

298 

0 

0 

3 

0 

3.47 

-   .01 

1.74 

3 

.0 

0 

6 

2 

1 

0 1 V I S  I  ON 

55.9 

2.1 

4.58 

1.25 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

60.8 

38.6 

49.7 

73 

19  + 

23 

28 

467 

0 

0 

9 

0 

3.45 

1  .44 

3 

1.0 

T 

16+ 

5 

3 

1 

BERLIN 

62.1 

37.3 

49.7 

3.7 

81 

8 

25 

24+ 

458 

0 

0 

10 

0 

1.84 

-  1.17 

1.20 

15 

1.0 

0 

4 

1 

I 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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.lONIINUED 

CLIMATOLOGICAL  DATA 

NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1951 

StBhOn 

Ten 

porature 

_ 

Precip 

itation 

.  1 

.  E 

ri 

<  i 

1 
< 

III 
°  E  § 
a  ^  ^ 

S 

1 

« 
1 

a 

a 

No.  of  Doyj 

1 

III 
a  >!.  ^ 

O 

a 

Soo 

»,  Slecl 

N 

0.  of  Doy. 

Mox, 

M 

n. 

1 

-  "O 
«  :> 

a   o 

w  o 

a 

1 

o 

1 
0 

o 

1 

§ 

Hi 

Si 

BETHLEHEM 
r COLE BROOK 
FABYAN 

58.7 
61.5 
60.9 

35.0 
35.9 
33.8 

45.9 
48.7 
47.4 

-      .2 

75 
78 
78 

20 

19 

7 

22 

18 
19 

24+ 

23 

23 

556 
496 
639 

0 
0 
0 

1 

0 

1 

15 

11 

13 

0 
0 
0 

2.73 
1.98 
3.12 

-       ,40 

1.23 
.55 
.86 

15 
14 
14 

.0 

T 

4.0 

0 
0 

2 

16  + 

5 
7 
7 

2 

1 
2 

1 

0 
0 

FIRST  CONN  LAK.E 

GRAFTON 

LANCASTER 

MOUNT  WASHINGTON        //R 

PINKHAM  NOTCH 

56. 3M 
63.0 
60. 8M 
41.6 
58.8 

32. 7M 
34.3 
34.  7M 
28.2 
38.6 

44. 5M 

48.7 
47. 8M 
34.9 
48.7 

1.4 

3.2 

3.7 

74 
78 
77 
55 
79 

20 
19 
19 
8 
18 

20 
14 
21 
5 
25 

17 

28 

28+ 

16 

24+ 

629 
498 
525 
924 
497 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 

0 
4 

1 

15 

15 

15 

19 

9 

0 
0 

0 
0 

0 

2.55 
1.83 
2.14 
2.52 
2.58 

-  1.22 

-  3.38 

-  2.37 

.83 
.70 
,93 

.70 
.71 

15 
14 
14 
30 
3 

1.0 

T 

T 
5.7 
1.0 

1 
0 
0 
1 
0 

16 

15  + 

4 
5 

6 
5 
5 

2 

1 
2 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

OIVISION 

48.0 

2.1 

2.47 

-  1.15 

.9 

SOUTHERN 

SLACKWATER  DAM            R 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT        R 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

63.1 
64. 6M 
64.4 
62.5 
65.1 

36.0 
36. 5M 
40.3 
37.4 
40.8 

49.6 
60. 5M 
62.4 
60.0 
53.0 

4.4 
2.3 

79 
80 
81 
77 
79 

11 
11 
10 
8 
10 

20 
22 
19 
24 
22 

28 
28 
28 
23 
28 

470 
437 
389 
459 
370 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
11 

5 

12 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

1.55 
2.00 
2.05 
1.98 
1.92 

-  .74 

-  1.12 

.90 
1.08 

.99 
1.09 

.94 

15 
16 

14 
15 
15 

0 
0 
0 
T 
0 

15 

3 
5 
4 
3 
4 

0 

1 

0 

1 

0 

EAST  OEERING 
FRANKLIN  1  NW 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 

62.8 
65.5 
63.5 
66.0 
61.4 

38.0 
39.8 
39.0 
38.3 
42.4 

60.4 
52.7 
51.3 
52.2 
51.9 

3.7 
2.9 
2.3 

77 
80 
78 
82 
77 

19 
19  + 
10  + 
10 
10 

18 
19 
22 
18 
27 

28 
28 
28 
28 
28 

443 
378 
420 
394 
401 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 
10 
9 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

2.23 
1.59 
2.94 
2.00 
2.09 

-  1.27 

,16 

-  .71 

,54 

.55 

1.09 

1.15 

1.00 

3 
15 
14+ 
15 
15 

1.0 
.0 
.0 
.0 

T 
0 
0 
0 
0 

15 

5 
5 
4 
4 
4 

0 
0 
2 

1 
1 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA   2  NNW 

62.5 
65.1 
64.4 
59.9 
64.8 

37.0 
39.4 
40.9 
41.5 
40.7 

49.8 
52.3 
52.7 
50.7 
52.8 

2.3 
2.5 

78 
82 
80 
72 
81 

10 
11 
10 
19 
10 

18 
24 
22 
27 
20 

28 

28 

28+ 

16 

28 

457 
387 
376 
437 
374 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
8 
5 
8 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

2.50 
2.15 
2.06 
2.21 
2.14 

-  .77 

-  1.15 

1.11 

1.14 

.82 

.68 

.79 

3 
15 
15 

4 
15 

.0 
.0 

0 

0 

0 
0 

4 
4 
4 
6 

4 

0 
0 
0 

NORTHWOOO 

PETERBORO   2  S 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM        R 

63.8 
63.6 
64.4 
52.3 

63.1 

42.5 
38.6 
34.5 
42.1 

37.3 

53.2 
51.1 
49.6 
52.2 
60.2 

79 
77 
80 
78 
78 

19 
19  + 
11 

10 
b 

24 
20 
19 
25 
20 

28 
28 
28 
28 
28 

352 
425 
475 
388 
450 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
9 

13 
6 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

2.07 
2.13 
1.99 
2.52 
1.80 

.88 
.53 

1.15 
.71 

1.10 

15 
14 
16 
15 
15 

1.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 

3 
5 

3 

3 
1 

0 
0 

1 

0 

1 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

65. 5M 

62.4 

63.9 

39. 9M 

43.3 

37.8 

52. 7M 

52.9 

50.9 

82 
77 
78 

19 
19 
19  + 

19 
30 
23 

28 
28 

28+ 

378 
372 
430 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

7 
3 
8 

0 
0 
0 

2.54 
2.33 
1.72 

-   .46 

1.00 
.93 
.52 

15 
15 
16 

.5 

0 
T 
0 

15  + 

4 

4 

5 

3 
2 
2 

1 

0 
0 

DIVISION 

51.5 

2.3 

2.11 

-   .80 

.1 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  W6  AP        R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT     R 

61.9 
64.2 
66.0 
54.9 
64.8 

51.2 
43.6 
43.8 
60.5 
46.8 

56.5 
53.9 
54.9 
57.8 
55.8 

2.1 
2.4 

3.1 

71 
77 
78 
78 
79 

9+ 
10  + 
10  + 

9 

9 

37 
25 
22 
35 
31 

28 
15 
28 
28 
28+ 

257 
339 
311 
229 
284 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
6 
5 
0 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

3.17 
2.59 
3.14 
2.05 
2.39 

.07 

-   .07 

.44 

1.06 
1.33 
1.78 
1.05 
.84 

3 
3 
3 
9 
3 

,0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
5 
3 
6 

3 
2 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 

0 

DIVISION 

55.8 

1.5 

2.67 

-   .48 

T 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

54.2 
52.4 
52.5 
51.8 
62.0 

35.5 
32.0 
38.1 
38.1 
37.1 

49.9 
47.2 
50.3 
50.0 
49.6 

3.2 
.7 

78 
78 
78 
75 
80 

19  + 

20  + 
18 
20 

8 

19 
18 
20 
24 
20 

23 

26+ 

24 

25+ 

25+ 

464 
544 
447 
459 
471 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
"0 
0 
0 

13 

15 

9 

11 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

1.88 
1.81 
2,55 
1,62 
1.87 

-  1.41 

-  1.21 

,55 
.75 
.56 
.55 
.80 

14 

4 

30 

4 

4 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
6 
5 
5 

1 
1 

2 
2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

MONTPELIER  FAA  AP 
tMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 
SAINT  JOHNSBURY 

50.0 
49. 5M 
60.4 
59.8 
65.5 

37.8 
34. 6M 
38.8 
38.2 
38.9 

48.9 
42,  OM 
49.5 
49,0 
52.3 

2.7 
3.8 

76 
65 
79 
75 
78 

19  + 
19 
19 
19  + 
19  + 

22 
14 
22 
24 
22 

24 
17+ 
23 
24 

24 

491 
704 
459 
489 
391 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 

0 
0 
0 

12 

14 

9 

8 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

1,38 
3,93 
1.98 
1.61 
1.57 

-  1.09 

-  1.30 

.40 
1.52 
.57 
.53 
.45 

4 
30 

3 
14 

4 

.0 
.0 

0 

1 

0 
0 
0 

16  + 

4 
5 
7 
6 
5 

0 

3 
1 
1 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

WATER6URY  1  NNE 
WEST  BURKE 

61.9 
61.4 

39.4 
30.4 

50.7 
45.9 

77 
78 

20 
8 

22 

17 

24 
28 

437 
585 

0 
0 

0 
0 

8 
18 

0 
0 

2.40 
2.05 

-  1.23 

.95 
,55 

30 
15 

.0 

0 
0 

5 

7 

2 
2 

0 
0 

DIVISION 

49.4 

2.4 

1.88 

-  1.25 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT     R 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

54.0 
60.4 
54.5 
63.3 
54.2 

40.5 
38.8 
41.4 
38.9 
41.0 

52.3 
49.5 
63.0 
51.1 
52.6 

1.4 
2,6 

3.1 

77 
74 
79 
78 
81 

18 
13  + 
19 
19 
19 

22 
20 
22 
20 
24 

28 
23 
15 
28 
28+ 

388 
458 
368 
421 
376 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
9 
5 
7 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

2.54 
2.50 
1.70 
2.59 
1.84 

-  .39 

-  1.12 

.84 
,56 
.97 
.75 
.64 

15 

30 
4 

30 

30 

.0 
T  . 
.0 
.0 

.0 

0 
0 

0 
0 
0 

5 

7 
5 
5 
4 

3 

3 
1 
4 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

SAINT  ALBANS  SAY 

61  .8M 

45. 2M 

5  3.5M 

73 

13+ 

29 

22 

341 

0 

0 

3 

0 

2.08 

.79 

4 

.0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

52.0 

2.5 

2.23 

-   .81 

T 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 
READSBORO  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

56.2 
64.5 
52.8 
59.3 
55.6 

38.9 
35.9 
38.5 
36.6 
39.2 

52.1 
50.2 
50.7 
47.4 
62.4 

3.0 
2.8 

81 
78 
77 
74 
80 

11 

19  + 
11  + 

20  + 
11 

21 
17 
23 
22 
21 

29+ 

28 

28 

28+ 

29+ 

393 
450 
437 
538 
384 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
13 
10 
11 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

1.91 
2.20 

1.51 
1,57 
1,48 

-  .94 

-  1.07 

-  2.08 

-  2.44 

-  1.44 

.90 
.53 
.55 

.81 

15 

3 
15 
15 
15 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

6 
4 
4 
3 

1 
2 

1 
2 
1 

0 
0 

0 
0 
0 

WOODSTOCK  3  ENE 

62.4 

35.8 

49.1 

1.1 

78 

21  + 

18 

28 

485 

0 

0 

12 

0 

1,75 

-  1.37 

.73 

15 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

50.3 

2.9 

1.75 

-  1.62 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde 


231 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13       14 


15 


CONNECTICUT 


BALTIC 

2.0*. 

.16 

.60 

.36 

BARKHAMSTED 

2.13 

.37 

.51 

BRIDGEPORT  WB  AP        R 

1.^8 

.26 

.87 

T 

BROOKLYN 

2.41. 

T 

.11 

.56 

BULLS  BRIDGE  DAM 

l.<»5 

.25 

.47 

BURLINGTON 

2.56 

.75 

.43 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

1.15' 

.20 

.35 

COLCHESTER 

2.38 

■  38 

.14 

COLLINSVILLE  1  S 

2. SB 

.73 

•  42 

COVENTRY 

2.'.9. 

.01 

.90 

.52 

CREAM  HILL 

2.051 

T 

.65 

.22 

DANBUftY 

2.401 

.02 

.90 

.06 

DAWSON  LAK.E 

1.93 

.06 

.21 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

2.01 

.05 

.05 

.01 

FALLS  VILLAGE 

2.26 

.26 

.59 

GROTON 

2.81 

.48 

.50 

.05 

HARTFORD  BRAINARD  FLD//R 

1.42 

.05 

.83 

T 

HARTFORD  W6  AIRPORT     R 

2.45 

.10 

,97 

.03 

LAKE  KONOMOC 

2.36 

.10 

.52 

MANCHESTER 

2.191 

.88 

.45 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM    R 

1.971 

.90 

.35 

MIODLETOWN  *.  W 

2.22 

.03 

.17 

.34 

MILFORD 

2.10 

.20 

.14 

MOUNT  CARMEL 

1.86 

.02 

.07 

.05 

NATCHAU6  RANGER  STA 

1.89 

.70 

.40 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT    R 

2.13 

.21 

.24 

T 

NORFOLK  2    SW 

2. OB 

.18 

.67 

NORTH  BRANFORD 

2.01 

.16 

.22 

NORTH  GUILFORD 

1.88 

.02 

.23 

NORWALK  GAS  PLANT 

2.30' 

.30 

.05 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

2.69 

.16 

.65 

PAUCHAUG  FOREST 

2.55 

.83 

.56 

PROSPECT 

2.12 

.20 

.28 

PUTNAM 

2.39 

.50 

1.06 

PUTNAM  LAKE 

2.99 

.24 

.15 

ROCKY  RIVER  DAM 

1.60 

.27 

.32 

ROUND  POND 

2.30 

.56 

.29 

SALISBURY 

1.73 

T 

.45 

.10 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

2.54 

.02 

.20 

.03 

SHEPAUG  DAM 

1.78 

.44 

.29 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

2.23 

.11 

.40 

STAFFORD  SPRINGS 

2.66 

T 

.19 

.24 

STAMFORD  5  N 

2.49, 

.15 

.04 

STEVENSON  DAM 

2.49> 

.20 

.24 

STORRS 

2.30: 

.88 

.62 

TORRINGTON 

1.8*1 

.32 

.40 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

2.41i 

.54 

.03 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

2.12 

.02 

.04 

.03 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

1.82i 

.05 

.11 

WESTBROOK 

2.331 

.20 

.12 

WEST  HARTFORD 

2.1l' 

1.00 

.31 

WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 


ROCKLAND 
RUMFORD  3  SW 
RUMFORO  POWER  PLANT 
SANFORD  2  NNW 
SOUTH  ANDOVER 

SOUA  PAN  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 
WATERVILLE  PUMP  STA 


AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

1.72 

.03 

.60 

BANGOR  OOW  FIELD 

3.49 

.02 

1.37 

BAR  HARBOR 

5.56 

2.01 

BELFAST 

3.57 

.03 

1.36 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

2.22 

.90 

BRASSUA  DAM 

1.73 

BRIDGEWATER 

2.98 

• 

9RIDGT0N  1  NNW 

1.69 

.02 

.5* 

BRUNSWICK 

1.30 

.01 

.60 

CARIBOU  WS  AIRPORT    //R 

1.64 

.09 

•  «1 

CORINNA 

2.56 

.03 

.58 

DAMARISCOTTA  MILLS 

2.21 

T 

.90 

EASTPORT 

6.20 

1.15 

EAST  SANGERVILLE  5  S£ 

3.43 

1.10 

ELLSWORTH 

4.02 

.17 

FARMINGTON 

2.05 

.25 

FORT  FAIRFIELD 

2.71 

.56 

FORT  KENT 

D   .89 

,21* 

GARDINER 

2.01 

.02 

.98 

GILEAD 

1.39 

.12 

GREENVILLE 

2.57 

.86 

HIRAM  2  S 

2.21 

.01 

.67 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

3.16 

.71 

JACKMAN 

1.65 

• 

JONESBORO 

5.85 

.32 

LEWISTON 

2.12 

T 

.65 

LONG  FALLS  0AM 

1.67 

MACHIAS 

6.06 

.12 

MADISON 

1.99 

T 

.83 

MIDDLE  0AM 

2.05 

.33 

MILLINOCKET 

3.79 

.85 

MILLINOCKET  FAA  AP 

4.13 

.08 

1.20 

MOOSEHEAO 

1.98 

.01 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

3.26 

.07 

1.20 

OOUOSSOC 

1.85 

.05 

OHONO 

3.31 

1.19 

PORTLAND 

2.10 

T 

.73 

PORTLAND  WB  AIRPORT   //R 

1.69 

.02 

.57 

PRESOUE  ISLE 

2.42 

.51 

RIPOGENUS  DAM 

2.15 

.10 

12    1.3B    1.66 


1.00 

.01    1.20 

1.15 


.17    1.31 
.54 

.3i:     .02 


.07      .03      T 


.08      T 
.20      .02 


.09 

.031 


T  .16      .15 

.10 

.05        .06: 
.05 
.06 
.04      .02      .03 
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DAILY  PRECIPITATION 

NEW  ENOLAMO 

onUnued 

0C70BER   1961 

1 

Day  of  Monlh 

Station 

1    1    2 

3 

*l 

3|6 

7|8|3 

10   1   11   1   12 

13  1   14   I   15 

16       IV       18 

19  1  20  1 

21 

22  1 

23   1  24 

25  I  26  1 

27 

28  1  29   1  30 

31 

:ST  BUXTON    2   NNM 

2.12 

.61 

.41 

r 

.27      .73 

.02 

.05 

.03 

;ST    tNFIEcO 

l.Tt 

.22 

1.00 

.12 

.30 

.21       .78 

.63 

7            T 

.05 

.17 

.08 

.22 

)OOLAND 

9.61 

.10 

1.54 

1.05 

.10 

1.00 

1.15      .10 

.30 

.10 

.01 

.16 

MASSACHUSETTS 

MHS 

1.96 

.16 

.28 

.67 

.01 

,01 

.05 

7 

.20 

<INER$T 

2.33 

.93 

.13 

1.15      .05 

.07 

SHBuRNHAH 

l.« 

.35 

.58 

T 

T 

T                        .02 

.82 

.17 

T 

.01 

7 

>HL*NP 

2.«2 

.74 

.97 

.01 

.02 

.71 

.28 

.02 

.03 

.04 

IftRE    FALLS    0AM 

2.06 

.73 

.32 

.18      .80 

.03 

.OFOftD 

2.75 

.95 

'    .55 

T 

7      '                                   .9l!      .01 

.02 

.U 

T 

.13 

7 

.04 

:CCHMOO0 

».« 

• 

2.06 

1.25 

.62 

.40 

,39 

.  !<• 

.06 

ELCHERTOWN 

1.96 

.66 

.36 

.02 

.82 

.08 

.01 

.01 

RCH    HILL    0AM                          R 

2.16 

.50 

.45 

T 

.48      .65 

.06 

7 

.U6    HILL    WB                          // 

2.61 

.18 

1.09 

.09 

.05      .01 

.03      .01 

.28      .57 

.08 

.07 

.15 

T 

T 

7           7 

T 

3ST0N    MQ    AIRPORT             //R 

2.66 

.13 

1.48 

.15 

.02      .03 

7           .01 

.14      .41 

.02 

T 

.05 

T 

.01 

I            .01 

JVLSTON 

2.20 

« 

1.50 

.07 

.52 

.07 

.04 

*OCKTON 

3.29 

1.64 

.17 

.07 

7 

.86 

.02       .26 

.05 

.22 

T             T 

T 

JFFUMVILLE    0AM 

2.29 

.82 

.68 

7 

7 

T 

7 

T 

URLES    RIVER    VILLAGE 

2.66 

.62 

.66 

.01 

.02 

.02 

7           7            .69 

.27 

.06 

.09 

.02 

T 

T 

T 

I 

UTHAM    LTSTA 

. 

1.98 

.98 

.06 

.25 

.01 

.01                   .19      .43 

- 

- 

.03 

.02       .06 

T 

.01 

.02 

HESTERFIELO 

1.92 

.26 

.57 

1.02      7 

.07 

HESTNUT    HILL 

2.«0 

.57 

.71 

.04 

.06 

.73      .19 

.03 

.07 

INTON 

2.51 

T 

1.01 

.44 

7           .02 

.04      .97 

T 

.03 

T 

7 

kST    PEPPERELL 

2.33 

.31 

.67 

.01 

.07 

.5o|     .59 

.11 

.07 

ST    WAREHAM 

6.06 

1.53 

1.08 

T 

1.01 

.63      .25 

.30 

.89 

.05 

.17       .10 

.01 

.03 

.01 

>GARTOWr« 

7,28 

2.76 

1.08 

.17 

.89 

.61,     .25 

.12 

1.29 

.06 

.02       .03 

UL    RIVER 

2.66 

.43 

.91 

.09 

.16      .03 

T             .77 

.11 

.03 

.07 

.04 

T 

7 

TCMBURG    2    S 

2.20 

.51 

.59 

.02 

.87      .21 

T 

T 

T 

T 

7 

UM  INGHAM 

2.50 

.65 

.82 

7 

.01 

.70      .31 

T 

T 

.01 

ANKLIN 

2.26 

.68 

.45 

.01 

.01 

.74      .31 

.03 

.06 

kRONER 

2. IS 

.43 

.44 

.01                   .01 

1.05'     .22 

.01 

.01 

T 

OTON 

2.23 

.47 

.52 

.02 

.03 

.821     .25 

T 

.04 

.08 

IROKICK 

2.13 

.63 

.45 

.02 

.96|     .06 

.01 

ICMVILLE 

8.25 

2.44 

2.43 

.04 

.92 

.59      .26 

.19 

1.17 

.06 

.05       .09 

T 

.01 

IVERHILL 

2.35 

.09 

.58 

.71 

.01 

T 

.03      .81 

7 

.07 

T 

.03 

.02 

ATh 

1.73 

.23!      .43 

I. 00 

T 

.03 

.04 

NGHAM 

3.00 

1.46      .30 

T             .09 

T             .01 

.84 

.16 

.02 

.11 

T 

T 

.01 

)L1'0KE 

2.15 

.41 

.45 

T 

1.27 

7 

T 

T 

T 

.02 

)OSAC    TUNNEL 

1.16 

.16 

.38 

T 

.49 

.01 

7 

7 

.12 

B8ARPST0N 

1.96 

.40 

.39 

.01 

1.01 

.10 

.02 

.01 

ANN  IS    2    NNE 

8.25 

3.20 

.84 

.65 

.77 

.04 

1.70 

.60 

.10 

.18       .08 

.02       .04 

.03 

SWICH 

3.10 

.80 

.85 

.01 

.03 

.02 

7                        .51 

.33 

.03 

,02 

.15 

.33 

7 

.02 

16HTVILLE    0AM 

1.80 

.20 

.55 

.95 

.10 

MRENCE 

2.10 

T 

.87 

.44 

7           7 

7           .04 

.30      .31 

7 

T 

.12 

.02 

)WELL 

2.68 

.52 

.60 

.33 

7 

7           .02 

•           .89 

.12 

7 

NSFIELO 

2.81 

.80 

.69 

.09 

.04 

.01 

.67 

.22 

7 

.12 

.15 

T             .01 

.01 

OOLEBORO 

3.80 

1.46 

.29 

.30 

.85 

.07 

.36 

.15 

.19 

.09       .04 

OOLcTON 

2.37 

.81 

.39 

.02 

.77 

.03 

T 

.12 

.21 

.02 

LFQRO 

2.77 

.80 

.90 

.03 

.08 

.02 

.62 

.32 

T 

NTUCKET    H6    AIRPORT          R 

6.15 

.76 

1.7T      .55 

.51       .19 

T             .63 

1.49 

.03 

.09 

.10       T 

T             .02 

.01 

W    BEDFORD 

3.56 

.30 

1.70 

.41 

.13      .12 

.55 

.35 

T 

T 

T             T 

T 

WBUfiYPORT 

2.21 

T 

.52 

.45 

.01 

.04 

r                  7 

7                        .53 

.31 

.05 

.10 

.15 

7 

.05 

W    SALEM 

1.95 

.60 

.23 

.01 

1.00 

.06 

.03 

.02 

>RTMBRIDGE 

2.26 

* 

1.46 

.01 

7 

.54 

.25 

T 

T 

RWOOD 

2.98 

.73 

.97 

.06 

.03 

.02 

7                        .70 

.20 

.09 

.16 

.01 

.01 

LHAH 

2.73 

.64 

.62 

.02 

1.39 

.01 

.05 

MBROKE 

5.34 

1.38 

.52 

.02 

1.48 

.02 

7                        .50 

.33 

.07 

.67 

.17 

.14       .04 

T 

RU 

1.12 

.20 

.63 

.01       .28 

TERSHAM    3    N                             R 

1.83 

.36 

.27 

.07 

1.00 

.10 

.02 

.01 

TTSFIELD    we    AIRPORT       R 

1.29 

.05 

.51 

.05 

.53      7 

.04 

.11 

7 

AINFIELD 

1.38 

.21 

.31 

.81 

.OS 

YMOUTH 

5.65 

2.38 

.49 

I 

.76 

.91 

7 

.57 

.22 

.21 

.11       T 

T 

OVINCETOWN    I    N 

7.23 

2.00 

1.10 

.95 

1.09 

1.56 

.50 

.03 

ABBIN    INTAKE 

2.11 

.79 

.39 

.01 

7 

.61 

.07 

.01 

.03 

AOING 

2.60 

.01 

.90 

.37 

.01       T 

.03      .02 

.16       .73 

.02 

T 

.17 

.17 

.01 

CHESTER 

4.08 

1.87 

.58 

.24 

.62 

.30 

.05 

.35 

.06       .01 

7 

>CKPORT    1    ESE 

2.97 

.98 

.59 

.10 

1.01 

.17 

.11 

T 

.01 

LEM    C6    AIR    STATION 

2.18 

1.07 

.23 

.05 

T           7 

.01       7             .62 

.06 

.11 

.03 

7 

7 

NOWICH 

7.15 

.13 

1.83 

2.03 

.25      .42 

.04       .75 

1.60 

.03 

.03 

.04       T 

T 

' 

GREGANSET 

3.02 

1.24 

.40 

.25 

.78      .15 

.04 

.11 

.05 

T 

ELBURNE    FALLS 

1.93 

.49 

.44 

.93 

.01 

.05 

7 

.01 

UTMBRIDGE    3    SW 

2.49 

.69 

.79 

.02 

.03 

.77 

.19 

T 

7 

7 

UTH    EGREMONT 

1.52 

.28 

.57 

.60 

.01 

7 

.06 

OT    PONO 

2.16 

.57 

.60 

.03 

.07 

.03 

.63 

.12 

.06 

.02 

.03 

RINGFIELO    ARMORY 

2.39 

T 

.82 

.19 

.01 

.60       .77 

T 

ERLING 

2.34 

T 

• 

1.15 

.02 

1.07 

.10 

0CK8RIDGE 

1.57 

.02 

.50 

.22 

.54      .08| 

.13 

.08 

UNTON 

3.47 

1.74 

.14 

.26 

•'*! 

.18 

T 

.16 

.05       T 

T 

7 

LLY    0AM 

2.01 

T 

.37 

.34 

.01 

7 

1.201     .03 

T 

T 

.03 

.03 

T 

RNERS    FALLS 

1.96 

.69 

.09 

.89      .18 

.11 

7 

7 

LPOLE 

2.79 

1.17 

.32 

T             .03 

.01       .01       T             T          1.03 

.09 

T 

.13 

T             T 

T 

RE 

2.68 

.94 

.44 

.Oil                                1.17 

.12 

SHINGTON    2 

1.70 

.26 

.47 

.78]      .02 

T 

.09 

.03 

5T    CJMMINGTON 

1.43 

T 

.40 

.25 

.55      .23 

STFIELD 

2.06 

.43 

.39 

1.241 

ST    MEDWAY 

3.16 

1.03 

.32 

T 

1.08 

.53 

.20 

T 

5  TON 

2.56 

.91 

.50 

.05 

.98 

.08 

.04 

ST    OTIS 

1.71 

.25 

.49 

.94 

.02 

.01 

STOVER    FIELD 

2.00 

.06 

.71 

.05 

7           .01 

1.11        .06 

T 

T 

T 

7           7 

NCHENOON 

2.34 

.38 

.48 

.03 

7           7      ,                             1.38      .05 

.01 

.01 

RCESTER    WB    AIRPORT 

2.68 

.09 

1.45 

.07 

.01      .02|                   .66      .34 

T 

T 

.03 

.01 

7 

RCESTER 

2.41 

.03 

1.15 

.18 

7 

.03 

.20      .78 

' 

.03 

.01 

7 

NEW    HAMPSHIRE 

NTON 

3.45 

1.44 

.35 

.08 

.67       .50 

T 

.03 

.30 

.08 

RLIN 

1.84 

.11 

.22 

.03 

T 

1.20 

.13       T 

.02 

7                        .04 

.09 

TMLEMEM 

2.73 

.34 

.73 

.11 

1.23 

.03 

.05 

.24 

ACKWATER    DAM                          R 

1.65 

.22 

.33 

7 

7 

.90 

.04 

.07 

.09 

AOFORO 

1.96 

.31 

.38 

7 

7 

1.01 

.02 

.02 

.10 

7      1      .12 

MPTON 

2.00 

.13 

■  34 

7 

7 

1.08 

.04 

.03 

.10 

.0*      .24 

NNON    MOUNTAIN 

2.77 

.68 

.22 

.55      .61 

.05 

.11 

.55, 

NTER    HARBOR 

1.83 

.33 

.38 

7 

.84 

T 

.07      T      I      .21 

ARE MONT 

1.50 

.09 

.39 

7 

T            T           I 

T 

7                        .84 

T 

.06 

T 

.12 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


COLEBROOK 

1.9BJ 

CONCORD  W8  AIRPORT      R 

2.06! 

CONWAY  1  N 

1.9B| 

DIXVILLE  NOTCH 

2.311 

DUBLIN 

Z.37I 

DURHAM 

1.92 

EAST  OfERING 

2.23 

ERHOL 

2.06 

FABYAN 

3.12 

FIRST  CONN  LAKE 

2.55 

FIT2W1LLIAM 

1.97 

FRANKLIN  1  NW 

1.59 

FRANKLIN  FALLS  0AM      R 

1.5* 

GILMANTON 

2.10 

GRAFTON 

1.83' 

GREENVILLE 

1.8BI 

HANOVER 

2.9*^ 

KEENE 

2.001 

LAKEPORT 

2.091 

LAKEPORT  2 

1.93| 

LANCASTER 

2.141 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

2.50i 

LINCOLN 

1.89 

MAC  DOWELL  DAM          R 

2.05 

MANCHESTER 

2.13 

MARLOW 

1.99 

MASSA8ESIC  LAKE 

2.06i 

MILAN  7  N 

1.78; 

MILFORD 

2.1<.| 

MOUNT  SUNAPEE 

2.21 

MOUNT  WASHINGTON      //R 

2.52| 

NASHUA   2  NNW 

2.1<J 

NEWPORT 

1.93: 

NORTHWOOO 

2.07 

OTTER  BROOK  DAM 

1.80 

PETER60R0  2    S 

2.13 

PINKHAM  NOTCH 

2.58, 

PLYMOUTH 

1.99 

PORTSMOUTH 

2.52 

SOUTH  DANBURY 

1.77 

SOUTH  LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WALPOLE  2 
WEST  HENNIKER 

WEST  RUMNEY 

WHITEFIELO 

WINDHAM 

WOLFEflORO 

WOODSTOCK 

YORK  POND 


RHODE  I SLAND 

BLOCK  1 SLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


WOONSOCKET 


VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NNW 
BETHEL  4  N 
6LOOMFIEL0 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DANVILLE 
DORSET  1  S 
ENOSBURG  FALLS 
OILMAN 
HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

MAYS  MILL 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AP 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWFANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

PERU 


PLYMOUTH  UNION 

.57 

READING  HILL 

.0! 

REAOSeORO  1  SSE 

.51 

ROCHESTER 

.89 

RUTLAND 

.84 

SAINT  ALBANS  6AY 

.08 

SAINT  JOHNSeURY 

.5^ 

SALISBURY 

.91 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

.01 

SEARSBURG  STATION 

.11 

SOMERSET 

.67 

SOUTH  LONDONDERRY 

.6C 

SOUTH  NEWBURY 

.OC 

UNION  VILLAGE  DAM 

R    2 

.02 

VERNON 

.48 

UAITSFIELD  1  S 

.14 

WAHDSBOHO 

.75 

WATER8URY  1  NNE 

.4C 

WEST  8URKE 

.05 

WHITINGHAM  3  W 

.71 

•  621   .10   .06 


86  l.Ofx 
1.33 
1.78 


.05   .35   .78 


.081 

.041 


1.00   .01 


.34   .07   .03 


WOODSTOCK  3  ENE 


13    14    15 


1.2'» 
.56 
•  B3 

1.24 


.161   .2! 


:J3 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1961 


^NNECTICUT 

RlUuLPORT    MS    AP 

ULL5    BRIDGE    DAM 
URLINGION 
OLCMLSTER 
0VENT.5Y 
REAW    HILL 
lANeuRY 
ALLS    VILLAGE 
iROTON 

lARTfORO    BRAINARD    FLO 
lARTFORD    WS    AIRPORT 
lANSFlELO    MOLLCn    DAM 
IODLETOuN    It    M 
OUNI    CARMEL 
lEW    HAVEN    MB    AIRPORT 
lORFOLK.    2    SW 
lORWALK    GAS    PLANT 
ORuICH    PUS    UIIL    PLANT 
UTNAM 
ALISBURY 
HEPAUG    DAM 
TAMFORO    5    N 
TORRS 

ATERBURY    RADIO    WBRY 
EST  BROOK 
iGWAH   RESERVOIR 


MAINE 
UGUSTA    FAA    AIRPORT 

AN60R    D0«    FIELD 

AR    HARBOR 

ELFAST 

RASSUA    0AM 

RIDGEWATER 

RIDGTON     1     NNW 

RUNSWKK 

ARIBOU    wa    AIRPORT 


Day  01  Month 


MAX 

73 

69 

64 

MIN 

58 

56 

55 

MAX 

71. 

68 

63 

MIN 

43 

53 

51 

MAX 

67 

76 

64 

MIN 

«<t 

48 

52 

MAX 

70 

70 

69 

MIN 

36 

48 

58 

MAX 

68 

71 

70 

MIN 

32 

42 

59 

MAX 

67 

65 

65 

MIN 

i>e 

56 

51 

MAX 

72 

72 

65 

MIN 

39 

52 

54 

MAX 

72 

69 

67 

MIN 

<>1 

50 

54 

MAX 

72 

70 

66 

MIN 

42 

52 

62 

MAX 

73 

68 

63 

MIN 

45 

50 

53 

MAX 

75 

66 

63 

MIN 

46 

48 

52 

MAX 

70 

69 

72 

MIN 

37 

43 

50 

MAX 

66 

69 

65 

MIN 

46 

50 

58 

MAX 

73 

66 

65 

MIN 

46 

49 

59 

MAX 

72 

71 

65 

MIN 

58 

55 

55 

MAX 

62 

64 

65 

MIN 

40 

47 

56 

MAX 

69 

73 

70 

MIN 

42 

52 

58 

MAX 

69 

74 

73 

MIN 

42 

50 

62 

MAX 

71 

71 

64 

MIN 

40 

45 

60 

MAX 

70 

66 

66 

MIN 

46 

54 

53 

MAX 

68 

69 

66 

MIN 

44 

54 

55 

MAX 

69 

70 

68 

MIN 

44 

50 

56 

MAX 

71 

69 

63 

MIN 

42 

49 

55 

MAX 

72 

69 

66 

MIN 

45 

46 

57 

MAX 

73 

71 

70 

MIN 

38 

46 

60 

MAX 

68 

70 

66 

MIN 

44 

52 

62 

MAX 

68 

69 

MIN 

48 

50 

MAX 

66 

69 

MIN 

49 

54 

MAX 

65 

70 

MIN 

51 

58 

MAX 

67 

70 

MIN 

43 

50 

MAX 

62 

65 

MIN 

37 

47 

MAX 

69 

MIN 

39 

MAX 

69 

71 

MIN 

45 

51 

MAX 

65 

67 

MIN 

53 

56 

MAX 

66 

66 

MIN 

45 

51 

62 

73 

76 

69 

78 

36 

61 

52 

69 

60 

64 

70 

79 

68 

78 

31 

40 

46 

49 

51 

56 

63 

77 

79 

68 

30 

37 

41 

62 

65 

62 

76 

78 

68 

78 

31 

40 

44 

51 

53 

56 

70 

75 

78 

72 

30 

33 

38 

48 

60 

69 

74 

77 

69 

77 

31 

46 

52 

63 

54 

63 

76 

76 

67 

76 

32 

44 

45 

51 

64 

62 

76 

77 

68 

77 

30 

39 

45 

50 

62 

61 

73 

76 

67 

78 

37 

47 

49 

51 

55 

64 

78 

77 

68 

80 

33 

42 

45 

52 

53 

64 

77 

78 

67 

81 

32 

41 

43 

56 

52 

56 

61 

76 

79 

70 

29 

34 

39 

49 

66 

55 

66 

71 

73 

70 

35 

45 

49 

54 

69 

66 

76 

80 

70 

79 

32 

42 

47 

56 

57 

62 

70 

76 

67 

80 

40 

52 

51 

59 

57 

40       32       34 


55  55  72 

46  39  40 

61  56  71 

48  40  40 

60  55  67 
50  46  42 

61  58  66 

49  43  39 

53  47  51 

40  39  36 

54  67 

45  38  35 

60  59  74 

46  36  39 

60  58  69 

49  46  44 

48  >3  66 

44  40  41 


58 

63 

75 

78 

38 

39 

48 

50 

59 

67 

77 

80 

36 

42 

45 

55 

60 

76 

eo 

71 

28 

38 

42 

52 

61 

70 

76 

66 

29 

46 

45 

53 

55 

72 

76 

76 

30 

40 

45 

50 

62 

74 

77 

73 

32 

41 

47 

52 

60 

74 

76 

67 

33 

34 

45 

54 

64 

78 

80 

72 

31 

42 

42 

53 

63 

72 

79 

69 

33 

40 

45 

53 

56 

70 

73 

76 

33 

44 

46 

46 

77       66       68 


76       71        63 


46       47       55 


44       47       67 


66      78       72 
41       43       52 


47      60      6a 


76      69       72 
47       51       61 


74      73       66 


10   II   12   13   14   15  16   17   IB   19  20  21   22   23  24   25   26  27  23  I  29  I  30  I  31 


74   70   65 
52   59   67 


79   76   76 


79   66 
45   62 


71   66 
57   53 


77   77   64 
37   47   53 


77   67   70 
53   58   61 


41  60  60 

76  72  70 

45  56  54 

81  71  68 

43  53  63 

80  68  70 


76   75   69 
62   56   52 


73   72   65 
49   58   56 


61   51   50 


78   78   70 
49   50   56 


46   56   56 


40   52   53 


76   70   71 
47   54   53 


75   76   71 


46   53   58 


76   62   64 


44  52  53 

77  74  67 

43  52  55 

74  75  72 

45  52  53 


66   61 

44   46 


72   58   63 


66   60 
44   63 


63   34   39 


60   62 
29   39 


79   69   68 


61   62 
50   61 


57   64 
32   47 


72   67   49 
60   42   40 


79   66   50 
66   42   33 


69   76   63 
60   60   33 


67   77   65 
60   43   35 


76   70   43 
52   43   33 


80   66   48 
57   48   37 


52   46   36 


70   67   48 


63   43   36 


66   77   68 
63   56   37 


66   72 
63   60 


74   67 
53   56 


70   67   5  0 


66   69   69 
50   60   33 


67   76   62 


53   52   35 


76   77   63 
50   57   35 


74   73   60 


75   67   52 
52   65   34 


79   72   47 


70   68   61 
64   58   39 


56   52   37 


50   45   30 


51   48   33 


76   64   56 


71   59   48 
52   48   31 


42   44   31 


64   71 
39   52 


66   79 
28   33 


61   67 
30   31 


65   76 
27   40 


58   70 
26   32 


50   66   76 

30   31   45 


66 

76 

75 

70 

62 

32 

42 

45 

45 

51 

66 

77 

78 

73 

66 

27 

33 

39 

43 

42 

60 

70 

71 

63 

61 

33 

46 

46 

48 

46 

66 

76 

76 

66 

58 

32 

41 

43 

45 

48 

68 

79 

76 

70 

59 

23   25   31 


63   66 
36   50 


67   75 
30   41 


43   65 
30   35 


64   65 

35   38 


48   56   69 


64   70 
2  5   34 


62   75 
29   44 


56   74 
26   37 


39   31   39 


63   76 
32   35 


27   31   41 


27   28   40 


66   70 
32   40 


39   49 
29   32 


32   29   35 


60 

42 

47 

70 

37 

33 

34 

39 

58 

43 

49 

70 

34 

30 

29 

36 

53 

34 

33 

65 

32 

28 

28 

30 

63 

38 

37 

69 

31 

29 

29 

33 

38   55   75 
31   30   39 


43   61   66 


35   36   65 


77  78  61 
42  42  49 

78  75  68 
42  44  48 

75  67  60 

47  44  50 

77  75  66 

37  36  52 


60   49   46 


78   75   65 
36   39   62 


69   69   64 
52   48   52 


74   67   65 


70   66 
46   51 


6  8   66 
45   45 


73   72   71 


49   41 
74   60 


72   73   72 


73   63   60 


76   73   68 


72   66   65 


74   70   65 


76   66   53 


67   59   52 


68   62   63 


70   72   50 
37   40   32 


78   66   64 


76   57   55 
43   50   45 


49   61 

42   43 


57   61 
35   34 


54   44 
40   38 


48   52 

37   38 


62   60 
34   36 


51   60 
38   41 


58   60 
38   36 


48   68 
36   38 


52   48   58 


36   31   32 


49   50   43 


37   31   33 


50   50   50 
26   25   25 


52   50   46 
23   20   21 


40   31   33 


61   52   60 
39   34   36 


28   24   26 


68   64 
28   38 


60   69 
29   32 


66   64 
26   39 


69   65 
22   38 


66   61 
38   48 


68   61   63 


68   62 
28   45 


60   62 
32   46 


65   65   55 


50 

59 

65 

64 

39 

34 

28 

39 

47 

46 

59 

66 

39 

38 

24 

26 

48 

48 

54 

60 

38 

40 

33 

60 

60 

59 

64 

64 

39 

42 

30 

48 

48 

60 

62 

64 

41 

38 

36 

47 

52 

45 

52 

60 

34 

34 

31 

32 

56 

51 

61 

62 

40 

41 

36 

37 

48 

52 

60 

67 

41 

42 

31 

45 

46 

64 

66 

62 

39 

34 

24 

41 

64 

61 

65 

62 

36 

37 

30 

49 

64 

55 

63 

76 

36 

38 

29 

47 

55 

63 

64 

63 

40 

41 

34 

50 

43 

57 

61 

62 

35 

35 

31 

33 

50 

64 

68 

63 

37 

34 

29 

30 

47 

61 

61 

62 

41 

41 

29 

44 

48 

59 

62 

37 

40 

32 

35   35   34 


63   49   48 
38   36   37 


60   53   55 


56   62   62 
42   32   36 


32   28   32 


37   36   31 


33   38   35 


59   48   50 


65  n       li 


31 

62 

58 

56 

69 

73 

74 

69 

22 

40 

42 

47 

63 

67 

70 

71 

23 

33 

52 

44 

65 

68 

73 

66 

21 

40 

62 

44 

52 

64 

70 

73 

17 

30 

39 

35 

64   68   67   64 
29   44   50   45 


68   69   75   68 
24   44   53   52 


66   69   70   66 


65   66   70   68 
28   52   57   46 


68   71   74   69 
26   49   52   43 


69   72   73   69 
26   50   53   46 


63   57   69 
17   19   40 


52   62   71   71 
32   46   52   51 


57   66   75   71 
29   62   56   53 


44   49   62   65 
25   29   45   43 


58   57   68   80 
28   29   53   61 


56   71   72   67 


56   68   67   66 
26   44   60   42 


62   65   70   70 
23   42   46   45 


67   71   79   71 
26   39   40   46 


55   68   72   65 
2  7   3  6   48   47 


55   70   73   68 
35   26   52   47 


57   66   72   72 


60   65   59   64 


28  41  47  41 

46  62  62  65 

33  33  50  48 

49  65  55  56 

28  36  50  43 

39  46  63  50 

29  29  44  39 

44  66  54  46 

32  26  44  38 

65  66  64  62 

25  41  50  46 

50  66  58  58 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  lybl 


Da;  Of  Month 


4 

5 

6 

56 

55 

70 

44 

41 

34 

61 

55 

70 

46 

41 

41 

55 

56 

66 

51 

43 

39 

62 

52 

71 

42 

40 

40 

60 

57 

56 

47 

40 

34 

64 

54 

66 

45 

43 

41 

59 

57 

74 

45 

40 

38 

47 

52 

69 

41 

34 

40 

60 

65 

76 

46 

35 

37 

50 

53 

65 

45 

40 

41 

52 

52 

60 

41 

38 

40 

61 

55 

57 

53 

44 

35 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SAN&ERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

FORT  KEN! 

&AROINER 

GREENVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON  FAA  AIRPORT 


LONG  FALLS  DAM 


MIDDLE  DAM 

MILLINOCICET 

MILLINOCICET  FAA  AP 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

RUMFORD  3  SW 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SANFORD  2  NNW 

SOUA  PAN  DAM 

WATERVILLE  PUMP  STA 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WOODLAND 


MASSACHUSETTS 


BARRE  FALLS  DAM 


65   66 

48   52 


63   71 
45   52 


65   69   64 


64   69 
34   50 


68   67 

43   50 


66   69 

45   50 


70  73  64 

36  44  56 

66  70  60 

47  56  48 

68  68  64 


60   65 
40   53 


69   59 

47   54 


62   66 

33   42 


68   70 
40   55 


63   67 
32   39 


62   68 

42   50 


67   69 
46   55 


62   66 
35   41 


63   72   66 
46   50   49 


67   64 
50   52 


68   65   64 


65   68 
42   50 


66   6  7 
44   42 


67   69 
41   48 


71   71 
41   49 


70   70 
38   42 


67   69   65 


68   57 
35   55 


72   63 
42   46 


67   65 

47   54 


MAX 

71 

70 

72 

MIN 

45 

48 

52 

MAX 

72 

66 

63 

MIN 

40 

49 

50 

MAX 

70 

69 

58 

MIN 

40 

44 

57 

58   57   73 


47   52 
36   35 


58   73 

41   37 


32   31 
49   53 


55   70 
33   33 


45   53 
35   35 


46   40   38 


60   57 
42   44 


60   72 
38   39 


50   53   65 


45   52 
41   35 


56   73 
41   38 


65   71 
35   34 


57   71 
36   36 


53   74 
39   36 


43   42   35 


57   73 
42   37 


53   70 
37   38 


52   63 
47   38 


58   47   51 


55   63   77 
35   30   40 


61   58   72 
42   27   37 


75   71   53 
43   43   64 


75   58   65 


73   66   60 


75   68   56 


72   65   71 
37   43   50 


49   45   51 


73   69   69 


75   73   73 


67   77   72 


76   69   71 
48   52   57 


57   74   70 
37   42   48 


75   73 
45   47 


76   71   61 


57  73  71 

42  44  47 

72  72  68 

43  45  49 

72  68  59 

48  50  55 


68  73  73 

42  49  49 

73  56  67 

44  47  57 

75  70  74 

44  49  52 

78  71  74 

46  49  55 

72  74  72 

48  45  45 

75  74  58 


70   82   75 
40   48   52 


77   59   78 
46   52   49 


78   75   75 
39   48   52 


63   59 
45   47 


55   51 
42   43 


71   75   55 


69   57 
44   45 


55   55 
32   45 


58   51 
32   48 


65   70 
35   45 


77   62   65 


55   55 
38   39 


75   68   67 


70   68   52 


72   59 
35   37 


58   62 
31   48 


50   62 
33   49 


72  71  61 

46  36  49 

79  60  65 

50  50  50 

60  62  55 

41  49  50 

57  55  64 

48  29  47 

72  66  58 
50  35  34 

77  64  53 

47  48  50 

75  55  67 

45  47  48 

73  56  70 

48  47  49 

75  74  65 

48  41  49 

59  59  67 

41  28  45 

78  74  63 

46  45  47 

77  63  55 

43  45  45 

50  73  53 


70   74   71 


79   65   70 


75   75   68 


59   551  38 
49   32!  29 


67   58 
49   32 


57   53 
49   33 


50   55 
62   32 


73   55 
46   38 


67   60   50 


62   69 
49   32 


41   39   30 


53   47   30 


42   36   31 


60   56 
49   42 


66  70  55 
46  46  32 

73  58  66 

48  60  37 

69  71  64 

44  43  3  0 

62  70  65 

49  50  37 

69  56  45 

61  46  32 

59  57  49 

52  49  32 

67  70  53 
46  47  31 

65  66  56 

62  50  32 

55  60  48 

50  61  32 


49   47   29 

66   60   53 
43   49   30 


57   67 
60   34 


66   39 
39   32 


42   33 

67   67 


73   59 
50   34 


55   49 
49   29 


74   57 
62   42 


73   77   50 
52   63   36 


56   46   3C 


"T2" 

30 

40   47   70 
28   28   39 

42   42   67 


29   30   37 


33   55   69 
30   29   35 


30   25   26 


27  27  30 

37  67  73 
29  27  28 

32  32  57 

26  22  27 

38  37  50 

31  31  32 

37  50  71 

32  31  35 


31   26   31 


31   32   56 
26   23   25 


45   52   59 


30   32   44 


25   25   36 


35   35   66 
26   30   33 


53   36   46 
29   27   27 


28   29   41 


36   68   73 
27   27   34 


37   50   75 


29   27   35 


36   37   68 
28   29   32, 


25   26   36 


26   25   39 


33   32   30 


30   31   33 


64   69   78 
27   27   37 


25   27   39 


76   64 
45   62 


51 

70 

71 

63 

26 

34 

40 

48 

39 

55 

74 

75 

25 

29 

34 

39 

40 

71 

66 

51 

32 

35 

41 

39 

50 

74 

78 

63 

24 

31 

36 

43 

56 

72 

73 

50 

26 

38 

36 

43 

57 

76 

77 

56 

26 

37 

37 

44 

57   61   51 


75 

64 

42 

36 

69 

70 

39 

47 

77 

56 

42 

48 

72   71   50 


78 

63 

40 

49 

73 

74 

37 

39 

71 

72 

36 

43 

70 

52 

41 

45 

75 

53 

36 

45 

70 

72 

33 

37 

72 

72 

40 

44 

65 

58 

46 

50 

70 

57 

40 

50 

52   53   60 


73   72   60 


67   55 
43   50 


38   44   37 


77 

58 

44 

44 

75 

67 

39 

41 

62 

55 

40 

44 

76 

75 

40 

45 

74   58   57 


79   80   69 
32   39   45 


73   58   60 
42   45   50 


76   72   61 


51 

44 

35 

38 

46 

46 

28 

34 

53 

57 

31 

30 

45 

44 

19 

19 

49 

47 

29 

30 

49 

46 

24 

22 

52 

66 

32 

34 

48 

41 

26 

24 

48 

49 

22 

26 

48 

50 

31 

31 

51 

52 

34 

34 

51 

50 

24 

24 

49 

48 

32 

32 

49 

61 

26 

25 

46 

48 

29 

31 

46 

40 

25 

31 

60 

41 

29 

30 

50 

49 

26 

25 

46 

46 

30 

31 

60 

52 

35 

34 

51   60   51 


26   21   26 


52 

52 

50 

27 

25 

26 

52 

50 

48 

39 

36 

37 

61 

48 

61 

27 

28 

28 

52 

50 

63 

31 

29 

28 

53   50   62 


60   50 
32   32 


48   50 
32   31 


54   62   52 

41   37   37 


67   52   52 
39   29   35 


26  29  29 

64  57  51 

28  34  26 

44  47  46 

38  39  33 


37   32   33 


43   56   51 
37   39   36 


41   37   38 


60   53   43 


32   36   32 


52   59   46 
25   34   32 


36   36   34 


59   50   60 
39   35   32 


50   50 
35   25 


35   38   39 


43  46  42 

26  36  32 

65  53  64 

43  35  40 

60  46  43 

32  34  31 


36   33   33 


60   61   52 


66   52   61   53   59   60 
46   33   30,  25   25   41 


55   63   68 
40   34   32 


52   47   54 


66   64   62 
28   41   29 


63   62   56 

23   42   30 


48   62   67   621 


27   39   50   42 


61 

55 

46 

52 

41 

40 

29 

34 

46 

44 

46 

69 

38 

30 

29 

34 

58 

43 

39 

50 

36 

30 

24 

30 

48 

45 

46 

58 

30  29  39  36 

51  65  50  58 

24  37  48  37 

43  54  50  48 

29  34  45  29 

56  68  68  56 

17  39  48  40 

41  55  61  47 

26  34  44  31 


53   49   65   55 


62   57   51   57 

31   42   51   44 


31 

32 

25 

27 

51 

43 

53 

52 

30 

32 

25 

37 

50 

53 

35 

47 

30 

30 

24 

24 

46 

43 

47 

43 

39 

32 

30 

31 

43 

46 

43 

58 

35 

32 

30 

36 

47 

46 

46 

63 

26   37   45   40 


21   22   42   39 


49   56   66   57 
28   47   52   47 


52   67   67   56 


25  26  4t 

50  65  56  67 

25  37  60  40 

49  60  57  53 


63 

57 

53 

57 

31 

31 

20 

31 

43 

42 

43 

67 

39 

36 

30 

25 

57 

49 

51 

55 

31 

36 

26 

39 

64   65   67   57 


59   55   59 
38   29   31 


"59n 
38.8 

59.6 
42.7 

56.7 
42.6 

58.5 
40.5 

59.5 
38.3 

57.0 
37.6 

61.6 
39.6 

65.9 
36.9 

64.0 
38.6 

55.2 

38.9 

68.5 
37.0 

67.8 
39.6 

61.3 
43.7 

55.6 
36.7 

61.4 
40.8 

57.2 
34.7 

56.6 
39.0 

55.1 
39.0 

58.0 
37.9 

56.5 
35.3 

59.7 

40.6 

50.6 
44.1 

51.1 
40.4 

56.4 
38.4 

57.1 
36. S 

59.4 
42.5 

68.9 
36.3 

50. S 
40.1 

64.7 
39.4 

■66.4 
36.6 

63.5 
41.3 

59.8 
39.2 

50.5 

41.4 


56   63   52   63.3 
24   49   49   40.0 

65.4 


59   71   69   65 
22   30   55   50 


62   64   56   62 

20   39   50   47 


65.2 
40.3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
OCTOBER    1961 


Day  Ol  Month 


Station 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

SLUt  HILL  Hd 

BOSTON  we  AIRPORT 

BROCKTON 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  MILL 

CLINTON 

EAST  HAREHAM 

EO&ARTOWN 

FALL  RIVER 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 


HI  NOMA M 

HOOSAC  TUNNEL 

HYANNIS  i     NNE 

KNIGHTvlLLE  DAM 

LAWRENCE 

LOULLL 

MIODLETON 

NANTUCKET  W6  AIRPORT 

NEW  aEOFORD 

PITTSFIELO    WB    AIRPORT 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORI  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SHELBURNE  FALLS 

SOUTH  EGREMONT 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STOCKBRIDGE 

TAUNTON 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


71.   70   71 


71   69   66 
41   43   57 


73   63 
59   57 


76   71   65 
54   58   59 


75   75   71 
41   46   60 


63   71   70 
39   39   51 


72   72   70 
46   53   60 


65   69   68 
39   46   58 


7  3   66 
50   57 


67   72   72 
46   57   63 


75   72 
51   56 


72   78 
40   46 


71   64 
39   60 


68   71 
37   44 


70   71   64 
43   56   61 


66   70   66 


73   72 
48   52 


73   73   65 
47   52   59 


72   72   67 
42   46   57 


69   72 
54   61 


77   73 
60   61 


69   67 

48   51 


76   70 
46   5  7 


70   72 
39   56 


73   73   65 


67  75  73 

39  43  55 

69  68  61 

58  58  58 

69  65  65 
55  53  60 

76  76  67 

54  61  62 

64  70  65 

42  46  51 

70  67  65 


73   73   67 
37   52   57 


71   67   61 


76   73 
41   49 


62   71 
32   45 


72   64 
45   52   50 


62   61 
49   35 


58   59 

45   31 


57   60 
41   33 


59   62 
46   39 


63   60 
51   32 


63   56 
46   32 


66   58 

50   40 


61   56 
50   39 


62   58 

43   37 


68   63 

62   41 


60   60 
47   39 


63   56 

48   31 


63   57 
49   36 


64   62 
49   37 


60   58 
49   35 


61   50 
43   30 


64   68 
53   38 


46   29   31 


62   61 
51   37 


60   64 
45   36 


63   60 
49   34 


66   57   66 


46  60  73 

37  32  37 

61  61  78 

54  36  46 

66  59  74 


58  62  77 

42  35  46 

66  58  61 

56  38  38 

58  57  72 

48  37  45 

61  60  76 


70   62 
46   40 


60   54 

48   30 


58   65 
48   35 


50   61 
38   28 


61   61 

51   33 


61   51 
44   29 


57   65 
37   32 


76   72 
46   52 


80   70   75 
40   47   57 


75   65   78 
57   54   59 


72   68   81 
56   57   63 


76   70   78 
45   53   58 


75   80   69 
42   51   57 


76   68   76 

52   57   60 


50   50   56 


74   63   77 
48   53   53 


71   75   64 
51   51   57 


75   66   78 
52   55   60 


79   79   70 
47   51   52 


79   80   69 


71   64   77 


75   70   76 


75   70   79 


50   53   58 


70  63  68 

51  57  59 

76  66  61 

58  58  62 

75  70  72 


72   66   75 
47   52   56 


78   68   80 


65   62   74 
53   52   56 


52   54   58 


56   58   62 


80  78  80 

47  55  57 

75  70  72 

41  48  52 

75  69  78 

47  53  59 

69  77  68 

41  44  50 

79  69  77 


80  75  62 
46  52  52 

77  75  69 

38  51  50 

77  63  65 
54  52  54 

81  65  68 
59  55  55 

79  74  76 
44  53  55 

78  79  56 

43  45  51 

78  78  62 

54  54  54 

78  78  55 

53  54  51 

75  66  73 
50  54  53 

74  77  68 

54  54  58 

76  68  72 
56  56  57 

80  78  55 
49  55  50 

80  82  57 


51   54   52 


75   61 
46   54 


75   72 
48   50 


79   69 
51   51 


76   68 
51   51 


79   70 
49   60 


72   67 
56   53 


82   72 
58   59 


75   67   71 
47   51   49 


79 

77 

54 

57 

75 

65 

64 

64 

81 

63 

45 

63 

79 

76 

48 

50 

72 

60 

63 

52 

77   72   63 


80   66 
56   58 


74   79 

45   45 


76   69 
43   47 


80   78   70 


74  68 
42  50 

77  67 

46  53 

75  78 
37  39 


76   72   55 
55   51   34 


75   65   60 


57   53   36 


77 

74 

64 

51 

69 

36 

67 

78 

67 

52 

57 

35 

74 

70 

64 

55 

58 

36 

64 

76 

67 

52 

58 

34 

73 

68 

56 

52 

55 

33 

75 

67 

67 

51 

57 

46 

73 

65 

56 

58 

56 

36 

51   52   36 


68 

80 

69 

51 

54 

39 

79 

67 

60 

53 

56 

36 

72 

67 

62 

53 

59 

36 

69   65 
58   37 


74   60 
48   38 


67   60 
56   33 


79 

51 

75 
55 

67 
33 

48 
28 

65 

30 

63 
49 

66 
59 

63 
38 

50 
34 

68 
41 

72 
59 

66 

58 

58 
36 

54 
34 

64 

40 

74 
49 

60 
36 

39 
30 

46 
29 

63 

32 

71 
54 

70 
58 

66 
36 

50 
30 

63 

34 

66 
64 

68 
58 

62 
36 

50 
35 

76 
52 

68 
48 

48 
30 

60 
29 

65 

30 

73   77   66 


67   66   58 
55   56   35 


65   61 
55   35 


70   68 
58   35 


51   61   39 


75   64 
50   35 


48  42  36 

70  68  63 

51  60  37 

69  74  62 

51  53  34 


46   63   74 
27   23   35 


48   63   77 
29   34   51 


50   66   79 
36   40   53 


50   64   76 
27   27   40 


42   49   65 
26   26   37 


30   35   60 


38   48   62 


49   61   69 


47   62   60 


42   52   68 


29   32   43 


41   48   62 
30   32   36 


49   60   68 

32   32   52 


30   30   32 


31   33   45 


51   68   79 


33   37   51 


34   37   58 


31   27   29 


32   32   35 


52   69   78 


28   31   33 


51   68   73 
28   29   42 


27   23   25 


51   66   77 
28   29   42 


19   20   21   22   23   24   25 

77   71 
46   49 


79  74  63 

41  42  49 

76  56  64 

55  50  43 

74  60  67 

56  53  48 

76  71  58 


76  79 

54  49 

74  77 

52  51 

68  58 

51  51 

67  69 

56  58 

72  68 

56  49 


75   74   69 

37   40   42 

69   67   68 


77  72   70 
33   39   42 

78  62   60 


84   73   67 


66   60 
56   50 


57  54  49 

75  69  60 

39  44  44 

76  71  55 


77   60   56 


73   75   56 


75   75   66 


39   38   39 
54   50   56 


47   46   50 
40   37   38 

61   49   60 


50   48   50 


46   44   43 


58   50   46 
42   35   36 


56   48   45 
33   37   37 


59   53   54 
46   30   30 

51   49   49 


46 

26 

30 

53 

49 

53 

41 

38 

41 

51 

47 

54 

39 

37 

38 

55 

59 

62 

36 

36 

37 

60 

48 

60 

48 

46 

44 

54 

53 

58 

39 

36 

31 

52 

49 

50 

47 

46 

43 

38   39 
47   47 


70 

58 

56 

51 

48 

49 

54 

52 

50 

43 

42 

39 

73 

60 

56 

52 

51 

52 

53 

56 

52 

50 

49 

48 

76 

72 

70 

58 

66 

53 

36 

44 

44 

47 

36 

32 

76 

70 

60 

59 

54 

60 

37 

38 

46 

48 

30 

30 

77 

75 

67 

69 

53 

60 

46 

49 

52 

46 

38 

39 

76 

68 

72 

57 

55 

58 

37 

49 

39 

42 

33 

31 

26   27 

66 

60 

44 

37 

61 

66 

36 

30 

58 

54 

43 

33 

61 

54 

49 

39 

60 

58 

42 

34 

67 

61 

31 

37 

64 

58 

50 

40 

63 

59 

41 

39 

63 

66 

43 

36 

62 

63 

44 

42 

60 

55 

48 

41 

71 

64 

32 

39 

70 

64 

33 

38 

58 

64 

41 

39 

61 

56 

45 

36 

65 

59 

27 

40 

64 

55 

47 

40 

67 

60 

26 

32 

60 

54 

46 

38 

62 

54 

46 

35 

66 

65 

39 

35 

61 

57 

50 

43 

63 

60 

54 

40 

58 

43 

37 

28 

62 

58 

49 

40 

60 

54 

46 

41 

60 

54 

40 

27 

64 

63 

39 

39 

51 

53 

41 

40 

58 

54 

50 

42 

66 

61 

50 

40 

62 

"57 

45 

42 

60 

47 

41 

32 

65 

63 

60 

37 

60 

46 

38 

33 

64 

56 

42 

33 

62 

59 

26 

29 

62 

50 

40 

28 

28 

29 

30 

31 

^ 

56 

68 

69 

67 

~£T.a 

26 

40 

52 

49 

44. 

2 

52 

65 

65 

64 

65. 

4 

19 

35 

46 

49 

39. 

9 

56 

68 

69 

66 

63. 

4 

30 

47 

68 

49 

46 

1 

57 

70 

70 

67 

65 

0 

35 

49 

59 

55 

49 

5 

56 

69 

72 

69 

67 

1 

24 

44 

52 

45 

43 

9 

52 

66 

68 

70 

63 

8 

21 

34 

45 

48 

40 

5 

54 

67 

67 

64 

66 

2 

30 

44 

53 

52 

47 

6 

52 

54 

64 

64 

62 

2 

30 

33 

54 

52 

44 

9 

54 

68 

70 

67 

63 

5 

28 

45 

50 

49 

45 

6 

58 

56 

63 

64 

63 

3 

34 

34 

54 

51 

48 

5 

55 

67 

70 

67 

64 

2 

33 

48 

56 

53 

48 

9 

54 

58 

70 

68 

66 

7 

25 

30 

53 

51 

42 

2 

54 

68 

69 

69 

65 

7 

29 

38 

53 

51 

42 

6 

68 

70 

67 

65 

66 

2 

28 

43 

54 

60 

46 

4 

55 

67 

69 

67 

63 

7 

27 

40 

53 

44 

44 

6 

44 

55 

65 

66 

63 

4 

24 

25 

44 

60 

39 

1 

53 

66 

67 

67 

64 

3 

32 

44 

52 

47 

46 

6 

46 

56 

58 

58 

63 

5 

20 

20 

44 

44 

37 

4 

56 

69 

69 

64 

65 

5 

29 

51 

57 

52 

46 

'• 

58 

70 

69 

64 

65 

7 

28 

46 

56 

51 

45 

0 

65 

68 

69 

67 

68 

5 

25 

39 

41 

60 

42 

6 

52 

61 

63 

62 

61 

7 

39 

51 

66 

54 

50 

.2 

60 

70 

70 

71 

66 

,4 

36 

52 

60 

54 

51 

.5 

54 

68 

63 

59 

62 

.6 

25 

46 

51 

44 

40 

.1 

52 

68 

73 

70 

65 

,9 

30 

44 

53 

51 

48 

.1 

54 

65 

64 

68 

64 

.3 

36 

46 

53 

50 

47 

.3 

57 

69 

69 

66 

64 

.7 

23 

48 

58 

51 

43 

.3 

68 

56 

68 

72 

64 

•  4 

28 

30 

46 

47 

43 

.4 

53 

68 

66 

64 

60 

.4 

30 

43 

53 

51 

46 

5 

66 

69 

68 

66 

63 

z, 

32 

46 

53 

52 

47 

■  9 

67 

68 

67 

71 

65 

.6 

34 

52 

58 

52 

50 

,9 

46 

65 

69 

66 

63 

.1 

24 

24 

43 

52 

40 

.5 

51 

69 

69 

63 

64 

.5 

22 

44 

51 

40 

40 

.5 

60 

71 

72 

70 

69 

.0 

28 

47 

55 

47 

45 

.5 

55 

69 

68 

63 

64 

.1 

21 

46 

51 

42 

39 

.8 

56 

69 

74 

68 

66 

.8 

25 

42 

53 

49 

44 

.7 

48 

53 

66 

65 

62 

.5 

21 

21 

47 

50 

37 

.4 

57 

72 

68 

63 

66 

.2 

23 

44 

51 

50 

41 

.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
OCTOBER    1961 


Day  Of  Month 


WEST  CUMMINGTON 


WEST  MEOWAY 


WESTOVER  FIELD 


WORCESTER  WB  AIRPORT 


NEW  HAMPSHIRE 
BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

COLEBROOK 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERINO 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  1  NW 

ORAFTON 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSASESK  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA   2  NNW 

NORTHWOOD 

PETERBORO   2  S 

PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN' 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


73   73 
39   46 


70   65 

33   42 


74   72 
44   46 


73   66 
49   48 


67   66 
46   54 


70   70 
41   49 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 


68  bi       63 


71   6  5   68 


31   38   47 


68   71   67 


31   42   50 


71   67   65 


31   41   45 


69   65   59 
39   44   52 


71   68   62 


70   70   62 


72   67   64 
43   46   50 


38   45   54 


70   68   64 
46   51   50 


75   67   56 
32   37   46 


70   67   60 


68   74   68 


71   68   65 
38   46   59 


65   66   63 


71   68   65 


70   63   60 
42   43   55 


64   63   59 
41   42   50 


68   72   69 
31   40   45 


68   67   64 
43   48   57 


56   60   73 
36   25   36 


63   77 
32   41 


63   62   76 


56   64   76 


57   72 
30   46 


60   62   75 


53 

71 

72 

71 

28 

37 

43 

48 

47 

57 

75 

61 

36 

36 

41 

43 

42 

54 

70 

73 

28 

26 

46 

46 

52 

58 

75 

77 

35 

34 

37 

45 

56 

68 

77 

78 

36 

35 

36 

41 

49   56   70 


57   61   76 


62 

59 

75 

74 

70 

46 

35 

38 

51 

^8 

57 

58 

73 

76 

75 

40 

28 

38 

40 

46 

52 

52 

70 

72 

67 

41 

32 

45 

43 

47 

67 

60 

57 

76 

79 

41 

32 

33 

34 

45 

68 

59 

75 

72 

70 

45 

38 

40 

46 

47 

45   50   54 


43  50  6C 

77  70  76 

46  49  59 

77  69  79 


77   76   73 


66 

60 

75 

77 

72 

78 

44 

38 

37 

45 

50 

49 

64 

58 

58 

75 

77 

73 

47 

37 

32 

39 

45 

52 

64 

60 

75 

75 

72 

76 

52 

37 

36 

41 

47 

58 

52 

57 

71 

74 

64 

74 

43 

30 

36 

40 

43 

52 

50 

54 

71 

78 

75 

72 

38 

31 

30 

36 

41 

45 

63 

41 

52 

65 

72 

72 

39 

30 

29 

40 

40 

40 

59 

69 

77 

80 

73 

77 

45 

34 

37 

44 

61 

67 

63 

56 

73 

75 

72 

75 

40 

27 

31 

37 

46 

53 

50 

59 

76 

74 

70 

78 

42 

31 

39 

48 

51 

52 

55 

65 

76 

79 

67 

80 

41 

24 

32 

41 

46 

49 

63 

56 

73 

74 

69 

74 

42 

36 

41 

49 

51 

53 

45 

55 

72 

75 

73 

75 

40 

29 

35 

41 

46 

47 

48 

69 

75 

74 

70 

77 

41 

30 

36 

48 

60 

46 

65 

67 

65 

76 

78 

71 

48 

34 

37 

39 

43 

52 

69 

60 

75 

76 

70 

70 

45 

33 

37 

43 

48 

67 

52 

62 

67 

68 

65 

69 

40 

31 

41 

50 

49 

56 

46 

33 

48 

54 

55 

47 

22 

14 

32 

44 

43 

34 

77   70   79 


79  62  65 
45  53  53 

77  70  74 

44  45  46 

82  62  66 

43  53  53 

80  78  62 
48  53  52 

79  62  71 

44  66  53 

75  63  64 

52  50  49 


72   76   78 
53   56 


71   65   69 
45   49   41 


76   76   66 


72   71   61 


76   79   55 


77   60   56 
36   41   46 


68   63   70 


81   62   66 
40   61   46 


76   76   53 
44   49   46 


74  63  67 

42  46  48 

71  62  72 

35  45  39 


66   61   52 


60   71   68 
41   51   49 


76   67   70 


78   61   70 
45   61   51 


62   66   73 


77   58   66 


70   64   70 


78   59   70 
42   51   51 


60   67   66 


64   66 

60   50 


77   60   70 
41   46   45 


70   63   66 


77   60   67 


78   61   63 
50   50   50 


76   66 
52   56 


76   63 
41   43 


77   67 
63   56 


76   67 
52   57 


75   65 
58   44 


73   63 
65   44 


77   66 
67   52 


71  65  49 

45  46  30 

72  77  57 

46  60  33 

69  71  68 
38  44  28 

70  75  61 

43  45  33 

69  76  58 

47  48  36 

70  64  45 

44  42  32 

76  66  43 

49  43  33 

67  75  55 
42  50  40 

75  66  57 

46  52  34 

73  62  52 
44  50  32 

74  68  46 
44  34  28 

68  71  68 
40  47  30 

77  65  58 

50  52  34 


68   62   41 
52   38   29 


78   65 
54   48 


73   62   39 
49   39   31 


73   55   38 
47   37   32 


72   63   39 
52   39   26 


66   74   66 
60   49   39 


76   65   56 


67   62   51 


76   65   51 


77   68   55 


75   63   56 
52   4B   30 


68   58   46 
46   46   27 


69   76   60 


16   17   18 


47   63   76 
26   30   32 


54   66   78 
26   29   42 


60   66 
27   28 


50   68   79 
28   36   37 


47   63 
27   31 


34   59 
28   25 


33   35 
29   30 


33  -»2 
26   25 


3  7   46 
29   27 


31   27   35 


30   29   29 

46   59   78 
29   31   33 


40   64 
29   25 


30   57 
25   22 


30   30 
25   20 


44   67 
30   27 


20   21   26 


67 

62 

26 

26 

57 

66 

25 

19 

42 

62 

32 

34 

37 

60 

29 

23 

48 

65 

24 

24 

42 

48 

30 

29 

22   26   36 


41 

67 

70 

27 

30 

45 

15 

35 

48 

6 

10 

36 

49 

66 

78 

28 

25 

38 

43   69   72 
31   30   41 


52 

63 

75 

24 

24 

39 

32 

59 

79 

25 

31 

45 

40 

42 

63 

29 

28 

29 

44 

57 

75 

28 

32 

41 

74   67   59 
35   35   43 


76   60   59 


77   70   60 
47   60   51 


74   69   59 


73   59 
52   49 


76   60 
45   47 


73  52  59 

46  44  37 

78  78  60 

36  39  38 

73  75  60 

46  41  34 

76  77  65 

33  36  45 

77  79  58 
31  35  40 

78  60  58 
35  36  34 

79  53  60 
39  47  50 

73  76  63 

35  36  40 

78  67  60 

38  46  51 

77  73  62 

37  39  46 

76  62  56 

34  35  32 

70  74  59 


29  33  42 

76  68  59 

37  42  42 

80  68  60 

34  38  47 

71  62  61 

45  50  47 


76   68   57 


78   62 
42   51 


77   51   60 
42   60   62 


67   62 
46   42 


79  61  59 

40  49  52 

79  62  58 

46  50  49 

77  60  68 

43  40  46 

72  56  52 

43  38  39 

79  79  55 

30  34  38 

72  59  57 

41  50  49 


47 
38 

53 

39 

55 

31 

59 

43 

60 
Z2 

60 
25 

68 
22 

61 
32 

47 
38 

55 

39 

69 
28 

67 
42 

46 
37 

51 
36 

56 

30 

60 
47 

50 
37 

59 

34 

64 
30 

52 

42 

42   51 
32   36 


43   55 
36   36 


53   53 
25   26 


56   65 
25   25 


53   54 
22   22 


59   55   51 
42   31   30 


59   57 
25   25 


55   68 

18   20 


51   65 
36   31 


61   55   60 


63  60  53 

39  36  38 

56  49  62 
38  29  33 

57  54  53 

29  19  21 

54  56  50 

30  25  23 

54  52  67 

44  30  29 

65  62  57 

43  23  23 

57  55  55 

36  24  25 

64  55  50 

44  34  29 

61  49  52 

40  34  38 

56  66 

30  24  22 

56  54  58 

26  20  24 

50  62  51 

45  34  36 

53  49  55 


48   60 
31   31 


33   39 

18   30 


41  35  35 

51  49  63 
38  33  35 

56  50  65 

38  27  31 

52  61  53 
34  27  25 

58  58  55 

39  22  22 

52  47  51 

36  36  37 


66   60 

27   45 


61  57 

26  41 

60  6  6 
25  29 

55  61 

24  27 

54  6  7 

24  25 

58  68 

23  24 

61  55 
20  29 

67  50 

27  34 

54  61 

25  27 

55  56 
29  35 

57  65 
22  34 

52  55 

20  33 

53  59 

25  25 

58  62 
27  33 

64  57 

17  27 

51  51 

27  37 

68  62 

26  39 

53  68 

31  40 

61  57 

21  28 

63  60 
25  35 

55  67 

31  30 

65  50 

27  37 

57  65 

28  40 

44  40 

32  25 

67  51 

25  35 

64  59 
32  35 

66  68 

24  38 

60  55 

27  37 

57  67 

21  22 

60  65 

32  37 


56   69 
25   43 


57   70 
23   49 


50   65 
29   46 


62   69 
38   46 


71   68 
56   49 


57   66 
56   50 


70   66 
64   61 


66   62 
53   47 


68   56 
48   67 


49   60   58   56 
23   38   50   39 


39   63   61   64 


27 

30 

60 

37 

50 

59 

23 

25 

46 

41 

64 

66 

20   21   29   42 


48   62   59   55 
22   38   48   40 


56   70   66   60 


27   29   50   42 


69   65 
36   47 


53   66   65   58 
18   35   44   41 


28   37   48   35 


34   42   53   63 
21   22   21   36 


65   66   68   69 
19   35   50   43 


60. a 
38.5 

62.1 
37.3 

58.7 
35.0 

53.1 
36.0 

54.6 
36.9 

51.5 
35.9 

54.4 
40.3 

62.5 
37.4 


62.8 
38.0 


60.9 
33.8 


56.3 
32.7 


55.5 
39.8 


53   55   66 


57   53.0 
40   34.3 


66   53.6 
41   39.0 


59 

68 

53 

66. 

36 

46 

48 

38. 

64 

56 

55 

61. 

42 

50 

41 

42. 

63 

50 

62 

60. 

38 

47 

42 

34. 

63   64 
39   50 


50  56  72 

24  27  45 

66  68  58 

22  37  45 

49  50  60 

29  35  52 

31  35  41 

12  26  29 

56  59  67 

20  41  50 


24   40   60 


28 

45,  60 


66   64 
38   48 


28   36   48 


19   24   37 

55   69   63 
25   44   45 


52.5 

40  37.0 

69'  56.1 

46  I  39.4 

61  I  ^4.4 

40 1  40.9 

58!  69.9 

44 1  41.6 

30  41.5 

20|  28.2 

51<  54.8 

44j  40.7 

50:  53.8 

43J  42.5 

59i  53.6 

4Sl  38.6 

6l'  56.6 

37'  36.5 

56l  54.4 

39{  34.6 

53!  62.; 

42  I  42.^ 
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CoolUiu*<i 


DAILY  TEMPERATURES 

DayOi  Month 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1961 


SURRY  MOUNTAIN  DAM 

KINDHAM 
HOLFEBORO 


RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  MB  AP 


GREENVILLE 


PROVIDENCE  WS  AIRPORT 


VERMONT 
BELLOMS  FALLS 

BENNINGTON  2    NNW 

BLOOMFIELD 

BURLINGTON  MB  AIRPORT 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

EN05BURG  FALLS 

MC  INOOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPElIER  FAA  AP 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

READSBORO  1  SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOMNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

WATERBuRy  1  NNE 

WEST  Burke 

WOODSIOCIC  3  ENE 


73   70   65 


69   70  ii 


71   70   66 
92   61   62 


»2   »9   67 


72   72   69 
<i2   50   62 


71   69   67 


MAX 
MIN 

68 
38 

72 
51 

MAX 
MIN 

75 
46 

72 
52 

MAX 
MIN 

73 
35 

68 
48 

MAX 
MIN 

71 
52 

66 

51 

MAX 

MIN 

69 
36 

66 

42 

MAX 
MIN 

66 

30 

70 
37 

MAX 
MIN 

73 
49 

69 

55 

MAX 
MIN 

74 
39 

69 

48 

MAX 
MIN 

75 
50 

69 

47 

MAX 
MIN 

68 
35 

70 
49 

MAX 
MIN 

67 
34 

71 
46 

MAX 
MIN 

68 

46 

66 

49 

MAX 
MIN 

61 
46 

55 
46 

MAX 
MIN 

72 
49 

68 

50 

MAX 
MIN 

68 
46 

64 

50 

MAX 
MIN 

68 
34 

70 
43 

MAX 
MIN 

75 
41 

69 
46 

MAX 
MIN 

71 
55 

MAX 
MIN 

72 
34 

71 
45 

MAX 
MIN 

65 
27 

68 
42 

MAX 
MIN 

67 
39 

70 
50 

MAX 
MIN 

66 
46 

69 

50 

MAX 
MIN 

67 
22 

71 
42 

MAX 
MIN 

65 

35 

70 
44 

63   61   76 
49   30   36 


61   55   73 
45   37   39 


54   56   76 
41   36   35 


63   58   6S 


60   60   76 
42   32   42 


65   60   75 


54   39   53 


60   61   76 


59   53   66 


52   55   71 


44   57 
39   29 


54   60   75 


41   25   25 


50 

59 

74 

38 

28 

50 

47 

59 

71 

38 

39 

42 

45 

60 

74 

38 

29 

44 

54   43   60 


43   5  7 
30   31 


60   52   59 


48   57 
42   31 


46   58 
39   38 


52   61   76 


56 

40 

53 

36 

31 

32 

60 

65 

66 

45 

29 

31 

53 

46 

64 

37 

33 

44 

55 

44 

58 

37 

27 

26 

55 

50 

57 

74   78   68 
3  7   45   49 


47   41   57 


47   50   57 


42   46   40 


71   67   71 
56   65   61 


76   70   77 
49   53   57 


76   69   78 


54   57   61 


75   70   79 
50   56   59 


48   52 
71   72 


77   70   74 


76   73   72 


72   70   73 
54   53   56 

78   75   77 


73   65 
40   41 


77   76 
48   37 


75   72 
4B   52 


78   73 
41   41 


74   70 
49   50 


50   50 

76   64   65 
52   49   49 


70   67   68 
57   59   56 


45   64   56 


77   77   70 
62   54   63 


76   63   69 

50   66   55 


77 

68 

78 

61 

48 

52 

44 

44 

69 

69 

75 

70 

49 

54 

42 

55 

78 

77 

74 

69 

43 

54 

41 

47 

70 

74 

73 

72 

49 

47 

44 

48 

71 

75 

78 

66 

46 

51 

37 

53 

78 

75 

76 

75 

42 

44 

39 

40 

74 

78 

76 

70 

48 

50 

48 

50 

70 

75 

77 

64 

42 

50 

40 

53 

71  70  74 

43  47  51 

75  73  63 

48  47  51 

75  73  60 

44  46  62 

73  56  70 

44  51  60 

58  54  60 

42  47  45 

69  65  68 


69   73   62 
61   63   36 


77   67   59 


74  61  56 

52  53  32 

76  63  54 

46  52  33 


66   63   51 
55   62   38 


75   66   54 


76   69   66 
52   59   36 


70   71   56 
62   56   38 


74   66   52 
66   52   32 


71   73   62 


52 

54 

76 

64 

45 

43 

76 

73 

49 

38 

73   67 
46   48 


46   46 
75   71 


76  65 
44  49 

77  65 
46  40 

70  71 

51  53 


72   60 
49   36 


62   57 
48   32 


67  I  71   60 
49  I  49   38 


73   77   59 


76   67 
44   53 


56   52   56 


74   72 
44   49 


69   73 
39   41 


77   80   60 


74   72 
43   52 


74   70 
35   37 


75   78   60 


72   76   57 


76   65 
46   46 


73   70   43 


76   72 
50   50 


70   74 
42   42 


51   54   38 


73   73 
49   63 


68   73   59 


38   48   68 
28   23   26 


25   24   34 


40   59   74 
33   35   37 


39   60   76 
33   29   30 


50   63   75 


51   61   71 


53   62   66 
36   36   56 


51   65   75 
31   35   50 


28   25   26 


23   28   35 


44   60   73 


23   20   30 


25   22   24 


51   62   75 


25   28   38 


37   42   60 

31   28   30 


35   42   65 
33   28   31 


31   30   31 


23   46   63 


39   62   73 


38   65   75 

31   27   31 


28   28   26 


30   30   34 


36   37   61 


25   23   27 


82   64   66 


77   59   69 
43   47   49 


78   69   65 


66  60  58 

58  54  49 

75  59  58 

50  47  44 

70  67  60 

46  49  43 

70  58  59 

55  53  48 

70  61  59 


77   60 
39   36 


73   56   54 


51   49   54 


53   57   59 


48   56 

45   44 


47   46 
39   37 


56   66 

43   31 


60   57 
42   33 


57   55 
28   19 


53   52   53 


71 

58 

55 

54 

57 

32 

40 

37 

18 

22 

78 

68 

58 

55 

56 

33 

35 

30 

16 

18 

70 

54 

55 

57 

59 

42 

41 

36 

23 

24 

61 

58 

55 

55 

60 

39 

42 

36 

26 

25 

63 

60 

57 

60 

59 

38 

37 

28 

23 

20 

56   56   55 


77 

60 

58 

56 

37 

39 

30 

21 

62 

56 

53 

52 

42 

37 

29 

24 

62 

47 

43 

44 

43 

30 

32 

26 

56 

54 

55 

55 

42 

34 

26 

22 

64 

54 

53 

54 

44 

39 

35 

27 

75 

69 

60 

53 

36 

43 

45 

3l 

64 

55 

54 

60 

43 

41 

37 

26 

59 

54 

55 

56 

39 

40 

29 

77 

61 

57 

60 

39 

J9 

31 

24 

74 

65 

54 

51 

36 

43 

41 

33 

71 

71 

57 

65 

43 

45 

46 

30 

77 

59 

58 

54 

41 

40 

31 

24 

76 

65 

58 

65 

31 

31 

28 

19 

76 

76 

60 

56 

37 

39 

31 

20 

59   63   61 
24   26   29 


67   60   61 
28   35   32 


33   40   36 


23   31   26 


52   55   68 

20   22   46 


61   64   64   59 
30   39   64   47 


52   63   63   56 
23   36   60   46 


54   61   63   65 

37   53   56   551  51.2 


56   69   72 


63   60   60   55   68   70   70 


62   63   59 


57   66   65 
29   29   30 


63   63   50 


65   61   50 
20   32   28 


59   66   58 
19   18   28 


65   60   53 
27   47   37 


56   63   63 


62  -67   40 
23   35   25 


35   33   20 


25   37   27 


59   67   57 


66   61   64 


60   65   66 

28   31   34 


60   64   56 


65   60   60 
21   26   31 


56   66   67 


70   75   67 


62   60   70   70 
21   21   44   61 


54   65   62   58 
22   44   48   48 


52   61   57   57 


t>4.^ 
43.6 


66.0 
43.8 


64.9 
50.6 


52   60   60   52 


52   64   60 


39   53   61   59 


50   61   60   51 


19   29   33   30 


65   62   61 


60   61   56 


49   60   56 


72 

68 

65 

6 

46 

52 

39 

2 

58 

59 

61 

9 

47 

43 

39 

4 

36   50   60   66 
17  22       39   36 


64.0 
40.6 


51   55   60   54   60. 


55 

64 

63 

61 

64 

5 

17 

32 

46 

46 

35 

9 

42 

53 

63 

60 

62 

4 

20 

23 

44 

39 

32 

0 

65 

63 

66 

57 

64 

6 

35 

47 

40 

41 

41 

* 

54 

63 

65 

61 

63 

3 

20 

36 

50 

47 

38 

9 

61.6 
38.1 


60.0 
37.8 


60 

62 

58 

5^ 

60 

4 

25 

48 

45 

35 

36 

8 

50 

62 

59 

51 

59 

6 

27 

43 

47 

34 

36 

2 

42 

63 

66 

62 

62 

6 

23 

24 

43 

49 

38 

5 

61.6 
45.2 


65.6 
36.9 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEW    ENGLAND 
OCTOBER   1961 


Day  oi  month 

Station 

5  "  ? 
?.°< 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ROCHESTER,    MASS. 

EVAP 

.10 

.07 

.14 

.05 

.07 

.08 

.05 

.03 

.04 

.09 

.09 

.05 

.05 

.07 

.07 

.03 

.09 

.04 

.05 

.09 

, 

, 

.01 

.01 

.02 

.05 

.03 

.09 

.06 

.07 

.05 

1.74 

WIND 

17 

17 

18 

15 

28 

16 

12 

10 

12 

20 

10 

31 

10 

28 

40 

26 

17 

26 

27 

20 

97 

134 

125 

103 

40 

19 

25 

47 

37 

40 

30 

1097 

LAKEPORT    2   N.    H. 

EVAP 

.11 

.11 

.08 

.10 

.10 

.09 

.08 

.16 

.03 

.09 

.06 

.04 

.18 

. 

- 

.04 

.05 

.11 

.10 

.09 

.15 

.06 

.23 

.11 

.04 

.04 

.01 

_ 

_ 

_ 

B2.80 

WIND 

35 

50 

20 

5 

35 

30 

20 

0 

5 

15 

15 

25 

30 

20 

30 

45 

45 

40 

40 

15 

65 

65 

105 

70 

20 

10 

60 

10 

- 

~ 

- 

B1024 

MAX 

67 

71 

67 

60 

57 

60 

71 

75 

70 

76 

76 

60 

65 

73 

56 

44 

35 

55 

68 

71 

56 

55 

45 

59 

53 

59 

54 

42 

- 

- 

- 

60.4 

MIN 

50 

45 

49 

48 

42 

32 

41 

49 

53 

56 

47 

47 

46 

49 

45 

26 

26 

27 

39 

44 

47 

43 

34 

28 

32 

31 

39 

24 

- 

- 

- 

40.7 

MASSABESIC    LAKE,    N.    H. 

EVAP 

.07 

.04 

.00 

.06 

.07 

.08 

.09 

.02 

.09 

.08 

.09 

.03 

.06 

.04 

.02 

.05 

.05 

.04 

.01 

.10 

.12 

.15 

.09 

.05 

.07 

.01 

.06 

.02 

.08 

.02 

.10 

1.86 

WIND 

15 

4 

10 

39 

19 

13 

6 

1 

14 

7 

44 

11 

2 

12 

34 

35 

11 

17 

4 

45 

48 

98 

83 

37 

8 

5 

23 

21 

28 

13 

47 

754 

KINGSTON,    R.     I. 

EVAP 

.13 

.01 

.14 

.22 

.09 

.17 

.00 

.01 

.12 

.10 

.09 

.04 

.10 

.04 

.00 

.00 

.08 

.17 

.07 

.04 

.06 

.31 

.09 

.07 

.07 

.04 

.18 

.08 

.00 

.03 

.08 

2,63 

WIND 

31 

10 

86 

35 

60 

43 

18 

34 

70 

21 

62 

64 

35 

108 

83 

21 

88 

70 

164 

76 

57 

179 

225 

110 

40 

59 

67 

59 

165 

120 

89 

2349 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind        speed 
m.  p.  b. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

°   ffl  * 

ill 

Station 

g 
CI, 

111 

% 
< 

1   1 

at 

§       1 

s    J 

9 

II 

o  H 
o  w 

o  e- 

O  M 

o. 

s 

g 

3 

r 

o 

01 

I 

si 

5 

H 

III 

BLOCK    ISLAND    WB   AIRPORT,    R.     I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

4 

2 

2 

1 

0 

13 

- 

5.6 

BLUE   HILL    WB,    MASS. 

WNW 

12 

15.6 

42 

WNW 

30 

89 

88 

64 

77 

5 

7 

3 

1 

1 

0 

17 

47 

- 

BOSTON    WB   AIRPORT,    MASS. 

W 

12 

13.9 

33 

ENE 

22 

80 

82 

61 

70 

4 

6 

4 

0 

1 

0 

15 

49 

6.7 

BRIDGEPORT    WB    AIRPORT,    CONN. 

W 

14 

13.3 

29 

E 

21+ 

82 

83 

60 

74 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

10 

5.0 

BURLINGTON    WB    AIRPORT,    VT. 

SSW 

21 

7.9 

29 

sw 

1 

85 

86 

63 

76 

3 

1 

5 

3 

0 

0 

12 

55 

6.5 

CARIBOU    WB   AIRPORT,    ME. 

N 

15 

9.9 

29++ 

NW 

10 

90 

91 

69 

82 

5 

8 

4 

0 

0 

0 

17 

_ 

7.3 

CONCORD    WB    AIRPORT,    N.    H, 

NW 

11 

4.9 

25 

NW 

16 

83 

83 

53 

69 

4 

2 

2 

2 

0 

0 

10 

47 

6.3 

HARTFORD    WB  AIRPORT,    CONN. 

N 

18 

7.7 

25 

NE 

22+ 

86 

87 

56 

73 

6 

2 

1 

1 

1 

0 

11 

46 

6.1 

MOUNT   WASHINGTON,    N.    H. 

w 

55 

29.0 

88% 

W 

17 

87 

85 

78 

79 

3 

2 

2 

3 

0 

0 

10 

45 

6.7 

NANTUCKET    WB    AIRPORT,    MASS. 

wsw 

16 

15.1 

45 

N 

21 

87 

88 

75 

88 

3 

* 

2 

4 

2 

0 

15 

48 

6.5 

NEW   HAVEN    WB   AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

8.4 

29 

NW 

15 

- 

83 

63 

- 

5 

1 

4 

0 

1 

0 

11 

66 

5.3 

PITTSFIELD   WB   AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

3 

1 

2 

0 

0 

8 

- 

PORTLAND    WB    AIRPORT,    ME. 

N 

14 

8.9 

28 

N 

20 

87 

89 

65 

82 

9 

4 

3 

1 

0 

0 

17 

46 

6.7 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT,    R.     I. 

N 

17 

10.8 

29 

NNE 

23 

84 

84 

59 

75 

4 

4 

4 

2 

0 

0 

14 

50 

6.0 

WORCESTER    WB    AIRPORT,    MASS. 

W 

19 

9.2 

27 

ENE 

22 

82 

83 

62 

73 

3 

6 

1 

1 

1 

0 

12 

- 

6.2 

%   Peak  Gust 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1961 


Station 

■ 

Day  of  montii 

& 

And 
Depth 

Time 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

^ 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31   1 

STORRS,  CONN. 

I  INCH 

MAX 

65 

67 

66 

63 

61 

65 

68 

65 

68 

69 

67 

66 

70 

67 

62 

56 

57 

60 

63 

60 

60 

56 

52 

55 

56 

57 

54 

52 

56 

58 

58  61.2 

UIN 

58 

61 

63 

57 

54 

56 

59 

62 

63 

62 

63 

63 

64 

62 

56 

51 

SO 

53 

55 

57 

56 

52 

SO 

SO 

48 

53 

50 

47 

SO 

54 

54  55.9 

4  INCHES 

UAX 

64 

64 

66 

64 

61 

64 

66 

64 

67 

67 

66 

65 

68 

67 

65 

56 

56 

60 

62 

60 

60 

58 

54 

54 

55 

57 

55 

53 

56 

58 

581  61.0 

HIN 

60 

62 

64 

58 

57 

58 

60 

62 

64 

62 

64 

63 

64 

65 

56 

54 

52 

55 

56 

58 

58 

53 

52 

52 

51 

54 

52 

49 

52 

54 

55i  57.3 

8  INCHES 

UAX 

63 

63 

64 

63 

61 

60 

61 

62 

63 

63 

63 

63 

64 

67 

64 

59 

56 

57 

58 

58 

58 

58 

54 

53 

53 

55 

54 

53 

53 

54 

55 

59.1 

UIN 

61 

60 

63 

61 

59 

59 

60 

61 

62 

62 

62 

62 

63 

64 

59 

56 

54 

55 

56 

58 

58 

53 

53 

52 

52 

53 

S3 

51 

51 

53 

54 

57.4 

KINGSTON,  R.  I. 

4  INCHES 

UAX 

65 

65 

65 

64 

61 

63 

65 

63 

66 

67 

65 

65 

66 

64 

62 

54 

53 

59 

61 

57 

56 

53 

51 

55 

57 

57 

55 

53 

54 

56 

56 

59.8 

UIN 

59 

61 

63 

60 

56 

55 

57 

60 

61 

60 

61 

62 

62 

62 

54 

51 

49 

52 

55 

56 

53 

51 

50 

49 

47 

50 

47 

44 

47 

50 

57 

54.5 

8  INCHES 

UAX 

64 

64 

64 

64 

62 

61 

62 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

57 

56 

58 

59 

58 

58 

56 

54 

53 

53 

54 

53 

51 

53 

55 

56 

59.1 

UIN 

62 

62 

63 

62 

59 

58 

59 

62 

62 

61 

63 

63 

63 

63 

57 

54 

53 

55 

57 

58 

58 

53 

52 

51 

50 

52 

51 

49 

50 

53 

54 

57.0 

12  INCHES 

5  PM 

65 

65 

66 

66 

64 

62 

63 

64 

65 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

60 

58 

58 

59 

60 

61 

61 

57 

56 

55 

56 

55 

54 

54 

55 

54 

60.6 

24  INCHES 

9  PU 

67 

57 

67 

66 

65 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

64 

62 

62 

62 

62 

59 

58 

60 

60 

59 

58 

59 

57 

57 

57 

57 

62.4 

BURLINGTON  U  OF  VT. 

1  INCH 

UAX 

59 

60 

58 

54 

54 

58 

59 

59 

60 

60 

60 

60 

60 

58 

54 

49 

50 

53 

55 

53 

51 

49 

48 

46 

46 

49 

47 

46 

48 

51 

49 

53.6 

UIN 

56 

58 

54 

51 

49 

53 

53 

54 

56 

55 

57 

56 

55 

54 

48 

47 

45 

49 

51 

51 

49 

47 

43 

40 

40 

46 

44 

43 

45 

49 

47 

49.8 

3  INCHES 

UAX 

_ 

_ 

_ 

_ 

54 

57 

58 

58 

59 

59 

60 

59 

59 

58 

55 

50 

50 

53 

56 

53 

52 

50 

48 

46 

46 

49 

48 

46 

48 

31 

49 

53.0 

UIN 

~ 

- 

_ 

- 

51 

53 

53 

55 

56 

55 

57 

57 

56 

55 

50 

48 

46 

49 

51 

52 

50 

48 

45 

42 

41 

46 

44 

44 

46 

49 

48 

49.9 

10  INCHES 

UAX 

59 

59 

59 

58 

55 

56 

.56 

57 

57 

58 

58 

58 

58 

58 

57 

54 

52 

52 

53 

53 

53 

52 

51 

49 

47 

48 

49 

48 

48 

50 

50 

53.9 

UIN 

58 

59 

58 

55 

54 

54 

55 

56 

56 

56 

58 

57 

57 

57 

54 

52 

50 

51 

52 

53 

52 

51 

49 

47 

46 

47 

48 

46 

47 

49 

49;  52.7 

Storrs,  Conn, 
Kingston,  R. 


-  Slope  of  Ground:   Downhill  less  than  3  percent  to  the  northeast.   Soil  Type:   Woodbridge  loam.   Ground  Cover:  Grass  sod. 
Instrumentation:   3  Level  Bristol  Temperature  Recorder. 


Slope  of  Ground: 
Instrumentation: 
Thermometers . 


Level.   Soil  Type:   Bridgehampton  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass,  clipped  to  2  inches. 
4  and  8  Inch  Depth  -  Thermocouple  with  Bendix-Friez  Recorder.   12  and  24  Inch  Depth  -  Standard  Soil 


Burlington  U  of  Vt.,  Vt.  -  Slope  of  Ground:   Less  than  5  percent  to  the  northwest.   Soil  Type:   Melrose,  fine  sandy  loam.   Ground  Cover: 
Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronik 
Potentiometer. 


See  leierence  notes  following  Stab  on  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1961 


Day  of  month 


CONNECTICUT 
NORFOLK  2   SW 

PUTNAM 

WOODBURY   3   W 

MAINE 
AUGUSTA    FAA   AIRPORT 

BANGOR   DOW   FIELD 

BAR  HARBOR 

BHASSUA    DAM 

BRIDGTON    1    NNW 

CARIBOU    WB   AIRPORT 

ELLSWORTH 

FORT    KENT 

GREENVILLE 

HOULTON    FAA    AIRPORT 

LONG   FALLS   DAM 


MILLINOCKCT    FAA   AIRPORT 
OLD  TOWN    FAA    AIRPORT 
PORTLAND    WB   AIRPORT 

RIPOGENUS    DAM 

ROCKLAND 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SQUA  PAN  DAM 

MASSACHUSETTS 
BEDFORD 

BLUE  HILL  WB 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

EAST  WAREHAM 

FALL  RIVER 

HAVERHILL 

MILFORD 

NEW  BEDFORD 

READING 

ROCKPORT  1  ESE 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

STERLING 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 
OCTOBER  1961 


Day  oi  month 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   U   12   13   14   15   16   17  18   19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 


<A1.P0LE 

WEST  MEDWAY 

WEST  OTIS 

SOKCESTER  WB  AIRPORT 

NEW  UAUPSHIKE 

BENTON 

BERLIN 

CANJiON  MOUNTAIN 
ONCORD  WB  AIRPORT 

DURHAM 

EAST  DESRING 

FIRST  CONN  LAKE 

LAKEPORT 

MILAH  7  N 

MILFORO 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA  2  NNW 

PINKHAM  NOTCH 

PORTSMOUTH 

WEST  RUMNEY 

WOODSTOCK 

RHODE  ISLA.ND 
PROVIDENCE  TO  AIRPORT 

VERMONT 
BLOOUFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CAVENDISH 

CHELSEA 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

SAINT  JOHNSBURY 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
VSTR  EQUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1961 


.Qt  1  Hlghgate'  Falli 

■  M      /         I 


T 


.»§  I  Nevport 

--^'NORTHEASTilPfN 


/Oaavllle  ='^if'»    J 


/  NORTHERN  1 
i '"o  °"   .      1 


NEW     ENGLAND, 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE    MILES 
10  0  10  20         30         40 


Voouth   Union  ^  '  ^^^  South   D«Qbury  \  ya^Keport    ^         ^  "^  >>- 


7STH   MERIDIAN   TIME   ZONE 


STATION   LEGEND 


O    •  3  Precipitation  only 

®  Precipitation,    storage 

■Q;  ♦-<>-  Precipitation    and    Temperature 

"9"  "♦'"Cp-  Precipitation,   Temperature   and  Evaporation 


Type   of  gage  O    Non- recording, 

•    Recording,        9    5oM  //pes 

I         Double   circle  combinations    indicate   the  availability  of 
more   detailed  meteorological  data 


T^F 


\ 


9 


X 


O  South  Lyndeboro  \^    ^^/ 

t-O  MiUord  \  -H      «      / 

Pcterboro   2    S  Q  Hudson  yo*^     I      O    / 

3""'i\     o  «.=»„  2  «?.•  .'f2^.. '  ^i"""""; 

I     I     f,r>.*nviii-  ^    HaverRill  ( 

Ol       \ ' -  «  _/l      O        I  If.lcb 

"•r.d.-   «.,>9.p..„,.  <.<'""!       o  \<?^ 
,'.l°r  CENTRAL  -^..o._/^ 

o-v._ 


Falls    y   "^O-  -<>- 


O  •s,„U„/3».  -O-  I        \    I 

J  ^Sterling    ^  Bedford    1^      ■  1A» 

f   V      \  ■ 

)   O  Ch.rl„   1 


Id         V  Vest  BrlBf  1. 


I 

^  Southbrtdge   3    SKQ 

'mrNTnAu:,~",7:i7^- 


l  PoodQ  Trep  Falls  Sea 


y._.    /Q_Ne«  aa?eo  *B  Airport 


Staffllor^S   W  -O- -Q-         ^Bridgeport    WB   AP 
5^  O    tfomlk  G>a  PI  ' 

,*    "\Putnia   L»ke 


♦  a^trotd   sVataatd   Fl-5  "        p,„.,d.ac.   .J^l'tpor^t      V 


:i:^^\ 


Pub  Util   PI 


Pmtcborua,    >.    T. 


ilkBd  n  AP 


icket   VB  Airport 


70° 


Isolines  are  dra\wn  througli  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly  in  mountainous 
areas . 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1961 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  Interpolation,  particularly  in  mountainous 
areas. 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1961 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  par- 
ticularly in  mountainous  areas. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1961 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  par- 
ticularly in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


CONNECTICUT 
l«SONIA 


OGEPORT  WB  AP 
BROOKLYN 
BULLS  BRIDGE  0AM 
BURLINGTON 
CANDLEWOOD  LAKE 

RANGER  STA 


COCKAPONSET 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 
COVENTRY 
CREAM  HILL 

DANBUfiY 
OAMSOrt  LAKE 

5T0N  LAKE  RESERVOIR 
FALLS  VILLAGE 
GROTON 

FORD 

FORO  BRAINARD  FLD 
HARTFORO  wa  AIRPORT 
lEWETT  CITY 
LAKE  KONOHOC 

MANCHESTER 

ANSFIELO  HOLLOW  DAM 

IDOLETONN  <•  H 

ILFORD 
MOOOUS  RESERVOIR 


NORFOLK  2  SM 


NORTH  GUILFORD 
MORWALK  GAS  PLA) 
NORWICH  PUB  UT II 
PAUCHAUG  FOREST 

PROSPECT 


TORRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATER8URT  RADIO  W8RY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

WESTBROOK 


WEST 


FORO 


MAINE 

ISTA  1  ESE 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  DOM  FIELD 

HARBOR 
BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  0AM 
BRAS5UA  DAM 
SRIDGEWATER 
BRIDGTON  1  NNH 
BRUNSWICK 


EASTPORT 

EAST  SANGERVILLC  i 

ELLSWORTH 

eUSTlS  7  NW 

FARMINGTON 

FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GARDINER 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 
HIRAM  2  S 
HOULTON  FAA  AP 
HOULTON 


JONESBORO 
LEWISTON 
LONG  FALLS 
HACHIAS 
MADISON 


OOUOSSOC 
ORONO 
ORONO  2 
PORTLAND 
PORTLAND  WB  A! 

PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 


COUNTY 


<EW  HAVEN 
ITCHFIELD 

lEW  LONDON 
ITCHFIELD 
HARTFORO 


lELD 


riNDHAM 
.ITCHFIELD 
lARTFORD 
AIRFIELD 


ITCH'IELD 

AIRFIELD 
ITCHFIELD 


.ITCHFIELD 
AIRFIELD 
lEW  HAVEN 


LITCHFIELD 


KENNEBEC 

KENNEBEC 

PENOBSCOT 

HANCOCK 

WALDO 

SOMERSET 
SOMERSET 
AROOSTOOK 
CUMBERLAND 


AROOSTOOK 
PENOBSCOT 
LINCOLN 
AROOSTOOK 

WASHINGTON 
PISCATAQUIS 

HANCOCK 
FRANKLIN 

AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
KENNEBEC 
OXFORD 

WASHINGTON 


■  AfiOOSTOOK 
'  AROOSTOOK 
,  SOMERSET 

I  WASHINGTON 
,  ANDROSCOGGIN 
SOMERSET 


[penobscot 
'  (penobscot 
'  somerset 

Spenobscot 


*30  Ipenobscot 
*3s  penobscot 
900  cumberland 
90s  cumberland 

937  aroostook 
174  piscataquis 

iiO  KNOX 
2bb  KNOX 
3ii   OXFORD 


kb    0* 

4  5  <tO 


68  26 
TO  3S 
70  09 


70  1* 
70  12 
67  je 
69  S3 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


AHSONiA  WATER  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORO 

TIC  MILLS  CO. 

ER  BUREAU  HARTFORD 
ENG.  OEPT.  HARTFORD 

WEATHER  BUREAU 
LO  J.  FIELDS 
I.  LIGHT  *  POWER  CO. 


YHOND  J.  RUSZALA 
COLLINS  COMPANY 
UNIVERSITY  OF  CONN. 
REAM  HILL  FA .M 

JOSEPH  P.  SIMKO.  JR. 

HAVEN  WATER  COMPANY 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
HARTFORD  ELEC.  LIGHT  CO 
GROTON  PUBLIC  UTIL. 

ENG.  OEPT.  HARTFORO 
SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
.S.  HEATHEN  BUREAU 
EWETI  CITY  WATER  CO. 

EW  LONDON  WATER  WORKS 


'RANK  I 


I  NEI 


CONN.  ACR.  EXP.  STATION 
PARK  •  FOREST  COMM. 
WEATHER  BUREAU 
ENG.  DEPT.  HARTFOfiO 
EDWARD  C.  CHILDS 

HAVEN  WATER  COMPANY 
HAVEN  WATER  COMPANY 

CONN.  LIGHT  *  POWER  CO. 

DEPT.  PUBLIC  UTILITIES 


ALPHONSE  tiONNER 
GREENWICH  WATER  COMPANY 

.VlLLE  WTR.  *    AOUE. 
CONN.  LIGHT  *    POWER  CO. 

RIDCEFIELD  WATER  SUPPLY 
CHARLES  T.  JECKEL 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 
BuR.  ENG.  WATERBURY 

fTR,  COMM.  NEW  BRITAIN 

IILLIAM  W.  SYMONOS 
iTAMFOHD  MUSEUM 
:ONN.  LIGHT  *  POWER  CO. 
I.  OF  CONN.  ACR.  DEPT. 
:ORPS  OF  ENGINEERS 


LI  AM SON 
I  ION  AGENi 
FORCE 


ENNEBLCk  wTR.  PwI 
HAROLD  HAL  ILROY. 
ANDREW  J.  SANBORN 


iTher  bureau 
,h   weymouth 

R.  PALMER 


ELMER  J.  LELANO 
BANGOR  HYOHO-ELEC.  CO. 

HERRIEN 
CHARLES  S.  PREBLE 


GARDINER  W 
NACIW 


E  P.  SAWYER 
>1NE  POWER  CO 
ION  AGENCY 


NG  C.  MASON 


.TER  POWER  CO. 


AMONTAGNE 
AVIA 


AGENCY 


ARLO  COPP 

UNIVERSITY  OF  MAINE 
HAROLD  HAMLIN 
CITY  OF  PORTLAND 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

MAINE  EXP.  STATION 
GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 
OLIVER  W.  HOLMES 
CENTRAL  MAINE  POWER  C0< 
EVALINE  A.  WARREN 


^ 

U 

OBSERVATION 

g 

g 

I 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

- 

1 

OBSERVER 

i 

1 

3 

1 

t 

1 

1 

|l 

O 

■^ 

B 

S 

RUMFORO 

ry3o 

OXFORD 

1 

44  33 

70  33 

505 

c 

RUMFORO  FALLS  POWER  CO. 

fiUMFORO  POWER  PLANT 

OXFORD 

510 

MID 

RUMFORO  FALLS  POwEfi  CO. 

SANFORD  2    NNW 

7«T9 

YORK 

* 

43  28 

70  47 

260 

5P 

5P 

CLIFFORD  P.  COOK 

SKOWHEGAN 

7827 

SOMERSET 

44  46 

c 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

SOUTH  ANDOVER 

79*0 

OXFORD 

1 

4*  35 

70  44 

660 

7A 

ERWIN  F.  MILLER 

SOUTHWEST  HSR  J  SSE 

■  301 

HANCOCK 

^ 

44  14 

68  16 

15 

t 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

8398  AROOSTOOK 

15 

68  20 

610 

SP 

MAINE  PUB  SERVICE  CO. 

SWANS  FALLS 

86*1  OXFORD 

13 

44  02 

TO  59 

c 

PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N.H. 

THE  FORKS 

8721 

SOMERSET 

9 

45  20 

69  56 

570 

BA 

MRS.  GLADYS  M.  DuRGIN 

UPPER  DAM 

•942 

OXFORD 

1 

44  52 

70  52 

1484 

9P 

UNION  WATER  POWER  CO. 

waterville  pump  STA 

9151 

KENNEBEC 

, 

44  33 

69  39 

89 

5P 

5P 

KENNEBEC  WATER  DISTRICT 

WEST  BUXTON  i    NNW 

9314 

YORK 

13 

43  42 

70  37 

150 

HID 

HID 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. | 

WEST  ENFIELD 

9360 

PENOBSCOT 

45  14 

66  39 

7A 

GEORGE  THOMPSON 

WOODLAND 

9891 

WASHINGTON 

>* 

45  09 

67  2* 

140 

7» 

7A 

RUSSELL  J.  DOW 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

0049 

BERKSHIRE 

42  39 

73  06 

756 

8A 

8A 

„ 

NEW  ENGLAND  POwLR  CO. 

AMHERST 

0120 

HAMPSHIRE 

42  24 

72  32 

210 

MID 

C  H 

UNIVERSITY  OF  MASS. 

ASKSURNHAM 

0190 

WORCESTER 

42  39 

71  53 

1190 

6A 

M.  C.  STEWART 

0218 

MIDDLESEX 

42  15 

71  26 

METRO.  OIST.  WTR.  COMM. 

BAHRE  FALLS  DAM 

0406 

WORCESTER 

42  26 

72  02 

910 

5P 

5P 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEDFORD 

053> 

MIDDLESEX 

42  26 

71  17 

13S 

5P 

5P 

H 

NORTHEAST  WEA.  SVC. 

0S51 

NORFOLK 

42  13 

70  49 

40 

MASS. WTR. RESOURCES  COtW 

BELCHERTOWN 

0*62 

HAMPSHIRE 

*2  IT 

72  21 

556 

6A 

METRO.  DIST.  wTR.  COMM. 

BIRCH  HILL  DAM 

0666 

WORCESTER 

*2  36 

72  07 

840 

5P 

5P 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  HILL  WB 

0736 

NORFOLK 

42  13 

71  07 

640 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BOSTON  WB  AIRPORT 

0770 

SUFFOLK 

42  22 

71  01 

Ij 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  UUREAU 

oeoi 

WORCESTER 

METRO.  DISI.  WTR.  COHH. 

8RI0GEWATER  M.C.I. 

0640 

PLYMOUTH 

41  57 

70  57 

60 

c 

MASS.  CORRECTIONAL  1 NSI 

BROCKTON 

0660 

PLYMOUTH 

42  03 

71  01 

5P 

5P 

CITY  ENGINEER 

1  "  ^'*''      "■ 

0996 

WORCESTER 

42  07 

71  54 

500 

8A 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLES  RIVER  VILLAGE 

1323 

NORFOLK 

42  16 

71  16 

140 

6A 

EDMUND  A.  SYMONDS 

1376 

BARNSTABLE 

41  40 

69  57 

20 

7A 

U.S.  COAST  GUARD 

CHESTERFIELD 

1436 

42  24 

72  51 

1425 

MASS. wTR. RESOURCES  COHH 

CHESTNUT  MILL 

1447 

SUFFOLK 

42  20 

71  09 

124 

4P 

7A 

METRO.  DISI.  WTR.  COMM, 

CLINTON 

1561 

WORCESTER 

42  24 

71  41 

396 

•  A 

4P 

METRO.  DIST.  WTB.  COMM, 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

2107 

WORCESTER 

42  07 

72  08 

680 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EAST  PEPPEHELL 

2369 

MIDDLESEX 

42  40 

71  35 

210 

SA 

MRS.  MARY  £.  DAVIS 

PLYMOUTH 

41  46 

70  40 

CRANBERRY  E»P.  STATION 

EDGARTOWN 

2501 

DUKES 

41  23 

70  31 

20 

8A 

8A 

MRS.  Elizabeth  a.  hough 

FALL  RIVER 

2642 

BRISTOL 

41  42 

71  10 

190 

UP 

UP 

" 

RICHARD  C.  URIGMAM 

FITCHBURG  2  S 

2806 

WORCESTER 

42  34 

71  46 

400 

BA 

8A 

DEPT. PUBLIC  WORKS 

F RAM INGHAM 

2975 

MIDDLESEX 

42  17 

71  25 

170 

7A 

METRO.  OIST.  WTR.  COHH. 

FRANKLIN 

2997 

NORFOLK 

42  05 

71  25 

240 

8A 

MASS. WIR. RESOURCES  COHH 

GARDNER 

3052 

WORCESTER 

42  35 

71  59 

1110 

8A 

MASS, WIR. RESOURCES  COHH 

GROTON 

3270 

MIDDLESEX 

42  36 

71  35 

3*0 

•A 

MASS. wTR. RESOURCES  COMM 

IHAHDWICK 

3401 

WORCESTER 

42  21 

72  12 

960 

BA 

MASS. WTR. RESOURCES  CO*W 

HATCMVILLE 

3471 

BARNSTABLE 

41  37 

70  32 

70 

SA 

MASS. wTR. RESOURCES  COm 

HAVERHILL 

3505 

ESSEX 

42  46 

71  04 

60 

7P 

7P 

H 

EARL  F.  SMITH 

HEATH 

35*9 

FRANKLIN 

42  40 

1450 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES  CO*W 

H INGHAM 

3624 

PLYMOUTH 

42  14 

70  55 

30 

7P 

7P 

F.  ROBERT  SKILLiNO 

HODGES  VILLAGE  DAM 

3659 

WORCESTER 

42  07 

71  53 

520 

c 

CORPS  OF  ENOINEERS 

Imolyoke 

3702 

HAMPDEN 

42  12 

72  36 

96 

8A 

RICHARD  W.  SEARS 

iMOOSAC  TUNNEL 

3713 

BERKSHIRE 

42  41 

72  56 

800 

N£»  ENGLAND  POWER  CO. 

HUBBARDSTON 

3772 

WORCESTER 

42  29 

72  00 

1030 

BA 

MliS  oESSIL  -HEELER 

IHYANNIS  2  NNE 

3621 

BARNSTABLE 

41  41 

70  16 

35 

6P 

6P 

c 

CAPE  •  VNYRU.  ELEC.  CO. 

IPSWICH 

3676 

ESSEX 

42  40 

70  52 

80 

eA 

MASS. WTR. RESOURCES  COHH 

KNIGHTVILLE  DAM 

3985 

HAMPSHIRE 

42  17 

72  52 

630 

BA 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LAWRENCE 

4105 

ESSEX 

42  42 

71  10 

57 

9P 

MID 

ESSEX  COMPANY 

LOWELL 

4313 

MIDDLESEX 

42  39 

90 

MID 

HID 

PROP.  LOCKS  ♦  CANALS 

MANSFIELD 

BRISTOL 

42  03 

71  12 

140 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES  COm 

MENDON 

4667 

WORCESTER 

42  05 

71  34 

440 

c 

HAROLD  J.  PARKINSON 

MIDOLEBORO 

4TU 

PLYMOUTH 

41  53 

70  55 

60 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES  COHH 

MIDDLETON 

ESSEX 

42  36 

5P 

5P 

DANVERS  WATER  WORKS 

MlLFOfiO 

4760 

WORCESTER 

42  10 

71  31 

6A 

MASS. WTR. RESOURCES  COfW 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

5159 

NANTUCKET 

41  15 

70  04 

*3 

MID 

MID 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  auREAU 

NEW  BEDFORD 

BRISTOL 

41  38 

70  56 

70 

MID 

4P 

C  H 

CITY  ENGINEER 

42  50 

70  55 

20 

MASS. WTR. RESOURCES  COHH 

NEW  SALEM 

5306 

FRANKLIN 

42  28 

72  21 

900 

8A 

METRO.  DIST.  wTR.  COMM, 

NORTHflRIDGE 

5514 

WORCESTER 

71  41 

310 

MASS. wTR. RESOURCES  COMM 

NORWOOD 

NORFOLK 

42  11 

71  13 

145 

7A 

DONALD  yOE 

PELHAM 

6251  HAMPSHIRE 

42  23 

72  2* 

1140 

8A 

METRO.  Olil.  wTR.  COMM. 

PEMBROKE 

6262  ^PLYMOUTH 

70  49 

60 

8A 

MASS. WTB. RESOURCES  COMI 

PERU 

6311 

BERKSHIRE 

42  27 

73  04 

1660 

8A 

MASS. wTR. RESOURCES  COM 

PETERSHAM  J  N 

WORCESTER 

42  32 

72  11 

1090 

c 

DIR.  HARVARD  fORtST 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

6414 

BERKSHIRE 

42  26 

73  16 

1153 

MID 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  aufitAU 

PLAINFIELO 

6425 

HAMPSHIRE 

42  31 

72  55 

1620 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES  COHH 

PLYMOUTH 

6486 

PLYMOUTH 

41  59 

70  42 

25 

5P 

5P 

PLYMOUTH  CORDAGE  CO. 

PROVINCETOWN  1  N 

6681 

BARNSTABLE 

42  04 

70  12 

30 

6P 

6P 

C  H 

CAPE  ♦  VNYRD.  ELEC.  CO. 

OUABBIN  INTAKE 

6699 

WORCESTER 

42  ii 

6A 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

BEADING 

6783 

MIDDLESEX 

42  31 

71  08 

90 

MID 

lOP 

** 

R.  e.  lautzenmeiser 

ROCHESTER 

6938 

PLYMOUTH 

41  47 

70  54 

60 

6A 

8A 

6A 

NEW  BEDFORD  WATER  WORKS 

ROCKPORT  I  ESE 

6977 

ESSEX 

42  39 

70  37 

60 

7P 

7P 

C  H 

REV.  R.  M.  OAHKlP 

SALEM  CG  AIR  STATION 

7124 

ESSEX 

42  32 

70  52 

U.S.  COAST  GUARD 

BARNSTABLE 

41  46 

70  30 

20 

MID 

MID 

SEGREGANSET 

7293 

BRISTOL 

41  50 

71  07 

40 

6A 

BRISTOL  CO.  AGR.  SCHOOL 

SHELBURNE  FALLS 

7370 

FRANKLIN 

42  36 

72  44 

400 

6A 

8A 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

SOUTHBRIOGE  3  SW 

7627 

WORCESTER 

42  03 

72  05 

720 

CHESTER  R.  SPIELVOGEL 

SOUTH  EGREMONT 

7692 

BERKSHIRE 

7  1  42  09 

5P 

6A 

DAVID  A.  HUNTtR 

SPOT  POND 

6030  MIDDLESEX 

4!  42  27 

71  06 

160 

TA 

METRO.  DI^T.  WTR.  COMN. 

SPRINGFIELD  ARMORY 

6046 

HAMPDEN 

42  07 

72  35 

190 

4P 

*P 

** 

U.S.  ARMORY 

STERLING 

6154 

WORCESTER 

42  27 

71  46 

490 

BA 

H 

METRO.  OIST.  WTR.  COHH. 

STERLING  3  NW 

8159 

WORCESTER 

42  28 

71  46 

690 

c 

NUN2I0  LANCIANI 

STOCKBRIOGE 

8181 

BERKSHIRE 

42  17 

73  18 

670 

9P 

9P 

NESBiTT  H.  BANGS 

TAUNTON 

8367 

BRISTOL 

71  04 

20 

6P 

6P 

TAUNTON  WATER  WORKS 

TULLY  DAM 

8573 

WORCESTER 

42  39 

72  13 

685 

8A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TURNERS  FALLS 

6580 

FRANKLIN 

42  37 

72  33 

190 

6P 

HID 

a.  MASS.  ELEC.  CO. 

WALPOLE 

NCR FOLK 

42  11 

71  IS 

200 

7P 

7P 

M 

PARKER  N.  Chick 

WARE 

6793 

HAMPSHIRE 

42  16 

72  15 

410 

7A 

WARE  WATER  WORKS 

WASHINGTON  2 

6643 

BERKSHIRE 

42  2i 

73  09 

19*0 

7A 

c 

MRS.  MARTHA  S.  GARDNER 

WEST  BRIMFIELD 

9093 

HAMPDEN 

42  10 

72  16 

375 

c 

INA  E.  LAM6 

WEST  CUMM1N6T0N 

9136 

HAMPSHIRE 

42  29 

72  56 

1181 

6P 

6P 

H 

FREDERIC  S.  BROWN 

9191 

HAMPDEN 

42  07 

72  42 

220 

MASS. WTR. RESOURCES  COW 

WEST  MEOWAY 

9316 

NORFOLK 

42  06 

71  26 

210 

6P 

6P 

M 

FRANCIS  D.  DONOVAN 

WESTON 

9360 

MIDDLESEX 

42  23 

71  19 

220 

5P 

WESTON  COLLEGE 

WEST  OTIS 

9371 

BERKSHIRE 

42  10 

73  09 

1370 

6A 

" 

MASS. WTR. RESOURCES  COM 

WESTOVER  FIELD 

9362 

HAMPDEN 

42  12 

72  33 
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MID 

MID 

U.S.  AIR  FORCE 

WINCHENDON 

9770 

WORCESTER 

42  42 

72  05 

860 

8A 

M 

MASS. WTR. RESOURCES  COW 

WORCESTER  wB  AIRPORT 

WORCESTER 

42  16 

71  52 
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MID 
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U.S.  WEATHER  BUREAU 

WORCESTER 
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42  IB 

71  49 

6P 

6P 
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RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  MB  AP 

0896 

NEWPORT 

41  10 

71  )» 

110 

MID 

HID 

c 

MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

GRCENVILLE 

3306 

PROVIDENCE 

41  53 

71  3* 

420 

8P 

8P 

HENRY  J.  SIEERE 

KINGSTON 

4266 

WASHINGTON 

41  29 

71  >2 

too 

9P 

5P 

5P 

GH 

AGRI.  ElP.  STATION 

NEWPORT 

5215 

NEWPORT 

41  29 

Tl  It 

60 

6P 

HISS  KAREN  MURPHY 

NEWPORT  WATER  WORKS 

5225 

NEWPORT 

61  30 

71  IB 

10 

C 

NEWPOAI  WATER  WORKS 

PROVIDENCE  W8  AIRPORT 

6698 

PROVIDENCE 

41  4* 

Tl  26 

55 

MID 

HID 

c 

MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOON SOCKET 

9*21 

PROVIDENCE 

41  59 

71  19 

160 

c 

M 

EDWIN  K.  MANMAH 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

0*99 

WINDHAM 

43  oe 

72  27 

>Q0 

8A 

6A 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

BENNINGTON  2  NNW 

42  95 

7)  13 

670 

6P 

7A 

BETHEL  4  N 

0661 

WINDSOR 

43  51 

72  38 

660 

7A 

VICTOR  R.  PERKINS 

44  46 

9*0 

*P 

c 

GEORGE  L.  COOPER 

BURLINGTON  U  OF  VT 

1076 

CHITTENDEN 

44  28 

73  12 

*00 

G 

UNIVERSITY  OF  VERMONT 

BURLINGTON  HB  AIRPORT 

1081 

CHITTENDEN 

4*  28 

73  09 

JJl 

MIO 

HID 

c 

MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CANAAN 

1213 

ESSEX 

45  00 

71  32 

1020 

7A 

P>  E.  FEARON 

CAVENDISH 

1243 

WINDSOR 

43  23 

72  3* 

BOO 

6P 

6P 

CENT. VT. PUBLIC  SERV. CO. 

CHELSEA 

ORANGE 

43  59 

72  27 

KWS.  RE8A  CUS»«AN 

CHITTENDEN 

RUTLAND 

43  *2 

72  57 

1000 

7A 

CENT, VI. PUBLIC  SERV.CO. 

CORINTH 

ORANGE 

44  02 

72  IT 

1140 

c 

DAVID  MAMINGS 

CORNWALL 

1580 

7)  13 

6P 

6P 

StUART  T.  WITMERELL 

1715 

72  oe 

7A 

OTIS  F.  BRICKETT 

BENNINGTON 

43  15 

73  06 

6P 

RUFUS  S.  GILBERT 

ENOSeoRG  FALLS 

2769 

FRANKLIN 

44  55 

72  *8 

422 

6P 

6P 

H 

L.  M,  POMEROY 

GILMAN 

33*1 

ESSEX 

44  25 

71  *3 

850 

8A 

GILMAN  PAPLB  COMPANY 

GRAFTON 

*3  11 

72  37 

c 

AvERY  H.  PARK 

MIGMGATE  FALLS 

391* 

FRANKLIN 

**  56 

73  03 

190 

c 

OR  IN  HARRIS 

HUNTINGTON  CENTER 

4052 

CMITTENOEN 

44  IT 

72  58 

8A 

MARLEY  W.  SARGENT 

MANCHESTER  CENTER 

4882 

BENNINGTON 

*3  11 

73  02 

S80 

SA 

PAUL  TODTSCHINDER 

MANCHESTER  DEPOT 

4687 

BENNINGTON 

43  11 

73  03 

700 

c 

CENI. VI. PUB.  SVC.  CORP. 

MAYS  MILL 

5029 

WINDHAM 

72  44 

625 

TA 

MRS.  GLADYS  £.  MAY 

MC  INDOE  FALLS 

**  16 

72  0* 

NEW  ENGLAND  POwER  CO. 

MIOOLESEK 

5132 

WASHINGTON 

44  18 

72  41 

459 

8A 

8A 

GREEN  MTN.  POWER  CORP. 

MONIPELIER  FAA  AIRPORT 

5278 

WASHINGTON 

44  12 

72  34 

1122 

HID 

MIO 

" 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MOHRISVILLE 

5366 

LAMOILLE 

44  34 

72  36 

660 

t 

WATER  ♦  LIGHT  DEPT. 

MOUNT  MANSFIELD 

5416 

LAMOILLE 

72  49 

SP 

5P 

WCAK  BROADCASTING  CORP. 

NEWFANE 

5492 

WINDHAM 

43  00 

72  38 

470 

8A 

c 

MISS  MART  E.  BEAITIE 

ORLEANS 

44  56 

72  12 

766 

HID 

MID 

c 

MILTON  W.  DREW 

NORTH  DANVILLE 

5632 

CALEDONIA 

44  28 

72  07 

1140 

MID 

MID 

c 

A6R.  RESEARCH  SERVICE 

NORTHFIELD 

5733 

WASHINGTON 

44  08 

72  40 

610 

8A 

8A 

^ 
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NORTH  HARTLAND  OAH 

5768 

WINDSOR 

43  36 
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5982 

43  20 
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PERU 
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WINDSOR 

43  32 

72  4* 
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MRS.  EMlLlt  HOORt 

READING  HILL 
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REAOSaORO  1  SSE 

6761 

42  45 

72  56 
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WINDSOR 

43  52 

72  *8 

660 
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43  36 
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7026 

FRANKLIN 

44  *e 

73  10 

110 

6P 

6P 

» 

RAYMOND  C.  SWEENY 
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7054 
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44  25 

72  01 

699 

*P 

4P 
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H 

FAIRBANKS  MUSEUM 

7098 

43  54 
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7A 
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42  54 
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6A 
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WINDHAM 

43  11 

72  49 
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7A 
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SOUTH  NEWBURY 

ORANGE 

44  04 

72  05 

37* 

8A 

MRS.  ISABEL  WHITNEY 

STOCKBRIOGE 

WINDSOR 

c 

RAYMOND  LA  ROCK 

8512 

WINDSOR 

43  26 

72  42 

1080 

c 

EDITH  SPAULDING 

UNION  VILLAGE  DAM 

6556 

ORANGE 

43  48 

72  16 

463 

aA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VERNON 

8600 

WINDHAM 

42  *6 

72  11 

225 

SA 

8A 

H 

NEW  ENGLAND  PUHER  CO* 

WAITSFIELD  I  S 

8644 

WASHINGTON 

44  11 

72  51 

780 

HENRY  J,  PERKINS 

WAROSBORO 

WINDHAM 

43  03 

72  47 

980 

7A 

MRS.  EDITH  PLIMPTON 

WATERBURY  1  NNE 

WASHINGTON 

44  21 

UA 

RADIO  STATION  WOEV 

WEST  BURKE 

9099 

CALEDONIA 

44  39 

71  59 
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8A 
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9735 
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72  55 
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8A 
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9984 

WINDSOR 

43  38 

72  28 

660 

SA 

SA 

CENT. VT. PUBLIC  SERV.CO. 
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9666 
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10 
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71  14 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  for  Northern  and  Central  New 
England  (Maine,  New  Hampshire,  Vermont ,  and  Massachusetts)  at  Weather  Bureau  Of f  ice ,  1900  Post  Office  Building ,  Boston  9,  Massachusetts ,  or  to 
the  State  Climatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut, 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin . 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps ,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table,   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes 
of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground" ;  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation .   The  Station  Index  shows  observat  ion 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T, 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables"  indicate  the  following 

C   Recording  Rain  Gage  Station .   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  issues, 
or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication . 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table ;  and  the  Station  Index. 

"ft   Mount  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont  not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes  for 
the  State  or  Section. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall . 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable . 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MOhTTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washingt' 
25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  ENGLAND  -  NOVEMBER  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   77°  on  the  6+  at  5  stations  in  Mass. 
Lowest  Temperature:   8°  on  the  20+  at  West  Burke,  Vt. 

Greatest  Total  Precipitation:   8.72  inches  at  Rockland,  Me. 

Least  Total  Precipitation:   1.30  inches  at  Saint  Albans  Bay,  Vt . 

Greatest  One-Day  Precipitation:   4.24  inches  on  the  21st  at  Rockland,  Me. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   42.4  inches  at  Greenville,  Me. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   25  inches  on  the  21st  at 

Greenville,  Me. 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  -  CENTRAL  AND  NORTHERN  NEW  ENGLAND 


GENERAL:   Temperatures  averaged  above  normal 
for  the  third  consecutive  month.   The  average 
for  the  three  fall  months,  September  through 
November,  ranged  mostly  from  2  to  4°  above 
normal.   Precipitation  totals  varied  widely. 
In  limited  areas,  including  much  of  Vermont, 
November  was  also  the  third  consecutive  month 
with  less  than  normal  precipitation.   In 
Vermont,  the  accumulated  deficiency  from 
normal  precipitation  for  the  three  fall 
months  ranged  between  2  and  4  inches .   Two 
notable  storms  occurred.   The  first  brought 
locally  heavy  rains  to  some  coastal  areas 
and  local  exceedingly  heavy  snows  to  some 
of  the  northern  interior.   One  week  later 
a  second  storm  brought  remarkably  heavy 
snow  to  some  localities  in  the  northern 
portion.   These  are  described  below. 

HEAVY  RAIN  OF  NOVEMBER  20  -  21:   Rainfall 
totaled  1.5  to  3.0  inches  over  most  of  Cape 
Cod,  Massachusetts.   Locally  heavier  rains 
fell  in  Knox  and  Waldo  Counties  in  Maine, 
with  considerable  damage  from  local  flooding 
and  washing.   Road  washouts  isolated  some 
communities  temporarily  and  a  building 
wall  was  collapsed  by  flowing  mud.   Rock- 
land, Maine,  received  a  total  of  4.34 
inches,  of  which  4.24  inches  came  in  24 
hours.   This  was  a  new  daily  record  for 
November  and  was  second  only  to  hurricane 
rains  in  September  1954  for  any  month  in 
24  years  of  Rockland  records. 

HEAVY  SNOW  OF  NOVEMBER  20  -  21:   This 
storm  brought  unusually  heavy  snow  for  so 
early  in  the  season  to  most  of  this  section. 
Accumulations  exceeded  5  inches  everywhere 
except  the  coastal  areas  of  Massachusetts 
and  central  and  eastern  Maine,  where  pre- 
cipitation fell  mostly  as  rain,  and  also 
except  extreme  northwestern  Massachusetts, 
western  and  north  central  Vermont,  and 
northeastern  Maine,  where  snowfall  totals 
were  generally  lighter.   The  snow  accumu- 
lation exceeded  10  inches  in  a  band  from 
southwestern  Worcester  County  to  north- 
western Middlesex  County  in  Massachusetts, 
over  south-central,  east-central,  and  most 


of  northern  New  Hampshire,  and  over  most 
of  the  western  half  of  Maine  excepting  the 
20  to  40  miles  nearest  the  coast.   Totals 
exceeded  20  inches  in  northwestern  Maine 
and  in  adjacent  extreme  eastern  part  of 
northern  New  Hampshire.   The  heaviest 
reported  falls  were  3X)  inches,  at  Stratton 
and  at  The  Forks,  Maine.   Some  new  24-hour 
snowfall  records  were  set.   At  Greenville, 
Maine,  for  example,  of  the  storm  total  of 
25.3  inches,  25.0  inches  came  in  24  hours. 
This  greatly  exceeded  the  old  November 
record  of  16.0  inches  set  in  1943  and  was 
also  a  new  record  for  any  month.   Trans- 
portation was  delayed  generally  and  schools 
closed  in  much  of  northwestern  Maine. 
Numerous  utility  failures  occurred  in  the 
areas  of  heaviest  snow  as  wires  were  brought 
down  by  breaking  snow  laden  trees  and 
branches. 

HEAVY  SNOW  OF  NOVEMBER  27  -  30:   After  but  a 
one  week  respite,  another  unusually  heavy 
snowfall  for  November  hit  much  of  northern 
New  England.   Falling  principally  on  Novem- 
ber 28-29,  amounts  ranged  up  to  10  inches 
or  more  in  extreme  northwestern  Maine.   In 
Maine,  totals  ranged  downward  to  near  only 
1  inch  along  the  coast,  where  this  was  the 
first  general  snowfall  of  the  season  and 
where  highways  became  very  hazardous.   Nu- 
merous stations  in  northern  New  Hampshire, 
extreme  northeastern  Vermont,  and  along  a 
narrow  north-south  band  from  Enosburg  Falls 
to  Chittenden,  Vermont,  reported  totals  from 
10  to  20  inches.   Some  exceeded  20  inches. 
In  these  Vermont  areas,  and  at  many  in 
northern  New  Hampshire,  snowfall  totals 
from  this  storm  were  greater  than  those  of 
the  previous  week's.   Considerable  drifting 
occurred,  especially  in  Vermont,  where  drifts 
up  to  5  or  6  feet  were  reported.   Schools 
were  closed  in  several  Vermont  communities. 

Robert  E.  Lautzenheiser 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
1900  Post  Office  Building 
Boston  9,  Massachusetts 
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4 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

42.6 

30.3 

36.5 

59 

4 

15 

20 

852 

0 

2 

21 

0 

5.87 

2.20 

21 

12 

21 

12 

4 

FARMINGTON 

44.8 

28.7 

36.6 

1.1 

62 

5 

11 

21 

839 

0 

2 

20 

0 

5.09 

.62 

1.47 

21 

8 

4 

GARDINER 

46.8 

29.5 

38.2 

.5 

52 

4 

14 

20 

798 

0 

0 

23 

0 

5.45 

1.00 

1.40 

21 

15.0 

13 

4 

GRAND  LAKE  STREAM 
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38.0 

56 
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15 

12 
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27.7 
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21 

8 

3 

RUMFORD  POWER  PLANT 
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31.4 

38.1 

2.4 

66 

4 

16 

20 
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0 

1 

17 

0 

4.80 

.81 

2.11 

21 

23.9 

8 

3 

WATERVILLE  PUMP  STA 

47.4 

32.8 

40.1 

2.7 

62 

5  + 

17 

20 

739 

0 

0 

14 

0 

5.08 

1.09 

1.07 

21 

15.0 

9 

21 

11 

5 

1 
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29.3 

38.1 

65 

4 

15 

20 

801 

0 

0 
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0 

4.89 

1.48 

21 

8.0 

8 

21 

7 

3 

2 

WOODLAND 

46.2 

31.8 

39.0 

3.6 

60 

5 

16 

12 
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0 

1 

16 

0 

4.54 
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1.32 
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1 
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5.40 
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36.3 
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5 

20 

20+ 
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1 

10 

0 

8.00 

2.93 

2.50 

25 

1.0 

0 

10 

5 

3 

BELFAST 

47.2 

34.7 

41.0 

65 

5 

20 

20 

713 

0 

0 

15 

0 

7.73 

3.08 

21 

10 

4 

3 

BRUNSWICK 

46.8 

34.4 

40.6 

60 

17 

23 

12 

727 

0 

0 

14 

0 

4.59 

1.41 

21 

8.9 

4 

21 

8 

3 

1 

DAMARI5C0TTA  MILLS 

46.3 

34.2 

40.3 

62 

5 

20 

11 

738 

0 

0 

14 

0 

5.82 

1.04 

7 

9.0 

3 

29+ 

10 

5 

2 

EASTPORT 

45.8 

35.4 

40.6 

1.8 

65 

5 

21 

20 
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1 

10 

0 

4.96 

.75 

1.15 

5 

T 

T 

30+ 

10 
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2 

JONESBORO 

46.0 

32.5 

39.3 

63 

5 

16 

20 

765 

0 

1 

17 

0 

5.83 

1.59 

25 

PORTLAND 

47.0 

36.0 

41.5 

62 

5 

27 

29+ 

696 

0 

1 

14 

0 

5.07 

1.25 

21 

7 

3 

3 

PORTLAND  WB  AIRPORT     //R 

47.6 

31.8 

39.7 

2.2 

62 

5 

19 

20 

751 

0 

0 

19 

0 

4.69 

.90 

1.27 

21 

9.7 

6 

21 

7 

3 

2 

ROCKLAND 

47.7 

34.6 

41.2 

64 

5 

22 

20+ 

709 

0 

0 

12 

0 

8.72 

4.24 

21 

4.4 

10 

4 

3 

SANFORD  2  NNW 

49.0 

32.1 

40.6 

59 

5 

17 

20 

724 

0 

0 

15 

0 

4.06 

1.20 

7 

7.0 

7 

21 

8 
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1 

DIVISION 

40.7 

1.7 

5.95 

1.20 

5.7 
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ADAMS 

45.4 

30.7 

38.1 

.2 

68 

6 

18 

20 
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0 

2 

21 

0 

3.72 

-   .52 

1.23 

3.0 

3 

21 

8 

2 

HOOSAC  TUNNEL 

45.4 

30.3 

37.9 

.3 

67 

6 

20 

30+ 

807 

0 

3 

21 

0 

3.78 

-   .38 

1.35 

8.0 

6 

21 

7 

2 

KNIGHTVILLE  DAM 

47.0 

28.7 

37.9 

68 

6 

18 

20+ 

812 

0 

3 

22 

0 

3.33 

1.55 

10.0 

10 

21 
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2 
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45.1 

29.8 

37.5 

.6 

65 

3 

17 

28 

820 

0 

3 

21 

0 

4.27 

.29 

1.00 

5.4 

4 

21 

9 

5 

SOUTH  EGREMONT 

48.2 

32.6 

40.4 

69 

5 

19 

12 

733 

0 

1 

18 

0 

4.46 

1.02 

1.88 

9.0 

9 

1 

STOCKBRIDGE 

47.1 

31.2 

39.2 

.7 

67 

5 

18 

28 

768 

0 

2 

18 

0 

4.83 

.97 

1.14 

9.5 

7 

20 

9 

5 

WEST  CUMMINGTON 

46.7 

27.2 

37.0 

68 

5 

13 

20 

835 

0 

2 

23 

0 

4.01 

1.24 

9.3 

9 

20 

7 

5 

DIVISION 

38.3 

.4 

4.06 

.03 

7.7 

CENTRAL 

AMHERST 

49.3 

31.8 

40.6 

.4 

70 

5 

21 

30+ 

726 

0 

2 

IB 

0 

1.15 

7 

5.5 

1 

BARRE  FALLS  DAM 

47.7 

30.8 

39.3 

70 

5 

16 

20 

765 

0 

1 

19 

0 

3.83 

1.40 

7 

8.5 

8 

21 

7 

3 

1 

BEDFORD 

51.0 

35.0 

43.0 

76 

5 

20 

i2 

654 

0 

0 

16 

0 

3.62 

.98 

24 

4.5 

2 

21 

8 

2 

0 

BIRCH  HILL  DAM             R 

47.3 

31.2 

39.3 

69 

5 

15 

20 

767 

0 

1 

18 

0 

4.04 

1.27 

7 

7.5 

5 

22+ 

8 

4 

1 

BLUE  HILL  WB             // 

48.3 

35.3 

41.8 

74 

5 

23 

11 

692 

0 

1 

12 

0 

3.76 

-   .44 

1.39 

20 

2.7 

3 

22 

7 

2 

2 

BUFFUMVILLF  DAM 

49.9 

32.3 

41.1 

73 

6 

20 

20+ 

710 

0 

2 

18 

0 

2.88 

.92 

21 

5.6 

5 

3 

0 

CHESTNUT  HILL 

50.1 

37.9 

44.0 

-   .3 

74 

5 

26 

28+ 

629 

0 

1 

12 

0 

3.33 

-   .93 

.96 

21 

1.1 

0 

5 

3 

0 

CLINTON 

49.3 

35.3 

42.3 

.9 

70 

6 

23 

12 

676 

0 

2 

13 

0 

4.12 

-   .25 

1.16 

7 

7.5 

7 

3 

2 

FITCHBURG  2  S 

50.8 

32.7 

41.8 

1.0 

76 

6 

19 

20 

692 

0 

2 

16 

0 

4.53 

.31 

1.78 

7 

10.8 

4 

3 

2 

FRAMINGHAM 

51.3 

34.0 

42.7 

.3 

77 

6 

22 

12 

655 

0 

2 

19 

0 

3.25 

-  1.03 

.92 

21 

2.5 

0 

5 

3 

0 

HAVERHILL 

51.4 

36.2 

43.8 

.9 

77 

5 

25 

11 

632 

0 

0 

13 

0 

4.27 

.34 

1.43 

7 

4.1 

2 

21 

6 

3 

1 

LAWRENCE 

50.7 

36.4 

43.6 

1,1 

77 

5 

25 

11 

636 

0 

0 

13 

0 

4.37 

.45 

1.08 

24 

3.3 

8 

3 

2 

LOWELL 

50.4 

34.4 

42.4 

.9 

77 

5 

26 

28+ 

672 

0 

0 

15 

0 

5.08 

.88 

2.02 

24 

5.0 

2 

READING 

50.3 

32.5 

41.4 

76 

5 

20 

11 

703 

0 

0 

17 

0 

4.50 

1.10 

24 

4.7 

3 

20 

7 

3 

2 

SHELBURNE  FALLS 

46.7 

31.7 

39.2 

.9 

6* 

6 

21 

20+ 

766 

0 

2 

19 

0 

3.50 

-   .87 

1.42 

7 

5.5 

2 

1 

SPRINGFIELD  ARMORY 

51.5 

36.0 

43.8 

.5 

72 

5 

23 

28 

632 

0 

1 

16 

0 

4.13 

.38 

1.53 

7 

5.0 

4 

20 

8 

3 

1 

TULLY  DAM 

46.3 

30.9 

38.6 

66 

6 

20 

20+ 

785 

0 

3 

20 

0 

3.46 

1.50 

7 

14.5 

9 

21 

5 

2 

1 

TURNERS  FALLS 

49.5 

31.4 

40.5 

.5 

69 

4 

20 

12 

728 

0 

0 

20 

0 

4.10 

.15 

1.10 

7 

7.0 

9 

3 

1 

WALPOLE 

50.5 

32.8 

41.7 

75 

5 

19 

12  + 

694 

0 

0 

17 

0 

3.40 

.96 

24 

3.2 

2 

21 

6 

3 

0 

WEST  MEOWAY 

52.3 

33.2 

42.8 

76 

5 

17 

20 

660 

0 

0 

15 

0 

2.83 

2.8 

2 

21  + 

WESTON 

50.4 

33.1 

41.8 

.4 

76 

5 

19 

12 

691 

0 

1 

17 

0 

2.5 

WESTOVER  FIELD 

48.8 

33.9 

41.4 

71 

5 

10 

!•:> 

704 

0 

2 

16 

0 

3.51 

1.00 

7 

5.7 

5 

20 

6 

2 

i 

WORCESTER  W8  AIRPORT 

45.8 

33.2 

39.5 

-    .1 

70 

5 

20 

28 

758 

0 

3 

18 

0 

3.41 

-   .90 

.80 

7 

8.3 

8 

21 

7 

4 

0 

WORCESTER 

49.4 

33.3 

41.4 

1.0 

73 

5 

22 

12 

703 

0 

1 

18 

0 

3.60 

-   .53 

.94 

7 

6.8 

7 

4 

0 

DIVISION 

41.6 

.4 

3.80 

-   .36 

5.7 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT       IIP. 

50.6 

38.6 

44.6 

.2 

76 

5 

27 

29 

604 

0 

0 

8 

0 

3.18 

-   .31 

.96 

20 

.9 

1 

21 

8 

2 

0 

BROCKTON 

53.1 

34.2 

43.7 

76 

5 

19 

12 

633 

0 

0 

15 

0 

3.23 

-   .71 

.87 

21 

5 

2 

0 

EAST  WAREHAM 

50.2 

34.4 

42.3 

-   .7 

68 

4 

22 

12 

674 

0 

0 

13 

0 

3.70 

-  1.01 

1.83 

21 

T 

0 

4 

3 

1 

EDGARTOWN 

52.0 

38.9 

45.5 

69 

6 

25 

20+ 

581 

0 

0 

8 

0 

2.70 

1.01 

21 

.0 

0 

2 

1 

FALL  RIVER 

49.9 

37.2 

43.6 

.0 

70 

5+ 

27 

29+ 

634 

0 

0 

11 

0 

3.23 

-  1.24 

1.11 

20 

1.1 

T 

20+ 

5 

3 

1 

H INGHAM 

50.7 

35.4 

43.1 

75 

5 

21 

20+ 

652 

0 

0 

12 

0 

3.94 

1.11 

24 

1.2 

T 

21 

6 

3 

2 

HYANNIS  2  NNE 

51.5 

37.3 

44.* 

71 

5 

18 

12 

610 

0 

0 

10 

0 

3.40 

-   .32 

.0 

0 

MIODLETON 

54.1 

34.3 

44.2 

74 

5 

21 

12 

616 

0 

0 

16 

0 

1.14 

7 

3.2 

3 

21 

2 

NANTUCKET  WB  AIRPORT      R 

50.8 

39.9 

45.4 

.9 

67 

5 

28 

20+ 

582 

0 

0 

7 

0 

2.41 

-  1.31 

.72 

20 

T 

0 

6 

2 

0 

NEW  BEDFORD 

52.7 

40.0 

46.4 

.8 

72 

5 

29 

29+ 

554 

0 

0 

5 

0 

3.57 

-   .50 

1.60 

20 

T 

0 

4 

4 

I 

PLYMOUTH 

53.2 

37.5 

45.4 

•  7 

77 

5 

24 

12 

585 

0 

0 

11 

0 

3.72 

-   .81 

1.06 

21 

T 

0 

5 

3 
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PROVINCETOWN  1  N 

52.2 

38.4 

45.3 

70 

5 

19 

28 

583 

0 

0 

9 

0 

4.58 

2.43 

21 

.0 

0 

e 

2 

1 

ROCHESTER 

51.8 

34.5 

43.2 

73 

6+ 

20 

12 

549 

0 

0 

17 

0 

3.83 

1.55 

21 

4 

3 

2 

ROCKPORT  \    ESE 

49.0 

36.7 

42.9 

66 

5 

26 

30+ 

557 

0 

0 

11 

0 

4.85 

1.47 

24 

T 

T 

29+ 

8 

4 

2 

SALEM  CG  AIR  STATION 

50.2 

37.7 

44.0 

59 

5 

26 

30+ 

622 

0 

0 

11 

0 

3.40 

.98 

24 

2.0 

1 

21 

6 

2 

0 

SANDWICH 

54.0 

39.9 

47.0 

76 

5  + 

28 

11 

542 

0 

0 

9 

0 

T 

0 

1 

TAUNTON 

51.8 

34.5 

43.2 

1.0 

74 

5 

19 

20 

650 

0 

0 

15 

0 

3.52 

-   .95 

1.04 

24 

T 

0 

5 

4 

1 

DIVISION 

44.4 

.6 

3.56 

-   .61 

.6 
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46.6 
47.5 
44.6 
49.2 
46.2 

29.5 

30.4 
30.8 
31.4 
32.4 

38.1 
39.0 
37.7 
40.3 
38.8 

1.9 
1.6 
2.0 

56 
56 
62 
65 
56 

5 

5 

4+ 

5 

6 

16 
16 
18 
17 
22 

20 
20 
20 
19 
28+ 

801 
775 
812 
735 
777 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
2 
1 
2 

23 
21 
19 
20 
18 

0 

0 
0 
0 
0 

4.08 
3.57 
3.24 
3.57 
4.59 

-  ,43 

-  ,12 

-  ,06 

1.25 

.94 

.78 

1.44 

1.53 

21 

16.0 

11.3 

7.6 

7.3 

16.8 

14 

5 

7 
16 

20 

21 
21 
21 

5 

7 
11 

7 
8 

3 
3 
1 
3 
3 

2 
0 
0 

1 
1 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA   2  NNW 

44,7 
49.4 
49.3 
43.3 
49.2 

29.1 
31.5 
31.6 
31.2 
30.1 

35.9 
40.5 
40.5 
37.3 
39.7 

1.3 
.7 

63 
73 
73 
66 
74 

4 
6 
5 
6 
5 

15 
21 
20 
18 
18 

20 
20 
20 
28 
27+ 

836 
728 
729 

824 
754 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
1 
0 
6 

0 

20 
20 
19 
20 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

2.97 
3.66 
3.99 
2.92 

4.60 

-   ,62 
,69 

.80 
1.12 
1.27 
1.11 
1.40 

8.6 

12.2 
10.8 

6 

8 
10 

21 

21 
22+ 

8 

5 

5 
6 
6 

1 
3 
3 

2 
3 

0 

1 

2 
1 
2 

NOftTHWOOD 

PETERBOPO   2  S 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM        R 

47.9 
47.5 
46.8 
48.8 
47.1 

32.4 
27.7 
27.4 
31.4 
30.4 

40.2 
37.5 
37.1 
40.1 
38.8 

70 
67 
65 
73 
6* 

5 
5 

5 
6 
6 

20 
12 
14 

21 
18 

20+ 
11 

20 

20+ 

20+ 

738 
813 
828 
739 
779 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 
2 

0 

1 

19 

24 
22 
20 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

3.88 
3.44 
3.28 
4.58 
3.24 

1.18 

.90 
1.06 
1.35 

21 

12,0 

13,0 

6.4 

10.2 

9 

12 

9 

21 
22 
21 

7 
7 
5 

2 
4 
2 

1 

0 
1 
1 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

51.2 
46.0 
45.1 

31.7 
32.8 
30.5 

41.5 
39.4 
37,8 

75 
65 
59 

6 

6+ 
6+ 

18 
20 
15 

20 
20 
20 

699 

763 
808 

0 
0 
0 

0 
2 
3 

17 
17 
20 

0 
0 
0 

4.26 
4.39 
3.55 

1.30 

1.29 

.90 

21 

4.6 

12.0 
13.6 

5 

10 

9 

21 
21 
29 

10 

e 

10 

3 

3 
1 

1 
1 
0 

DIVISION 

38.9 

1,3 

3.82 

-   ,03 

11.2 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP        R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT     R 

50.5 

50.4M 

52.7 

52.4 

50.7 

40,5 
34, 2M 
35,2 
39,8 
36.5 

45.6 
42.  3M 
44.0 
46.1 
43.6 

.3 
1.8 
1.0 

66 

76 
71 
68 
74 

6 

5 
5 
4 
5 

27 
22 
20 
28 
26 

28 
28  + 
19+ 
29+ 
12 

677 
582 
521 
667 
633 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

6 

16 

14 

8 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

6.51 
3.17 
3,66 
3.88 

3.10 

1.98 

-  1.08 

.64 

2.00 

.90 
1.35 
1.29 

20 

14 
24 
20 

.0 
3.0 

.0 

T 

1.7 

0 

0 
0 

1 

21 

5 

6 
6 
5 

5 

5 
4 
2 

2 

0 

1 
1 

DIVISION 

44,3 

.4 

3.86 

-   .58 

.9 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELO 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

M 
44.5 
44.5 
44.2 
42.5 

30. 9M 

25,2 

29,1 

30,3 

29,2 

M 
35,4 
35,8 
37,3 
35,9 

1.0 

53 
59 
53 
63 

4 
3 
6 
4 

13 
16 
17 
16 

20 
20 
20 
20 

883 
835 
829 
863 

0 
0 
0 
0 

3 
6 
4 

4 

23 

20 
20 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

3.99 
2.77 
2.30 
3.16 
3.14 

.55 

.44 

.51 
.61 
.45 
.60 
.61 

7 

5 

8 

14 

25 

29.0 

23.0 

5.0 

29.2 

16 
18 
<;2 

29 
29 
30 

14 
8 
9 

10 

11 

0 
0 
0 

0 
0 

MONTPELIER  FAA  AP 
ttMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 
SAINT  JOHNSBURY 

41.3 
34.0 
42.0 
38.3 
45.1 

28.8 
21.4 
28.9 
26.6 
30.4 

35,1 
27,7 
35,5 
32,6 
37,8 

1.3 
2.0 

61 
53 
61 
69 
52 

3 

4  + 
4 

4  + 
4  + 

15 
4 
16 
12 
15 

20 
29+ 

20 
16 

20 

892 

1114 
878 
970 
810 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

14 
8 
8 

4 

21 
25 
20 
24 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

3.23 
6.05 
2.50 
2.78 
3.08 

-  .52 

-  .05 

.68 
.69 
.42 
.55 
.61 

24 

1 

24 

24 

7 

16.0 

31,8 

9,2 

8.6 

9 

18 
6 

30 
30 
30+ 

9 

14 

10 
11 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

44.1 
42.1 

29,5 
22,3 

35.9 
32.2 

53 
69 

4 
4 

17 
8 

20 

20+ 

836 
976 

0 

0 

4 

4 

22 

25 

0 
0 

3.91 
3.26 

-   .17 

,57 
.47 

29 

26 

17.0 

12 
12 

2 
0 

0 

DIVISION 

36.5 

.8 

3.10 

-    .14 

17.2 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT     R 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

46.8 
43.3 
45.9 
45.7 
45.9 

31,2 
29,7 
32.2 
29.2 

32.5 

39,0 
35.6 
39.1 
38.0 
39.7 

.1 
1.0 

1.7 

59 

55 
58 
58 
68 

3 
3 
3 
3 
3 

16 
10 
17 
15 
21 

30 
30 
20 
20 
28  + 

774 
849 
772 

804 
750 

0 
0 
0 
0 

0 

1 
6 
2 
3 
2 

19 
19 

17 
21 

15 

0 
0 
0 
0 
0 

3.76 
2.31 
3.38 
3.25 
3.04 

-  .54 

-  .10 

.87 
.41 
.75 
.59 

,70 

7 
24 
14 

7 
24 

5.5 
5.9 
5.5 
6.0 

9.5 

4 

2 

6 

5 

2i 
30+ 

20 

21  + 

10 
9 

11 
8 

7 

3 
0 
2 

2 
3 

0 
0 

u 

0 

0 

SAINT  ALBANS  BAY 

45.5 

33,8 

39.7 

56 

3 

21 

29 

755 

0 

2 

14 

0 

1.30 

.30 

17 

3.0 

3 

21 

6 

0 

o 

DIVISION 

38.7 

1,1 

2.84 

-   .26 

5.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1961 


Temperat 

ure 

Precipitation 

•   1 
<  S 

1.   E 
S  1 

<  is 

< 

111 

X 

o 

01 

t 

ai 

No.  of  Doys 

2 

E    E 

C3 

Sno 

A>,  Sleet 

h 

0.  of  Days 

Suiior 

Max. 

M 

". 

1 

1    % 

- 

o 

1 

o 

1 

o 
o 

S 
o 
§ 

il 

°s<s 

S£ 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS    FALLS 

47.1 

30.6 

38.9 

66 

6 

20 

20+ 

779 

0 

3 

19 

0 

3.48 

. 

.56 

1.11 

7 

7.5 

6 

21 

6 

4 

1 

CAVENDISH 

46.3 

27.9 

37.1 

1.8 

63 

5 

14 

20 

829 

0 

1 

21 

0 

2.8S 

- 

.97 

.71 

7 

8.3 

6 

21 

7 

2 

u 

READSBORO    1    SSE 

46.2 

30.3 

38.3 

67 

6 

19 

29+ 

797 

0 

4 

21 

0 

4.04 

- 

.23 

1.32 

7 

9.3 

7 

21 

7 

2 

1 

SOMERSET 

42.2 

26.3 

34.3 

1.5 

62 

6 

12 

29 

914 

0 

8 

23 

u 

3.95 

- 

.83 

.98 

7 

B.5 

4 

3U+ 

11 

2 

0 

VERNON 

48.6 

30.5 

39.6 

66 

6 

19 

20 

755 

0 

3 

19 

0 

3.55 

- 

.37 

1.38 

7 

7.5 

7 

3 

1 

WOODSTOCK    3    ENE 

44.8 

26.7 

36.8 

.5 

63 

6 

16 

20 

841 

0 

4 

21 

0 

2.88 

- 

.88 

.62 

7 

5.0 

5 

21 

7 

2 

0 

DIVISION 

37,5 

2.0 

3.46 

- 

.62 

7.7 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  diiection 

Wind 
m. 

speed 

ph. 

Relative    humidity   averages  - 
peicent 

Number  of  days  with  precipitation 

m 

0.  a  • 

1 

III 

Station 

> 

111 

> 
< 

£  a 

0 

f-o 

a 

.2 

a 

a 

•9 

1 

Is 

il 

O  H 

a 
o  w 

a 

O  Vi 
..  H 

t* 

8 

g 

s 

0) 

0) 

T 

1 

1 

1 

BLOCK    ISLAND   WB   AIRPORT,    R.     I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

2 

0 

3 

1 

1 

10 

- 

6.3 

BLUE   HILL    WB,    MASS. 

NNW 

22 

16.6 

49 

NW 

25 

80 

79 

63 

75 

4 

3 

5 

0 

2 

0 

14 

46 

- 

BOSTON    WB    AIRPORT,    MASS. 

NNW 

15 

14.8 

35 

NNW 

25+ 

75 

77 

63 

70 

3 

4 

6 

2 

0 

0 

15 

53 

6.6 

BRIDGEPORT    WB   AIRPORT,    CONN. 

NNW 

24 

13.0 

36++ 

NNW 

25 

74 

77 

60 

66 

5 

2 

5 

1 

0 

0 

13 

- 

6.2 

BURLINGTON   WB   AIRPORT,    VT. 

SSW 

15 

9.0 

31 

SW 

3 

81 

84 

69 

79 

6 

6 

9 

0 

0 

0 

21 

34 

8.8 

CARIBOU    WB   AIRPORT,    ME. 

NW 

14 

9.8 

35++ 

WNW 

30 

89 

90 

77 

85 

6 

6 

8 

0 

0 

° 

20 

- 

8.6 

CONCORD    WB    AIRPORT,    N.    H. 

NW 

20 

6.1 

33 

NW 

25 

81 

80 

59 

73 

3 

4 

6 

3 

0 

0 

16 

42 

7.2 

HARTFORD    WB    AIRPORT,     CONN. 

NW 

18 

9.0 

32 

NW 

18 

79 

81 

61 

70 

7 

2 

2 

4 

0 

0 

15 

51 

6.7 

MOUNT    WASHINGTON,    N.    H. 

W 

51 

29.7 

98% 

W 

18 

86 

82 

87 

82 

2 

4 

8 

3 

0 

1 

18 

28 

7.9 

NANTUCKET    WB    AIRPORT,    MASS. 

NW 

19 

15.2 

37 

NW 

25+ 

80 

80 

69 

75 

6 

4 

4 

2 

0 

0 

16 

43 

6.9 

NEW   HAVEN    WB   AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

9.0 

40 

NW 

24 

- 

79 

59 

- 

8 

0 

5 

2 

0 

0 

15 

60 

6.2 

PITTSFIELD    WB    AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

7 

S 

4 

4 

1 

0 

21 

- 

- 

PORTLAND    WB   AIRPORT,    ME. 

NNW 

16 

9.5 

34 

N 

21 

85 

87 

66 

78 

3 

6 

4 

1 

2 

0 

16 

37 

7.3 

PROVIDENCE    WB   AIRPORT,    R.     I. 

NNW 

28 

11.5 

29++ 

NNW 

25+ 

73 

74 

58 

66 

8 

2 

3 

1 

1 

0 

15 

48 

6.1 

WORCESTER   WB   AIRPORT,    MASS. 

WNW 

15 

10.2 

25++ 

NNW 

25+ 

78 

78 

64 

73 

7 

2 

3 

4 

0 

0 

16 

6.7 

%    Peak   Gust 

• 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


mz 


j± 


10      11       12 


II  SON  I* 


OLCHCSTCfi 
OtLlNSVILLE    I     S 


EA^TON    LAKE    RESr^VOIR 
fALLS    VILLAGE 

*ARTc-oon    BPAINAOO    FLO//*( 
lARTPORD    «B    AIRPORT  R 

.AKE    K.ONOMOC 

4ANCHESTER 

•AhSFIELO   HOLt-OW    DAM         R 

HIDDLETOWN    *    W 

WIL^ORO 

HOU\T    CARMEL 

NaT-Hanr.  RAN^^rR  STA 

>icw  HAVEN  W8  AIRPORT    R 

NORFOLK  2  SW 

NORTH  9RANFOR0 

HORT"  GUILFORD 
NORWAL»;  G*S  PLANT 
«(ORWICH  RUB  UTIU  PLANT 

PAurMAur.  FOOFST 

PROSPECT 

PUTNAM 

ROC«v  RIVER  DAM 

R0UN3  POND 

SALISBURY 

SAUGATUCiC  RESERVOIR 

SMEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  ^  N 
STEVENSON  DAM 


WEP 

ME  ST BROOK 
MEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WIGWAM  RESERVOIR 


AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WVMAN  DAM 

8RASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

BRIOGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT    /, 

CLAYTON  LAKE 

CORINNA 

OAMAPISCOTTfl  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

ELLSWORTH 

FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GARDINER 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GPEENVRLF 

HIRAM  2    S 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

HOULTON 
JAC<MAN 

J0NES90R0 
LEWISTON 
LONG  FALLS  DAM 

MACHlfl"^ 

MADISON 
MIDDLE  DAM 
HILLINOCKET 
MJLLINOCKET  FAA  AO 

MOP<^FwrAO 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 

PORTLAND 

PORTLAND  WR  AIRPORT 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROrKLANO 
RUMFORD  3  Sw 

RUMFORD  POWER  PLANT 
ST  FRANCIS 

SANFOOf)  ?  NNW 
SOUTH  ANDOVER 
SOUA  PAN  DAM 

THF  CORKS 
UOOPO  HAM 
HATERVILLE  PUMP  STA 


2.9»l 

J.« 
2.301 
3.  Ml 

2.03 

3.30 


?.8R 
4.29 
4.21 


?.93 
2. IT 
?.S1 


^^ 

3fr 

02 

,07 

.49 

.S9 

.39 

.02  1.40 

.16 

1.49 

1     ,26 


.03 

1.2« 

l.»3 

.35 

•  47 

l.»5 

.it 

.67 

1.07 

,74  1.40 

I   .16 

,I0|   ,41 

,S2   .90 


I   ,^S 
r   ;  ,34 

.37  1.40 


13      U      15 


T     .20 

1,13 

.03  1.43 

'  1.46 


.36 

.00 

.BS 

,70 

."*> 

.71 

.67 

.92 

.14 

.70' 

1.05 

.17 

.06 

.71 

.IB 

T 

.23 

.15 

,01 

.40 

.04 

.60 

.83 

.03 

.37 

,97 

2.96 
1.40 
5.45 


.2?   .W   .85 


.10   .03   .30 

.14   .03   .17 

,53   .60 


5.23   .03 


.05   .12   .55 


.711 

.38 

.36 

■  24 

.31 

.11 

.29 

.10 

.65 

1.26 

16  1   17  I   18  I    19 


20   j 

21 

22 

23 

24 

25 

.50 

.07 

.4* 

.f>7 

.16 

.90 

.i» 

.5fl 

.OS 

.27 

.20 

.7? 

T 

.59 

.01 

.41 

.06 

.33 

' 

.26 

.?!. 

I 

.<.6 

.94 

,hZ 

.60 

.20 

.40 

.7 

7 

.1* 

.iU 

.87 

T 

.25 

.45 

.50 

.24 

.47 

.07 
.17 
.22 


.20  1.211  .03 


.33 

.06 

.06 


.30 

.03 
.30 


1-24 
1.13 
1.13 


1.45 
,30 
,06 


.01,  1.97   .02 


See  telerence  note*  (ollowing  S 


DAILY  PRECIPITATION 


« 

Day 

of  Month 

Station 

I 

r 

1 

H 

1    2  j  3 

4 

5  1 

6 

7  1 

e  {  9 

10   U   12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17    18 

19   20 

21 

22  1 

23 

24 

25   26  1  27 

28 

29   30 

31 

WEST  BUXTON  2  NNW 

4.69 

.03 

.48 

1.15 

.15 

T 

7 

.09 

.31 

.35 

1.48 

.01 

T 

.79 

.05 

WEST  ENFIELD 

4.67 

.06 

.25 

.30 

.35 

.55 

.03 

.08 

.03 

.12 

.16 

.90 

.04 

1.19 

.lU 

.45   .04 

WOODLAND 

4.94 

.02   .13 

T 

1.32 

.35 

.51 

.07 

.08 

.02   T 

T 

.88 

.05 

.60   .26 

.03 

.15   .07 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

3.72 

T 

T 

.09 

.52 

1.23 

.03   .01 

.12 

.12 

.40 

.38 

T 

.32 

•  02 

.45 

.02 

.01   T 

AMHERST 

- 

.25 

,65 

1.16 

.05 

.23 

.07 

.28 

.53 

- 

.02 

ASHBURNHAM 

4.15 

.01   T 

T 

.01 

.13 

1.53 

.20 

T 

.04 

•  OS 

.08 

.31 

T 

1.05 

.05 

.01 

.63 

T 

.02 

ASHLAND 

3.31 

.71 

.03 

.03 

.09 

.15 

•  38 

1.02 

.06 

T 

.05 

.77 

.02 

BAPRF  FALLS  DAM 

3.83 

.02 

.35 

1.40 

.09 

.29 

.06 

.35 

.2o 

.5U, 

T 

T 

.56 

.01        T 

T 

BEDFORD 

3.62 

.95 

.09 

.32 

.01 

.28 

.04 

.26 

.35i 

T 

T 

.98 

.16        T 

T 

BEECHWOOD 

4.27 

.12 

.05 

.13 

• 

.33 

.33 

1.891 

.06 

,01 

.06 

1,25 

.02 

BELCHERTOWN 

4.07 

.04 

.04 

.11 

1.71 

.02 

.10 

.27 

.24 

.35 

.70' 

.02 

T 

,46 

.01 

BIRCH  HILL  DAM          H 

4.04 

T 

T 

.56 

.32 

1.27 

T 

.05 

.22 

7 

.27 

.16 

.57 

T 

.55 

.05 

T 

BLUE  HILL  WB          // 

3.76 

T 

.04 

.26 

.03 

.40 

.24 

.16 

1.39 

.13 

T 

.03 

1.08 

BOSTON  WB  AIRPORT     //R 

3.18 

T 

.11 

.28 

.03 

.25 

.24 

.18 

.96 

.16 

.01 

.01 

.92 

T 

.01 

BOYLSTON 

3.65 

1.22 

.10 

» 

.17 

.30 

.96 

• 

•  90 

BROCKTON 

3.23 

T 

.10 

.03 

.47 

.01 

.36 

.45 

.87 

.04 

T 

.85 

.03 

BUFFUMVILLE  DAM 

2.B8 

.60 

.03 

T 

T 

.15 

.15 

.26 

.92 

T 

T 

.55 

T 

CHARLES  RIVER  VILLAGE 

3.41 

.45 

.05 

.04 

.10 

.23 

.42 

T 

1.04 

.03 

.01 

.04 

.97 

.03 

CHATHAM  LTSTA 

2.54 

T 

.03 

.03 

.05 

.07 

.02 

.01 

.45 

.02 

.43 

.01 

1.04 

.19 

.01 

.01 

.16 

.01 

CHESTERFIELD 

4.66 

T 

.02 

,35 

.31 

1.92 

T 

.15 

.23 

.07 

.36 

T 

,63 

.07 

.55 

T 

CHESTNUT  HILL 

3.33 

.54 

.07 

.04 

.12 

.25 

.36 

.96 

.01 

.05 

.91 

T 

CLINTON 

4.12 

.23 

1.16 

.07 

.09 

.16 

.24 

.78 

.J5 

.02 

1.04 

.28 

EAST  PEPPERELL 

- 

.50 

.59 

.11 

- 

- 

.12 

.02 

1.30 

.12 

.78 

EAST  WAREHAM 

3.70 

.05 

T     T 

.04 

.04 

.75 

.36 

1.83 

.03 

.02 

.66 

T 

EDGARTOWN 

2.70 

.16 

.03   .02 

• 

.38 

.63 

.01 

1.01 

,04 

.02 

.04 

.36 

FALL  RIVER 

3.23 

T 

.05 

T 

.03 

.60 

.27 

.17 

1.11 

.03 

T 

.97 

T 

T 

FITCH8URG  2  S 

4.53 

.03 

1.78 

.08 

.08 

.09 

.06 

.39 

1.23 

.06 

•  71 

.02 

FRAMINGHAM 

3.26 

.91 

.04 

.01 

.05 

.16 

.35 

.92 

.02 

T 

.04 

•  75 

.01 

FRANKLIN 

3^26 

.26 

.05 

.04 

.09 

.29 

.46 

1.02 

.03 

.03 

.96 

.01 

GARDNER 

3.61 

•  01 

.04 

.26 

1.54 

.02 

T 

.02 

.10 

.08 

.29 

.75 

.02 

.65 

.01 

.02 

GROTON 

4.26 

1.60 

.03 

.10 

.08 

.13 

.42 

1.05 

.02 

T 

.06 

.77 

T 

HARDWICK 

4.15 

.01 

T 

.13 

1.75 

.04 

.07 

.23 

.10 

.34 

.90 

.01 

.02 

.55 

HATCHVILLE 

3.98 

.07 

.01 

• 

.70 

.45 

2.37 

.05 

T 

.01 

•  32 

HAVERHILL 

4.27 

.09 

1.43 

.06 

.13 

.02 

.39 

.36 

.76 

.02 

T 

.95 

.04 

T 

T 

HEATH 

4.28 

T 

.09 

.34 

1.41 

.02   .02 

.04 

.09 

.10 

.30 

.48 

.02 

.56 

.11 

.66 

.04 

HINGHAM 

3.94 

T 

.18 

.02 

.42 

.36 

.69 

1.08 

.03 

T 

1.11 

.03        T 

.02 

T 

HOLVOKE 

3.5B 

T 

.02 

,01 

.06 

1,64 

.02 

.06 

.20 

.20 

.32 

.50 

T 

•  55 

T 

HOOSAC  TUNNEL 

3.78 

.01   T 

T 

,13 

.30 

1.35 

.03   .01 

.02 

.09 

.08 

.34 

.38 

T     T 

.27 

T 

.06 

•  64 

.04 

.03   T 

HUBBARDSTON 

3.44 

.04 

.15 

1.55 

.06 

.14 

.09 

.36 

.54 

T 

.02 

.49 

HYANNIS  2  NNE 

3.40 

.02 

.02 

.13 

.02   .01 

.55 

.05 

.47 

• 

1.23 

.37 

.50 

.03 

IPSWICH 

4.64 

.92 

.31 

.04 

.04 

.17 

.42 

1.37 

.22 

.w3 

1.12 

T 

T 

KNIGHTVILLE  DAM 

3,33 

T 

T 

.15 

.25 

1.55 

.03 

T 

.15 

.05 

.25   T 

T 

.35 

.05 

.50 

LAWRENCE 

4.37 

.39 

1.04 

.08 

.19 

.20 

.28 

.84 

.21 

.03 

.03 

1.06 

T 

LOWELL 

5.08 

.16 

1.29 

.10 

.18 

.40 

.91 

•  02 

2.02 

T 

MANSFIELD 

3.76 

T 

T 

.15 

.05 

.06 

.10 

.49 

.42 

T 

1.40 

.02 

.01 

.02 

1.U4 

T 

T 

MIDDLE80R0 

3.66 

• 

.04 

.05 

.50 

• 

.39 

1,51 

.03 

.02 

.02 

UIO 

MIOOLETON 

- 

.06 

1.14 

.03 

.03 

.25 

- 

.15 

1.10 

.04 

.29 

.27 

MILFORD 

3.03 

.55 

.05 

.03 

•  04 

.18 

.36 

1.06 

.04 

.70 

.02 

NANTUCKET  WB  AIRPORT    R 

2.41 

T 

.42 

.01   T 

T 

•  36 

.52 

.72 

.12 

.03 

T 

.19 

.U3   T 

.01 

NEW  BEDFORD 

3.67 

T 

T 

.04 

•  55 

.55 

1.60 

T 

T 

.93 

T 

NEWBURYPORT 

4.67 

1.41 

.19 

.07 

•  08 

.06 

.44 

1.07 

.24 

.04 

1.07 

T 

NEW  SALEM 

3.90 

.05 

.05 

.10 

1.80 

.10 

.05 

•  15 

.15 

.37 

.61 

.02 

T 

.45 

T 

NORTHBRIOGE 

2.95 

.62 

.01 

• 

.31 

.36 

.90 

T 

•  02 

.69 

•  02 

NORWOOD 

3.51 

T 

.17 

.14 

.04 

•  10 

.29 

.43 

1.2U 

.05 

.01 

.07 

l.iiO 

•  01 

PELHAM 

5.10 

.05 

.05 

.22 

1.99 

.04 

.06 

•  20 

.17 

.45 

.70 

.57 

.60 

PEMBROKE 

3.73 

T 

T 

T 

.02 

.05 

.02 

•  04 

.42 

T 

.33 

1.74 

.09 

T 

.03 

.99 

PERU 

4.68 

.02 

.31 

1.79 

.14   T 

•  16 

.52 

.36 

.08 

.62 

.07 

.52 

.02 

-07 

PETERSHAM  3  N           R 

3.75 

.05 

.35 

1.60 

.05 

.10 

•  10 

.10 

.30 

.60 

.50 

PITTSFIELO  W6  AIRPORT   R 

4.27 

T         T 

.03 

.59 

.59 

1.00 

T     T 

T          .12 

.08 

•  54 

.31 

.02   T 

.21 

T 

.59 

.07 

.11 

.01 

PLAINFIELO 

3.67 

.19 

.30 

1.40 

.10 

•  20 

.18 

.29 

.02 

.40 

.10 

.49 

T 

PLYMOUTH 

3.72 

.05 

T 

.04 

•  52 

.30 

.42 

1.06 

.07 

.97 

.29 

T 

PROVINCETOWN  1  N 

4.58 

.03 

.03 

•  56 

.02 

.22 

.37 

2.43 

.35 

.15 

.25 

•  16 

3UAB81N  INTAKE 

4.09 

.04 

.04 

.11 

1.73 

.01 

.06 

•  22 

.17 

.33 

.79 

.03 

T 

.55 

.01 

READING 

4.50 

.27 

.87 

.06 

.34 

.02 

.39 

1.J2 

.40 

T 

.02 

1.10 

T 

I 

.01 

ROCHESTER 

3.83 

,01 

T 

.05 

.03 

.01 

.54 

.35 

1.55 

.03 

.01 

1.25 

T 

ROCKPORT  1  ESE 

4.85 

.11 

.75 

.02 

.21 

.48 

.57 

1.08 

.12 

T 

1.47 

.U4 

I 

SALEM  CG  AIR  STATION 

3.40 

T 

.08 

.63 

.02 

.32 

T 

.40 

.42 

.44 

.06 

T 

.98 

.04         I 

T 

.01 

SANDWICH 

- 

7 

T 

.05 

.70 

T 

.36 

2.65 

.11 

.05 

- 

T 

SEGREGANSET 

3.26 

.07 

.02 

.04 

.44 

.39 

1.33 

.04 

.06 

.87 

SHELBURNE  FALLS 

3.60 

T     .03 

.13 

.22 

1.42 

.07 

.09 

.09 

.18 

• 

.26 

T 

.36 

T 

.05 

.68 

S0UTH8RID6E  3  SW 

3.65 

T 

.91 

.14 

.04 

.20 

.27 

.35 

1.14 

.03 

.57 

T 

T 

SOUTH  FGREMONT 

4.46 

.13 

.28 

1.88 

.06 

.46 

.27 

.32 

.07 

.37 

.12 

.39 

.04 

.07 

SPOT  POND 

3.82 

.75 

.06 

.06 

.08 

.25 

.41 

I.IO 

.10 

l.Oi 

T 

SPRINGFIELD  ARMORY 

4.13 

T 

.31 

1.53 

.14 

.63 

.31   .03 

.46 

.14 

T 

.52 

.U4       T 

STERLING 

5.25 

1.61 

.11 

• 

.25 

.35 

1.30 

♦ 

1.56 

•  05 

STOCKBRIDGE 

4.83 

.01 

T 

.42 

.85 

1.14 

.01 

T 

.13 

.64 

.24 

.11   I 

.60 

T 

.50 

.06 

.05 

.08 

TAUNTON 

3. 52 

.07 

.03 

.50 

T 

.43 

.69 

.7u 

T 

.02 

1.04 

.U2 

.02 

T 

TULLY  DAM 

3.46 

T 

.01 

.01 

.40 

1.50 

.05 

.03 

.06 

.11 

.27 

.51 

.01 

.49 

.01 

^ 

TURNERS  FALLS 

4.10 

.42 

.74 

1.10 

.15 

.26 

.18 

.31 

.51 

.03 

.39 

.01 

WALPOLE 

3.40 

.04 

.33 

.02 

.37 

.45 

.65 

.38 

T 

T 

.96 

T         T 

T 

T 

WARE 

4.16 

.01 

.03 

1.75 

.27 

.15 

.18 

.35 

.67 

.55 

WASHINGTON  2 

4.92 

.01 

.27 

.40 

1.80 

.06   .02 

T 

.13 

.43 

.49 

.32 

T 

.32 

.03 

T 

.51 

.03 

.10   T 

WEST  CUMMINGTON 

4.01 

T 

.04 

.20 

.58 

1.24 

T 

.13 

.56 

.55 

.68 

T 

T 

.03 

WESTFIELD 

2.es 

.03 

T 

. 

1.56 

.09 

.20 

.12 

.28 

.36 

.22 

WEST  MEDWAY 

2.83 

T 

T 

« 

.68 

• 

1.16 

,26 

.73 

T 

WESTON 

_ 

.10 

.90 

.60 

1.20 

- 

— 

D.25 

- 

— 

- 

-    — 

- 

-     — 

WEST  OTIS 

4.6S 

.27 

.42 

1.63 

.07 

.64 

.27 

.31 

.04 

.47 

.13 

.33 

.07   T 

WESTOVER  FIELD 

3.51 

.01 

.04 

.01 

.48 

1.00 

T 

.08 

.46 

.24 

.06 

•  46 

T 

.01 

.58 

.04 

T 

T 

WINCHENDON 

3.09 

•  06 

.04 

.05 

.23 

1.49 

.05   T 

T 

.09 

.10 

.09 

.27 

.56 

T 

T 

.U6 

' 

.02 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

3.»1 

T 

T 

.52 

.80 

T 

•  05 

.32 

.24 

.11 

•  76 

.02 

T 

.59 

T 

T 

T 

WORCESTER 

3.60 

T 

.25 

.94 

T 

.05 

.22 

.33 

•  66 

.52 

.63 

T 

' 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

1 

BENTON 

4.14 

.03 

.08 

.58 

.10 

.74 

7     .01 

•  05   T 

.05 

.45 

.08 

.20   T 

,02 

.44 

.05 

.39 

.09       .04 

,ii 

.39   .02 

BERLIN 

3.9e 

.12   T 

T 

.27 

.10 

.56 

.19   .02 

T     T 

.03 

.15 

.07 

.14   T 

T 

.85 

.68 

.46 

.13 

.18  •oa 

BLACKWATER  DAM          R 

3.27 

.02 

.17 

1.05 

.07 

.07 

.04 

.07 

.37 

.65 

.05 

.01 

.47 

.02 

.01 

BRADFORD 

3.58 

.03 

,04 

.36 

1.06 

.12 

.12 

.02 

.04 

.36   T 

,69 

T 

.05 

.65 

.01 

.01 

CAMPTON 

3.87 

.07   .04 

,20 

.53 

.80 

.30 

.08 

.14 

.07 

.42   .01 

.56 

.06 

T 

.43 

.04, 

.12   T 

CANNON  MOUNTAIN 

5,7^ 

•05   .14 

.80 

.16 

.84 

.04   .31 

T 

.87 

.33 

.11 

.32 

.07 

.34 

.11       .09 

.47 

.63   .07 

CENTER  HARBOR 

03.09 

•  14 

T 

T 

.44 

.93 

7 

.06 

•  06 

T 

0,82 

0.24 

.38 

-  T 

CLAREMONT 

2.93 

.03   .02 

.08 

.38 

.80 

.36 

7 

.05 

•  01 

.04 

.27 

.42 

T 

.41 

.04 

.02 

1 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


8        9 


13      14      15       16      17       18 


19      20      21 


28      29      X      31 


COLE BROOK 

CONCORD  M0  AIRPORT 
C0HW*V  I  N 
OKVILLE  NOTCH 
DUBLIN 

DURHAM 

CAST  OEERING 

ERROL 

r»BVAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FITZKILLIAM 
FQANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  0AM 
GILMANTON 
GRAFTON 

GREfNVlLLF 

MANOVFR 

JEFFCRSON 

RCFNE 

L ARE PORT 

LAKE  PORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPCRT 

LINCOLN 

MAC  OOWELL  0AM 

MANCHESTER 
MARLON 

MASSABESIC  LAKE 
MILAN  1  N 
MILFOnO 

MOUNT  SUNAPEE 
MOUNT  WASHINGTON 
NASHUA   2  NNW 
NEWPORT 
NORTHWOOD 

OTTER  BROOK  DAM 

PfTFRBORO   3  S 
PINKHAM  NOTCH 
PLVMOUTm 
PORTSMOUTH 

SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LYNOEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRV  MOUNTAIN  DAM 
WALPOLE  2 

WEST  HFNNIKER 
WEST  RUMNEY 
WMITEFIELD 
WINDHAM 
WOLFEBORO 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  W8  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPO 


2.89 

J. 70 

*.93 
3.S3 

3.A6 

•>.«.? 
4. OS 
3.38 
$.67 


WOON SOCKET 


VFPMONT 


BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NNW 
BETHEL  4  N 
BLOOMFIELO 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 

C»NAAN 

C*VENOTSH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DANVILLE 

DORSET  1  S 

EN0SBUP6  FALLS 

GILMftN 

HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

MAYS  MILL 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTDELIER  FAA  AP 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWFANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

PERU 

PLYMOUTH    UNION 
READING    HILL 
REAOSBORO    1    SSE 
ROCHESTER 
RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 
SAINT  JOHNSBURY 
SALISBURY 

SEARSBURG    MOUNTAIN 
SEARS8URG    STATION 


.19       .20.  1.3^ 


.20       T 

T  .05 


.35 

.15 


3.0A       .06 


.341 1.39 
-17j  1,35 
,30| 1.35 
.64!  1.05 


1.32 
.55 

.53 


1.12 
.36 

1.17 


.11 

.04 

.15 
T 

.08 

T 

.27 

T 

.25 

.12 

SOUTH    NEWBURY 

2.60 

.60 

• 

.13 

.33 

.11  . 

.25 

.30 

.43 

.20 

.17 

T 

UNION    VILLAGE    DAM 

R         2,'iA 

T 

.25 

.16 

.55 

.10 

T 

T             T 

T 

.35 

.45 

.51 

.10 

.07 

T 

3.55 

.03 

T             ,22 

.21 

.38 

.07 

.14 

.03 

.04 

.36 

.52 

.53 

WAHSFIELD    1     S 

l.^S 

.25 

.03 

T             .34 

.12 

.19 

.09 

T 

.20      .02 

.01 

.53 

.17 

.<.5 

T 

•  33 

T 

.49 

.2U 

.15 

.Of) 

WftRDSBOno 

3.53 

T             .10 

.31 

.04 

.12 

T 

.08 

.01 

.56 

.62 

.14 

.55 

T 

T 

3.91 

.24 

T             .33 

.08 

.30 

T 

T 

.13 

T 

.42 

.20 

,41 

.02       T 

.30 

.53 

.19 

.57 

.19 

WEST    BURKE 

3.25 

.26 

.07 

.39 

.04 

.06 

.24 

.1  1 

.13 

.02 

.08 

.17  1 

.15 

.02       .03 

.33 

.04       .02 

.47 

.16 

.27 

.17 

WHUINGHAM    3    W 

4.16 

.08 

.02       ,10 

.50! 

.28 

.05 

.01 

T            T 

.09 

.05 

.21  1 

.01,      T 

.01        .51 

.05 

.65 

,03 

.07 

T 

WOODSTOCK     3    ENE 

2.ee 

.04 

.03 

.30 

.31 

.62 

.09 

T 

T 

.11 

.05 

.06 

.29 

.46 

T             T 

.50 

T 

,02 

DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1961 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  W8  AP 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

DAN8URY 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  SRAINARD  FLO 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  t*    W 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK  2     SW 

NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 

STAMFORD  5  N 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WESTBROOK 

WIGWAM  RESERVOIR 


MAINE 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAP  HARBOR 

BELFAST 

BRASSUA  DAM 

BRIOGEWATER 

BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 


Day  Of  Month 


58   56   65 


57   56   69 
1.1   23   40 


60   53 
38   21 


67   54 
32   16 


56   51   63 


57   55   67 
43   25   42 


53   67 
22   40 


59   52   62 
39   27   49 


56   54   65 


55   53   65 
33   24   40 


67   55   55 
35   19   29 


55   53   60 
45   28   41 


53   65 
29   53 


71   59   65 
52   29   32 


71   59   59 
44   27   40 


52   52   62 
41   18   33 


52   51   65 
36   24   42 


66   54 
42   24 


65   55   66 


53   52   61 
34   31   45 


63   54   69 
46   26   41 


47   22   36 


64   56   62 
47   26   42 


MAX 

48 

51 

53 

MIN 

34 

29 

36 

MAX 

45 

46 

52 

MIN 

33 

29 

36 

MAX 

53 

47 

54 

MIN 

41 

35 

33 

MAX 

52 

49 

54 

MIN 

38 

23 

32 

MAX 

47 

40 

40 

MIN 

29 

30 

26 

MAX 

43 

47 

51 

MIN 

23 

25 

22 

MAX 

55 

52 

54 

MIN 

33 

27 

34 

MAX 

52 

49 

53 

MIN 

33 

25 

38 

MAX 

39 

44 

50 

MIN 

26 

27 

29 

58   59   56 

68   73   62 
50   59   51 


65   72   65 
55   55   55 


74   63 
60   54 


67   68   65 
57   60   52 


64   70   64 
52   49   54 


56   58   53 


69   73 
48   58 


68   69 
56   56 


68   73   71 


72   63 
55   55 


65   68   73 
53   59   59 


69   72 

50   55 


67   72   62 


68   69 
59   54 


70   73   67 


53   44 
36   33 


52   42 
31   30 


40   25   27 


56   52 
21   29 


43   30   27 


52 
30 

42 
29 

48 
28 

42 
26 

54 
31 

43 
31 

53 
29 

42 
31 

51 
28 

42 
30 

62   58   52 


54   51 
31   31 


71 

63 

53 

52 

70 

66 

58 

53 

72 

63 

45 

53 

70 

70 

53 

56 

59 

57 

53 

49 

56 

54 

51 

48 

70 

64 

62 

51 

65 

61 

55 

54 

57 

50 

43 

44 

55 

55 

45 

45 

65 

62 

54 

50 

57 

57 

53 

50 

56 

50 

46 

40 

54   47 
28   27 


53   44 
32   33 


58   54 
3  3   34 


60   55 
30   32 


49   40 
28   28 


50   46 
30   29 


52   46 

27   27 


55   47 
26   28 


52   54 
29   29 


50   48   38 
41   36   33 


39   37   32 


54   46 
45   39 


45   45 
32   33 


52   46 

44   31 


41   42   39 
32   31   26 


41   45   57 
29   28   31 


25   21   21 


28   23   26 


25   23   22 


23   16   17 


39   37   46 
28   21   26 


13   14   15  16  I  17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28 


33   42   54 
23   21   25 


25   22   22 


28   20   25 


24   21   25 


23   24   22 


43   47   57 


36   38   47 
25   22   22 


36   35 
25   21 


40   37   42 
30   24   20 


39   39   45 


23   19   16 


36   38 
28   22 


39   40 
29   24 


23   18   14 


58   59   58 


60   57   55 


22 

29 

50 

56 

58 

58 

22 

40 

52 

53 

57 

59 

15 

30 

53 

52 

55 

56 

30 

44 

52 

56 

61 

59 

25 

48 

54 

55 

59 

58 

20 

37 

54 

60   57   58 
52   54   46 


59   57   55 


56   57   57 


58   58   58 


55 
28 

59 
53 

57 
55 

36 
23 

50 
27 

55 
49 

46 
27 

57 
34 

60 
54 

47 
23 

58 

39 

60 
55 

5  5   62   46 
34   42   34 


58   56   55 
31   52   34 


56   57 
43   53 


55   55 
40   53 


60   59   59 


59   58 
41   52 


62   58 
45   53 


59   57 
38   51 


55   59   61 


56   56   42 

34   42   28 


53   58   45 


52   54   45 


49   61   44 
27   37   27 


55   55   61 
25   29   23 


54   61   54 


35   42   34 


28   28   28 


52   55   62 
32   35   37 


58   62   54 


28   44   27 


53   58   55 


46   36   43 


42   3  6   40 
20   21   32 


24   23   25 


42   3  3   4U 


43   42   38 
24   14   30 


37   32   33 
21   25   27 


25   25   29 


44   38   41 
28   28  iZ 


23   24  i2 


24   18   30 


28   25   31 


36   33   31 
22   21   25 


46   45   37 


17   17   32 


38   32   34 
22      23   28 


26   25   42 


38   42 
29   32 


30   32   36 


36   39 
28   28 


32   27 
38   45 


32 

36 

39 

43 

33 

34 

40 

42 

32 

31 

43 

47 

33 

29 

45 

49 

32 

34 

32 

33 

28 

29 

51   57   50 


35 

32 

64 

45 

25 

22 

49 

54 

29 

25 

61 

52 

35   30   26 


45   61   66 
36   25   18 


43   5U   49 
32   28   27 


46   62   46 
37   23   20 


40   29   26 


6^   5u 
27   20 


31   27   23l  25 


38   46 
29   33 


31   34 
21   25 


19   20   23 


25   27   30 


35   43 
29   26 


45   47   50 
35   3U   27 


54 

60 

30 

26 

55 

61 

32 

30 

4U 

48 

28 

28 

54   52   52 j  46   35   40 
3U   48   34   23   25   30 


51   58   51   40   35   37 


31   43   281  23   24   29 


33   27   2b 


30   32   35 


27   46   29|  25   24 


57   64   53   45   35 


41   43 

25|  31   29 


48   47 
32   28 


50   6i   67 
39   35   30 


50   52   57 


35 

38 

4U 

44 

30 

30 

41 

39 

43 

48 

52 

53 

33 

35 

39 

39 

28 

18 

37 

42 

43 

44 

51 

47 

29 

29 

37 

34 

25 

29 

38 

35 

42 

46 

5^ 

66 

36 

28 

37 

" 

32 

24 

24   26   29 


25   25   29 


28   30   28 


25   26 

18   22 


26   27   33 


24   26   24 


37   37 
22   27 


60   47 
27   27 


56   49 
30   25 


55   56 
44   54 


591  53 
39   29 


50   56   42 


49  53  53 

36  48  33 

48  54  50 

37  47  32 

49  55  54 
31  48  42 

49  55  54 

36  48  39 


53   69 

25   38 


24   20   30 


62   55   42i  37   35   3b 


52   51 
28   37 


36   29   20   37 


31  20      20  20 


49   52   67   63 
42   37   31   21 


45   30   41 
21   21   24 


15   21   23 


431  46   59 


57   4b 
26   16 


37 

40 

43 

42 

46 

34 

33 

33 

3u 

28 

39 

44 

43 

4U 

39 

35 

36 

33 

32 

31 

43 

49 

49 

44 

43 

39 

40 

4U 

34 

35 

41 

46 

46 

42 

43 

38 

35 

32 

30 

32   37 
27   27 


27   26   29 


36   39   38 


25   35   30   2o 


31   19   16 


47   52   46 


45   55   56 
32   41   36 


54   54 
50   32 


29   38   28 


24   19   26 


29   37   32   26 


45   62 
24   34 


25|  16   13   27 


32   23   2j 


38 

39 

46 

62 

51 

41 

32 

32 

36 

29 

24 

25 

40 

44 

47 

46 

49 

39 

37 

37 

33 

33 

29 

27 

38 

46 

42 

38 

34 

35 

32 

37 

" 

24 

21 

'^ 

27   2o 
21   22 


34   35   35 


52.1 
36.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


NOVEMtER  r<6l 


WEST  8UXT0N  2  NNW 


Ul'ION  LAKT               ~" 

MAX 
MIN 

ORINNA 

MAX 

MIN 

l««A«lSCOtt»  MILLS 

MAX 
MIN 

ASIPORI 

MAX 
MIN 

:asi  sangerville  5  se 

MAX 
MIN 

'4RMINGT0N 

MAX 
MIN 

-OOT  SENT 

MAX 
MIN 

3AR01NER 

MAX 
MIN 

3IIAND  LAKE  STREAM 

MAX 
MIN 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

MOULTON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

MOULT ON 

MAX 
MIN 

JACK.MAN 

MAX 
MIN 

J0NE5B0R0 

MAX 
MIN 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

LON'.  "-ALLS  DAM 

MAX 
MIN 

MADISON 

MAX 
MIN 

MIDOL"-  0«" 

MAX 
MIN 

MILLINOOLET 

MAX 
MIN 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MAX 
MIN 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

OOUOSSOC 

MAX 
MIN 

OfiONO 

MAX 
MIN 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

PORTLAND  W9  AIRPORT 

MAX 
MIN 

PRESOUE  ISLE 

MAX 
MIN 

RIPCSFNUS  DAM 

MAX 
MIN 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

RUMFORD  3  SW 

MAX 
MIN 

RUMFORD  PCWER  PLANT 

MAX 
MIN 

ST  FRANCIS 

MAX 
MIN 

SANFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

SOUA  PAN  DAM 

MAX 
MIN 

WATERVILLE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


*%  38  39 

26  2i  2i 

•,i  46  53 

2a  26  27 

50  50  52 

35  27  35 

ii9  <i7  50 

34  33  32 

45  45  54 

30  28  32 


25   30   30 


37   46   45 
28   26   25 


28   24   28 


29   21   29 


27   26   29 


44   43 
27   28 


50   48 
28   29 


50   51   55 


46   40  41 

29  29  28 

46   49  56 

32   24  29 

40  42 

24  25 

49   41  42 

30  33  29 

41   42  52 

28   28  31 

45   45  53 

30   25  32 


26   25 
45   52 


47   55 
32   41 


53   49 
27   20 


41   46   50 
28   28   28 


45   39   39 
28   30   27 


51   50   53 
34   26   33 


44   47   56 
30   28   31 


47   56 
32   33 


42   40   44 
27   25   25 


54   53   60 
36   19   27 


46   43 
24   23 


53   50 
34   2  7 


51   51   66 
26   20   28 


60   46   47 
31   30   28 


54  61 

35  37  39 

61  60  53 

49  49  47 

60  62  58 

50  55  50 

60  66  62 

49  52  48 

59  53  62 

49  47  48 

66  62  55 


65   60   52 
39   32   32 


62   60   68 

46   62   50 


68   66   59 

41   64   50 


59   50   63 


62   66   65 


53   57   63 


64   62   57 


62   58 
37   45 


61   60 
48   60 


56  58  55 

34  4  5  4  5 

55  58  49 

38  45  46 

58  60  53 


62   57   52 


51   60   54 


63   56   62 


61   62 
48   65 


63   56   62 


60   59   50 


58   64 
49   54 


64   55 
34   50 


47   50   48 


46   64 

33   36 


67   69   65 


63  54  63 

46  44  43 

62  62  59 

60  53  52 

65  69  55 

47  49  40 


52   60 
35   40 


52   39   37 


49  47  39 

37  36  31 

51  47  43 

46  40  35 

49  43  41 

42  38  38 

49  44  42 

37  33  32 


49   43 
33   33 


42   38   33 


36   32   30 


39   36   30 


50   44 
36   35 


50   44 
30   31 


46   45   38 
32   33   26 


52   46   42 
38   31   28 


45   40   36 


62   37   42 
30   31   25 


47   31   26 


43 

43 

40 

34 

33 

24 

53 

49 

45 

44 

40 

33 

52 

51 

43 

41 

30 

29 

56 

60 

45 

34   3k 

16   13 


37   43 

19   16 


38   45 
20   25 


36   40 
24   22 


38   41 
20   16 


35   38 

20   17 


34   31 

17   10 


28   20   le 


39   34 
24   16 


21   13   11 


Day  01  Mo 
U  I  IS   IE 


19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   23   30   31 


52 
30 

42 

30 

39 
22 

41 

19 

48 
19 

43 
29 

40 
26 

36 

22 

33 
15 

33 
13 

44 
30 

40 
27 

34 
22 

36 

17 

29 

14 

42 
34 

36 
32 

33 
24 

33 

20 

43 
24 

46 
37 

42 
34 

39 
25 

38 
19 

36 
19 

48 
40 

43 
35 

37 
30 

3-i 
26 

48 
25 

43 
31 

43 
30 

35 
24 

30 
19 

35 
20 

48 
35 

42 
33 

36 
30 

41 
19 

39 

17 

46 
28 

42 
28 

32 
22 

29 

13 

34 
16 

42 
34 

45 
32 

40 
28 

36 
22 

33 
17 

26   17   16 


36   42 

16   14 


32   27   32 


34 

42 

23 

20 

40 

45 

28 

28 

41 

47 

20 

21 

33 

29 

17 

11 

32 

33 

19 

18 

40 

49 

23 

22 

37 

40 

22 

17 

37 

40 

23 

19 

30 

35 

15 

11 

41 

49 

16 

20 

43   47   42 
32   29   19 


47   52   51 
32   44   33 


54   65 
48   39 


52   51 
46   36 


50   50 
39   32 


47   54 
36   30l 


51  65  47 

22  4U  29 

51  57  5u 

29  41  3u 

54  52  48 

33  4U  34 

61  52  46 

23  36  3>/ 

4  7  49  56 

22  23  33 


37   34   33 
23   15   27 


36   35 
25   24 


39   40 
29   21 


42   46   47,  46   60 

30   41   32|  2U   31 


33   32 
16   30 


17   12   25 


29  42  32 

44  50  63 

25  25  23 

39  47  46 

30  35  22 

60  55  57 


53   69   56   4u 
22   32   241  26 


46   54   62 


50   52 
43   40 


51   57   55 


48   52 
33   31 


52   55   38 


23   36   27 


21   37   29 


24   36   27 


52   50   45 
18   36   26 


29   31   29 


32   36   32 
20   12   26 


36   35 

15   30 


34   36   35 
24   16   2  7 


33   35 
18   11 


43   38   42 
27   16   20 


33,  27  22      27 


67   66 
41   29 


51   5U   53' 


24   40   33 


34   33 
13   14 


33   33 
16   28 


30   32   30 
17   13   16 


46 

60 

49 

37 

36 

22 

50 

46 

50 

42 

26 

18 

52 

49 

62 

47 

27 

24 

44 

46 

48 

33 

30 

21 

53 

52 

51 

48 

30 

26 

56 

52 

48 

51 

39 

32 

57 

53 

61 

49 

28 

26 

37   34 
24   16 


34   36 

18   16   28 


37   35   37 


39   49 
33   36 


43   45 
38   39 


36   36 

32   33 


34   36 
29   32 


39   39 
30   32 


39   4o 
27   27 


39   40 
32   34 


39   42 
29   34 


41   41   43:   37   29   37 


44   45l   35   33   39 


38   40 
32   36 


25   25   25 


38   32 
32   28 


25   21   25   24   25 


39j  43   43   45 

341   33   26   20 


35   31 
4il   46 


20   181  29 


31   26   19   24   21   25 


45|   46 
36   39 


30   19   17|  21  23  24 

I 

48   61   511  37  36  41 

35   26   20  25  21  18 


35   36   361  41 


39   39 
32   33 


36 

33 

36 

34 

25 

25 

30 

28 

36 

33 

36 

34 

27 

25 

32 

30 

40 

46 

35 

27 

20 

12 

20 

22 

42 

43 

46 

35 

31 

31 

32 

26 

46 

47 

37 

33 

31 

28 

26 

25 

23   26'  13 


31   311 
11   15 


24   39   33   23   35 


39   42   48|  46   51   55. 
23   32   33,'  27   29   31 


36   37 
23   20 


42   40   36 
28   27   31 


42   37   361 
22   19   31 


32   38   33 
20   11   26 


35   35   36 

20   16   17 


32   35 

27   30 


39   37 
31   34 


31   36 
26   28 


35   38 
30   36 


38   37 
33   35 


39   38 
33   35 


31   38 
27   3u 


34   36 

40   39 


36   39 

3o|  32 


22   14   13   19   20 


381  43   47   491  31   31   39 


32i  36  30  21 

39  37  44 

32  17  18 

42  41  40 

34  27  22 

42  40  39 
32  27  16 

43  36  38 


32'   33   18   17 


44   43 
36   32 


26   25   27 


17   17   17 


39   31   32 
24   26   26 


27   27   28 


35   30 
26   26 


36   32 
28   28 


46   46   45;  31   38 


36   35   35   32   32)  27   27   29 


53   54 
49   38 


62   58   47i 
27   39   26 


26   22 

36   31 


24   39   29   21 


24   42   32 


26   23   33 


37  33  36 

24  16  26 

36  30  39 

19  13  13 


33   34   33   41 


23   38   35 


39   39   26 


31   32   21 


39   46 
21   19 


41   47 
20   19 


3  8   36 
23   16 


53   69   651  40 
25   39   3o   26 


35   36 

17   22 


39   32| 
10   26! 


37   35 
17   26 


59   53 

45   28   23 


60   53!  46 
39   *»0  :  26 


52   48   46 


42   34   36 
19   16   26 


40'   38 
36   36 


37   38 
31   31 


34   38 
27   29 


42   47 
37   36 


41   37 
34   33 


35   37 
28   30 


41   40 
33   37 


36   38 

30   31 


41   37 
3  5   34 


36   34   32   25'  27   27   23 


46   43 
36   32 


36,  42 

32 1  34 


47   46 
36   4o 


24   19   30   30   22 

37   43   42   30   30 
26   22   22   22   23 


47   38   33 


33   32   25   19 

42   43   5o   50 
33   34   26   21 


32   29   32 
23   25   26 


39!  45 
32'  37 


<lO   36   35   37 


4u   47   47   50   40   33   40 
33   37   36   23   25   26   2i 


43   39   37   35 


39   46 
33   37 


16   31   32   25 


46   46   44   42   39 
29   23   26   24   27 


44   45   46   47   39   36 
35   33   26   21   27   26 


32   31   35   29   28 


40< 
24. 

44. 
30. 

46. 

34. 

46. 
35. 

42. 

30. 

44 
28. 

41 
26 

46 
29 

45 
30 

40 
27 

47 
29 

41.9 
29.0 

41 
29 

8 
.3 

42 
26 

.8 
.9 

46 
32 

.0 
.5 

46 
34 

.7 
.3 

41 
26 

.6 
.2 

45 
31 

.3 

.3 

40 
25 

.5 
.3 

42 
29 

.5 

.6 

41 
29 

.9 
•  6 

43 
31 

.6 
.0 

44.5 
32.6 

47.0 
36.0 

47.6 

31.8 

41.6 
28.6 

41.9 
27.6 

47.7 
34.6 

43.0 
29.4 

44.7 
31.4 

41.8 
25.6 

49.0 
32.1 

41.6 
27.7 

47.4 
32.8 

46.6 
29.3 

46.2 
31.6 


I 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
NOVEMBER    1961 


Day  Of  Month 


10   11   12   13   U   15  16   17  I  18   19   20   21   22   23   24   25   26   27 


MASSACHUSETTS 


BARRE  FALLS  DAM 


BIRCH  HILL  DAM 


BOSTON  WB  AIRPORT 


aUFFUMVILLE  0AM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 


HOOSAC  TUNNEL 

HYANNIS  2  NNE 

KNIGHTVILLE  DAM 

LAWRENCE 

LOWELL 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SHELBURNE  FALLS 

SOUTH  EGREMONT 

SPRINGFIELD  ARMORY 


22   2B 


30   22   37 


50   60 

19   40 


50   60 
18   30 


53   53   61 


54   64 
36   46 


52   54 
21   33 


52   62 

32   40 


51   52 

30   38 


MAX 

56 

52 

60 

MIN 

36 

27 

38 

MAX 

67 

60 

54 

MIN 

45 

39 

36 

MAX 

58 

51 

60 

MIN 

40 

32 

43 

MAX 

65 

54 

56 

MIN 

34 

28 

34 

MAX 

67 

54 

56 

MIN 

44 

29 

36 

MAX 

58 

56 

63 

MIN 

44 

29 

41 

MAX 

57 

5? 

64 

MIN 

44 

28 

35 

MAX 

55 

49 

49 

62   52   59 
42   33   30 


48   48 
20   22 


55   53   62 
38   31   39 


55 

65 

30 

40 

61 

64 

27 

39 

50 

56 

37 

47 

58 

61 

36 

50 

50 

65 

22 

43 

65   54   63 


54   60 
32   37 


53   64 
24   39 


56   55 
30   32 


51   57 
32   43 


46   24   26 


53   66 

21   39 


45   27   43 


66   68 
54   52 


67   70   66 
52   60   52 


70   67 
53   52 


69   76   70 
52   57   55 


69 

60 

53 

51 

74 

61 

56 

50 

76 

64 

56 

52 

62   66   70 
50   58   59 


59   67   69 
53   56   57 


70   70   62 
57   57   53 


72   76 
52   57 


70   77   69 
52   58   53 


75 
56 

64 
52 

62 
57 

67 
53 

71 
56 

69 
52 

64 
58 

68 
S4 

77 
56 

67 
53 

69   74   73 


62   61   67 


69   72   66 
58   58   55 


53  54  47 

74  77  69 

55  57  52 

67  70  62 

54  54  51 

69  76  65 

52  55  52 

59  73  73 

55  53  57 

65  66  62 

50  49  50 


76   76   64 


66   69   67 


67   72   69 
54   59   54 


47  25  23 

51  51  41 

41  33  29 

53  54  43 
46  41  33 

55  55  49 

50  31  32 

60  55  52 

49  28  30 

54  52  48 

50  36  32 

58  53  50 

48  35  32 

55  52  43 
44  34  30 

62  59  54 

53  37  36 


58  56  51 

49  30  29 

61  54  5  3 

49  32  32 

53  55  46 

48  34  31 

53  52  45 

45  31  33 

57  50  43 


48   26   26 


45   35   31 


53   53   43 


32  27  26 

54  55  51 

50  36  31 

55  54  47 
48  39  38 

53  53  43 

37  30  28 

62  55  56 

51  34  31 

50  54  44 

44  35  32 


49   29   32 


43   26   28 


57   51   47 
51   32   32 


27   24   22 


ZZ      22      21 


35   38   52 
25   19   17 


26   20   17 


38   41 
25   23 


29   29   3« 


29   22   19 


28   22   20 


39   40   41 


25   24   22 


34   30   25 


39   42 
28   21 


31   25   26 


29   20  22 


38 
26 

36 
18 

39 
32 

42 
25 

41 
26 

44 
26 

50 
29 

42 
22 

42 
33 

40 
29 

29   29   35 


20   21   21 


29   25   24 


35   30   21 


23   20   21 


28   22   20 


32   28   26 


42   4  3 
31   26 


30   28   32 


36   35 
29   21 


35   43 
25   23 


27   24   25 


55   58   59 


58   58   54 
40   50   31 

55   56   55 


59   59   58 


55   56   56 


57   56 
44   52 


59   59   58 


55  57  58 

26  49  42 

58  57  56 

40  52  46 

52  58  58 


52   58   59 
27   51   51 

58   57   56 


33   39   37 


57   59 
25   50 


60   57 
39   52 


26  38  35 

67  54  67 

42  50  50 

50  58  59 

23  40  32 

58  59  56 

42  51  46 


58 

59 

35 

50 

54 

59 

47 

52 

58 

58 

50 

56 

60  58  58 

44  52  47 

55  57  54 

45  54  46 

59  58  53 

37  52  32 

55  59  57 


56   56 
44   50 


56   58 
44   51 


60   60 
48   58 


23   38   36 


60   60 
36   55 


60   60   59 


51   52 
25   26 


49   60 
26   37 


29   47   35 


48   55 
29   42 


38  38 

52  62 

39  43 

51  63  58 

29  46  31 

57  54  59 

27  34  32 

50  58  56 

32  48  34 


54   57 
39   39 


52   62 
34   42 


54   53 
28   35 


57   55   61 

29   31   31 


53   63 
33   46 


52   64   48 
28   47   33 


28   29   32 


52   63 
29   47 


23   26   28 


51   61 
31   45 


52   61   45 
30   39   31 


55   61 
28   44 


52   58 
39   46 


40   44   36 


23   33   27 


57   65 
33   47 


63   64   58 
31   48   38 


52   62 
28   37 


55   56 
29   32 


50   61 
32   45 


56   64 

39   44 


2  9   2  9   36 


22   18   27 


28   27   32 


28   26   31 


28   21   32 


23   20   24 


39   42 
19   36 


42   32 
18   28 


38   39 
26   31 


35   39 

27   30 


40   42 
23   29 


54   54 
28   36 


43   42 
33   34 


32   33 
20   28 


25   26   35 


44   40 
22   38 


37   38 
21   33 


29   30   33 


29   30   31 


48   42 
32   36 


38   41   33 


34   34 
20   29 


26   26   31 


30   32   35 


43 

39 

40 

42 

21 

22 

30 

36 

34 

34 

39 

37 

16 

27 

29 

32 

37 

36 

41 

40 

31 

30 

30 

35 

34 

34 

37 

38 

15 

28 

30 

32 

36 

35 

38 

38 

28 

30 

32 

34 

41 

38 

43 

41 

31 

32 

35 

38 

39 

39 

44 

44 

2Z 

31 

32 

35 

42 

33 

37 

40 

20 

28 

32 

33 

42 

34 

38 

42 

25 

30 

36 

34 

45 

40 

42 

44 

23 

33 

34 

37 

43 

43 

42 

44 

25 

37 

36 

39 

38 

4U 

41 

41 

29 

33 

33 

38 

44 

35 

36 

42 

19 

29 

33 

34 

44 

37 

36 

41 

25 

29 

32 

35 

33   37   38 


41   42 
33   38 


35   39 
26   32 


45   46 
35   42 


36   42 
24   28 


42   40   45 


42   42 
31   34 


45   46 
38   43 


42   44 
36   41 


35   38 
31   34 


42   43 
33   39 


42   40 
34   36 


40   40 
32   36 


42   44 
35   38 


36   41 
31   33 


35   42 
31   32 


43   42 
32   36 


36 

40 

46 

32 

24 

22 

50 

53 

44 

37 

30 

23 

46 

53 

52 

33 

24 

21 

47 

51 

55 

4U 

30 

22 

46 

55 

51 

35 

23 

19 

46 

47 

54 

34   33   34 


41  34   26 

44  49   64 

36  29   22 

45  46   50 

43  36   38 

44  5o   50 

35  27   26 

49  47   62 

37  33   27 

54  49   47 

43  40   37 

49  47   51 

38  35   31 

44  49   53 

36  28   27 

46  49   51 

37  31   25 

60  61   61 

40  30   26 

48  46   49 

41  35   33 

44  41 

36  26 

63  46 

41  41 

46  44 
34  22 

49  54 
40  33 

49  62 

36  29 

60  54 

39  28 

47  46 

43  41 

52  62 

38  38 

44  51   47 
28  24   25 

49  47   52 

42  39   32 

56  62   50 

42  39   36 

49  51   63 

36  27   23 

60  49   48 


46   46   46 
37   36   37 


36   34   32 


36   38   26   251 


36   35   27   21 

43!  50   55   50 
39|  36   32   28 


31  32  41 

24  23  21 

43  27  311 

21  20  22 

48  33  42 


26   38 
22   25 


28   27   30 


38   44 
26   27 


55   3u   30 


30   40 
26   30 


24   26   29 


35   42 
27   27 


34   3  7 
28   31 


34   42 
27   29 


24   25   27 


31   32 
25   28 


27   27   29 


27   26   27 


20   20   20 


29   27   27 


20   20   24 


27   26   26 


35 

42 

28 

27 

47 

45 

25 

26 

36 

41 

30 

31 

37 

46 

29 

30 

28 

36 

22 

21 

36 

43 

26 

26 

37 

43 

27 

32 

53  35  36 

26  27  27 

46  34  40 

26  26  26 

46  34  42 

27  27  26 

44  40  46 

3o  3o  30 

44  27  29 

22  22  26 

36  29  37 

20  23  25 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  262  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENQLANO 
NOVEMBER  1961 


Slalloa 

Day  01  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

r" 

IS 

IB 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

siOvvemoGE 

MAX 
MIN 

50 
38 

52 

21 

66 

40 

65 
55 

67 
55 

65 

49 

50 
38 

47 
25 

37 
27 

33 
24 

42 

19 

55 

20 

57 
39 

68 
51 

53 
33 

53 

24 

66 

40 

4o 
31 

40 
22 

33 
19 

35 
27 

36 

30 

41 
32 

43 
37 

46 
33 

62 

23 

46 
22 

31 
IB 

~29 
23 

37 
22 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

59 

»7 

53 
24 

63 

34 

71 
48 

74 
46 

64 

54 

55 

50 

52 

31 

46 
30 

42 
26 

43 
23 

54 
20 

60 
34 

56 
52 

57 
41 

53 
29 

62 

45 

54 
32 

42 
25 

40 
19 

40 
32 

42 
34 

43 
36 

49 

40 

49 
41 

47 
33 

5* 

24 

48 
27 

36 
26 

43 
26 

TULLV  D4M 

MAX 
MIN 

61 

<.o 

50 
21 

49 
24 

60 
46 

64 
57 

66 
52 

53 

49 

51 
29 

45 
25 

38 

27 

35 
22 

36 
20 

49 
23 

55 
42 

55 
36 

50 
29 

61 

30 

52 

33 

40 
23 

38 
20 

32 
27 

35 
30 

38 
32 

38 

34 

41 
35 

46 
29 

60 
24 

63 
22 

28 
22 

30 
26 

TOSNESS  FALL^ 

MAX 
MIN 

54 

29 

53 
22 

63 

35 

69 
51 

66 
59 

61 
52 

55 

34 

49 
28 

41 
26 

39 
21 

41 

21 

48 
20 

55 

36 

61 
47 

57 
32 

52 
26 

58 
39 

46 
36 

47 
24 

37 
27 

42 

31 

41 
30 

43 
30 

46 
37 

61 
29 

54 
26 

46 
23 

34 
24 

33 

27 

43 

21 

WALP01.E 

MAX 
MIN 

55 

36 

54 
22 

63 

34 

70 
51 

75 
54 

63 
51 

53 
42 

53 
28 

42 
27 

41 
27 

42 

19 

54 

19 

59 
37 

57 
51 

55 

37 

52 
26 

62 

46 

51 
28 

42 
24 

36 

20 

37 
31 

40 
32 

40 
35 

46 
3b 

47 
38 

50 
29 

63 
24 

47 
26 

33 
26 

42 
26 

WEST  CUMMINGTON 

MAX 
MIN 

49 
35 

52 
16 

60 
30 

62 
53 

68 
56 

62 
48 

50 
40 

45 
21 

40 
21 

34 
21 

40 
14 

56 
15 

57 
27 

56 

47 

57 
28 

5u 

20 

55 
36 

40 
26 

40 
16 

30 
13 

34 

18 

38 
26 

36 

30 

40 
32 

44 

30 

56 
21 

48 
19 

39 
16 

26 
19 

36 

20 

HEST  MEDWAY 

MAX 
MIN 

54 
43 

57 
21 

64 
34 

69 
45 

76 
53 

64 
64 

55 

44 

56 

28 

47 
31 

42 
29 

47 
19 

55 
18 

60 
33 

60 
51 

59 
43 

53 
27 

63 

47 

46 

3o 

46 
23 

36 

17 

40 
32 

42 
33 

41 
36 

47 
36 

61 

40 

54 
26 

67 
21 

60 
26 

34 
27 

44 
27 

WESTON 

MAX 
MIN 

11 

53 
22 

64 
38 

68 
52 

76 
55 

66 

53 

54 
46 

52 

30 

42 
27 

40 
27 

43 
21 

53 
19 

57 
37 

56 
51 

56 

43 

52 
27 

61 

37 

51 
26 

42 
23 

36 

20 

36 

30 

40 
32 

36 
35 

46 
36 

48 
39 

61 
27 

65 
23 

47 
26 

32 

26 

41 
25 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

52 
33 

52 

24 

63 
44 

67 
55 

71 
60 

63 
52 

55 
37 

50 
30 

41 
31 

38 
26 

43 
25 

53 
22 

59 
44 

57 
52 

54 
33 

5U 
26 

60 

40 

42 
32 

41 
22 

32 

20 

39 
32 

42 
34 

41 
36 

45 
36 

50 
36 

53 

30 

44 
24 

33 
26 

32 

28 

42 
24 

WOBCESTE»  wa  AIRPORT 

MAX 
MIN 

48 
31 

50 
28 

60 
42 

64 
55 

70 
56 

63 
50 

51 
35 

48 
32 

36 

27 

36 
22 

38 
22 

51 
29 

55 
44 

56 
51 

52 
38 

47 
35 

57 
35 

37 
28 

38 
22 

31 
26 

33 
26 

38 
30 

36 

32 

39 
32 

45 
35 

60 
33 

51 
30 

30 
20 

27 
23 

38 
26 

WORCESTEO 

MAX 
MIN 

54 

41 

54 
26 

64 
36 

66 
54 

73 
52 

64 
52 

52 
43 

53 
29 

40 
30 

39 
27 

44 
23 

45 
22 

58 
35 

56 
55 

58 
37 

52 
28 

60 
41 

44 

30 

43 
23 

36 

24 

37 
28 

40 
32 

40 
29 

40 
36 

48 
36 

63 
31 

57 

24 

44 
23 

29 
23 

40 
28 

NEW  HAMPSHIRE 

3ENT0N 

MAX 
MIN 

47 
33 

47 
26 

59 
32 

63 
52 

60 

47 

59 
47 

46 
39 

44 
28 

35 
26 

27 
23 

32 
16 

43 
19 

52 
32 

56 
44 

52 
33 

43 
22 

53 
36 

42 
27 

31 
19 

30 
15 

29 

24 

34 
28 

42 
28 

36 
29 

40 
30 

46 
22 

44 
24 

35 
16 

24 
19 

26 
20 

BERLIN 

MAX 
MIN 

51 
35 

46 
27 

49 
33 

67 
41 

70 
50 

57 
50 

54 

44 

46 
31 

45 
31 

35 
26 

30 
19 

36 
17 

41 
22 

49 

34 

52 
38 

55 
22 

53 
26 

64 
32 

35 

20 

36 

15 

30 
17 

34 
26 

38 
32 

43 
31 

42 
33 

42 
19 

50 
18 

51 
20 

26 
21 

27 
22 

BLACHWATER  DAM 

MAX 
MIN 

57 
35 

51 
25 

52 
31 

60 
42 

64 
53 

69 

51 

54 

47 

51 
28 

48 
19 

36 
28 

35 
20 

41 
17 

46 
25 

47 
37 

52 

37 

53 
21 

49 
27 

57 
34 

40 
24 

38 
17 

38 
24 

36 
27 

41 
32 

37 
32 

42 
33 

45 
26 

54 
20 

50 
21 

29 
22 

32 
26 

CAMPTON 

MAX 

MIN 

56 
32 

46 
26 

53 

10 

56 
40 

59 
53 

63 
50 

52 

48 

49 
28 

48 
25 

41 
29 

31 
22 

38 
17 

48 
24 

44 
35 

52 
31 

56 

21 

52 
25 

57 
29 

36 
24 

39 
15 

35 

20 

33 
26 

46 
29 

40 
33 

42 
35 

46 
21 

64 
21 

52 
22 

28 
22 

31 
25 

COLEBROOK 

MAX 
MIN 

40 
35 

41 
23 

48 
28 

64 

47 

61 
44 

55 

47 

55 

41 

40 
30 

43 
31 

35 
24 

28 
13 

35 
16 

43 
23 

52 
42 

54 
36 

48 

2U 

50 
21 

53 
29 

34 
15 

33 
13 

31 

13 

31 
27 

36 
25 

41 
32 

40 
34 

39 
15 

43 
16 

60 
19 

26 
20 

26 
22 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

53 
32 

53 
23 

62 
33 

67 
49 

68 

57 

62 
52 

52 
33 

50 
27 

41 
24 

26 

42 
26 

48 
19 

46 
32 

60 
43 

54 
32 

50 
26 

61 
39 

42 
31 

41 
20 

34 
19 

37 

30 

41 
33 

38 
34 

41 
34 

47 
33 

65 
24 

51 
20 

33 
25 

36 
27 

38 
27 

CONWAY  1  N 

MAX 
MIN 

55 
26 

48 
27 

53 
28 

58 

45 

63 
58 

67 
51 

54 
48 

50 
24 

50 
23 

42 
25 

35 
22 

38 
18 

43 
25 

43 
34 

54 
27 

56 

21 

51 
31 

59 
31 

40 
23 

41 
13 

32 

19 

37 

31 

42 
34 

40 
32 

45 
33 

45 
19 

60 
20 

46 

23 

31 
26 

32 
27 

DURHAM 

MAX 
MIN 

54 
33 

54 
21 

61 
29 

68 

48 

73 
54 

69 
52 

54 
45 

53 
29 

45 
25 

41 
30 

44 
20 

50 
21 

50 

30 

59 
43 

57 
43 

51 
25 

62 
45 

50 
30 

42 
27 

35 
18 

44 
28 

42 
28 

43 
27 

41 
36 

50 
35 

54 
25 

53 
22 

42 
26 

36 
26 

41 
28 

EAST  OEERING 

MAX 
MIN 

50 
28 

50 
23 

60 
30 

64 
54 

66 
59 

65 
50 

50 
34 

50 
25 

38 
24 

35 
27 

41 
18 

47 
18 

51 
27 

57 
47 

51 
30 

51 
22 

58 

40 

41 
32 

40 
20 

31 
15 

34 
27 

38 
29 

36 

32 

41 
32 

45 
36 

52 
24 

51 
19 

35 
20 

32 
22 

37 
22 

FABYAN 

MAX 
MIN 

39 

31 

46 
24 

63 
35 

66 
49 

61 
48 

56 
44 

45 
33 

39 

24 

33 
25 

26 
12 

32 
12 

36 
11 

55 
32 

56 
34 

49 
28 

50 
18 

53 
39 

36 
26 

32 
16 

31 
11 

29 
26 

33 
21 

40 
28 

41 
32 

38 
25 

45 
16 

48 
18 

32 
16 

22 
18 

24 
18 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

44 
32 

34 
23 

41 
24 

61 

36 

59 

42 

55 

45 

52 
38 

42 
29 

40 
27 

30 
20 

25 

11 

30 
16 

36 
9 

49 
36 

51 

33 

46 

19 

50 
20 

48 
26 

26 

15 

30 
13 

30 

20 

29 

23 

33 
24 

39 
23 

38 

30 

36 

19 

44 
18 

53 
16 

20 
15 

21 
16 

FRANKLIN  I  NW 

MAX 
MIN 

50 
33 

53 
23 

55 
30 

65 
46 

66 
57 

64 
52 

54 
42 

48 
26 

44 
24 

36 
28 

42 
22 

48 
18 

47 
27 

52 
41 

55 
30 

51 

61 
41 

46 
32 

39 
24 

35 
16 

36 
28 

42 
30 

36 
32 

40 
33 

46 
37 

64 
24 

60 
20 

41 
22 

32 
24 

36 
26 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

49 
27 

50 

17 

53 
26 

65 
48 

66 

51 

62 
49 

51 
35 

46 
24 

38 
20 

32 
25 

36 
16 

46 
12 

48 
25 

58 
38 

52 

30 

61 
16 

57 

42 
32 

36 
21 

33 

10 

33 
26 

40 
29 

37 
31 

38 
32 

44 
33 

50 
23 

62 
16 

39 
19 

29 

19 

33 
22 

HANOVER 

MAX 
MIN 

47 
33 

49 

23 

62 
35 

62 

50 

60 
50 

61 
49 

50 
39 

47 
30 

37 
28 

33 
25 

33 
25 

46 
20 

48 

34 

56 
45 

52 

31 

45 
26 

57 
42 

44 
29 

38 
23 

31 
16 

34 
28 

38 

30 

38 
33 

39 
35 

44 

30 

46 
22 

41 
22 

36 
21 

30 
24 

36 
23 

KEENE 

MAX 
MIN 

55 
38 

53 
18 

61 
28 

64 
52 

65 
59 

64 

53 

54 
40 

47 
26 

40 
23 

42 
28 

43 
21 

53 
18 

60 
26 

58 
52 

58 
36 

50 
25 

60 
43 

44 
32 

43 
23 

32 
17 

37 

30 

40 
30 

40 
36 

43 
36 

47 
35 

62 
28 

48 
20 

44 
21 

36 
21 

42 
24 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

47 
38 

50 
29 

55 
36 

64 
49 

65 
58 

54 
50 

50 

37 

47 
32 

36 
29 

33 
25 

40 
24 

45 
24 

48 
35 

56 

44 

53 
32 

50 
28 

57 
37 

39 
29 

37 
24 

33 
22 

35 
27 

42 
32 

44 
35 

42 
33 

44 
34 

61 
29 

49 
26 

27 
22 

30 
26 

34 
25 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

51 
36 

44 
22 

55 
30 

63 
45 

56 

47 

56 
46 

46 
41 

43 
30 

35 
27 

31 
24 

33 
16 

37 
15 

43 
28 

52 
35 

51 
34 

45 
20 

53 
33 

45 
28 

33 

20 

30 
13 

32 
26 

36 
27 

34 
32 

37 
32 

40 
30 

39 
19 

46 
18 

37 
19 

26 

21 

28 
23 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

47 
26 

50 
19 

62 

37 

63 
50 

62 

50 

58 
49 

52 
36 

46 
27 

36 
27 

32 
25 

37 
22 

47 
16 

51 

33 

57 
46 

52 
26 

46 
25 

55 
39 

40 
29 

36 
19 

31 
15 

34 
26 

37 
29 

37 
33 

41 
36 

44 
24 

48 

20 

41 
21 

30 
21 

31 
26 

36 

18 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

65 
38 

54 
28 

55 
28 

62 

41 

68 
55 

73 
55 

56 
49 

53 

31 

52 
28 

43 
28 

39 
25 

45 
24 

48 
23 

54 
36 

50 
31 

55 
27 

50 
29 

61 
34 

44 
27 

42 
21 

34 
24 

38 
31 

42 
34 

40 
35 

44 
34 

48 
29 

5* 
24 

45 
25 

30 
24 

36 
27 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

■53 
36 

53 
25 

62 

31 

67 
48 

73 

57 

67 
51 

60 

40 

52 
26 

45 
23 

38 
28 

43 
23 

48 
21 

47 
30 

58 
40 

55 
36 

50 
25 

60 
43 

45 
29 

42 
25 

34 
20 

37 
27 

41 
31 

39 
33 

40 
33 

48 
38 

55 

30 

61 
22 

42 
24 

36 

25 

39 
26 

MOUNT  SUNAPEE 

MAX 
MIN 

48 
35 

44 
26 

58 
34 

62 
55 

65 
56 

62 

48 

49 
42 

43 
30 

36 
28 

30 
25 

34 
21 

43 
23 

53 
31 

55 
49 

54 
33 

48 
27 

52 

40 

40 
3o 

32 
21 

31 
19 

30 
26 

34 
27 

36 

31 

36 
32 

39 
33 

41 
27 

48 
28 

39 

27 

20 

31 
22 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 

MIN 

22 

11 

34 
9 

44 
33 

47 
40 

48 
38 

41 
31 

34 

21 

24 

14 

15 

7 

9 

-  1 

19 

1 

31 
16 

37 
29 

38 
25 

42 
23 

39 
23 

32 
15 

17 
4 

27 

2 

25 

12 

24 
17 

33 
16 

37 
27 

33 
22 

27 
13 

39 
23 

36 

6 

10 
-  3 

-  1 

13 

4 

NASHUA   2  NNW 

MAX 
MIN 

54 
29 

53 
23 

63 
33 

69 
49 

74 
53 

65 
52 

53 
33 

51 
26 

41 
24 

39 
26 

42 
23 

49 
20 

49 
39 

58 
42 

53 
26 

50 
25 

60 
36 

44 
27 

42 

20 

34 
18 

38 
28 

43 
32 

40 
33 

42 
34 

49 
33 

54 
24 

51 
18 

38 
24 

35 

24 

42 
26 

northwood 

MAX 

MIN 

52 

35 

52 
23 

60 
31 

65 

50 

70 
52 

66 

51 

52 

44 

50 
31 

43 
29 

36 
28 

42 
23 

48 
20 

50 

30 

58 

47 

56 
38 

51 
26 

60 
42 

49 
32 

39 
24 

32 
20 

35 
26 

40 
32 

38 
34 

40 
34 

40 
37 

51 
31 

61 
28 

43 
23 

31 
24 

36 
25 

PETERBORO   2  S 

MAX 
MIN 

52 

35 

56 
19 

60 
30 

62 
50 

67 
58 

65 

50 

52 
32 

47 
24 

37 
20 

34 
23 

41 
12 

53 
14 

58 

27 

55 

50 

65 

30 

51 
25 

58 

42 
27 

39 

17 

30 
15 

32 
25 

38 
26 

36 
29 

37 

30 

44 
30 

56 

20 

66 
18 

44 
16 

34 
19 

36 
19 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
NOVEMBER    I'Sel 


Day  Of  Month 


13      14      15     16      17 


18      19     20     21      22     23 


27      28     29      30      31 


PINKHAM  NOTCH 


PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 
SLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


VERMONT 
BELLOWS  FALLS 

BENNINGTON  2  NNW 

BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

ENOSBURG  FALLS 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AP 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

READSBORO  1  SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURy 

SOMERSET 

VERNON 

WATER8URY  1  NNE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


32   25   35 


31   26 


55   51   58 


59   54 

40   2  0 


57   54 
39   29 


48   48   56 
38   32   33 


48   52 
36   28 


50   60 
37   50 


54   53   62 
39   27   39 


60   53   60 


56   54   61 
37   31   40 


43   47   61 


32   53 
19   26 


40   47   59 


47   51 
24   27 


62  61  55 

48  47  43 

55  65  62 

35  49  50 

65  73  63 

49  55  51 


46  59  52 

68  76  68 

44  48  5  3 

65  66  63 

51  57  50 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


50   62 
26   33 


34   18   20 


52   53 
21   25 


40   53 
25   38 


64   65   66 
56   5  5   5  5 


67   75   63 
53   53   52 


68   67   65 
57   57   60 


54   53   54 


52 
21 

51 
22 

60 
48 

61 
53 

51 
22 

69 

41 

64 
54 

66 

53 

45 
22 

59 

31 

63 
50 

58 

45 

48 
23 

65 

47 

64 
46 

53 
46 

51 
18 

60 
30 

60 
50 

63 
51 

45 

19 

50 
20 

63 

44 

59 

49 

49 
23 

68 
39 

67 
48 

56 

47 

51 
20 

66 
35 

66 
54 

60 
50 

45 
24 

69 

34 

67 
47 

60 
45 

44 
28 

49 
29 

62 

47 

63 
49 

41 
24 

49 
28 

63 
46 

58 
45 

59   60   52 


53   49 
37   39 


45  45  43 

59  55  52 

48  49  44 

62  65  67 

45  58  52 

66  56  58 


59   59   62 


63   65 
45   59 


63   58   56 


47   39   35 
33   28   25 


53   51   46 


48   28   24 


43   28   25 


51   47   43 


38   29   29 


49  42  34 

54  51  40 

52  31  28 

60  55  48 

53  28  32 

60  55  49 

51  38  36 


52   48   39 


55   53 
41   40 


38  28  28 

49  45  35 

40  32  30 

54  49  44 

44  32  30 

54  48  39 

43  30  30 

47  42  31 

39  30  28 

36  32  27 

30  24  15 


36   30   29 


46   28   29 


42   32   30 


43   29   24 


5  3   49 
40   32 


26   31   38 

20   15   14 


27   20   18 


38   36   38 
28   23   18 


45   51 
20   19 


35   38   48 
27   25   22 


43   55   49l  48   54   38 
31   41   34l  24   36   24 


24  22      24 


27   20   22 


32   29   31 


28   27   25 


39   33   39 
28   25   20 


26   18   21 


25   13   15 


24   19   22 


28   20   26 


31 

38 

27 

16 

32 

37 

22 

17 

37 

31 

29 

21 

34 

29 

28 

22 

28 

;2 

23 

21 

18 

18 

11 

8 

31 

36 

19 

20 

17   16   19 

35   32   39 
27   19   21 


33   37 
26   21 


35   37   52 


32   39 
29   19 


30   27 
23   16 


35   31 
28   24   20 


17   33   34 


52   59   57 
34   39   30 


47   55   57 
26   39   38 


55   56   57 
27   41   37 


31   44 
44   51 


57  57  56 
51  56  42 

59  57  54 

41  52  38 

58  57  57 
37  54  48 

59  57  57 
49  55  44 


64  58  58 

40  52  34 

32  34  21 

56  56  48 


27   40   30 


58   50 
50   32 


56   55   50 


23   36   39 


56   56 

41   30 


57   46 
39   22 


35   38   24 


37   41   26 


40  42  38 

26  32  17 

52  59  58 

26  39  36 


61  59  56 

39  43  34 

55  56  48 

45  48  34 

49  56  55 

29  43  39 

51  59  54 

21  44  34 

51  55  57 

24  38  34 

49  57  57 

36  47  31 


22   24   33 


51   61   44 
28   35   30 


53   5U   58 
22   25   35 


57   43 
42   32 


51   63   62 


58   61   52 
46   37   37 


63   44 
41   34 


26   26   35 


5u   49   53 
18   18   3u 


55  51  43 

19  38  30 

49  49  55 

28  29  34 

48  45  52 

25  26  34 

46  52  38 

22  38  26 

39  38  26 

31  27  14 

48  50  36 

21  35  27 

32  46  37 


28  28  32 

52  57  44 
22  43  34 

49  53  45 

29  38  32 

46  53  48 

22  36  i^ 

53  47  46 
lb  19  27 

55  50  6o 

27  21  36 


22   32   29 


38   34 
14   15 


42   38 
22   21 


42   38   34 


22   18   30 


36   34 

23   15   29 


41   42   42 
Jl   36   35 


23   24   29 


38   42 
22   33 


42   40   43 


44   36   40 
26   27 


25   20   23 


37   38   35 
20   19   26 


16   26   27 


33   36   32 
19   17   23 


37   33   35 


37   35 

20   13   17 


36   35   32 
18   17   27 


39   32 
15   23 


37   35   31 
23   17   19 


32   26 

19   16   26 


26   22 
18   16 


32   32   32 
17   15   27 


31   28   30 
18   15   27 


35   36 
22   19 


37   32 
30   27 


38   36 
22   26 


36   32   33 
21   15   26 


17   15   22 


46   43   32 
22   19   26 


33   34   31 
21   17   26 


25  25  31 

41  40  44 

34  35  35 

35  3U  39 


33   34   33 


44   39   39 
30   28   34 


35   40   43 
40   46 


43   43   47 
34   36   39 


39!   43   47   50 
33   26   25 


29   33   34 


36   46   42 


31   33   3b 


36   36   39 
29   31   33 


33   37 
28   32 


31   32   39 


38   42   42 
29   27   36 

35   37   4u 


26   33   36 
33   35   39 


18   25   25 


36   41   40 
31   33   35 


36   36   39 
29   32   34 


34   39   36 
30   32   34 


36   45 
30   31 


36   45   45 


35   37   47 

26   31   3l! 


5o   47 
26   24 


42   47   52 
35   29   21 


5U   55   54 


4b   46 
25   25 


52   52 
26   23 


50   50   50 


51 

56 

52 

35 

42 

3b 

25 

25 

26 

29 

49 

53 

53 

37 

43 

3b 

36 

26 

26 

31 

52 

52 

36 

34 

43 

36 

31 

27 

27 

31 

42   45 
36   26 


46   46   4* 
30   21   23 


52  31  30 

21  20  23 

34  35  40 

25  27  25 

46  28  34 

21  22  24 


25   25   23 


21   23   25 


36   36 
27   29 


22   23   26 


19   21   20 


42 

42 

41 

26 

27 

30 

26 

20 

25 

22 

26 

10 

46 

53 

45 

41 

31 

35 

26 

16 

18 

18 

21 

20 

41 

42 

51 

4U 

26 

30 

35 

16 

18 

16 

19 

46 

44 

41 

33 

32 

34 

22 

30 

19 

23 

45 

46 

43 

37 

29 

29 

20 

21 

16 

22 

43 

43 

46 

JO 

26 

30 

22 

23 

20 

23 

42 

42 

47 

37 

26 

37 

22 

23 

22 

22 

42 

41 

42 

35 

25 

35 

20 

23 

21 

20 

40 

43 

35 

3i 

25 

24 

21 

22 

19 

23 

32 

3b 

40 

23 

14 

19 

20 

22 

4 

4 

40 

46 

49 

26 

26 

24 

22 

25 

20 

22 

40 

46 

36 

16 

18 

26 

22 

20 

13 

16 

42 

44 

67 

47 

25 

34 

25 

23 

19 

19 

44 

46 

40 

39 

31 

33 

21 

34 

21 

23 

44 

44 

44 

33 

29 

34 

26 

32 

23 

21 

44 

i^ 

49 

39 

26 

36 

24 

22 

21 

23 

37 

39 

51 

43 

21 

29 

27 

20 

14 

12 

45 

49 

65 

4£ 

30 

36 

26 

22 

23 

22 

41 

4b 

42 

36 

25 

28 

i2 

19 

22 

16 

22 

21 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


SlaHon 


WEST    SURKE 
HOOOSTOCIC    3    ENE 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  01  Month 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER    1961 


M     46    lie 

15      16      27 


50      1.7       55 
20      25       35 


23     24  '  25      2$     27  I  28     29      30     31 


33      3o|     35      37      3»|     39 
e         91     24      25       31;     31 


1.0      46      111      26 
15      16      111      14 


39   36   32 

19   16   21 


34   37   37|  42   43 
29   32   35   35   21 


27   30 
19   24 


44.6 

26.7 


EVAPORATION  AND  WIND 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1961 


Day  ol  month 

StabOQ 

_ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Pi 

ROCHESTER,    MASS. 

EVAP 
WIND 

.10 
34 

.11 
61 

.04 
16 

.03 

57 

.05 
43 

.06 
39 

.03 
18 

.00 
12 

.08 
26 

.09 

64 

.01 
52 

- 

_ 

_ 

- 

2 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

: 

- 

_ 

- 

- 

_ 

- 

_ 

- 

KASSABESIC    LAKE,    N.    H. 

EVAP 
WIND 

.06 
55 

.04 
11 

.04 
17 

19 

17 

4 

.06 
11 

.05 
2 

.03 
30 

53 

17 

6 

'' 

7 

"7 

4 

30 

52 

29 

20 

25 

17 

4 

30 

68 

5 

1 

67 

67 

58 

734 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1961 


Station 

Time 

1        2 

3 

4 

5 

6 

7 

Day  of  month 

1 

1 

And 
Depth 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

^14^ 

'^ 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21  r 

22  !  23 

24 

25! 

26  J27 

28 

29 

30     31 

s 

< 

STORES ,    CONN. 

1    INCH 

MAX 

57  1 

52 

54 

58 

61 

60 

59 

54 

50 

45 

_ 

_ 

52 

54 

54 

50 

54 

50 

- 

41 

42 

41 

41 

45 

44' 

_ 

42 

38 

37 

49.4 

MIN 

51 

47 

50 

54 

57 

59 

54 

50 

45 

42 

- 

- 

51 

51 

50 

45 

50 

45 

" 

40 

41 

41 

41 

42 

42 1 

- 

- 

38: 

37 

37 

46.4 

4    INCHES 

MAX 

57 

53 

54 

58 

60 

60 

59 

56 

53 

51 

_ 

- 

52 

54 

54 

51 

54 

52 

_ 

43 

43 

42 

42 

45 

45 

_ 

_ 

45 

41 

39 

50.5 

MIN 

51 

49 

51 

54 

57 

59 

56 

53 

48 

48 

- 

- 

51 

51 

51 

47 

50 

48 

- 

42 

42 

42 

42 

42 

44 

- 

- 

41 

39 

38 

47.8 

8    INCHES 

MAX 

55 

53 

52 

54 

57 

59 

58 

56 

54 

53 

_ 

- 

50 

51 

51 

50 

51 

51 

_ 

40 

40 

43 

43 

45 

44 

_ 

_ 

44 

43 

40 

49.5 

MIN 

51 

52 

50 

52 

54 

58 

56 

54 

53 

48 

- 

- 

50 

48 

50 

48 

49 

48 

- 

40 

40 

43 

40 

41 

42 

- 

- 

43 

40 

36 

47.4 

KINGSTON,    R.    I. 

4    INCHES 

MAX 

531 

52 

53 

56 

58 

58 

58 

56 

52 

47 

45 

46 

48 

51 

52 

51 

52 

51 

45 

44 

43 

44 

45 

44 

42 

41 

43 

42 

38 

39 

48.3 

MIN 

47 1 

46 

48 

52 

54 

54 

55 

50 

47 

43 

40 

40 

44 

48 

50 

45 

48 

45 

40 

40 

41 

42 

42 

40 

38 

38 

38 

38 

36 

35 

44.1 

8    INCHES 

MAX 

54 

54 

53 

55 

57 

57 

57 

56 

54 

52 

48 

46 

47 

50 

50 

50 

51 

51 

47 

45 

43 

*3 

43 

43 

42 

41 

41 

41 

39 

38 

48.2 

HIN 

50 

50 

51 

53 

55 

56 

55 

53 

52 

48 

45 

44 

46 

47 

48 

47 

48 

47 

44 

43 

42 

42 

42 

42 

40 

39 

40 

39 

38 

36 

46.1 

12    INCHES 

5   PM 

55 

54 

54 

55 

56 

56 

56 

56 

54 

52 

51 

48 

50 

51 

53 

52 

52 

51 

48 

47 

46 

46 

47 

47 

45 

46 

45 

45 

43 

43 

50.1 

24    INCHES 

5  PM 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

56 

46 

55 

53 

54 

53 

54 

54 

54 

54 

51 

51 

50 

50' 

50 

50 

49 

49 

49 

49 

48 

48 

53.1 

BURLINGTON    U  OF  VT.,VT. 

1    INCH 

MAX 

48  1 

47 

51 

52 

52 

52 

51 

49 

45 

43 

40 

41 

46 

48 

46 

42 

45 

43 

40 

371 

38 

38 

40 

40 

41 

39 

37 

37 

37 

37 

43.4 

MIN 

46l 

44 

46 

51 

51 

50 

49 

45 

43 

40 

38 

37 

41 

46 

42 

39 

43 

40 

36 

34! 

37 

38 

38 

39 

39 

36 

36 

35 

36 

36 

1 

41.0 

3    INCHES 

MAX 

49 

47 

50 

52 

52 

52 

51 

50 

46 

44 

41 

41 

45 

48 

47 

42 

45 

43 

41 

38 

38 

39 

40 

41 

42 

40 

38 

38 

37 

37 

43.8 

MIN 

47: 

45 

47 

51 

51 

51 

50 

46 

44 

41 

39 

38 

41 

46 

43 

40 

43 

41 

38 

36 

38 

38 

38 

40 

40 

37 

37 

36 

36 

37I 

41.8 

10    INCHES 

MAX 

50 

50 

49 

51 

51 

51 

51 

5C 

49 

46 

45 

43 

45 

47 

47 

46 

45 

45 

44 

42 

40 

41 

40 

41 

42 

42 

40 

40 

39 

39 

45.0 

MIN 

49 

48 

48 

L     .. 

49 

51 

51 

50 

49 

46 

44 

43 

42 

43 

45 

46 

44 

44 

44 

42 

40 

40 

40 

40 

41 

41 

40 

39 

38 

38 

38 

43.8 

Kingston,  R.  I . 


Slope  of  Ground:   Downhill  less  than  3  percent  to  the  northeast. 
Instrumentation:   3  Level  Bristol  Temperature  Recorder. 

-  Slope  of  Ground:   Level.   Soil  Type:   Brldgehampton  silt  loam. 
Instrumentation:   4  and  8  Inch  Depth  -  Thermocouple  with  Bendix 
Thermometers . 


1 


Burlington  U  of  Vt.,  Vt.  -  Slope  of  Ground:   Less  than  5  percent  to  the  northwest 
Kentucky  bluegrass.   Instrumentation :   Copper-constant 


Soil  Type:   Woodbridge  loam.   Ground  Cover:   Grass  sod. 


Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass,  clipped  to  2  Inches. 
-Friez  Recorder.   12  and  24  Inch  Depth  -  Standard  Soil 


Soil  Type:   Melrose,  fine  sandy  loam.   Ground  Cover: 
»n  thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


See  reierence  note*  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NKW    EXGl.ANU 
NOVEMBER   1961 


Day  ol  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON  CND 
WTR    EQUIV 

T 

•  3 
T 

T 

COLLINSVILLE    I    S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

- 

T 

2.0 

T 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

S.O 
5 

T 
3 

1 

T 

T 

GROTON 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1.8 

1 

T 

T 

HARTFORD   WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 
WTR    EQUIV 

T 

5.0 

5 
.6 

1 

T 

lUNSFIELO  HOLLOW  DAU 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

4.0 
3 

2 

T 

T 
T 

MOUNT    CARMEL 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

4.1 
4 

T 

1 

T 

T 

T 

NEW   HAVEN    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR    EQUIV 

5.0 
T 

T 

1 

T 

T 

NORFOLK    2    SW 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

.1 
T 

T 

T 

.3 

T 

.6 

1 

9.6 
9 

6 

5 

3 

T 

T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

.5 
2 

NORWICH    PUB   UTIL   PLT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

T 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

4.0 
4 

1 

T 

SHUTTLE   MEADOW    RESVR 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

3.7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WISTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

WOODBURY    3    W 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

5.5 
5 

4 

2 

T 

MAINE 

AUGUSTA    FAA   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

3.0 

8.0 
8 

9 

6 

5 

2 

T 

T 

5.0 

T 

.3 
5 

5 

BANGOR   DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.8 

1 

5.2 
2 

T 
1 

4.0 
4 

3.3 

7 

5 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

BRASSUA    DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

2.0 

4.2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

_ 

10. s 

13.5 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

7.0 

.7 

BRIDGTON    1    NNW 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

15.5 
16 

12 

7 

6 

4 

4 

3 

T 
3 

3 

CARIBOU    WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR    EQUIV 

.2 

T 
T 

.7 

T 

T 

T 

T 
T 

1.3 

2.2 
3 
.2 

1 

T 

.2 

T 

2.5 
1 

T 
2 
.2 

EASTPOHT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

T 

T 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

1.5 
2 

T 
2 

FORT    KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.5 

1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

7.0 

7 

.4 
6 

6 

4 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

25.0 
25 

.3 
19 

14 

11 

7 

7 

6 

6.8 
13 

2.9 

14 

14 

HOULTON    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 

T 

1.0 
4 

2 

1.0 

7.0 
3 

7 

LONG   PALLS    DAM 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

18.0 

5.0 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

3.0 

- 

MACHIAS 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

.6 
1 

.6 

1 

MADISON 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

16.9 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

5.9 

2.0 

- 

MILLINOCKBT    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

6.0 
3 

1.0 

7 

5 

2 

2 

2 

4.0 

5 

5 

OLD  TOWN   FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

4.0 
T 

6.0 
6 

9 

PORTLAND    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR    EQUIV 

T 

4.4 

4.3 
6 
.7 

3 
.3 

T 

T 

.9 

T 

.1 

1 

T 

RIPOCENUS    DAM 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

.5 

4.5 

3.0 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

5.0 

4.0 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

.4 

1.5 

1 

2.5 
2 

- 

RUMFORD   POWER   PLANT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

3.0 

19.4 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

T 

1.5 

_ 

_ 

SQUA    PAN    DAM 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

. 

1.5 
2 

4.0 
4 

- 

- 

T 

6.0 
6 

.5 

7 

See  reference  notes  tollowing  Stabon  Index 
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CONTIOTiED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    ENGLAND 
NOVEMBER   1961 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
3 

2 

T 

T 
T 

T 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.5 
6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

3.5 
2 

T 

BLUE  HILL  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 

.5 
2 

3 

1 

T 

T 
T 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.6 

.1 
1 

T 

.2 

T 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

- 

- 

- 

T 

EAST  WAREHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

T 

.1 

T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

3.5 
2 

T 
T 

T 

.1 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 
5 

2 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

4.2 

T 

T 

4 

2 

T 

T 

1.1 

T 

.1 

1 

T 

READING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

1.5 
2 

T 

T 
T 

.2 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1 

T 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

LO.O 
10 

6 

3 

2 

T 
T 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

4 

1.0 
2 

T 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11. 0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.3 

- 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

7.0 

7 

T 
4 

3 

T 

1.0 

1 

1.5 
2 

1 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

2.4 
2 

.2 

1 

T 

.1 

WEST  CUMMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

9.0 
9 

7 

4 

2 

T 

T 

T 

.3 

T 

WEST  MEDWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

.8 
2 

T 

.5 

T 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.3 

8.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

T 

WINCHENDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8.3 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

T 

.3 

- 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

8.3 

T 

T 
8 
.8 

6 
.6 

4 

3 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.5 

1 

T 

T 

T 
T 

7.5 
6 

.8 
5 

- 

- 

- 

- 

- 

8.5 
8 

11.5 
14 

1.0 
10 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

11. 0 
11 

8.0 
17 

11 

6 

3 

1.0 

1 

3.0 
3 

.5 
3 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

T 

1.3 
2 

1 

.3 

T 

4.0 
4 

4 

4 

4 

3 

1.2 

1 

5.0 

7 

1.0 
8 

8 

.4 
8 

8 

7 

7 

9.7 
12 

11. 0 
20 

1.8 
21 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

8.3 

1.6 

9 
1.0 

8 
.9 

5 
.8 

2 
.7 

T 

T 

T 

T 

.1 

T 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

2 

3.1 
5 

3 

1 

EAST  DEERING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

L4.0 
14 

2.0 
12 

10 

8 

4 

2 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1 

.5 

T 

1.5 

1 

T 
T 

1.0 

1 

7.5 
8 

4.5 
10 

- 

7 

5 

- 

4 

3.5 
6 

10. S 
IS 

7.0 
16 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11. 0 
11 

.5 
6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.6 
4 

2.4 

5 

2 

T 

1.0 

1 

.6 
1 

1 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    »3<GLANII 
NOVEVIIliH    19lil 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  Giro 

T 

T 

7.0 

7 

4 

T 

.3 

T 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

15. S 
16 

.7 
13 

9 

5 

2 

T 

T 

.1 
T 

.1 

T 

T 
T 

LEBANON    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

T 

T 

- 

6 

4 

1 

T 

- 

T 

yiLAN    7    N 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

1.0 

1 

I 

« 

12.0 
12 

2.0 

14 

13 

11 

10 

9 

9 

2.0 
11 

2.0 
13 

1.0 
14 

UILFORD 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

3.7 
4 

7.8 
9 

.2 

7 

4 

3 

T 

T 

T 

MOUNT    WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 
3 

2 

7.0 
6 

1.3 

4 

3.9 
6 

1.4 
4 

4 

4 

.5 

1 

3.0 

T 

15.6 
12 

4 

4 

3.0 
3 

4 

3 

.1 
2 

1.3 
3 

1.2 
3 

3 

SASmiA    2    NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10.0 
10 

.8 

10 

4 

4 

T 

T 

PINKHAM    NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

16.0 
18 

2.0 

15 

10 

7 

5 

4 

T 
4 

T 
4 

8.0 
11 

11 

PORTSMOl'TH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.2 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.2 

- 

SURRY    MOUNTAIN    DAM 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

9.5 
9 

6 

1 

.7 
1 

WALPOLE    2 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

9.0 
9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 
T 

*EST    RUMNEY 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

l.O 

1 

T 
T 

• 

7.0 
7 

- 

T 

2.0 
2 

1.0 
2 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

T 

1.0 

1 

3.5 
2 

T 
T 

T 

1.0 

1 

8.0 
9 

T 
8 

RHODE    ISLAND 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

PROVIDENCE    WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR    EQUIV 

T 

1.7 

T 
1 

T 

T 

T 
T 

WOONSOCKCT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

3.5 
2 

- 

- 

- 

T 
T 

VERMONT 

BENNINGTON   2   NNW 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

4.0 
4 

2 

2 

2 

T 

1.5 
2 

2 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 

- 

T 

5.0 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

8.0 
8 

9.0 
15 

1.0 
14 

BURLINGTON   WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 
WTR    EQUIV 

T 

.3 

.5 
T 

T 
T 

2.4 

.1 

2 

.2 

2 
.2 

T 

.6 

1.7 
T 

.2 

2 

.2 

.1 

2 

.2 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

.1 

T 

T 

2.2 
2 

3.2 
5 

T 
4 

3 

T 

T 

T 

T 

.4 

T 

2.4 
2 

T 
2 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

3 

T 
T 

ENOSBURG    FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
2 

T 
T 

2.0 

1 

T 
T 

9.0 
9 

9.0 
18 

15 

MONTPELIER   FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

2.0 

1 

4.0 

1.0 
5 

T 
4 

2 

T 

T 

4.0 
1 

5.0 
5 

T 
9 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

.7 

1 

T 

1.8 
2 

2 

T 

2.4 
2 

2.7 

5 

1.6 
6 

T 
6 

PERU 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

5.0 
4 

3 

2 

1 

2.0 
2 

1.0 
3 

READSBORO    1    SSE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 
T 

8.3 

7 

5 

3 

1 

T 
T 

1.0 
1 

1 

1 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
T 

3.0 
3 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

3.0 
3 

T 
2 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

5.5 
5 

1.0 

5 

1 

1.0 

1 

2.0 
2 

1 

SAINT   ALBANS    BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

SAINT    JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

1.0 

T 

5.0 

T 
3 

- 

T 

T 

1.5 

1.0 

T 

VERNON 

SNOWFALL 
SN    OV   GND 

7.5 
8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-         - 

See  reference  notes  following  Stahon  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW    ENGLAND 
NOVEMBER   1961 


yNORTHEASTi: 


/     \Bloonfleld| 


■/ 


^  Mount    l.BblQgtoo        «l 


_poriJ;»n^»,  ^WESTERN 


X 


NEW     ENGLAND. 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE    MILES 
10 0  10  20         30         40 


75TB   BEBIDIAN    TIME   ZONE 


STATION    LEGEND 


O    •  3       Precipitation  only 

Precipitation,   storage 
O  -#--(>-      Precipitation    and    Temperature 
■0"  ▼"0"      Precipitation,   Temperature   and  Ei/aporation 


Type   of  gage  O    Non- recording, 

•    Recording,         a    Botti  types 


tvvco  1  c 

/  ^1  -^  /  fe-IUoo.Jr  /  -'b/  ' 

'  I         ^  i      iR.  \\  I     '        '^'w"- ""»'"  I         Double   circle  combinations    indicate   the  availability  of 

^     \  o-\      ,  "«o">'x:i' '  EHE  ^,„„„  p,,  ,p  I  .  ^  I        vioiteboro  F.ii.        mo/-*   detailed  meteorological  data 

|-,s;,TIv^  -  SQUTHEAST-J       """-(t.  i  3„,;"""-  ""  ^'^'  ■:Tu<?feM     \ 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1901 


NEW     ENGLAND. 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE    MILES 
10  0  10  20         30         40 

rww^ ^ 1 


STATION    LEGEND 

O    %  a       Precipitation  only 

Precipitation,    storage 
-O-  -#--0      Precipitation    and    Temperature 
"V''^""'^      Precipitation,   Temperature   and  Evaporation 

Type   of  gage  O    Non-recording, 

Recording,        3    Botti  types 

39° 

uouble   circle  combinations    indicate   the  availability  of 

more   detailed  meteorological  data 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  Interpolation,  particularly  in  mountainous 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1961 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW    ENGLAND 
NOVEMBER    1961 


68*  67* 

USCOMM-WB-Ashev 1 1 le .    N.    C.    6/61 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolati 
particularly  in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


STATION 


CONNECTICUT 


BRIDGEPORT  M8  AP 

BROOKLVM 

BULLS  BHIOOE  OAH 

BURLINGTON 

CANDLEWOOU  LAKE 


COLLINSVILLE  1  S 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

DANeURY 

DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROT ON 

HARTFORD 


LAKE  KONOMOC 


HOODUS 
MOUNT  I 


I  we  AIRPORT 


PAUCHAUG  FORE 


ROCK 


RIVER 


ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  OAM 
SHUTTLE  MEADOU  HESVR 


TORRlNGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

MATERBURY  RADIO  WBRY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

WESTBROOK 


rfEST 


I  FORD 


WOLCOII  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 


BRUNSWICI 
CARIBOU  i 


AST  SANGERVILLE  5  : 


GARDINER 
GILEAO 
GRAND  LAI 
GREENVlLi 


HIRAM  2  : 
HOULTON  I 

HOULTON 


MIDDLE  DAM 

MILLIHOCKET 

MILLINOCKET  F 

MOOSEMEAD 

OLD  TOWN  FAA 

OOUOSSOC 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  A 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAH 

ROCKLAND 

ROCKLAND  I  W 

RUMFORD  3  SH 

RUMFORO 

COUNTY 


TCMFIELD 
«  LONDON 
TCHFIELD 


AIRFIELD 
ITCHFIELO 
EH  LONDON 


TCHFIELD 
IBFIELI) 
TCHFIELD 


KENNEBEC 
KENNEBEC 
PENOBSCOT 

HANCOCK 


SOMERSET 
AROOSTOOK 

CUMBERLAND 
CUMBERLAND 

AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
PENOBSCOT 


CUMBERLAND 
AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
SOMERSET 


PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
SOMERSET 
PENOBSCOT 


PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
CUMBERLAND 

CUMSERLAND 
AROOSTOOK 

PISCATAQUIS 


3  05 
3  02 
2  06 
2  57 

.'?; 

TO 

1^ 

fO 

6B 

00 

69 

u 

69 

08 

TO 

i* 

TO 

33 

OBBDVATIOM 

TIME  AND 
TAILES 


HATER  BUREAU 
ENG.  DEI 


I HER  BUREAU 
lELOS 

:ONN.  LIGHT  *    POWER  CO. 
«ATER  bureau  HARTFORD 
:ONN.  LIGHT  *  POWER  CO. 


ARK 


FORES 


NEW  HAVEN  WATtR  COMPAN 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC 
HARTFOHO  ELEC.  light  CO 
GROTON  PUULIC  UTIL. 


S.  WEAIMEl 
WETI  CIlY 
U    LONDON  I 


CORPS  OF  ENGINI 
KORNEL  BAILEY 
NEW  HAVEN  WATEI 
FRANK  P.  0  NEII 


.S.  HEATHER  B^EAU 
NG.  DEPT.  HARTFORD 
DWARD  C.  CHiLOS 

EH  HAVEN  HATER  COMPAN 
EW  HAVEN  WATER  COMPAN 
ONN,  LIGHT  *  POWER  CU 
EPT.  PUBLIC  uTILIIlEb 
T.  PARK  ♦  FOREST  COMW 

EH  HAVEN  HATtR  COMPAN 


CONN.  LIGHT  *  POHER  CO. 

RIOGEFIELO  WATER  SUPPL' 
CHARLES  T.  JECKEL 
ttRlDGEPORI  HYL>RAULIC  C( 
BUR.  ENG.  MAIERbURY 
HTR.  COMH.  NEW  tJRIIAIN 

HILLIAM  U.  SYMONOi 
STAMFORD  MUSEUM 
CONN.  LIGHt  •  POHER  CO 
U*  OF  CONN.  AGfi.  DEPI* 
CORPS  OF  ENGINEERS 

TORRlNGTON  WATER  CO. 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CI 
RADIO  STATION  WfiRY 
NEW  HAVEN  WAIER  COMPANY 
JAMES  RINTOUL 


lER  BUREAi 


FORD 


HTR.  PwR.  CU. 
SANBOKN 


ELMER  J,  LELAND 
BANGOR  HYDRO-ELEC.  CO. 

OOBOThY  S.  JONES 
CHARLES  S.  PREBLE 
.  SCHOFIELD 


JOSI 


FOX 


>INE  POWER  CO, 


ATER 


JORDAN 
UNION  HATER  POHER  CO 
T  NORTHERN  PAPER 

AVIAI, 
ARLO  COPP 


AGENCY 


■  OF  I 


MNE 


HAROLD  HAMLIN 

OF  PORTLAND 
HEATHER  BUREAU 
INE  EXP.  STATION 

NORTHERN  PAPER  C< 
R  W.  HOLMES 
AL  MAINE  POHER  CO, 
NE  A.  HARREN 
RD  FALLS  POWER  CO, 


^ 

» 

OaSEKVAnOH 

g 

9 

u 

s 

TIME  AND 

IE 

£ 

P 

g 

STAHON 

Q 

COUNTY 

< 

E 

5 

I 

OBSERVER 

^ 

1 

a 

i 

I 

t 

i 

i 

i\ 

RUMFORO  POHER  PLANT 

7335 

OXFORD 

** 

33 

TO  33 

510 

MID 

MID 

iT 

RUMFORO  FALLS  POHER  CO. 

SANFOHD  ?  NNW 

280 

5P 

5P 

CLIFFORD  P.  COOK 

SKOWHEGAN 

TB27 

SOMERSET 

69  *3 

145 

CENTRAL  MAINE  POHER  CO. 

SOUTH  ANOOVER 

79*0 

OXFORD 

70  ** 

7A 

SOUTHWEST  KBR  3  SSE 

8301 

HANCOCK 

** 

»* 

68  IB 

15 

c 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

SOUA  PAN  DAH 

8396 

AROOSTOOK 

15 

*6 

33 

68  20 

610 

VAR 

5P 

H 

MAINE  PUB  SERVICE  CO. 

SWANS  FALLS 

•6*1 

OXFORD 

13 

** 

02 

70  59 

*00 

c 

PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N.H. 

THE  FORKS 

8TZ1 

SOMERSET 

20 

69  58 

570 

6A 

MRS.  GLADYS  M.  DuRGIN 

UPPER  DAM 

09A2 

OXFORD 

** 

1*8* 

9P 

UNION  HATER  POHER  CO. 

WATERVILLE  PUMP  ST» 

9151 

KENNEBEC 

** 

33 

69  39 

89 

5P 

5P 

KENNEBEC  HAIER  UISIRICT 

WEST  BUXTON  Z    NNH 

931<. 

YORK 

13 

*3 

42 

70  37 

150 

MID 

HID 

CENTRAL  MAINE  POHER  CO. 

WEST  ENFIELD 

PENOBSCOT 

160 

7A 

GEORGE  THOMPSON 

WOODLAND 

9891 

WASHINGTON 

I* 

*5 

09 

67  2* 

140 

7A 

7A 

RUSSELL  J.  DOW 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

00A9 

BERKSHIRE 

*2 

39 

7  3  06 

750 

8A 

BA 

H 

NEW  ENGLAND  POHtB  CO. 

AMHERST 

0120 

HAMPSHIRE 

*2 

2* 

72  32 

210 

HID 

MID 

C  H 

UNIVERSITY  OF  MAbS. 

ASH6URNHAM 

0190 

WORCESTER 

*2 

71  53 

ASHLAND 

0218 

MIDDLESEX 

*2 

15 

71  26 

230 

7A 

BARRE  FALLS  DAH 

0A08 

WORCESTER 

*2 

26 

72  02 

910 

5P 

5P 

C 

CORPs'oF  ENGINEERS. 

BEDFORD 

0535 

MIDDLESEX 

*2 

26 

71  17 

135 

5P 

5P 

„ 

NORTHEAST  hEA.  SvC. 

BEECHWOOD 

0551 

NORFOLK 

*2 

13 

70  *9 

*0 

Ba 

MASS. HTR. RESOUHCIS  COMM 

HAMPSHIRE 

METRO.  DISr.  HTR.  COMH. 

BIRCH  HILL  DAM 

0666 

WORCESTER 

*^ 

38 

72  07 

8*0 

5P 

5P 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  HILL  H6 

0736 

NORFOLK 

*2 

13 

71  07 

6*0 

HID 

MID 

C  HJ 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

BOSTON  HB  AIRPORT 

0770 

SUFFOLK 

*2 

22 

71  01 

1, 

MID 

C  HJ 

U.S.  HEATHER  BURE*U 

BOYLSTON 

0801 

WORCESTER 

10 

*2 

21 

71  *3 

6  30 

9A 

METRO.  DlSI.  WIH.  COMH. 

aftlDGEWATER  M.C.I. 

BROCKTON 

0660 

PLYMOUTH 

*2 

03 

71  01 

BO 

5P 

5P 

H 

CITY  ENGINEER 

BUfFUMVILLE  DAH 

099B 

WORCESTER 

l'' 

<.2 

07 

71  5* 

500 

8A 

SA 

C 

CORPS  OF  ENiilNEtRS 

CHARLES  RIVER  VILLAGE 

1323 

NORFOLK 

*2 

16 

71  16 

1*0 

8A 

EDMUND  A.  iYHUNl^S 

CHATHAM  LT  ST* 

1376 

BARNSTABLE 

*1 

*0 

69  57 

20 

7A 

U.S.  COAST  GUARD 

CHESTERFIELD 

1A36 

HAMPSHIRE 

2* 

72  51 

1*25 

MASS. HTR. RESOURCES  COHM 

1**7 

20 

71  09 

12* 

7A 

CLINTON 

1541 

HORCESTER 

10 

•■^ 

2* 

71  *1 

398 

BA 

*P 

HETRO.  OIST.  HTR.  COMM. 

EAST  BRIMFIELD  OAM 

2107 

HORCESTER 

17 

*2 

07 

72  08 

660 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EAST  PEPPERELL 

2349 

MIDDLESEX 

10 

*2 

*0 

71  35 

210 

BA 

MRS.  MARY  E.  UAVIS 

2*51 

PLYMOUTH 

70  *0 

18 

HID 

8A 

CRANBERRY  EXP.  STATION 

EDGAR TOWN 

2501 

OUKES 

*1 

23 

70  31 

20 

BA 

BA 

MBS.  ELIZABETH  8.  HOUCI- 

FALL  RIVER 

26*2 

BRISTOL 

*I 

*2 

71  10 

190 

IIP 

IIP 

" 

RlCMARi;  C.  bRlGMAM 

FITCHBUHG  2  S 

2806 

WORCESTER 

10 

*2 

3* 

71  *6 

*00 

BA 

SA 

0EPI.PU8L1C  HUSKb 

F RAM  INGHAM 

2975 

MIDDLESEX 

10 

*2 

17 

71  25 

170 

7A 

7A 

METRO,  OIST.  HTR.  COHM. 

FRANKLIN 

2997 

*2 

05 

71  25 

240 

6A 

MAiS.Hlfi.RtaOURttS  COMM 

GARDNER 

71  59 

MASS. HTR. RESOuBCtS  COMM 

GROTON 

3270 

HIOOLESEX 

10 

*i 

36 

71  35 

340 

8A 

MASS. WIR. RESOURCES  CONN 

HARDWICK 
HATCMVILLE 

3*01 
3*71 

WORCESTER 
BARNSTABLE 

" 

21 
37 

72  12 
70  32 

960 
70 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES  COW- 
MASS. HTR, RESOURCEb  COHM 

HAVERHILL 

ESSEX 

*2 

*6 

71  0* 

EARL  F.  SMITH 

35*9 

FRANKLIN 

*2 

*0 

72  *9 

1*50 

6A 

MASS.HTR.REiOuHCLb  COMM 

M 1 NGHAM 

362* 

PLYMOUTH 

*' 

1* 

70  55 

30 

7P 

7P 

f.  ROBERT  SKILLlNG 

HODGES  VILLAGE  OAM 

3659 

WORCESTER 

IT 

42 

07 

71  53 

520 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOLYOKE 

3702 

HAMPDEN 

*2 

12 

72  36 

98 

SA 

H 

RICHARD  W<  SEARS 

MOOSAC  TUNNEL 

3713 

BERKSHIRE 

*2 

*1 

72  58 

800 

BA 

6A 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

HUBBAPDSION 

WORCESTER 

72  00 

6A 

HISS  BESSIE  HHtELLR 

MYANN1S  2  NNE 

3821 

BARNSTABLE 

*1 

*1 

70  16 

35 

6P 

6P 

CAPE  ♦  VNYRO.  ELEC.  CO. 

IPSWICH 

3876 

ESSEX 

*2 

*0 

70  52 

80 

8A 

MASS. HTR. RESOURCES  CUMH 

KNIGHTVILLE  DAM 

3985 

HAMPSHIRE 

*2 

72  52 

630 

BA 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LAWRENCE 

ESSEX  COMPANt 

LOWELL 

39 

90 

MIO 

PROP.  LOCKS  •  CANALS 

MANSFIELD 

***9 

BRISTOL 

*i 

03 

71  12 

1*0 

BA 

MASS. HTR. RESOURCES  CO^ 

ME NOON 

*667 

WORCESTER 

*2 

05 

71  3* 

**0 

HAROLD  J.  PARKINSON 

MIDOLEBORO 

*711 

PLYMOUTH 

*1 

53 

70  55 

60 

BA 

MASS. HTR. RESOURCES  COMM 

MI  DOLE  TON 

*7** 

ESSEX 

100 

DANVERS  HATER  WORKS 

H1LF0R[> 

•  760 

WORCESTER 

»2 

ic 

71  31 

280 

BA 

H 

MASS. HIR. RESOURCES  CWH 

NANTUCKET  H6  AIRPORT 

5159 

NANTUCKET 

15 

70  0* 

MID 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  UUHEAU 

NEW  BEDFORD 

52*6 

BRISTOL 

41 

36 

70  56 

70 

HID 

*P 

C  H 

CITY  ENGlNEtR 

NEHBURYPORT 

5285 

ESSEX 

*2 

50 

70  55 

20 

BA 

MASS. HiR. RESOURCES  COHM 

NEW  SALEM 

9306 

FRANKLIN 

*2 

28 

72  21 

900 

SA 

METRO.  OIST.  HTR.  COHH. 

NORTHSRID6E 

551* 

WORCESTER 

*2 

07 

8A 

MASS. HIR. RESOURCES  C0»^ 

NOR HOOD 

NORFOLK 

*2 

71  13 

145 

7A 

DONALD  OOE 

PELHAM 

6251 

HAMPSHIRE 

*2 

72  2* 

11*0 

8A 

METRO.  Dial.  bTR.  CUMH. 

PEMBROKE 

6242 

PLYMOUTH 

*2 

01 

70  *9 

60 

MAaS.nTR.RESOuRCEi  COiW 

PERU 

6311 

BERKSHIRE 

27 

73  0* 

MASS.wIR.RE:>OURCES  COMt 

WORCESTER 

*2 

32 

72  11 

1090 

8A 

c 

0I».  hARvARO  FOREST 

PITTSFIELO  W8  AIRPORT 

6*1* 

BERKSHIRE 

*2 

2* 

73  18 

1153 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

PLAINFIELD 

6*25 

HAMPSHIRE 

*2 

,1 

72  55 

1620 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES  COMH 

PLYMOUTH 

6*86 

PLYMOUTH 

*1 

59 

70  *2 

25 

5P 

5P 

PLYMOUTH  vORDAOl  CO. 

PfiOVINCETOWN  I  N 

6601 

BARNSTABLE 

*2 

0* 

70  12 

30 

6P 

6P 

C  H 

CAPE  .  VNYHU.  ELEC.  CO. 

aUABBIN  INTAKE 

HORCESTER 

72  17 

SA 

METRO.  OIST.  HTR.  COMH. 

READING 

6783 

MIDDLESEX 

*2 

31 

71  08 

90 

MID 

lOP 

►* 

R.  E.  LAUTZtNHElStfi 

ROCHESTER 

6938 

PLYMOUTH 

*1 

47 

70  55 

60 

8A 

BA 

BA 

NEW  BEDFORD  WATER  WORKS 

ROCKPORT  1  ESE 

6977 

ESSEX 

*2 

39 

70  37 

80 

7P 

7P 

C  H 

REV.  R.  M.  BARKER 

SALEM  CG  AIR  STATION 

712* 

ESSEX 

*2 

32 

70  52 

*0 

7P 

7P 

H 

U.S.  COAST  JUARD 

SANDWICH 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  for  Northern  and  Central  New 
England  (Maine,  New  Hampshire,  Vermont,  and  Massachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  Massachusetts,  or  to 
the  State  Climatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut, 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  ^F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F. 

E^^aporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stat ions  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955, 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes 
of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground" ;  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables"  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements ,  made  at  irregular  intervals ,  are  published  in  the  July  or  August  Issues, 
or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "E^raporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

tt   Mount  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont  not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes  for 
the  State  or  Section. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washingt< 
25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents,   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
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NEW  ENGLAND  -  DECEMBER  1961 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   59°  on  the  5th  at  Sandwich,  Mass, 

Lowest  Temperature:   -17°  on  the  16th  at  West  Burke,  Vt ,  and  on  the 

31+  at  Grafton,  N.  H. 

Greatest  Total  Precipitation:   6.54  Inches  at  Bar  Harbor,  Me. 

Least  Total  Precipitation:   1.62  inches  at  Enosburg  Falls,  Vt. 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.90  inches  on  the  25th  at  Clinton, 

Mass. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   40.0  inches  at  Pinkham  Notch,  N,  H, 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   30  inches  on  the  25th  at 

Nashua  2  NNW,  N.  H. 
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2.87 
3.71 

-   .35 

.59 
.55 

28 
18 

24.5 
28.7 

12 
16 

29+ 

31  + 

9 

11 

1 
1 

0 
0 

DIVISION 

25.6 

-   .5 

2.96 

-   .45 

22.9 

CENTRAL 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM            9 

BLUE  HILL  WB             // 

36.4 
33.0 
35.5 
33.5 
35.9 

18.6 
18.6 
22.3 
18.7 
23.2 

27.5 
25.8 
28,9 
26.1 
29.5 

-   .9 

55 
50 
54 
49 
54 

5 

5 
5 
6 
5 

-  4 

-  8 
3 

-10 
5 

31 
31 
16 
31 
16 

1155 

1207 
1114 
H98 
1093 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
17 
12 
17 
10 

30 
30 
29 
30 
27 

1 
1 
0 
2 
0 

2.63 
4.59 
3.13 
4.45 

.55 

.53 
l.IO 

.57 
1.50 

25 
25 
28 
24 

18.2 
19.0 
21.5 
18.3 

17 
17 
18 
12 

26 
25 
25+ 
25 

8 
8 
8 
8 

2 

4 
2 
3 

0 

2 
0 

1 

BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
FITCHBURG  2  S 
FRAMINGHAM 

35.9 
36.3 
35.9 
36.6 

37.4 

18.8 
25.5 
23.3 
21.6 
21.9 

27.4 
30.9 
29.6 
29.1 
29.7 

-  2.0 

-  .3 

-  .1 

-  1.0 

52 
54 
52 

54 
57 

6+ 

5 

6 

5 

6 

-11 
10 

7 
6 

7 

31 
31  + 
16 
31 
16 

1159 
1052 
1088 
1108 
1087 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
10 
12 
10 
8 

31 
25 
29 

30 
27 

2 

0 
0 
0 

0 

3.07 
3.59 
4.92 
3.77 
4.29 

.12 
1.22 

.17 
.54 

.53 

.85 
1.90 
1.15 
1.27 

20 
25 
25 
25 
26 

23.2 

8.4 

22.5 

24.6 

18.0 

21 

27+ 

8 

7 
9 
7 
S 

3 
4 

4 
3 

4 

0 
0 

1 
1 
1 

HAVERHILL 
LAWRENCE 
LOWELL 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

37.0 
36.7 
36.6 

37.1 
33.2 

23.9 
23.7 
23.0 
21.3 
20.0 

30.5 
30.2 
29.8 
29.2 
26.6 

-   .8 
.8 

.0 

.3 

55 
55 
53 
55 

51 

5 
5 
5 
5 
6 

5 

7 

e 

4 
-  4 

31 
31 
16 
31 
31 

1062 
1072 
1087 
1102 
1184 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
9 

10 
8 

13 

28 
27 
27 
30 
30 

0 
0 
0 
0 
2 

3.95 
3.76 
4.10 
4.52 
2.61 

.72 
.57 
.55 

-  1.35 

1.29 
.87 

1.88 

•  78 

25 
25 

24 
20 

22.6 
20.3 
19.0 
22.4 
22.5 

21 
16 

25 
25 

7 
8 

7 
8 

4 
4 

3 
2 

1 

0 

1 

0 

SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLV  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WEST  MEDWAY 

37.1 
33.3 
36.5 

37.0 
38.7 

25.0 
17.2 
19.0 
21.7 
21.2 

31.1 
25.3 
27.8 
29.4 
30.0 

-  .4 

-  .1 

65 
48 
51 
55 
56 

5 

6+ 

5 

6 
5 

7 

-  5 

-  5 
0 

-  2 

15 
31 
31 
31 
31 

1046 
1225 
1146 
1098 
1080 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

15 

7 
7 
4 

25 

31 
30 
30 
29 

0 
5 
3 
1 
1 

2.78 
2.66 
2.99 
3.98 

-  .46 

-  .36 

.66 
.59 
.55 

1.02 
.82 

IS 
20 
28 
24 
24 

18.0 
15.0 
17.5 
17.1 
11.5 

10 
11 

11 
8 

25 

27+ 

25 
25 

8 
9 
8 

7 

2 
1 
3 
5 

0 
0 
0 

1 

0 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

36. 8M 
35.5 
32.8 
35.1 

22. 3M 
22.5 
20.9 
21.5 

29. 6M 
29.0 
26.9 
28.3 

-  .9 

-  .6 

-  .4 

55 
52 
50 
55 

5 
5 
5 
5 

2 
2 

4 
5 

16 

31  + 
16 

30 

1090 
1109 
1175 
1130 

0 
0 
0 
0 

11 

11 
17 
11 

29 
29 

30 
31 

0 
0 
0 
0 

2.72 
3.36 
3.41 

-  .27 

-  .07 

.62 

.63 

1.20 

.88 

20 
28 
24 
24 

11.2 
20.3 
22.7 

15 

9 

19 

25 
24 
26+ 

6 

7 
7 

2 
3 
3 

0 
0 

1 

0 

DIVISION 

28,7 

-   .8 

3.58 

.07 

18.8 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT       //R 

BROCKTON 

EAST  WA9EHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

38.5 
40.3 
39.7 
41.4 
38.9 

27.1 
23.6 
24.1 
27.6 
26.6 

32.8 
32.0 
31.9 
34.5 
32.8 

.0 
•  0 
.2 

57 
57 
56 
65 
55 

5 

28 

5 

6+ 
5 

11 

4 

8 

15 

10 

16 
31 
16 
31  + 

991 

1014 

1019 

937 

991 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
5 
3 
5 

25 
27 
29 
23 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

3.36 
3.55 
3.45 
3.41 
3.29 

-  .01 
.45 

-  .64 

-  .59 

.88 
.80 
.89 
1.25 
.83 

24 
28 
19 
19 
28 

11.4 

10.5 

7.8 

3.0 

6.0 

8 
5 

2 

2 

25 

25+ 

25+ 

25+ 

8 
8 

7 
9 

7 

4 
3 

3 

I 
3 

0 
0 
0 

1 

0 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT      R 

NEW  BEDFORD 

38.1 
40.8 
40.3 
42.2 
41.3 

24.1 
26.7 
21.2 
30.3 
29.3 

31.1 
33.8 
30.8 
35.3 
35.3 

1.1 
.7 

55 
54 
55 
54 
56 

5 
5 
5 
5 
5 

7 

4 

1 

15 

12 

1045 
950 

1055 
883 
913 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
5 

2 
2 

28 

21 
29 
20 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

4.08 
2.70 
3.56 
3.35 
2.66 

-  .77 

-  .01 

-  .45 

-  .95 

1.12 

.90 

1.15 

1.63 

24 
18 
24 
18 

11.9 

16.6 
3.6 
6.6 

8 

15 

1 

26+ 

25 

17 

6 

7 
6 

4 

3 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

41,0 
41.1 
40.1 
37.4 
37.9 

26.6 
29.3 
22.4 
25.6 
26.3 

33.8 

35.2 
31.3 
31.5 
32.1 

.1 

57 
54 
56 
55 
56 

5 
5 
6 
5 
5 

9 

12 
6 

10 
10 

958 

917 
1039 
1031 
1009 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
4 

8 

7 

24 

20 
30 
24 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

3.23 

3.57 
4.10 
4.51 
3.71 

-   .68 

.58 
1.50 
1.05 
1.08 

.89 

24 
25 
29 
26 
28 

9.0 
14.0 
13.4 

3 
11 

10 

25+ 

25+ 
27+ 

7 

8 
9 

8 

3 

4 
4 
4 

°  J 

1 
1 

0 

SANDWICH 
TAUNTON 

•  43.4 
39.3 

29.4 
23.3 

36.4 
31.3 

.0 

59 

55 

5 

5 

13 
5 

31  + 

881 
1037 

0 
0 

2 
6 

20 
27 

0 
0 

3.50 
3.58 

.31 

.84 

18 

3.5 
8.6 

4 

24 

8 

4 

0 

DIVISION 

33.1 

.2 

3.51 

-   .11 

8.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1961 


Temperature 


NEW  HAMPSHIRE 
NORTHERN 

(BENTON 
BERLIN 

BETHLEHEM 
COLEBROOK 
FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
6RAFT0N 
LANCASTER 
tMOUNT  WASHINGTON 
PINKHAH  NOTCH 

DIVISION 

SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 
FRANKLIN  1  NW 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
■  MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA   2  NNW 

NORTHWOOD 
•  PETERBORO   2  S 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 

>  WINDHAM 
'.  WOLFEBORO 
i    WOODSTOCK 

'     DIVISION 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

1      DIVISION 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

EN0SBUP6  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AP 
tMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 
NORTHFIELD 

SAINT  JOHNSBURY 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

DIVISION 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

DIVISION 


29, 
31, 
29. OM 
29.3 
26.9 

2<i.e 
31.3 
29.0 
18.3 
28. It 


33.0 
33.3 
3A.S 
33.6 
36.4 

32. 4M 

33.9 

32.3 

35.2 

32.4 

31.9 
36.2 
35. 2M 
29.5 
35.9 

34.1 
32.8 
33.1 
34.8 
33.6 

37.3 
32.0 
32.7 


40.0 
36. OM 
39.8 


29. 7M 

32.3 

31.2 

30.7 

29.6 

28.9 
21. SM 
29.5 
25.4 
32.3 

31.6 
30. 5M 
29 


34.2 

30.3 
33.5 
33.3 
34.4 

32.3 


16.1 
16.7 
12. 9M 
14.1 
U.8 

11.1 
14.0 
15.0 
4.2 
14.4 


18.6 
16.9 
19.2 
14.0 
18.7 

17. 7M 

17.7 

17.8 

19.1 

20.8 

IS. 6 
19.5 

19. OM 

18.7 

17.7 

20.5 
16.1 
17.6 
20.5 
15.5 

19.5 
21.3 
16.7 


29.2 
21. 9M 
24.2 
28.6 
25.5 


16.4 
11.9 
15.5 
18.2 
16.2 

17.1 
9.4 
18.1 
12.9 
13.9 

18.4 

17. 2M 
10 


19.5 
17.5 
18.9 
18.2 
20.8 

20.9 


22.9 
24.0 
21. OM 
21.7 
20.4 

18.0 
22.7 
22.0 
11.4 
21.4 

21.6 


25.6 
25.1 

27.0 
23.8 
27.6 

25. IM 

25.8 

25.1 

27.2 

26.6 

23.8 

27.9 
27. IM 
24.1 
26.8 

27.3 
24.5 
25.4 
27.7 
24.6 

28.4 
26.7 
24.7 


34.6 
29. OM 
32.0 
34.5 
32.1 

32.4 


23. IM 

22.1 

23.4 

24.5 

22.9 

23.0 
15. 6M 
23.8 
19.2 
23.1 

25.0 
23. 9M 

20.0 


26.9 
23.9 
26.2 
25.8 
27,6 

26.6 


i  3  i 

2.6  6 


2.5 

1.5 


1.5 
2.4 
1.2 


3.0 
1.3 


4.1 
1.6 
3.3 


1.1 
1.5 


1297 
1267 

1357 
1336 
1378 

1452 
1305 
1326 
1657 
1345 


1209 
1230 
1172 
1269 
1155 

1232 
1211 
1230 
1165 
1183 

1269 
1144 
1157 
1260 
1176 

1161 
1248 
1223 
1151 
1247 

1125 
1180 

1242 


932 

1110 

1013 

939 

1013 


1291 
1322 
1281 
1248 
1294 

1293 
1520 
1272 
1413 
1293 

1233 
1267 
1391 


1176 
1266 
1198 
1209 
1154 

1185 


Precipitation 


2.33 
2.34 
3.26 
3.06 
2.86 

3.20 
2.70 
2.83 
4.64 
3.52 

2.90 


3.05 
3.38 
2.88 
3.62 
3.31 

3.59 
2.85 
2.68 
3.07 
2.24 

2.41 
2.73 
3.14 
3.31 
4.04 

3.07 
3.57 
3.40 
4.05 
2.61 

4.05 
2.94 

3.90 


4.15 
3.09 
3.32 
4.42 
3.16 

3.63 


2.67 
1.99 
1.62 
2.03 
2.16 

1.85 
4.10 
2.80 
2.73 
D    3.09 

2.49 

D    2.80 

3.04 


2.51 

1.75 
2.10 
3.26 

1. 

2.09 


lis 


.64 
1.01 


1.21 

1.27 


.63 
.72 
.68 
.94 
.61 

.62 

.70 

.74 

1.10 

1.63 

.64 

.75 

1.26 

.80 


1.02 

.95 

1.12 

1.30 
1.11 


.68 

.50 


.69 

.50 

1.00 


.63 
.63 
.59 

1.20 
.59 

.51 


23.1 
18.0 
24.5 
30.1 
25.3 

34.1 
23.5 
23.1 
41.1 

40.0 

26.9 


19.7 
23.0 
18.6 

25.0 
19.3 
20.3 
24.1 
17.7 


29.7 
31.0 


29.0 
22.0 
22.6 
22.9 

27.0 
17.5 
27.5 


4.2 
7.9 
9.2 

7.1 


14.0 
18.6 
22.9 

24.8 
39.5 

20.7 

23.0 
18.8 
23.0 
21.7 


13.0 
21.1 
22.0 

16.5 

12.5 

17.0 


S   o 


25 

24+ 

29+ 


9 

1 

5 

2 

7 

3 

8 

2 

7 

2 

7 

2 

8 

3 

7 

3 

7 

2 

10 

4 

7 

2 

8 

3 

4 

3 

2 

4 

3 

5 

3 

7 

1 

7 

1 

9 

0 

5 

1 

13 

3 

6 

2 

8 

1 

9 

2 

5 

3 

9 

2 

9 

1 

9 

1 

6 

1 

7 

1 

10 

2 

4 

1 

7 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1961 


Terr 

pera 

ure 

Precipitation 

<  1 

fl 
<  S 

< 

Q 

E    E 

1  i 

X 

1 

i 

1 

s. 

1 

No.  of  Days 

J 

l  2  i 

a  ^  ^ 

o 

0 

Q 

Sno 

~,  Slcel 

N 

0.  of  Doys 

Station 

Max. 

Min. 

^ 

1     0 

o 

1 
0 

o 

1 
0 

o 

1 

S 

S 

s; 

si 

s  1 

S  > 

•ol 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS    FALLS 

33.7 

17.3 

25.5 

50 

6 

-    6 

31 

1215 

0 

14 

30 

4 

2.58 

-      .45 

.68 

20 

22.5 

12 

30+ 

6 

7 

0 

CAVENDISH 

32.9 

16.4 

24.7 

2.2 

47 

5 

-13 

31  + 

1244 

0 

15 

30 

3 

2.63 

-       .59 

.54 

20 

19.7 

15 

76 

fl 

1 

0 

READSBORO    1    SSE 

32.6 

17.1 

24.9 

50 

5 

-    9 

31 

1239 

0 

17 

31 

2 

3.39 

-       .51 

.84 

20 

30.5 

18 

25 

in 

1 

0 

SOMERSET 

28.7 

13.6 

21.2 

1.0 

44 

5+ 

-    6 

174 

1351 

0 

22 

31 

3 

3.43 

-    1.11 

.84 

5 

26.8 

16 

29+ 

9 

7 

0 

VERNON 

35.7 

16.5 

26.1 

50 

6 

-    7 

31 

1197 

0 

9 

30 

6 

3.00 

-       .41 

.79 

20 

21.0 

13 

26+ 

9 

3 

0 

WOODSTOCK    3    ENE 

32.1 

15.3 

23.7 

.6 

47 

6 

-    8 

30 

1276 

0 

15 

30 

5 

2.58 

-       .61 

.64 

20 

21.0 

18 

31+ 

9 

1 

0 

DIVISION 

24.4 

1.8 

_j 

2.94 

-       .55 

23.6 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind        speed 
m.  p.  h. 

Relati 

ve    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

■o       , 

111 
H  S  S 

<£S.g 

1 

Station 

> 

0 

a 

< 

i  a 

t       1 

a    J 

II 

o  H 

Of- 

o  t< 
o  w 

a 

1 

g 

3 

A 

in 

2 
T 

si 

s 

III 
III 

BLOCK   ISLAND  WB  AIRPORT,    R.    I. 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

5 

2 

3 

3 

1 

0 

14 

- 

6.7 

BLtm  HILL  WB,    MASS. 

WNW 

20 

15.6 

52 

WNW 

5 

77 

79 

64 

72 

3 

3 

5 

2 

1 

0 

14 

49 

- 

BOSTON  WB  AIRPORT,    MASS. 

WNW 

22 

14.8 

38 

NW 

15+ 

73 

75 

64 

70 

2 

4 

4 

4 

0 

0 

14 

57 

6.3 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,    CONN. 

NW 

19 

13.5 

38++ 

NNW 

15+ 

72 

75 

64 

66 

2 

3 

7 

0 

1 

0 

13 

- 

6.0 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,    VT. 

SSW 

16 

8.5 

38 

NW 

15 

83 

30 

72 

80 

11 

8 

5 

1 

0 

0 

25 

33 

8.4 

CARIBOU  WB   AIRPORT,    ME. 

WSW 

17 

12.6 

44++ 

WNW 

15 

83 

83 

74 

78 

13 

9 

2 

1 

1 

0 

26 

8.0 

CONCORD  WB  AIRPORT,    N.    H. 

NW 

18 

5.5 

31 

NW 

15 

77 

76 

60 

70 

4 

2 

8 

1 

0 

0 

15 

54 

6.3 

HARTFORD  WB  AIRPORT,    CONN. 

N 

20 

8.5 

38 

NW 

15 

75 

79 

62 

71 

2 

6 

3 

3 

0 

0 

14 

50 

6.7 

MOUNT  WASHINGTON,    N.    H. 

W 

47 

34.7 

108% 

W 

5 

87 

90 

88 

89 

2 

3 

12 

2 

0 

0 

19 

30 

7.6 

NANTUCKET  WB  AIRPORT,    MASS. 

WNW 

27 

14.8 

36 

NW 

25 

75 

79 

67 

72 

9 

4 

5 

0 

1 

0 

19 

43 

7.1 

NEW   HAVEN  WB  AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

8.9 

40 

W 

5 

- 

78 

63 

- 

4 

1 

7 

0 

1 

0 

13 

60 

6.5 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

8 

7 

2 

0 

0 

22 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,    ME. 

N 

19 

9.3 

Z5 

N 

24 

83 

85 

63 

78 

3 

5 

7 

1 

0 

0 

16 

47 

6.3 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,    R.    I. 

NNW 

21 

11.0 

30++ 

NNW 

15+ 

70 

73 

60 

67 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

15 

47 

6.3 

WORCESTER  WB  AIRPORT,    MASS. 

W 

29 

9.9 

27++ 

ENE 

24+ 

81 

84 

73 

79 

5 

6 

4 

2 

1 

0 

18 

- 

6.5 

%  Peak  Gust 

See  Reference  Notes  Following  Stotion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  of  Month 


2    I    3     ~4"  I    5 


to       11       12       13      14      15       16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27 


28      29      30 


BROCMtLVN 

BULLS  0RIDGE  OAH 

BUftLINGTON 

COCKtPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 

COLLINSVILLE  I  S 

COVENTRY 

CREAH  HILL 

0AN9URY 

DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

CRO'ON 

HARTfORO  SRAIHARD  FLO/ 

HARTFORD  MB  AIRPORT 

LAKE  KONOMOC 
MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOM  DAH 
MIOOtETOWN  fc  W 
MI  I. FORD 

MOUNT  CARMEL 
NATCMAUG  RANGER  STA 
NEW  HAVEN  W8  AIRPORT 
NORFOLK  2  SW 
NORTH  BRANFORD 


3.TT 
3.23 

3.6T 


3.«2' 

3.0TJ 


NOPTH  GUILFORD 

3.20 

NORWALK  GAS  PLANT 

3.2C 

WRWICH  PUB  UTIL  PLANT 

- 

PAUCHAUG  FOREST 

3.33 

PROSPECT 

3.26 

PUTNAM 

3.42 

PUTNAM  LAItE 

«.06 

ROCKY  RIVER  DAM 

3.04 

ROUND  PONO 

3.2C 

SALISBURY 

2.56 

SAU6ATUCK  RESERVOIR 

3.29 

SMEPAUG  OAM 

2.96 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

3.28 

STEVENSON  OAM 

STORRS 

TORRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

HATERBURY  RADIO  WBRY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 
MESTBROOK 
WEST  HAftTFORO 
WEST  HARTLANO 
WHIGVILLE  RESERVOIR 

VIGMAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 


AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

2.83 

BANGOR  DOW  FIELD 

4,79 

BAR  HARBOR 

6,5* 

BELFAST 

5.*6 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

2.56 

BRASSUA  DAM 

2.65 

8RI0GEWATER 

3.22 

BfilDGTON  1  NNW 

3.16 

BRUNSWICK 

3.79 

CARIBOU  WB  AIRPORT    //R 

2.39 

CLAYTON  LAKE 

2.75 

CORINNA 

3.26 

DAMARISCOTTA  MILLS 

5,15 

EASTPOPT 

't.lB 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

D3.40 

ELLSWORTH 

*.25 

FARMINGTON 

2.87 

FORT  FAIRFIELD 

3.26 

FORT  KENT 

2.84 

GARDINER 

2,51 

GILEAD 

2.25 

GRAND  LAKE  STREAM 

4.62 

GREENVILLE 

2,56 

HIRAM  2  S 

3,25 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

3,15 

HOULTON 

3.33 

JACKMAN 

1.85 

JONESBORO 

5.28 

LEWISTON 

3,84 

LONG  FALLS  DAM 

2,43 

MACMIAS 

4,83 

MADISON 

2.27 

MIDDLE  OAM 

3,01 

MILLINOCKET 

2,97 

MILLINOCKET  FAA  AP 

3.16 

MOOSEMCAO 

2,43 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

4,52 

OOUOSSOC 

2.75 

ORONO 

3.41 

PORTLAND 

3.14 

PORTLAND  WB  AIRPORT 
PRESQUE  ISLE 
"IPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
RUMFORD  3  SW 

RUMFQRD  POWER  PLANT 
ST  FRANCIS 
SANFORD  Z  NNW 
SOUTH  ANOOVER 
SQUA  PAN  DAM 


.06      ,01 
.05      .03 


,05      ,03 

.01 

.07       .04 


.84 
1.85 

1.65 


.08 
.51 
.97 


.06       ,05       .04 


.17       .20    1.10 


.211  1.35       .24 


1.10       ,25 


es  loUowing  Si«iion    [nd«x, 
283    - 


.13  1.42 
.20  .90 
.05       .52 


.40 
.78 
D.20 


.37 

T  ,59 

.05       .24 


.70 

.73 

.03 

. 

.16 

.88 

.77 

.09 

1.30 

.66 

.24 

T 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10       II 


13      14      15       16      17       18      19      20      21 


THE  FORKS 

UPPER  DAM 

WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

8ARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BEECHWOOO 

BELCMERTOWN 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB  / 

BOSTON  HB  AIRPORT     / 

BOYLSTON 

BROCKTON 

eUFFUMVILLE  DAM 

CHARLES  RIVER  VILLAGE 

CHATHAM  LTSTA 

CHESTERFIELD 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  PEPPERELL 

EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCMBURG  2  S 
FMAHINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 

HEATH 
HINGHAH 
HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 
HUB8ARDST0N 

HYANNIS  2  NNE 
IPSWICH 

KNIGHTVILLE  0AM 
LAWRENCE 
LOWELL 

MANSFIELD 

MIDDLEeORO 

MIDDLETON 

MILFORO 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE 
NORWOOD 

PELHAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  3  N 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLAINFIELD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
OUABBfN  INTAKE 
READING 

ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 

SHELBURNE  FALLS 
SOUTHBRIDGE  3  SV 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD  ARMORY 

STERLING 
STOCKBRIDGE 
TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 

WASHINGTON  2 
WEST  CUMMINGTON 
WESTFIELO 

WEST  MEDWAY 
WESTON 
WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 
WINCHENDON 


NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
6LACKWATEB  DAM 
BRADFORD 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 
CENTER  HARBOR 
CLAREMONT    / 
COLE BROOK 

CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
DIXVILLE  WJTCH 


3.87 
2.99 
3.7* 


3.22 
3.23 
3.57 


3.66 
2.66 
2.99 


3.07 
3.71 
2.87 


.22 

.08 


.02  .13 
T  ,08 
.10   .15 


.06   .Ci 
.29 

.57 


.70 

.17 

.38 

.30 

.21 

,22       .«4   .43 


i      T           .09 

.07 

.01 

T 
5                  T 
2 

.13 

.21 
.12 

.OS 

.»9 

t  following  Sunon 

Indu 

284    - 

.63   .SI   T 


.10.   .55   .5T 


.Sll   .50   .22 


.121   .67   .48 


.to 

.29 

.15 

.27 

1.12 

.37 

.2B 

,28 

.391  1.49 
.28  .42 
•  1.61 
.53  1.47 


.50   ,01   T 


.13  ,50 
T  1.04 
.37   .15 


.05   .49   ,C2 


.67   T     ,02 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


'    I    »    I   3 


Day  of  Month 

8    I    9     ~1CI   I   11   I  12      13  I   14  I  15~    16  I   17  I   18      19  |  20  |  21      22  |  23  |  24      25  |  26  |  27~    28 


30      31 


DUBLIN 

9.** 

M>H«H 

9.31 

C*!.T  OErRING 

>.»9 

tB»OL 

3.l« 

fAev», 

2,96 

FIRST  CONN  L*K£ 

}.20 

PITZWILLIAM 

3.3t 

FRANKLIN  1  NH 

2.>9 

FRANKLIN  FALLS  OAH      fi 

2.M 

6ILMANI0N 

2.75 

GRAFTON 

2.70 

GREENVILLE 

2.97 

HANOVER 

2. 60 

HCENE 

3.07 

LAKE PORT 

2.26 

LAKEOORT  2 

2.02 

LANCASTER 

2.83 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

2.61 

LINCOLN 

9.55 

HAC  OOWELL  0AM           R 

9.90 

MANCHESTER 

2.79 

NARLOW 

~ 

MASSABESIC  LAKE 

3.16 

MILAN  T  N 

3.06 

MILFORO 

3.75 

MOONT  SUNAPEE 

3.31 

MOONT  WASHINGTON       //R 

6.66 

NASHUA   2  NNW 

6.06 

NEWPORT 

2.71 

NORTHWOOO 

3.07 

OITEO  BROOK  DAM 

2.71 

PETER80R0   J  S 

3.97 

PINKHAM  NOTCH 

9.52 

PLTMOUTM 

9.40 

PORTSMOUTH 

6.05 

SOUTH  DANBURY 

3.31 

SOUTH  LYNOESORO 

2.95 

SOOTH  WEARE 

2.96 

SURRV  MOUNTAIN  DAM      R 

2.61 

WALPOLE  2 

2.52 

WEST  MENNIKER 

3.66 

WEST  RUMNEY 

3.35 

WHITEFIELO 

2.65 

WINDHAM 

6.05 

WOLFEBORO 

2.96 

WOODSTOCK 

9.90 

YORK  POND 

3.39 

RHOOf  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINOSTON 

N£WOO»T 

PROVIDENCE  W8  AIRPORT 

WOONSOCKET 


BETHEL  «  N 

2.60 

BLOOMFIELD 

2.67 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

1.75 

CANAAN 

2.91 

CAVENDISH 

2.63 

CHELSEA 

1.99 

CHITTENDEN 

2.93 

CORNWALL 

2.10 

DANVILLE 

3.17 

DORSET  1  s 

3.26 

ENOSBURG  FALLS 

1.62 

GILMAN 

2.15 

HUNTINGTON  CENTER 

1.65 

MANCHESTER  CENTER 

3.13 

MAYS  MILL 

6.26 

MC  INOOE  FALLS 

2.03 

MIDDLESEX 

2.16 

MONTPELIER  FAA  AP 

1.85 

MOUNT  MANSFIELD 

6.10 

NEWFANF 

2.60 

NEWPORT 

2.80 

NCTH  DANVILLE 

2.73 

NORThFIELO 

D3.09 

PERU 

3.73 

PLYMOUTH  UNION 

3.63 

READING  HILL 

2.B1 

REAOS60RO  1  SSE 

3.39 

ROCHESTER 

3.27 

RUTLAND 

1.93 

SAINT  «L9ANS  BAY 

2.09 

SAINT  JOHNSBURY 

2.69 

SALISBURY 

2.53 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

4.13 

SEARSeURG  STATION 

6.31 

SOMERSET 

3.63 

SOUTH  LONDONDERRY 

2.67 

UNION  VILLAGE  DAM       H 

2.61 

VERNON 

3.00 

WAITSFIELD  1  S 

2.93 

WARDSBDRO 

3.16 

WATERBURY  1  NNE 

D2.eo 

WEST  BURKE 

3.06 

WHITINGHAM  3  w 

3.7B 

.09'  .10  .05 
.02  .06  .36 
.61'   .02   .25 


.13   .08 

T     T 
.06   .18 


.05   .10   .13 


.24 

.08 

.22 

.22 

.66 

.71 

.62 

.15 

12 

.13 

T 

.37 

.55 

02 

.65 
.35 

] 

.67 

.23 

10 

.13 

.62 

.32 

.20 

.66 

T 

.36 

.02 

.60 

T 

WOODSTOCK  3  ENE 


07 


.05 


.01   .02   .2' 


.20 


.06 


.36   .70   .02 


T 

.65 

T 

.66 

.01 

.05 

.36 

.70 

.60 

.06 

T 

.65 

.07 

.18 

.13 

.61 

.20 

.36 

.68 

.07 

.32 

.81 

.17 

.28 

.18 

.06 

.25 

• 

.00 

.24|   .65  l.Ol 


O.lODl.OO  D.IO 


.12   .31   *6A 


.10 
.28 
.07 
.04 
.23 


.49 
.65 
.51 
.67 
.49 


.79 

.11   .40 

.55 


.36 

.04 


.14 

.10 

.14 

T 

.10 

.12 

.53 

.74 


« 

.55 

.30 

T 

.40 

.26 

.06 

T 

.41 

.51 

.11 

.04 

.60 

.12 

.04 

.16 

.62 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
DECEMBER    1961 


Day  Of  Month 


8   9   10   II   12   13   14   IS  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  29   30   31 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AP 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

CREAM  HILL 


FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIODLETOWN  l^    W 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SW 

NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 


SALISBURY 
SHEPAUG  DAM 
STAMFORD  5  N 
STORRS 

waterbuRy  radio  WBRY 

westbrook 

wigwam  reservoir 


MAINE 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 


BRASSUA  DAM 


BRIDGEWATER 


SRIOGTON  1  NNW 


CARIBOU  WB  AIRPORT 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


l>5   '•S   48 
29   31 


4*   38   41 
22   23 


41   44   41 
22   24 


42   44 

22   25   30 


43   42 
19   32 


39   39   40 
24   29 


42   41 
23   26 


42   36   44 
20   22 


45   47   45 
25   26   25 


44   38   44 
20   25   22 


42   43 
15   21 


40   41 
24   27 


40   46 
25   36 


46   44 
24   26 


32   35 
22   22 


48   46   48 
26   26   30 


24   23   30 


38   40 
20   23 


25   24   29 
50 


47   46 
22      27 


41   41   40 
24   25 


42   46 
25   29 


47   47 

16   22   29 


22   25   25 


37  37  38 

22  17  21 

32  32  36 

21  17  14 

36  36  35 

28  23  23 

37  36  38 
27  20 

29  25 

22  9 

34  30 

29  26  25 


40  38  42 

27  23  23 

30  28  32 

27  25  21 


49   56   47 


47   55   45 


45   51   55 
21   22   25 


18   40   28 


28   37   25 


48   54   44 
22   40   28 


46   48 
17   40 


50   56 
23   38 


50   56 
20   36 


48   55 
19   36 


42   54   56 

14   19   28 


48   56   46 


50   56 
25   37 


37   46 
23   25 


48   52 
26   36 


45   55   58 
21   37   32 

45   52   42 
14   30   22 

44   6  3   41 
24   38   25 

53 

23 

47 


43   53 
20   42 


48   56 
22   46 


45   53   41 
24   34   27 


46   56   45 
20   41   35 


49   57 
17   40 


45   50 
22   41 


41   48   39 
22   34   30 


38   49   38 
15   37   28 


40   51   46 


40   51   45 
17   37   32 


34   39   39 
26   29   30 


40   45   41 
20   32   32 


20   38   30 


28   31   26 


46  38  36 

35  28  26 

44  37  33 

25  29  25 

43  45  35 

24  28  20 

42  38  34 

26  30  22 


43   44 
17   29 


41   36   28 


43   38   33 
26   29   22 


43 

40 

20 

29 

48 

39 

27 

29 

46 

38 

28 

28 

28   29   23 


43   45 
20   25 


41   43 
30   28 


45   42 
25   28 


47   39 
30   29 


24   26   IE 


46   43 
27   32 


47   47   40 
25   33   26 


19   30   22 


39   38 
25   26 


43   43   33 
21   27   21 


46   41 
24   31 


42   39   34 
29   29   20 


44   39 

27   21 


46   43 
29 


39   35   35 
28   25   19 


36   34   32 
28   23   20 


32  31  23 

38  38  35 

26  30  24 

31  32  30 

21  25  12 


35   35 
19   20 


38   34   36 
26   25   20 


42   38   39 
33   28   24 


32   31   27 
21   20   23 


29   35   37 


45   35   33 
28   23   15 


36 

46 

39 

46 

36 

26 

30 

33 

25 

13 

36 

35 

44 

40 

39 

25 

26 

30 

30 

16 

33 

46 

40 

40 

35 

27 

30 

31 

28 

14 

34 

43 

45 

43 

39 

26 

30 

31 

34 

18 

36 

36 

36 

41 

32 

24 

26 

29 

25 

16 

34 

44 

41 

42 

35 

25 

31 

32 

29 

18 

35 

41 

39 

42 

33 

26 

30 

29 

30 

12 

39 

47 

45 

45 

36 

28 

30 

34 

27 

22 

34 

46 

40 

42 

37 

27 

29 

32 

24 

17 

32 

45 

37 

40 

36 

27 

29 

34 

26 

18 

37 

37 

47 

46 

39 

27 

31 

33 

34 

14 

29   32   33 


47   43 
29   33 


48   44 
34   35 


38   36 
25   30 


40   47 
32   34 


45   49 

31   34 


41   42 
31   31 


46   45 
30   34 


44   42 
34   31 


46   39 
32   32 


48   44 
29   33 


44   42 
31   32 


30   42 
20   30 


31   41 
19   30 


23   33   29 


33   43 
20   31 


25   34   34 


33   39 
25   25 


20   25   25 


41   37   32 
35   20   20 


42   35   35 
34   18   21 


28   22   15 


39   31 
30   16 


46   43   35 
36   23   24 


46   42 
37   22 


25 

40  36  28 

28  13  14 

40  30  26 

28  13  12 

42  35  33 
32  15  15 

43  35  32 
34  16  23 


42   35   30 
27   16   15 


44   37   34 
31   11   21 


43   43 
34   16 


36   31   29 


35   33 
20   IS 


34   29 
15   15 


34   26 
12   11 


27   22 
6   11 


38   33   27 


33 

44 

42 

42 

35 

29 

26 

31 

31 

29 

17 

9 

26 

35 

27 

36 

23 

21 

18 

19 

13 

13 

6 

2 

27   38 
15   27 


27   28 
10   14 


24   35 
12   24 


2  5   34 
5   22 


24   35 
16   23 


26   37 
8   24 


30   38 
16   26 


26   35 
16   23 


24   33 
15   24 


25  31 

14  19 

2  6  34 

15  21 

26  36 

22  26 

18  28 

3  14 

2  7  36 

13  23 

31  35 

15  22 

24  36 

7  24 

2  5  34 

10  22 

2  5  34 

10  19 

30  38 

18  26 

23  33 

11  20 

23  34 

14  21 

2  8  36 

11  26 

26  35 

13  23 


24   16   22 


21   22   22 


26   27 
10   24 


23   24   26 


13   19 

-10  -  5 


15   18   18 


27   18   23 


25   22   26 


13   19   17 


39   44 
34   33 


36   40 
32   28 


34   34 
26   30 


35   35 
30   30 


35   35 
31   31 


34   34 
30   31 


35   40 
33   33 


37   38 
32   32 


40   39 
32   34 


35   38 

31   30 


33   37 
32   32 


35   36 
21   33 


32   3  3 

30   31 


35   41 
32   33 


39   42 
34   30 


33   32 
27   30 


38   40 
33   37 


38   38 
22   35 


36   36 
31   32 


35   35 
31   32 


34   36 
32   32 


37   44 
32   34 


34   33 
29   30 


36   38 
32   33 


39   40 
34   34 


37   39 
35   33 


2  6   32 

24   15 


26   26   27 
22   22   12 


33   34   29 
24   26   21 


33   33   31 
22   27   20 


22   28 

15   19 


27   23 
15    9 


27   31   34 
22   24   21 


32   34 
27   12 


27   19   23 
13   14   16 


36 

38 

30 

36 

37 

26 

22 

23 

21 

27 

35 

33 

31 

35 

39 

14 

10 

21 

15 

8 

34 

33 

32 

26 

30 

20 

12 

19 

16 

16 

31 

32 

30 

31 

37 

20 

12 

20 

15 

10 

33 

31 

31 

29 

32 

17 

17 

20 

18 

14 

30 

26 

27 

27 

34 

19 

14 

22 

14 

22 

34 

34 

30 

33 

37 

23 

16 

24 

17 

22 

31 

32 

34 

34 

35 

23 

9 

19 

18 

22 

35 

36 

34 

34 

39 

23 

21 

24 

21 

22 

34 

32 

26 

30 

36 

21 

15 

22 

19 

16 

30 

31 

26 

30 

36 

20 

14 

23 

19 

21 

15   15   22 


30   32 
15   21 


36   31 
12   24 


36   29 
19   26 


25   25 

11   14 


36   36 
19   18 


36   35 

20   26 


32   23 
11   23 


28   26 

11   21 


30   30 
12   23 


35   32 
15   14 


30   28 
16   20 


33   33   29 
20   14   22 


38   36 
13   26 


39   32   34 
19   11   17 


29  25  22 

15  13  10 

29  25  22 

8  12  7 

29  28  25 

16  17  14 

31  28  22 

5  17 

22  21  20 

6  12  4 

29  26  19 


30   26 

4   10 


26   33 
17   23 


33   39 

19   20 


35   38 
21   25 


25   24   30 
13   13   21 


31   37   38 
21   22   28 


34  37  44 

23  15  12 

27  33  44 
14  16  22 

28  31  42 
16  9  25 

36  39  46 

18  26  21 

29  33  43 
16  22  21 

32  37  46 

10  11  27 

37  40  47 

19  9  24 


26   34   41 


29   32   40 

19   19   21 


29   31   38 
19   19   24 


32   32   39 
24   21   27 


29   30   35 
16   14   18 


30 

25 

32 

19 

14 

16 

31 

23 

30 

5 

1 

1 

37 

32 

25 

16 

6 

6 

42   36   24   30 


38   30 
7-3 


36   29   16   25 


39   30   23   30 


37 

30 

20 

27 

26 

3 

-  1 

-  7 

38 

35 

25 

33 

29 

20 

14 

11 

36 

33 

26 

32 

26 

16 

11 

10 

36 

30 

22 

30 

27 

13 

10 

7 

46 

36 

32 

22 

22 

10 

-  2 

-11 

42 

34 

28 

24 

28 

15 

10 

12 

46 

36 

29 

31 

27 

13 

11 

6 

37 

32 

26 

31 

29 

20 

14 

16 

37   31   22   14 


37   34 
16   14 


36 

19   14 


36   25 
9-5 


37   27   19 


34   29 

4    0 


32   27 
15   12 


33   23   29 


32   23 
13    6 


36   26 
14   10 


37   30 
10    6 


38 

20 

28 

15 

7 

5 

43 

23 

25 

16 

11 

9 

49 

31 

26 

30 

15 

16 

49 

30 

27 

29 

8 

10 

40   48   26   20 


35   35   24   27 
29   18    2    7 

50   38   23   30 


46   21 
20    8 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  286  - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  E»«3LAND 
DECEMBER  1961 


Station 

Day  Ol  Month 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

CLAYTON  LAKE 

MAX 
MIN 

32 
16 

30 
12 

33 

9 

34 
20 

36 
29 

40 
28 

32 

18 

32 

24 

32 

10 

35 

4 

31 
10 

33 
3 

36 

5 

33 

4 

23 
6 

12   12 
-  9  -13 

21 
-  8 

18 
8 

25 
15 

22 
15 

20 
11 

20 
10 

20 
-  2 

24 

5 

25 

13 

26 

13 

31 
25 

37 
21 

22 

0 

15 

0 

27.2 
9.7 

CORINNA 

HAX 
HIN 

32 
22 

32 

12 

38 
12 

37 
11 

46 
32 

40 
28 

36 
23 

35 

25 

31 
17 

27 
16 

39 

24 

33 
21 

37 
26 

36 
12 

25 

7 

20   20 
2    2 

21 
17 

28 

19 

27 
20 

29 

12 

28 

4 

25 

9 

19 
-  3 

29 

15 

31 
19 

36 

21 

38 

28 

46 

20 

22 

0 

23 

4 

31.2 
15.4 

OAMARISCOTTA  HILLS 

HAX 
HIN 

36 

21 

36 

21 

36 
23 

42 
20 

50 
36 

40 
31 

40 
28 

37 
27 

35 

19 

32 
20 

42 
30 

35 
28 

41 
31 

30 
17 

28 
12 

21   23 
1    8 

25 

19 

30 
22 

32 

27 

32 

21 

29 
12 

29 
10 

22 

12 

34 
17 

31 
15 

40 
18 

47 
29 

46 
25 

26 
9 

25 
16 

34.0 
20.2 

EASTPORT 

MAX 
HIN 

33 
30 

38 
28 

35 
26 

41 
25 

49 
37 

44 
33 

41 
26 

36 

30 

36 
26 

35 
26 

44 
34 

36 

27 

46 
32 

32 

18 

28 
15 

23   26 
6    6 

27 
16 

33 
25 

31 
21 

28 
19 

31 
18 

28 

18 

27 
13 

30 
23 

33 
19 

38 
24 

50 
29 

60 
28 

29 

15 

26 
15 

34.9 
22.9 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

HAX 
MIN 

28 
23 

34 
13 

38 
25 

40 
13 

45 
34 

38 
30 

34 
25 

32 

24 

28 
13 

25 

23 

39 

24 

32 
24 

35 
25 

30 
12 

24 

5 

15   25 
2    2 

20 
17 

26 
19 

26 

21 

25 
12 

28 
15 

25 

11 

16 
2 

27 
18 

30 
20 

36 

21 

43 
29 

47 
15 

20 
2 

22 

4 

30.2 
16.9 

FARMINGTON 

MAX 
MIN 

35 
26 

36 

14 

34 
13 

38 
15 

41 
15 

44 
35 

37 
23 

37 
26 

34 
20 

34 
20 

34 
22 

40 
24 

34 
24 

37 
14 

31 
15 

17   20 
1  -  1 

20 
5 

26 

20 

30 
23 

30 
22 

32 
15 

30 
15 

26 

4 

28 
6 

29 
20 

34 
22 

39 
29 

39 
22 

30 
-  4 

20 
-  8 

32.1 
16.0 

FORT  KENT 

HAX 
MIN 

3A 
28 

30 
24 

33 

14 

35 
28 

36 
32 

36 

27 

33 
19 

32 
21 

29 
22 

27 
24 

36 
24 

31 
-  2 

36 
23 

25 

4 

22 
6 

14   20 
-3-2 

17 
-  5 

28 
10 

20 
8 

24 
19 

26 

15 

24 

17 

23 

5 

28 

18 

29 

12 

31 
16 

35 
21 

45 
21 

24 

18 
6 

28.5 

14.8 

GARDINER 

HAX 
HIN 

40 
16 

39 
14 

39 
16 

41 
12 

49 
33 

45 
32 

40 
21 

36 
22 

38 
16 

34 
19 

44 
21 

36 
23 

41 
26 

35 
13 

32 
14 

23   20 
3    5 

23 
13 

30 
18 

30 
23 

37 
20 

32 

-  5 

29 

9 

25 

7 

34 
16 

34 

7 

41 
8 

37 
25 

47 
21 

29 

26 

-  1 

36.1 
15.2 

GRAND  LAKE  STREAM 

HAX 
HIN 

3S 
29 

32 
26 

35 
19 

32 
20 

42 
19 

42 

31 

32 
26 

36 
28 

30 
25 

33 
23 

34 
27 

39 
23 

38 
27 

37 
15 

30 
15 

25   19 
5    3 

24 
9 

25 
9 

24 
16 

25 

18 

26 

7 

21 
15 

25 

7 

30 
15 

30 
12 

33 
13 

37 
12 

49 
30 

30 

25 
9 

31.5 

17.7 

GREENVILLE 

HAX 
HIN 

26 

21 

35 

10 

35 
22 

39 
8 

42 
28 

33 

25 

33 
22 

31 
15 

23 

13 

25 
15 

36 
23 

29 
18 

34 

14 

27 
12 

22 
0 

11   22 

1  -  5 

22 

15 

29 
19 

26 

15 

22 

5 

24 
14 

21 
12 

25 

3 

23 

14 

28 

17 

34 
27 

43 
29 

34 
9 

16 

19 
-  1 

28.0 
13.4 

HI  RAH  2  S 

HAX 
HIN 

42 
18 

38 
18 

43 
16 

41 

13 

48 
31 

42 
25 

40 
29 

35 
24 

40 
18 

33 
20 

45 
23 

35 
24 

42 
25 

33 
14 

24 
2 

23   20 
-5    4 

25 
18 

29 
24 

32 
26 

36 
9 

30 
6 

31 

0 

26 

11 

35 
17 

40 
17 

40 
13 

35 
30 

36 
3 

25 

29 
3 

34.6 
15.2 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

HAX 
HIN 

31 
28 

28 

25 

29 
22 

35 
25 

44 
32 

36 
29 

34 
25 

31 
25 

29 
25 

29 

24 

36 
25 

26 
13 

36 
16 

24 

11 

23 
4 

13   18 

1    0 

19 

5 

27 
15 

23 
15 

23 
12 

24 
16 

23 

11 

18 

2 

28 

16 

27 
16 

33 
21 

48 

30 

47 
21 

22 

19 
8 

28.5 
17.0 

HOULTON 

HAX 

HIN 

31 
29 

30 
25 

31 
25 

32 
28 

44 
31 

35 
32 

34 
25 

31 
25 

29 
25 

29 
23 

37 
26 

28 
14 

36 
20 

24 
10 

23 
9 

15   18 

0    0 

17 

0 

27 
8 

23 
15 

25 
17 

25 
17 

23 

10 

19 

3 

28 
15 

28 

13 

32 
18 

43 
29 

40 
23 

20 
5 

19 
6 

28.3 

17.0 

JACHHAN 

HAX 
MIN 

25 

20 

37 
11 

35 
28 

40 
30 

42 
30 

38 
23 

33 
23 

30 
26 

26 
13 

26 

10 

35 
22 

29 

12 

37 
20 

25 
12 

23 
1 

10   16 
-  5  -10 

22 

15 

28 
20 

27 
21 

23 
13 

21 
15 

20 
11 

22 
15 

23 
17 

22 

10 

35 
19 

34 

30 

32 
20 

20 
-  2 

20 
-  5 

27.7 
15.0 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

38 
25 

37 
22 

40 
19 

33 
19 

45 
20 

48 
32 

40 
25 

39 
29 

36 
24 

34 

18 

42 
23 

42 
25 

45 
25 

44 
16 

32 
17 

26   21 
2    0 

25 
6 

27 
19 

36 

21 

39 

14 

25 
10 

28 
10 

25 
5 

31 

10 

31 

15 

31 
19 

42 
23 

49 
35 

36 
9 

36 
6 

35.6 
17.5 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

37 
28 

37 
22 

40 
21 

42 
21 

51 
36 

41 
30 

42 
29 

36 
26 

36 
24 

28 
22 

42 
29 

35 
29 

39 
27 

34 
21 

27 
10 

24   18 

7   10 

23 
17 

29 
22 

30 
25 

32 
20 

29 

10 

27 

14 

22 

13 

30 
20 

34 
23 

40 
18 

36 
29 

36 

19 

22 
6 

26 
4 

33.1 
20.4 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

28 
21 

29 

9 

31 
9 

34 
27 

37 
26 

42 
29 

30 
22 

32 

23 

30 
12 

27 
10 

37 
15 

35 
16 

36 
16 

34 
11 

27 
9 

10   15 

0-7 

16 
-  4 

22 
14 

28 

20 

28 

15 

25 

11 

20 

11 

20 
11 

23 
12 

23 
16 

30 
17 

36 
27 

35 
18 

26 

-  3 

19 
-  3 

27.9 
13.3 

MADISON 

MAX 
MIN 

36 
24 

36 
12 

39 

11 

39 
14 

46 

31 

41 

33 

37 
25 

36 
25 

35 
17 

29 
18 

41 
23 

37 
25 

37 
27 

32 
15 

27 
11 

25   20 
1    2 

22 
15 

30 

21 

28 
25 

33 
21 

26 

1 

21 
4 

21 
2 

29 

20 

31 
18 

36 
25 

35 

30 

37 
21 

23 

-  3 

25 
-  5 

32.1 
16.5 

MIDDLE  DAM 

MAX 
HIN 

28 
20 

28 

8 

38 
9 

32 
27 

40 
27 

42 
27 

32 

17 

31 
22 

26 
9 

26 
6 

33 
17 

33 
17 

31 
17 

34 
11 

25 
7 

8   16 

-10  -10 

20 
5 

25 
18 

26 
22 

27 

20 

24 
13 

20 
2 

20 

5 

20 

7 

20 
15 

25 
15 

34 
25 

34 
13 

24 
-10 

18 
-  4 

27.2 
11.8 

HILLINOCKET 

HAX 
MIN 

32 
26 

32 
20 

36 

13 

37 
16 

40 
19 

46 
33 

35 
28 

35 
28 

35 
18 

28 

11 

36 
11 

39 
19 

37 
20 

35 
8 

31 
9 

24   14 

3  -  1 

21 

1 

23 
14 

29 
21 

25 

10 

24 

15 

22 
15 

25 
2 

25 
2 

30 
20 

30 
19 

35 
29 

46 
27 

27 
11 

20 
5 

30.8 
15.3 

HILLINOCKET  FAA  AP 

HAX 
MIN 

31 
21 

33 
14 

37 

12 

38 
15 

45 
33 

36 

30 

34 
28 

34 
27 

28 
16 

27 
16 

38 
27 

31 
18 

35 
18 

28 
12 

25 
5 

13   21 

4    0 

23 
13 

26 
21 

24 
22 

24 
15 

25 
18 

23 

13 

20 
0 

29 
21 

26 
21 

35 
29 

47 
30 

45 

16 

20 

7 

22 

4 

29.9 
17.0 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

HAX 
MIN 

34 
19 

31 
12 

35 
7 

37 
12 

48 
33 

36 
25 

35 
25 

33 
22 

32 
19 

30 
17 

40 
28 

32 
25 

38 
21 

30 
13 

26 

5 

20   21 
1  -  1 

21 
19 

27 
20 

27 
17 

25 

0 

29 

-  9 

25 

1 

20 
-  5 

30 
19 

31 
15 

37 
22 

48 
31 

44 
13 

22 

5 

24 
3 

31.2 
14.0 

OOUOSSOC 

MAX 
MIN 

25 

20 

26 
9 

35 
8 

32 
27 

40 
26 

40 
28 

30 
21 

32 
25 

25 

11 

25 
6 

34 
20 

34 
16 

36 
19 

31 
13 

27 

5 

12   14 
-5-7 

24 
1 

25 

20 

29 

21 

28 

21 

24 

14 

19 

7 

20 
3 

21 
13 

20 
15 

27 
16 

33 
25 

33 

15 

22 
-  6 

18 

-  3 

27.1 
13.1 

ORONO 

MAX 
HIN 

34 
22 

32 

17 

36 

15 

40 
16 

48 

34 

45 
31 

37 
27 

34 
23 

32 
21 

32 
21 

40 
32 

34 
26 

40 
24 

32 

20 

29 

10 

21   23 
8    8 

24 
21 

30 
22 

28 
21 

28 

12 

31 
6 

28 

11 

26 

7 

31 

20 

34 

20 

43 
28 

46 
33 

43 
26 

31 
12 

25 
10 

33.5 
19.5 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

39 
29 

37 
25 

40 
27 

43 
28 

52 
40 

44 
35 

42 
34 

38 
29 

37 
25 

31 
25 

45 
30 

40 
32 

43 
30 

34 
23 

29 
11 

24   24 
6   13 

25 
21 

30 
24 

33 
27 

34 
20 

29 
16 

27 

14 

22 

18 

30 
22 

35 
21 

41 
26 

41 
33 

34 
13 

23 

13 

28 
12 

34.7 
23.3 

PORTLAND  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

41 
21 

39 
22 

43 
20 

44 
18 

53 
36 

44 
28 

42 
28 

38 
23 

38 
21 

32 
24 

46 

27 

42 
25 

41 
24 

34 
16 

27 
8 

25   21 

0   12 

25 

20 

29 

24 

32 
26 

34 

10 

29 

0 

28 
2 

24 

13 

33 

15 

35 
11 

40 
17 

39 
33 

35 
10 

22 

5 

26 
-  2 

34.9 
17.3 

PRESOUE  ISLE 

MAX 
HIN 

32 
27 

29 
24 

33 
21 

32 

28 

39 
29 

39 
29 

32 
20 

32 
20 

28 
24 

26 
19 

37 
24 

32 
8 

35 
21 

25 
8 

23 
8 

14   15 
-2-3 

17 
-  2 

20 
15 

20 
12 

23 

13 

27 
15 

23 

13 

18 
2 

27 
15 

30 
14 

31 

17 

39 
24 

45 
24 

24 

9 

18 

7 

27.9 
15.5 

RIPOGENUS  DAM 

HAX 
HIN 

32 
22 

30 

17 

35 

17 

35 
23 

40 
27 

40 
30 

35 
25 

31 
25 

32 
13 

27 
12 

34 
14 

36 
14 

36 

17 

39 

10 

25 

13 

20   11 
-2-2 

21 

0 

32 

14 

29 
18 

25 
11 

19 

11 

23 

11 

21 

0 

20 

2 

25 

17 

28 
14 

35 
24 

44 
23 

24 
3 

15 
2 

29.0 
13.7 

ROCKLAND 

HAX 
HIN 

38 
24 

38 
21 

37 
20 

46 
19 

50 
38 

43 
30 

42 
26 

40 
29 

38 
22 

34 
24 

44 
32 

39 
28 

43 
32 

36 

17 

25 
14 

20   26 
5    9 

29 
24 

33 
23 

35 
25 

34 
22 

30 

7 

28 

8 

25 
12 

31 
17 

32 

13 

41 
18 

47 
27 

46 
24 

26 
12 

26 
8 

35.5 

20.4 

RUMFORD  3  SW 

MAX 
HIN 

32 
20 

35 
15 

36 
23 

38 
22 

49 
35 

36 
25 

34 
26 

33 
21 

29 
16 

27 
15 

38 
26 

32 
25 

35 
21 

28 
15 

25 

5 

18   16 

3    3 

22 

15 

28 
22 

29 
24 

28 
22 

23 

16 

23 
13 

25 
6 

25 
21 

32 
20 

37 
27 

34 
28 

26 
5 

20 

-  5 

23 
-  6 

29.6 

17.0 

RUMFORO  POWER  PLANT 

HAX 
MIN 

32 

24 

39 
16 

37 
21 

40 
24 

45 
37 

38 
26 

35 
26 

35 
23 

30 
18 

27 
19 

40 
26 

35 
27 

39 
23 

32 
18 

28 
6 

20   18 
5    4 

24 
17 

30 
23 

32 
25 

30 
24 

25 

18 

25 
12 

25 
8 

25 
22 

33 
22 

38 

30 

34 
31 

31 

12 

20 
0 

25 

-  4 

31.2 
18.6 

ST  FRANCIS 

MAX 
MIN 

36 
27 

30 
23 

30 
18 

35 
24 

36 
30 

38 
30 

32 
20 

32 
21 

31 
22 

27 
20 

30 
19 

36 

7 

37 
6 

36 
5 

24 

7 

15   12 
-5-6 

23 
-  5 

IS 

0 

28 

14 

21 
14 

23 
16 

26 

15 

23 
3 

25 

1 

27 
11 

"29 

11 

32 
22 

47 
29 

30 

6 

18 

3 

28.5 

13.3 

SANFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

30 
19 

41 
22 

41 
20 

44 
18 

51 
34 

43 
33 

41 
26 

37 
29 

37 
22 

35 
20 

42 
27 

37 
26 

38 
32 

33 
19 

28 
14 

24   20 
-2    5 

25 
18 

31 
24 

32 
27 

33 
22 

26 

0 

28 
12 

24 

10 

30 
20 

34 

18 

40 
13 

36 
25 

35 

20 

28 

0 

28 
-  6 

34.0 
18.4 

SQUA  PAN  DAM 

HAX 
HIN 

30 
26 

27 
22 

35 
15 

34 
22 

39 
30 

35 
32 

35 
19 

33 
27 

28 
22 

29 

21 

40 
24 

33 
9 

35 
22 

25 
8 

19 
10 

14   21 

-3-5 

18 
-  2 

25 

15 

21 
12 

23 
13 

28 
15 

23 
14 

22 

-10 

28 

-  2 

29 

11 

33 
5 

37 
19 

42 
29 

25 

7 

29.6 
14.3 

WATERVILLE  PUHP  STA 

HAX 
MIN 

37 
19 

34 
12 

39 

15 

40 
14 

48 
32 

41 
35 

38 
26 

37 
30 

35 

17 

32 
20 

42 
25 

39 
30 

40 
29 

34 
16 

30 
14 

23   21 
2    5 

23 
17 

28 
21 

29 
21 

35 
22 

32 

0 

30 
7 

25 

5 

32 

17 

32 
14 

40 
22 

37 
30 

47 
23 

31 

1 

27 
3 

34.1 
17.5 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

40 
18 

37 
18 

42 

17 

42 
16 

50 
35 

44 
26 

40 
28 

36 
24 

38 
19 

32 
21 

45 
26 

36 
24 

40 
20 

33 
15 

35 
8 

24   20 
-3    5 

26 

20 

29 
25 

32 
26 

34 
8 

29 

8 

31 
-  2 

26 
11 

34 
18 

35 
15 

42 
11 

35 
32 

31 

8 

34 
5 

27 

-  5 

34.8 
15.0 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

37 
28 

31 
30 

38 
23 

32 

24 

44 
23 

50 
33 

34 
28 

38 
28 

32 
27 

30 
27 

35 
28 

41 
25 

40 
25 

41 
17 

36 
17 

30 
7 

17 
3 

25 

5 

31 
8 

36 

17 

29 

19 

26 

13 

30 
15 

27 

3 

25 

5 

27 
17 

33 
18 

39 
24 

50 
39 

44 

13 

37 

10 

34.4 
19.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1961 


Stafion 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

31 
21 

32 
21 

40 
26 

40 
18 

46 
IS 

46 
32 

36 
28 

42 
26 

32 
19 

29 
19 

37 
29 

39 
30 

39 
31 

34 
22 

34 
16 

16 
3 

16 
3 

31 
17 

36 
31 

35 
32 

33 
26 

26 

20 

26 

10 

25 

10 

26 

16 

27 
16 

34 
20 

36 
31 

32 
16 

24 

-  1 

14 
-  5 

32.3 
19.5 

AMHERST 

MAX 
MIN 

17 

43 
23 

44 
24 

47 
18 

56 

37 

45 
25 

46 
27 

35 
25 

37 
20 

32 
26 

43 
26 

38 
32 

40 
27 

40 
19 

33 
9 

28 
2 

25 
13 

34 
26 

39 
31 

35 
26 

32 

15 

34 
8 

32 

1 

23 

13 

31 

21 

35 
14 

42 

20 

33 

25 

30 

7 

23 
3 

29 

-  4 

36.4 
18.6 

BARRE  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

&0 
18 

40 
21 

39 
24 

41 

14 

50 
37 

41 
29 

41 
25 

34 
26 

32 

16 

31 
22 

41 
29 

36 
26 

36 

31 

31 
15 

26 

13 

22 

1 

20 
4 

32 
17 

32 
27 

32 

28 

31 
23 

27 
16 

26 

14 

25 

19 

30 
13 

31 
12 

40 
IS 

35 
28 

35 
11 

22 

3 

26 

-  8 

33.0 
18.6 

BEDFORD 

MAX 
MIN 

23 

42 
24 

42 
20 

46 
18 

54 
40 

42 
30 

44 
29 

42 
33 

35 
23 

33 
25 

42 

30 

42 

30 

40 
32 

34 
21 

33 
19 

23 

3 

22 

10 

31 
21 

34 
29 

32 
30 

32 
31 

31 
18 

28 
17 

26 

17 

26 
22 

31 
21 

41 
16 

37 
25 

35 
19 

30 
6 

27 

7 

35.5 

22.3 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 

MIN 

38 
16 

42 
19 

40 
19 

42 
12 

49 
38 

48 
32 

38 
24 

36 
26 

31 
24 

31 
24 

41 
31 

38 
29 

35 
31 

32 
20 

29 

15 

20 
1 

23 
2 

32 

20 

32 
28 

32 
26 

32 
25 

32 

16 

27 

7 

25 

18 

30 
22 

30 
10 

40 
15 

35 
28 

34 
9 

20 
0 

26 

-10 

33. S 

16.7 

BLUE  HILL  WB 

MAX 
MIN 

'■3 
24 

39 

31 

39 
26 

45 
28 

54 
38 

43 
29 

43 
33 

36 
26 

34 
22 

38 
26 

44 
33 

40 
34 

42 
26 

35 
20 

28 
10 

23 
5 

24 
16 

36 
23 

38 
26 

38 
30 

32 
22 

29 

20 

30 
17 

33 
23 

31 
21 

34 
21 

42 
25 

40 
26 

31 
17 

21 

10 

30 
6 

35.9 
23.2 

BOSTON  Wfl  AIRPORT 

MAX 
MIN 

45 
29 

41 
32 

41 
30 

48 

30 

57 
40 

46 
37 

46 
36 

39 

30 

37 
26 

38 
31 

46 
36 

44 
35 

45 
31 

36 
26 

32 

14 

27 
11 

26 
19 

39 
25 

40 
30 

39 
32 

35 
27 

30 
24 

34 
22 

35 
23 

35 
26 

36 
25 

42 
29 

40 
33 

35 
23 

26 

14 

33 
16 

38.5 
27.1 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

46 
23 

42 
22 

40 
25 

47 
18 

56 

40 

46 
29 

46 
25 

42 
32 

37 
24 

35 
25 

47 
34 

43 
36 

46 

34 

37 
20 

33 

20 

22 

5 

31 
8 

38 
26 

41 

30 

42 
32 

37 
31 

33 
22 

36 
20 

37 
25 

35 
24 

37 
22 

45 
17 

57 

30 

51 
22 

32 

10 

33 

4 

40.3 
23.6 

BUFFUMVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

40 
21 

42 
22 

44 
30 

40 
17 

52 
21 

52 
31 

43 
24 

43 
26 

35 
22 

35 
26 

36 
26 

44 
26 

42 
32 

38 
15 

32 

20 

23 
3 

26 
6 

24 
17 

32 
24 

33 
29 

33 
21 

32 
12 

30 
13 

30 
20 

32 

20 

33 
18 

34 
11 

44 
25 

35 
12 

32 
-  2 

22 

-11 

35.9 
16.8 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

42 
27 

40 
26 

41 
26 

42 
24 

54 
42 

42 
34 

42 
32 

42 

33 

36 
26 

35 
26 

44 
33 

43 
34 

41 
36 

34 
22 

32 
20 

30 
10 

24 
16 

33 
22 

36 
28 

36 
32 

32 

30 

30 
23 

30 
20 

26 
24 

32 
24 

33 
23 

40 
26 

39 
23 

36 
23 

26 
12 

29 

10 

36.3 
25.5 

CLINTON 

MAX 
MIN 

44 
26 

45 
27 

42 
26 

40 
25 

45 
30 

52 

32 

44 
32 

42 

30 

38 
21 

41 
26 

38 
33 

44 
32 

42 
33 

40 
23 

32 
23 

26 

7 

26 

8 

22 
16 

30 
24 

31 
30 

32 

29 

34 
19 

30 

17 

29 

18 

28 
22 

34 
22 

31 
26 

39 
29 

34 
19 

35 
10 

23 

8 

35.9 
23.3 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

45 
23 

46 
23 

41 
22 

42 

19 

56 

37 

44 
30 

47 
25 

39 
26 

38 
23 

44 
26 

48 
32 

46 
32 

46 
27 

35 
22 

33 

13 

26 
6 

32 
10 

40 
30 

42 
35 

38 
32 

37 
25 

32 
23 

36 

20 

39 
26 

34 
26 

36 

24 

44 
26 

61 
32 

35 
22 

25 
15 

32 
13 

39.7 
24.1 

EOGARTOWN 

MAX 
MIN 

42 
30 

45 
27 

50 
28 

43 
26 

55 
29 

55 
32 

43 
26 

46 
35 

45 
28 

36 
26 

49 

37 

47 
36 

50 
39 

47 
24 

38 
24 

32 

15 

29 

15 

38 
26 

40 
37 

47 
38 

39 
33 

37 
26 

34 
22 

37 
22 

40 
26 

34 
26 

36 
26 

46 
36 

39 
26 

34 
21 

26 
15 

41.4 
27.6 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

45 
28 

44 
29 

41 
30 

47 
26 

55 
39 

44 
34 

45 
33 

36 
30 

37 
25 

42 
30 

46 
36 

44 
36 

45 
30 

36 
24 

32 

14 

26 

10 

30 
18 

37 
26 

39 
31 

36 
33 

35 

28 

33 
24 

35 
21 

36 
25 

35 
24 

37 
26 

46 
29 

44 
34 

35 
23 

25 
16 

32 

16 

38.9 
26.6 

FITCHBURG  2  S 

MAX 
MIN 

42 
24 

43 
23 

42 
24 

44 
20 

52 
24 

54 
33 

44 
30 

43 
31 

34 
23 

40 
26 

38 
26 

46 
31 

42 
32 

40 
19 

36 
22 

24 
8 

27 
9 

26 

14 

30 
24 

32 
29 

34 
28 

33 
19 

30 
14 

29 
16 

26 
21 

34 
20 

34 
16 

43 
26 

36 

14 

32 

18 

23 
6 

36.6 
21.6 

FRAMINGHAM 

MAX 
MIN 

42 
25 

43 
24 

41 
24 

41 
20 

55 
23 

57 
33 

45 
29 

45 
33 

37 
22 

32 
24 

39 

27 

45 
33 

44 
34 

41 
21 

37 
22 

26 

7 

25 

10 

26 

11 

34 
24 

34 
29 

34 
29 

33 
22 

30 
13 

31 
16 

31 

20 

33 
21 

36 
16 

46 
26 

37 
18 

34 

10 

24 
8 

37.4 
21.9 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

44 
25 

42 

25 

40 
23 

46 
23 

55 
41 

46 

34 

47 
32 

41 
31 

40 
23 

33 
26 

47 
31 

40 
31 

44 
33 

36 
23 

31 
16 

27 
9 

25 

13 

30 
22 

33 
26 

35 
30 

36 

27 

32 

18 

33 

16 

26 
22 

35 
24 

35 
23 

39 
22 

37 
30 

36 
22 

27 
11 

30 
6 

37.0 
23.9 

H INGHAM 

MAX 
MIN 

43 
25 

41 
23 

40 
22 

46 

IB 

56 
40 

45 
30 

45 
26 

40 
32 

37 
26 

39 
26 

46 
34 

42 

34 

44 
31 

35 
19 

30 
18 

24 

8 

30 
8 

38 
26 

40 
31 

40 
32 

35 
31 

32 
23 

34 
16 

36 
25 

34 
25 

35 
22 

43 
20 

40 
32 

36 
23 

24 
12 

31 

7 

36.1 
24.1 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

32 
20 

35 

19 

38 
22 

38 
19 

48 
19 

49 
31 

37 
22 

36 
27 

32 
16 

31 
15 

42 
24 

33 
27 

39 
31 

34 

20 

30 
18 

18 

0 

20 

0 

26 

14 

33 
26 

33 

30 

33 

23 

27 
17 

25 

9 

26 

6 

25 

18 

26 

16 

32 
16 

37 
23 

34 
9 

23 

4 

17 
-  3 

32.0 
17.5 

HYANNIS  2  NNE 

MAX 
MIN 

41 
26 

43 
31 

44 
26 

43 
34 

54 

41 

47 
34 

47 
29 

42 
33 

41 
26 

42 
22 

48 

37 

43 
34 

50 

37 

36 
22 

36 
23 

24 

10 

30 

5 

40 
30 

42 

37 

44 
34 

36 

31 

40 
23 

36 

21 

40 
29 

38 
24 

34 
24 

43 
24 

50 
34 

48 
26 

31 
18 

30 

4 

40. e 

26.7 

KNIGHTVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

40 
16 

38 
22 

40 
22 

42 

16 

48 
18 

48 
32 

40 
22 

42 
26 

34 
16 

32 

20 

40 
28 

40 
30 

41 
32 

34 
14 

34 
14 

20 

1 

26 

1 

28 
14 

34 
26 

33 
32 

34 
26 

28 
22 

26 

8 

28 
22 

26 

16 

28 
22 

26 

20 

36 
28 

34 

10 

28 

0 

22 
-  8 

33.9 
16.4 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

44 
28 

41 
26 

42 
24 

46 
22 

56 
31 

45 

34 

44 
32 

40 
31 

38 

24 

34 
26 

46 
33 

43 
34 

42 
30 

35 
23 

31 
15 

24 
8 

26 

14 

31 
21 

34 
27 

35 
29 

34 
28 

30 
18 

30 
16 

26 

20 

34 
22 

33 

16 

41 
27 

41 
34 

37 
22 

26 

10 

30 

7 

36.7 
23.7 

LOWELL 

MAX 
MIN 

44 
26 

41 
25 

42 
24 

47 
22 

53 
38 

46 
33 

46 
33 

38 
27 

38 
24 

33 
26 

48 
28 

41 
33 

41 
23 

31 
26 

31 
11 

27 
8 

24 
14 

30 
23 

33 
26 

34 
30 

36 
22 

31 
19 

32 

18 

27 
21 

35 
21 

34 
20 

42 
20 

38 

30 

35 
17 

25 
11 

32 
9 

36.6 
23.0 

MIDDLETON 

MAX 
MIN 

45 
24 

44 
22 

42 
19 

49 
18 

55 
39 

47 
31 

46 
28 

46 
32 

40 
22 

37 
25 

51 
30 

46 
26 

44 
36 

40 
20 

35 
20 

28 
6 

26 

7 

34 
20 

34 
21 

45 
29 

41 
29 

34 
16 

34 
16 

30 
20 

35 
21 

36 
16 

46 

12 

45 
22 

50 
17 

32 

6 

30 

1 

40.3 
21.2 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

42 
26 

50 
29 

44 
35 

45 

33 

54 
41 

43 
33 

48 
28 

40 
32 

36 
28 

49 
32 

49 
38 

49 
36 

49 
32 

39 

27 

40 
22 

28 
16 

37 
17 

42 
36 

45 
40 

47 
35 

36 
31 

36 
28 

38 
25 

46 

33 

37 
28 

39 
26 

49 
32 

49 
36 

36 
29 

31 
24 

34 
24 

42.2 

30.3 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

48 
30 

49 
34 

44 
33 

48 
30 

56 

41 

47 
36 

47 
36 

40 
31 

39 
27 

44 
34 

48 
38 

47 
36 

47 
31 

38 
26 

34 

16 

32 
12 

34 
23 

39 
32 

42 
35 

41 
35 

36 

32 

36 
26 

38 
24 

36 
27 

37 
26 

39 
26 

45 
31 

50 
33 

37 
25 

27 

20 

34 
16 

.1.3 
29.3 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 
20 

43 
24 

42 
22 

43 
18 

48 
33 

39 
23 

36 
25 

32 
23 

29 
15 

36 

24 

37 
30 

35 
31 

40 
22 

33 
15 

28 
0 

23 
-  3 

24 

10 

34 
24 

34 
31 

32 
25 

28 
21 

26 
15 

26 
15 

25 

15 

26 

12 

34 
19 

39 
26 

36 

21 

26 
6 

17 
-  6 

27 

-10 

32.7 
17.7 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

45 
27 

40 
27 

40 
29 

48 
24 

57 
42 

47 
32 

47 
31 

43 
34 

39 
25 

39 
28 

49 
36 

44 
34 

45 
36 

37 
22 

34 
21 

26 
9 

31 
12 

39 
28 

42 

37 

41 
33 

36 
32 

34 
22 

37 
20 

36 
26 

36 
26 

37 
23 

47 
26 

52 
32 

51 
24 

32 
15 

33 
13 

41.0 
26.6 

PROVINCETOWN  1  N 

MAX 
MIN 

43 
31 

44 
24 

43 
30 

46 
24 

54 
41 

45 
35 

47 
34 

44 
36 

40 
26 

41 
26 

46 
36 

42 
39 

47 
36 

37 
26 

38 
22 

25 

17 

31 
12 

40 
30 

42 

37 

43 
36 

37 
33 

34 
30 

36 
26 

40 
30 

40 
25 

37 
27 

45 
32 

50 
39 

49 
29 

33 
18 

34 
18 

41.1 
29.3 

READING 

MAX 
MIN 

44 
24 

41 
22 

41 
20 

46 
18 

56 

38 

46 
27 

45 

30 

39 
28 

38 
24 

34 
28 

46 
30 

43 
30 

43 
27 

35 

17 

30 
11 

26 
6 

24 
9 

34 
22 

36 
29 

36 
31 

34 
19 

32 

20 

32 

16 

27 
22 

36 

23 

33 

14 

43 

20 

36 
31 

35 
10 

24 
8 

31 

4 

37.1 
21.3 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

43 
23 

47 
22 

42 
24 

40 
17 

53 
18 

56 

31 

45 

23 

47 

31 

40 
23 

38 

24 

42 
29 

49 
29 

46 

33 

42 
20 

38 
24 

29 

9 

29 
6 

32 

19 

37 
29 

40 
31 

36 

30 

36 
22 

35 
16 

36 

20 

37 
23 

36 

20 

35 

20 

49 
28 

49 
22 

36 
14 

24 

11 

40.1 
22.4 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

41 
26 

40 
28 

40 
28 

42 

30 

55 

40 

44 
33 

46 
31 

40 
30 

37 
26 

45 
28 

45 
35 

43 
34 

46 
30 

34 
21 

30 
16 

22 

10 

28 

13 

36 
28 

40 
34 

40 
33 

36 
28 

30 
20 

26 

19 

35 
24 

32 
22 

33 
22 

38 
23 

42 
34 

36 
23 

25 
13 

29 

13 

37.4 
25.6 

SALEM  CG  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

43 
27 

42 
29 

40 
29 

44 
27 

56 

41 

49 
34 

46 
35 

40 
32 

37 
25 

40 
30 

46 
34 

43 
38 

45 
34 

36 
24 

30 
17 

24 
10 

26 
15 

38 
23 

40 
29 

40 
32 

34 
29 

30 
21 

32 

21 

36 
23 

34 
23 

34 
23 

40 
28 

36 
34 

37 
20 

26 

14 

30 
16 

37.9 
26.3 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

49 
28 

47 
32 

44 
35 

50 
29 

59 
41 

47 
35 

50 
34 

44 
32 

43 
27 

46 

34 

52 

37 

51 
40 

51 
30 

36 
26 

36 

17 

32 

13 

38 
21 

42 
36 

44 
41 

44 
36 

40 
29 

36 
25 

41 
25 

42 
32 

36 
18 

38 
16 

50 
30 

54 

37 

36 
26 

28 
22 

34 
22 

43.4 

29.4 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

38 
25 

38 
24 

40 
26 

43 
21 

47 
20 

51 
35 

39 
23 

36 
23 

34 
21 

33 
21 

41 
25 

40 
31 

36 
32 

34 
16 

33 
16 

19 

3 

25 

3 

25 
16 

31 
25 

32 

31 

33 

27 

29 

20 

27 
19 

26 
19 

26 

20 

26 

20 

31 
22 

33 
25 

33 
17 

25 
•  2 

19 

-  4 

33.2 

20.0 

SOUTH  EGREMONT 

MAX 
MIN 

35 
19 

38 
21 

42 
31 

43 
18 

54 
39 

41 
20 

41 
21 

36 
26 

29 

20 

35 
23 

38 
25 

36 
30 

43 
29 

33 
14 

30 
12 

23 

25 
8 

35 
24 

36 
32 

36 
32 

34 
24 

29 

20 

28 

15 

27 
20 

26 

20 

36 
23 

45 
28 

39 
26 

27 
11 

21 
-  6 

27 

-10 

34.5 

20.0 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

45 
25 

40 
25 

44 
33 

46 
23 

55 
44 

45 
34 

45 
30 

39 
32 

36 
23 

33 
27 

43 
31 

40 
34 

40 
36 

35 
21 

33 
20 

27 
7 

23 
16 

34 
22 

35 
32 

35 
31 

36 
26 

30 
22 

30 
16 

30 
21 

31 
17 

37 
26 

44 
28 

43 
33 

36 

20 

28 
9 

32 

10 

37.1 
35.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  288  - 
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DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
OECEMbER  1961 

StaUoa 

Dhj  Of  Month 

V 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29   30 

31 

25 

-10 

< 

STOCKS))  IDSE 

MAX 

MIN 

36 
21 

40 
23 

42 
24 

43 
IB 

51 
38 

40 
25 

40 
21 

35 

25 

29 

17 

35 
24 

39 

30 

3B 
28 

41 
26 

32 

16 

29 

7 

22 

0 

25 

7 

36 
23 

36 

31 

34 
31 

32 
26 

27 
19 

28 
10 

28 
20 

27 
15 

36 
21 

43 
27 

37 
25 

29  20 
16-3 

34.1 
19.4 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

A6 
20 

42 
22 

41 
24 

46 
16 

56 
42 

45 
30 

46 
23 

45 
30 

37 
23 

36 
25 

48 
33 

42 

33 

45 
30 

36 
19 

31 
X9 

27 
5 

32 

8 

38 
26 

42 
31 

40 
33 

39 

31 

33 
22 

31 
19 

38 
26 

35 
25 

36 
22 

46 
17 

42 

30 

36   28 
21   12 

32 

5 

39.3 
23.3 

TULLY  0AM 

MAX 

MIN 

*0 
21 

42 
22 

40 
22 

41 
IB 

48 
19 

48 
32 

40 
26 

40 
29 

33 
19 

31 
20 

39 
26 

42 
29 

37 
31 

34 
19 

32 

19 

20 
-  2 

20 
-  1 

25 
16 

31 
25 

32 
29 

33 
26 

30 
16 

27 

0 

27 

0 

24 
19 

30 
8 

31 
9 

36 
26 

33   26 
12    0 

19 
-  5 

33.3 

17.2 

TURNERS  FALLS 

MAX 

MIN 

»3 
18 

42 
22 

45 
22 

45 
18 

51 
37 

43 
25 

45 
24 

35 
25 

37 

17 

33 
25 

45 
28 

40 
29 

41 
28 

43 
19 

39 
6 

25 

0 

24 
8 

36 
23 

34 
22 

36 
29 

32 

21 

33 
16 

30 

7 

25 

18 

33 

20 

37 
26 

39 
26 

35 
29 

33   24 
10-2 

31 
-  6 

36.6 
19.0 

KALPOLE 

MAX 
MIN 

IS 

41 
21 

40 
23 

45 
26 

55 
40 

44 
25 

45 
24 

36 
30 

38 

21 

33 
25 

45 
30 

40 
32 

42 
28 

35 
27 

30 
17 

24 
2 

24 
6 

35 
22 

37 
29 

37 
30 

35 
26 

31 
24 

31 
16 

33 
22 

33 
21 

35 

16 

44 
16 

40 
30 

35   26 

17    6 

30 
0 

37.0 
21.7 

NEST  CUHMINGTON 

MAX 
MIN 

38 
15 

46 
20 

40 
18 

44 

13 

48 
32 

38 
28 

37 
17 

33 
24 

31 
12 

31 
20 

39 
27 

37 
23 

39 
25 

32 

7 

28 
9 

26 

-  5 

20 
3 

33 

17 

32 
27 

33 
27 

31 
21 

27 

14 

26 

0 

24 
0 

25 
13 

20 
16 

37 
12 

35 
21 

28   26 
1  -  5 

26 

-13 

32.6 

14.1 

XEST  HEDWAY 

MAX 
MIN 

AS 
20 

43 
21 

43 
21 

49 
15 

56 
41 

46 
30 

46 
23 

41 
28 

40 
22 

33 
23 

47 
30 

40 
31 

43 
33 

37 
19 

30 
16 

31 

4 

25 

7 

34 
24 

34 
30 

36 
31 

36 
29 

34 
19 

33 

15 

27 
21 

36 
23 

37 
20 

47 
15 

42 
26 

37   37 
17    4 

33 
-  2 

38.7 
21.2 

WSTON 

MAX 
MIN 

AA 
23 

39 
21 

41 
20 

47 
18 

55 
40 

45 
30 

44 
27 

40 
27 

36 
22 

32 
25 

44 
31 

40 
30 

41 
33 

35 
20 

29 

16 

28 

2 

22 

7 

32 
22 

32 
22 

32 

30 

32 
29 

29 
12 

30 
16 

24 
21 

34 
22 

34 
20 

44 
22 

43 
20 

39 
18 

36.6 
22.3 

KESTOVER  FIELO 

MAX 
MIN 

20 

39 
25 

42 
22 

47 
19 

52 
38 

43 
29 

43 

31 

36 
28 

35 

23 

33 
27 

43 
32 

38 

33 

40 
27 

35 
22 

30 
10 

27 
2 

25 
12 

34 
25 

34 
32 

35 

31 

32 
25 

31 
16 

31 
16 

26 
22 

30 
21 

34 
26 

43 
29 

36 
28 

30   23 
16    8 

29 
2 

35.5 
22.5 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

38 
23 

41 
28 

40 
31 

46 
29 

50 
33 

38 
29 

41 
30 

33 

24 

32 
20 

36 
24 

40 

31 

38 
31 

40 
23 

30 
13 

25 

7 

22 

4 

21 
13 

30 
20 

32 
26 

32 
29 

30 
20 

27 

16 

25 

15 

25 
18 

29 
18 

30 
20 

39 
21 

36 
25 

27   16 

13    6 

24 

5 

32.8 
20.9 

•ORCESTER 

MAX 
MIN 

42 
25 

42 
23 

47 
26 

47 
28 

55 
26 

42 
29 

43 
28 

36 

28 

32 

27 

32 
27 

43 

31 

37 
24 

40 
26 

35 
17 

27 
17 

24 
6 

23 
9 

31 
20 

33 

26 

34 
29 

33 
25 

33 
19 

33 
15 

26 
16 

28 
21 

32 
18 

38 
18 

35 
28 

35   23 

15    5 

28 
6 

35.1 
21.5 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

MAX 
MIN 

32 

13 

38 
14 

32 
19 

40 
28 

46 
32 

36 
28 

34 
24 

33 
21 

26 
9 

32 
12 

38 
29 

34 
24 

45 
24 

27 
17 

24 
1 

15 
-  6 

15 
1 

27 

14 

31 
25 

31 
26 

29 

16 

20 
12 

22 

4 

19 
12 

20 
15 

31 
16 

36 
19 

36 
27 

28   17 
7    6 

26 
9 

29.6 
16.1 

BERLIN 

MAX 
MIN 

32 
2* 

32 

12 

38 
14 

38 
31 

45 
33 

46 
32 

38 
28 

34 
26 

27 
13 

29 

10 

37 
17 

37 
25 

41 
25 

36 
16 

30 
10 

11 
-  5 

20 
-  4 

23 
5 

27 
23 

29 
26 

30 
25 

28 

17 

24 
5 

27 
10 

22 
12 

24 
20 

36 
21 

40 
30 

35   28 
15    3 

26 
-  1 

31.2 
16.7 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

26 
18 

31 
13 

36 

10 

33 
26 

44 
25 

45 
26 

35 
24 

33 
20 

24 

4 

27 
6 

37 
17 

36 
21 

43 
22 

33 
13 

25 
-  6 

9 
-  9 

16 
-  9 

21 
9 

27 

17 

31 
24 

31 

19 

23 

12 

17 
4 

22 

5 

19 
13 

20 
14 

28 

14 

38 
25 

32   27 
5    4 

29.0 
12.9 

BLACKWATER  DAM 

MAX 
MIN 

31 
23 

37 
19 

42 
18 

41 
22 

48 
25 

51 
32 

41 
25 

42 
28 

33 
16 

32 

20 

35 
23 

42 
26 

38 
26 

36 
17 

32 
17 

19 
5 

22 

5 

23 

13 

28 
23 

30 
27 

29 
27 

32 
20 

26 
6 

27 
14 

24 
20 

31 

19 

32 
22 

35 
25 

34   30 
14  -  1 

20 
-  2 

33.0 
18.6 

CAMPTON 

MAX 

MIN 

36 

25 

38 
16 

41 

17 

41 
25 

42 
31 

46 
34 

41 
25 

35 
27 

28 
16 

31 
17 

36 
23 

41 
25 

37 
28 

37 
13 

35 
13 

14 
0 

21 

-  1 

24 
9 

33 
22 

31 
27 

32 
25 

32 
12 

26 

10 

30 
13 

29 
18 

29 
17 

38 
18 

38 
28 

33   33 
12  -10 

26 

-10 

33.3 
16.9 

C0LE8R00K. 

MAX 

MIN 

26 
22 

26 

6 

33 
10 

35 
28 

44 
31 

44 
30 

36 
20 

32 
25 

26 
11 

25 
3 

36 
17 

37 
19 

40 
18 

32 

16 

27 

7 

9 
-11 

15 
-11 

25 

2 

29 
23 

33 
26 

32 
23 

27 
16 

28 
6 

20 
10 

23 
16 

21 

17 

31 
17 

36 
27 

30   26 
11-4 

22 
6 

29.3 
14.1 

CONCORD  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

40 
23 

40 
20 

43 

17 

42 
15 

54 
37 

45 
30 

43 
28 

36 
26 

36 

20 

31 
25 

45 
28 

36 
27 

40 
26 

34 
21 

30 
8 

24 

4 

23 

5 

28 
22 

31 
28 

34 
29 

35 
22 

26 
12 

29 

10 

25 
19 

31 

21 

35 
21 

37 
25 

36 
28 

33   23 
9-5 

33 

-  7 

34.8 
19.2 

CONWAY  1  N 

MAX 
MIN 

38 
20 

41 
14 

38 
14 

43 

11 

41 
11 

45 
32 

41 
22 

32 
29 

32 
14 

38 
19 

29 

18 

42 
24 

34 
30 

36 
14 

34 
16 

17 
-  9 

25 
-  9 

22 
9 

25 

20 

29 
24 

33 
22 

35 
-  2 

30 

11 

33 

11 

30 
17 

34 
24 

34 
14 

39 
16 

34   33 
15-7 

23 
-10 

33.6 
14.0 

DURHAM 

MAX 
MIN 

43 
20 

42 
20 

44 
17 

45 

14 

55 
38 

45 
28 

46 
26 

40 
30 

40 
22 

31 
21 

46 
23 

40 
25 

41 
34 

35 
16 

29 

14 

27 

0 

23 

5 

27 
20 

33 
25 

37 
29 

36 
24 

30 
10 

30 
10 

23 

17 

34 
20 

35 
23 

40 
13 

37 
22 

37   26 
19    3 

31 
-  9 

36.4 
18.7 

EAST  DEERING 

MAX 
MIN 

41 
19 

39 
17 

43 
19 

51 
35 

41 
26 

40 
25 

34 
26 

33 
18 

27 
23 

40 
27 

34 
25 

38 
26 

31 
12 

28 
10 

23 

0 

19 

27 
19 

29 
26 

32 
26 

31 
21 

28 

16 

30 
8 

23 

18 

32 
19 

32 

14 

36 

19 

33 
24 

30   19 
10  -  1 

26 

-  1 

32.4 
17.7 

FABYAN 

MAX 
MIN 

26 

14 

35 

6 

30 

13 

38 
24 

46 
32 

36 

14 

33 
19 

32 
19 

26 

7 

33 
5 

36 
26 

40 
22 

39 
19 

28 

10 

25 
-  6 

16 

-10 

16 
-  8 

29 
12 

30 
25 

31 
25 

27 
16 

20 

1 

18 
2 

21 
3 

20 
16 

27 

17 

35 
22 

34 
25 

26   15 
3-5 

21 
-  8 

26.9 
11.6 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

21 
18 

23 
8 

33 
9 

34 
27 

38 
28 

41 
25 

30 
18 

30 
22 

22 

10 

IB 
4 

34 
21 

32 
15 

37 
17 

30 

7 

23 

3 

4 
-  9 

10 
-  9 

22 

-10 

26 

20 

30 
23 

28 
19 

20 
12 

13 
9 

14 
6 

18 
12 

21 

13 

25 
12 

31 
24 

29   20 
11-9 

13 
-12 

24.8 
11.1 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 
MIN 

40 
24 

43 
19 

42 
18 

43 
22 

50 
33 

45 
33 

41 
25 

37 
27 

34 
17 

28 
21 

45 
25 

36 
25 

39 
30 

34 
16 

28 

10 

23 

3 

22 

4 

27 
19 

31 
25 

35 
27 

35 
23 

26 

13 

28 

10 

24 

12 

23 

10 

31 
11 

36 
18 

35 
25 

35   25 
12-3 

30 
-  4 

33.9 
17.7 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

35 

13 

41 
13 

37 
12 

42 
23 

50 
32 

36 
27 

40 
20 

35 
25 

28 
12 

27 

17 

40 
21 

32 
20 

37 
27 

31 
12 

27 

7 

17 

-  3 

19 
-  2 

26 

17 

29 
24 

35 
26 

32 
21 

22 
14 

23 

0 

23 
6 

27 
17 

31 
19 

35 
22 

34 
27 

31   19 
-  2  -17 

26 
-17 

31.3 

14.0 

HANOVER 

MAX 

MIN 

37 
13 

35 
21 

37 
20 

42 
27 

47 
36 

39 
27 

39 
26 

36 
24 

30 
15 

31 
21 

42 
26 

36 
25 

37 
28 

31 
22 

30 

4 

16 

0 

21 
5 

30 
20 

32 
26 

35 
28 

33 
23 

25 
6 

25 

0 

23 

12 

29 
19 

35 
16 

36 
26 

34 
24 

26   22 

7  -  1 

28 

1 

32.3 

17.6 

KEENE 

MAX 
MIN 

44 
18 

41 
26 

42 
23 

44 
19 

50 

40 

44 
33 

43 
26 

35 
31 

33 
17 

31 
27 

47 
31 

36 

27 

38 
29 

37 
19 

29 

16 

25 

0 

24 
6 

32 

21 

33 
31 

32 

30 

36 
27 

29 

19 

29 

-  7 

27 
18 

35 
20 

33 

39 
20 

36 
30 

33   24 
10-7 

31 
-11 

36.2 
19.1 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

38 
25 

39 
23 

41 
23 

41 
23 

49 
35 

40 
33 

40 
28 

32 
22 

33 

16 

30 
23 

41 
26 

34 
28 

38 
25 

32 
20 

27 
6 

23 

5 

21 
9 

26 

20 

32 
26 

33 
26 

29 
26 

24 
16 

26 

17 

28 
19 

27 
20 

33 
21 

36 
27 

35 
25 

29   20 

13    7 

28 

7 

32.4 
20.8 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

28 
17 

31 
9 

35 

15 

39 
29 

45 
32 

37 
26 

34 
24 

33 
23 

24 
6 

29 
10 

37 
26 

36 

21 

39 
25 

26 
16 

28 
0 

12 
-  9 

16 
-  2 

26 

15 

31 
25 

31 
26 

29 
22 

22 

10 

20 

1 

22 
5 

22 

16 

28 

19 

36 
23 

32 
29 

29   16 
4    2 

21 
-  7 

29.0 
15.0 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

37 
12 

37 
18 

38 
18 

43 
25 

48 
35 

39 
26 

39 
26 

35 
23 

30 
12 

33 
21 

41 
26 

34 
23 

36 

25 

30 
22 

28 

0 

19 

-  3 

21 

4 

26 
21 

32 
27 

33 
26 

30 
23 

24 
-  1 

26 

22 

12 

26 
15 

33 
12 

35 
26 

32 
24 

28   20 

-1-6 

29 

-  4 

31.9 
15.6 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

40 
24 

43 
23 

43 
21 

44 
18 

51 

17 

54 
34 

46 
31 

45 
29 

36 
23 

38 

21 

32 

26 

46 
25 

39 
28 

40 
22 

36 
19 

25 

a 

26 
6 

25 

14 

31 
23 

32 

28 

35 
30 

34 
12 

34 

10 

33 
10 

26 

19 

34 
19 

35 
19 

38 
27 

31   24 
21    3 

23 
-  3 

36.2 
19.5 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

42 
25 

38 
20 

42 
18 

43 
16 

53 
46 

43 
31 

45 
26 

41 
29 

37 
20 

30 
26 

45 
24 

36 
26 

40 
30 

35 
17 

32 
12 

25 

5 

22 

5 

29 
21 

32 
27 

33 
28 

34 
26 

26 
5 

30 
4 

24 
14 

32 
17 

38 
16 

37 
26 

36   22 

16  -  1 

30 
-  6 

35.2 
19.0 

MOUNT  SUNAPEE 

MAX 

MIN 

33 
18 

36 
20 

34 
24 

40 
26 

47 
35 

35 
30 

37 
28 

34 
24 

26 
15 

29 

20 

37 
25 

33 
27 

36 

27 

28 

17 

23 
6 

14 

-  1 

17 

7 

29 

17 

30 
25 

31 
26 

30 
22 

24 

16 

21 

12 

20 
14 

24 
16 

28 
16 

34 
23 

34 
27 

31   16 
11    2 

22 

5 

29.5 
18.7 

MOUNI  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

25 
4 

23 

17 

25 
15 

33 
22 

35 

10 

13 
7 

16 
13 

15 
-  3 

19 

-  3 

27 

12 

22 
8 

26 
6 

33 
-  4 

2 
-  4 

2 
-18 

10 
-  6 

21 

7 

27 
19 

25 

14 

22 

7 

11 
2 

6 

-  3 

17 
3 

21 
12 

15 
-  1 

9 
-  2 

25 

7 

30 
9 

10    1 
-3-9 

5 
-  8 

18.5 
4.2 

NASHUA   2  NNW 

MAX 
MIN 

43 
23 

41 
20 

43 

17 

46 
13 

55 
37 

45 
28 

44 
27 

36 
27 

39 
19 

31 
25 

47 
25 

39 
24 

40 
26 

34 
20 

30 
6 

25 

3 

23 
3 

30 
21 

33 
26 

35 
29 

34 
16 

29 
6 

31 
6 

25 

20 

36 
18 

33 
10 

39 
12 

36 
29 

37   22 
11    0 

31 
-  4 

35.9 
17.7 

NORThWOOO 

MAX 
MIN 

39 
24 

42 
23 

41 
21 

43 
23 

51 
34 

42 
30 

43 
25 

39 
29 

36 
19 

30 
22 

43 
27 

36 

27 

36 
31 

33 
16 

29 
12 

25 

4 

22 

8 

27 
19 

31 
25 

33 
27 

32 

25 

26 

17 

27 
16 

22 

19 

30 
20 

32 
20 

36 
19 

37 
24 

37   26 
17    2 

29 
9 

34.1 
20.5 

See  Reference  Notea  Following  Station  Index 
-  289  - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1961 


Day  Of  Month 

5 

Station 

2 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

PETERBORO   2  S 

MAX 

41 

42 

39 

42 

49 

36 

41 

35 

31 

28 

43 

35 

39 

32 

25 

22 

18 

28 

32 

32 

31 

31 

28 

23 

30 

31 

35 

33 

32 

25 

27 

32.8 

MIN 

19 

le 

16 

15 

34 

28 

21 

25 

12 

18 

26 

24 

27 

13 

8 

1 

0 

15 

23 

24 

22 

14 

6 

13 

16 

14 

16 

25 

11 

-  3 

-  3 

16.1 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 

31 

36 

33 

35 

41 

34 

33 

32 

26 

34 

41 

29 

39 

25 

23 

12 

18 

25 

25 

27 

26 

21 

22 

22 

29 

26 

32 

35 

30 

17 

19 

28.4 

MIN 

17 

13 

16 

25 

29 

25 

23 

17 

10 

11 

21 

20 

19 

16 

2 

-  7 

9 

16 

21 

21 

IS 

12 

10 

4 

15 

17 

11 

27 

5 

-  4 

7 

14.4 

PLYMOUTH 

MAX 

35 

37 

40 

43 

41 

46 

40 

36 

32 

31 

32 

42 

36 

37 

32 

20 

22 

25 

29 

31 

36 

32 

26 

27 

25 

29 

37 

36 

35 

30 

24 

33.1 

MIN 

21 

15 

17 

24 

28 

32 

24 

26 

15 

16 

22 

26 

27 

14 

12 

-  2 

4 

18 

21 

26 

26 

19 

14 

16 

19 

20 

21 

23 

15 

-  5 

-  6 

17.6 

PORTSMOUTH 

MAX 

41 

39 

37 

42 

55 

43 

45 

37 

37 

33 

43 

43 

42 

33 

28 

22 

24 

26 

33 

35 

35 

28 

27 

25 

31 

34 

40 

37 

32 

22 

28 

34.8 

MIN 

24 

21 

20 

16 

35 

31 

30 

27 

23 

25 

27 

30 

26 

20 

7 

* 

7 

21 

26 

29 

19 

16 

16 

20 

24 

19 

17 

31 

14 

3 

4 

20.5 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

37 

37 

40 

39 

48 

49 

43 

40 

34 

31 

37 

43 

35 

37 

33 

20 

21 

25 

31 

33 

35 

32 

28 

27 

25 

31 

31 

37 

35 

26 

21 

33.6 

MIN 

16 

20 

19 

20 

21 

32 

25 

26 

16 

21 

26 

27 

31 

14 

15 

0 

3 

14 

24 

29 

25 

13 

-  6 

-  3 

19 

5 

6 

24 

10 

-  7 

-10 

15.5 

WINDHAM 

MAX 

46 

42 

42 

46 

55 

43 

45 

41 

39 

33 

48 

40 

43 

39 

30 

28 

23 

29 

32 

36 

35 

36 

34 

25 

37 

37 

42 

37 

37 

25 

33 

37.3 

MIN 

25 

21 

IS 

15 

39 

35 

27 

30 

22 

26 

27 

25 

32 

15 

13 

6 

3 

22 

28 

29 

26 

5 

9 

14 

22 

20 

13 

25 

13 

7 

-  7 

19.5 

WOLFEBORO 

MAX 

37 

37 

42 

41 

49 

40 

39 

37 

32 

29 

40 

31 

36 

36 

28 

21 

19 

24 

29 

32 

30 

23 

24 

24 

27 

32 

3S 

35 

34 

21 

26 

32.0 

MIN 

26 

23 

21 

20 

34 

32 

26 

26 

19 

22 

28 

27 

28 

22 

9 

6 

7 

18 

24 

26 

22 

17 

18 

17 

21 

21 

26 

30 

21 

U 

11 

21.3 

WOODSTOCK 

MAX 

35 

39 

39 

40 

44 

39 

36 

34 

29 

29 

43 

34 

36 

30 

28 

29 

29 

29 

31 

34 

31 

24 

25 

24 

36 

32 

37 

34 

33 

23 

28 

32.7 

MIN 

24 

14 

21 

28 

32 

30 

26 

24 

16 

19 

27 

26 

28 

18 

5 

2 

-  2 

15 

22 

25 

23 

9 

7 

11 

17 

20 

23 

16 

1 

-  3 

-  8 

16.7 

RHODE  ISLAND 

BLOCIC  ISLAND  WB  AP 

MAX 

42 

52 

42 

50 

55 

41 

45 

37 

36 

49 

45 

46 

47 

34 

35 

26 

37 

42 

45 

39 

35 

34 

33 

37 

33 

36 

47 

49 

32 

25 

33 

40.0 

MIN 

32 

33 

30 

28 

39 

36 

38 

31 

27 

32 

36 

36 

30 

27 

17 

13 

23 

36 

34 

35 

28 

25 

26 

26 

24 

29 

33 

32 

25 

20 

22 

29.2 

GREENVILLE 

MAX 

43 

40 

43 

47 

54 

42 

43 

36 

36 

33 

46 

40 

43 

34 

29 

26 

24 

34 

35 

34 

33 

30 

31 

26 

31 

35 

43 

38 

22 

26 

36.0 

MIN 

24 

22 

25 

22 

34 

28 

27 

26 

22 

26 

31 

32 

26 

18 

U 

6 

11 

22 

26 

29 

25 

19 

16 

21 

20 

22 

21 

30 

6 

7 

21.9 

KINGSTON 

MAX 

45 

47 

44 

45 

55 

47 

46 

43 

39 

37 

46 

44 

46 

42 

35 

30 

26 

36 

39 

40 

37 

34 

34 

34 

36 

37 

47 

43 

39 

30 

31 

39.6 

MIN 

17 

22 

31 

18 

44 

31 

23 

32 

24 

28 

29 

34 

35 

16 

22 

6 

12 

25 

32 

34 

28 

22 

19 

26 

21 

25 

20 

32 

20 

14 

7 

24.2 

NEWPORT 

MAX 

46 

46 

43 

48 

55 

49 

48 

41 

36 

46 

41 

48 

46 

37 

29 

29 

31 

38 

40 

40 

39 

35 

36 

37 

33 

38 

47 

44 

43 

29 

31 

40.4 

MIN 

29 

30 

26 

28 

41 

34 

34 

28 

28 

32 

36 

43 

34 

29 

21 

14 

20 

29 

33 

35 

31 

25 

24 

27 

25 

26 

30 

36 

25 

12 

17 

28.6 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 

47 

43 

42 

49 

55 

45 

45 

36 

37 

36 

49 

42 

45 

36 

32 

29 

28 

38 

39 

38 

36 

34 

35 

35 

35 

37 

43 

37 

35 

25 

31 

38.6 

MIN 

28 

27 

25 

25 

38 

29 

30 

29 

26 

30 

36 

36 

28 

23 

14 

10 

17 

26 

32 

33 

26 

22 

22 

23 

24 

27 

26 

31 

21 

14 

13 

25.5 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 

36 

42 

38 

40 

46 

50 

44 

43 

34 

32 

40 

43 

37 

36 

36 

19 

20 

23 

29 

31 

32 

31 

28 

26 

22 

31 

31 

36 

33 

33 

22 

33.7 

MIN 

19 

19 

22 

23 

23 

34 

28 

30 

19 

19 

24 

26 

29 

20 

19 

2 

2 

12 

23 

28 

26 

18 

-  1 

-  1 

19 

12 

12 

27 

13 

-  4 

-  6 

17.3 

BENNINGTON  2  NNW 

MAX 

36 

42 

42 

44 

52 

37 

36 

34 

28 

40 

41 

46 

47 

32 

32 

19 

30 

37 

38 

35 

28 

28 

24 

27 

24 

33 

42 

37 

24 

18 

27 

34.2 

MIN 

13 

21 

26 

21 

34 

31 

25 

27 

16 

22 

30 

28 

27 

19 

8 

9 

8 

28 

32 

30 

24 

19 

3 

19 

19 

13 

25 

23 

6 

2 

-  5 

19.5 

BLOOMFIELD 

MAX 

36 

38 

44 

34 

33 

32 

28 

29 

39 

34 

40 

28 

24 

14 

15 

28 

31 

31 

32 

23 

21 

23 

23 

32 

43 

33 

30 

23 

20 

29.7 

MIN 

22 

8 

24 

26 

32 

28 

16 

23 

9 

6 

25 

21 

28 

18 

7 

-  8 

-  6 

15 

27 

29 

23 

17 

6 

10 

13 

17 

25 

30 

8 

0 

4 

16.4 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

30 

36 

35 

43 

47 

40 

37 

33 

26 

36 

40 

37 

38 

31 

29 

15 

25 

32 

31 

32 

26 

20 

19 

17 

25 

26 

35 

34 

22 

16 

23 

30.3 

MIN 

6 

16 

28 

26 

36 

29 

31 

20 

15 

19 

29 

23 

21 

19 

1 

0 

9 

24 

23 

26 

19 

2 

7 

10 

16 

15 

28 

21 

-  I 

6 

12 

17.5 

CAVENDISH 

MAX 

35 

42 

40 

42 

47 

40 

41 

37 

30 

29 

41 

34 

37 

32 

31 

22 

20 

30 

33 

34 

32 

26 

26 

23 

27 

38 

36 

33 

31 

20 

28 

32.9 

MIN 

11 

20 

17 

20 

33 

31 

23 

27 

13 

19 

26 

24 

27 

16 

9 

-  4 

3 

18 

27 

27 

23 

17 

10 

11 

15 

11 

27 

25 

7 

-13 

-13 

16.4 

CHELSEA 

MAX 

33 

36 

40 

38 

45 

48 

41 

37 

30 

30 

37 

42 

39 

35 

31 

14 

18 

25 

30 

33 

35 

28 

24 

28 

23 

30 

32 

35 

32 

31 

20 

32.3 

MIN 

6 

7 

9 

25 

22 

32 

21 

26 

15 

14 

22 

20 

25 

7 

6 

-  7 

-  8 

11 

24 

27 

24 

16 

-  6 

3 

13 

9 

4 

24 

-  5 

-  6 

-11 

11.9 

CORNWALL 

MAX 

36 

42 

44 

40 

46 

43 

39 

38 

30 

35 

43 

38 

40 

30 

29 

16 

26 

33 

33 

34 

32 

30 

28 

22 

28 

29 

36 

37 

30 

21 

26 

33.5 

MIN 

12 

24 

24 

29 

36 

31 

30 

26 

13 

19 

33 

24 

27 

20 

6 

-  2 

7 

25 

26 

28 

25 

16 

-  1 

8 

15 

16 

26 

23 

2 

8 

10 

18.9 

DORSET  1  S 

MAX 

37 

44 

42 

43 

50 

38 

36 

34 

27 

36 

35 

37 

46 

28 

28 

23 

32 

34 

33 

31 

28 

24 

28 

29 

30 

31 

46 

32 

27 

19 

25 

33.3 

MIN 

12 

19 

24 

20 

35 

30 

26 

25 

12 

16 

34 

24 

27 

20 

3 

5 

22 

30 

30 

26 

IS 

19 

-  4 

10 

15 

14 

20 

26 

-  1 

-  1 

5 

18.2 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 

30 

36 

35 

43 

47 

39 

36 

34 

24 

34 

40 

43 

43 

31 

26 

15 

24 

30 

33 

34 

27 

19 

21 

24 

22 

30 

36 

36 

24 

20 

24 

31.2 

MIN 

12 

14 

18 

20 

35 

30 

27 

18 

13 

12 

26 

24 

24 

17 

5 

-  4 

5 

21 

22 

25 

16 

-  2 

6 

8 

14 

17 

27 

22 

-  7 

-  3 

13 

15.5 

MC  INDOE  FALLS 

MAX 

31 

33 

34 

37 

45 

48 

40 

37 

30 

27 

34 

40 

40 

37 

30 

11 

17 

24 

29 

32 

34 

27 

20 

24 

24 

24 

31 

36 

32 

26 

19 

30.7 

MIN 

16 

17 

19 

27 

32 

34 

27 

28 

14 

14 

22 

25 

26 

21 

11 

-  2 

-  2 

11 

24 

26 

26 

18 

5 

14 

18 

19 

19 

27 

10 

9 

6 

16.2 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

29 

5 

30 

5 

31 
14 

36 
25 

44 
25 

49 
34 

38 
25 

34 
26 

27 
13 

23 

13 

37 
23 

37 

24 

39 
28 

35 

20 

30 
10 

9 

-  4 

14 
-  5 

27 
13 

30 
27 

33 
30 

33 

26 

26 

15 

19 

10 

22 

12 

23 
16 

25 

20 

29 
23 

36 

27 

30 

3 

23 

2 

20 
-  2 

29.6 
16.2 

MONTPELIER  FAA  AP 

MAX 
MIN 

26 
11 

29 

14 

33 
22 

38 
29 

48 
34 

36 
30 

37 
30 

32 
20 

23 

8 

35 

17 

39 
27 

36 
23 

39 
22 

28 
19 

26 

0 

13 

21 

4 

28 

21 

32 
28 

31 
26 

26 

20 

21 
12 

20 

20 
13 

22 

15 

29 

18 

33 
28 

32 
21 

23 

6 

16 

4 

23 
8 

26.9 
17.1 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

19 

10 

30 
12 

28 
20 

32 
20 

34 
20 

25 

17 

23 

18 

24 
9 

2 

27 
12 

29 
19 

22 

16 

32 

10 

15 
6 

10 
-10 

17 
-12 

14 
9 

28 

10 

30 
21 

26 

17 

18 
9 

10 

1 

10 

1 

20 
6 

17 
5 

15 
6 

26 

14 

26 

16 

19 
4 

16 
-  1 

10 
1 

21.8 

9.4 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

27 
17 

37 
16 

35 
28 

38 

31 

46 
31 

35 
29 

34 
35 

32 

17 

24 
10 

34 

15 

38 
30 

39 
23 

38 
18 

28 
19 

25 

3 

13 

-  3 

22 
2 

31 
21 

34 
29 

33 
25 

23 

17 

16 

16 

22 

11 

21 
17 

21 
17 

30 
17 

35 
29 

33 

20 

26 

3 

21 

10 

22 

10 

29.5 
18.1 

NORTH  DANVILLE 

MAX 
MIN 

26 
10 

26 

7 

29 

19 

31 
24 

38 
26 

31 
21 

28 
22 

26 
11 

26 
2 

25 

9 

30 
24 

30 
17 

31 
14 

21 
12 

19 
-  6 

11 
-13 

12 
-  3 

26 

12 

28 
26 

32 
25 

25 

19 

19 
10 

20 

10 

21 
16 

21 

18 

29 

18 

31 
23 

30 
19 

23 

5 

17 

2 

22 
2 

25.4 
12.9 

NORTHFIELD 

MAX 
MIN 

32 

4 

34 
4 

35 
12 

38 
23 

48 
24 

50 

31 

40 
25 

39 

20 

36 
12 

30 
14 

40 
23 

40 
22 

40 
26 

36 
16 

32 
6 

10 
-  8 

20 

-  7 

28 

14 

30 
24 

33 

27 

34 
23 

27 
13 

23 

-  4 

24 

10 

23 

15 

25 

16 

35 
IS 

35 

26 

30 
-  5 

29 

-  1 

25 

3 

32.3 

13.9 

READSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

34 
19 

36 
19 

43 
21 

41 
17 

46 
19 

50 
32 

37 
21 

36 
26 

30 
16 

30 
16 

41 
22 

39 
31 

42 

30 

32 
20 

31 
15 

16 

2 

25 

2 

26 
14 

32 
26 

33 
30 

32 
26 

27 
17 

25 

4 

25 

4 

26 

17 

25 

17 

31 

17 

38 
30 

34 
■9 

27 
0 

19 
-  9 

32.6 
17.1 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

35 
12 

41 
21 

47 
34 

43 
23 

50 
38 

41 
33 

38 

30 

36 
27 

29 

13 

34 
23 

44 
32 

39 
26 

43 
29 

32 
22 

30 

10 

20 
0 

26 

8 

35 
24 

36 

30 

35 
31 

32 
25 

26 

18 

29 
5 

23 

14 

27 

14 

33 

16 

39 
30 

41 
24 

31 

13 

21 
8 

29 

11 

34.4 
20. a 

SAINT  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

30 
20 

40 
23 

37 
26 

41 
33 

48 
38 

40 
35 

39 
32 

39 
27 

28 

17 

36 

20 

42 
35 

38 
28 

42 
26 

32 
23 

32 
2 

16 
3 

25 

13 

34 
23 

29 
22 

35 
27 

29 
21 

22 

12 

25 
3 

21 

16 

25 

15 

29 

21 

37 
28 

37 
24 

28 
8 

20 

10 

25 
15 

32.3 

20.9 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

35 
17 

32 

14 

35 
20 

40 
31 

47 
36 

41 
32 

35 
28 

36 
25 

28 
13 

29 

16 

36 
29 

36 
24 

37 
29 

30 
20 

27 

7 

22 

-11 

16 

2 

28 

16 

38 
28 

35 

30 

31 
23 

24 
16 

26 

3 

24 
17 

25 
19 

34 
19 

34 
26 

34 

29 

34 
6 

24 

5 

24 
2 

31.6 
1-8.4 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

30 
13 

36 
19 

44 
21 

36 

11 

43 
11 

44 
21 

31 
16 

30 
22 

25 
9 

26 
9 

37 
22 

36 
23 

40 
26 

27 
15 

25 

10 

12 
-  6 

20 
-  6 

26 

11 

30 
26 

31 
26 

29 
22 

22 

15 

19 

6 

23 

5 

20 
12 

21 
14 

27 

14 

36 

27 

31 
6 

21 

2 

13 
-  2 

28.7 
13.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
DECEMBER    1961 

Contlnuad 



SUHon 

D>7  Of  Month 

1 

1 

1 

3 

4 

5 

e 

7 

8       9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30      31 

i 

VERNON 

MAX 

MIN 

3» 

17 

A* 
19 

Al 
21 

»2 

20 

20 

»2  37 
26      18 

35      39      46 

22      26      28 

35      38      37 

30      19      21 

23       29 

-1-1 

25 

14 

31 
25 

33 
28 

34 
27 

34 
27 

32 

-    1 

27 

-   1 

24 
18 

34 
6 

33 
6 

38 
26 

38 

32      24 
-5-7 

35.7 
16.5 

WATeHSURY     1 

NNE 

MAX 
MIN 

32 

10 

31 
11 

3» 
18 

3i  26 
23         8 

26      39      38 
13      24      24 

39  33  29 
23      19        5 

9       17 
-4          4 

28 
6 

31 
26 

32 
25 

33 
22 

24 

12 

23 

9 

21 

14 

25 

13 

26 

19 

34 
26 

34 
23 

29 
16 

21 
6 

«SI    BURKE 

MAX 
MIN 

28 

19 

28 

5 

35 

34  26 
22         3 

26      38      38 
4      26      18 

37  35  28 
26      11         8 

12        11 
-17    -16 

22 

5 

28 
18 

33 
18 

35 
20 

25 

13 

20 
-    3 

24 

5 

25 
14 

21 
12 

30 
14 

35 

21 

31 

25      20 
-6-9 

MWDSTOCK    3 

ENE 

MAX 
MIN 

36 
13 

38 
16 

36 
18 

38  31 
27      14 

30      40      40 
20      24      24 

37  35  30 
27      20        8 

14       20 
-2          4 

24 
12 

29 

27 

32 
28 

34 
26 

30 
20 

26 

-    5 

25 

1 

24 
17 

27 
9 

33 

13 

34 
25 

33 

27      22 
-8-6 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

And 

Depth 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

STORKS,    CONN. 

1    INCH 

UAX 
UIN 

37 
36 

38 
36 

41 
38 

41 
36 

47 
42 

42 
39 

41 
38 

39 
37 

37 
36 

36 
36 

35 
34 

41 
38 

41 
38 

38 
36 

_ 

- 

I 

I 

I 

_ 

- 

- 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

4   INCHES 

MAX 
UIN 

39 
38 

39 
38 

41 
39 

42 
40 

46 
42 

43 
42 

42 

40 

41 
39 

39 
38 

38 
38 

38 
35 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

I 

_ 

I 

I 

- 

_ 

2 

- 

- 

KINGSTON,    R.    I. 

4   INCHES 

UAX 
UIN 

37 
35 

37 

35 

39 
37 

40 
37 

44 
41 

41 
37 

38 
36 

37 
36 

36 
34 

36 
35 

38 
37 

37 
37 

39 
38 

38 
34 

34 
33 

33 
31 

32 
31 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

32 
31 

31 
30 

35.0 
33.8 

8    INCHES 

UAX 

UIN 

38 
36 

38 
36 

39 
37 

40 
38 

43 

40 

42 
40 

40 
39 

39 
38 

38 
36 

37 
37 

39 
38 

39 
39 

40 
40 

40 
37 

38 
36 

35 
34 

35 
34 

34 
33 

34 
33 

35 
34 

35 
34 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

35 
33 

34 
34 

34 
33 

33 
32 

33 
32 

36.6 
35.5 

12    INCHES 

5  PH 

42 

43 

42 

43 

44 

43 

43 

43 

42 

42 

42 

42 

41 

41 

41 

38 

38 

36 

38 

38 

38 

38 

37 

38 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

36 

39.7 

24    INCHES 

5  PH 

47 

46 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

44 

44 

44 

44 

44 

43 

43 

43 

43 

43 

40 

40 

41 

40 

41 

41 

39 

39 

39 

40 

39 

38 

38 

43.4 

BOSLINGTON  U   OF  VT.,    VT. 

1    INCH 

UAX 
UIN 

36 
35 

36 
35 

37 
36 

38 
36 

40 
38 

38 
37 

37 
37 

38 
35 

35 
35 

35 
34 

36 
33 

36 
35 

36 
33 

35 
34 

34 
32 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

34.2 
33.5 

3    INCHES 

UAX 
UIN 

37 
36 

37 
36 

37 
37 

38 
37 

40 
38 

39 
37 

38 
37 

38 
36 

36 
35 

35 
34 

36 
34 

37 
35 

36 
35 

36 
34 

35 
33 

33 
32 

34 
33 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
33 

34.8 
33.9 

10   INCHES 

MAX 
UIN 

39 

38 

38 
38 

39 
38 

39 
38 

40 
39 

40 
39 

39 
39 

39 
38 

39 
38 

38 
36 

38 
36 

38 
37 

37 
37 

38 
37 

37 
35 

35 
35 

36 
35 

35 
34 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

It 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 

34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

36.4 
35.8 

Storrs,  Conn, 


Kingston,  R.  I . 


Slope  of  Ground:   Downhill  less  than  3  percent  to  the  northeast.   Soil  Type:   Woodbrldge  loam.   Ground  Cover:   Grass  sod. 
Instrumentation:   3  Level  Bristol  Temperature  Recorder. 

-  Slope  of  Ground:   Level.   Soil  Type:   Brldgehampton  silt  loara.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass,  clipped  to  2  Inches. 
Instrumentation:   4  and  8  Inch  Depth  -  Thermocouple  with  Bendlx-Frlez  Recorder.   12  and  24  Inch  Depth  -  Standard  Soil 
Thermometers . 


Burlington  U  of  Vt.,  Vt. 


Slope  of  Ground:   Less  than  5  percent  to  the  northwest.   Soil  Type:   Melrose,  fine  sandy  loam.   Ground  Cover: 
Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronlk  Potentiometer. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1961 


Station 

Day  ot  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECT  I  CUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.0 

1 

T 

2.4 
2 
.2 

2 
.2 

T 

1.9 

.5 

2 

.3 

T 
2 
.3 

2 
.3 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

COLLINSVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

3.0 
3 

3 

2 

2 

1 

1 

5.0 
5 

5 

5 

5 

5 

.5 

5 

5 

5 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

T 

2.0 
2 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

6.0 
6 

T 
5 

5 

4 

1.0 

4 

4 

4 

4 

GROTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.5 

.5 

2.5 
3 

T 
3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 

T 
T 

2.6 
2 

.1 
2 

1 

T 

T 

1.0 

6.1 
4 

.1 

7 

5 

4 

T 
3 

3 

3 

3 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.5 

T 

T 

T 

T 
T 

3.1 
2 
.1 

2 
.3 

.2 

2 

.6 

T 

1 

1 

1 

1.2 

1 

6.3 
5 
.4 

T 
8 
.7 

7 
.6 

6 
.8 

T 
4 
.6 

3 
1.1 

3 

.9 

3 
.9 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

4.5 
5 

.5 

4 

3 

2 

1 

1 

T 

5.0 

5 

6.0 
11 

10 

10 

9 

8 

7 

7 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.2 

T 

T 

T 

2.3 
2 

T 
2 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

4.2 

4 

.6 
4 

4 

3 

3 

T 
2 

2 

2 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.2 

1 

T 

T 
T 

2.2 
2 
.2 

1 

T 

2.8 

3.1 
4 
.6 

T 
4 
.6 

3 
.5 

2 
.4 

T 
2 
.3 

1 

1 

1 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

_ 

T 

.1 

1.4 

.4 

.7 

T 

.2 

T 

_ 

.5 

T 

3.6 

.2 

T 

2.0 

1.0 

1.0 

T 

4.7 

2.4 

T 

_ 

T 

5.5 

T 

_ 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

.2 

1.0 
1 

3.0 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

4.0 
5 

7.0 
12 

12 

11 

10 

10 

10 

10 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

.5 

_ 

T 

_ 

_ 

_ 

_ 

2.5 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

5.0 

1.0 

. 

_ 

_ 

T 

_ 

_ 

WESTBHOOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

2.5 
2 

1 

T 

3.0 
3 

2.0 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

WOODBURY  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
2 

T 

T 

3.0 
3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

6.0 

7 

6 

6 

6 

4 

4 

4 

4 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

1 

1 

.2 

1 

T 

T 

.2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

1.0 

1.0 

1 

3.0 
2 

8.0 
12 

T 
12 

12 

12 

9.0 
11 

2.0 
22 

19 

18 

16 

10 

T 
10 

10 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SK  ON  GND 

5 

4 

3 

T 
2 

T 
T 

T 
T 

.2 

T 

.2 

T 

T 

.8 
1 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.9 
2 

T 
2 

8.5 
11 

T 
11 

10 

9 

8.3 
7 

2.6 

17 

17 

15 

13 

7 

T 
5 

5 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

9.0 
9 

9 

8 

8 

6.0 
14 

7.0 
21 

21 

- 

6 

1 

1.0 

1 

- 

BRASSUA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

.6 

.5 

- 

.7 

- 

.3 

T 

1.5 

- 

- 

T 

.3 

4.8 

2.0 

- 

.3 

- 

.8 

.3 

T 

.5 

T 

- 

.4 

BRIDGTON  1  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

T 
3 

1 

1 

1 

1 

1 

T 
T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

.4 
T 

3.5 
4 

1.5 
5 

11. d 
16 

T 
16 

16 

_ 

3.5 
19 

3.0 
21 

20 

17 

15 

14 

14 

14 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

1 

1 

T 
1 

.6 

1 

.9 

2 

.3 

T 
1 

.2 

1 

T 
1 

T 

1 

1.4 

1 

T 
2 
.2 

.6 

1 

.4 

2 

.3 

T 
2 
.3 

T 
2 
.2 

2 
.2 

2 
.2 

T 
2 
.2 

1 

.6 

1 

T 

1 

.1 

1 

.2 

2 

.2 

2 
.2 

2.3 
3 
.3 

T 
4 
.3 

.2 

4 
.3 

% 

T 

1 

.4 

1 

T 

1 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 
9 

9 

8 

8 

5.0 
13 

9.0 
22 

22 

22 

22 

2 

2 

2 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

2.0 
2 

6.0 
8 

7 

7 

6 

5 

11.0 
16 

15 

14 

14 

3 

3 

3 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

.5 
2 

2 

1 

1 

.5 

1 

.2 

1 

1 

2.0 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1.0 
3 

3 

3 

3 

.3 
3 

3 

3 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

13 

13 

1.5 
13 

T 
10 

T 
10 

.6 
10 

.5 
10 

10 

.4 
10 

10 

.3 

10 

T 
10 

T 
10 

2.0 
12 

12 

11 

.4 
11 

.5 
11 

5.4 
16 

16 

T 
16 

T 
16 

T 
16 

.5 

16 

16 

T 
16 

T 
13 

.1 
10 

T 
10 

T 
10 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

4 

3 

1.0 
3 

T 
3 

T 
T 

T 

1.0 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

4.0 

4 

4 

T 
4 

1.0 
4 

5.0 

7 

9 

9 

8 

T 
T 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 

- 

- 

- 

2.0 

5.5 

2.0 

- 

- 

.5 

- 

- 

- 

2.0 

- 

- 

UACBIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 
T 

T 

.1 

T 

.1 

T 

T 

T 

.4 
T 

5.0 

5 

5.0 
10 

10 

10 

10 

11.0 
19 

T 
19 

19 

18 

4 

4 

.2 
3 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

- 

- 

- 

2.0 

- 

.3 

T 

- 

T 

T 

.4 

- 

- 

- 

- 

T 

2.0 

.4 

8.6 

T 

- 

- 

1.3 

T 

- 

- 

- 

- 

.2 

- 

MILLINOCKFT  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

2 

2 

3.0 

1.0 
4 

1 

1.0 

1 

T 

1 

1 

1.0 

1.0 

T 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

T 
1 

1 

9.0 
6 

T 
6 

6 

6 

.7 

6 

T 

7 

7 

7 

T 

7 

2 

T 
2 

2 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

5 

4 

4 

1 

1.0 

1 

1.0 

1 

1 

1.0 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

2.0 

T 

T 
2 

9.0 
9 

T 
11 

11 

10 

6.0 
10 

2.0 
18 

19 

18 

15 

7 

T 

4 

3 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.3 

3.3 

T 

4.0 
3 
.2 

3.6 

10 

1.0 

9" 

1.0 

8 
1.0 

8 
l.O 

6.7 

8 
1.0 

.8 

15 

1.9 

15 
2.0 

11 
1.7 

10 
1.8 

8 
1.4 

8 
1.2 

4 
l.t 

RIPOGENUS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

2.0 

- 

- 

1.0 

1.0 

- 

1.0 

- 

1.0 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

3.0 

4.0 

- 

- 

- 

1.5 

1.5 

- 

- 

- 

- 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

1.0 

1 

5.0 
6 

6 

6 

6 

6.0 
12 

2.0 
14 

14 

13 

10 

6 

T 
6 

6 

RUMTOHD  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

.5 

- 

- 

T 

- 

- 

T 

- 

.5 

- 

- 

- 

- 

1.0 

3.4 

3.5 

6.3 

- 

- 

- 

1.2 

- 

- 

- 

1.3 

.4 

- 

- 

SQUA  PAN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

1.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.5 

- 

- 

- 

- 

4.5 

- 

- 

1.0 

- 

T 

T 

- 

See  reference  notes  following  Station  1 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 
DECEMBER    1861 


Day  of  month 

Station 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

lUSSACHVSFITS 

ADAHS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1.5 

1 

T 

T 

2.5 
2 

.5 
2 

T 

1 

3.0 
3 

T 
2 

T 
2 

2 

1.0 
3 

3.5 
6 

T 

4 

2 

T 
T 

4.0 

4 

4 

3 

AlOERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1 

T 

1 

T 

1 

.5 

1 

T 

1 

1 

T 

10. 0 
10 

7.0 
17 

15. 

14 

T 
11 

T 
9 

9 

8 

BLUE  HILL  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

1.3 

T 

T 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T  12.3 
S 

4.5 
12 

11 

9 

6 

4 

4 

4 

BOSTON  »fB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTH  EQUIV 

T 
T 

T 

1.3 

T 

1 

.1 

T 

T 

T 
T 

T 

7.5 
3 
.3 

2.5 

8 
1.1 

6 
1.1 

5 
l.O 

3 

.8 

2 
.6 

2 

.6 

2 
.5 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

T 

5.5 

5 

3.5 
6 

6 

5 

4 

2 

1 

1 

EAST  WAREBAli 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

.6 

1 

1.4 

1 

4.0 
2 

1.8 
2 

1 

1 

T 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.8 
2 

T 

T 

T 
T 

2.5 
2 

.7 
2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

BAVERRILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.5 

1 

.5 
2 

T 
2 

2.0 
4 

T 
4 

3 

3 

6.512.1 
10   21 

19 

17 

13 

13 

13 

13 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

3 

T 
2 

1.0 
3 

2 

2 

2 

4.0 
6 

2.0 
8 

8 

7 

5 

T 
5 

5 

5 

UILFORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

.5 

- 

- 

T 

- 

- 

4.5 

11.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

3.3 

1 

T 

T 

T 

.3 
T 

T 

T 
T 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.5 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.6 

T 

3.9 

5 

2 

.2 

1 

1 

.1 

T 

T 
T 

T 

.5 
1 

T 

5.0 
3 

T 
4 

4.0 
3 

1.0 
8 

1.4 
9 

T 
7 

.3 
6 

2.7 
8 

T 
9 

T 

7 

7 

5.8 

7 

T 
12 

.4 

12 

T 
12 

PROVINCETOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

~ 

" 

~ 

- 

- 

- 

READING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.3 

1 

.3 

1 

.2 

I 

.3 

1 

.1 

1 

1 

1 

16.0 
14 

4.2 
16 

14 

12 

10 

10 

10 

10 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 
2 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

5.0 

4 

7.0 
11 

11 

10 

5 

4 

4 

4 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

T 

1 

T 

.4 

T 

6.0 
4 

6.0 
10 

10 

10 

5 

5 

5 

5 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.5 

1 

T 

T 

1.0 

1.0 
T 

T 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

4.0 

4 

1.0 
5 

4 

3 

2 

2 

2 

6.0 
8 

9.0 
17 

17 

17 

14 

10 

10 

10 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

4.0 

4 

3.0 
3 

2.0 
2 

1.0 
3 

2 

2 

2 

5.0 

7 

3.0 
10 

9 

6 

5 

5 

5 

5 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6.3 

- 

- 

- 

- 

15. ( 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

T 

T 

2.0 

1 

1 

.5 

1 

T 

T 

T 

.5 

T 

T 

4.0 
4 

3 

1.5 

5 

1.0 
4 

3.5 
7 

T 
6 

6 

4.0 
9 

1.0 
10 

T 
8 

7 

6.0 
12 

.5 
12 

11 

11 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

1.9 
2 

1 

T 

T 
T 

T 

8.6 

7 

6.5 
11 

10 

10 

8 

8 

8 

8 

WEST  OIMMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
2 

_ 

. 

2.5 
2 

T 
2 

1 

.5 

1 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

4.5 
4 

4.0 

5 

2.0 

7 

2.5 
9 

9 

8 

8 

3.5 
12 

.7 
13 

13 

11 

5.0 
16 

T 
16 

16 

16 

WEST  MEDWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
T 

2.5 
2 

2 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

6.0 

6 

2.5 
8 

7 

5 

4 

4 

4 

4 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.0 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

4.0 

1.3 

- 

- 

- 

5.5 

- 

- 

WINCHENDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 

1.0 

- 

5.0 

- 

- 

- 

2.5 

12.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 
T 

2.5 

T 

2 
.2 

T 
2 
.4 

T 

1 

T 

1 

1 

.2 

1 

15. « 
6 
.4 

1.8 

19 

1.2 

19 
1.2 

18 
1.2 

T 

12 

.8 

T 

10 

.9 

10 
.8 

10 
.8 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

6 

5 

3 

T 

T 
T 

T 
T 

1.2 

1 

1 

T 

1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

.6 
T 

2.5 
3 

.7 
3 

6.3 
8 

1.4 

9 

T 
8 

.3 
8 

1.1 
8 

2.0 
9 

8 

T 

7 

6.0 
12 

.6 
12 

.4 
12 

11 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

2 

2 

T 

T 

.5 

2.5 
3 

5.0 
7 

1.0 
7 

- 

2.0 
9 

- 

2.0 
9 

- 

7 

T 
5 

5.0 
8 

7 

T 
7 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

_ 

_ 

6 

T 
T 

.5 

1 

2.0 
2 

1.0 
3 

3 

2 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

1.0 

1 

3.0 
3 

7.0 
10 

1.0 
11 

.5 
11 

11 

9 

2.0 
10 

T 
10 

10 

1.0 
9 

5.5 
14 

14 

- 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

21 

21 

1.0 
21 

16 

16 

2.0 
17 

2.2 
19 

19 

T 
19 

19 

.7 
19 

.5 
19 

19 

19 

19 

.7 
19 

2.0 
21 

1.1 
22 

12. C 
34 

2.0 
35 

35 

2.0 
37 

.5 

37 

2.1 
37 

36 

36 

7.0 
43 

1.0 
43 

.1 
43 

43 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.2 

2.7 

I 

4.5 
4 
.4 

2.9 

11 

1.1 

T 

12 

1.1 

11 
1.1 

11 
1.0 

6.8 

12 

1.1 

1.6 

19 

1.7 

18 
1.7 

18 
1.6 

17 
1.5 

15 
2.0 

12 
1.9 

12 
1.9 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.7 

1 

2.7 
3 

T 
3 

5.6 
9 

9 

9 

8 

6.4 

14 

3.2 
IS 

15 

14 

12 

12 

12 

11 

EAST  DEERING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 

T 

T 
T 

T 

2.0 
2 

3.0 
5 

3.0 
8 

5.0 
13 

12 

11 

11 

6.0 
16 

3.0 
18 

17 

16 

2.5 

15 

15 

15 

15 

See  lefeience  notes  iollowing  Station  I 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1961 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

16 

T 
15 

_ 

11 

.5 
10 

1.3 
9 

.5 
9 

3.7 
12 

3.2 
14 

_ 

.5 
12 

11 

10 

T 
10 

1.8 
11 

.5 
11 

_ 

.7 
10 

10 

3.5 
13 

1.0 
13 

1.3 
14 

2.5 
15 

. 

. 

4.0 
16 

T 
14 

2.0 

14 

6.3 
18 

.5 
18 

18 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

1.5 

1 

3.5 
4 

8.5 
12 

1.0 
10 

9 

9 

.5 
10 

2.0 
12 

12 

11 

10 

2.0 
10 

10 

10 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

T 

.4 

T 

T 

.2 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

.7 

1 

2.4 
3 

3.8 

7 

4.1 

9 

*' 

8 

8 

1.8 
9 

.7 
9 

8 

8 

5.5 
13 

T 
13 

13 

12 

KEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.1 

.3 

.2 

T 

1.0 

1 

5.0 

5 

8.5 
13 

11 

10 

9 

3.3 
12 

3.7 
14 

13 

12 

10 

2.0 
10 

10 

10 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

.1 

T 

T 

.3 

T 

T 

.1 

T 

T 
T 

T 

1.1 

1 

3.3 
3 

8.8 
12 

.3 
12 

10 

10 

9 

3.1 
12 

11 

11 

10 

.6 
8 

8 

8 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

- 

- 

- 

- 

_ 

T 

- 

7 

11 

10 

T 
9 

10 

14 

13 

12 

MILAN  7  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

13 

13 

12 

10 

9 

1.0 
10 

2.0 
12 

12 

10 

9 

l.O 
10 

10 

10 

9 

8 

8 

2.0 
10 

1.0 
11 

9.0 
20 

1.0 
21 

19 

17 

1.0 
18 

1.0 
19 

17 

16 

7.0 
23 

20 

1.0 
21 

19 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

1.2 

1 

2.3 

3 

.3 

4 

6.5 
10 

10 

10 

10 

7.8 
17 

10. 1 
27 

27 

26 

23 

23 

23 

22 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

2 

.6 
2 

1.3 
2 

T 
2 

9.5 

5 

6.0 
6 

5 

1.4 

5 

4 

1.8 

5 

T 
4 

1.5 
4 

.7 
4 

4 

1.5 
5 

2.9 

7 

2.6 
8 

2.7 
13 

12 

10 

8 

3.6 
9 

2.0 

7 

8 

.1 

7 

2.8 
10 

10 

10 

.1 
10 

NASHUA  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

3.0 
4 

6.0 
10 

9 

9 

9 

4.0 
13 

17.0 
30 

28 

26 

24 

22 

21 

20 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

10 

8 

3.0 
11 

T 
9 

.5 

7 

2.5 
9 

3.0 
12 

11 

T 
11 

8 

1.0 
8 

7 

7 

1.5 

8 

8 

1.0 
9 

4.0 
13 

2.0 
15 

10. 0 
24 

T 
21 

19 

18 

1.5 
19 

2.0 
19 

T 
17 

16 

8.0 
23 

23 

22 

22 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.9 

2.2 

3.5 

1.5 

- 

- 

11.5 

3.0 

_ 

_ 

- 

_ 

. 

. 

SURRY  MOUNTAIN  SAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 

.5 

1 

.2 

1 

5.0 
6 

10.0 
16 

14 

12 

11 

2.0 
13 

2.0 
15 

13 

12 

11 

3.0 
12 

11 

11 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

T 

T 

T 

1.0 

1 

.5 
2 

6.0 
4 

8.5 
12 

11 

10 

10 

1.0 
10 

4.0 
14 

12 

11 

10 

6.0 
14 

13 

12 

WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

_ 

_ 

_ 

T 

- 

T 

T 

_ 

T 

T 

_ 

1.0 

_ 

_ 

_ 

- 

1.0 

4.0 

_ 

12. ( 

- 

_ 

2.0 

T 

- 

_ 

6.0 

_ 

_ 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

7 

6 

1.0 
5 

T 

1 

T 

1 

1.5 
2 

2.5 
5 

5 

1.0 
6 

T 
5 

1.0 
6 

6 

6 

T 
6 

6 

.5 

7 

3.5 

T 
8 

9.5 
17 

T 
17 

17 

16 

T 
16 

16 

16 

T 
16 

7.0 
23 

23 

22 

22 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 

1 

T 

T 

1.2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.7 

2 

T 

2.2 

2.0 

4 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

- 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

" 

I 

- 

I 

I 

- 

I 

I 

- 

I 

- 

I 

I 

I 

I 

- 

I 

I 

I 

- 

- 

- 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.1 
T 

T 
T 

T 

T 

4.0 
2 
.2 

3 
.3 

1 

T 
T 

T 

T 

1.0 

3.6 
4 
.4 

.5 

4 
.6 

4 
.6 

4 
.6 

3 
.5 

2 
.7 

2 

.7 

2 
.7 

WOONSOCKET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 

T 

2.0 
2 

2.0 
3 

2 

1 

1 

1 

1 

5.0 
5 

3.5 
8 

8 

6 

4 

4 

3 

3 

VERMONT 

BENNINGTON  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

T 

T 
T 

2.0 
2 

T 
2 

2 

T 
2 

2.0 

4 

T 
4 

T 

4 

T 
3 

6.0 
9 

T 
9 

8 

BLOOHFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

14 

12 

T 
6 

3 

2.0 
5 

.5 
5 

3.0 

8 

7 

7 

T 
7 

T 
6 

6 

.5 
6 

6 

.5 
6 

.5 
6 

.5 
6 

6.0 
12 

3.0 
14 

.3 

14 

T 
14 

T 
14 

3.5 
16 

T 
16 

T 
16 

8.0 
24 

24 

T 
22 

1.0 
22 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2 
.2 

2 
.2 

2 
.2 

1 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 
T 

.1 
T 

.3 

.2 

T 
T 

T 
T 

.8 

.2 

1 

3.1 

1 

4.0 
6 
.3 

.4 

7 
.3 

.4 

7 

.3 

.2 

7 

.3 

T 
7 
.7 

T 
7 
.8 

T 
6 
.5 

T 
6 
.5 

8.6 
5 
.5 

1.3 

13 
1.0 

1.3 

14 

1.0 

T 

14 

1.0 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

1 

1 

T 
T 

T 

.1 

T 

.3 

T 

T 

.1 

T 

T 

1.0 

1 

.2 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

1.6 
2 

2.6 

5 

1.5 
6 

6.0 
12 

.2 
13 

T 
12 

12 

1.8 
13 

.5 
14 

T 
13 

T 
12 

3.5 
15 

.3 
14 

13 

T 
13 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

I 

" 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

13 

10 

6 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 

1 

1 

5.0 
6 

T 
6 

1.0 
7 

7 

7 

T 
7 

6 

T 
5 

5.0 
10 

1.0 
11 

1.0 
11 

T 
11 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

7 

5 

2.0 
2 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

1.0 
1 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.0 
T 

1.0 
1 

7.0 
2 

.9 
9 

1.0 
9 

T 
9 

T 
9 

.9 
9 

T 
9 

T 
9 

T 
8 

7.0 
15 

T 
15 

2.0 
17 

T 
16 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

4 

3 

2 

1.6 
2 

.4 

1 

1.5 
2 

.5 
2 

2 

2 

1 

.9 
2 

.2 

1 

.5 

1 

T 
1 

1 

1.2 
2 

.1 

2 

4.7 

7 

2.0 

9 

1.5 
9 

.2 
9 

T 
9 

T 
9 

.1 
9 

T 
9 

.6 
9 

4.4 

13 

T 
13 

T 
13 

.3 
13 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

4.0 
4 

3 

2 

1 

1 

1.0 

1 

1.0 
2 

2 

2 

2.0 
3 

1.0 
4 

3.0 
6 

8.0 
13 

12 

12 

11 

10 

4.0 
13 

12 

12 

2.0 
13 

4.0 
16 

15 

14 

READSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

4.0 
4 

T 
4 

T 
4 

T 
3 

2 

2« 

2 

T 
2 

2 

2.3 
3 

1.5 

4 

2.0 
5 

9.0 
13 

T 
13 

T 
13 

13 

1.8 
14 

4.0 
18 

17 

15 

13 

4.8 
17 

15 

T 
14 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

8.0 
9 

T 
8 

T 

7 

7 

T 
7 

1.0 
8 

T 

7 

7 

1.0 
8 

1.0 
8 

T 
8 

T 
8 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1.2 

.7 
T 

T 

T 
T 

T 

.6 

1 

1.0 

1 

.5 

1 

4.0 
3 

.5 
4 

T 
4 

4 

1.7 
5 

1.3 
6 

6 

5 

5.0 
10 

9 

8 

8 

SAINT  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

1 

2.0 
3 

2.0 
5 

1.0 
6 

6 

6 

6 

6 

5 

3 

5.0 
8 

1.0 
9 

15 
10 

10 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

T 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

.5 

1 

T 

T 
T 

T 

1.1 

1 

1.5 
3 

.4 
3 

6.3 
9 

.5 
9 

8 

8 

T 
8 

1.0 
8 

8 

T 
8 

6.0 
13 

.5 
12 

1.0 
13 

12 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

2.0 

1 

9.0 
9 

9 

9 

9 

2.5 
12 

1.5 
13 

1 

13 

12 

T 
12 

6.0 
11 

11 

11 

See  reference  notes  following  Stabon  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW   ENGLAND 
DELAYED   DATA 


Temperature 

Prec 

pilollon 

If 

.  1 
2.1 

«  c 

1 

III 

1 

1 

1 

X 

1 

o 

i 
1 

No.  of  Doy» 

•  o>  § 

Us 

|5« 

a 

1 
0 

S 

a 

Sn 

3W,  SllOt 

No.  of  Ooyi 

Suiion 

Max. 

MIn. 

1 

1  o 

s 

1 

o 

• 

1 

0 

o 

1 

u 

SI 

°  > 

si 

■:j 

1 

o 
§ 

CONNECTICUT 

JUNE  1961 

STAMFORD  5  N 

60.3 

53.7 

67.0 

93 

13 

41 

16 

30 

1 

0 

0 

0 

3.79 

2.06 

22 

.0 

0 

7 

2 

1 

MAINE 

JUNE  1961 

BAR  HARBOR 

72.7 

50.9 

61.8 

.6 

82 

30+ 

40 

1 

107 

0 

0 

0 

0 

3.53 

.16 

.78 

22 

.0 

0 

7 

; 

0 

AUGUST  1961 

HOULTON 

77.2 

53.1 

65.2 

-   .1 

86 

10 

42 

15+ 

66 

0 

0 

0 

0 

2.47 

-   .44 

.80 

22 

.0 

0 

5 

2 

0 

SEPTEMBER  1961 

HOULTON 

71.8 

51.3 

61.6 

5.4 

86 

11 

32 

17 

151 

0 

0 

1 

0 

4.89 

1.40 

2.20 

26 

.0 

0 

8 

3 

1 

OCTOBER  1961 

HOULTON 

56.5 

38.7 

47.6 

2.3 

74 

7 

24 

22 

535 

0 

0 

7 

0 

2.59 

-  1.23 

.80 

3 

6.0 

2 

15 

6 

2 

0 

MASSACHUSETTS 

JULY  1961 

WESTOVER  FIELD 

82.2 

61.3 

71.8 

92 

2 

49 

5 

3 

4 

0 

0 

0 

4.09 

1.24 

17 

.0 

0 

7 

3 

1 

SEPTEMBER  1961 

HYANNIS  2  NNE 

77.2 

57.7 

57.5 

89 

12 

34 

30 

49 

0 

0 

0 

0 

3.47 

-   .65 

1.50 

21 

.0 

0 

6 

2 

1 

NEW  HAMPSHIRE 

JUNE  1961 

BETHLEHEM 

71.5 

49.5 

60.5 

-  2.4 

83 

30+ 

34 

1 

152 

0 

0 

0 

0 

3.32 

-   .91 

.86 

2 

.0 

0 

6 

3 

0 

MASSABESIC  LAKE 

78.0 

51.8 

64.9 

91 

13 

36 

16 

65 

1 

0 

0 

0 

3.98 

2.25 

10 

.0 

0 

6 

2 

1 

JULY  1961 

BETHLEHEM 

75.  IM 

53.  2M 

54. 2M 

-  3.4 

87 

25 

44 

6  + 

85 

0 

0 

0 

0 

3.06 

-  1.02 

1.43 

3 

.0 

0 

5 

2 

1 

EAST  DEERING 

77. 5M 

54.  3M 

65. 9M 

86 

27+ 

37 

5 

63 

0 

0 

0 

0 

5.55 

1.07 

29 

.0 

0 

5 

1 

LANCASTER 

78. 9M 

53. 5M 

66. 2M 

90 

24 

41 

2 

47 

1 

0 

0 

0 

3.28 

.0 

0 

0 

AUGUST  1961 

BETHLEHEM 

73.3 

52.2 

62.8 

-  2.9 

84 

11 

39 

17 

109 

0 

0 

0 

0 

3.41 

-   .15 

1.08 

21 

.0 

0 

e 

2 

1 

PETERBORO  2  S 

77.9 

53.1 

65.5 

86 

9 

35 

17+ 

57 

0 

0 

0 

0 

3.78 

1.33 

29 

.0 

0 

8 

2 

1 

NOVEMBER  1961 

BETHLEHEM 

41.5 

24.5 

33.0 

-  1.1 

64 

5 

10 

20+ 

951 

0 

8 

24 

0 

4.59 

1.49 

.54 

5 

27.5 

14 

30+ 

13 

2 

0 

RHODE  ISLAND 

SEPTEMBER  1961 

NEWPORT 

77.8 

62.2 

70.0 

91 

5 

45 

30 

30 

1 

0 

0 

0 

8.42 

4.18 

21 

.0 

0 

6 

5 

3 

VERMONT 

NOVEMBER  1961 

NORTHFIELD 

44.2 

26.9 

35.6 

.3   63   4 

13 

20 

874 

0 

3 

24 

0 

03.64 

.60 

.75 

29 

15.  1 

11 

3 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


DELAYED    DATA 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

JUNE  1961 

KANCHESTER 

T 

.08 

T 

.03 

.85 

.18 

.11 

1.00 

.11 

.03 

.02 

.06 

2.47 

STAIIFORD  5   N 

.01 

T 

.05 

T 

.01 

.03 

.27 

.20 

.01 

.20 

.60 

2.06 

.07 

.02 

.12 

.16 

.08 

3.79 

AUGUST   1961 

LAKE   KOHOUOC 

.36 

.25 

.38 

.13 

.01 

.81 

.25 

.27 

.42 

.03 

1.43 

.01 

4.35 

SEPTEMBER   1961 

PUTNAM   LAKE 

T 

.22 

.63 

2.15 

.35 

3.35 

NOVEMBER  1961 

PUTNAM  LAKE 

T 

.03 

.04 

.73 

.02 

T 

.13 

.48 

.60 

.73 

.14 

.51 

.38 

.60 

4.39 

MAINE 

JVNE   1961 

BAR  HARBOR 

.41 

T 

.04 

.48 

.37 

.54 

.14 

.78 

.70 

.07 

3.53 

AUGUST    1961 

HOULTON 

.OS 

.06 

.06 

.55 

.05 

.80 

.05 

.21 

.24 

.40 

2.47 

SEPTEMBER  1961 

HOULTON 

.95 

.35 

.50 

.10 

.15 

.35 

.15 

2.20 

.07 

.07 

4.89 

MACUIAS 

.08 

.07 

.38 

T 

1.05 

.52 

.05 

.01 

.21 

.15 

2.52 

OCTOBER   1961 

HOULTON 

.80 

.65 

.05 

.20 

.40 

.03 

.07 

.13 

.02 

.15 

.09 

2.59 

MASSACHUSETTS 

JULY    1961 

MANSFIELD 

.38 

.29 

T 

.20 

.01 

.08 

.80 

.09 

.11 

.48 

.30 

.06 

T 

2.80 

NEWBURYPORT 

.81 

.05 

.01 

T 

.75 

.15 

1.49 

.71 

.02 

.01 

.08 

.08 

1.89 

.03 

6.08 

PERU 

.43 

.50 

.06 

.01 

.02 

.39 

.07 

1.16 

.28 

.04 

.03 

.02 

.79 

3.80 

WESTOVER  FIELD 

.06 

.01 

.90 

.90 

T 

T 

.18 

.36 

1.24 

T 

T 

.24 

T 

.04 

T 

.16 

4.09 

AUGUST   1961 

MANSFIELD 

.56 

.28 

.10 

T 

T 

T 

.87 

.34 

.61 

.04 

.17 

.54 

3.51 

NORTHBRIDGE 

T 

.20 

.02 

.85 

.10 

.03 

.71 

.18 

.38 

2.47 

SEPTEMBER   1961 

HYANNIS   3   NE 

.02 

.02 

.18 

.14 

.02 

1.50 

.40 

.03 

.03 

.71 

.42 

3.47 

MIDDLEBORO 

.09 

.98 

.02 

2.57 

.86 

.03 

1.61 

.55 

6.71 

NEW  HAMPSHIRE 

JUNE   1961 

BETHLEHEM 

.86 

.26 

.08 

.27 

T 

.54 

.69 

.09 

.05 

.39 

.05 

.02 

T 

.02 

3.32 

MASSABESIC  LAKE 

.07 

.02 

.01 

.44 

2. 25 

.16 

.10 

.75 

.14 

.04 

3.98 

JULY    1961 

BETHLEHEM 

1.43 

.01 

.04 

T 

T 

.03 

.50 

.02 

.04 

.46 

.02 

.37 

T 

.14 

T 

3.06 

EAST    DEERING 

.58 

.05 

• 

• 

.20 

.20 

.12 

.87 

.20 

.95 

.28 

.28 

1.07 

.75 

5.55 

LANCASTER 

* 

.33 

• 

• 

.84 

.34 

.17 

.64 

T 

.03 

.06 

.01 

.02 

.58 

.12 

.09 

.03 

.02 

3.28 

AUGUST  1961 

BETHLEHEM 

.38 

.63 

.03 

.33 

1.08 

.16 

.07 

T 

.15 

.18 

.04 

.36 

3.41 

PETERBOROUGH    2    S 

.33 

T 

.01 

.27 

.11 

.01 

.49 

.01 

.82 

.10 

1.33 

.30 

3.78 

SEPTEMBER   1961 

FRANKLIN   FALLS    DAM 

.01 

.20 

.05 

.60 

.40 

1.26 

NOVEMBER   1961 

BETHLEHEM 

.25 

.10 

.64 

.07 

.42 

.26 

.03 

.09 

T 

.05 

.58 

.06 

.16 

.37 

.23 

.45 

.30 

.39 

.14 

4.59 

RHODE    ISLAND 

SEPTEMBER  1961 

NEWPORT 

.01 

.51 

1.60 

4.18 

.10 

1.24 

.78 

8.42 

VERMONT 

JULY    1961 

OILMAN 

1.18 

.30 

T 

.41 

T 

.50 

.06 

T 

T 

.12 

T 

.39 

.08 

3.04 

AUGUST    1961 

SOUTH   NEWBURY 

.05 

.02 

.04 

.60 

.42 

.88 

2.01 

NOVEMBER  1961 

NORTHFIELD 

.15 

L 

.35 

.16 

.27 

ID.IO 

D.06 

.16 

.36 

D.SO 

.02 

.66 

D.IO 

D.75 

a3.84 

S««  t*l»t«nc*  Botaa  lollowing  St«hon  Ind*x. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENCLAim 
DELAYED  DATA 


SUUon 

Day  of  month 

\ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

CONNECTICUT 

1 

JUNE  1961 

STAMFORD  5  N 

HAX 

MIN 

76 
55 

87 
57 

85 
62 

78 
45 

81 
46 

85 
52 

83 
57 

73 
50 

78 

61 

83 

64 

80 
58 

84 
61 

93 
61 

88 
64 

69 
50 

73 
41 

81 
43 

82 
46 

83 
49 

82 
51 

78 
51 

70 
61 

82 
55 

79 
59 

76 
47 

76 
54 

72 
52 

79 
50 

85 
52 

89 
57 

80.3 
53.7 

MAINE 

JUNE  1961 

BAR  HARBOR 

HAX 
HIN 

72 
40 

73 
44 

75 
46 

72 
54 

75 
47 

77 
57 

68 
61 

68 
47 

71 
47 

69 
48 

67 
52 

72 
49 

71 
48 

80 
56 

64 
44 

68 
48 

72 
46 

77 
50 

77 
50 

72 
60 

82 
53 

63 
53 

68 
51 

67 
51 

74 
SO 

73 
53 

74 
59 

77 
52 

77 
53 

82 
58 

78 
52 

72.7 
50.9 

AUGUST  1961 

HOULTON 

MAX 

MIN 

75 
42 

75 

47 

70 
49 

11 

84 
50 

84 

55 

83 
58 

81 
65 

84 
60 

86 
58 

85 
66 

79 
65 

73 
47 

68 
45 

76 
42 

70 
43 

68 
45 

82 

46 

84 
47 

80 
55 

72 
50 

65 

56 

76 
47 

77 
53 

81 
63 

75 
64 

72 
60 

75 
58 

75 

47 

80 
55 

81 

55 

77.2 
53.1 

SEPTEMBER  1961 

HOULTON 

MAX 

HIN 

79 
57 

70 
56 

68 
55 

75 
61 

73 
60 

69 
51 

70 
44 

75 
55 

80 
50 

82 

61 

86 
67 

79 
60 

62 
48 

58 

46 

73 
48 

65 
43 

60 
32 

72 
38 

74 
40 

75 
42 

75 
49 

68 
57 

78 
62 

79 
63 

79 
62 

72 

66 

72 

52 

68 
41 

55 
39 

63 
34 

71.8 
51.3 

OCTOBER  1961 

HOULTON 

HAX 
HIN 

65 
34 

71 
55 

64 
50 

51 
45 

S3 
42 

65 
38 

74 
45 

68 
44 

68 
50 

69 
39 

60 
34 

65 
46 

70 

54 

60 
42 

50 
30 

36 
26 

38 
29 

66 
35 

67 
45 

57 
47 

53 
39 

48 
24 

49 
25 

45 
25 

45 
37 

47 
39 

46 
33 

43 
27 

57 
34 

52 

44 

48 
44 

56.5 
38.7 

MASSACHUSETTS 

JULY  1961 

WESTOVER  FIELD 

HAX 

HIN 

82 
56 

92 

54 

84 

68 

72 
58 

75 
49 

78 
52 

80 
57 

75 
57 

78 
57 

78 
52 

84 
52 

89 
68 

85 
63 

^5 

70 
62 

70 
60 

82 
64 

87 
63 

84 
63 

79 
67 

90 
64 

89 
62 

88 
63 

86 
73 

91 
70 

87 
66 

85 
62 

85 
58 

77 
65 

90 
62 

86 
68 

82.2 
61.3 

SEPTEMBER  1961 

HYANNIS  3  NE 

HAX 
HIN 

86 
59 

84 
68 

69 
62 

76 
64 

83 
68 

83 
65 

77 
56 

74 
53 

81 
66 

86 
58 

88 
68 

89 
70 

87 
67 

80 

67 

80 
53 

75 
54 

74 
40 

72 
43 

80 
56 

74 
54 

73 
64 

66 
58 

66 
60 

65 
58 

76 
60 

77 
63 

76 
48 

75 
48 

72 
46 

71 
34 

77.2 
57.7 

NEW  HAMPSHIRE 

JUNE  1961 

BETHLEHEM 

HAX 
MIN 

59 
34 

70 
52 

74 
54 

64 
43 

65 
50 

76 
55 

66 
35 

68 
43 

75 
55 

74 
56 

71 
44 

75 
54 

83 
63 

83 
49 

55 
35 

58 
35 

66 
43 

74 
43 

74 
56 

77 
59 

73 
54 

73 
57 

73 
54 

79 
54 

70 
45 

72 
52 

62 
46 

74 
48 

78 
58 

83 
60 

71.5 
49.5 

MASSABESIC  LAKE 

HAX 
HIN 

70 
44 

83 
51 

81 
58 

73 
45 

84 
47 

84 
54 

72 
41 

75 
46 

70 
61 

76 
60 

73 
54 

86 
55 

91 

61 

82 
52 

65 
43 

70 
36 

79 
41 

80 
46 

82 

49 

83 

54 

78 
58 

70 
61 

76 
63 

76 
61 

78 
47 

72 
50 

75 
SO 

80 
49 

88 
54 

87 
64 

78.0 
51.8 

JULY  1961 

BETHLEHEM 

HAX 
HIN 

83 
46 

63 
44 

63 
49 

76 
48 

63 
44 

68 
44 

70 
49 

74 
53 

70 
52 

70 
46 

69 
51 

71 
56 

80 
63 

83 
55 

76 
57 

67 
51 

69 
S3 

78 
56 

79 
57 

80 
56 

82 
57 

83 

64 

87 
66 

83 

61 

80 
48 

78 
54 

80 
57 

78 
53 

75.1 
53.2 

EAST  DEERING 

HAX 
HIN 

75 
52 

84 
41 

80 
58 

69 
48 

71 
37 

74 
44 

74 
41 

65 
55 

70 
55 

82 
54 

84 
56 

83 
61 

65 
58 

59 
55 

62 

55 

80 
55 

82 
60 

82 
54 

84 
58 

81 
58 

85 
56 

86 
68 

85 
66 

82 
60 

86 
54 

82 
50 

74 
55 

83 
55 

77.5 
54.3 

LANCASTER 

HAX 

HIN 

71 
44 

66 
41 

80 
51 

72 
45 

72 

47 

80 

47 

80 
50 

85 
50 

80 

55 

71 
58 

68 
52 

81 

55 

82 
57 

80 
52 

84 
55 

83 
56 

84 
56 

85 
65 

90 
61 

87 
68 

81 
55 

80 
48 

79 
51 

81 

59 

80 
61 

70 
51 

78.9 
53.5 

AUGUST  1961 

BETHLEHEM 

HAX 

UIN 

69 
43 

71 
42 

72 
46 

65 
52 

67 
53 

77 
53 

77 
55 

81 
56 

79 
60 

82 

57 

84 
60 

81 
62 

75 
49 

63 

45 

65 
43 

79 
47 

64 
39 

69 
42 

77 
49 

82 

51 

81 
58 

67 
56 

63 
49 

69 
51 

72 

57 

79 
64 

71 
59 

78 

55 

69 
53 

69 
55 

76 

56 

73.3 
52.2 

PETERBOROUGH  2  S 

HAX 
MIN 

75 
55 

72 
41 

66 
52 

82 
58 

79 

51 

80 
50 

81 
58 

82 
53 

86 
54 

85 
64 

84 
60 

82 
62 

76 
48 

70 
35 

79 
42 

77 
58 

74 
35 

79 
38 

84 
48 

82 
56 

72 
56 

73 
56 

71 
51 

69 
55 

82 
63 

79 
66 

83 
65 

79 
52 

75 
56 

77 
52 

80 
57 

77.9 
53.1 

NOVEMBER  1961 

1 

BETHLEHEM 

HAX 
HIN 

49 
33 

38 
23 

46 
23 

62 
40 

64 
46 

59 
45 

51 
39 

44 
29 

42 

25 

30 
21 

30 
13 

33 
14 

37 
21 

49 
33 

55 
32 

49 
24 

47 
24 

51 
26 

30 
10 

30 
10 

29 

15 

30 
23 

40 
25 

40 
27 

37 
28 

39 
20 

43 
21 

45 
14 

22 
14 

23 
18 

41.5 
24.5 

RHODE  ISLAND 

SEPTEMBER  1961 

NEWPORT 

HAX 
UIN 

87 
69 

83 

69 

77 
64 

80 
68 

91 
69 

84 
70 

78 
61 

79 
63 

84 
64 

89 
65 

85 
69 

87 
70 

84 
69 

80 
68 

75 
61 

68 
53 

66 
50 

76 
46 

78 
62 

75 
58 

71 
65 

72 
61 

76 
65 

76 
62 

69 
63 

79 
70 

75 
54 

77 
65 

66 
49 

68 
45 

77.8 
62.2 

VERMONT 

NOVEMBER  1961 

NORTHFIELD 

HAX 
MIN 

55 
32 

44 
21 

51 
26 

63 
44 

59 
46 

59 
47 

53 

41 

50 
28 

45 
26 

35 
25 

29 
18 

35 
17 

1 

51 
29 

55 
43 

58 
27 

50 
17 

47 
20 

55 
32 

35 
22 

34 
13 

30 

17 

37 
27 

36 
31 

37 
34 

41 
32 

41 
18 

45 
20 

37 
18 

26 
18 

33 
17 

44.2 
26.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  montli 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

NEW  HAMPSHIRE 
JUNE  1961 
MASSABESIC  LAKE 

EVAP 
WIND 

.07 
8 

.18 
50 

.26 
48 

.23 
37 

.25 

41 

.19 
25 

.22 

17 

.07 
4 

.01 
7 

.28 
8 

.16 
27 

.13 
9 

.23 
24 

.10 
15 

.13 
23 

.20 
23 

.18 
22 

.23 
28 

.24 

3e 

.22 
26 

.12 
29 

.08 
21 

.05 
18 

.08 
19 

.19 
29 

.18 
32 

.12 
11 

.1! 

U 

.18 
23 

.24 
31 

5.01 
699 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CONNECTICUT 


CORRECTIONS 


MONTH:   MAY  1961 


NEW  ENGLAND 


m 


Climatological  Data  Table: 
Wigwam  Reservoir 


Greatest  day  of  precipitation  should 
be  .96  on  the  27th. 


Daily  Precipitation  Table: 
Wigwam  Reservoir 


Correct  as  follows:   amount  on  7th 
missing;  11th,  .09;  27th,  .96. 


MAINE 


MONTH:   JUNE  1961 


Daily  Precipitation  Table: 
Upper  Dam 


Precipitation  amount  on  the  30th  should 
be  .18;  monthly  total  should  be  3.49. 


MONTH:   AUGUST  1961 


Climatological  Data  Table: 

Rumford  Power  Plant 


Correct  as  follows:   average  maximum, 
79.0;  average  temperature,  66.7;  depar- 
ture from  long-term  average,  +  0.1. 


MASSACHUSFTTS 


Climatological  Data  Table: 
Sterling 


MONTH:   MARCH  1961 


MONTH:   APRIL  1961 


Precipitation  departure  from  long-term 
average  should  be  -  .41. 


Climatological  Data  Table 
Sterling 


Precipitation  departure  from  long-term 
average  should  be  +  2.23. 


MONTH:   OCTOBER  1961 


Daily  Precipitation  Table: 
Buffuraville  Dam 


Correct  as  follows:   precipitation 
amount  on  the  15th  should  be  .70;  16th, 
.09. 


NEW  HAMPSHIRE 


MONTH:   SEPTEMBER  1956 


Climatological  Data  Table: 
Mount  Washington 


Number  of  days  with  .50  or  more  precipi- 
tation should  be  6.   Maximum  depth  of 
snow  on  the  ground  should  be  2  inches 
on  the  22nd. 


Daily  Precipitation  Table: 
Mount  Washington 


MONTH:   JULY  1961 


Amount  on  the  1st  should  be  .27  inch. 


Evaporation  and  Wind  Table: 
Massabesic  Lake 


Delete  all  water  temperature  data. 


VERMONT 


MONTH:   JULY  1961 


Climatological  Data  Table: 
Chelsea 


Total  precipitation  should  be  3.01; 
departure  from  long-term  average  should 
be  -  1.09;  greatest  day  of  precipita- 
tion should  be  1.90  on  the  3rd.   No. 
of  days  with  precipitation  .10  or  more 
should  be  4;  .50  or  more,  2;  1.00  or 
more,  1.   Northeastern  average  precipi- 
tation should  be  4.40;  departure  from 
long-term  average  +  .45. 


Daily  Precipitation  Table: 
Chelsea 


Correct  as  follows:   3rd,  1.90;  5th,  0; 
7th,  .01;  16th,  .38;  17th,  .02;  l&th, 
.02;  22nd,  .15;  26th,  0;  29th,  T;  31st, 
0;  monthly  total  3.01. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW    ENGLAND 
DECEMBER    1961 


73' 


I         >^  ^  Lnc»burg 


V 


NEW     ENGLAND, 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE   MILES 
0  10         20         30        40 


[  HERIDIAN   TIME    ZOHE 


STATION   LEGEND 

<i       Precipitation  only 

Precipilotion,    storage 
O  ♦-<>      Precipitation    and    Temperature 
-(J>-^<^      Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

Type  of  gage         O    Non- recording; 
le  cording;        3    Bottt  types. 

I         Doub\   circle  combinations    indicate   the  availability  of 
mor/  detailed  meteorological  data 
.3" 


USCOUI-VB-J 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  In  using  these  maps  for  interpolation,  particularly  in  mountainous 
areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1961 


I 


tt 
ft 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly  in  mountainous 
areas , 

-  300  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
DECEUBER  1961 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1961 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation 
tlcularly  in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


STATION 

g 

COUNTY 

•^ 
i 

1 

U 

< 

OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

^ 

1 

3 

2 

i 

i 

1 

1 

COHNECTICOT 

"sVILte 

■  ■-AWSTEO 
•"lELO 

Olio 

ojn 

0?»l 
02«» 

Ofrl* 

NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 
NEW  LONDON 
LITCHFIELD 
HARTFORD 

*1 
*1 
*1 

41 

20 
90 
)7 
96 

50 

73  05 
75  02 
72  06 
72  97 

72  44 

20 
710 
140 
420 
169 

•  A 
«A 

MID 
«A 

ANSONIA  WATER  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
BALTIC  MILLS  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
ENC.  OEPT.  HARTFORD 

,.FPCM»T  Me  AP 

BJLLS  BftlOM  DAM 
BUALtN&TON 
CA1DLEHOOD  LAKE 

0S06 
0911 
0«6l 

e»T3 

1093 

rAIRFlELD 

LITCHFIELD 

HARTFORO 

FAIRFIELD 

Al 
*1 
41 

41 

10 
39 
19 

73  08 

71  97 
73  29 

72  96 
75  28 

279 

260 
910 
900 

MID 

MID 
6A 

MID 
6P 
7A 
8A 

C  MJ 

c 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
DONALD  J.  FIELDS 
CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO. 
WATER  BUREAU  HARTFORO 
CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO. 

<OC<Ae<WSET  RANOfB  ST» 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE  I    S 
COVENTRY 
CREAM  MILL 

1AB6  MIDDLESEX 
1A9«  NEW  LONDON 
1*36  HARTFORD 
IftB9  TOLLAND 
ITli  iLITCMFlELO 

4] 

41 

2B 

48 
48 

5* 

72  51 

72  17 
72  55 

72  21 

73  19 

170 

400 

300 
400 
1)00 

6P 

12M 
SP 

6A 

6P 

12M 
5P 

12M 

" 

ST.  PARK  ♦  FOREST  COMM. 
RAYMOND  J.  RUSZAlA 
COLLINS  COMPANY 
UNIVERSITY  Of  CONN. 
CREAM  HILL  FARM 

DANBURr 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 
FALLS  VILLAGE 

OROTON 

ITS,?  FAIRFIFLD 
1T98  NEW  HAVEN 
2i88  FAIRFirtO 
2658  JLITCHFIELO 
320T  InEW  LONDON 

41 
41 
41 

23 
22 

14 
57 
31 

71  28 

72  59 

73  19 
73  22 
72  03 

39 

MID 

6A 

5P 

MID 

JOSEPH  P.  SIMKO.  JR. 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
aSlOGEPORT  HYORAULIC 
HARTFORD  ELEC.  LIGHT  CO 
GfiOTON  PUBLIC  UTIL. 

HARTFORD  BRAtNARO  FlO 
HARTcoRO  NB  AIRPORT 
JEttETT  CtTY 
LAKE  KONOMOC 

3«*fr  JmARTFORD 
3*51  JMARTFORD 
3*56  HARTFORD 
3857  |NEW  LONDON 
3989  INEH  LONDON 

41 
41 
41 
*1 

44 
56 
38 
24 

72  42 
72  J9 
72  41 

71  54 

72  11 

15 
169 

400 
180 

MID 
MID 

MID 
HID 

8A 

c 

C  H 

C  HJ 

c 

ENG.  DEPT.  HARTFORO 
SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JEWETT  CITY  WATER  CO. 
NEW  LONDON  WATER  WORKS 

MANCHESTfR 

MANSFIELD  MOULOK  OAM 

NIDDLETOHN  A  M 

MILFORD 

HOOOUS  RESERVOIR 

**k3  HARTFORD 
*4eB  TOLLAND 
*T6T  MIDDLESEX 

*T90  NEW  HAVEN 
iOlB  MIDDLESEX 

41 
41 
41 
41 
41 

45 
33 

12 
30 

72  29 
72  11 

72  43 

73  05 
72  25 

392 

290 

380 

12M 

SA 
12M 

C  M 

c 

MANCHESTER  WATER  DEPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 

KORNEL  BAILEY 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

fWUNT  CARMEL 
NATCMAUG  RANGER  STA 
NED  HAVEN  KB  AIRPORT 
NEWIN6T0N 
NORFOLK  2    SH 

5077  JNEW  HAVEN 
5U5  WINDHAM 
S273  NEW  HAVEN 
5Z85  HARTFORD 
5*A5  LITCHFIELD 

41 
*l 

25 

53 
16 
42 
58 

72  55 

72  05 
72  53 

72  4* 

73  13 

200 
400 

190 
1380 

5P 
MIO 

MID 

C  MJ 

C 

CONN.  AGR.  EXP.  STATION 
ST.  PA9K  ♦  FOREST  COMM. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ENG.  OEPT.  HARTFORD 
EDWARD  C.  CHILOS 

NORTH  BRANFORO 
WORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  Pue  UTIL  PLT 
PAUCMAUG  FOREST 

5510  NEW  HAVEN 
56fcl  NEW  HAVEN 
5893  IfaiRFIELD 
5910  INEW  LONDON 
6131  NEW  LONDON 

41 
41 
41 

41 

20 
23 
07 
32 
35 

72  46 

73  25 

72  04 
71  51 

210 
37 
270 

eA 

8A 

H 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
NEW  HAvEN  WATER  COMPANY 
CONN.  LIGHT  *  POWER  CO. 
OEPT.  PUBLIC  UTILITIES 
ST.  PARK  +  FOREST  COMM. 

PROSPECT 

PUTNAM  LAKE 
ROCKVRLr 
ROCKT  filVfS  DAM 

6597  NEW  HAVEN 

6655  (FAIRFIELD 
69*2  ItOLLANO 

41 
41 
41 
41 

30 
54 
05 
52 
35 

72  57 

71  5* 

73  38 

72  26 

73  26 

420 

300 
510 
220 

ep 

6A 

r 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
ALPMONSE  BONNER 
GREENWICH  WATER  COMPANY 
flOCKVILLE  WTR.  ♦  AQUE. 

ROUND  POND 
SALlSBUR* 

SAUGAIUCK  RESERVOIR 
SMEPAUG  OAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

7002  FAIRFIELD 
7109  LITCHFIELD 
7157  IFAIRFIELD 
7373  LITCHFIELD 
7*32  iHARTFOftO 

41 

41 
41 

18 
59 
15 
43 
39 

73  32 
73  27 

73  18 
72  *9 

7B5 
1015 

641 
370 

12M 

SP 
12M 

fllDGEFIELD  WATER  SUPPLY 
CHARLES  T.  JECKEL 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 
BUR.  ENG.  WATERBURY 

STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  R8M 
STOBRS 
ThOMASTON  OAM 

79*6  TOLLAND 
7970  FAIRFIELD 
8065  FAIRFIELD 
8138  ITOLLANO 
8330  'LITCHFIELD 

41 

41 

57 
23 

72  18 

73  32 
73  10 

72  15 

73  03 

540 
200 

590 

5P 

5P 
7A 

c 

WILLIAM  W.  SYMONOS 

CONN.  LIGHT  .  POWER  CO. 
U.  OF  CONN.  AGR.  DEPT, 
CORPS  or  ENGINEERS 

TOHRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURT  RADIO  WBRY 

»(EPAMAUG  RESERVOIR 

MESTBROOK 

9007 

LITCHFIELD 
NEW  HAVEN 

41 
*1 

41 

35 
18 
IS 

73  07 
7  3  09 
73  02 
73  02 
72  26 

580 
320 
605 

180 
*0 

SP 

5P 

TORRINGTON  WATER  CO. 
BfilOGEPORT  HYDRAULIC  CO 
RADIO  STATION  WBRY 
NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 
JAMES  RInTOUL 

west  hartford 
West  hartland 
WMlGVILLc  RESERVOIR 

Wigwam  reservoir 
wolcott  reservoir 

9162  HABTFOPD 
917<.  HARTFORD 
9508  HARTFORD 
9568  IlITCHFIEUO 
9759  NEW  HAVEN 

41 
*2 

41 

45 

00 

40 
37 

72  47 
72  58 

72  97 

73  08 
72  55 

275 
1180 
500 
525 

12H 

BA 
8A 
8A 

WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 
WATERBURY  WATER  COMPANY 
WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 

II00D8URY  3  w 

9783 

LITCHFIELD 

' 

41 

34 

73  15 

960 

8A 

" 

OSCAR  S.  JOHNSON 

MAINE 

UUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HAfleOR 
'BELFAST 

0273 

KENNEBEC 
KENNEBEC 

PENOBSCOT 

WALDO 

11 

:: 

19 
19 

2* 

69  47 
69  *e 
58  49 

250 

350 

MID 

6P 

HID 
HID 
2P 

ep 

c 

PETER  WILLIAMSON 
FED.  AVIATION  AGENCY 
U.S.  AIR  FORCE 
ACADIA  NATIONAL  PARK 
BELFAST  WATER  DISTRICT 

BRASSUA  DAM 
BRIDGEWATER 
3R1DGT0N  1  NNW 
BRUNSWICK 

0600  SOMERSET 
OSli.  .SOMERSET 
0633  iAROOSTOOK 
OB**  CUMBERLAND 
093*  ICUMBERLANO 

9 

15 
12 

*5 

25 

59  *9 

70  *3 

395 

600 

70 

6P 

5P 
6P 

H 

CENTRAL  MAINE  PWR.  CO. 
KENNEBECK  WTR.  PWR.  CO. 
HAROLD  MAC  ILROY,  JR. 
ANDREW  J.  SANBORN 

-CARIBOU  we  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 
CORINNA 

toAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

1175  AROOSTOOK 
1*72  AROOSTOOK 
1628  IPENOBSCOT 
1823  LINCOLN 
2*26  WASHINGTON 

15 
15 
11 

*6 

52 

55 
08 

68  01 

69  13 
69  31 
66  59 

52* 

360 

210 

MID 

6P 
8P 

MID 
8A 
5P 
6P 

c 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS.  JEAN  WEYMOUTH 
RAYMOND  R.  PALMER 
MRS.  NANCY  RAWLIN6S 
WALTER  A.  HICKS 

(EAST  SANGERVILLE  5  SE 
fLLSWORTH 

EUSTIS  2    SSE 

FARHINGTON 

FORT  FAIRFIELD 

2**2 

2700 
2765 

PISCATAQUIS 

HANCOCK 

FRANKLIN 

FRANKLIN 

AROOSTOOK 

11 
9 
15 

*5 
45 

08 

12 
40 

69  17 
68  26 

70  28 
70  09 
67  46 

540 

1170 
390 

7. 

i: 

c 

MRS.  ELMER  J*  LELAND 
BANGOR  HYDRO-ELEC.  CO. 
MRS.  DOROTHY  S.  JONES 
CHARLES  S.  PREBLE 

JAMES  A.  SCHOFIELD 

=ORT  KENT 

SARDINER 

SILEAD 

BRAND  LAKE  STREAM 

5REENVILLE 

2878 

3110 
3353 

AROOSTOOK 

KENNEBEC 

WASHINGTON 
PISCATAQUIS 

15 

1 

45 

15 

11 
26 

68  36 
59  47 
70  SB 
57  47 

69  35 

530 

1*0 
700 
290 
1060 

5P 

8A 

MID 

9P 

MIO 

C  M 

C  H 

JOSEPH  M.  FOX 
GARDINER  WATER  DISTRICT 
RUMFORO  FALLS  POWER  CO. 
STATE  FISM  HATCHERY 
MRS.  WINNIE  P.  SAWYER 

1IRAM  2    S 
OULTON  FAA  AP 
(OULTON 
lACKHAN 
JOMESBORO 

3800  ^CUMBERLAND 
3892  IaROOSTOOK 
3897  lAROOSTOOK 
*0B6  ISOMERSET 
*ie3  WASHINGTON 

13 
15 
IS 

i 

51 

oa 

39 

70  *8 
57  50 
67  39 

290 
493 
410 

165 

HID 
MID 
6P 

MIO 
5P 

c 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
FED.  AVIATION  AGENCY 
WILLIAM  CUMMING 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

.EWISTON 

iACHIAS 
(AOISON 
UOOLE  DAM 

*78I  SOMERSET 
ft8Te  WASHINGTON 
*927  SOMERSET 
5261  OXFORD 

1 
1 

H 

06 
13 

70  I* 
TO  12 
67  28 

1160 
1*50 

9P 
5P 

7* 

;; 

UNION  WATER  POWER  CO, 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
WILLIAM  JORDAN 
MADISON  MILLS 
UNION  WATER  POWER  CO. 

4ILLIN0CKET 

(ILLINOCKET  FAA  AP 

lOOSEHEAD 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

30U0SS0C 

530*  PENOBSCOT 
5309  PENOBSCOT 
5*60  SOMERSET 

6*27  JFRANKLIN 

11 

11 

11 

1 

*5 
45 
*5 

39 
39 
39 

58 

68  *2 

68  41 

69  43 

70  47 

350 
*05 
1026 

1510 

MID 

6A 
HID 

c 

GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 
FED.  AVIATION  AGENCY 
H.  LAMONTAGNE 
FED,  AVIATION  AGENCY 
ARLO  COPP 

3R0N0 
ORONO  ; 

>ORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PHESOUE  ISLE 

6*30  PENOBSCOT 
6*35  PENOBSCOT 
5900  iCUMflERLAND 
5905  jCUMBERLANO 
6937  AROOSTOOK 

11 
11 

15 

*3 
43 
46 

92 
53 

*0 

39 

70  15 
70  19 
6B  00 

115 

120 

65 
605 

*P 

MID 
SP 

MID 

5P 

C  MJ 

UNIVERSITY  OF  MAINE 
HAROLD  HAMLIN 
CITY  OF  PORTLAND 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MAINE  EXP.  STATION 

RIPOGENUS  DAM 
VOCKLANO 
tOCKLANO  1  W 
tUMFORD  3  SW 
RUMFORO 

7250 
7255 
7325 
T330 

PISCATAQUIS 

KNOI 

KNOX 

OXFORD 

OXFORD 

11 

1 
1 

*5 
4< 

53 

06 
06 
31 
33 

69  11 
69  07 

69  08 

70  3* 
70  33 

955 

*0 
30 
67* 
909 

MIO 

eA 

c 
c 

GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 
OLIVER  W.  HOLMES 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
EVALINE  A.  WARREN 
RUMFORO  FALLS  POWER  CO. 

^ 

OBSERVATION  1                   1 

6 

§ 

U 

U 

1 

TIME  AND 

X 

B 

TABLIS    1 

STATION 

i 

COUNTY 

< 

OBSERVER 

s 

i 

1 

ei 

1 

l\ 

RUMFORO  POWER  PLANT 

7539 

OXFORD 

44 

33 

70  33 

910 

MIO 

MID 

H 

RUHFORD  fALLS  fwwt-  lu. 

ST  FRANCIS 

7*07 

AROOSTOOK 

11 

980 

THEFFLE  JANOfltAU 

SANFORD  2  NNW 

YORK 

28 

TO  47 

280 

CLIFFORD  P.  COOK 

SKOWHEGAN 

7827 

SOMERSET 

46 

69  43 

165 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

SOUTH  ANOOVER 

7940  OXFORD 

44 

35 

70  *4 

560 

7A 

ERUIN  F.  MILLER 

SOUTHWEST  HBR  3  SSE 

6301 

HANCOCK 

4* 

14 

66  18 

19 

c 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

SOUA  PAN  OAM 

AROOSTOOK 

46 

510 

VAR 

5P 

K 

MAINE  PUB  SERVICE  CO, 

SWANS  FALLS 

1641 

OXFORD 

02 

70  99 

400 

C 

PUBLIC  SVC.  CO.  OF  N.H. 

THE  FORKS 

6721 

SOMERSET 

45 

59  59 

610 

8a 

MRS.  MAOALYN  BENNETT 

UPPER  DAM 

6942 

OXFORD 

44 

52 

70  92 

1464 

9P 

UNION  WATER  POWER  CO, 

WATERVILLE  PUMP  STA 

9151 

KENNEBEC 

44 

33 

69  39 

89 

9P 

5P 

KENNEBEC  WATER  DISTRICT 

WEST  BUXTON  2  NNW 

931* 

YORK 

43 

42 

70  37 

ISO 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

WEST  ENFIELD 

9360 

PENOBSCOT 

45 

68  39 

160 

7A 

GEORGE  THOMPSON 

WOODLAND 

9891 

WASHINGTON 

45 

09 

67  24 

140 

7A 

TA 

RUSSELL  J.  DON 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

00*9 

BERKSHIRE 

42 

39 

73  06 

750 

8A 

6A 

H 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

AMHERST 

0120 

HAMPSHIRE 

42 

24 

72  32 

210 

MIO 

MIO 

C  M 

UNIVERSITY  OF  MASS. 

ASHeURNHAM 

0190 

WORCESTER 

39 

eA 

M.  C.  STEWART 

0218 

MIDDLESEX 

42 

15 

71  26 

2  30 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

BARRE  FALLS  OAM 

0*08 

WORCESTER 

42 

26 

72  02 

910 

5P 

5P 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEDFORD 

0535 

MIDDLESEX 

* 

*2 

28 

71  17 

135 

5P 

5P 

H 

NORTHEAST  WEA.  SVC. 

BEECHWOOD 

0551 

42 

13 

70  49 

BA 

MAbS.Wlfi. RESOURCES  COMM 

BELCHERTOWN 

0562 

HAMPSHIRE 

9 

42 

17 

72  21 

556 

8A 

METRO.  OIST.  WTR.  COMM. 

BIRCH  HILL  OAM 

WORCESTER 

42 

36 

72  07 

640 

5P 

5P 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  HILL  W3 

0736 

NORFOLK 

42 

13 

71  07 

6*0 

MID 

MID 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BOSTON  WB  AIRPORT 

0770 

SUFFOLK 

42 

22 

71  01 

15 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BOYLSTON 

0601 

WORCESTER 

21 

71  *3 

METRO.  DIST.  WTR,  COMM. 

BRIDGEWATER  M.C.I. 

08*0 

PLYMOUTH 

*1 

57 

70  57 

60 

c 

MASS.  CORRECTIONAL  INST 

BROCKTON 

0850 

PLYMOUTH 

42 

03 

71  01 

80 

9P 

5P 

CITY  ENGINEER 

6UFFUMVILLE  DAM 

0998  WORCESTER 

42 

07 

71  5* 

500 

6A 

aA 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLES  RIVE"  VILLAGE 

1323  jNORFOLK 

42 

15 

71  15 

1*0 

6A 

EDMUND  A.  SYMONOS 

CHATHAM  LT  STA 

1376  IbARNSTABLE 

41 

69  57 

20 

7A 

U.S.  COAST  GUARD 

CHESTERFIELD 

1*35  IHAMPSHIRE 

42 

24 

72  91 

1425 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM  ' 

CHESTNUT  HILL 

42 

20 

71  09 

12* 

7A 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

CLINTON 

1561  'WORCESTER 

42 

2* 

71  41 

398 

8A 

4P 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM,  , 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

2107  [WORCESTER 

42 

07 

72  oe 

680 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EAST  PEPPERELL 

MIDDLESEX 

42 

40 

71  35 

210 

8A 

MRS.  MARY  E,  DAVIS      I 

EAST  WAREHAM 

2451 

PLYMOUTH 

41 

45 

70  *0 

16 

MID 

eA 

H 

CRANBERRY  EXP,  STATION  ; 

EOGARTOWN 

DUKES 

23 

70  31 

20 

eA 

eA 

MRS.  ELIZABETH  B.  HOUGH  | 

FALL  RIVER 

26*2 

BRISTOL 

*1 

*2 

71  10 

190 

IIP 

HP 

H 

RICHARD  C.  BRICHAM      . 

FITCMBURG  2  S 

2606 

WORCESTER 

42 

34 

71  46 

400 

6A 

BA 

OEPT. PUBLIC  WORKS       | 

FRAMINGHAM 

2975 

MIDDLESEX 

42 

17 

71  25 

170 

7A 

7A 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

FRANKLIN 

2997 

NORFOLK 

42 

05 

71  25 

240 

BA 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

GARDNER 

3052 

42 

35 

71  59 

1110 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM, 

GROTON 

3270 

MIDDLESEX 

42 

35 

71  35 

3*0 

SA 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM  | 

HARDWICK 

3*01 

WORCESTER 

42 

21 

72  12 

960 

6A 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM  | 

HATCHVILLE 

1*71 

BARNSTABLE 

70  32 

70 

8A 

MASS. HTR. RESOURCES  COMM  ' 

HAVERHILL 

3505 

ESSEX 

42 

46 

71  0* 

60 

7P 

7P 

H 

EARL  F.  SMITH           i 

HEATH 

3549 

1*50 

6A 

PLYMOUTH 

42 

14 

70  95 

30 

7P 

7P 

F.  ROBERT  SKILLING 

HODGES  VILLAGE  DAM 

3659 

WORCESTER 

42 

07 

71  53 

520 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOLYOKE 

3702 

HAMPDEN 

42 

12 

72  36 

96 

eA 

H 

RICHARD  w.  SEARS 

HOOSAC  TUNNEL 

3713 

BERKSHIRE 

42 

72  56 

800 

eA 

6A 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

HUBBARDSTON 

3772 

WORCESTER 

42 

29 

72  00 

1030 

MISS  BESSIE  WHEELER 

HYANNIS  2  NNE 

BARNSTABLE 

41 

70  15 

35 

5P 

5P 

CAPE  *  VNYRD.  ELEC.  CO. 

IPSWICH 

3676 

ESSEX 

42 

40 

70  52 

80 

BA 

MASS.WTR. RESOURCES  COMM 

CNIGHTVILLE  OAM 

3985 

HAMPSHIRE 

42 

17 

72  52 

BA 

f 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LAWRENCE 

4105 

ESSEX 

42 

71  10 

57 

9P 

"^. 

ESSEX  COMPANY             1 

LOWELL 

4313 

MIDDLESEX 

71  19 

90 

MID 

PROP.  LOCKS  ♦  CANALS    | 

>^ANSFIELO 

BRISTOL 

*2 

03 

71  12 

140 

8A 

MASS. WTR, RESOURCES  COMM 

TENDON 

4667 

WORCESTER 

42 

05 

71  34 

440 

HAROLD  J.  PARKINSON 

MIDDLE60R0 

PLYMOUTH 

41 

53 

70  55 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

MIDOLETON 

474*  lESSEX 

71  01 

100 

5P 

5P 

DANVERS  WATER  WORKS 

Gilford 

4760  IwORCeSTEH 

42 

10 

71  31 

260 

eA 

H 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

JNANTUCKET  WB  AIRPORT 

5159 

NANTUCKET 

41 

19 

70  04 

43 

MID 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

kw  SEOFOm 

52*6 

BRISTOL 

41 

38 

70  56 

70 

MID 

4P 

C  H 

CITY  ENGINEER 

NEWBURYPOPT 

ESSEX 

42 

50 

70  55 

20 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES  COMH 

jNEW  SALEM 

5306 

FRANKLIN 

72  21 

900 

BA 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

jNORTHBRIDGE 

551* 

WORCESTER 

42 

07 

71  41 

310 

8A 

MASS. WTR, RESOURCES  COMM 

NORWOOD 

NORFOLK 

42 

11 

71  13 

145 

7A 

DONALD  DOE 

PELHAM 

6251 

HAMPSHIRE 

42 

23 

72  2* 

1140 

BA 

METRO.  DIST.  WTR.  COMM. 

PEMBROKE 

PLYMOUTH 

*2 

01 

70  *9 

50 

6A 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

PERU 

BERKSHIRE 

*2 

27 

73  04 

1850 

BA 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

PETERSHAM  3  N 

6322 

WORCESTER 

42 

32 

72  11 

1090 

6A 

C 

DIR.  HARVARD  FOREST 

'ITTSFIELD  we  AIRPORT 

5*1* 

BERKSHIRE 

*2 

26 

73  18 

1153 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JPLAINFIELD 

6425  IhAMPSHIRE 

42 

31 

72  55 

1620 

BA 

MASS. WTR. RESOURCES  COHM 

6*et>  PLYMOUTH 

41 

59 

70  42 

25 

5P 

6P 

PLYMOUTH  CORDAGE  CO. 

PROVINCETOWN  1  N 

5661  BARNSTABLE 

42 

70  12 

30 

5P 

6P 

C  M 

CAPE  +  VNYRD.  ELEC.  CO. 

OUABBIN  INTAKE 

6699  WORCESTER 

42 

22 

72  17 

530 

BA 

METRO.  OIST.  WTR.  COMH. 

JREADING 

5763  MIDDLESEX 

42 

31 

71  08 

90 

MID 

lOP 

" 

R,  E.  LAUTZENHEISER 

Irocmester 

5938  PLYMOUTH 

41 

47 

70  95 

50 

SA 

8A 

BA 

NEW  BEDFORD  WATER  WORKS 

■ROCKPORT  1  ESE 

5977  ESSEX 

42 

39 

70  37 

80 

7P 

7P 

C  H 

REV.  R.  M.  BARKER 

JSALEM  CG  AIR  STATION 

712*  JESSEX 

70  52 

40 

7P 

U.S.  COAST  GUARD 

ISANDWICH 

7190  ^BARNSTABLE 

41 

45 

70  30 

20 

MID 

HID 

W.  A,  WiNSOfi 

ISEGREGANSET 

7293 

BRISTOL 

41 

50 

71  07 

40 

8A 

BRISTOL  CO.  AGR.  SCHOOL 

1 

ISMELBURNE  FALLS 

7370 

FRANKLIN 

42 

36 

72  4* 

400 

8A 

8A 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

jSOUTHBRIDGE  3  SW 

7627 

WORCESTER 

42 

03 

72  05 

720 

7A 

H 

CHESTER  R.  SPIELVOGEL 

Isouth  EGREMONT 

7692 

BERKSHIRE 

09 

73  25 

743 

9P 

8A 

DAVID  A.  HUNTER 

SPOT  POND 

MIDDLESEX 

42 

27 

71  06 

160 

7A 

METRO.  DIST.  WTR.  COMH. 

SPRINGFIELD  ARMORY 

8046 

HAMPDEN 

42 

07 

72  35 

190 

4P 

AP 

*^ 

U.S.  ARMORY 

STc»LINr. 

6151, 

WORCESTER 

42 

27 

71  46 

490 

8A 

H 

HETRO.  OIST.  WTR.  COMM. 

STERLING  3  NW 

8159 

WORCESTER 

28 

71  46 

690 

C 

NUNZIO  LANCIANI 

STOCKBRIDGF 

6161 

BERKSHIRE 

42 

17 

73  18 

870 

9P 

9P 

H 

NESBITI  H.  BANGS 

TAUNTON 

8357 

BRISTOL 

94 

71  0* 

20 

6P 

TAUNTON  WATER  WORKS 

TULLY  DAM 

8573 

WORCESTER 

42 

39 

72  13 

665 

BA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TURNERS  FALLS 

8560 

FRANKLIN 

42 

37 

72  33 

190 

6P 

HID 

W.  MASS.  ELEC.  CO. 

6755 

NORFOLK 

42 

n 

71  19 

200 

7P 

TP 

H 

PARKER  N.  CHICK 

StRE°'"^ 

8793 

HAMPSHIRE 

42 

16 

72  15 

410 

7A 

WARE  WATER  WORKS 

(WASHINGTON  2 
NjEST  BRIMFIELD 

8843 

BERKSHIRE 

42 

22 

73  09 

1940 

7A 

c 

MRS.  MARTHA  S.  GARDNER 

9093 

HAMPDEN 

42 

10 

T2  16 

375 

c 

INA  E.  LAMB 

jWEST  CUMMINGTON 

,„6 

HAMPSMlfeE 

42 

29 

72  58 

IlSl 

6P 

6P 

H 

FREDERIC  S.  BROWN 

WESTFIELO 
>(EST  MEOWAY 

9191  HAMPDEN 

42 

07 

72  42 

220 

9A 

MASS. WTR. RESOURCES  COMH 

9315  NORFOLK 

42 

08 

71  26 

210 

6P 

6P 

FRANCIS  D.  DONOVAN 

^ESTON 
pEST  OTIS 

9360  MIDDLESEX 

*2 

23 

71  19 

220 

SP 

5P 

WESTON  COLLEGE 

9371  'BERKSHIRE 

42 

10 

1370 

BA 

" 

MASS. WTR. RESOURCES  COMH 

WESTOVER  FIELD 

9382 

HAMPDEN 

42 

12 

72  33 

240 

MID 

MID 

U.S.  AIR  FORCE 

WINCHENDON 

97T0 

WORCESTER 

42 

42 

72  05 

850 

BA 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

WORCESTER  we  AIRPORT 

9923 

WORCESTER 

*2 

16 

71  92 

986 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WORCESTER 

9928 

WORCESTER 

42 

18 

71  49 

620 

6P 

6P 

CLIFFORD  L.  DAVIS 

STATION  INDEX 


STATION 


BENTON 
BERLIN 

LEHEM 
BLACCWATE' 


BRISTOL 

CAMPTON 

'cannon  mountain 
center  harbor 

CLAREMONT 

CLEAR   BROOK 
COLEBROOK 

CONCOfiO    W6    AIRPORT 
CONWAY    1    N 
DIKVILLE    NOTCH 

DUBLIN 

IOURham 

'east    DEERINr. 

lERROL 


IRST  CONN  LAKE 


GRAFTON 

EENVILLE 
,NOVER 
LLSeORO  2  W 

IDSON 

JEFFERSON 

EENE 

AKEPORT 
LAKEPORT  2 
LANCASTER 

LANDAFF 

lebanon  faa  a 

ncoln 
Mac  dowell  oai 
manchester 


MOUNT    SUNAOFE 
MOUNT    WA<,H|NGTON 


TER   BROOK   DAM 
TERBOftO   ;    S 

NKMAM    NOTCH 
TTSeuRG    RESERVOIR 


.PORTSMOUTH 
SOUTH    0AN8URV 
SOUTH    LVNDEBORO 
SOUTH    WEARE 
ISUNAPEE 


RHODE    ISLAND 

IBLOCK    ISLAND    WB    AP 

CREENVILLE 
{KINGSTON 

KEWPORT 
EWPOOT    WATER    WORKS 


2136 

CHESHIRE 

21T<. 

STRAFFORD 

2284 

^ILLSBOftO 

COOS 

2840 

COOS 

2999 

COOS 

302A 

CHESHIRE 

S17T 

MERRIMACK 

3182 

MERRIMACK 

3359 

BELKNAP 

35J0 

GRAFTON 

3fc^ft 

■^ILLSflORO 

GRAFTON 

6062 

HIULSBORO 

'•236 

HlLLSBORO 

431<. 

COOS 

'.399 

CHESHIRE 

'5013 

ImILLSBORO 

50T2 

hlLLSBORO 

15150 

ICMESHIRE 

|5211 

HlLLSBORO 

COOS 

5612 

Ihillsboro 

5629 

jMERRIMACK 

5639 

;coos 

*i712 

[HlLLSBORO 

5780 

STRftFFOBO 

5868 

SULLIVAN 

6368 

ROCKINGHAN 

6550 

;CHE  SHIRE 

HlLLSBORO 

6818 

COOS 

69'.5 

GRAFTON 

6980 

iHOCKlNGHAP- 

7967 

IMERRIMACK 

8191. 

Ihillsboro 

8502 

ISULLIVAN 

8539 

CHESHIRE 

8855 

CHESHIRE 

8885 

GRAFTON 

1618  'COOS 
'726    CHESHIRE 
nuO    ROCKINGHAI 


EXPORT 
PROVIDENCE 
WASHINGTON 

EWPORT 

EWPORT 


Aft 

»4 

hi 

12 

00 

46 

52 

»2 

^^ 

43 

08 

41 

49 

20 

16 

29 

22 

12 

57 

51 

43  00 
43  05 
43    55 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


^1 


JAMES  LEONARD 
BROWN  Paper  COMPANY 
RUSSELL  E.  MAGUIRE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RUTH  S.  MOORE 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.H, 
ERASTUS  DOLE 
AUSTIN  HACAULAV 
LA  SALETTE  SEMINARY 
CONN.  VALLET  ELEC.  C( 

CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD  0.  STEVENS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
JOE  B.  dodge 
GERTRUDE  E.  NASH 

DUBLIN  SCHOOL.  INC. 
UNIVERSITY  OF  N.H. 
RODNEY  L.  GILBERT 
G.  E,  CAMPBELL 
OWlGHT  A.  OANFORTH 


.LIP  K.  8R0WN 

GREENVILLE  MILLS 
DARTMOUTH  COLLEGE 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 

INACTIVE   6/61 
MERTON  T.  GOODRICH 
ENNETH  E.  GOULD 
l,H.  WATER  RESOURCES  BO 
ESLIE  N.  8LAIS0ELL 

lERMAN  L.  TITUS 
ED.  AVIATION  AGENCY 
IRS.  KATHLEEN  BOYLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 


MANCHESTER  WATER  WORKS 

JNION  WATER  POWER  CO. 
INOREW  E.  ROTHOVIUS 


IICHUCK  WATER  WORKS 
,  FISH  •  GAME  OEPT, 
>.  SHEPARO 
'.  OF  NEW  HAMPSHIRE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

h.  MORI  SON 
GEORGE  HAMILTON 


lewis  c.  ilsley 

:am  roach 

;  of  engineers 
marion  w.  andros 
fish  hatchery 
>  of  engineers 
mary  a.  french 


MRS. 

ELVA  M.  CHIVELL 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H 
CARL  D.  GRUPE 
HERMAN  E.  BAKER 
ROBERT  A.  BIERWEILER 

RED  S.  BROWN 


U.S.    WE 

THER    BUREAU 

■lENRY    J 

STEERE 

MISS    KA 

EN    MURPHY 

NEWPORT 

WATER    WORKS 

U.S.   WEATHER   BUREAU 

EDWIN   K 

MARRAH 

iCHITTENDEN 


;  CENTER 

'  DEPOT 


MC  INDOE  F. 
MIDDLESEX 
MONT  PEL  I ER 

NORRISVILLi 
MOUNT  MANSI 
[NEWFANE 


READING  HILL 
READSeOPO  1  SSE 
ROCHESTER 


NT  jnMN";BURY 
RSeuRG  MOUNTI 


SOUTH  LONDONDERRY 
SOUTH  NEWBURY 
STOCKBRIOGE 


VERNON 
WAITSFIELD 
WARDSeORO 
WATERBURY  : 


NEW  STATIONS 
TOWNSnEND  DAM  VT 


COUNTY 


0499 

WINDHAM 

0563    BENNINGTON 

0661    WINDSOR 

0690    ESSEX 

1076    CHITTENDEN 

1081   ICHITTENDEN 

1213 

^SSEX 

1243 

.(INOSOR 

1360 

3RANGE 

1433 

RUTLAND 

1565 

ORANGE 

1580 

CALEDONIA 

1786 

BENNINGTON 

15492  IwlNDHAM 
[5542  :ORLEANS 
'5632  CALEDONIA 


5768  WINDSOR 

15962  WINDSOR 

J6335  BENNINGTON 

'6446  WINDSOR 

'6746  WINDSOR 

|6761  BENNINGTON 

16893  WINDSOR 

16995  RUTLAND 


■'098  lAOOlSON 

7142  IBENNINGTON 
|7152  'WINDHAM 


18057  WINDSOR 
8512  WINDSOR 
J8556  ORANGE 

18600  WINOHAM 
|S644  WASHINGTON 
,8747  WINDHAM 
'8ei5  WASHINGTON 
9099  CALEDONIA 


B*2e  WINDHAM 
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NEW    ENGLAND    POWER    CO. 

>AUL    W. 

BOHNE 

/ICTOR    R.    PERKINS 

iEORGE 

..    COOPER 

UN  I  VERS 

TY    OF    VERMONT 

U.S.   WE 

ikTHER    BUREAU 

>.    E.    F 

'ARON 

:ent.vt 

PUBLIC    SERV.C 

«S.    RE 

cent.vt 

PUBLIC    SERV.C 

DAVID    H 

dSTlNGS 

STUART 

.    WlTHERELL 

3T1S    F. 

BRICKETT 

lUFUS    S 

GILBERT 

L.    H.    POMEROY 

OILMAN    PAPER    COMPANY 
AVERY    H.     PARK 

HARRIS 

HARlEV  M.  SARGENT 

PAUL  TOOTSCHINOER 

CENT.VT. PUB.  SVC.  CORP. 
MRS.  Gladys  E.  may 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
GREEN  MTN.  POWER  CORP. 

AVIATION  AGENCY 


WCAX  BROAOCA 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PAUL  R.  OSTERIAG 
EMILIE  MOORE 

.  ROWLEE 

ENGLAND  POWER  CO. 
MRS.  BERNICE  ORDHAV 
GEORGE  L.  KIRK 
RAYMOND  C.  SWEENY 

IRBANKS  MUSEUM 
NT. VT. PUBLIC  SERV.CO. 
GEORGE  6R1GGS 

ENGLAND  POWER  CO. 
ENGLAND  POWER  CO. 


ISABEL  WHITNEY 
RAYMOND  LA  ROCK 
H  SPAULDING 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ENGLAND  POWER  Ci 
HENRY  J.  PERKINS 

S.    EDITH    PLIMPTON 
RADIO    STATION    WDEV 


CORPS   OF    ENGINEERS 


-COASTAL,      5-CONNECTICUTi      6- 


-HOUSATONIC,      B-HUOSON,      9-KEnNEBEC.       lO-MEfiRIK«VCKi       ll-PENOBSCOT ,       12-PRESUMPSCOTi       l3-S*C0i       14-5T.    CROI; 


REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regardloK  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  for  Northern  and  Central  New 
England  (Ualne,  Now  Hampishlre,  Vermont,  and  Massachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Boston  9,  Hassachusetts,  or  to 
the  State  CI imatologlst  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut, 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stat  ions  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "^F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
novement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"  F. 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on 
the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes 
of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  In  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground";  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables"  Indicate  the  following: 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 

Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  issues, 
or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication . 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

tt   Mount  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont  not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes  for 
the  State  or  Section. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments, 

*   Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown. 

ft      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall . 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month, 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S,  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA^ 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations ,  exposure  etc .  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents ,   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


April 


July 


Auguat 


September 


CONNECTICUT 

BRIDGEPORT    WB    AP 
BULLS    BRIDGE    DAM 
BURLINGTON 
COLCHESTER 
COVENTRY 

CREAM    HILL 

0AN6URY 

FALLS    VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD    6RA1NARD    FLC 

HARTFORD    WB    AIRPORT 
MANSFIELD    HOLLOW    DAM 
MIDDLETOWN    4    W 
NOUNT     CARMEL 
NEW    HAVEN    WB    AIRPORT 

NORFOLK  2  SW 

NORWALK,  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 

STAMFORD  5  N 

STORRS 

WATER8URY  RADIO  WBRY 

WESTBROOK 

WIGWAM  RESERVOIR 


DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHWEST 

CENTRAL 

COASTAL 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRASSUA  DAM 

8R1DGEWATER 
BRIDGTON  1  NNW 
BRUNSWICK, 
CARIBOU  WB  AIR?ORT 
CLAYTON  LAKE 


DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHERN 

SOUTHERN  INTERIOR 
COASTAL 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 
BOSTON  WB  AIRPORT 
BROCKTON 
BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  WAREHAM 

EOOARTOWN 


19,0 
20.8 
15.9 


16.9 
16.6 

22.0 


23.7 
16.0 
17. IM 


27,3 
26, <• 


34.0  - 
36.1 

36.2  - 

35.3  -  1.9 


42.6 

45.0 
43.7 

45,0 


CORINNA 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EAST PORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMINGTON 

9 
15 
16 
9 
9 

3 
9 
9 
4 
9 

FORT  KENT 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HIRAM  2  S 

14 

u 

4 

6 

7 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

HOULTON 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

5 
5 

6 

13 
14 

6 
3 
6 
1 

LONG  FALLS  0AM 
MADISON 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 

6 

11 

7 
7 

3 

0 

2 

7 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

19 
15 

5 

3 
3 

PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
RUMFORD  3  SW 
RUMFORD  POWER  PLANT 

5 
5 

17 
9 

12 

1 

7 
0 

I 

ST  FRANCIS 
SANFORD  2  NNW 
SQUA  PAN  DAM 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2    NNW 

15 
3 
13 
12 

0 
B 

6 

14.3 
25.1 
21.2 
23.2 


24.4 
12.3 
23.2 
22.6 


-  7.5 

-  7.1 

-  7.1 


31.6 
30.2 
24.8 


14.0   -  2.2 

17.3 

19.6 

23.7     1.6 


22.0 
24.7 
25.0 
28. 3M 
30.2 


-  2.6 

-  2.0 

-  2.6 

-  2.9 


55.4 

56.0 
54.0 
55.5 
55.6 
54.7 

51.3 
55.9 
56.5 
54.5 
55. IM 

54.7 


40.8 
40.5 
41.4 


36.5 
42. 4M 
42.9 
35.7 


39.6 
42.2 

37.7 
39. 5H 
40. 3M 


36.0 
37.2 
36.4 
38. 9M 


41.8 

35.5 

36.1 
41.4 
39.6 

40.7 


42.2 
35.9 
41. 9M 
41.1 


54.3 
55.0 
54.9 


49. 4M 
52. 5M 
52.0 


51.8 

52.0 
47.2 
51.3 


48.5 
49.0 
47.8 


26.8  I  -  1.7 


48.1 
46.8 
50.7 
50.5 


53.1 
47.2 
54. IH 


46.0 
51.8 
51.2 


52.7 
54.0 
33.8 
56.7 
54.1 

54.5 
56.3 
56.2 
53.2 
56.9 


-  2.3 

-  3.1 

-  3.5 


-  3.1 

-  4.2 


65.7 
66.7 
66.4 


63.3 
63.6 
61.8 


61. 3H 
65. 3H 
63.6 
60.2 


62.0   -  2.1 


59. B 
57,7 
64.2 


72.5 

67.0 
73.0 
73.5 
70.5 
69.0 


67.1 
67.4 
63. 6M 
65.9 


64.  6M 

68.2 

66.9 


65 

1 

67 

0 

67 

4 

63 

6^ 

68 

IM 

70,3 
72.1 


70.2 
66.0 
70.0 
69. 2M 


68.1 
69.5 

70.2 


66,  6M 

67.6 
66,4 
66,7 
66.9 
66.3 


59.7 
63.6 
65.1 


53,7 
54.0 
55.6 


51.1 
46.0 
47,6 


41 

6 

40 

6 

41 

41 

40 

43 

40 

43 

42 

41 

41 

42 

44 

44 

37 

45 

45 

6M 

44.6 
41.7 
42.7 
43.21 


33.6 

36. OH 

39.5 

40.6 

34.5 

32.7 


40.3 
40.6 
36.5 
36.8 


38.2 

38.0 
33.8 
38.6 

35.5 
35.6 
35.9 


36.1 

35.81^ 

37.3 
33.2 
38.6 


39.7 

35.2 
34.8 
41.2 
36.2 
38.1 

33.7 


28.9 
28.2 
30.2 
31.1 
32.5 

24.9 
33.1 
32. 9M 
27.1 
26. 5M 

28.8 


23.0 
25. 7H 
28.1 
21.4 

ie.5 

23.3  I 

27.1  ; 

1.8  28.9  I 

23.6 

24.1 

21.7 
25.2 
24.6 


2.5 

3.0 


23.5 

22.6 

20.1 
26.5 
29.0 
26.1 

21.8 


Sm  B.ier«>c.  Nolaa  Following  Station  Indue 
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NfW   tUGlAfib 


Jftnuuy 


F«bni«ry 


"Fall  river 
fitcmburg  2  s 

FRAMINGMAH 

HAVERHILL 

HIN6HAM 

HOOSAC  TUNNEL 
HYANNIS  2    NNE 
KNIOHTVlLLE  DAM 
LAWRENCE 
LOhElL 

MIOOLETON 

NANTUCKET    WB    AIRPORT 
NEt-   BEDFORD 
PITTSFIELD    WB    AIRPORT 
PIT MOUTH 

PROVINCE TOWN    1    N 
READING 

rochester 
rochport  1  ese 
ialem  cg  air  station 

sandwich 
shelburne  falls 
SO'jTh  egremont 
springfield  armory 

STOCHBRIOGE 


April 


S«pt*mb«i 


DIVISIONAL    AVERAGES 

WESTERN 
CENiRAL 
COASTAL 

NEW    HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BEThLeHEM 
BLACMrfATER    DAM 

CAMPION 

COLEBPOOK 

CONCORD    WB    AIRPORT 

CONWAY     1     N 

DURHAM 

EAST    DEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  1  NW 

GRAFTON 
HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
MOUNT  WASHINGTON 
NASHUA  2    NNW 
NORTHWOOD 

PETERBORO   2  S 

PINKMAM  NOTCH 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY    MOUNTAIN    DAM 

WINDHAM 

W0LFE60R0   FALLS 
;  WOLFEBORO 
;  WOODSTOCK 


.DIVISIONAL    AVERAGES 


RHODE     ISLAND 

ILOCK     ISLAND    Hg    AP 

-REENVILLE 
l.INGSTON 
'  lEWPORT 

'ROVIDENCE    wB    AIRPORT 


1  . 1  J lONAL    AVERAGES 
i HOOE     ISLAND 
VERMONT 

UlLOWS    FALLS 

} ENNINGTON    2    NNW 
' LOOMFIELO 
JRLINGTON    WB    AIRPORT 

I^VENDISM 


26.5       -    4.6 


TAUNTON 

2? 

0 

TU-LY    0AM 

I? 

1 

TURNERS    FALLS 

IS 

7 

WALPOLE 

19 

9 

WEST    CUMMINGTON 

13 

f> 

NEST    MEOWAY 

70 

7 

WESTON 

22 

0 

WESTOvER    FIELD 

18 

0 

WORCESTER    WB    AIRPORT 

18 

7 

WORCESTER 

19 

5 

15.2      -    8.9 


15.7      -    8.2 


23.0 
26.7 
32.1 


22.7      -    2.3 


21.3 
25.4 
20.2  2.9 


37.3  - 

34,*  -    1,2 

35.5  -    1.8 

36.5  - 
36.1 


31.7 


45.7  -    1.5 

43.8  -    2.8 

44.9  -  3.0 
46.1  !  -  2.2 
43.9 

40.6    i  -    3.0 


45.0 


2.1 


31.1 
27. IB 
30.1 


26.5      -    2,1 


44.8 

43.0  - 
47.2 
40.6   I  - 

45.1  :  -    2.3 

43,9 


45.4   '  -    1.2 


15.2      -    2.1 


43.6       -    1.4 


34,2M| 
43.3 
39.9 
41.5 


42.2      -    2.9 


36.3      -    1.4 


42.1 
40.2 
38.5 


57.5      -    2.3 
55.4 


52.2 
53.9 
52.0 
56.0 
55.9 


56.2 

53.6 
54.3    ! 
53,8 
53.2    I 
54.9    j 

56,6 


55,9 
52.3 

54,7 
53,9 

52,3 

55.5 

55,9 
55,3 

53,7 
55.1 


51 

9 

53 

1* 

50 

6M 

49 

1 

45 

9M 

54,5      -    1.2 

51.2    ! 

53.0    I  -   2.3 


52.1 
46.5 
48.9 
52.8 
52.2 


54.4    ' 

54,4    ;  -    1,3 

54,4 

55.2    '  -    1.6 


67.6 
64.6 
66.6 
66.0 
62.6 

67. S 

66. OM 
67.6 
66.0 
66.7 


63.6 

67.2 
66.4 


64.4       -       ,2 


56.9 
59.1 
63.6 
63,5 


61.6       -    1. 


65.1       -       .3 


71.0 
72.3 
72.5 


67.9 
69.2 
6B.6 


69.1 
69.8 
69.8 


63.4 
62. 6M 
69,5 


69.1 
70,0 
70.7 


69.1 
64.2 
67.9 


64. 4M 

66.2 

68.6 


53,7       -    1.5 
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69.2 
69.9 

66.0 


69.0 
66,8 
66.5 


66.6 
66.0 
67.1 


65.7 

9.6 

62.9 

5.2 

65.0 

65.9 

64.0 

67.1 

8.3 

67.0 
68.6 

70.0 
69.0 


34,9 
52,8 
53,2 


43,6 
41,8 
42,7 
43,8 
43,1 


44,4 
37,9 
43,6 
42,4 


35,6 
36,7 
33,0 
38,1 


33,8 
31,9 
39,0 
36,4 
37.7 

40.3 
38.8 
34.9 
36.9 
40.5 

40.5 
37.3 
22.7 
39.7 
40.2 

37.6 

34.0 
37.1 
40.1 
38.6 

41.5 


45.6 
42, 3H 
44,0 
46,1 
43,6 


26.2 
30.2 
29.8 


34.6 
29. OM 
32.0 
34,5 
32,1 


49.4 
48,7 
46,9 


45.3 
48.3 
49,8 


2,4 
1,2 


27,6 
46,5 
47,0 


49,6 
46,4 
49,4 
51,1 
50,3 


Table  1— Contmuod 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


April 


May 


Septembai  Octobfli 


Novembei         December 


CHELSEA 
CORNWALL 
DORSET  1  S 
EN0S8URG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  A 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  OANVILLE 

NORTHFIELD 

HEADSBORO  1  SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 
VERNON 
WATERBURY 
WEST  BURKE 
WOODSTOCK  3  ENE 


17.6 
22.1 
24.2 

20,3 

ie.4 

17.9 


NNE 


18.0   -  2.7 


DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTMEASTtRN 

WESTERN 

SOUTHEASTERN 


8,5  -  e.o 


51,0 

50.4 

41. 6M 

50.5   -  3.0 


51.7 
54. B 
55. IM 


47.7   -  2.3 


63.0 
63.3 
62.2 


64. e 

65.2 
65.1 


67,5 

67,6 
66.4 
56. 7M 
67,1 
65.1 


66,1 
68.6 
71, 2M 


^I'Z 

.7 

35.4 

53.0 

2.6 

39.1 

51.1 

38.0 

50.3 

36.6 

50.0 

37.3 

49.6 

35.9 

48.9 

35.1 

42.  OM 

27.7 

22.9 
23.0 
15. 6M 
23.6 
19.2 


53.4 
50.6 
46.0 


34.3 
39.6 
36,9 


35.5 
38.7 
37.5 


A  narrative  Special  Weather  Summary  appeared  in  the  January,  February, 
May,  August,  September  and  November  issues  of  this  publication  for  1961 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


luiuary 


April 


July 


August 


CONNECT ICUI 

tNSONIA 

06 

(ACERSVILLE 

30 

ULIIC 

Fl 

AB 

SARKHAMSTEO 

20 

WIOGEPOBT    ue    AP 

3T 

-1.06 

MOOILYN 

07 

BULLS    BRIDGE    DAM 

79 

BURLINGTON 

A6 

COCAAPONSET    RANGER    STA 

BS 

COLCHESTER 

58 

COLLINSVILLE    1    S 

42 

-    .63 

COVENTRY 

86 

CRCAH   MILL 

10 

-    .45 

0AN8URY 

56 

OAUSON    LAKE 

AA 

EASTON    LAKE    RESERVOIR 

30 

FALLS    VILLAGE 

? 

56 

-    .53 

MOTON 

79 

HARTFORD    BRAINARD   FLO 

51 

-1.23 

HARTFORD    WB    AIRPORT 

56 

-    .59 

LAKE    KONOMOC 

?? 

-2.1A 

NANCHESIER 

60 

"ANSFIELD   MOLLOU    DAK 

5? 

NIDDLETOWN    A    W 

76 

-1.43 

MILFORD 

62 

"OUNT    CARMEL 
NATCHAUG    RANGER    STA 
NEW   HAVEN    W8    AIRPORT 
NORFOLK    2    SW 
NORTH    BRANFORD 

NORTH    GUILFORD 
WRWALK    GAS    PLANT 
NORWICH    PUB    UTIL    PLANT 
PAUCHAUG    FOREST 
PROSPECT 

PUTNAM 
PUTNAM    LAKE 
ROCKY    RIVER    0AM 
ROUND    POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK    RESERVOIR 
SMEPAUG    0AM 
SHUTTLE    MEADOW    RESVR 
STAFFORD    SPRINGS 
■STAMFORD    5    N 

STEVENSON    DAK 

STORRS 

TORRINGTON 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 

"VATERBURY    RADIO    WBRY 

*EPAWAUG    RESERVOIR 
*ESTBROOK 
.<EST    HARTFORD 
*EST    HARTLAND 
(MIGVILLE    RESERVOIR 

<IGWAM  RESERVOIR 
lOLCOTT  RESERVOIR 
(OODBURV    3    W 


'IVISIONAL    AVERAGES 

ORTHWEST 
ENTRAL 
I OASTAL 

MAINE 

J6USTA    FAA    AIRPORT 

ANGOR    DOW    FIELD 

*R   HARBOR 

TLFAST 

INGHAM    WYMAN    DAM 

lASSUA    DAM 
MOGEWATER 
UOGTON    1     NNW 
'  fUNSWICK 
»HIBOu    WB    AIRPORT 

J   AYTON    LAKE 
>RINNA 
MARISCOTTA 
STPORT 
ST    SANGEflVILLE    5    SE 

I  LSWORTH 

,  RHINGTON 

; RT    FAIRF lELO 

'RT    KENT 

' RDINER 

LEAD 

AND    LAKE     STREAM 
EENVILLE 
;'AM    2    S 

1<  JLTON    FAA    AIRPORT 
JLTON 
:iCMAN 
>IESB0R0 
^ PISTON 
'■  id    FALLS    DAM 

1:hias 

biSON 
(  IDLE    DAM 
IXINOCKET 
LINOCKET     FAA    AP 


2.23|  -1.66 


1.60    -2.X2 


MILLS 


1.99: 

E2.07 

1.08 


2,3B 
2.4*. 
2.31    -1.05 


2.20; -1.56 
1.47  -1.98 
2.66  .13 

1.99    -1.72 

1.29 


1.59    -2.30 


z 

21 

-2 

.43 

1 

24 

-1 

.99 

1 

41 

-1 

.04 

2 
1 

66 

70 

" 

.53 

3.79i 
3.05i 

3.io; 


2.96,  -    .42 
3.49  ,55 

3.61  .94 

3.51  ,26 

2.48 

2.74    -    ,07 


3.15! -    .24 


2.87    -1,34 


2,19    -    ,13 


E4.07 

3.62 

3.10 

4.5e 

2.60 

-1.00 

3.38 

3.16 

4.72 

3.74 

3.81 

4.59 

-    .07 

2.93 

2.88 

-1.00 

3.47 

2.22 

3.59 

3.25 

-    .14 

4.17 

3.53 

.00 

3.86 

.05 

3.32 

-1.67 

3.10 

2.82 

3.85 

-    .86 

4.13 

3.88 

2.92 

3.77 

-    .35 

5.08 

4.54 

3.42 

4.24 

4.00 

3.47 

2.68 

3.14 

4.01 

3.16 

3.70 

3.28 

3.60 

3.30 

4.03 

3.16 

3.22 

3.96 

2.68 

-1.66 

3.17 

3.88 

3.09 

4.00 

3.60 

4.20 

3.91 

4.09 

2.70 

3.64 

3.01 

3.38 

-    .56 

3.42 

-    .96 

3.60 

-1.11 

2.60 

2,99 

3.20 

-1.18 

3.37 

2.34 

2.87 

-    .08 

E2.13 

1.96 

3.25 

2.64 

.24 

2.72 

2.50 

2.16 

-1.00 

3.13 

2.63 

-1.14 

2.59 

-1.40 

3.05 

.30 

4.07 

.20 

2.08 

3.16 

-    .37 

3.07 

-1.33 

2.66 

1.92 

-    .82 

2.64 

-    .06 

3.22 

3.35 

-    .93 

2.83 

2.68 

-1.71 

2.49 

-    .96 

2.81 

-     .40 

2.66 

-    .68 

2.77 

7.031 
5.26 
4,871 
5.51 
4.93i      1.44 

5.171 


5.82<      1.68 


3.89[ 
3,77l 
5.35 


4.46! 

5.24! 
5.48 

4.661 
6.52 
9.63; 

4.911 
5.13 
5.08| 
5.68 
6.77 


7,47:      3 

4.40| 

4.96: 

6.82,      2.44 


6.74 
7.96 
6.58 


6.00 
5.64 
7.08 

6.45 

5.09' 
6.16| 
6.O9I 


6.33      2,29 

4,10 
6,05 
5.21 


E3.76 
5.21 

4.87 


4.62 

5.67 
6.27 


6.16      2.34 


5,21 

5,45 

5,90 

6,06 

4.67| 

1.71 

5.22 

2 

30 

5.041 

4.44 

4.61 

1.08 

8.35 

5 

07 

5.52 

1.75 

3.75 

07 

3.32 

.43 

6.87 

3 

61 

7.15' 

3.13 

4,46 

1 

05 

5.54 

2,77 

5.06 

1.36 

3,85 

15 

5.90 

2.00 

3,35 

_ 

34 

3,70 

7.11 

4.14 

1,28 

7.05 

4 

10 

4,96i 

2.14 

3.32 

11 

5. 81 

9.02 

5.53' 

1.68 

3.11 

- 

21 

2.451 -1.22 
5.74      2.41 


2.93 
2.46 
1.67 

I.67I 
2.06i  -1.41 


2.29 

2,78| 

3,oe! 


5,721      1,14 


2,58!  -1,07 


4.22 

2.74 

7.29 

1.88 

11,00 

7.22 

3.5; 

6,46 

3.0j 

3,76 

3.44 

3,48 

.27 

3.69 

7.08 

3.07 

3.16 

3.05 

2.94 

4.00 

4.71 

1.57 

3.02 

3.291  -    .58 


3.29'  -1.13 


-1.89 
-3.06 


1.55 

1.66 
5.04 

1.50 


1.69 
4.27 
3.15 


-1.29 
.52 

-1.10 

1.06 


3.59!  -    .53 


5.48 
3.65 
5.27 


2.39    -    .86 


1.61 

-1.29 

2.27 

.88 

-2.33 

.97|  -1.75 

i.es!  -1.61I 

5.03 

1.25 

4.68 
5.04 
6.06 


2.99 

6.40 
3.01 


2,52'  -1.99 


1.73 
2.98 
1.69 

1.30 


-1.52 
-1.04 
-1.15 


-1.75 
-    .99 

-1.59 


2.08 

-1.10 

-1.24 

.15 


3.30 
3.48 
3.69 


2.89 
4.29 
4.21 
2.10 
3.72 

2.93 

2.57 
2.81 
2.85 
2.68 

3.23 
3.25 

2.60 
4.31 
3.04 


3.44 
3.63 
2.83 
3.44 
3.75 

2.98 
3.15 
3.46 
E2.48 
2.24 

2.77 
3.06 
3.05 
3.65 
3.66 

1.97 


3.80 
3.03 
3.19 


7.20 
8.00 
7.73 
3.36 

5.02 
3.0 
5.49 


5.82 

4.96 
9.87 


5.51 
5.68 

3.44 


4.05 
5.83 
6.21 
3.93 


3.77 
3.23 
3.67 


3.42 

3.07 
1.81 
3.25 


3.29 
2.96 

3.28 


6.54I     2.42 


E4t.l8 
43.22 

E36.49 
42.26 

39.01 

44.27 
37.86 

45.40 
49.70 
43.07 

48.21 
40.82 

E38.70 
43.40 
49.68 

E44.00 
41.32 
55.20 
38.97 
40.65 

46.76 
39.61 
37.99 

47.07 
44.07 

46.53 
38.29 
41.20 
4i.53 
46.24 

45.54 
E44.34 
E49.89 
49.57 
45.35 

44.29 
58.04 
38.56 
48.47 
E40.41 

48.71 
E40.72 
45.12 
41.69 
45.93 

44.62 
39.77 
39.95 
E48.96 
40.53 

46.58 

44.83 
48.35 
46.11 
46.46 

E39.57 
54.01 

40.18 


40.99 
42.89 

44.32 


39.12 

E45.77 
59,78 
52.14 

43.03 

42.26 
E45.58 

36.68 
E37.19 

38.16 


-6.24 
-4.15 
-3.29 


4.2^ 
2.87 


45.49 

46.15 
40.17 
E47.81 

44.43 
38.83 

46.73 

43.52 

34.02 

43.05 
43.16 
42.42 

39.32 
E36.56 
51.49 

41.04 
36.64 

49.18 
36.12 

33.71 
45.95 
E48.76 


1.64 
-5.64 
7.2a 


-2.91 
-6.62 

3.80 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


lanuary 


April 


Septembet 


PtOOSEHEAD 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

O0U05S0C 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  we  AIRPORT 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
RUMFORD  3  SW 

RUMFORD  POWER  PLANT 
ST  FRANCIS 
SANFORD  2    NNW 
SOUTH  ANDOVER 
SOUA  PAN  DAH 

THE  FORKS 
UPPER  DAM 

WATERVlLLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2    NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 


DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHERN 

SOUTHERN  INTERIOR 
COASTAL 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 
BEECHWOOD 
8ELCHERT0WN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WB 

BOSTON  WB  AIRPORT 
BOYLSTON 
BROCKTON 
BUFFUMVILLE  DAM 
CHARLES  RIVER  VILLAGE 

CHATHAM  LTSTA 

CHESTERFIELD 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  PEPPERELL 

EAST  WAREHAM 
EDGAR TOWN 
FALL  RIVER 
FJTCH8URG  2    S 
FRAMINGHAM 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 
HEATH 
H INGHAM 
HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 

HUB8ARDST0N 
HYANNIS  2  NNE 
IPSWICH 

KNIGHTVILLE  DAM 
LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 

MIDDLEBORO 

MIDDLETON 

MILFORO 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NEWeURYPORT 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDOE 

NORWOOD 

PELHAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM 


3  N 


PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
PLAINFIELD 
PLYMOUTH 

PROVlNCETOWN  1  N 
OUABeiN  INTAKE 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUTHBRIOGE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STERLING 

STOCKBRIOGE 

TAUNTON 

TULLY    DAM 


l.«6! 

2.29! 

1.92| 


1.79 
1.32 
1.56i 
1.15 


1.03.  -2.40 
2.52i  -1.03 


2.19   -1.66 


2.48 

-1.55 

2.65 

2.00 

-    .87 

1.S6 

2.03 

2.53 

-1.17 

3.40 

2.45 

2.9« 

.32 

2.37 

-    .46 

1.69 

2.«0 

-    .61 

2.88 

2.63 

1.66 

3.00 
3.90 


4.44.      1.2S 


3.61    -    .22 


.40 

20 

.23 

62 

1.56 

77 

.40 

65 

.24 

58 

.16 

53 

72 

.10 

.30 

1.08 
3.55.  .43 
3.51  .66 

3.131 
4.92'     1.57 


2.4a| -1.43 
3.76    -    .15 


4,03    -    .43 


3 

59 

_ 

.97 

E2 

83 

-1 

.19 

2 

07 

-1 

.15 

E3 

16 

-1 

.05 

3 

19 

-1 

.37 

2 

.73 

2.97 
6.42 

.30 

4.44 
5.98 
3.33 

I 

.28 

3.55 

3.01 
3.14 

2 

.62 

6.32 

1 

.81 

3.10 

2.07 

1 

.92 

4.09 
3.42 
6.39 

6.161     2.43 


5.59      1.60 


6.59      3.13 


1.44 
1.96 
2.02 


2.35 
1.76 

2.43 
-  .12 
3.36 

1.77 


1.22 

.05 
2.02 


2.11 
1.15 
2.11 


5.42 
4.54 
5.63 


3.64 
3.201 
3.40i 
3.501 
2.97' 

3.47| 
4.66 
3.731 
3.03| 
4.10 


3.99 
3.95 
3.23 
3.34 

6.07; 
6.9e| 
5.44| 
3.46 
3.79 


4.58 
3.00 
3.04 
3.42 
S.35       2.00 


.35 


2.86 
3.54 
4.58 
3.93 

3.07 


2.311 

3.08 
4.53 
4.56 
3.68 
E3.67 


.48 


-  .37 
1.07 
1.04 


4.37 
5.53 

3.07 
3.05 


3.55 

4.46 
6.39 

3.25 


2.78 

-  .10 

-  .25 


-    .21 

-1.76 

1.45 


3.31    -    .62 


1.85i  -1.92 


1.62|  -2.56 

1.67'  -1.81 
2.97  -1.05 
2.06   -1.15 


-2.27 
-1.98 
-1.40 
2.55 

1.06 
1.23 
1.83 
2.93 
1.64 

2.47  -1.28 
3.67  -  .54 
2.92  -  ,84 
5.22  1.03 
1.131  -2.12 


-1.43 
-1.17 
-2.13 


2.71|  -1.46 


2.461  -1.06 


1.27 
1.41 
1.59 


-1.86 
-1.95 
-1.75 


1.97   -1.33 


1.641  -1.76 
3.051  -1.60 
3.95:  -    .35 

3.6l|  -  .98 
2.5l!  -1.92 
1.22' -2.33 


1.71    -2.40 


1.53   -2.03 


3.46  -  .47 
3.94  -  .42 
2.11    -1.25 


3.16 
2.87 


3.581  -    .99 


3.111  - 
1.81    - 
2.81 
2.50 


-1.01 

-  .27 

-  .41 


4.27| 
4.I5I 


4.491     2.11 


-1.66 

-    .90 


3,00    - 

2.92 

4,46 

2.62 

2.25 

4.11 

2.98 

.96 

1.19 

1.24 


2.72 

1.10 
4.32 


-  .34 

-  .86 


4.85 
3.57 
1.87 
3,44 
4,26 

4,21 


1,13 
1,41 


1.16 
-1.27 
-2.28 


9.77      5.68 
4.04 

6.70 
7.88 
3.54 
3.38 
10.00      6.23 


7.04 


,05 


3,60;  -    .36 


5.321 

2.17 
3.60 
2.S6 

3,31 
3.51 


3.5l!  - 


3.36! 
2.47 


6.60      2.62 
7.23      3.54 


6.19     2.27 


2.87 
-  ,44 
3,81 


6,02l     2,25 
4,33;  -    ,31 


3.8OI  -    .26 
2.42'  -1,89 


3,471  -    ,65 


7,13'  3,41 

7,561  3,60 

6.71  2.91 

7.70  3.98 

8.62;  4.28 


6.76      2.75 


E6,34      2,25 


3,17   -1,50 


3.08 

3.00; 


2.15;  -1.54 


3. 24:  -1,09 


-1.52 
-  .97 
-1.70 


2.39    -1.79 


2.49I  -2.06 
7.58'     3.76 


1,98' 
3.26 
1.85 


1.84;  -1,42 


2,16   -1.20 


5.29      1.47 


4.69 
3.15 
3.56 
8.72 


E4.28 
4.19 
5.08 
4.89 
4.67 


40.20; 

51,38 
37,12 


39.99 
35.33 

45.65 


-3.0 
-l.« 


4.54 


3.35 

5.40 
5.95 


3.62 

4.27 
4.07 


3.18!  -    .31 


2.42    -1.09 


2.63| 

4.59I 
3.56 
3.06 
3.13 
4.45 

3.36 


1.921  -2.19 


E3.66J 


4.92;      1.22 


64 

- 

.64 

3.23! 

20 

-1 

.1( 

4.53! 

50 

- 

.54 

3.26 

28 

. 

.91 

3.26 

18 

-1 

.21 

3.81! 

23 

- 

.91 

4.26! 

13 

-1 

.n 

4.15; 

25 

4 

.67 

3.98' 

35 

.55 

4.27 

73 

-2 

.28 

4.28 

oe 

3.94 

15 

- 

,95 

3.58 

16 

-2 

.20 

3./8| 

94 

-1 

.45 

3.44J 

25 

4 

.76 

3.40I 

10 
80 

- 

.07 

4.64! 
3.331 

10 

- 

.82 

4.37I 

48 

_ 

.66 

5.08| 

81 

- 

.47 

3.76| 

8C 

.4] 

3.66: 

31 

- 

.9: 

E3,76! 

77 

- 

.34 

3,03; 

15 

2 

.55 

2,41 

56 

,3' 

3,67 

21 
95 

- 

.82 

4,67 
3,90 

26 

-1 

.01 

2,95 

3.451  -    .64 

3.41 

3.29   -    .69 


E2.47!  -    ,47 


41,26 
41.26 
45.94 


33.12   • 

E39,7V 
47,47; 
46.2  8' 
36.77' 

46.00 
E45.20 
41.79 
36*63 

50.66 

47,84 
45.02 
43.72 
37.59 
49,43 


43.64 
46.241 
46.39J 
E44.09I 

49.24 

52.03 
46,02 
44.31 
46.54| 

46.32I 

40.77' 
42  .201 
44.94I 
50.631 

43,66 
4S,61 
46.46 
39.90 
36-90    ■ 

E35,14 


9,0 
-1.6 
3.4 


4.e 

2.e 


49,57    5.0 


43,08 


.57 


55  E43.73 
46.20 
47.37 
£46.40 
E43.40 


.25 


.45 


5.34:     1.91 


1.36!  -2.62 
5.65'     2.03 


1.93,  -: 
2,49' 
1.52,  -] 
2.16,  -1.47 

2.391  -  .64 
2.34,  -1.16 
1,57   -1.50 


4,27 
3.67 
3.72 


83 

85 

40 

E4 

46 

26 

60 

65 

,42 

4.31 

3.06 

1,38 

3.60 

4.331 

3.30; 

,56 

3.78! 

,45 

3.35 

,46 

2.85 

,29 

3.33 

,60 

3.22 

,81 

3.23 

3.57 

3.14; 

4.52! 

4.101 

4.51 

3,71 

3,50 

3,85 

,87 

2,61 

4,23 

1,02 

2,78 

,98 

3.67 

,38 

2,78 

,89 

3,46 

,97 

2,87 

,95 

3,68 

2.66 

49,82 

35,95 

E49,38 


2.3 

4,9 
-1,3 


-4,3' 

3.0, 

8.2 
-8.8 
-7.0' 


E36.60: 
45.80' 
42,74 
42,43 

49,35 
54.82 
50.53 
41.91 
E47.50 

E48.28 
34.63 
44.70 

E38.97 
48.62 

41.86 


-13.6C 
-4.56 
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TABU    2       CONTlNUtO 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


MEN  CNOLANO 
1961 


I*nu«iy 


May 


& 

1 

} 

-1.77 

3.10 
8.86 
3.37 
3.09 
2.72 

-    .97 

-1.32 

4.20 
7.63 

.02 

-1.26 

6.33 

2.41 

-1.08 

4.90 
3.64 

.45 

.» 

3.54 

-    .49 

1.49 

5.66 

2.05 

.72 

6.01 

2.11 

-1.31 

2.65 

-1.68 

-    .«( 

5.71 

1.81 

-    .32 

6.07 
3.63 

2.34 

-1.61 

2.41 

-1.4! 

-    .15 

2.70 
1.71 
2.39 

1.05 
3.94 
2.19 
3.17 
2.40 

-1.34 

.45 

3.44 
3.70 
1.74 
3.47 

.05 

.09 

5.01 
2.94 

1.49 

-    .60 

1.38 
3.07 

-2.34 

.i! 

2.75 

-1.62 

1.09 

2.47 

-1.52 

-    .81 

1.62 
1.26 
2.93 
1.85 
5.53 

-2.27 

-    .08 

2.17 

-1.06 

-    .3* 

2.31 
2.05 
1.94 

2.03 
1.67 

-1.46 

-1.74 

2.72 
4.17 

-1.87 

.15 

3.94 

2.90 
4.19 

.20 

-    .22 

1.64 
4.66 
3.75 

-1.76 

-2.04 

5.09 

-1.47 

.39 

4.92 

1.17 

i.ie 

2.98 

4.02 

1.78 
4.32 

-    .63 

.33 

5.19 
1.30 
5.38 

1.89 
4.35 
3.16 
2.19 
3.29 

2.46 
2.47 
1.88 
6.06 

.16 

1.06 

2.13 
1.68 

-1.44 

2.09 

2.71 

-1.68 

.81 

2.90 

-1.38 

.45 

3.11 

-    .65 

.60 

11.51 
7.49 

8.53 

l.SO 

10.62 
8.42 

6.88 

.23 

7.92 
7.42 

4.73 

.18 

9.3, 

5.88 

nahmt         D«o*mb«r 


a 

-9.61 


TURNERS    FALLS 

2.52 

HALPOLE 

3.04 

HARE 

2.85 

«ASMIN6T0N    2 

2.14 

IIESI    CUMXINGION 

2.84 

WESIFIELO 

2.60 

NEST    MEDWAY 

1.98 

«ST0« 

1.74 

BEST    OTIS 

E2.50 

HESTOVER    FIELD 

2.01 

HINCHENDON 

5.82 

KORCESTEfl    1.8    AIRRORT 

3.02 

KORCESTER 

3.06 

DIVISIONAL    AVERAGES 

MESTERN 
CENTRAL 
COASTAL 

NEW    HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
eETHLEMEM 
BLACKWATER    QAM 
BRADFORD 

CAMPTON 

CANNON    MOUNTAIN 
CENTER    HARBOR 
CLARE MONT 
CDLE8R00K 

CONCORD    WB    AIRPORT 
CONWAY    1    N 
OUVILLE    NOTCH 
DUBLIN 
DURHAM 

EAST    DEERING 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FITZWILLIAM 

FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 
6ILMANT0N 
GRAFTON 
GREENVILLE 

HANOVER 
JEFFERSON 
<EENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON    FAA    AIRPORT 

LINCOLN 

MAC    DOWELL    0AM 

MANCHESTER 

HARLOW 

MASSABESIC    LAKE 

MILAN    7    N 

MILFORD 

MOUNT    SUNAPEE 

MOUNT    WASHINGTON 

NASHUA       2    NNW 

NEWPORT 

NORTH    CHICHESTER 

NORTHWOOO 

OTTER    BROOK    0AM 
PETER60R0       2     S 
PINKHAM    NOTCH 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

SOUTH    DANBURY 
SOUTH    LYNDE60R0 
SOUTH    WEARE 
SURRY    MOUNTAIN    DAM 
WALPOLE    2 

WEST    HENNIKER 
WEST    RUMNEY 
WHITEFIELO 
WINDHAM 
W0LFE8ORO    FALLS 

WOLFEBORO 
WOODSTOCK 
YORK    POND 


DIVISIONAL    AVERAGES 


RHODE     ISLAND 

BLOCK     ISLAND    Wfl    AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE    we    AIRPORT 


WOONSOCKET 


DIVISIONAL    AVERAGES 
RHODE     ISLAND 


1.07 

-1 

.84 

1.22 

1.36 

2.62 

2.50 

-1 

.03 

1.67 

1.41 

-1 

.45 

1.93 

1.60 

-1 

.52 

.91 

-? 

.29 

1.01 

1.37 

1.27 

3.97 

1.44 

-1 

.31 

1.02 

1.51 

-1 

.74 

1.20 

.77 

1.67 

3.00 
E2.09 
1.38 
1.33 
1.63 

1.93 


1.05 
E2.71 
1.83 

I. 01 


3.66       1.09 


E3.94|      1.29 


2.69,  -    .13 


2.66    -    .03 


3.13 
2.91 
1.90 

5.88       1.13 


E2.ei 
3.21 
1.95 


1.57    -1.59 


1.35    -1.53 


2.35    -1.32 

2.13 

1.80    -2.32 


3.52    -    .23 


2.51    -1.47 


3.68 
3.25 

2.94| 


2.92    -    .63 


3.87'  -    .27 


2.96,  -    .99 


3.82    -    .44 


3.56   -    .57 


2.311  -1.00 


1.74 
3.22 
I.94I 


5.16|      1.20 


6.06      2.36 


2.23 
2.23 
2.24 


4.49       1.04 


2.20 

-    .58 

4.35 

2.25 

2.90 

2.25 

-1.08 

3.84 

2.56 

4.61 

1.63 

3.99 

1.69 

2.31 

1.54 

3.44 

2.61 

-1.02 

4.15 

4.06 

6.18 

1.92 

-2.08 

4.73 

1.75 

2.58 

2.07 

4.53 

1.88 

-1.06 

3.02 

3,851  -1.70 
3,52|  -  .26 
2.571  -    .69 


2.01    -3.81 


2.53 

E2.50J 
E2.35 
1.56! 
3,02 
2.43' 


6.24 
6.09 
8.02 
E6.80 
7.32 

5.92 


2.87 
4.19 
3.95 


3.6: 
5.351 


3.87 
3.50 
4,97 


2.60 
2.82 
3.90 

2.84 
E3.30 
3.09 


2.95 
2,23 

3,98: 


3.47 
E4.55 
3.53 
3.68 


E3.80 
3.81 
2.18 


2.31 
3.60 
2.63 


3.15 
2.81 
2.27 
3.40 


5.38 
5.05 
5.83 
4.92 
5.21 

4.16 


2.42 
2.34 
2.19 


2.591  -1.71 
2.29  -1.65 
2.21    -1.73 


2.63{  -1.24 


3,11!  -1.02 


5.00    -    .08 


5.28       1.96 


1.88    -1.15 


2.2»|  -    ,33 


2.23 

2.47 
1.90 


2.01 
1.58 
3.41 
3.26 
4.10 


3.86 
3.31 


2.67    -    .48 


4.10 
3.40 
4.16 
4.92 
4.0 

2.88 


3.09 
3.41 
3.60 


3.87 
6.75 
E3.09 
2.93 
2.85 

3.70 


4.08 
3.38 
5.6 


3.31 
2.97 
3,44 


3,88 

3.23 

3.44 
5.12 
3.28 
4.58 

3.92 


4.24 
3.75 
4.26 


4.39 
3.55 

4.18 


2.99    - 

3.98 

2.66 

3.071 

3.71 

2.87    - 


-  .71 

-  .90 

-  .53 


E3.71 
2.41 
3.06 


3.62 
2.82 
3.44 


2.85 
2.96 
2.75 


3.07 
2.24 
2.02 


2.96 
2.94 
2.61 


34.48 
46.26 
E38.77 
40.12 
39.51 

40.38 
E46.95 
E44.61 
E43.S2 

40.60 

E44.50 
46.18 
46.37 


37.40 
42.99 
47.12 


36.07 
32.54 
33.65 
33.24 
36. 

33.45 
E49.67 
E33.92 
34.22 
37.03 

31.99 
43.93 

37.37 
38,71 
43.37 

E40.55 
32.23 
40.74 
42.98 


32.12 
31.15 

E3e.l8 
34.04 
49.80 

31,88 

33,95 
35.45 
31.64 

28.27 

29.17 
37.74 
43.06 
34.86 

E33.32 
39.89 
31.10 
43.90 
35.50 

60.08  ' 
E42.93 
34.47 

38.90 

32.32 
44.48 
46.32    - 
E32.75 
42.77 

33.06 
E43.96 
E37.82 
31.26 
35.24 

E36.50 
E35.05 
28.71 
43.44 


-7.26 
-2.63 


-5.49 
-6.62 


-8.35 

-8.40 


53.15 
E48.36 
49.66 


S*9  Batorwicfl  Note*  Following  Station  Indox 
-   313    - 


TABLE  2  -  CONTINUED 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


February 


April 


July 


August 


Septembei 


VERMONT 

BELLOWS    FALLS 
BEWtlNGTON    2    PtNW 
BETHEL    4    N 
8LOOMFIEL0 
BURLINGTON    HB    AIRPORT 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DANVILLE 
DORSET  1  S 
ENOSBURG  FALLS 
GILMAN 
HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

MAYS  MILL 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AP 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWFANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

NORTHFIELD 

PERU 

PLYMOUTH  UNION 

READING  HILL 

READSBORO  1  SSE 

ROCHESTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  J0HNS8URY 

SALISBURY 

SEARS6URG  MOUNTAIN 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEWBURY 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 

WAITSFIELD  1  S 
WAR0S8ORO 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 


DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHEASTERN 

WESTERN 

SOUTHEASTERN 


1.59    -1, 

1.331 

1.501 

i.ool  -1. 

.93j  -    . 

1.06{ 

l.*l<  -1.94 

1.16!  -1,32 

1.17; 


1.271 

i.isl 

.39j 


2.56 

2.00: 

1.72    - 
.74 
El. 13    -1.07 

1.22 

1.47 
1.35 

1.99|  -2.05 
1.36|  -1.66 

.97I  -1,58 
2.75| 

.78    -1,75 
1.09 
2.00j  -1.97 

2,46 

2,30 

1,05| 
.90| 
,97 


2.78'  -    ,32 


2.69 
2,36 
El. 53 


2.32 
2,41 
2.57 

3.00 
3.11 
2.99 


2.63    -    .70 


.501  - 

.97 

3.96 

.56  - 

.63 

3.96 

.75 

3.53 

.651  -1 

.07 

5.00 

.91.  - 

.72 

4.77 

.781 

4.15 

.591 

3.20 

.*9j 

4.57 

.25 

4.08 

.71 

E5.16 

El 

.15! 

2.40 

.i2 

4.22 

J 

4.00 

.32  -1 

.46 

6.56 

14 

3.60 

94 

4.57 

91 

4.07, 

-  .77 
-1.04 

-  .92 


3.95 

2.66 
3.42 
2.63 


3.30 
3.07 
3.69 

3.94| 
4.10J 
5.08> 
1.85; 
3.48 


3.74 
3.62 
6.30 
3.10 


7.641 
2.31 

4.20|         .47 

4.481 


2.45 
2.82 
3.29 
3.54 

3.70 
3.25 

3.46| 
2.33 
1.74! 

3.83 
2.84 
3.34 
3.49 

3.00 


3.30    ■ 

3.23!  ■ 
3.57i  ■ 


1.99    -1.83 


5.88      2.04 


2.781  -1.21 


5.69 

4.00 
4.64 
4.98 


2.88 

-1.82 

3.77 

4.55 

1.03 

3.52 

3.64 

-1.04 

2.63 

3.341  -1.10 

.95* 
1.61 


2.91i  -2.02 


2.89 
1.05! 
2.21 
1.61 


2.14    -2.43 


1.561  -2.17 
2.33i  -1.32 
2.34'  -1.60 


1.91    -    .94 


l.Sli 
2.49i 
1.70! 


1.58 
1.62 
1.87 
1.38 


1.51-  -2.08 
1.89!  -1.45 


1.57 
1.97 
2.07 


1.88    -1.25 
2.23:    - 
1.75    -1.62 


3.48 
3.76 
2.93 
3.99 
2.31 

2.91 

2.88 
2.77 
3.95 


3.11 

3.04 
1.30 
3.08 
3.37 
3.85 

4.10 


3.13' 
4.24! 


2.47 
2.30 
2.41 


3.10;  - 
2.84i  -    .26 
3.46    - 


34.37 

-6 

51 

44.46 

33.80 

34.26 

-5 

01 

31.91 

- 

3 

E36.e5 

38.13 

-5 

1' 

E31.77 

-5 

5' 

36.88 

28.72 

E34.07 

40.78 

E40.03 

E25.O0 

33.26 

38.51 

45.51 

-6 

53 

26.95 

33.02 

29.96 

E51.98 

36.44 

37.52 

7C 

32.31 

38.14 

37.60 

E37.15 

41. oe 

-6 

21 

31.53 

-11 

91 

27.70 

-10 

97 

30.39 

30.4S 

-5 

75 

E31.67 

41.49 

-12 

59 

43.27 

-11 

74 

43.99 

-10 

01 

32.94 

E27.05 

26.11 

36.68 

-6 

75 

38.41 

39.01 

E36.1& 

E37.03 

-2 

56 

41.31 

-10 

80 

30.03 

-11 

65 

33.34  -4.36 
33.99  -3.75 
37,39       -7,47  , 


S—  Raferanc*  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 
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^ 

a 

Q 

A 

& 

A. 

& 

A 

<3 

A 

& 

ff 

& 

A 

s 

A 

a 

Jr. 

s 

H 

& 
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ss 
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s 
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(TONNECTKuT 

BRIDGEPORT    W6    AP 

93 

6-13 

-    3 

2-    2 

3-18 

14 

3-18 

14 

3-18 

14 

3-31 

28 

4-    4 

32 

10-28 

31 

u-u 

28 

12-14 

23 

12-15 

15 

12-15 

15 

272 

272 

271 

225 

207 

BULLS    BRIDGE    DAM 

93 

9-12* 

-28 

1-22  + 

3-18 

9 

3-31 

20 

3-31 

20 

5-    1 

27 

5-31 

321 

10-16 

29 

10-17 

28 

10-28 

22 

U-19 

20 

12-14 

13 

271 

233 

211 

169 

136 

BURLINGTON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10-    5 

30 

11-    2 

24 

11-    2 

24 

U-U 

20 

12-14 

16 

- 

- 

- 

- 

- 

COLCHESTER 

91 

9-12 

-13 

2-    2 

3-22 

15 

3-22 

15 

4-20 

21 

5-31 

28 

5-31 

28       9-18 

32 

10-16 

26 

10-28 

21 

U-lO 

19 

12-14 

14 

267 

233 

191 

138 

110 

COVENTRY 

91 

6-14 

-32 

1-22 

3-22 

10 

4-21 

20 

5-    6 

23 

5-31 

25 

6-16 

30       9-18 

29 

9-30 

28 

10-16 

23 

10-28 

17 

11-    2 

16 

225 

190 

163 

122 

94 

CREAM   HILL 

91 

9-12 

-14 

2-    2 

3-18 

5 

3-21 

17 

3-31 

21 

4-    9 

25 

5-    3 

32     10-    5 

31 

11-    2 

27 

11-10 

22 

U-U 

20 

12-14 

16 

271 

235 

224 

207 

155 

0AN6URY 

93 

7-2  3 

-16 

1-22 

3-18 

10 

3-22 

20 

3-31 

22 

4-    4 

27 

5-   1 

30     10-    5 

32 

10-28 

24 

10-26 

24 

12-14 

18 

12-15 

16 

2  72 

257 

211 

207 

157 

FALLS    VILLAGE 

91 

9-12  + 

-30 

1-22 

3-23 

11 

4-20 

20 

5-    1 

24 

5-    6 

26 

5-31 

3o: 

10-    5 

30 

10-16 

28 

10-28 

22 

U-U 

20 

12-14 

12 

25J 

205 

180 

163 

127 

GROT  ON 

90 

9-12 

-14 

1-22 

3-18 

12 

3-22 

18 

3-22 

18 

4-20 

28 

5-   3 

32: 

10-16 

30 

10-28 

28 

li-U 

23 

12-15 

14 

12-15 

14 

272 

268 

234 

191 

166 

HARTFORD    BRAINARD    FLD 

93 

9-12* 

-17 

1-22 

3-18 

12 

3-22 

18 

3-22 

18 

4-20 

26 

5-    6 

32 

10-16 

26 

10-16 

26 

11-    2 

24 

11-27 

20 

12-15 

9 

272 

250 

225 

179 

163 

HARTFORD   WB    AIRPORT 

96 

9-    1 

-26 

1-22 

3-22 

14 

3-22 

14 

4-    4 

24 

4-21 

27 

5-    6 

32 

10-    5 

32 

10-25 

28 

11-    2 

24 

12-    1 

20 

12-15 

10 

268 

254 

212 

187 

152 

MANSFIELD    HOLLOW    DAM 

93 

7-31 

-27 

1-22 

3-22 

14 

3-22 

14 

5-    3 

24 

5-31 

28 

5-31 

28; 

9-18 

32 

10-16 

23 

10-16 

23 

10-28 

17 

U-U 

16 

234 

220 

156 

138 

110 

HIDDLETOWN    4    W 

91 

6-14 

-10 

2-    2+ 

3-18 

10 

3-22 

20 

3-22 

20 

3-22 

20 

5-    1 

32 

10-28 

32 

U-    2 

28 

11-11 

21 

12-14 

20 

12-15 

6 

273 

257 

234 

225 

180 

MOUNT    CARMEL 

94 

6-13 

-17 

1-22 

3-18 

9 

3-22 

18 

3-31 

24 

4-    7 

27 

5-31 

32 

10-    5 

32 

10-16 

28 

U-    2 

24 

U-U 

17 

12-16 

6 

273 

234 

215 

192 

127 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT 

91 

7-22 

-    7 

1-22 

3-18 

14 

3-18 

14 

3-22 

22 

3-22 

22 

4-21 

30 

10-28 

29 

11-11 

28 

12-    1 

24 

12-15 

15 

12-15 

15 

272 

272 

254 

234 

190 

NORFOLK    2    SW 

85 

9-13  + 

-15 

2-    2 

3-23 

14 

3-23 

14 

4-20 

23 

5-    3 

28 

5-31 

30 

10-    5 

32 

10-28 

25 

11-    2 

24 

11-28 

19 

12-14 

15 

266 

250 

196 

176 

127 

NORWALK    GAS    PLANT 

94 

6-14 

-    7 

1-23+ 

3-18 

14 

3-19 

18 

3-22 

23 

3-31 

27 

4-21 

32 

10-28 

28 

10-28 

28 

12-    9 

23 

12-16 

12 

12-16 

12 

273 

272 

262 

211 

190 

NORWICH    PUB    UTIL    PLANT 

95 

6-14 

-13 

1-22 

3-18 

13 

3-22 

19 

3-22 

19 

4-20 

26 

4-21 

30 

10-16 

30 

10-28 

27 

U-11 

23 

12-16 

8 

12-16 

8 

273 

259 

2  34 

191 

178 

PUTNAM 

95 

7-21 

-29 

1-22 

3-22 

15 

4-20 

20 

4-21 

23 

5-31 

27 

5-31 

27 

10-    5 

28 

10-    5 

28 

10-16 

23 

10-28 

18 

11-11 

16 

234 

191 

178 

127 

127 

SALISBURY 

90 

9-12 

-18 

2-   2 

3-21 

15 

3-22 

18 

3-31 

21 

4-2  0 

28 

5-31 

32 

10-    5 

29 

10-16 

28 

11-    2 

24 

11-28 

19 

12-14 

13 

268 

251 

216 

179 

127 

SHEPAUG    DAM 

_ 

_ 

-27 

1-22 

3-22 

12 

3-22 

12 

3-31 

24 

5-    1 

28 

5-31 

32 

10-    5 

30 

10-17 

26 

10-26 

23 

12-    4 

20 

12-14 

15 

2*7 

257 

211 

169 

127 

STAMFORD    5    N 

93 

6-13 

-18 

1-22 

3-18 

12 

3-18 

12 

3-31 

22 

4-21 

28 

5-    1 

29 

10-    5 

32 

10-28 

26 

11-11 

20 

U-U 

20 

12-16 

10 

273 

238 

225 

190 

157 

STORRS 

89 

6-13 

-12 

2-   2 

3-21 

15 

3-21 

15 

3-31 

21 

4-20 

26 

5-31 

32 

10-16 

28 

10-16 

28 

11-10 

24 

12-    9 

20 

12-15 

16 

259 

253 

224 

179 

136 

WATERBURY    RADIO    WBRY 

- 

- 

-20 

2-    3 

3-21 

16 

3-21 

16 

3-31 

22 

5-    2 

28 

5-31 

30 

10-    5 

31 

10-16 

27 

11-10 

23 

11-28 

16 

11-28 

16 

252 

252 

224 

167 

127 

WESTBROOIC 

92 

9-    5 

-21 

1-22 

3-22 

14 

4-    4 

20 

4-21 

23 

5-31 

28 

5-31 

28 

10-16 

27 

10-16 

27 

10-28 

22 

U-U 

17 

12-    1 

16 

2  54 

221 

190 

136 

136 

WIGWAM    RESERVOIR 

MAINE 
AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

90 

9-12 

-22 

1-22 

3-22 

15 

3-22 

15 

5-    1 

23 

5-    1 

23 

5-31 

31 

10-16 

31 

10-28 

25 

11-11 

23 

11-26 

16 

11-28 

15 

251 

251 

194 

160 

136 

94 

9-11 

-14 

1-24 

3-2  2 

13 

3-22 

13 

3-31 

23 

4-10 

27 

5-    3 

3.2 

10-15 

30 

11-10 

25 

11-11 

22 

11-20 

20 

12-15 

6 

268 

243 

225 

214 

165 

BANGOR    DOW    FIELD 

91 

9-11 

-13 

1-23 

3-22 

12 

3-22 

12 

3-23 

22 

4-20 

27 

4-20 

27 

10-16 

32 

10-28 

28 

U-U 

21 

11-12 

19 

12-    3 

14 

256 

235 

233 

191 

179 

BAR    HARBOR 

87 

9-12  + 

-14 

1-24 

3-2  2 

13 

3-23 

20 

3-23 

20 

4-20 

26 

5-    6 

32 

U-10 

30 

11-11 

24 

U-U 

24 

11-12 

20 

12-16 

8 

269 

234 

233 

205 

168 

BELFAST 

91 

9-11 

-23 

1-22 

3-2  3 

16 

3-23 

16 

4-    1 

23 

4-21 

28 

5-    6 

30 

10-16 

30 

10-28 

28 

U-U 

24 

U-20 

20 

12-14 

15 

256 

242 

224 

190 

153 

BRASSUA    DAM 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9-17 

30 

10-16 

28 

11-10 

23 

U-U 

19 

11-12 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

BRIDGEWATER 

89 

7-23 

-35 

2-    1 

4-20 

16 

4-28 

20 

5-    7 

24 

5-18 

28 

6-16 

31 

9-17 

30 

10-22 

23 

10-22 

23 

U-U 

15 

U-U 

16 

205 

197 

158 

157 

93 

BRIDGTON    1     NNW 

92 

9-11 

- 

- 

3-22 

IS 

3-22 

15 

4-11 

24 

4-21 

2» 

5-31 

32 

10-15 

32 

10-28 

25 

U-U 

22 

11-20 

19 

12-14 

13 

267 

243 

214 

190 

137 

BRUNSWICK 

92 

9-12 

-18 

1-24+ 

3-22 

13 

3-22 

13 

3-23 

22 

3-31 

26 

4-21 

30 

10-15 

31 

10-17 

28 

U-U 

24 

12-    4 

20 

12-15 

9 

268 

257 

233 

200 

177 

CARIBOU    WB    AIRPORT 

89 

7-23 

-29 

1-24 

4-    1 

16 

4-19 

17 

4-20 

23 

5-18 

27 

5-18 

27 

10-11 

32 

10-16 

28 

10-23 

24 

U-U 

16 

11-12 

14 

225 

206 

166 

151 

146 

CLAYTON    LAKE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

U-U 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

CORINNA 

90 

9-11  + 

-29 

2-    2 

3-23 

14 

4-10 

20 

4-20 

23 

5-    6 

25 

5-18 

32 

9-17 

30 

10-17 

24 

10-17 

24 

U-U 

19 

U-12 

16 

234 

215 

160 

154 

122 

DAMARISCOTTA    MILLS 

93 

9-12  + 

-15 

1-31 

3-21 

9 

3-22 

19 

4-    3 

22 

4-21 

28 

5-31 

31 

10-15 

32 

10-15 

28 

U-U 

20 

U-U 

20 

12-15 

12 

269 

234 

222 

178 

137 

EASTPORT 

88 

9-11 

-    9 

2-   2 

3-21 

10 

3-22 

19 

3-22 

19 

5-    3 

26 

5-    6 

31 

10-15 

32 

11-11 

24 

U-U 

24 

12-14 

18 

12-15 

15 

269 

257 

2  34 

192 

163 

EAST    SANGERVILLE    5    SE 

86 

9-11  + 

-23 

1-24 

3-23 

15 

3-23 

15 

3-31 

21 

5-    6 

26 

5-18 

31 

9-30 

32 

10-17 

28 

U-U 

20 

U-U 

20 

11-12 

16 

234 

233 

225 

154 

135 

FARMINGTON 

90 

9-12  + 

-23 

1-24+ 

3-2  3 

13 

3-23 

13 

4-    3 

24 

5-    6 

26 

5-18 

32 

9-17 

32 

10-17 

25 

10-2  8 

24 

U-U 

20 

11-20 

15 

242 

233 

208 

154 

122 

FORT    KENT 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

9-17 

30 

10-22 

25 

10-23 

19 

10-23 

19 

11-12 

10 

- 

- 

_ 

- 

- 

GARDINER 

94 

9-11 

-28 

1-24 

3-23 

15 

3-23 

15 

5-    6 

23 

5-20 

27 

5-20 

27 

9-30 

29 

10-16 

27 

10-17 

24 

U-U 

20 

U-20 

14 

242 

233 

154 

149 

133 

GRAND    LAKE    STREAM 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

11-12 

16 

U-12 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

GREENVILLE 

89 

7-24 

-28 

1-23 

4-   3 

15 

4-10 

19 

5-    6 

21 

5-    6 

21 

6-  7 

31 

9-17 

29 

10-15 

28 

10-23 

24 

U-U 

13 

U-U 

13 

222 

215 

170 

153 

102 

HIRAM    2    S 

93 

9-11  + 

-29 

2-   2+ 

3-2  3 

15 

3-31 

18 

4-20 

24 

5-31 

27 

5-31 

27 

9-30 

31 

10-15 

28 

10-28 

17 

10-28 

17 

11-20 

15 

242 

211 

191 

138 

122 

HOULTON    FAA    AIRPORT 

90 

7-24 

-25 

2-    1 

3-2  3 

14 

4-20 

19 

4-20 

19 

5-18 

28 

5-24 

32 

9-17 

31 

10-22 

25 

10-24 

24 

U-U 

15 

U-U 

15 

233 

205 

187 

157 

116 

HOULTON 

89 

7-24 

-25 

1-31  + 

3-23 

10 

4-19 

19 

4-20 

21 

r-18 

26 

5-18 

25 

9-17 

32 

10-15 

25 

10-22 

24 

ll-il 

17 

11-12 

14 

234 

206 

165 

151 

122 

JACKMAN 

89 

7-24 

-26 

1-23 

4-    2 

16 

4-10 

20 

4-28 

24 

5-18 

27 

6-    7 

32 

9-17 

32 

10-22 

24 

10-22 

24 

U-U 

20 

11-20 

U 

232 

215 

177 

157 

102 

JONESBORO 

91 

9-12 

-16 

2-    2 

3-22 

14 

3-22 

14 

4-20 

24 

5-    6 

26 

5-18 

32 

10-16 

30 

10-17 

26 

10-28 

24 

U-U 

19 

11-20 

16 

243 

234 

191 

154 

151 

LEWISTON 

93 

9-11 

-19 

1-22 

3-22 

15 

3-22 

15 

3-31 

24 

4-2  2 

27 

4-29 

32 

10-17 

30 

11-11 

25 

U-20 

22 

12-15 

10 

12-15 

10 

268 

268 

234 

203 

171 

LONG    FALLS    DAM 

88 

7-25 

-25 

1-2  8+ 

3-31 

16 

4-10 

18 

5-    7 

24 

5-    7 

24 

6-   8 

32 

9-17 

30 

10-16 

27 

10-23 

24 

U-U 

19 

11-20 

13 

2  34 

215 

169 

162 

101 

MADISON 

91 

9-11 

-27 

1-22 

3-23 

16 

3-23 

16 

4-20 

24 

5-    6 

26 

6-16 

32 

9-30 

32 

10-17 

27 

U-    2 

24 

U-U 

19 

U-20 

16 

242 

233 

196 

154 

105 

MIDDLE    DAM 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

9-18 

30 

10-15 

25 

10-17 

22 

U-U 

13 

U-U 

13 

- 

- 

- 

- 

- 

MILLINOCKET 

92 

7-2  5 

-27 

1-23 

3-23 

16 

3-23 

15 

4-10 

23 

4-29 

28 

5-18 

31 

10-16 

31 

10-22 

28 

U-U 

22 

11-12 

17 

11-20 

16 

242 

234 

215 

176 

151 

MILLINOCKET    FAA    AP 

90 

7-24 

-26 

1-2  3 

3-23 

12 

3-23 

12 

4-20 

23 

4-29 

28 

5-12 

32 

10-U 

31 

10-23 

25 

U-U 

17 

U-U 

17 

U-12 

15 

2  34 

233 

205 

177 

152 

OLD    TOWN    FAA    AIRPORT 

91 

9-11 

-30 

1-24 

3-23 

12 

4-20 

19 

4-20 

19 

5-    6 

25 

6-   7 

32 

9-17 

30    10-17   26 

U-UI   16   U-U 

16 

U-ui   16 

233 

205 

205 

164 

102 

OOUOSSOC 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9-17 

29 

10-15 

26 

10-17 

23 

U-U 

17 

11-19 

13 

- 

- 

- 

- 

- 

ORONO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10-15 

32 

11-10 

27 

U-U 

23 

U-12 

20 

12-    3 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

PORTLAND 

93 

9-11  + 

-    6 

2-    2 

3-18 

10 

3-21 

18 

3-22 

24 

3-31 

28 

3-31 

28 

10-15 

32 

10-28 

28 

12-14 

23 

12-15 

11 

12-15 

U 

272 

269 

257 

211 

198 

PORTLAND    WB    AIRPORT 

91 

9-12  + 

-22 

2-    2 

3-22 

13 

3-31 

19 

3-31 

19 

5-    6 

28 

5-31 

31 

9-18 

32 

10-16 

25 

10-28 

19 

10-28 

19 

12-14 

15 

257 

211 

211 

163 

110 

PRESQUE    ISLE 

90 

7-24 

-25 

1-20 

4-19 

14 

4-19 

14 

4-28 

22 

5-18 

27 

5-21 

32 

9-17 

30 

10-16 

28 

10-23 

21 

U-U 

17 

11-12 

U 

207 

206 

178 

151 

119 

RIPOGENUS   DAM 

90 

7-2  5 

-25 

1-31 

3-31 

12 

4-20 

20 

5-    6 

22 

5-    7 

26 

5-22 

32 

10-15 

32 

10-17 

27 

U-10 

24 

U-U 

19 

11-20 

16 

234 

20; 

188 

153 

145 

ROCKLAND 

91 

9-12 

-16 

2-    2 

3-22 

13 

3-22 

13 

3-31 

24 

4-10 

27 

5-    6 

30 

10-16 

28 

10-16 

28 

U-U 

23 

12-    3 

20 

12-15 

14 

258 

254 

225 

189 

163 

RUMFORD    3    SW 

89 

7-24 

-26 

1-2  4 

3-23 

16 

3-23 

15 

4-20 

23 

5-    6 

26 

5-18 

30 

9-17 

32 

10-16 

27 

U-IO 

22 

11-12 

17 

11-20 

14 

242 

234 

204 

153 

122 

RUMFORD    POWER    PLANT 

92 

7-24 

-24 

1-22 

3-22 

10 

3-23 

17 

3-31 

21 

5-    6 

27 

5-18 

31 

10-16 

30 

10-24 

26 

U-U 

23 

U-12 

19 

11-20 

16 

243 

234 

225 

171 

151 

ST    FRANCIS 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

. 

. 

. 

_ 

. 

- 

U-U 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

SANFORO    2    NNW 

92 

6-14  + 

-24 

1-24+ 

3-22 

8 

3-31 

18 

5-31 

24 

5-31 

24 

6-    7 

32 

9-18 

32 

10-17 

27 

10-28 

20 

10-28 

20 

12-15 

14 

268 

211 

150 

139 

103 

SOUA    PAN    DAM 

91 

7-24 

-37 

2-    1 

4-20 

12 

5-    6 

18 

5-    7 

22 

6-15 

28 

6-16 

29 

7-    2 

32 

9-17 

25 

10-22 

24 

10-24 

20 

U-U 

14 

205 

171 

158 

94 

15 

WATERVILLE    PUMP    STA 

94 

9-11 

-2  5 

1-24 

3-22 

10 

3-23 

17 

3-31 

24 

5-    6 

26 

5-11 

32 

10-16 

26 

10-16 

26 

U-U 

21 

11-12 

19 

12-    ^ 

12 

255 

234 

225 

163 

158 

WEST    BUXTON    2    NNW 

92 

9-11 

-29 

2-    2 

3-23 

13 

3-31 

18 

4-21 

24 

5-    6 

26 

5-31 

29 

9-18 

32 

10-16 

28 

10-28 

21 

U-    2 

20 

11-20 

15 

242 

216 

190 

153 

110 

WOODLAND 

93 

7-24 

-28 

1-25 

3-23 

9 

3-24 

19 

4-20 

24 

5-    6 

28 

5-    7 

32 

10-17 

32 

11-    3 

28 

U-U 

23 

U-12 

16 

11-12 

16 

234 

233 

205 

161 

163 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

92 

7-    3 

-24 

1-23 

3-2  2 

14 

3-22 

14 

4-20 

23 

5-    6 

27 

5-31 

31 

10-15 

30 

10-25 

25 

10-28 

24 

11-20 

18 

12-16 

3 

269 

243 

191 

172 

138 

AMHERST 

92 

7-21 

-30 

1-22 

3-22 

14 

3-22 

14 

3-22 

14 

4-21 

27 

5-31 

30 

10-    5 

30 

10-16 

27 

10-28 

22 

12-    1 

17 

12-15 

9 

268 

254 

22c 

178 

127 

BARRE    FALLS    DAM 

89 

9-    4 

-22 

1-22 

3-22 

11 

3-23 

20 

4-20 

23 

5-31 

27 

5-31 

27 

9-18 

29 

10-    5 

27 

10-25 

23 

10-28 

2C 

11-20 

16 

243 

21s 

166 

127 

110 

BEDFORD 

93 

9-12  + 

-19 

1-22 

3-21 

16 

3-22 

17 

3-23 

22 

4-20 

27 

5-    6 

29 

10-16 

30 

10-28 

26 

U-    2 

24 

11-12 

2C 

12-15 

3 

270 

235 

224 

191 

163 

BIRCH    HILL    DAM 

90 

9-    1 

-30 

1-23  + 

3-22 

7 

3-23 

18 

4-21 

22 

5-31 

26 

5-31 

26 

9-18 

30 

10-16 

27 

10-17 

23 

10-26 

19 

11-20 

15 

243 

21? 

it; 

138 

110 

BLUE    HILL    WB 

92 

9-12 

-12 

2-    2 

3-21 

16 

3-21 

16 

3-22 

24 

4-    3 

27 

4-20 

30 

10-15 

30 

U-IC 

25 

U-U 

23 

12-14 

20 

12-15 

10 

269 

26f 

2  34 

221 

178 

BOSTON    WB    AIRPORT 

95 

6-13 

-    4 

2-    2 

3-18 

16 

3-21 

20 

3-21 

20 

3-22 

27 

4-13 

32 

11-10 

29 

11-28 

28 

12-15 

14 

12-15 

14 

12-15 

14 

272 

265 

26? 

251 

211 

BROCKTON 

95 

7-23 

-18 

1-22 

3-18 

14 

3-22 

17 

3-23 

22 

5-    6 

28 

5-31 

31 

10-    5 

32 

10-16 

27 

10-28 

24 

11-12 

19 

12-16 

5 

273 

23: 

21? 

163 

127 

BUFFUMVILLE    DAM 

92 

6-14 

-26 

1-22 

3-22 

11 

3-22 

11 

4-20 

24 

5-31 

28 

5-31 

28 

10-    5 

32 

10-16 

26 

10-26 

21 

11-12 

20 

12-14 

15 

261 

23! 

191 

138 

127 

CHESTNUT    HILL 

91 

6-13 

0 

2-    3+ 

3-18 

14 

3-18 

14 

3-22 

24 

3-2  2 

24 

4-    9 

31 

10-16 

30 

11-11 

26 

12-    4 

24 

12-15 

20 

12-16 

10 

273 

27; 

251 

234 

190 

CLINTON 

91 

6-14 

-20 

1-23+ 

3-22 

13 

3-22 

13 

3-23 

22 

4-2  0 

26 

5-    6 

31 

10-15 

32 

11-11 

24 

U-U 

24 

12-15 

7 

12-15 

7 

269 

25S 

233 

205 

1,53 

EAST    WAREHAM 

89 

9-12 

-12 

1-22 

3-22 

15 

3-22 

15 

3-23 

23 

4-20 

27 

5-    6 

30 

10-16 

31 

10-28 

28 

U-U 

24 

12-    4 

19 

12-15 

13 

268 

25" 

233 

191 

153 

EDGARTOWN 

87 

9-    6 

-    9 

2-    3  + 

3-22 

13 

3-23 

18 

4-    5 

24 

4-21 

27 

5-    6 

31 

10-16 

32 

11-12 

25 

12-14 

24 

12-16 

15 

12-16 

15 

269 

25f 

253 

205 

163 

FALL    RIVER 

92 

6-13 

-    6 

2-    2 

3-18 

14 

3-21 

19 

3-22 

23 

3-22 

23 

4-20 

31 

11-    2 

32 

U-lli  27 

12-14 

24 

12-15 

14 

12-15 

14 

272 

25? 

261 

234 

196 

FITCHBURG    2    S 

94 

9-13  + 

-11 

1-25+ 

3-22 

16 

3-22 

16 

3-23 

22 

4-20 

27 

5-31 

32 

10-    5 

31 

10-16 

28 

U-U 

21 

11-20 

19 

12-16 

8 

259 

242 

233 

179 

127 

See  reference  notes  following     Station  Index, 
-    315    - 


Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


NEW   ENGLAND 
1961 




"lumber  of 

davs 

Last  spring  minimum  ol 

First  lall  minimum 

of 

between  dates 

16- or 

20- or 

24°  or 

28°  or 

32-  or 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

20' or 

16°  or 

» 

& 

i 

»       » 

StaUon 

"55 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

0 

J 

1 

0 

I 

1       ^ 

w 

a 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

dl 

a 

CD 

i 

o 

« 

E 

© 

B 

o 

o 

a 

ii     a 

IB 

a 

© 

a 

© 

a 

© 

© 

a 

0 

0 

0 

0 

0 

s 

E 

2 

a 

Q 

e2 

a 

fi 

a 

H 

a 

^ 

<S     e2 

a 

H 

a 

=2 

Q 

A 

s 

H 

a 

A 

2 

k 

^ 

s 

h_ 

FftAMINSHAM 

95 

6-14 

-16 

1-22 

J-ie 

11 

3-22 

T5 

3-27 

"2T 

J-2  7 

Te 

5-    6 

32 

10-15 

28 

10-16 

28 

U-U 

24 

12-    4 

20 

12-15, 

7 

27: 

25tI 

233 

20; 

163 

HAVERHILL 

95 

6-13 

-14 

1-22 

3-21 

15 

3-22 

18 

3-23 

24 

3-23 

24 

4-20 

29 

10-16 

32 

10-28 

28 

12-    3 

23 

12-15 

15 

12-15 

16 

259 

268 

255 

219 

179 

HINGHAM 

93 

9-12  + 

-13 

1-22 

3-22 

15 

3-23 

20 

3-23 

20 

5-    6 

28 

5-    6 

28 

10-16 

29 

10-28 

27 

11-11 

24 

12-    4 

18 

12-16 

8 

259 

256 

233 

175 

163 

HOOSAC    TUNNEL 

88 

9-    2* 

-19 

1-23+ 

3-22 

11 

3-23 

17 

4-    9 

24 

5-    6 

28 

5-31 

29 

10-    5 

30 

10-25 

28 

10-28 

24 

U-U 

20 

12-    9 

15 

252 

233 

202 

172 

127 

HYANNIS    2    NNE 

90 

6-13 

-    8 

1-31 

3-22 

13 

3-23 

17 

5-    6 

24 

5-    6 

24 

5-31 

31 

10-16 

32 

11-11 

27 

11-12 

18 

U-12 

18 

12-16 

10 

269 

234 

190 

189 

138 

(CNIGHTVILLE    DAM 

90 

9-    2  + 

-24 

2-    4+ 

3-22 

12 

3-31 

20 

4-21 

24 

5-31 

28 

5-31 

28 

9-18 

31 

10-23 

26 

10-28 

20 

10-28 

20 

12-    1 

16 

254 

2U 

190 

145 

UO 

LAWRENCE 

95 

6-13 

-20 

1-22 

3-21 

16 

3-22 

19 

3-23 

24 

3-23 

24 

4-20 

31 

10-16 

31 

11-11 

25 

12-    3 

24 

12-15 

15 

12-15 

15 

269 

258 

255 

233 

179 

LOWELL 

94 

8-11 

-10 

1-24 

3-18 

14 

3-22 

20 

3-22 

20 

3-23 

26 

5-    3 

31 

10-16 

32 

10-28 

28 

12-    3 

24 

12-15 

11 

12-15 

U 

272 

258 

256 

219 

166 

MIDOLETON 

92 

9-12  + 

-20 

1-24+ 

3-22 

12 

3-27 

20 

3-27 

20 

4-20 

28 

5-    6 

30 

10-16 

28 

10-16 

26 

U-U 

22 

12-    3 

19 

12-16 

6 

269 

251 

229 

179 

163 

NANTUCKET    WB    AIRPORT 

»<> 

7-26 

0 

2-    2 

2-   8 

16 

3-18 

20 

3-23 

24 

3-23 

24 

4-20 

31 

11-11 

29 

11-12 

28 

12-15 

" 

12-15 

16 

12-16 

16 

3U 

273 

267 

234 

205 

NEW    BEDFORD 

92 

6-13 

-    4 

2-    2 

3-16 

16 

3-18 

16 

3-21 

23 

3-21 

23 

3-31 

31 

11-10 

29 

12-    9 

27 

12-15    16 

12-15 

16 

12-15 

16 

272 

272 

259 

263 

224 

PITTSFIELO    WB    AIRPORT 

69 

9-    4+ 

-17 

1-23 

3-22 

13 

3-22 

13 

4-20 

24 

5-    6 

28 

5-31 

29 

9-30 

31 

10-25 

26 

U-    2    22 

U-10 

20 

12-    9 

15 

252 

233 

196 

172 

122 

PLYMOUTH 

93 

9-12  + 

-    8 

2-    2 

3-18 

14 

3-22 

18 

3-23 

23 

3-31 

26 

5-    6 

32 

10-15 

30 

n-11 

25 

11-12    24 

12-16 

9 

12-16 

9 

273 

259 

234 

225 

163 

PROVINCETOWN    1    N 

89 

8-12 

3 

2-    2 

3-22 

14 

3-23 

20 

3-23 

20 

5-    6 

28 

5-    6 

28 

10-24 

32 

11-12 

21 

11-12    21 

11-28 

19 

12-17 

12 

270 

250 

234 

190 

171 

READING 

92 

9-12  + 

-21 

1-22 

3-22 

16 

3-22 

16 

3-23 

22 

4-20 

25 

5-31 

32 

10-15 

30 

10-27 

27 

10-281   2  3 

U-U 

20 

12-15 

U 

268 

2  34 

219 

190 

137 

ROCHESTER 

93 

6-14 

-18 

1-22 

3-22 

14 

3-22 

14 

3-23 

23 

5-    6 

28 

5-31 

32 

10-15 

28 

10-16 

28 

U-u'  22 

11-12 

20 

12-16 

9 

269 

235 

233 

163 

138 

ROCKPORT    1    ESE 

91 

5-13 

-    5 

2-    2 

3-18 

13 

3-18 

13 

3-22 

23 

3-24 

28 

4-20 

30 

10-16 

29 

Il-U 

28 

12-14 

21 

12-15 

16 

12-15 

15 

272 

272 

267 

232 

179 

SALEM    CG   AIR    STATION 

92 

9-11  + 

-    8 

2-   2 

3-18 

15 

3-21 

19 

3-22 

23 

3-26 

28 

4-    9 

32 

10-28 

32 

11-11 

26 

12-14, 

f5 

12-15 

17 

12-16 

10 

273 

269 

267 

230 

202 

SANDWICH 

92 

6-13 

-    4 

2-    2 

2-    3 

8 

3-18 

20 

3-22 

23 

3-23 

28 

4-    9 

32 

U-    9 

32 

11-11 

28 

12-15 

12-15 

17 

12-16|   13 

316 

272 

258 

233 

214 

SHELBURNE    FALLS 

92 

9-    2 

-19 

1-23+ 

3-22 

14 

3-23 

20 

3-31 

23 

4-21 

28 

5-31 

31 

10-    5 

30 

10-17 

27 

10-28 

24 

12-    5 

20 

12-14    16 

267 

257 

211 

179 

127 

SOUTH    EGREMONT 

88 

7-    2  + 

-31 

1-22 

3-2  2 

10 

3-22 

10 

5-    1 

24 

5-    6 

27 

5-31 

30 

9-18 

31 

10-25 

25 

10-28 

22 

U-12 

19 

I2-I4J   14 

257 

235 

180 

172 

UO 

SPRINGFIELD    ARMORY 

94 

9-    4 

-11 

1-22 

3-18 

10 

3-21 

19 

3-22 

21 

3-31 

26 

4-20i  29 

10-16 

32 

10-28 

28 

U-U 

24 

12-15 

20 

12-16      7 

273 

269 

234 

211 

179 

STOCKBRIDGE 

89 

9-    2  + 

-21 

1-22 

3-22 

12 

4-20 

20 

4-21 

23 

5-31 

28 

5-31;  28 

9-18 

31 

10-    5 

28 

10-28 

21 

U-U 

19 

12-14!   16 

267 

205 

190 

127 

UO 

TAUNTON 

93 

6-13 

-2-1 

1-22 

3-22 

15 

3-22 

15 

3-23 

22 

5-    6 

28 

5-31 

31 

10-16 

26 

10-15 

28 

U-    2 

24 

U-12 

20 

12-    4    16 

257 

235 

224 

153 

136 

TULLY    DAM 

92 

9-12  + 

-26 

1-22 

3-22 

10 

3-23 

20 

4-21 

24 

5-31 

27 

6-16 

32 

9-18 

30 

10-16 

27 

10-17 

" 

11-12 

20 

12-16-    2 

269 

2  34 

179 

138 

94 

TURNERS    FALLS 

95 

9-11 

-27 

1-22 

3-22 

16 

3-30 

17 

4-    9 

24 

4-21 

26 

5-    1 

29 

10-    5 

32 

10-15 

28 

10-28 

23 

U-12 

20 

12-15      6 

268 

227 

2C2 

176 

157 

WALPOLE 

91 

9-    5 

-19 

2-    2 

3-22 

15 

3-22 

15 

4-    9 

24 

5-31 

28 

5-31 

28 

9-18 

32 

10-15 

22 

10-15 

22 

U-U 

19 

12-16      2 

269 

234 

190 

138 

UO 

WEST    CUMMINGTON 

96 

9-    4 

-26 

1-23 

3-22 

9 

3-22 

9 

4-21 

24 

5-31 

26 

6-16 

30 

9-17 

30 

9-18 

27 

10-2  3 

22 

10-28 

19 

U-    2'   15 

225 

220 

185 

UO 

93 

WEST    MEDWAY 

95 

9-12 

-23 

1-22 

3-22 

14 

3-23 

20 

4-20 

23 

4-21 

28 

5-31 

29 

9-18 

30 

10-16 

25 

10-28 

23 

U-U 

19 

12-    4    15 

257 

233 

191 

178 

UO 

WESTON 

92 

6-14+ 

-14 

2-    1+ 

3-22 

15 

3-23 

20 

3-23 

20 

4-2  0 

25 

5-31 

31 

9-18 

30 

10-16 

27 

U-    2 

22 

11-12 

19 

12-15 

16 

268 

234 

224 

179 

UO 

WESTOVER    FIELD 

93 

9-    1  + 

-22 

1-22 

3-18 

10 

3-22 

17 

3-22 

17 

4-20 

28 

5-    6 

32 

10-15 

31 

10-16 

28 

10-28 

23 

U-20 

20 

12-15 

10 

272 

243 

220 

179 

162 

WORCESTER    WB    AIRPORT 

89 

6-13 

-10 

2-    2 

3-21 

15 

3-21 

15 

3-31 

23 

4-    9 

28 

4-20 

29 

10-    5 

30 

10-16 

27 

11-10 

22 

U-28 

20 

12-14 

13 

268 

252 

224 

190 

168 

WORCESTER 

89 

7-23 

-10 

2-    2 

3-18 

8 

3-22 

17 

4-20 

24 

5-    6 

28 

5-31 

31 

10-    5 

31 

10-15 

27 

10-28 

24 

12-14 

17 

12-16 

6 

273 

257 

191 

163 

127 

NEW    HAMPSHIRE 

BENTON 

87 

7-24+ 

-22 

2-    2 

3-31 

13 

4-20 

20 

4-20 

20 

5-31 

26 

5-31 

26 

9-17 

32 

10-    5 

28 

10-28 

23 

U-U 

16 

U-U 

16 

225 

205 

191 

127 

109 

BERLIN 

92 

9-    5  + 

-27 

1-22 

3-23 

15 

4-20 

20 

4-20 

20 

5-31 

28 

6-   7 

32 

9-17 

31 

10-23 

25 

U-U 

19 

U-U 

19 

11-20 

15 

242 

205 

205 

145 

102 

BETHLEHEM 

87 

7-25 

-22 

2-    2 

3-31 

15 

4-    1 

20 

4-20 

22 

5-31 

28 

5-31 

28 

9-17 

30 

10-    5 

2^ 

10-23 

22 

U-U 

13 

U-U 

13 

225 

224 

186 

127 

109 

BLACKWATER    DAM 

93 

5-15 

-27 

1-24 

3-22 

10 

3-23 

17 

3-31 

24 

5-31 

26 

5-31 

26 

9-18 

30 

10-17 

27 

10-25 

24 

10-28 

20 

12-15 

5 

269 

219 

208 

139 

UO 

CAMPTON 

92 

9-    5  + 

-30 

1-24+ 

3-23 

16 

3-23 

16 

5-31 

24 

5-31 

24 

5-31 

24 

9-17 

32 

10-17 

2-^ 

10-25 

23 

11-12 

17 

11-20 

15 

242 

234 

147 

139 

109 

COLEBROOK 

89 

8-10  + 

-33 

1-22 

3-31 

14 

4-20 

19 

5-31 

24 

5-31 

24 

6-15 

32 

9-17 

29 

9-30 

28 

10-17 

21 

10-23 

18 

U-U 

13 

225 

186 

I3J 

122 

94 

CONCORD   WB    AIRPORT 

93 

6-13 

-27 

1-24 

3-22 

10 

3-23 

19 

4-20 

21 

5-31 

28 

5-31 

28 

10-16 

31 

10-17 

27 

10-28 

19 

10-26 

19 

12-    4 

15 

257 

219 

191 

139 

138 

CONWAY    1    N 

9» 

9-12 

-27 

1-22 

3-23 

16 

4-20 

20 

5-    5 

21 

5-18 

28 

6-    7 

29 

9-17 

28 

9-17 

28 

10-23 

24 

11-12 

18 

U-20 

13 

242 

206 

170 

122 

102 

DURHAM 

91 

6-13 

-28 

1-24 

3-22 

11 

3-23 

18 

4-20 

24 

5-31 

27 

5-31 

27 

9-18 

31 

10-28 

22 

10-28 

22 

U-U 

20 

12-    4 

14 

257 

233 

191 

150 

UO 

EAST    DEERING 

86 

6-13 

-26 

1-23 

3-2  3 

12 

4-20 

19 

5-    6 

23 

5-31 

26 

5-31 

26 

9-17 

32 

9-18 

28 

10-25 

22 

10-28 

18 

11-20 

15 

242 

191 

172 

110 

109 

FABYAN 

92 

9-    4 

-32 

2-    3 

4-20 

15 

5-   6 

20 

5-31 

22 

6-17 

28 

6-17 

28 

8-17 

26 

8-17 

28 

9-17 

22 

10-2  3 

19 

U-10 

12 

204 

170 

109 

61 

61 

FIRST    CONN    LAKE 

86 

7-25 

-39 

1-11 

4-20 

13 

4-21 

20 

5-31 

23 

6-    7 

28 

6-15 

30 

9-16 

32 

10-15 

25 

10-17 

20 

10-17 

20 

U-U 

U 

205 

179 

139 

131 

93 

FRANKLIN    1    NW 

92 

9-11  + 

-27 

1-24+ 

3-2  3 

15 

3-23 

15 

4-21 

24 

5-31 

26 

5-31 

26 

10-16 

30 

10-17 

27 

10-28 

19 

10-28 

19 

U-20 

16 

242 

219 

190 

139 

136 

GRAFTON 

90 

7-24 

-33 

1-24+ 

3-2  3 

10 

5-31 

19 

5-31 

19 

6-    7 

27 

6-16 

29 

8-14 

32 

9-17 

26 

10-15 

20 

10-16 

20 

10-28 

14 

219 

138 

138 

102 

59 

HANOVER 

91 

9-11 

-23 

1-22 

3-22 

12 

3-23 

20 

4-20 

23 

5-31 

26 

5-31 

25 

10-    5 

31 

10-16 

25 

10-23 

24 

U-12 

20 

12-    1 

13 

254 

234 

186 

136 

127 

KEENE 

93 

9-11  + 

-29 

2-    2 

3-22 

12 

3-23 

19 

5-    6 

23 

5-31 

25 

5-31 

25 

9-17 

32 

10-    5 

24 

10-    5 

24 

10-17 

19 

12-15 

15 

268 

20E 

152 

127 

109 

LAKEPORT 

90 

6-13  + 

-20 

1-24 

3-23 

15 

3-23 

15 

3-31 

23 

4-20 

26 

5-31 

32 

10-15 

31 

10-28 

27 

U-U 

24 

12-    9 

18 

12-15 

6 

267 

251 

225 

191 

137 

LANCASTER 

90 

7-24 

-32 

1-22 

3-23 

15 

4-20 

18 

5-31 

24 

5-31 

24 

6-16 

32 

9-17 

31 

9-30 

27 

10-17 

23 

U-U 

16 

U-U 

16 

233 

205 

139 

122 

93 

LEBANON    FAA    AIRPORT 

91 

9-    4 

-26 

2-    2+ 

3-22 

8 

3-23 

17 

4-20 

21 

5-31 

25 

5-31 

25 

10-    5 

30 

10-15 

28 

10-16 

24 

10-23 

20 

11-20 

15 

243 

214 

179 

137 

127 

MANCHESTER 

94 

6-14 

-22 

1-22 

3-22 

14 

3-22 

14 

3-23 

22 

4-20 

25 

5-31 

32 

10-16 

30 

10-28 

24 

10-28 

24 

12-    4 

18 

12-15 

8 

259 

251 

219 

191 

136 

MASSABESIC    LAKE 

91 

6-13 

-35 

1-22 

3-2  3 

14 

4-    3 

18 

4-21 

24 

5-31 

27 

5-31 

27 

9-18 

31 

10-16 

22 

10-16 

22 

11-20 

20 

12-15 

12 

267 

231 

178 

138 

UO 

MOUNT    SUNAPEE 

86 

7-2* 

-15 

2-    2 

3-22 

11 

3-22 

11 

3-31 

21 

4-2  0 

25 

5-31 

31 

10-    5 

31 

10-16 

27 

U-U 

21 

U-20 

19 

12-    9 

15 

262 

243 

225 

179 

127 

MOUNT    WASHINGTON 

66 

7-24 

-34 

2-    1  + 

5-31 

12 

5-31 

12 

5-31 

12 

6-16 

26 

6-16 

26 

7-    4 

31 

9-15 

23 

9-15 

23 

10-    5 

14 

10-    5 

14 

127 

121 

108 

92 

18 

NASHUA      2    NNW 

91 

9-   4+ 

-28 

1-22 

3-22 

11 

3-23 

18 

4-20 

21 

5-31 

27 

5-31 

27 

10-    % 

31 

10-15 

28 

10-28 

20 

10-28 

20 

12-    4 

13 

257 

219 

191 

138 

127 

NORTHWOOD 

93 

7-24 

-10 

2-    2 

3-22 

16 

3-22 

16 

3-31 

23 

5-31 

28 

5-31 

28 

10-15 

32 

10-28 

24 

10-28 

24 

11-12 

20 

12-14 

16 

267 

235 

211 

150 

137 

PETERBORO      2    S 

90 

6-13 

-17 

1-24 

3-23 

15 

3-23 

15 

5-    1 

24 

5-31 

27 

6-16 

31 

9-16 

32 

9-18 

27 

10-15 

24 

10-26 

20 

U-U 

12 

233 

219 

158 

UO 

92 

PINKHAM    NOTCH 

86 

7-24 

-22 

1-26 

3-22 

10 

4-20 

20 

4-20 

20 

5-    6 

28 

5-20 

30 

9-17 

32 

10-15 

27 

U-lO 

20 

u-io 

20 

U-U 

15 

234 

204 

204 

162 

120 

PLYMOUTH 

89 

9-12 

-24 

1-22 

3-23 

12 

3-24 

17 

4-20 

21 

5-31 

26 

6-    8 

32 

9-17 

31 

10-17 

28 

10-23 

22 

10-26 

19 

11-20 

14 

242 

2ie 

18(J    139 

101 

PORTSMOUTH 

92 

9-    5* 

-22 

1-24 

3-22 

12 

3-23 

20 

3-23 

20 

4-21 

27 

5-31 

32 

10-15 

30 

10-16 

28 

U-U 

24 

12-    3 

20 

12-15 

7 

258 

255 

233    178 

137 

SURRY    MOUNTAIN    DAM 

91 

9-12  + 

-28 

2-    2 

3-23 

16 

3-23 

16 

4-21 

22 

5-31 

25 

6-    1 

32 

9-30 

31 

10-    5 

26 

10-17 

23 

10-26 

20 

12-    9 

leJ 

261 

215 

179    127 

121 

WINDHAM 

93 

9-12+ 

-27 

1-22 

3-22 

12 

3-2  3 

17 

3-23 

17 

5-31 

27 

5-31 

27 

9-18 

30 

10-16 

25 

10-17 

24 

10-28 

19 

12-  4,  15 

257 

219 

208 

138 

no 

WOLFEBORO   FALLS 

92 

7-24 

3-23 

15 

3-23 

15 

*-20 

23 

5-  6 

26 

5-18 

32 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

WOLFEBORO 

_ 

_ 

- 

10-15 

32 

11-10 

27 

11-12 

22 

11-20 

20 

12-15 

9 

- 

- 

- 

- 

- 

WOODSTOCK 

93 

9-11 

-23 

1-22 

3-22 

3 

3-31 

20 

4-20 

21 

5-31 

27 

5-31 

27 

9-30 

30 

10-23 

23 

10-23 

23 

11-12 

18 

11-20 

15 

243 

226 

IBS 

145 

122 

RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND    WB    AP 

88 

7-26 

-   2 

2-    2 

2-   3 

10 

3-18 

18 

3-22 

23 

3-22 

23 

4-    5 

31 

11-10 

32 

11-28 

27 

12-15 

17 

12-15 

17 

12-16 

13 

316 

272 

268 

251 

219 

GREENVILLE 

91 

9-12  + 

-10 

2-    2 

3-21 

16 

3-21 

16 

3-31 

23 

4-20 

28 

5-31 

31 

10-    5 

32 

10-16 

25 

U-10 

24 

12-14 

18 

12-15 

11 

269 

256 

224 

179 

127 

KINGSTON 

90 

6-13 

-14 

1-22 

3-18 

12 

3-22 

17 

3-22 

17 

5-    6 

28 

5-31 

29 

10-16 

23 

10-15 

23 

10-15 

23 

U-U 

20 

12-16 

6 

273 

234 

206 

163 

138 

NEWPORT 

91 

9-    5 

-   2 

2-   2 

3-18 

16 

3-21 

20 

3-21 

20 

3-22 

25 

4-20 

32 

11-10 

32 

11-28 

28 

12-15 

21 

12-15 

14 

12-15 

14 

273 

27C 

269 

251 

204 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT 

93 

6-13 

-   6 

2-   2 

3-18 

15 

3-18 

15 

3-22 

21 

3-2  3 

27 

4-21 

32 

10-15 

32 

11-10 

28 

12-14 

23 

12-15 

14 

12-15 

14 

272 

272 

257 

232 

177 

VERMONT 

BELLOWS    FALLS 

93 

9-12  + 

-25 

1-22 

3-22 

13 

3-23 

19 

4-    9 

24 

5-31 

27 

6-    1 

32 

10-    5 

31 

10-15 

28 

10-28 

21 

11-12 

20 

12-161      2 

269 

234 

202 

138 

125 

BENNINGTON    2    NNW 

91 

7-23 

-24 

2-    2 

3-22 

15 

4-20 

20 

4-21 

24 

5-31 

28 

5-31 

28 

10-    5 

30 

10-15 

23 

10-15 

23 

U-U 
10-23 

18 

U-30 

16 

253 

205 

176 

138 

127 

BLOOMFIELD 

88 

9-    4+ 

-32 

1-22 

3-31 

16 

3-31 

16 

5-31 

23 

5-31 

23 

6-    7 

31 

9-16 

30 

10-17 

22 

10-17 

22 

19 

U-U 

13 

225 

206 

139 

139 

101 

BURLINGTON    WB    AIRPORT 

91 

6-10 

-20 

2-    1 

3-31 

16 

3-31 

16 

4-20 

21 

5-31 

25 

5-31 

25 

9-30 

31 

10-17 

24 

10-17 

24 

10-23 

20 

11-30 

10 

244 

206 

180 

139 

122 

CAVENDISH 

90 

9-    1  + 

-30 

1-24 

3-2  3 

13 

3-31 

19 

5-   6 

22 

5-31 

26 

6-16 

31 

9-17 

31 

10-    5 

28 

10-15 

23 

10-17 

20 

11-12 

16 

234 

20c 

163 

127 

93 

CHELSEA 

90 

6-30  + 

-28 

2-    2+ 

3-24 

16 

4-20 

20 

5-31 

22 

6-    1 

26 

6-16 

30 

9-17 

29 

9-30 

28 

10-17 

22 

10-23 

18 

U-12i  15 

233 

186 

139 

121 

93 

CORNWALL 

92 

9-    4 

-20 

2-    3+ 

3-22 

10 

3-31 

20 

4-    9 

23 

4-20 

26 

5-31 

30 

10-    5 

28 

10-    5 

28 

10-15 

22 

U-U 

20 

12-    1    12 

254 

225 

190 

168 

127 

DORSET    1    S 

90 

9-    1 

-21 

2-    2 

3-22 

11 

4-20 

20 

5-    5 

24 

5-31 

25 

6-16 

32 

9-16 

31 

10-16 

25 

10-25 

24 

10-28 

20 

U-ir   15 

234 

191 

173 

138 

92 

EN0SBUR6    FALLS 

91 

8-10 

-31 

2-    1 

3-31 

13 

3-31 

13 

5-31 

24 

5-31 

24 

5-31 

24 

9-17 

31 

10-17 

25 

10-23 

23 

10-24 

20 
17 

U-20'   15 

234 

20- 

145 

139 

109 

MC    I  NODE    FALLS 

90 

9-12 

-22 

1-23 

3-23 

16 

3-31 

20 

4-21 

24 

5-31 

27 

6-    1 

30 

10-    5 

31 

10-17 

28 

10-24 

24 

11-20 

12-    9;   14 

251 

234 

186 

139 

126 

MIDDLESEX 

93 

7-2  5 

-24 

1-22 

3-23 

14 

3-23 

14 

5-    6 

24 

5-31 

25 

6-    1 

32 

10-    5 

30 

10-17 

28 

10-23 

21 

10-24 

20 

U-20!   15 

242 

21; 

170 

139 

126 

MONTPELIER    FAA    AP 

87 

9-    1  + 

-20 

1-22 

3-22 

10 

3-31 

20 

4-20 

23 

5-31 

26 

5-31    26 

10-    4 

30 

10-23 

24 

10-23 

24 

U-19 

19 

U-20|   16 

243 

23! 

186 

145 

126 

MOUNT    MANSFIELD 

79 

5-14 

4-   4 

16 

5-    5 

20 

5-31 

22 

5-31 

22 

5-31 

22 

9-16 

31 

9-29 

27 

10-   5 

22 

10-15 

18 

10-16|    14 

195 

163 

127 

121 

1C8 

NEWPORT 

90 

7-24 

-24 

2-    3 

3-22 

2 

3-31 

20 

4-20 

21 

5-31 

26 

5-31 

26 

10-15 

32 

10-22 

28 

10-23 

22 

U-10 

19 

U-20    15 

243 

224 

166 

144 

137 

NORTH    DANVILLE 

86 

9-   4+ 

-21 

1-22 

3-2  3 

15 

4-20 

20 

5-    6 

21 

5-31 

25 

6-    7 

32 

9-17 

32 

10-23 

27 

10-24 

24 

U-10 

17 

U-U 

16 

233 

204 

171 

145 

102 

See  reference  notes  following     StaUon  Index. 
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Table  3— Continu«d 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


NEW  ENGLAND 
1961 


.       —    .,                                                                                                                 , 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimun- 

of 

Number  of  days 
between  dates 

lB°or 

20' or 

24' or 

28°  or 

32- or 

32- or 

28°  or 

24"  or 

20   or 

IB"  or 

tc 

Ft 

It 

It 

ft 

SlalloD 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

o 

3 

s 

0 

0 

1 

s 

J! 

« 

I 
0 

I 

o 

o 

t 

o 

•D 

a 

o 

a 

R 

o 

Q. 
R 

a> 

^ 

S      |S 

o 

a, 

R 

o 

d 

R 

B      If 

S 

f 

«      if 

S      S 

a 

s 

a 

s 

& 

eS 

Q 

^ 

a 

^ 

S 

f2 

&      '(2 

& 

s2 

& 

i2 

&      '^ 

& 

1 

a  J 

CD 

s 

s 

s 

a 

NOATHFIELb 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11-11 

IB 

11 -JO 

13 

- 

- 

- 

- 

- 

REAOSBORO    1    SSE 

89 

9-    5 

-23 

1-2  3+ 

3-2  3 

15 

3-23 

15 

4-21 

24 

5-31 

27 

6-16 

32 

10-    5 

30 

10-25 

27 

10-28 

23 

11-11 

19 

12-    9 

16 

261 

233 

190 

147 

Ill 

RUTLAND 

68 

9-    »♦ 

-19 

2-    2 

3-22 

1* 

3-22 

1* 

4-20 

23 

5-31 

28 

5-31 

28 

10-    5 

31 

10-16 

24 

10-16 

24 

12-    1 

12 

12-    I 

12 

2  64 

254 

17? 

138 

1?7 

SAINT    ALBANS    BAY 

89 

9-    » 

-18 

2-    3 

3-21 

6 

3-31 

20 

3-31 

20 

4-20 

26 

4-20 

26 

10-16 

30 

11-lC 

26 

11-11 

24 

12-    1 

20 

12-15 

2 

26'; 

245 

?25 

?04 

179 

SAINT    J0HNS8URY 

90 

9-llt 

-27 

2-    2 

3-22 

8 

3-31 

20 

4-21 

24 

5-31 

25 

6-    1 

31 

9-30 

31 

10-17 

27 

10-23 

24 

U-ll 

19 

11-20 

15 

243 

225 

185 

139 

121 

SOMERSET 

83 

7-25-f 

-26 

1-2* 

4-20 

U 

".-21 

19 

5-31 

23 

5-31 

23 

6-16 

30 

7-    5 

32 

9-29 

26 

10-25 

22 

11-    2 

18 

U-U 

16 

205 

195 

147 

121 

19 

VERNON 

93 

9-    5 

-26 

1-22 

3-22 

8 

3-22 

8 

4-21 

24 

5-31 

28 

5-31 

28 

10-    5 

29 

10-16 

28 

10-28 

21 

11-12 

20 

12-16 

-    1 

269 

235 

19C 

138 

127 

WATERBURY     1     NNE 

92 

9-    2 

-21 

1-22 

3-22 

8 

3-31 

19 

5-31 

24 

5-31 

24 

5-31 

24 

9-17 

32 

10-23 

24 

10-23 

2^ 

11-11 

20 

12-    I 

10 

254 

225 

145 

145 

109 

VEST    BURKE 

90 

7-2  5 

-32 

1-22 

3-31 

16 

6-    1 

19 

6-    1 

19 

6-16 

28 

6-17 

29 

9-16 

30 

9-17 

2b 

9-30 

23 

10-17 

It 

11-11 

8 

225 

136 

121 

93 

91 

WOODSTOCK    3    ENE 

90 

9-    5  + 

-29 

2-    2 

3-23 

15 

4-    9 

20 

5-31 

24 

5-31 

24 

5-31 

24 

10-    5 

29 

10-16 

25 

10-17 

23 

10-23 

20 

11-20 

16 

242 

197 

139 

138 

127 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

COVENTRY,    CONN. 

EVAP 

„ 

_ 

_ 

_ 

_ 

B5.52 

5.28 

84.81 

B3.77 

. 

. 

- 

_ 

DEP 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ROCHESTER,    MASS. 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

B2.56 

3.71 

4.74 

4.76 

4.57 

3.39 

1.74 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1717 

1599 

1289 

872 

855 

841 

1097 

- 

- 

- 

LAKEPORT  2,    N.    H. 

EVAP 

. 

_ 

- 

- 

- 

B5.65 

4.99 

B4.10 

B2.80 

- 

- 

- 

DEP 

_ 

— 

_ 

_ 

_ 

— 

~ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

585 

785 

810 

BIO  24 

- 

- 

- 

lUSSABESIC    LAKE,    N.    H. 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

B2.19 

4.19 

5.01 

5.22 

4.20 

3.38 

1.86 

- 

- 

- 

DEP 

_ 

_ 

_ 

- 

-0.10 

-0.32 

-1.09 

-0.88 

-0.30 

-0.59 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

1365 

1026 

699 

971 

755 

559 

754 

734 

- 

- 

KINGSTON,    R.    I. 

EVAP 

- 

_ 

_ 

- 

B4.32 

4.99 

5.13 

B4.47 

B4.12 

2.63 

- 

- 

- 

DEP 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

~ 

B3450 

3375 

1766 

1728 

2126 

2349 

- 

" 

' 

See  reterence  notes  following     Station  Index. 
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kJ\^1.Lj      lUlvlf  JJjlir^l  «^J.I.Ui_> 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

AuguBt 

Septe 

mber 

October 

November 

December 

Annual 

Stahoo 

and 
Depth 

a> 

> 

< 

01 

i 

1 
i 

J 

> 

< 

e 

< 

i 

2 

< 

e 
1 

1 
> 
< 

i 

■s 

1 
< 

1 

t 
< 

: 

B 

1 

1 

< 

ID 

a 

< 

s 

< 

1 

« 

s 

< 

i 

i 

> 

< 

s 

E 

STORKS,    CONN. 

1/2    INCB 

- 

35/28 

32.6 

39/24 

36.1 

50/34 

46.9 

64/37 

58. 4 

— /45 

70.6 

79/58 

75.4 

85/68 

74.1 

82/6S 

71.7 

82/59 

58.6 

70/47 

47.9 

61/37 

- 

-./- 

- 

85/24 

4    INCHES 

32.2 

36/29 

33.9 

38/25 

37.0 

47/35 

47.0 

61/38 

57.8 

— /46 

69.8 

79/59 

74.4 

82/68 

73.7 

80/67 

71.5 

80/62 

59.2 

68/49 

49.2 

60/38 

- 

-./.. 

- 

82/25 

B    INCHES 

33.7 

35/33 

33.2 

34/31 

35.0 

43/34 

44,5 

54/40 

54.2 

— /47 

65.6 

71/56 

70.7 

75/68 

70.7 

74/68 

68.0 

74/64 

58.3 

67/51 

48.5 

59/36 

- 

-_/- 

- 

75/31 

KINGSTON,    R.    I. 

28.7 

32/21 

.-/- 

33.5 

47/30 

44.0 

60/33 

56.0 

66/42 

64.6 

74/62 

71.1 

78/65 

71.1 

77/66 

69.9 

79/59 

57.2 

67/44 

46.2 

58/35 

34.4 

44/30 

4    INCHES 

79/  — 

8    INCHES 

30.9 

32/27 

- 

-/- 

32.1 

36/31 

42.2 

54/32 

53.5 

60/44 

62.6 

69/54 

69.8 

75/66 

70.5 

74/65 

69.8 

76/63 

58.1 

64/49 

47.2 

57/36 

36.1 

43/32 

- 

76/— 

12    INCHES 

32.7 

34/31 

- 

-/- 

32.1 

33/32 

41.3 

49/33 

51.6 

55/47 

61.7 

66/55 

68.7 

72/66 

70.3 

72/69 

70.3 

73/67 

60.6 

65/54 

50.1 

56/43 

39.7 

44/36 

- 

73/  — 

24    INCHES 

35.6 

36/35 

- 

--/- 

33.2 

34/33 

40.8 

46/34 

50.3 

54/46 

59.4 

64/54 

66.7 

71/64 

69.2 

70/68 

69.8 

71/68 

62.4 

67/57 

53.1 

57/48 

42.4 

47/38 

- 

71/  — 

BUHLINGTON    D  OF  VT. .VT. 

30.1 

31/28 

30.1 

31/27 

31.0 

34/30 

39.6 

51/31 

52.1 

— /41 

. 

_/„ 

. 

„/- 

. 

../- 

../- 

51.7 

60/40 

42.2 

52/35 

33.9 

40/32 

1    INCH 

— /27 

3    INCHES 

30.5 

32/29 

30.2 

31/28 

31.0 

32/30 

39.3 

50/31 

51.9 

— /42 

- 

-/- 

- 

.-/- 

- 

.-/- 

- 

-/- 

51.5 

60/41 

42.8 

52/37 

34.4 

40/32 

- 

— /28 

10    INCHES 

32.0 

34/31 

31.1 

32/30 

31.3 

32/31 

38.5 

46/32 

50.8 

— /44 

- 

../- 

- 

../- 

- 

../- 

- 

„/- 

53.3 

58/46 

44.4 

51/38 

36.1 

40/34 

- 

— /30 

Monttily  averages 
Slope  of  Ground: 


obtained  by  taking  the  average  of  daily 


Downtiill  les 


3  percent  to  the  northeast.   Soil  Type:   Woodbrllge  lo 
mentation:   3  Level  Bristol  Temperature  Recorder. 


nthly  averages  (2,  4  and  8  inches)  are  obtained  by  taking  the  average  of  dally 
inches  by  taking  the  average  of  single  dally  observations  at  5  p.m. 


Slope  of  Gro 


Dd:  Level.  Soil  Type;  Brldgehampton  silt  loam.  Or 
2  inches.  Instrumentation;  4  and  8  Inch  Depth 
12  and  24  Inch  Depth  -  Standard  Soil  Thermometer 


Burlington  U  of  Vt..  Vt.  -  Monthly 
Slope  of  Grc 


[OS  are  obtained  by  taking  the  average  of  daily  max  and  min  values. 

Less  than  5  percent  to  the  northwest.  Soil  Type:  Helrose,  fine  sandy  loam.  Ground  Co 
Kentucky  bluegrass.  Instrumentation;  Copper-constantan  thermocouples  connected  to  a  B 
Electronlk  Potentiometer. 


NEW  NAME 


CHANGES  IN  STATION  NAMES 
OLD  NAME 


DATE 


MAINE 

AUGUSTA 
HOULTON 
OQUOSSOC 


NEW  HAMPSHIRE 


FITZWILLIAM 
SOUTH  WEARE 


CONNECTICUT 

BURLINGTON 

MAINE 

AUGUSTA 
BRASSUA  DAM 
BRUNSWICK 
CLAYTON  LAKE 
CORINNA 

CUPSUPTIC  STOREHOUSE 

FORT  KENT 

GRAND  LAKE  STREAM 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 


ORONO 
THE  FORKS 

MASSACHUSETTS 

AMHERST 
STOCKBRIDGE 

NfiW  HAMPSHIRE 

FITZWILLIAM 
JEFFERSON 
LANCASTER 
MANCHESTER 
PETERBORO  2  S 

SOUTH  WEARE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 


AUGUSTA  1  ESE 
HOULTON  1  NE 
CUPSUPTIC  STOREHOUSE 


FITZWILLIAM  3 
SOUTH  WEARE  1 


W 
SE 


RELOCATION  AND  CHANGE  OF  EQUIPMENT 


Temperature  equipment  installed 


All  equipment  moved  1.3  miles  WNW 

Temperature  equipment  installed 

Temperature  and  rain  gage  equipment  moved  50  feet  S 

Temperature  and  rain  gage  equipment  installed 

Rain  gage  moved  50  feet  SW 

All  equipment  moved  4.1  miles  to  Oquossoc 

All  equipment  moved  100  yards  SW 

Temperature  and  rain  gage  equipment  installed 

Temperature  equipment  installed 

Temperature,  rain  gage  and  recorder  equipment 

moved  300  feet  ESE 

Temperature  and  rain  gage  equipment  moved  200  yards  NE 
All  equipment  moved  0.1  mile  E 


All  equipment  moved  0.3  mile  W 
All  equipment  moved  1.5  miles  SSW 


All  equipment  moved  2.5  miles  NE 
All  equipment  moved  1.9  miles  NW 
All  equipment  moved  0.3  mile  SSE 
Rain  gage  moved  300  feet  NNW 
All  equipment  moved  0.3  mile  ESE 

All  equipment  moved  0.8  mile  W 

Temperature  and  rain  gage  equipment  moved  200  feet  W 


December  1961 
July  1961 
July      1961 


April 
August 


June 


1961 
1961 


I 


1961 


December 

July 

August 

November 

August 

6, 
1, 

29, 
1, 

23, 

1961 
1961 
1961 
1961 
1961 

July 
July 

November 
July 

11, 

18, 

1, 

12, 

1961 
1961 
1961 
1961 

October 

1, 

1961 

August 
December 

24, 
12, 

1961 
1961 

January 
October 

1, 
13, 

1961 
1961 

t 


April 

1, 

1961 

November 

1, 

1961 

November 

1, 

1961 

June 

1, 

1961 

December 

6, 

1960 

August 

18, 

1961 

August 

19, 

1961 

VERMONT 


CHELSEA 
MANCHESTER  CENTER 


All  equipment  moved  0.6  mile  S 
Recorder  removed 


July 
June 


1,  1961 
8,  1961 


See  refereo 


following  StatlOQ  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW    ENGLAND 
19fll 


40"     VJ 


o       ' 


J 


IT  <^ 
„, ..  ,'^tWESTERN 


Tlcood«roK*.    1 


^o. 


NEW     ENGLAND, 
EXCEPT     MAINE 


\ 


^ 


I     «-_ 

llBDcb«ster    Depot  Hi _ 

-o-i        «>ri   roK 

Sa1«n     N,    T.J  South  Loadotid«rr! 


9      f               Cavendish  O         Suo*p««                                                        V. 

- SqjTHEAST-J  """"'(k^i,  ^„."r^"' ""  SOUT^^RN 

•O"       \Ef?M I  Br.atordQ 

I        y  - 


STATUTE    MILES 
0  10  20         30         40 


STATION    LEGEND 

O    •  3  Precipitation  only 

®  Precipitation,    storage 

O  ♦-<>-  Precipitation    and    Temperature 

40"      "^  Precipitation,   Temperature   and  Evaporation 

Type   of  gage  O    Non- recording, 

•    Recording,         9    5o/A  types 

Double   circle  combinations    indicate   ttie  avaiiabiiity  of 
more   detailed  meteorological  data 


JobnsoDvllle 


>o'  """J 


@ 


V. 


■"■  0,,er    Brook   0..»  ' 


^••re  lore 

W  teat   Briaf leld 


O  Soutb   Lyndeboro  \^ 

s  -"6-   L.OO    ^;i 

O    Nashua    2  NNw        llDdhaa   '        -Ol  | 
•epvlllo  .   -•     HaverRin 

O  .     ,  L..r,„„ 

o-,L'hr-."PfNTRAC^. 


^St.rlia,    3 
CTsfriih,    , 
^C„..o 


(M    torce.ter^'       "Q-     )  Q  Charleo.Blver   Village 

Oyieat   H«d«ay  |  J  Vf 

rniM   >  .      .     ,      .-  . *        ^*o  '  "°"  , 

l_rM>|       ^                     ly.Il.ld      S,rln„i,ld    Anaor,        |                               Hor.hbrld,,    ^     ,        q  ^ 

^Jg^^,.j^^^'r^3.a,-  d~l ^._n.>^-L^ 


lllbrook.    IT     T.  _Q^ 


Q^  y  @  Hartford    re   AlrporJ 


'ou«hk*epsle    FAA   AP,    N.    Y.  #Whlr»llle    R«>«i 


:; .  /II  O   1    Bu-ffoxdq 

IlKv^a  iMcrrolr        O 


'    M_>.^,_    -1    .  ■..—1 Radio  WBH?  p-^ 

'^^"^  Pro«p«ctO  "^^ 


_8rldge"wBt«r_l,C.I.      -Q^ 


A 


COASTAl 


I  ^^-^^^J^^f^^*^    Pro«p^'tO 

■•1  J^ff^TT.  |c»ndl«ood  L#ke  I 

Aft"         *"         a  ^"^  Mount    Ckrae 

,     *"  I  -  3t«*«uOD   DU.       I     -O- 

.b   Ck.    K.     y.         I    owbur,  ^,^„  p  ^^^^^^^-oyo 

Eoiuil  Pon30Tr»p  r«lU  >••-.    .^oj^^  W  Berth  Bi 

^s.u«.tuck  ito.Ti^       .f.[«»»ttc  Bsa.®- J 

iord ^u..  njj^,,, , 2«gSr,rd "'••■' " "^"°" 

Stamfords  II  -<^  "Q-  .Bridfport   n    AP 


ioodu.  bMrrolr     ^^' 
dletown  4   f      ^  '  ''   (        HoiVich  Pu 

■  O  V     .^ 

^9ckcpoas«t  ^n<«r   3ta 

Kortit  Cullfofd      LAke  lot 
Braof ord 


ttT«rh«ad  ■•••arch,    1 


72° 


70" 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
aTallable  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW   ENGLAMD 
1961 


rr 


''*>^i 


Cnosburg   Falls     i 

..b„..„ — ^'norti 


por.  ,.„,. ,.  ^WESTERN 


^. 


,»Pltt«burg   B«*«: 


Tlconderosa, 


42° 


NEW     ENGLAND, 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE    MILES 
10  0  10  20         30         40 

WWW     ^^^^^^B^E^gg 


I  HESIDIAN    TIU   ZONE 


STATION    LEGEND 


^  I  woodBlock         ^ 

■£  I        »«»l    RuBOryl      C»«ptOD 

/^Nl   '        I         I  O        I  V 


villa 


,    WoodBtock    3    ENE  ^T; 


3    ENt  I 

Ill      ^-f         o  I  O  n    •    '  "A"  Gii^«oo        1 

§  9      /  Cavendish  \J         SuDkp««  %  "X. 

<Z.:.,T7\ ks6yTHEAST;;  "-°"(fc^  I   ,„„.::r^\  °"  SOUTHERN 


>? 


@  /'  ^  v^ 


O    •  3  Precipitation  only 

(D  Precipitation,   storage 

O  ■•--<>-  Precipitation   and    Temperature 

"V"t''t  Precipitation,   Temperature   and  Evaporation 

Type   of  gage  O    Non- recording, 

I        •    Recording,        (%    Both  types 
I 
I         Double  circle  combinations    indicate   the  availability  of 

more   detailed  meteorological  data 


\ 


^Ji:. 


JohDacmvllle 


^ 


A 


^ 


Hlllbrook,    N.    Y 


fPeru,]  ^  /  Anfler^j      .f 

Pi„.,i,u  m/p  ,  (I  o  P'^  '  -^  -J 

Ch.,«...    K.    ,./    —".^toJ!    (      lCh....r*.l»  __^0^ 

/  -0-7         \e,h">...#1.  DU        """■"'"   " 

/W^^f^  '    I.       . 
V  ■ F  -  •  i..^  J./,  J 

67/ 


ipnm  E«MrTolr        O  ghuttle   ||«adow  a««»r/         ^~  "nJ**^ 


a-       \  "°"  k  °  ^^ 


-o-         v^  AMont.Q   r, 

I  tound   PoadOTrap   rm\lm   Re*-.     _^|^ 


r    )0  Q       ^^^1  •oloo.,   p^^olr  r^<y  »• 

_    lopdbitfy   3   IJ^lerburi-   Radio  »BRY  P^  Moodna  bMrroir 

I         I  ^        •'^^^  Pro.p«c'tO  lliajl«to"    «    ■       (I  1         ,„„' 

CarMl    iV.   I*.    Y/|c»Ddlewood   L^e  I  I  O  \ 

"'j'"'^™*^  tpck»poMetton«er_3ti 

^^"""'iff-   "»»^^  north  ^TTTlort       LU.? 
O  Nortb  Braaf  ord  GOj 
_  :    R.,.^  -"    ■ '-       «i  — '■      -    "^-' 

Bedf 


lalud   IB  A7 


RABtuckat   n  Airport 


51°     3° 


CrSCOIOI-VB-Aab«< 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
1961 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolatic 
particularly  in  mountainous  areas. 
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AVILnAioiJL    llLMFiiKATUKJi; 


NEW  ENGLAND 
1961 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".  Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolat 
particularly  in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


Station 


CONNECTICUT 


BALTIC 

B»«ltM»»«STEP 

BLOC«FIClO 


WB    *P 


BftlOGfPORT 
aoOOHLYN 

lls  bridge  DAH 

-^LlNGTON 
i-^nCEWOOO  LAKE 

•iAPONSET  RANGER 
-CHESTER 
.  LINSVULE  I  S 


0AN8JRY 

DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GBOTON 

HARTFORD 

HARTFORD  8RAIMARD  FLD 

HARTFORD  W8  AIRPORT 

JEWETT  CITY 

LAKE  KONOMOC 

MANCHESTER 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  *  W 
MILFORD 

MOODUS  RESERVOIR 

MOUNT  CARHEL 


AVEN  we  AIRPORT 


NORTH  BRaNFORD 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  Pus  UTIL  PLT 
PAUCHAUG  FOREST 

POOSPECT 


ROCK 


RIVER  DAM 


round  pond 
salisbury 

saugatuck  reservoir 
shepaug  dam 
Shuttle  meadow  pesvr 

STAFFORD  SPPiMOS 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 
STORRS 

thOmaston  dam 

torrington 

trap  falls  reseovoir 

wepawaug  reservoir 

WEST8R00K 


WHIGVILLE  RESERVOIR 
WIGWAM  RESERVOIR 

WOLCOTT  RESERVOIR 


AUGUSTA 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 


BRASSUA  DAM 

9R1DGEWATEH 
BRIOGTON  1  NNW 
BRUNSWICK 

CARIBOU  W8  AIRPOR 
CLAYTON  LAKE 
CORINNA 

DAMAHISCOTTfl  MILL 
EAGLE  LAKE 

EAST PORT 

EAST  SANGERVILLE 

ELLSWORTH 

EUSTIS  2    SSE 

EUSTIS  7  NW 

fARMlNGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GARDINER 
GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 
GREENVILLE 
MIHAM  2    S 
MOULTON  fAA  AP 
HOULTON 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWI5T0N 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  A 
MOOSEHEAD 


AA  AIRPORT 


•OLD  TOWN 

OQUOSSOC 
•ORONO 

ORONO  2 

portland 

Portland  wb  airport 
presque  isle 
ripogenus  dam 


County 


uo 

NEW  HAVEN 

227 

LITCHFIELD 

2M 

NEW  LONDON 

299 

LITCHFIELD 

63* 

HARTFORD 

806 

FAIRFIELD 

9ia 

WINDHAM 

961 

LITCHFIELD 

97J 

HARTFORD 

1093 

FAIRFIELD 

I'lSe 

MIDDLESEX 

1499 

NEW  LONDON 

1S36 

HARTFORD 

1689 

TOLLAND 

ITl^ 

LITCHFIELD 

1762 

FAIRFIELD 

1798 

NEW  HAVEN 

2288 

FAIRFIELD 

2698 

LITCHFIELD 

J207 

NEW  LONDON 

3446 

HARTFORD 

3*51 

HARTFORD 

3*56 

HARTFORD 

3857 

NEW  LONDON 

3989 

NEW  LONDON 

44*3 

HARTFORD 

**88 

TOLLAND 

*?67 

MIDDLESEX 

4790 

NEW  HAVEN 

5018 

MIDDLESEX 

5077 

NEW  HAVEN 

5125 

WINOHAH 

5273 

NEW  HAVEN 

5285 

HARTFORD 

5**5 

LITCHFIELD 

5510 

NEW  HAVEN 

56*1 

NEW  HAVEN 

5B93 

FAIRFIELD 

5910 

NEW  LONDON 

6131 

NEW  LONDON 

6597 

NEW  HAVEN 

6645 

WINDHAM 

6655 

FAIRFIELD 

69*2 

TOLLAND 

6966 

LITCHFIELD 

7002 

FAIRFIELD 

7109 

LITCHFIELD 

7157 

FAIRFIELD 

7373 

LITCHFIELD 

7432 

HARTFORD 

79*6 

TOLLAND 

7970 

FAIRFIELD 

8065 

FAIRFIELD 

S138 

TOLLAND 

8330 

LITCHFIELD 

8436 

LITCHFIELD 

9*88 

FAIRFIELD 

8916 

NEW  HAVEN 

9007 

NEW  HAVEN 

9067 

MIDDLESEX 

9162 

HARTFORD 

917* 

HARTFORD 

9508 

HARTFORD 

9568 

LITCHFIELD 

9759 

NEW  HAVEN 

9783 

LITCHFIELD 

Z73 

KENNEBEC 

275 

KENNEBEC 

355 

PENOBSCOT 

371 

HANCOCK 

460 

WALDO 

600 

SOMERSET 

81* 

SOMERSET 

833 

AROOSTOOK 

8*4 

CUMBERLAND 

93* 

CUMBERLAND 

1175 

AROOSTOOK 

1*72 

AROOSTOOK 

1628 

PENOBSCOT 

1823 

LINCOLN 

2111 

AROOSTOOK 

2*26 

WASHINGTON 

2**2 

PISCATAQUIS 

2620 

HANCOCK 

2700 

FRANKLIN 

2705 

FRANKLIN 

2765  I  FRANKLIN 
2868: AROOSTOOK 
2878  AROOSTOOK 
3046  KENNEBEC 
3110  OXFORD 


WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

CUMBERLAND 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

SOMERSET 
ASHINGTON 

ANDROSCOGGIN 

SOMERSET 
ASHINGTON 

SOMERSET 

OXFORD 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

SOMERSET 


6*25  PENOBSCOT 
6*27  FRANKLIN 
6430  ,  PENOBSCOT 
6*35  PENOBSCOT 
6900  , CUMBERLAND 

6905  CUMBERLAND 
6937  AROOSTOOK 
717*  PISCATAQUIS 
7250  KNOX 
7255  KNOX 


46  *8 

47  15 
4*  13 


J  57 

275 

3  29 

260 

2  56 

510 

3  28 

500 

2  31 

170 

2  17 

400 

3  28 

510 

2  59 

160 

3  15 

260 

3  22 

580 

2  03 

39 

2  *2 

1*0 

2  39 

15 

2  41 

169 

1  5* 

400 

2  11 

180 

2  29 

392 

2  11 

250 

2  55 

200 

2  05 

*00 

2  53 

6 

2  4* 

150 

3  13 

1380 

2  46 

210 

2  43 

280 

.5  17|  70  ^'. 


68  36 

69  47 

70  5 


70  16 
67  39 
70  1* 
70  12 

67  28 

69  53 

70  55 

68  *2 


69  11  , 
69  07 
69  08 


2  18 

5*0 

3  32 

200 

3  10 

60 

2  15 

650 

3  03 

550 

3  07 

580 

3  09 

320 

68 

01 

624 

69 

32 

1000 

69 

13 

360 

69 

31 

210 

68 

36 

610 

66 

59 

80 

69 

17 

540 

68 

26 

24 

70 

28 

1170 

Years  of 
record 


Opened 
or  closed 
during  yr 


Refer 

to 
tables 


12  3 
1  2  3 
12    3 


Static 


RUMFORD  3  SW 
RUMFORD 

rumford  power  plant 
st  francis 
sanford  2  nnw 

skowhegan 
south  andover 
southwest  hb»  3  sse 
soua  pan  dam 
swans  falls 

The  FORKS 
UPPER  DAM 

WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

MASSACHUSETTS 


8ARRE  FALLS  D. 

BEDFORD 

BEECMWOOD 
BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAI 
BLUE  HILL  MS 

'BOSTON  WB  AIRl 
BOVLSTON 
BRIDGEWATER  M 
BROCKTON 
BUFFUMVILLE  D. 

CHARLES  RIVER 


CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

EAST  BRlMFIELD  OAM 
EAST  PEPPERELL 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 
FALL  RIVER 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 
FRANKLIN 
GARDNER 
GROTON 

HAROWICK 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 

HEATH 

H  INGHAM 

HODGES  VILLAGE  DAM 
HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 
HUBBARDSTON 
HYANNIS  2  NNE 

IPSWICH 

KNIGHTVILLE  OAM 
LAWRENCE 
LOWELL 
MANSFIELD 

MENDON 

MIDDLEBORO 

MIODLETON 

MILFOPD 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE 
NORWOOD 

PELMAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  3  N 

PITTSFIELD  we  AIRPORT 

PLAINFIELD 

PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  1  N 
0UA68IN  INTAKE 
READING 

ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 

SHEL8URNE  FALLS 
SOUTHBRIDGE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD  ARMORY 

STERLING 
STERLING  3  NW 
STOCKBRIOGE 
TAUNTON 
TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WARE 
WASHINGTON  2 

WEST  BRIHFIELD 

WEST  CUMMINGTON 
WESTFIELD 
WEST  MEDWAY 
WESTON 

WEST  OTIS 

WESTOVER  FIELD 
WINCHENDON 

WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCFSTFR 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
BRADFORD 


County 


732^ 

OXFORD 

7330 

OXFORD 

7335 

OXFORD 

7407 

AROOSTOOK 

7*79 

YORK 

7827 

SOMERSET 

79*0 

OXFORD 

S301 

HANCOCK 

8398 

AROOSTOOK 

86*1 

OXFORD 

8721 

SOMERSET 

89*2 

OXFORD 

9151 

KENNEBEC 

9314 

YORK 

9360 

PENOBSCOT 

9891 

WASHINGTON 

49 

BERKSHIRE 

120 

HAMPSHIRE 

190 

WORCESTER 

218 

MIDDLESEX 

408 

WORCESTER 

535 

MIDDLESEX 

551 

NORFOLK 

562 

HAMPSHIRE 

666 

WORCESTER 

7  36 

NORFOLK 

770 

SUFFOLK 

801 

WORCESTER 

8*0 

PLYMOUTH 

860 

PLYMOUTH 

993 

WORCESTER 

1323 

NORFOLK 

1376 

BARNSTABLE 

1*36 

HAMPSHIRE 

1**7 

SUFFOLK 

1561 

WORCESTER 

2107 

WORCESTER 

2369 

MIDDLESEX 

2*51 

PLYMOUTH 

2501 

DUKES 

26*2 

BRISTOL 

2B06 

WORCESTER 

297S 

MIDDLESEX 

2997 

NORFOLK 

3052 

WORCESTER 

3270 

MIDDLESEX 

3*01 

WORCESTER 

3471 

BARNSTABLE 

3505 

ESSEX 

3549 

FRANKLIN 

3624 

PLYMOUTH 

3659 

WORCESTER 

3702 

HAMPDEN 

3713 

BERKSHIRE 

3772 

WORCESTER 

3821 

BARNSTABLE 

3876 

ESSEX 

3985 

HAMPSHIRE 

4105 

ESSEX 

4313 

MIDDLESEX 

BRISTOL 

4667 

WORCESTER 

*711 

PLYMOUTH 

*74* 

ESSEX 

4760 

WORCESTER 

5169 

NANTUCKET 

5246 

BRISTOL 

6285 

ESSEX 

5306 

FRANKLIN 

6514 

WORCESTER 

600* 

NORFOLK 

6251 

HAMPSHIRE 

6262 

PLYMOUTH 

6311 

BERKSHIRE 

6322 

WORCESTER 

6*14 

BERKSHIRE 

6*25 

HAMPSHIRE 

6486 

PLYMOUTH 

6681 

BARNSTABLE 

6699 

WORCESTER 

6783 

MIDDLESEX 

6936 

PLYMOUTH 

6977 

ESSEX 

712* 

ESSEX 

7190 

QARNSTASLE 

7293 

aRlSTOL 

7370 

FRANKLIN 

7627 

WORCESTER 

7692 

BERKSHIRE 

6030 

MIDDLESEX 

80*6 

HAMPDEN 

9154 

WORCESTER 

8159 

WORCESTER 

8181 

BERKSHIRE 

8367 

BRISTOL 

6573 

WORCESTER 

8580 

FRANKLIN 

8765 

NORFOLK 

8793 

HAMPSHIRE 

88*3 

BERKSHIRE 

9093 

HAMPDEN 

9136 

HAMPSHIRE 

9191 

HAMPDEN 

9316 

NORFOLK 

9360 

MIDDLESEX 

9371 

BERKSHIRE 

9392 

HAMPDEN 

9770 

WORCESTER 

9923 

WORCESTER 

9928 

WORCESTER 

675 

GRAFTON 

690 

COOS 

703 

GRAFTON 

741 

MERRIMACK 

910 

MERRIMACK 

70  3* 
70  3  3 
70  33 


68  IB 

68  20 
70  59 

69  59 

70  52 

69  39 

70  37 
69  39 

67  24 


*2  39   73  06 

72  32 

*2  39   71  53 

*2  15   71  28 

.2  26|  72  02 

2  28   71  17 

2  13   70  *9 

72  21 

*2  38   72  07 

*2  13   71  07 


42  22 

*2  21 

*1  67 

*2  03 


71  01 
71  *3 

70  57 

71  01 
71  5* 

71  16 
69  57 

72  51 


Yedra  of 

record 


46 

12 

32 

70  55 

71  53 

72-  36 

72  58 
72  00 
70  16 

70  52 
72  52 

71  10 
71  19 
71  12 


70  56 
70  5  5 
72  21 


42  U 

42  23| 
42  Ol' 
42  27' 
42  32 
42  26 


42 

31 

72 

55 

*1 

59 

70 

42 

70 

12 

*2 

22 

72 

17 

*2 

31 

71 

08 

47 

70 

55 

39 

70 

37 

42 

32 

70 

52 

70 

50 

71 

07 

510 

3 

560 

0 

280 

9 

165 

660 

15 

610 

5 

400 

610 

1484 

89 

57 

150 

9 

180 

140 

35 

750 

39 

210 

76 

1190 

230 

vio 

3 

135 

S 

Opened 

or  cloied 
during  yr 


■Sl> 


72  05! 

73  25 
71    06 


71  48 

73  18 

71  0* 

72  13 


72  33 
72  05 
71    52 


8*0 

22  1 

640 

76  1 

15 

121 

630 

80 

80 

68 

500 

3 

un 

20 

1425 

12* 

76 

398 

61 

680 

210 

18 

36 

20 

is' 

190 

69 

400 

75 

170 

76 

240 

1110 

340 

960 

70 

60 

61 

1450 

30 

1 

520 

98 

BOO 

31 

1030 

35 

53 

80 

630 

22 

76 

90 

75 

140 

440 

100 

35 

280 

43 

75 

Refer 

to 
tables 


12  3 
12  3 
12    3 


STATION  INDEX 


Stahon 


BRISTOL 

CAMPION 
CANNON  MOUNTA 

CENTER  MARBOfi 
CLAREMONT 


CLEAR  8R00K 
COLE BROOK 
CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  H 
OIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 
FITZWILLIAM 
FRANKLIN  1  NW 
FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON 

GRAFTON 
GREENVILLE 
HANOVER 
HILLSeOHO  2  W 
HUDSON 

JEFFERSON 

KEENE 
LAKFPORT 
LAKEPORT  2 
LANCASTER 

LANDAFF 

LEBANON  FAA  AIRPOR' 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

HARLOW 

MASSABESIC  LAKE 
MILAN  7  N 
MILFORO 
MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON 
NASHUA  2    NNW 
NEW  DURHAM  3  NNW 
NEWPORT 
NOPTMWOOD 


NORTH  CHICHESTER 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBUPY 
SOUTH  LYNOEuOKO 
SOUTH  WEARE 

SUNAPEE 

SURRY  MOUNTAIN  DA! 

WALPOLE  2 

WARREN 

WATERVILLE  VALLEY 

WEST  HENNIKER 
WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 
WINCHESTER 

WINDHAM 

W0LFE90R0   FALLS 
WOlFEBORO 

WOODSTOCK 
YORK    POND 


Years  of 
record 


County 


1990 
1647 
1683 


2136 

217* 
2284 
2842 


GRAFTON 

COOS 

MERRIMACK 

CARROLL 

COOS 

CHESHIRE 
STRAFFORD 
HILLSBORO 

COOS 

coos 

COOS 


3530 
3666 
3B50 


BELKNAP 

GRAFTON 

SBORO 

GRAFTON 
ILLSBORO 
ILLSBORO 

COOS 

CHESHIRE 
KNAP 

BELKNAP 
COOS 

GRAFTON 


5150 
5211 
5400 
5412 
5629 

5639 

5712 
5780 
5868 
6368 


CHESHIRE 

SBORO 
COOS 

ILLSBORO 
MERRIMACK 

COOS 

ILLSBORO 
STRAFFORD 

SULLIVAN 
ROCKINGHAM 

CHESHIRE 

LS60R0 
COOS 
COOS 

GRAFTON 

RIMACK 
ROCKINGHAM 

MERRIMACK 
LS30R0 
LSBORO 


8502 
6539 
8855 
6885 
8960 


9865 
9866 
9940 


SULLIV 


MERRIMACK 

GRAFTON 

COOS 

CHESHIRE 

ROCKINGHAM 

CARROLL 
CARROLL 

GRAFTON 
COOS 


43  36 

43  52 

44  10 


43  29 
43  22 
43  12 


43  29 

42  53 

43  03 


43  05 
43  55 
43  57 


43  35 
43  36 
43  59 


660 
4000 
660 


43  27 
43  26 
43  25 

43  34 

42  46 

43  42 
43  07 
42  47 

25 

42  55 

43  33 

43  32 


640 
900 
570 


1020 
2000 
1350 


Opened 
or  closed 
during  yr 


Refer 
to 

tables 


Station 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

NEWPORT  WATER  WORKS 


VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NNW 
BETHEL  4  N 
BLOOMFIELD 
BURLINGTON  U  OF  vT 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CAVENDISH 

CHELSEA 
CHITTENDEN 

CORINTH 

CORNWALL 
DANVILLE 
DORSET  1  S 
ENOSBURG  FALLS 

GILHAN 
GRAFTON 

H16HGATE  FALLS 
HUNTINGTON  CENTER 
MANCHESTER  CENTER 

MANCHESTER  DEPOT 

MAYS  HILL 

MC  INOOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 


FIELD 
HARTLAND  DAM 
SPRINGFIELD  DAM 


YMOUTh 


NION 


IN 


READING  HILL 

READSBORO  1  SSE 

ROCHESTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURV 
SALISBURY 
SEARSBURG 
SEARSBUHG  STATION 
SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 
SOUTH  NEWBURY 
STOCKflRIDGE 
TOWNSHENO  DAM 
TYSON 

UNION  VILLAGE  DAM 
VERNON 

WAITSFIELD  1  S 
WAROSBORO 
WATER6URY  1  NNE 

WEST  BURKE 
WHITINGHAM  3  W 
WOODSTOCK  3  ENE 


7-HOUSATONIA 


I  8556 
I  8600 
8644 


County    o     » 

a 

I 


NEWPORT 
PROVIDENCE 

WASHINGTON 

NEWPORT 

NEWPORT 


WINDHAM 
BENNINGTON 
WINDSOR 
ESSEX 

CHITTENDEN 

CHITTENDEN 

ESSEX 

WINDSOR 

ORANGE 

RUTLAND 

ORANGE 
ADDISON 

CALEDONIA 
BENNINGTON 

ESSEH 
WINDHAM 

FRANKLIN 

CHITTENDEN 

BENNINGTON 

BENNINGTON 

WINDHAM 

CALEDONIA 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

LAMOILLE 
LAMOILLE 
WINDHAM 
ORLEANS 
CALEDONIA 


WINDSOR 

BENNINGTON 

WINDSOR 

RUTLAND 

FRANKLIN 

CALEDONIA 

ADDISON 
BENNINGTON 
WINDHAM 
WINDHAM 

WINDHAM 

ORANGE 

WINDSOR 


ORANGE 
WINDHAM 

WASHINGTON 


41  10 

41  53 

41  29 

41  29 

41  30 

41  44 


45  00 

43  23 

43  59 

43  42 


43  57 
4*  24 
43  15 


43  11 
42  45 

44  16 
44  IS 


71  35 

71  3* 

71  32 

71  16 

71  18 

71  26 


72  27 

73  13 

72  38 
71  36 

73  12 

73  09 

71  32 

72  36 
72  27 
72  57 

72  17 

73  13 

72  08 

73  06 


72  3  7 

73  03 

72  58 

73  C2 

73  03 

72  44 

72  04 


72  49 

72  38 

72  12 

72  07 


72 

?1 

30 

72 

26 

Years  of 
record 


llo<  61 
420'  15 
100     72 


300  14 

670  10  10 

660|          I  4 

940  53 1  54 


Opened 
or  closed 
during  yr 


850 
1190 
150 


10-MEHRIMACK)   11-PENOBSCOT i 


660      70 :     93 


12-PRESUMPSC0T( 


Refer 


tables 


1    2    3 
1    2    3 

1    2    3 


REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  re^carding  the  climate  of  Now  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  for  Northern  and  Central  New 
England  (llalne.  Now  Hampshire,  Vermont,  and  Massachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Doaton  9,  MasHachuscttu ,  or  to 
the  State  Cllmatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut, 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F;  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind 
movement  In  miles. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  end- 
ing at  time  of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observat ions  taken  at  the  present  locat  ion .   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Climatological  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

-  No  record. 

TT   Mount  Washington ,  Cannon  Mountain ,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont  not  used  in  computing  averages  or  extremes  for  State 
or  Section. 

+   Also  earlier  date  (dates)  or  months. 

*   Amount  included  in  following  measurement . 

tt     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  "Refer  to  tables"  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and 
published  in  "Hourly  Precipitation  Data" .   Length  of  record  for  recorder  -  only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly 
Precipitation  Data". 

E   Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

G   In  the  "Refer  to  tables"  column  of  the  Stat  ion  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

M   One  or  more  days  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  monthly  Climatological  Data 
for  detailed  daily  record , 

S   Storage  precipitation  station.   Data  will  be  published  in  the  July  or  August ,  or  delayed  data  December  issue  of  Climatological  Data. 

T   Trace ,  an  amount  too  smal 1  to  measure , 

V   Includes  total  for  previous  month .   V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period . 

Informat  ion  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure ,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  New  England.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  informat  ion  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy ,  monthly  and  annual ;  $2 . 50  per  year .   (Yearly  subscription  includes  the  Annua  1  Summary.)   Checks ,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents ,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 


JANUARY  1962 
Volume  74  No.  1 


ASHEVILLE:  1962 


NEW  ENGLAND  -  JANUARY  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:   61°  on  the  7th  at  Sandwich,  Mass. 
Lowest  Temperature:   -36°  on  the  29th  at  Clayton  Lake,  Me, 

I 


Greatest  Total  Precipitation:   6.44  inches  at  Kingston,  R.  I. 

Least  Total  Precipitation:   0.95  inch  at  Huntington  Center,  Vt . 

Greatest  One-Day  Precipitation:   4.00  inches  on  the  7th  at  Segregan- 

set,  Mass. 


I 


Greatest  Reported  Total  Snowfall:   25,8  inches  at  Lincoln,  N.  H, 

+  at 

1 


Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   28  inches  on  the  31+  at 

Pinkhara  Notch,  N.  H. 


NOTE:   Beginning  with  this  issue  departures  from  normal  are  based  on 
normals  calculated  for  the  period  1931-1960. 
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22.7 

-   .6 

53 

15 

-  6 

31 

1305 

0 

17 

30 

3 

3.02 

-   .25 

.89 

6 

5.6 

11 

3 

5 

3 

0 

WEST  CUMMINGTON 

31.7 

8.0 

19.9 

52 

15 

-  8 

12 

1394 

0 

16 

31 

9 

3.71 

.86 

6 

6.2 

16 

6  + 

7 

3 

0 

DIVISION 

21.2 

-  1.5 

3.15 

-   .24 

5.4 

CENTRAL 

AMHERST 

34.2 

12.8 

23.5 

-  1.6 

63 

15 

-  1 

12 

1279 

0 

14 

30 

2 

3.01 

-   .39 

2.5 

7 

2  + 

BARRE  FALLS  DAM 

32.7 

11.4 

22.1 

49 

16  + 

-  6 

12 

1322 

0 

16 

31 

5 

3.04 

.75 

5 

4.1 

10 

6  + 

5 

4 

0    .  , 

BEDFORD 

33.6 

15.0 

24.3 

54 

15 

3 

31 

1254 

0 

14 

29 

0 

3.17 

1.55 

6 

3.2 

9 

3  + 

5 

2 

BIRCH  HILL  DAM            R 

32.1 

11.4 

21.8 

51 

16 

-  9 

12 

1334 

0 

15 

31 

9 

2.94 

.57 

7 

4.5 

14 

3+ 

7 

3 

BLUE  HILL  WB            // 

34.1 

17.4 

25.8 

-  1.2 

55 

15 

2 

31 

1208 

0 

13 

28 

0 

4.07 

-   .42 

1.59 

6 

4.7 

5 

2 

7 

3 

BUFFUMVILLE  DAM 

35.2 

11.6 

23.4 

53 

16 

-  3 

13+ 

1288 

0 

14 

30 

6 

3.70 

1.97 

7 

3.5 

15 

5  + 

5 

2 

CHESTNUT  HILL 

35.5 

19.9 

27.7 

-  2.1 

64 

16 

6 

31 

1150 

0 

15 

29 

0 

3.43 

-   .58 

2.4 

CLINTON 

34.4 

15.9 

25.2 

-  1.0 

52 

16 

2 

31 

1227 

0 

13 

31 

0 

3.53 

-   .80 

1.18 

7 

2.8 

6 

3 

FITCHBURG  2  S 

34.4 

13.4 

23.9 

-  2.0 

52 

16 

-  3 

31 

1268 

0 

13 

31 

2 

3.45 

-   .56 

1.04 

7 

4.3 

5 

31 

7 

3 

1  t 

FRAMINGHAM 

36.1 

14.7 

25.4 

-  2.1 

54 

16 

2 

31 

1219 

0 

10 

30 

0 

3.40 

-   .68 

1.91 

7 

2.5 

4 

2 

HAVERHILL 

34.7 

17.3 

26.0 

-  2.0 

51 

16 

0 

31 

1201 

0 

13 

29 

1 

2.41 

-  1.30 

.66 

5 

4.3 

12 

3  + 

7 

2 

LAWRENCE 

35.5 

15.4 

25.5 

-   .5 

53 

15 

-  4 

31 

1219 

0 

12 

30 

1 

2.93 

-   .55 

1.00 

6 

3.6 

6 

2 

1   i 

LOWELL 

35.1 

15.1 

25.6 

-  1.1 

53 

16 

-  1 

31 

1213 

0 

10 

30 

1 

3.48 

-   .54 

1.88 

7 

4.0 

7 

3 

READING 

35.1 

15.4 

25.3 

54 

15 

2 

31 

1226 

0 

11 

28 

0 

3.24 

1.25 

6 

1.2 

10 

3  + 

6 

3 

SHELBURNE  FALLS 

31.1 

10.5 

20.9 

-  2.0 

60 

16 

-  2 

18 

1361 

0 

19 

31 

7 

2.09 

-  1.71 

.78 

7 

5.0 

11 

2  + 

5 

1 

SPRINGFIELD  ARMORY 

35.5 

18.8 

27.2 

-  1.3 

54 

16  + 

2 

31 

1165 

0 

13 

29 

0 

3.17 

-   .47 

1.12 

7 

T 

5 

6+ 

5 

2 

TULLY  DAM 

31.4 

8.9 

20.2 

51 

16 

-  6 

12 

1379 

0 

18 

31 

10 

2.08 

.68 

7 

4.7 

8 

5+ 

5 

2 

TURNERS  FALLS 

33.8 

11.2 

22.5 

-  2.2 

51 

15 

-  7 

31 

1309 

0 

11 

31 

5 

3.47 

-   .11 

1.13 

5 

6.0 

7 

2 

WALPOLE 

35.9 

15.1 

25.5 

55 

15+ 

2 

31  + 

1215 

0 

13 

30 

0 

3.84 

1.29 

7 

4.5 

11 

2 

8 

3 

WEST  MEDWAY 

37.7 

15.5 

26.7 

64 

15+ 

2 

12 

1181 

0 

10 

30 

0 

D  3.02 

.96 

7 

2.0 

4 

5  + 

5 

3 

WESTON 

35.5 

16.7 

26.1 

-  1.6 

53 

15 

1 

31 

1195 

0 

13 

30 

0 

2.16 

-  1.44 

.5 

WESTOVER  FIELD 

33.5 

15.3 

24.4 

54 

15 

-  2 

13 

1251 

0 

14 

30 

1 

3.62 

1.90 

5 

2.3 

3 

5  + 

6 

2 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

31.8 

15.1 

23.6 

-   .5 

51 

15 

-  1 

31 

1280 

0 

17 

30 

1 

4.15 

.44 

2.08 

5 

2.0 

10 

6  + 

7 

2 

WORCESTER 

34.7 

14.9 

24.8 

-  1.1 

61 

15+ 

0 

31  + 

1235 

0 

11 

31 

2 

3.70 

-   .11 

1.79 

7 

T 

6 

2 

- 

DIVISION 

24.5 

-  1.8 

3.21 

-   .56 

3.1 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT       //R 

36.7 

20.5 

28.7 

-  1.2 

55 

15 

6 

31 

1118 

0 

11 

25 

0 

3.11 

-   .83 

1.34 

6 

2.5 

2 

3+ 

5 

3 

BROCKTON 

38.7 

17.7 

28.2 

54 

7 

5 

31  + 

1133 

0 

9 

28 

0 

4.25 

.70 

2.25 

7 

2.1 

4 

6  + 

5 

3 

EAST  WAREHAM 

37.5 

18.0 

27.8 

-  1.2 

56 

16  + 

6 

31 

1132 

0 

9 

28 

0 

5.20 

.90 

3.77 

7 

4.7 

4 

3  + 

5 

2 

EDGARTOWN 

39.4 

21.2 

30.3 

58 

7 

9 

31  + 

1067 

0 

7 

27 

0 

4.75 

2.84 

7 

6.0 

5 

2 

FALL  RIVER 

37.0 

21.6 

29.3 

.4 

66 

15 

7 

31 

1097 

0 

10 

25 

0 

5.10 

.98 

2.13 

6 

4.7 

3 

2 

6 

2 

H INGHAM 

36.6 

18.4 

27.6 

65 

16+ 

5 

31  + 

1155 

0 

13 

27 

0 

4.29 

1.71 

7 

4.7 

8 

2 

7 

2 

HYANNIS  2  NNE 

39.0 

20.1 

29.6 

65 

7 

0 

30 

1090 

0 

5 

25 

1 

5.04 

3.12 

7 

T 

0 

7 

3 

MIDDLETON 

38.7 

15.8 

27.3 

54 

16 

0 

31 

1153 

0 

7 

29 

1 

2.25 

-  1.57 

.96 

7 

1.1 

5 

3  + 

6 

1 

NANTUCKET  WB  AIRPORT      R 

39.0 

24.8 

31.9 

-   .6 

54 

15 

10 

31 

1018 

0 

7 

25 

0 

4.86 

.54 

2.10 

5 

10.4 

7 

3 

9 

3 

NEW  BEDFORD 

39.3 

24.2 

31.8 

.1 

58 

7 

9 

31 

1024 

0 

8 

25 

0 

4.33 

.49 

4.0 

PLYMOUTH 

39.5 

21.2 

30.4 

-   .5 

57 

7 

5 

31 

1055 

0 

5 

26 

0 

4.70 

.48 

3.19 

7 

6.0 

5 

2 

PROVINCETOWN  I    N 

39.3 

23.3 

31.3 

54 

7 

4 

30 

1036 

0 

5 

26 

0 

4.11 

2.38 

7 

ROCHESTER 

38.2 

15.3 

26.8 

55 

16 

4 

30 

1178 

0 

9 

28 

0 

4.99 

3.92 

7 

4.0 

3 

2 

3 

2 

ROCKPORT  1  ESE 

34.9 

20.0 

27.6 

51 

15  + 

3 

31 

1156 

0 

11 

27 

0 

3.63 

1.40 

7 

6.0 

6 

5  + 

6 

3 

SALEM  CG  AIR  STATION 

35.4 

19.7 

27.6 

62 

16 

4 

31 

1151 

0 

14 

30 

0 

3.47 

1.02 

7 

2.0 

5 

2 

8 

2 

SANDWICH 

40.8 

24.7 

32.8 

61 

7 

10 

31 

994 

0 

7 

25 

0 

4.82 

2.52 

6 

1.5 

0 

5 

3 

1 

TAUNTON 

38.1 

17.7 

27.9 

-   .7 

67 

16 

5 

31 

1145 

0 

12 

29 

0 

4.80 

1.13 

2.46 

7 

4.0 

4 

2 

8 

2 

2 

DIVISION 

29.2 

-   .8 

4.  34 

.30 

3.9 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   4    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1962 


CONTINUED 

Temperature 

Preci 

>itation 

<  1 

<  S 

1 

n 

1 
a 

i 

1 

1 

1 

a 
1 

No.  of  Day« 

1 

a 
S 

1 

o 

o 

1 

Sno 

w.  Sloat 

No.  of  Doyt 

SliiHan 

Mox. 

MIn, 

5 

1% 

S 

I 
S 
o 
o 

s 

o 

o 

§ 

■;i 

s  > 

hi 

S  > 

•si 

i 
8 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOK, 

FABYAN 

28.2 
28.3 
23.9 
26.2 
27.0 

5.2 
.6 

.8 

-  5.0 

-  .5 

16.7 
14.5 
12.4 
10.1 
13.3 

-  1.6 

-  4.5 

50 
48 
47 
42 
48 

It 

23 

16 

16+ 

16 

-15 
-18 
-21 
-2  5 
-22 

31 

29 

31 

30+ 

29 

1489 
1657 
1526 
1697 
1500 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
21 
25 
22 

21 

31 
31 
31 
31 
31 

13 
17 
14 
23 
19 

1.79 
1.50 
1.89 
2.18 
3.09 

-    1.42 
.09 

.45 
.49 
.50 
.71 
.97 

16 

7 

7 

15 

15 

10.1 
10.9 
13.5 
18.7 
20.3 

12 
11 
15 
15 
20 

3  + 
7 
5 
31  + 
3 

5 
4 
4 
6 
9 

0 
0 

1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
ttMOUNT  WASHINGTON        //R 
PINKHAM  NOTCH 

22. OM 

29.5 

25.1 

12.0 

26.0 

-  7.1M 

.9 

-  1.1 

-  7.5 
2.9 

7.5M 
15.2 
12.0 

2.3 
14.5 

-  3.6 

-  4.0 

-  2.3 

45 
49 
47 
33 
46 

16 
16 
16  + 
7  + 
23 

-31 
-20 
-21 
-34 
-15 

30 
18 
29 
31 
29 

1780 
1537 
1541 
1942 
1560 

0 
0 
0 
0 
0 

24 
17 
22 
29 
23 

31 
31 
31 
31 
31 

23 
17 
20 
23 
15 

1.74 
2.43 
1.50 
3.91 
3.76 

-  1.37 

-  1.53 

-  .94 

.32 
.70 
.42 

1.14 
1.09 

7 
6 
6 

16 
15 

21.8 

9.7 

8.0 

22.9 

23.5 

17 
10 
28 

5+ 

5  + 

31  + 

7 
6 
5 
10 
9 

0 

1 

0 

2 
2 

0 
0 
0 

I 

DIVISION 

12.9 

-  2.9 

2.21 

.76 

15.2 

SOUTHERN 

BLACK.WATER  DAM            R 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT        R 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

30. i. 
30.7 
32.3 
30.2 
33.9 

6.5 
2.0 
8.9 
1.9 
10.6 

18.6 
16.4 
20.6 
16.1 
22.3 

.6 

-  2.0 

48 
50 
51 
46 
61 

16 
16 
15 
23 
16 

-12 
-15 

-  9 
-16 

-  8 

18 
31 
18 
18 
18 

1436 
1503 
1369 
1508 

1318 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
22 

16 
23 

16 

31 
31 
31 
31 
31 

11 

16 

9 

18 

8 

1.92 
2.58 
2.56 
3.69 
2.44 

-  .57 

-  1.29 

1.01 
.78 
.83 

1.19 
.60 

7 
7 
6 
7 
5 

8.6 
16.2 

5.7 
18.5 

5.1 

16 

12 
20 
11 

31 

1 

31  + 

3+ 

5 

7 
5 
6 
6 

1 
1 
2 
3 
2 

1 

0 
0 
2 
0 

EAST  DEERING 
FRANKLIN  1  NW 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 

31. OM 

31.0 

29.4 

33.3 

30.0 

8.4M 
6.6 
7.5 
10.1 
9.5 

1 9  .  7H 

18.8 

18.6 

21.7 

19.8 

-  2.1 

.7 

-  1.1 

49 
46 
46 
54 
50 

16 
16 
16  + 
16  + 
15 

-  6 
-12 
-13 
-14 

-  8 

31  + 

18 

31 

31 

31 

1396 
1424 
1434 
1333 
1394 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
17 
17 
12 
19 

30 
31 
31 

30 
31 

9 

11 

13 

10 

4 

1.93 
2.53 
2.42 
3.21 
2.87 

-  .67 

-  .45 

-  .14 

.75 
.70 
.59 

1.19 
.99 

6 
6 
6 

7 
16 

6.0 
13.1 
12.1 

8.8 

10.9 

15 

14 
10 
15 

1 

30 

7  + 
31 

4 
6 
5 
6 
5 

1 
2 
2 
3 
2 

0 

0 
0 

1 

0 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA   2  NNW 

29.3 

34.1 
33. 2M 
28.1 
33.6 

5.3 
8.2 

9.8M 
10.4 
8.5 

17.3 
21.2 

21.  5M 

19.3 

21.1 

-  2.5 

-  2.7 

46 
52 
52 
49 
51 

15 
16 
15 
16 
15 

-15 

-14 
-10 
-10 

-15 

31 

31 
31 
31 
31 

1474 
1353 
1341 
1411 
1355 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
10 
16 
19 
13 

31 
30 
31 
31 
31 

13 

7 
9 
6 
8 

1.78 
2.67 
2.63 
1.56 
2.79 

-  1.10 

-  .86 

.63 

1.25 

.62 

.39 

1.41 

6 

7 
6 
6 

7 

6.5 
7.8 

11 

17 
20 

2  + 

2  + 
1 

5 
5 
6 

5 
5 

2 
2 
3 

0 

1 

0 

1 

0 
0 

1 

NORTHWOOD 

PETERBORO   2  S 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM        R 

31.7 
31.2 
30.5 
32.2 
31.5 

11.8 
9.6 
4.1 

11.8 
6.7 

21.8 
20.4 
17.3 
22.0 
18.6 

49 

50 
46 
49 
51 

15 
15 
15 
15 
16 

-  8 

-  8 
-14 

-  4 
-16 

18 
31 
31 

1332 
1375 
1470 
1325 
1427 

0 
0 
0 
0 

0 

17 
17 
21 
14 
16 

31 
31 
31 
31 
31 

6 

7 
13 

3 
12 

2.34 
0  3.10 
2.24 
2.56 
2.79 

.58 
.73 
.81 

1.05 

22 

7 
7 

7 

9.0 
11.0 

4.5 
10.0 

10 
13 
17 

11 

8  + 
6 

7 

3  + 

5 

5 

3 
2 
2 

3 

c 

0 
0 

0 

1 

WINDHAM 

W0LFE80R0 

WOODSTOCK 

35.3 
29.4 
28.0 

11.0 

10.2 

3.9 

23.2 
19.8 
16.0 

52 
48 
46 

16 
15 
16 

-12 
-  8 
-17 

31 
31 
12 

1291 
1396 
1513 

0 
0 
0 

11 
19 
20 

31 
30 
31 

8 
4 
14 

2.84 
2.57 

3.70 

.65 
.62 

.80 

7 

6 

15 

5.3 
9.9 

21.4 

17 
11 
25 

5+ 

31  + 

6  + 

7 
6 
8 

2 
2 
4 

0 
0 
0 

DIVISION 

19.6 

-  2.0 

2.61 

-   .83 

10.0 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  W8  AP        R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT     R 

37.7 
35. OM 
38.1 
38.2 
37.1 

24.0 
16. 6M 
19.1 
23.5 
19.8 

30.9 
25.  8M 
28.6 
30.9 
28.5 

-  1.7 

-  .6 

-  .7 

57 
68 
55 
54 
55 

7  + 
15 
16 

15  + 
15 

8 
2 
3 
7 
6 

31 
31 
3 
31 
31 

1052 
1210 
1120 
1045 
1123 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
14 
10 
10 

11 

25 
31 
28 
27 
28 

0 
0 
0 
0 

0 

6.07 
4.01 
6.44 
3.94 
4.70 

1.23 

2.37 

.89 

3.39 
1.20 
3.93 
1.45 
2.46 

6 
5 
7 
6 

6 

3.8 
5.1 
4.9 

2 
6 
5 

3  + 
6  + 
2 

4 
7 
7 
7 
5 

2 
3 
2 

3 

3 

1 

2 
2 

2 
1 

DIVISION 

28.9 

-  1.4 

4.83 

.87 

4.5 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INOOE  FALLS 
MIDDLESEX 

27.0 
29.5 
28.9 
27.8 
26.9 

.9 

-   .2 

2.9 

3.6 

2.4 

14.0 
14.7 
15.9 
15.7 
14.7 

-  2.2 

-  1.7 

49 
47 
50 
48 
47 

15 
15 
15 
16 
23 

-24 
-22 
-21 
-11 
-15 

29 
31 
2 
31  + 
19+ 

1575 
1554 
1515 
1520 
1553 

0 
0 

0 
0 
0 

20 
20 
18 
22 
21 

31 
30 
31 
31 
30 

17 
20 
16 
16 
15 

1.98 
1.84 
1.19 
1.48 
1.91 

-  .48 

-  .79 

.50 
.73 

.54 
.75 

16 

7 

7 
7 

21.0 
13.0 
13.0 
6.3 
13.6 

27 

13 
17 

14 

5 

31 

6 

5 
6 

4 

1 
1 

2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

MONTPELIER  FAA  AP 
ttMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 
SAINT  JOHNSBURY 

27.1 
16.9 
26.1 

21.9 
28.3 

5.4 

-  1.4 

2.0 

.1 

5.4 

16.3 
7.8 
14.1 
11.0 
16.9 

-  1.2 

-  .9 

45 
40 
47 
44 
48 

22 
16 
15 
15 
16 

-13 
-28 
-17 
-2  3 
-15 

31 
31 
4 
29 
18 

1506 
1772 
1574 
1572 
1487 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
28 
23 
26 
20 

31 
31 
31 
31 

31 

13 
18 
19 
18 
12 

1.62 
2.30 
1.97 
2.34 
1.61 

-  .55 

-  .96 

.61 
.50 
.46 
.56 
.52 

15 
7 
6 

15 

7 

8.1 
13.5 

11.3 

15 
47 
15 

14 

4  + 

14  + 

5 

5 

4 

7 
6 
7 
3 

2 
1 
0 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

WAIERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

28. 3M 
25.1 

6.4M 
-  7.6 

17.4M 
8.8 

45 
46 

27  + 
15 

-16 
-26 

31 
30+ 

1468 
1740 

0 
0 

31 
23 

21 

31 

12 
23 

D  1.81 
2.27 

-   .67 

.71 
.61 

7 
15 

10.1 
14. !> 

5 
6 

1 
1 

0 
0 

DIVISION 

14.5 

-  1.8 

1.82 

-   .67 

12.9 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT     R 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

32.5 
26.5 
29.4 
32.5 
32.9 

12.2 
4.4 
8.9 
9.9 

10.8 

22.4 
15.5 
19.2 
21.2 
21.9 

-  2.7 

-  1.1 

.6 

54 
45 
48 
63 
50 

15 
15 
16  + 
16 
16 

-  7 
-11 
-13 

-  9 

-  5 

31 
31  + 
31 
31 
31 

1316 
1529 
1415 
1350 
1330 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
21 
19 
18 
17 

31 
31 
30 

31 
31 

6 
14 
9 
7 
8 

2.70 
1.07 
1.27 
2.78 
1.55 

-  .88 

-  .99 

.83 
.43 
.50 
.75 

7 
6 
6 
6 

4.5 
6.9 
5.0 
4.0 
4.6 

7 
13 

8 

3  + 

2  + 

6  + 

6 

3 

3 
7 

2 

0 
1 

0 
0 

c 

c 

C 

SAINT  ALBANS  BAY 

28.5 

8.3M 

18. 4M 

46 

15 

-12 

31 

1437 

0 

18 

29 

10 

1.62 

.70 

7 

3.0 

11 

6  + 

6 

1 

0 

DIVISION 

19.8 

-   .5 

1.82 

-   .71 

».7 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 

31.2 

6.8 

19.0 

48 

16 

-12 

31 

1418 

0 

20 

31 

13 

2,39 

-   .90 

.83 

7 

7.2 

11 

2  + 

5 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CONTINUED 

CT.TMATOLOGICAL  DATA 

NEW    ENGLAND 
JANUARY    1962 

Temperature 

Precipitation                                                              | 

«   1 

<  S 

CD 

i 

> 

< 

»   1 
r  z 

X 

B 

t 

£ 
a 

No.  of  Days 

■o 

il 

11 

1 
O 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doys        1 

Stotion 

Max. 

Min. 

1 

X  O 

Is 

s 

1 

o 

S 

S 

S 

■    1 

1 

o 
o 

S  ! 

si 

SIS 

5  1 

CAVENDISH 
READSBORO    1    SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK.    3    ENE 

DIVISION 

30.6 
30.7 
26.5 
33.0 

29.0 

3.9 
8.2 
3.5 
7.2 

2.1 

17.3 
19.5 
15.0 
20.1 

15.6 

17. li 

-  1.4 

-  2.4 

-  3.5 

-  i  .  J 

47 
51 
46 
52 

48 

16 
16 
16 
16 

16 

-13 
-    5 
-10 
-17 

-24 

18 
19+ 

31  + 
31 

31 

1473 
1404 
1646 
1383 

1624 

0 
0 
0 
0 

0 

19 
19 
22 
16 

21 

31 
3i 
31 
31 

31 

14 
10 
14 
12 

17 

2.98 
3.82 
4.66 

3.30 

2.70 

3.3i 

-  .46 

-  .27 
.03 

-  .07 

-  .63 

-  .33 

.60 
1.32 
1.18 
1.39 

.93 

7  + 
7 
27 

7 

7 

14.9 

12.4 

16.6 

8.5 

11.4 

11.8 

19 
14 
20 
11 

19 

31  + 
31  + 
31 
2  + 

6  + 

6 

7 
7 
6 

5 

2 

3 
4 

3 

2 

0 
1 
2 

0 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

in 

_ 
c 

station 

1 

£ 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

• 

1 

< 

Ji 

0       1 

a    • 

It 

21 

m 
o  m 

a 

Q. 
§1 

a 
r» 

H 

s 

q 

o 

I 

si 

1 

.  is 
2  8.1 

BLOCK    ISLAtro   WB   AIRPORT,    R.     I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

7 

2 

1 

0 

1 

16 

_ 

6.5 

BLUE   HILL   WB,    MASS. 

WNW 

19 

17.5 

61 

WNW 

30 

67 

70 

49 

58 

3 

3 

4 

2 

1 

0 

13 

56 

- 

BOSTON   WB   AIRPORT,    MASS. 

WNW 

20 

16.0 

42 

NW 

30+ 

64 

66 

53 

56 

8 

3 

3 

2 

1 

0 

17 

63 

6.1 

BRIDGEPORT  WB   AIRPORT,    CONN. 

WNW 

14 

14.3 

39++ 

NNW 

30 

68 

71 

61 

64 

8 

4 

4 

1 

0 

1 

18 

6.1 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,    VT. 

- 

- 

10.2 

47 

s 

16 

- 

- 

~ 

- 

15 

7 

3 

0 

0 

0 

25 

59 

6.9 

CARIBOU  WB    AIRPORT,    ME. 

wsw 

19 

13.6 

48++ 

SW 

16 

72 

70 

59 

68 

8 

8 

6 

1 

0 

0 

23 

_ 

6.3 

CONCORD  WB  AIRPORT,    N.    H. 

NW 

12 

6.0 

30 

sw 

16 

68 

69 

52 

60 

5 

3 

3 

2 

0 

0 

13 

62 

5.5 

HARTFORD   WB   AIRPORT,    CONH. 

N 

15 

9.2 

36 

sw 

30 

68 

70 

53 

60 

11 

2 

4 

1 

1 

0 

19 

57 

6.5 

MOUNT   WASHINGTON,    N.    H. 

W 

67 

52.4 

133% 

w 

27 

83 

82 

84 

82 

2 

9 

8 

1 

1 

0 

21 

36 

7.4 

NANTUCKET  WB   AIRPORT,    MASS. 

NW 

13 

15.3 

48 

s 

15 

73 

76 

63 

73 

5 

8 

6 

2 

0 

1 

22 

48 

6.7 

NEW   HAVEN   WB   AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

9.3 

38 

w 

23 

- 

72 

55 

7 

7 

4 

0 

0 

1 

19 

59 

6.5 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,   MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

6 

7 

3 

2 

1 

0 

19 

- 

- 

PORTLAND   WB   AIRPORT,    HE. 

sw 

15 

10.4 

43 

SE 

15 

71 

72 

58 

68 

3 

3 

4 

2 

0 

0 

12 

59 

5.7 

PROVIDENCE    WB   AIRPORT,    R.    I. 

N 

18 

12.1 

38++ 

SSW 

30 

64 

66 

50 

58 

8 

4 

3 

2 

0 

1 

18 

59 

5.8 

WORCESTER   WB   AIRPORT,    MASS. 

w 

28 

11.0 

31++ 

w 

16 

74 

75 

59 

66 

15 

0 

5 

1 

0 

1 

22 

- 

6.2 

%  Peak  Gust 

See  Reference  Notes  Following  Stotion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 

Day  ol  Month 

.    1    2    1                                                                                                                                                                                                                            -   - 

3 

4    1 

s  1 

6 

7    1 

8    1 

9 

lb  1  11  1  12 

13  1   U      15 

16  1  17    le 

19      20 

21 

22  1 

23  1  24 

25  I 

26  I 

27 

28  1  29   1  30 

31 

CONNECTICUT 

ANSON  I  A 

SAKeftSVItLt 

BALTIC 

SARKHAMStrO 

BRIDGEPORT    wB    AP                  R 

9.«2 

3. lb 

5.11 
J.»7 

.06 

.05 

I            .11 

T 

T 

T 

.33 

.47 
1.83 

.08 
2.19 

2.15 
1.84 

.44 
1.80 

.29 

1 

.02 

.03 
.73 
.01 
.52 

.64 
.74 

.64 

I 

.02 

.02 

T 

.13 
.06 

.17 
.05 
.15 

.08 

.11 

.01 
.07 
.02      .01 

.14 

.17 

.42 
.34 

.30 
.03 

.09 
.13 
.12 
.12 

7            .06 

.02 
.04 

BROOHtYN 

BULLS    flRIOGE    DAM 

BURLINGTON 

C0CKAP0N5ET    RANGER    STA 

COLCHESTER 

4.17 
3.68 
5.70 
3.9B 
».00 

I            .07 

.05 
.02 

I 

.75 
.20 
.26 

.04 
.90 

1.77 
2.11 
1.90 
2.80 
1.55 

.03 

.50 
.01 
T 
• 
1.02 

.37 
.55 

.78 
.56 

.01 
.01 
T 

T 

.02 

.20 

T 
7 
.26 

.06 
.23 
.13 

.16 

.02' 

7 
7 

.06 
.35 

.18 
.44 
.43 

.16 

.19 

.08 

.18 

7 

.09 

.01 
7 

COLLINSVILLE     1     S 

COVENTRY 

CRfUM    HILL 

OANBURY 

DAWSON    LAKE 

3. as 

D3.S1 
2.93 
3.52 

«.J0 

0.05 

T 

.05 

.OS 

T 

T 

.73 

.80 
1.04 
.41 

1.55 
1.86 
.89 
1.11 
2.32 

.02 

T 

T 

.53 

.65 

.65 
.65 

.06 

,76 

T 

T 

7 

.02 

.02 

T 

.18 
.23 

.19 
.31 
.15 

.10 

.02 
.05 

7 

.10 
.26 

.22 
.19 
.06 
.49 

.06 
.08 
.05 
.05 

.02 

EASTON    LAKE    RESERVOIR 

PALLS    VILLAGE 

GROTON 

KARTFORO    6RAINAR0    FlDZ/R 

HARTFORD    WB    AIRPORT            R 

3.92 
3.3ft 
5.t9 

3.17 
3.87 

T            .13 

.02       .22 

T 
T 

.20 

T 

T 

.03 

T 

.98 

.13 

2.86 

1.72 

2.18 

1.07 
1.92 
.95 
.23 
.32 

T 

.10 
.0* 

.54 

.01 
.68 
.87 
.65 

,17 
.55 

T 

.03 
.01 

T 
T 

T 

T 
T 

.21 

.10 
.26 
.09 
.15 

.01 
.11 

.06      .04 
.01       .01 
.03      I 

.16 

.21 
,10 
,30 

.19 
.37 
.04 
.05 
.05 

.13 

:?? 

7           .09 

7           .1^ 

.01 

7 

LAKE    KONOMOC 

MANCHESTER 

MANSFIELD    HOLLOW    0AM          R 

MIDOLETOWN    4    W 

MILFORD 

4.47 
3.59 
3.85 
3.84 
3.99 

.07 
.03 
.02 
.10 
.09 

.13 

.04 
.15 
.58 
.22 

2.86 
2.12 
2.15 
1.92 
2.45 

7 

T 
.02 

.02 
T 

.72 
.72 
.80 
.64 
.54 

.01 

I 
T 
T 
.02 

.02 
7 

.03 
.25 

.26 
.34 
.24 

.03 
.20 

.02 

7 

.02 

,02 

,01 

.29 
.27 
.29 
.23 
.35 

.10 
.05 
.10 
.06 
.09 

.05 

MOUNT    CARMfL 

natchaug  ranger  sta 
new  haven  ws  airport      r 
norfolk  2  sw 
NCRTh  sranford 

4.12 
3.34 
3.92 
3.67 
4.73 

.05 

.05 

T             .06 

.12 

T 
T 

.06 

T 

.98 
.05 
2.60 
.05 
.32 

1.50 
1.95 
.25 
2.01 
2.84 

.01 

.01 

T 

.07 

T 

.23 

T 
T           .46 
T 
.02 

.63 
.70 

.68      T 
.60 

.01 

.01 
.03 

T 
T 
.05 

.21 

.19 
.06 

.01 
.23 

.02      .01 

.02 

.31 

T 
7 

7 
,04 

.19 
.25 

.28 
.23 
.02 
.39 
.37 

.12 

.13 

7           .04 

7                        .13 

.09 

7 
7 

.12 
.02 

NORTH    GUILFORD 
NORWALK    GAS    PLANT 
NORWICH   PUB    UTIL    PLANT 
PAUCHAUG    FOREST 
PROSPECT 

4.50 
3. 38 
4.68 

4.57 

.09 

.09 
.35 

.50 

.25 
.19 
.27 

.18 

2.71 
2.01 
2.90 
2.77 
2.30 

' 

.05 

.06 

.02 
.02 

.01 

.56 
.52 

.72 
.88 
.73 

.01 

.21 
.11 
.15 

.02 

,06 
,09 
,06 
,20 
,26 

,03 

.03 

.41 
.28 
.32 

.08 
.42 

.11 
.08 
.16 

.10 
.10 

.02 

.03 
.05 

PUTNAM 
PUTNAM    LAKE 
ROCKY    RIVER    DAM 
ROUND    POND 
SALISBURY 

4.10 
3.38 
3.58 
3.71 
3.12 

T            .05 

.04 

T 
.01 

T 

.05 
.23 
.20 
.32 
.93 

2.15 
1.97 
2.02 
1.45 
1.06 

.10 
.03 

.04 

T 

T 

.02 

.01    1.20 

.38 

1.00 
.57 
.53 

T 

T 
T 

T 
.06 

T 
T 

.13 
.03 
.23 
.20 

,25 
,11 
,26 
,07 

7 
T 
T 

.25 
.25 
.42 
.37 
.26 

.10 
.06 
.09 
.06 
.15 

.15 
.01 

7 

SAUGATUCK    RESERVOIR 
SHEPAUG    DAM 
SHUTTLE    MEADOW    RESVR 
STAFFORD    SPRINGS 
STAMFORD    5    N 

3.47 
3.53 

3.83 
3.50 
3.75 

T 

.02 
.01 
T           T 

.03 

T 

.01 

T 

.02 

.92 
.54 
.30 
.99 
.97 

1.30 
1.35 
2.06 
1.13 
1.15 

.02 

.03 
.01 

T 
.05 

.38 

.03 

T 

.72 

.52 

.06 
.62 

.73 

T           7 
.01 

.03 
.02 
.01 
.01 
.01 

T 

.26 
.18 
.05 
.17 
.31 

.02      T 
.06 
.18 

.03      7 
.13      7 

.01 

7 

.15 

.04 
.20 

.17 
.51 
.38 
.24 
.29 

.12 

.15 

.09 

7                        .15 

.11 

.02 

STEVENSON    DAM 

STORRS 

TORRINGTON 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 

WATERBURY    RADIO    WBRY 

4.12 
3.82 
3.64 
3.76 
3.26 

.03 
.04 

^ 

.25 
.89 
.80 
1.21 
.85 

2.24 
1.35 
1.29 
1.20 
1.13 

T 

.01 
.27 

.30 
.37 

.82 
.55 

.72 
.27 
.20                   T 

.01 
.05 

.02 

T 

7 
,27 

.25 
,26 

.22 
.05 
.17 

7 

^ 

7 

.14 
.21 

.44 
.26 
.44 
.28 
.13 

.09 
.13 
.17 
.11 

.09 

.02 

WEPAWAUG    RESERVOIR 
WESTBROOK 
WEST    HARTFORD 
WEST    HARTLAND 
WHIGVILLE    RESERVOIR 

4.05 
4.39 
3.56 
3.58 
3.56 

.05 
I            .03 
T 

T 

.48 
.88 
.26 
.37 
.22 

1.97 
2.40 
2.05 
1.70 
1.82 

.02 

.16 
.01 
.07 
.02 

.76 

.30                   T 

.54 

.73 

.67 

.02 

T 

.02 

.21 
.22 

.05 
.05 
,01 

.03 

.03      7 
.16 
.09 
.17 

.02 
.04 

T 

T 

.08 

.39 
.19 
.34 
.36 
.42 

.12 

.06 
.15 
.20 
.17 

.01 
.02 

WIGWAM    RESERVOIR 
WOLCOTT    RESERVOIR 
WOODBURY    3    W 

3.37 
4.36 
3.30 

.01 

.02 

T 

.46 
.30 
.33 

1.56 
2.20 
1.58 

•  01 

.03 
.01 

.55 

.77 
.54 

.02 
T 

.02 
.02 

,35 
,09 

T 

.27 
.31 

.05 

T 

.35 

.43 
.41 

.12 

.IC 

.10 
.02 

7 

MAINE 

AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

BANGOR    DOW    FIELD 

BAR    HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM    WYMAN    DAM 

2.48 
3.73 
4.22 
3.69 
2.76 

T 

T 
.02 

T 

.10 
.10 

.05 

.07 

.05 

.42 
.53 
.26 
.18 
.33 

.53 
.74 
2.08 
1.38 
.47 

T 

.02 

.78 
1.31 

T 

1.14 

T 
T             ,04 
1.06 
1.10      T 

.02 

T 
.01 

T 

T 
.02 

.02 
.11 
.03 

T 

T 
.01 

.37 
.13 

.38 

.02 
.25 
.43 
.10 
.11 

.31 
.55 
.12 
.6C 
.2i 

.03 

BRASSUA    DAM 

BRIDGEWATER 

BRIDGTON    1    NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU    we    AIRPORT          //R 

2.15 
2.16 
2.55 
3.25 

1.84 

T 
T 

.10 

.03 
.03 

T 

.03 
.05 
.04 

.13 

.28 
.30 
1.05 
.12 

.69 
.67 
.84 
.52 
.53 

.05 

T 

T 
.01 

.01 

,01 

.03      I 

.03 

.21 

.55 

T           T            .40 

.56      T            .01 
.80      T           T 
.24 

.17       .01       T 

.01 

T 

.01 

.04 
.02 
.10 
.07 

.02       .01 

7 
.01 

T 
.01 

.02 

.40 
.19 

.35 
.21 
.49 
.06 
.12 

.02 
.IC 
.4 
.42 
7            7            .H 

.22 

7 

CLAYTON    LAKE 

CORINNA 

OAMARISCOTTA    MILLS 

EASTPORT 

EAST    SANGERVILLE    S    SE 

J. 54 
2.18 
2.90 
3.93 
2.34 

.05 

T 

.05 

.07 

.05 

T 

.04 

T 

.16 
.18 

.25 
.20 

.35 
.95 
1.25 
1.47 
.78 

.03 

T 
T 

.01 

I           T 

.19 
.60 
.04 
.20 

.32      T            .01 

.22      T 

.15 

1.09 
.64 

T 

T 

.02 
T 
7 
.07 

.03 
.08 

T 

.OB 

T 

.27 
.33 

7 

.50 

.15 

7 

.21 
.9C 
.2C 

.37 

.27 

ELLSWORTH 
FARMINGTON 
FORT    FAIRFIELD 
FORT    KENT 
GARDINER 

3.58 
3.13 
2.10 
1.79 
3.07 

T 
.02 

.08 

T 
T 
.03 

T 

T 
T 

.20 
.10 
.23 
.06 
.17 

1.44 
1.07 
.39 
.49 
1.04 

.05 

T 
.12 

T 

.05 
.17 

1.01                   T 
1.12                   T 

.60 

.60      .05 

.69 

T 
T 

.01 

.07 

7 

.05 

.10 

7           7 
.03 

.02 

.44 
.45 
.27 
.31 
.40 

.01 
.04 

.IE 
.5f 

.24 
.35 

.17 

T 

GILEAO 

GRAND    LAKF    STREAM 

GREENVILLE 

HIRAM    2    S 

MOULTON    FAA    AIRPORT 

2.73 
3.24 
2.06 
2.93 
2.12 

.01 
T 

.03 

T 
.05 

.01 

T 

.04 
.07 
.06 

.26 
.19 
.36 
.72 
.32 

.87 
1.13 
,46 
.57 

.OS 

.01 

T 

T 

.56 

T                        .30 
.46 
.75 

.48 
1.10 

.01      T 

.06      T           T 

T           T 

.04 
T 

T 

T 

7 

.01 

.04 

7 
7 

T 
T 

.39 
,54 
,03 

.26 

.42 
.05 
.05 
.05 

.21 

.3E 

.07 

.40 

MOULTON 

JACKHAN 

J0NES8ORO 

LEWISTON 

LONG    FALLS    DAM 

2.25 

1.51 
4.27 
3.09 
2.20 

T 

.05 
.08 

.02 

.10 
.17 
.11 
.55 
.10 

1.00 
.35 

2.17 
.78 

.15 

,02 

.10 
.66 

.60 
.28 
1.02 

.66                   T 

T 

T 

.05 
.03 

7 

.16 

7             7 

.03 

.13 

.25 

.27 
.57 
.30 
.36 

.1' 
.22 

.6< 

.0 

,13 
,28 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE    DAM 

HILLINOCKET 

MILLINOCKET    FAA    AP 

4.59 
2.34 
1.82 
2.61 

2.71 

T 

T 

.06 
.09 

.15 

T 

T 

.02 
.09 

.05 

.39 
.09 
.39 
.31 
.41 

1.70 
.78 
.36 
.66 
.48 

T 

.10 
.03 

T 

,02 

T 

.16 
.16 
T 
T                     1.14 

1.08                   T 
.50      T 
.14      .03 
.98                   T 

.03      T 

T 
.03 

T 
T 

T 
7 

7 
7 

T 
.01 

.17       7 

7 

.06 

7 

.04 
.01 
T 

7 

7 
.18 

.77 
.47 
.17 
.35 
.14 

7 

.3. 

.1 

.2 

,23 
,28 

MOOSE HEAD 

OLD    TOWN    FAA    AIRPORT 

00U05S0C 

ORONO 

PORTLAND 

2.25 
2.57 
2.07 
2.44 
2.69 

T             T 

.03 

.02 

.03 

.08 
T 

.10 
.02 

.18 
.53 

.21 

.48 

.71 
.61 
.78 
.15 
.44 

T 
.02 

.04 
.05      T 

T           T 

.71 

.73 
.56 

.66                   .02 

T 
.32                   .02 
.75 

T 

T 
T            T 

T 

7 
7 
.01 

7 
7 

.06 

7            ,02 

T 

7            .01 

7 

T 
T 

7 
.10 

.46 

.31 
.29 
.24 
.23 

.04 

7                        7 
.2 

7                        .2 
.5 
.5 

,28 

.07 

PORTLAND    WB    AIRPORT       //R 
PRESOUE     ISLE 
RIPOGENUS    0AM 
ROCKLAND 

RUMFORD    3    SW 

2.68 
1.51 
1.71 
3.05 
2.35 

T 

.02 

.01 

.08 
.05 

.01 

.05 
.05 

.63 
.22 
.20 
.12 
.38 

.47 

.24 
1.21 
.52 

T 

T 

.56 
.03 

.05 
.88 

T 
.55      T 
.55 
.55 

T 

.04 
T 

.10 
.03 
.05 

.10 

7 

7 
7 

7 

T 

.38 
.23 

.04 
,12 
.14 
,52 

.0 

,3 

.2 

7 

.45 

.03 

RUMFORO    POWER    PLANT 
ST    FRANCIS 
SANFORD    ?    NNW 
SOUTH    ANDOVER 
SOUA    PAN    DAM 

3.37 
1.11 
2.92 
2.88 
1.65 

T 
T 

T 

T 

.06 

.06 

.05 

.01 

T 

1.00 
.05 
,37 
.10 
.14 

.55 

.17 
1.00 
.81 
.30 

.21 

.01 

■  14 

T 

T 

T 

.98 

.06 
.28 

.04        .01 

.28 

.40 

.79       T 

.60                   7 

T 

.01 

.01 

7 

.04 

.15 

7 

.03 

7 

T 

T 

.32 

.09 
.23 
.38 
.49 
.22 

.3 

.4 
.1 

.13 
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Station 

1 

Day  of  Month 

1   2  {  3 

4 

5  1  6 

7   8   9 

10  {  U  {  12 

13  1  14   15 

16   17   18 

19  I  20  1 

21 

22 

23  1  24 

25 

26 

27 

28   29   30 

31 

THE  FORKS 

UPPER  DAM 

WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

1.73 
2.00 
2.08 
2.63 
2.98 

T 
.02 

•  03 

.07 
.20   .33 

.16 
.02   .69 

.31 

.33   .09 
.35        .10 
1.02 
.49 

1.07   .04 

•  19 

•  10 

•  51 

.67 

.16   .12   .02 

.10 

.90 

.04 
.02 

.04 

7 
.06 

.04 
.35 

.28 

.14 
.30 
.01 
.36 

7 

.22 
.40 
.46 

•  29 

.30 

WOODLAND 

3.94 

.03 

.31 

1.30 

' 

1.26 

.03 

.04 

.42 

.53 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

A5HBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

2.84 
3.01 
3.33 
3.66 
3.04 

T 

T 

.10 

T 

7 
7 

.23 

.05 
.10 
.75 

1.16        T 
1.60 

1.46        7 
1.97 
.70   7 

7 
7 

.09 

.65 

7 

.02 

.20 

.76 
.73 
.50 

.01 
.05 
.02 

.02 

.01 
.02 

.10 
.10 

7 

.07 

.27 

.18   T 
.15 

7 

7 

.44 

7 

.35 

.02 
.38 
.33 
.50 

.13 
.15 
.14 
.17 
.30 

.02 
7 

.32 
.09 

BEDFORD 

BEECHWOOO 

BELCHERTOWN 

BIRCH  HILL  DAM           R 

BLUE  HILL  WB          // 

3.17 
2.90 
3.50 
2.94 
4.07 

T     .07 
.25 

.39 

7 

7    1.55 

.15 

7     .63 

1.59 

.36 
1.48 
1.87        7 

.67   7 

.67 

.54 

.01 
.13 
.80 

•  63 

•  63 

•  50 

.21 

.01 
.04 

7 
.01 

.12 

.05 
.25 
.13 

T     7 

.15 

.04 

.03   .02 

7 
.02 

7 
7 

.27 

.17 

.05 
.19 

.47 
.37 

.05 

* 
.16 

•  35 

•  22 

.18 
.06 

BOSTON  WS  AIRPORT     //R 

BOVLSTON 

BROCKTON 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHATHAM  LTSTA 

3.11 
3.37 
4.26 

3.70 
4.36 

.15   T 

T 

.17 
T     .04 
.01   .50 

7 

7 
.01 

7    1.34 

.82 
.03 
.07 

.54   T 
1.72 
2.26 

1.97        7 
2.35   .03   .01 

.01   .01   .02 

.62 

.07 
7 
.02 

.87 
.55 

.83 

.80   .04 

7 
.01   .01 

7 
.02 

.06 

.05 

.01   7 
.15   7 
.05 
.19 
.22 

7 

.02 

7 

.16 

.15 

.08 

.12 
.39 

.03 

•  14 

•  15 
.16 

.01 

7 
.17 

.09 

CHESTERFIELD 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  PEPPERELL 

EAST  WAREHAM 

3.55 

3.43 
3.53 

3.17 
5.20 

.14 

T 

T     .17 

.08 
.61 
.06 

1.62 
1.96 
1^18 
1.66 
3.77        7 

.03 
.36 

.69 

.74 
.54 
.43 
.71 

T 

.09 
.07 

.13 

.14 

7 

.17 

.20 

.10 

.47 
.27 
.40 
.36 
.05 

.20 
.14 
.37 
.23 

7     .09 

.04 
.02 

.26 

.05 

EDOARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 
FRAMINGHAM 
FRANKLIN 

4.76 
5.10 
3.45 
3.40 
3.93 

.08   .49   .03 
T     .27 

•  06 
.24 

7 

.07 
2.13 

.70 
.08 
.05 

2.84   .03 

1.69 

1.04 

1.91 
2.16 

.45 

•  63 

.64 

.73 
.89 

7 
7 

.15 
.05 

.33 

.06   .04 
.14 
.09 
.13 

.16 

7 

.09 

.05 

7 

.43 

.32 

.22 

.05 
.20 
.29 
.14 
.16 

.16 
.07 

.06 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 

3.37 
3.04 
3.15 
4.99 
2.41 

.01   .18 

T     T 

7 
7 

.12 
.03 
.16 
.04 
.66 

1.60        T 
1.61 
1.61 
3.75 
.56   7 

7 

.01 

.13 

.62 

•  46 

•  55 

•  64 

•  33 

.02 
.02 
.03 

.01 

7 
7 

.04 
.09 

.16 

.16 
.04 
.04 
.18 

.08 

7 

.38 
.34 
.42 
.05 
.26 

.27 

.26 
.26 
.03 
.30 

.14 
.17 
.07 
.03 

HEATH 
H I NGHAH 
HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 
HUBBAfiDSTON 

3.71 
4.29 
3.29 
2.86 
1.86 

.27 

.01   T 

.02 

7 
T 
.01 

T     .16 

7    1.01 

.06 

.13 
.11 

1.56        .02 

1^71 

U99        7 

.75        7 

.83 

7 

.05 

•  39 
7 

•  08 

.67 

•  34 

•  57 

•  67' 

•  29 

.03 

7 
7 
.04 

7 
7 

.13 
.09 
.02 
.08 
.03 

.21 

.04 

.23   7 
.05 

.04 

.01 

.47 
.19 
.37 
.51 
.15 

.24 
.24 
.15 
.26 

.38 

.13 

.07 
.09 
.02 

HYANNIS  2  NNE 
IPSWICH 

KNIGMTVILLE  0AM 
LAWRENCE 
LOWELL 

5.04 
3.25 

3.17 
2.93 
3.46 

.23 

.10 

T     T 

.73 

T     .07 

.02 

1.00 

T    1.25 

3.12 
1.90 
1.70 

.45        7 

.63 

•  66 

.57 

•  50 

•  59 

•  70 

.01 

7 

.02 

7 

.10 

.12 
.10 

.14 
.12 

.20 

7 

.12 

7 

7 

.26 
.22 

.06 
.26 

.40 
.02 
.30 

.04 

•  02 

•  10 
.40 
.41 

.18 
.05 

MANSFIELD 

MIDDLEBORO 

Ml DDL ETON 

MILFORD 

NANTUCKET  WB  AIRPORT    R 

3.90 
4.92 
2.25 
3.65 
4.86 

T     .21 
.25 

.05 

.06 

.13   .80 

.08 

.46 
.05 
2.10 

2.40 
3.66 

.96 
2.10 

.42        T 

.06        .16 

7 
.02        .56 

•  67 

•  53 

•  31 
.72 

7 

7 
7 

7 
7 

.13 
.19 

.15 
.18 

.13 

.11   .13 

.01 
.05 

7 
.06 

.03 

.17 
.08 
.15 
.35 

.01 

.06 

* 

.17 
.10 
.03   .03   7 

.15 
.17 

.14 
.01 

NEW  BEDFORD 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE 
NORWOOD 
PEL HAM 

4.33 
3.22 
3. 96 

3.75 
3.46 

T     .04 

•  08 
.25   T 

7 

.11 
.10 

3.52   7 

1.47 
2.32 
2.10 
1.66 

.63 
.02 

.02 

.63 
.76 

.62   7 
.62 

7 
.03 

.01 

.01 
.01 

.05 
.05 

7 
.09 

7     7 

.16 

.25 

.16 

.06 

7 

7 
.03 

7 

7 

.41 

.34 

.21 

.54 

.09 
.15 

.05 
.10 

7 

.16 

.23 

.13 

.27 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  3  N            R 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT   R 

PLAINFIELD 

4.83 
4.46 
3.15 
3.41 
2.92 

T     .23   I 

.03 

.01 

7 

.06 

.41 

.10 

.01  1.16 

3.55 
1.20 

1.15   .20 
.36   .02 
1.60 

7 

.62 

.46 

.64 
.60 
7 
.20 

.05 
7     7 

.05 
.03 
.03 

.12 

.40 

.14 
.76 
.08 

.01 
.37 

.06 

.50 

.14 
1.15 
.40 
.03 
.24 

.07 

.10 
.23 

.14 

.IC 

.10 
.30 
7 

.14 

PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  1  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 
ROCHESTER 

4.70 
4.11 
3.22 
3.24 
4.99 

T     .16 
.16 

.05 
T     .08   T 

.38 
.62 
.10 
1.25 
.05 

3.19        7 

2.36 

1.75        7 

.64 
3.92        7 

.02 

.01 
.70 

.57 
.63 
.55 

.50 

.01 
7 

.01 

7 

.10 
.10 
.05 
.14 

.03 
.06 
.02 

7 
.17 

.04 
.05 

7 
.05 

.24 

.06 

.45 
.04 
.09 

7     .15 
.07 
.18 
.16 
.08 

.09 
.05 

ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  C6  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 

3.63 

3.47 
4.82 
4.88 
2.09 

.25 

.20   T 
.13 
.24 

7 
T 

T     .85 

7    1.00 

2.62 

.06 

1.40 
1.02 

.74 
4.00 

.76        7 

.65 

•  40 

•  69 

7 

7 
.26 

.36 
.46 

.04 

7 
7 

.01 

7 
7 

.16 

.20 
.10 

.01 

7 
.03 

.08   .04 
.15 
.14 

.02 

.05 

.02 
.02 

.22 
.23 

.03 
.04 
.27 

.06 

.11 
.15 

.26 

7 

.04 

.06 

50UTHBRIDGE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 

4.26 
3.02 
3.45 
3.17 
4.31 

.02 

.10 

T 

7 
7 

.09 
.04 
.50 
.90 

2.21        7 
K87        .01 
U71 
1.12   7 
2.20 

.02 
.07 

.23 

.92 
.47 
.56 
.33 

.78 

.01 

7 
7 

7 
7 

7 

.06 

.08 
.10 

.29 

.07 
.15 

7 

7 

.45 
.29 

.27 
.35 
.55 

.16(   .K 

.10   .03 

.IG   .06 

.16 

•     .68 

STOCKBRIOGE 
TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 

3.02 
4.80 
2.08 
3.47 
3.64 

I          .06 
.14 

.29 

7 
7 

.69 

1.13 

.06 

7    1.13 

.89 

•  64   7     7 
2^46 

,68 

.48   T 
1.29 

7 

.54 
.16 

7 

.74 

.27 

.43 
.53 

.54 

.02 

.03 
.01 

7 

7 

.33 
.12 
.02 
.25 
.12 

.03 
.20 

.03 

7 

.21 

.33 

7 

.07 
.12 
.15 
.13 
.24 

.26 

.18 

WARE 

WASHINGTON  2 
WEST  CUMMINGTON 
WESTFIELD 
WEST  MEDWAY 

3.04 
3.71 
3.24 

03.02 

.05 
0.20 

.05 

.09 
T     .65 
.01   .05 

.93 

1.67 

1.44        .04 

•  60   7     7 
2.00 

.96 

•  03 

•  62 
7 

•  66 

.65 

.51 

.61 
.06 

.01 
.05 

7 

7 

.04 
.47 

.04 
.21 
7 
.06 

.20 
.19 

.46 
.34 
.39 

.34 

7 

WESTON 
WEST  OTIS 
weSTOVER  FIELD 
WINCHENDON 
WORCESTER  W8  AIRPORT 

2.16 
2.76 
3.62 
3.32 

4.15 

T 

.01 
.05   T 
7     T     T 

7 
7 

7 

7 
7    1.90 

.07 
7    2.08 

U02 
2.00 

.34   .01 
1.60 

.21   7     T 

T 

.25 

•  61 

7 

.95 

•  39 

.66 

.01 
7 
7     7 

•  01 

T 
7 
T 

.09 
.14 
.03 
.16 

.05 

7     7 
.16   7 
T     7 

7 

.37 
.45 

.28 

.37 
7 

.36 
.11 

.22 
.14 
7     .23 
.14 
.19 

.12 

7 
.21 

7 

WORCESTER 

3.70 

7     7 

.05 

1.79 

7 

.65 

7 

7 

.17 

7 

7 

.16 

.32 

.36 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

8LACKWATER  DAM           R 

BRADFORD 

1.79 
1.50 
1.69 
1.92 
2.49 

.02        .06 
.02 
.03 

.03 
.07 
.02 

.05   .39 
.25 
.46 
.06 
.06 

.36   7     .02 
.49   T     .01 
.50        .05 

1.01   .05 

1.12   7 

.01 
.14 

.03 

7 

•  06 

.45   7 

.40        .03 

.45 

•  04 

.43 

7     .03 
7 

.05 
.03 

7 

7 
•  02 

7 

.03 

.02   .02 

.05 

.04 

7 
.03 

7 

.14 
.02 
.03 
.32 

•  30 

.22 
.06 
.06 
.15 
.34 

T 

.04 
.15 
.07 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

COLEBROOK 

2.66 
4.19 
2.86 
2.29 
2.18 

7 

•  13 

•01   •OS   T 

•  12 

.14 
.09 

•  01 
.11 

.30 
.36 

.05 
.29 

.76   7     .04 

1.71 

1.21 
.88        7 
.39   7     .06 

7 

.04   7 

7 
•  11 

.06 

7 

•  46        7 

.23   .03   .02 

.62 

.46        7 

.71        .04 

.03 

7 

.03 

.01   .01 

7 

7 
•  03 

7 
.05 

7 

.04   .01 

.04   7 
.02   .02 

.19 
.02 

.47 

.50 
.39 
.16 

7          .27 
1.06 
.43 
.21 
•  07 

•  14 

.21 

T 
.16 

•  12 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 
CONWAY  1  N 
DIXVILLE  NOTCH 

2.66 
3.69 
3.18 

T 
.08 

7 
.01 

T     .63 
.25 

1.19 

1.51   .04   .05 

•  13 

•  60 

T 

7 
1.04 
.65   7     .05 

.03 
.03 

7 

.08 

.01 

.06   .05 

7 

.29 

.06 
.68 

.10 

.45 

•  19 

•  39 

•  29 

•  05 

DAILY  PRECIPITATION 


Continuwl 


Station 

1 

Day  of  Month 

I    1 

H 

3 

M 

M 

6 

7        8 

1      ^ 

10   1   11       12 

13  1   14   1   IS 

16  I   17  I   18 

19  1  20  1 

21 

22  1 

23  {  24 

2S  1 

26  { 

27 

28  1  29   I  30 

31 

DURHAM 

EAST    OEfRING 

ERItOL 

rABYAN 

3.«> 
1.93 

i.a« 

.04 

T 
.13 

.03 
.04 

T 

.12 
.18 

.60 
.75 
.39 
.35 

i.lo 

.58 

.05 
.34 
.25 

.07 
.12 

T             T 

.03 
.08 
.37 
.15 
.97 

.70 

.27 

.02 

.07      .02 

.26      .02 

.10 
.04 
.06 

.02 

T            .04 

T 

.05 
.30 
.02 

.04 

.15 

.02 
.05 

.02 
.07 

.30 
.08 

.96 
.31 

■  36 

.10 

.24      .14 
.26 
.36 
.25 
.31 

.04     . 

FIRST    CONN    LAKE 
fITZHKLIAM 

FRANKLIN     1    NW 

FRANKLIN    fALLS    0AM               R 

6ILMANT0N 

1.7« 
2.69 
2.»3 

2.«6 
OZ.tK 

.1} 

T 
T 

.16 

T 
T 

.31 

T 

.70 

.12 

.18 

•  32 

T             T 
.52 

uoo 

•  91 

.08 

.02       T 

T 

.18 

.04 

.15                   .03 

.58 

.40 

.59 

.36 

.02 

T 
T 

.03 
T 

.04 

T 
0.16 

.05 

.05      .06 
.24 

.05 

7 

.02 

.18 
.43 
.37 
.58 

.41 

.04 
.23 
.41 

.25 
.62 

.13  . 
.21    . 

.20    '. 

GRAFTON 
GREENVILLE 
HANOVER 
KEEME 
LAKE PORT 

2.«3 
3.38 
2.t2 
3.21 
2. ST 

T 
.08 

.02 
■  01 

T 
.03 

.70 
.02 
.69 
.09 
.17 

.41 
1.40       .08 

.26       ^02      T 
1.19                     T 

.94 

.23 

.55 

T 

.23      T 
.84 

.69 

.99                  7 

T 

.02 
.06 
.02 

.01 

T 

.05 
.06 

.16 

T            7 
.30 
.02      T 

7 
.27 

.35 

.41 

.55 

.38 

.44 
.20 
.40 
.25 
.16 

.25    . 

7 

.12  . 
•  19    . 

LAKEPORT     2 

LANCASTER 

LE9AN0N    FAA    AIRPORT 

LINCOLN 

MAC    OOWELL    0AM                          R 

2.02 
l.» 
1.78 
*.12 
3.64 

•  02 
T 

T 

.09 

T 
T 
t 
.15 

.22 

.02 

.15 
.42 
.63 
.35 

.10 

•  83 
.23 

•  12       T 
1.56 
1.47 

T 
T 

T 

.03 
.54 

.47 

.17      .05 

.95 

.80 

.01 

T 
.06 

.05 

.02 

7 
T 

T 

.01 
.08 
.09 

.02 

T           T 
.15 

7 

.10 

.33 

.20 

7 

.48 

.53 

.02 
.07 
.30 
.27 
.30 

.17    . 

7 

.28  . 
.15    . 

MANCHESTER 
MARLOW 

MASSA6ESIC    LAKE 
MILAN    7    N 
MILFORD 

2.67 
2.80 
2.63 
1.93 
3.12 

T 
.07 

T 

T 

.06 

T 

.62 

.34 

.79 

1.25 
1.00       .10 

.59 

•67                     .05 

•  77 

T 

.05 

.50 

.62 

.56 
.55 

.30 

T 

.02 
.02 
.04 

.03 

.18 
.14 

.15 

.20 

.04 

.04 

7 

7 
.10 

.28 
.10 
.34 
.24 
.21 

.07 
.80 
.38 
.15 
.45 

.28    . 

MOUNT    SUNAPEE 

MOUNT    WASHINGTON               //R 

NASHUA      2    NNW 

NEWPORT 

NORTH WOOD 

1.S5 
3.91 
2.79 
2.17 
2.36 

.11 

•  03 

T 
.OS 

T 

.02 

.16 
T 

.39 

.36 

.04 

T 

.63 

.29                     T 
.02       .06       .20 
1.41 
.91                     T 
.64 

T 

.24 
1.14 

.07 
.13 

.09 

.03 
.47 
.41 

.02 
.02 
.02 

T 
T 

.06 

7 

.07 
.04 
T 

.68 

T 

.12 

.12 

.08 

.10 

7 

7 
.44 

.12 
.24 
.29 

.44 

.33 
7             .71 
.13 
.17 
.26 

7 
T 

.31  . 
.09    . 

OTTER    BROOK    DAM 
PETERBOHO       2    S 
PINKHAM    NOTCH 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

2.66 
D3.10 
3.76 
2.26 
2.56 

T 

.14 
.01 

T 

•  06 
.06 

D.05 

.10 

.04 
.65 
.47 
.11 
.95 

1.09 
.73 
.52 
.81 
.31 

T 

.03 

T 

.04 
.17 
1.09 

.43 

.48 

.43 

.36      .02 

.56 

.03 
D.05 
T           T 

r 

.02 

T 

.03 
.24 
.04 
.02 
.23 

.06 
.01 

T 

T 

.11 
.20 

.53 

.44 
.34 
.28 
.10 

.26 

.34 
.47 

.31 

.11  . 
.40    '. 

SOUTH    DANBURY 

SOUTH    LYNDESORO 

SOUTH   WEARE 

SURRY    MOUNTAIN    DAM               R 

WALPOLE    2 

2.49 
3.25 
2.B9 
2.79 
2.45 

T 

.47 
.06 
.05 

T 

.88       .30 
1.02 
1.44 
1.05 
1.05       T 

7 

.38 

T 

.02 

.10 

.54                   T 

.36 

.60 

.54 

.34 

.01 
.03 
.05 
.01 

.15 

.06 
.03 

T 
7 

.13 
.02 

.05 

.10 

.31 

.30 
.60 
.51 

.06                   T 

.76 
.29 
.30 
.20 

.40    . 

.04  . 
.10  . 
.16    . 

WEST    HENNIKER 
WEST    RUHNEY 
MHITEFIELO 
WINDHAM 
WOLFEBORO 

2.60 
2.54 
1.57 
2.84 
2.57 

T 
T 

T 
.09 

T 

T 

.17 
.35 
.65 
.62 

1.22 

1.04       T 
.59 

.59       T 

.05 

T 

T 

.24 
.32 

.36 

.72                   T 
.26                   .05 
.32 
.18 

.12 

T 
T           T 

.03 

T 

T 
T 

T 

.20 
.06 

7 
.08 

T 

7 
7 

.48 
.02 

7 

.42 

.07 
.30 
.37 

• 
7                           .04 
.44 
.43 

.42  . 
.11  . 
.05    . 

WOODSTOCK 
YORK    PONO 

3.70 
2.14 

.05 

T 

.12 

.01 

.11 

.10 

.61 
.34 

.60       T 

T 
.02 

T 
.01 

.24 

.80       .01 

.42                   .02 

.03 

T 

T 

.04 

7 

.01      T 

7 

7 
.01 

.60 
.33 

.49 
.06 

.04    . 

RHODE     ISLAND 

BLOCK     ISLAND    WB    AP               R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE    Wfl    AIRPORT       R 

5.07 
4.01 
6.44 
3.94 
4.70 

.01 

T 
T 
T 

.33 
.17 
.12 
.24 
•  16 

T 

T 

3.39 
1.20 
1.34 
1.46 
2.46 

.67 
1.17 
3.93 

1.10 
.88 

T 

.32 
.94 

.07 
.50 
.73 

.40 

T 

T 
T 
T 

T 
T 

.07 
.13 
.16 
.17 
.13 

.07       .07 

.02 

.05       .01 

.05 
.13 

.04 

.02 
.04 
.09 

.03 
.15 
.16 

.02 

7           .07 
.25 

.17 

.30 

7           .17 

7  ■       . 

WOON SOCKET 

3.93 

.16 

.06 

2.23 

.78 

.20 

.01 

.23 

.12 

.14    . 

VERMONT 

BELLOWS    FALLS 

BENNINGTON    2    NNW 

BETHEL    4    N 

8LOOMF1EL0 

BURLINGTON    WB    AIRPORT       R 

2.39 

2.70 
2.21 
1.98 
1.07 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

.01 

.04 

.05 

.02 

T 

T 
.16 

.30 
.43 

.83 

.83 

1.05 
.31 
.09       T 

.03 

.06 
T 

.03 

T 

.04 
T 
T 

.03 
T                        .31 

.42 
.56 
.59 

.50      .02 
T           T 

.04 
.03 
T 
T 
T           T 

.02 

T 
T 
7 

.03 

T 
T 

.04 

.38      .01 

.06      T 

.02 

.01 

7 

.08 
.03 

7 
7 

.02 

.54 
.39 
.19 
.25 
.03 

.34 

.09 

7                        .15 

.30 

7             .11 

.14  . 
.16  . 
.09  . 
.03  . 
.02    . 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

2.00 
2.98 
1.84 
1.85 
1.27 

.02 
T 

.05 

.01 
.02 

T 

.09 
T 

.15 
.09 

T 

.10 
.60 

T 
T 
.50 

.44                     .08 
.60       T             .02 
.73       T             .05 
.80       .08       .03 
.24 

.04 

T 

T 

.34 

T 

.31 

.60      T           T 
.40      T 
.46                   T 
.38                   T 
.05 

.03 

.03 

T 

T 
T 

T 
.08 

7 

.05 

T 

.01       .06 

T 

.04      T 

.08 

7 
7 

.02 
.02 

.01 
.04 

.39 

.14 
.17 
.08 

.24       .06 
.48 
.14 
.10 
.05 

.15    . 

7  . 
.13  . 
.06  . 
T 

DANVILLE 

DORSET     1     S 

EN0S8URG    FALLS 

GILMAN 

HUNTINGTON    CENTER 

2.20 
2.78 
1.19 
1.51 
.95 

.06 
.06 

T 

.16 

.10 
.06 

.75 

.26 
.03 

.62 
.65 

.31 
.52 

.06 

.04 
.03 

T 

T 

.15 

.70 

.55      T 

.56      T           T 

.61                   .05 

.19 

.18 

.05 

.02       .05 
.01 

.10 

.12 
.13 

.15 

.24 

.06 

7 

.34 
.48 
.04 

.08 

.04  . 
.12    . 

MANCHESTER    CENTER 

MAYS    MILL 

HC     INDOE    FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER    FAA    AP 

3.00 
3.82 
1.48 
1.91 
1.62 

T 
T 

T 

.02 

T 

T 

T 
.04 

T 

.01 
.07 
.07 

T 

T 

.14 
.15 
.06 
.06 
.53 

.46 
1.36 
.54 
.76 
.23       T 

T 

.02 

.02 

.05 

.01 

T             T 

T 

.06 
.04 
.01 

.61 

.48 

.65 

.51                   T 

.64                   .01 

I 

.05 
.01 

.03 

T 

.03 
.03 
T 

T 

.33      7 
.26      7 
.01 
.01       .01 

7 

7 

.01 
.04 

.53 

.70 
.07 
.12 
.02 

.41 
.28 

.12 
7           .12 

.53  . 
.27  . 
.19    . 

.03    . 

.01     . 

MOUNT    MANSFIELD 

NEWFANE 

NEWPORT 

NORTH    DANVILLE 

PERU 

2.30 
3.02 
1.97 
2.34 
3.74 

.06 
.05 

T 

.02 

.07 
.05 

.05 
.12 

.14 

.14 
.15 

.39 
.01 
.45 
.35 

.60       T             .08 
1.12 

•06       .09       .08 

.30       .03 
1.35 

■  04 

T 

T            .05       .12 
.01 

T                        .44 
.56 

.36       T 
.67 

.04      .02 

.05 
.94 

.04 
.04 

.02 

.08 

.02 

T 

.04 

.04 

7 

.05 

.06 

.05 

.30 

.11 

.02 
.03 

.10 
.07 

.06 
.65 
.08 
.14 
.62 

.15 
.33 
.22 

.37 
.36 

.12  . 
7 

.01  . 
.13    . 

PLYMOUTH    UNION 
READING    HILL 
REAOSBORO    1     SSE 
ROCHESTER 
RUTLAND 

3.08 
Z.84 
3.82 

2.67 
1.56 

.01 

T 

.06 

.12 

T 

T 

.03 

.09 
.49 
.22 
.36 

.98                     .08 
•  48 
1.32                     T 

1.09                     T 
.66       ,06       .01 

T 

.73 
.07 

.03 

.93 

.30 

.60 

-59                   T 

.30 

.05 

T 
T 

T 

.03 
.15 
.14 

.08 

.17 

.33      T 

.07      T 

7 

.37 

.20 

.68 

7 

.22 

.19 
.46 
.32 
.56 
.14 

.12    . 

.08    I 

7 

T 

SAINT    ALBANS    8AY 
SAINT    JOHNSBURY 
SALISBURY 

SEARseURG    MOUNTAIN 
SEAH'iauRG    STATION 

1.52 
1.61 

4.10 
4.57 

T 

.02 
.02 

.04 
.04 

.05 
.02 
.06 

.06 

.08 

.15 
.08 

.23 

.22 

.70                     T 
.52                     .03 
.75                     .01 
1.26       .01       .04 
1.33                     .05 

.01 

.28 
.03 

.05 
.10 

.10 

.32       .03 

.31 

.74 

.76                   T 

I 
T 

.05 
.05 

.03 
.01 

7 

.03 

.01 

.16 

.13 

.01 

.52      7 

.51       .04 

7 

.01 

.01 

7 
.13 

7 

T 

.07 

.08 

.62 

.74 

.25 

.31 

.20 
.25 

.11  . 
.29    . 

SOMERSET 

SOUTH    LONDONDERRY 

SOUTH    NEWBURY 

UNION    VILLAGE    DAM                  R 

VERNON 

4.66 
3.22 

2.09 
3.30 

.01 
.01 

T 

•  03 

.07 
T 

•  14 
.10 

T 

.07 

T 

.10 

.15 

.08 

1.10                 .u 
1.06                     .01 
T             ,05 
.70       .05       T 
1.39 

T 

.03 

T 
T 
T 
T 

.86                   T 

.72 

.32      T           T 

.57 

.62 

.05 
.02 
.03 
.05 
.05 

.02 

T 

T 

.06 

T 

.01 

T 

.01 

.50      .01 
.18 

.05      7 
.22 

1.18 
.80 

.20 
.51 

.43 
.30 
.3f 
.20 
.32 

.14  . 
.10  . 
.04  . 
.02  . 
.10    . 

WAITSFIELD    1     S 
WAROSBORO 
WATERBufiY     1     NNE 
WEST    BURKE 
WHITINGHAM    3    W 

02.31 
3.60 

D1.81 
2.27 
4.37 

D.IO 

T 

.02 

.01 

.02 
.06 

.02 
.03 

.04 

T 

.13 

.02 

.34 

T 

.27 

.34 

.24 

.77 
1.49 

.71        T 

.45 
1.40 

.02 

.06 
.04 
.04 
.02 

.01 

.02 
T 

.11 
.08 

.76 

.68 

.41    0.05 

.61                   .04 

.62                   T 

.05 

T 

.05 

T 
T 

T 
.14 

7            7 

7 

.03 

.35      .02 

.01 

7 

.01 
.02 

.09 
.81 
.10 
.15 
.96 

.03                   ,10 
.29 
.18 

.01                   .08 
.36 

.01  . 
.11  . 
T 

.27  . 
.10    . 

WOODSTOCK     3    ENE 

2.70 

.02 

.02 

.93 

' 

1 

.84                     I 

.03 

T 

.08      7 

.32 

.32 

.14     . 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND  1 
JANUARY  1962  ■ 

station 

Day  Of  Month 

S. 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BR1D6EP0RT  WB  AP 

MAX 
MIN 

36 
27 

34 
22 

35 
22 

46 
21 

31 
16 

42 
31 

47 
38 

42 
36 

38 
25 

25 
16 

29 

13 

28 
12 

34 
18 

40 
18 

51 
36 

47 
26 

37 
16 

25 
11 

30 
16 

29 
21 

36 
19 

41 
35 

47 
25 

38 
22 

47 
33 

43 
26 

46 
23 

25 
19 

27 
16 

41   24 
14    9 

36. B 
22.1 

BULLS  BRIDGE  DAM 

MAX 
MIN 

36 

n 

33 
14 

32 

9 

41 
6 

32 

11 

41 
28 

51 
32 

45 
28 

32 
18 

22 
9 

28 

4 

30 
2 

33 
10 

42 

7 

55 
30 

45 
12 

34 
11 

25 

5 

27 

5 

30 
15 

31 

10 

42 
30 

44 
18 

40 
13 

46 
23 

40 
19 

44 
20 

23 
11 

23 
10 

41   21 
8    3 

35.8 

14.0  1 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

34 

e 

30 
17 

33 
14 

36 
17 

38 
6 

32 
9 

45 
29 

50 
29 

42 
21 

31 
13 

20 

7 

27 
-  1 

29 
0 

33 
6 

40 
15 

52 
29 

34 
15 

34 

2 

24 
2 

31 

3 

26 
9 

36 

18 

44 
26 

35 
13 

35 
14 

47 
21 

45 
21 

37 
13 

23 

7 

33   40 
12    9 

35.4 
13.1 

COLCHESTER 

MAX 
MIN 

34 
16 

31 
17 

32 
8 

40 

17 

27 

e 

42 

25 

51 
35 

45 
34 

37 
23 

26 
15 

25 
6 

31 
1 

31 
11 

40 
9 

53 
27 

53 
26 

35 
14 

25 

10 

31 

4 

25 
15 

32 

7 

45 
25 

45 
25 

36 

14 

45 
26 

43 
22 

45 
21 

29 

15 

21 
15 

40   26 
13    2 

36.2 
16.3 

COVENTRY 

MAX 
MIN 

33 

1 

34 
17 

30 
-  1 

40 
27 

37 
8 

36 

20 

50 
33 

50 
26 

42 
23 

32 

14 

24 
2 

25 
-  5 

30 
2 

38 
2 

48 
21 

54 

30 

35 
8 

34 
3 

23 
0 

26 
19 

30 
5 

40 
26 

47 
29 

35 
12 

43 
30 

45 
15 

47 
32 

36 
13 

21 

40   41 
7    1 

37.0 
13.7 

CREAM  HILL 

MAX 
MIN 

16 

30 
12 

32 

11 

34 
14 

22 

7 

41 
22 

44 
32 

40 
30 

35 
19 

22 

10 

24 
5 

26 
5 

30 
12 

35 
16 

51 
29 

51 
26 

31 
16 

20 

0 

22 
6 

24 
15 

28 
12 

40 
23 

43 
22 

32 
12 

42 
26 

36 
25 

41 
21 

21 
10 

18 
4 

34   16 
12-2 

32.3 
15.2 

DANBURY 

MAX 

MIN 

35 
19 

32 

17 

32 

15 

44 
20 

26 
12 

39 

25 

49 
34 

43 
33 

38 
24 

24 

14 

27 

7 

28 

4 

30 
13 

41 
11 

54 
32 

46 
27 

34 
18 

24 

7 

26 
9 

29 
19 

32 

10 

43 
2  7 

46 
26 

36 
16 

45 
29 

40 
22 

45 
26 

26 

17 

22 
12 

43   21 
16    6 

35.5 
16.4 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

34 

32 
8 

30 

1 

36 
18 

27 
10 

41 
26 

50 
34 

43 
27 

39 

20 

27 

14 

24 
5 

28 
-  2 

30 

0 

39 

5 

55 
24 

56 
23 

33 

13 

22 
3 

26 

3 

28 
18 

32 

8 

45 
27 

45 
25 

37 
12 

42 
24 

41 
20 

42 
24 

25 

14 

22 
6 

38   22 
16-2 

35.3 
13.9 

GROTON 

MAX 
MIN 

36 
19 

32 
13 

36 

4 

45 
18 

34 

15 

47 
30 

52 
37 

45 

31 

38 
26 

27 
15 

26 
12 

26 

7 

34 
16 

43 
12 

52 
28 

45 
19 

38 
14 

25 
9 

27 
6 

29 

13 

36 

11 

45 
36 

48 
25 

4U 
17 

49 
32 

45 
23 

47 
23 

24 
17 

25 
12 

41   24 
13    5 

37.6 
18.1 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

MAX 
MIN 

37 
20 

31 

le 

33 
14 

40 
12 

22 
9 

35 
20 

52 
32 

46 
32 

34 
22 

23 
14 

29 
9 

27 
6 

37 
7 

41 
10 

52 
30 

45 
20 

36 
11 

25 
7 

27 
12 

27 
14 

36 
14 

45 

34 

43 
21 

38 
17 

45 
25 

45 
19 

46 
20 

22 

14 

24 
9 

44   22 
9    4 

35.8 
16.3 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

34 
21 

29 
IS 

32 

13 

38 
12 

21 
6 

35 
20 

50 
33 

41 
31 

32 
22 

22 

11 

26 

5 

27 

3 

33 

7 

40 

10 

54 
32 

45 
20 

35 
11 

24 
6 

26 

7 

26 

13 

33 

10 

45 
33 

45 
23 

36 
17 

46 
26 

42 
22 

46 
21 

23 

14 

22 

10 

42   20 
10    4 

34.6 
15.9 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

34 
5 

35 
20 

30 

-  1 

40 
5 

41 
10 

33 
13 

47 
33 

51 
32 

43 
25 

34 
16 

21 
3 

26 

-  2 

27 
0 

32 
5 

42 
22 

55 
31 

36 
9 

35 
6 

25 

-  1 

28 
2 

31 
5 

40 
15 

48 
20 

35 
15 

39 
19 

47 
17 

48 
21 

38 
16 

24 

7 

39   41 
10    3 

36.9 
12.3 

MIDDLETOWN  4  W 

MAX 
MIN 

32 
22 

33 
17 

30 
IS 

41 
28 

37 
8 

33 
16 

46 

31 

47 
34 

40 
24 

31 
15 

20 

10 

24 
6 

24 
10 

35 
13 

48 
29 

51 

31 

32 
17 

32 

5 

22 

9 

22 
16 

27 
11 

36 
26 

45 
31 

34 
17 

41 
30 

43 
25 

41 
33 

36 

16 

20 

10 

36   40 
15    4 

34.9 

18.7 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
MIN 

36 

19 

34 

19 

33 
16 

45 
26 

26 

10 

35 
20 

52 

32 

44 
32 

39 
25 

29 
16 

27 
5 

27 
4 

34 
15 

41 
9 

53 
29 

53 
32 

36 
16 

31 
7 

26 
6 

28 
20 

30 
10 

43 
27 

48 
32 

37 
16 

47 
30 

43 
22 

48 
29 

29 
18 

25 
12 

43   31 
20    3 

37.3 
18.7 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

37 
25 

35 
22 

35 
21 

45 
17 

25 
13 

45 
24 

48 
36 

42 
36 

39 
26 

26 
16 

29 
12 

27 
10 

35 

16 

40 
14 

52 
35 

45 
22 

38 
16 

26 

11 

28 
15 

26 
19 

36 

16 

44 
37 

46 
26 

39 
23 

48 
33 

42 
24 

45 
23 

24 
19 

28 
16 

41   25 
13    6 

36.9 

20.6 

NORFOLK  2    SW 

MAX 

MIN 

24 

5 

27 
13 

22 

10 

33 
16 

35 

6 

38 

8 

38 
32 

43 

31 

36 

19 

25 

11 

14 
6 

IS 
-  1 

22 

-  1 

23 
6 

36 

11 

49 
27 

27 

14 

27 

1 

17 

1 

19 

4 

25 

9 

33 

10 

42 
24 

26 
12 

31 
14 

38 
22 

41 
22 

34 
10 

19 

5 

28   33 
5-5 

29.8 
11.3 

NORWALK  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

32 

16 

36 
2.2 

35 
21 

42 
23 

47 
17 

35 

16 

50 
34 

52 

37 

44 
26 

33 

17 

22 

12 

26 
6 

27 
8 

34 
14 

41 
15 

54 
32 

41 
21 

37 
11 

25 

11 

29 

15 

29 
15 

40 
15 

50 
36 

39 
21 

40 
21 

48 
24 

46 
25 

44 
20 

32 
16 

38   44 
16   10 

36.6 
19.3 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

MAX 
MIN 

37 
17 

38 
22 

34 

10 

44 
29 

44 
14 

35 

18 

52 

34 

53 
33 

46 
27 

37 
19 

23 

11 

29 

10 

29 

10 

35 
12 

49 
27 

55 
32 

39 
17 

39 
6 

27 
9 

30 
17 

30 
14 

42 
24 

49 
34 

40 
21 

44 
31 

49 
23 

50 
34 

42 
19 

25 
12 

41   40 
16    6 

39.6 
19.7 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

36 
4 

34 
15 

32 
2 

40 
16 

26 
10 

36 
25 

51 
33 

42 
30 

34 
26 

28 
16 

28 
0 

25 
-  2 

32 
6 

41 
4 

55 

20 

46 

20 

35 
14 

24 
6 

25 

2 

26 

12 

30 

45 
26 

47 
26 

37 
15 

45 
30 

43 
18 

47 
24 

21 
17 

15 
6 

41   23 
8    5 

35.2 
14.3 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

31 
16 

22 

9 

28 
13 

34 
15 

25 

8 

41 
24 

45 
32 

41 
32 

36 
19 

25 

10 

22 

4 

27 
2 

28 
6 

36 
12 

53 
29 

52 
23 

33 

17 

20 

23 

5 

25 
16 

9 

41 

42 
17 

34 

12 

41 
26 

41 
21 

24 
12 

19 
6 

34   20 
14-3 

32.6 

14.0 

SHEPAUG  OAM 

MAX 
MIN 

33 
9 

32 

15 

30 
5 

38 
24 

32 

9 

34 
18 

47 
34 

47 
29 

40 
22 

29 

12 

25 

5 

27 

-  1 

30 
9 

33 
5 

49 
27 

53 
28 

32 
14 

33 

3 

21 
5 

26 

17 

30 
6 

36 
25 

43 
27 

34 

12 

44 
25 

43 

20 

43 
31 

32 

13 

20 
8 

35   35 
15-3 

35.0 
15.2 

STAMFORD  5  N 

MAX 
MIN 

36 
16 

34 
21 

34 

13 

45 
29 

31 
18 

42 
29 

52 
34 

44 
30 

37 
26 

29 

16 

27 
8 

29 

5 

34 

13 

42 

11 

45 
21 

42 

30 

36 

17 

32 
12 

29 
9 

29 
23 

31 
9 

45 
29 

44 
32 

37 

16 

46 
31 

45 

20 

42 

34 

34 

19 

27 
14 

43   31 
24    9 

37.3 
19.9 

STORRS 

MAX 
MIN 

31 
17 

30 
16 

30 
14 

38 
19 

25 

7 

41 
24 

43 
31 

43 
32 

37 
21 

26 
12 

24 
5 

25 
6 

29 
12 

39 
11 

51 
29 

51 
28 

33 
17 

27 
4 

25 
6 

26 

16 

30 

11 

41 
24 

45 
26 

35 
15 

44 
30 

39 
23 

36 
23 

23 
13 

20 
6 

39   26 
12  -  1 

33.9 
16.5 

WATERBURY  RADIO  W8RY 

MAX 
MIN 

35 
20 

32 
18 

31 
14 

40 
22 

23 
8 

39 
22 

50 
33 

44 
32 

40 
23 

26 
14 

26 

6 

30 
2 

33 
14 

39 
9 

54 
33 

53 
30 

35 
17 

26 
4 

27 
6 

29 
18 

30 
9 

42 
21 

41 
23 

37 
14 

46 
29 

43 
21 

45 
26 

27 
15 

23 
10 

43   30 
12    2 

36.2 
17.0 

WESTBROOK 

MAX 
MIN 

36 

13 

37 
20 

36 

5 

48 
27 

30 
15 

46 
29 

54 
36 

48 
30 

37 
25 

27 
18 

30 
4 

26 

1 

35 
11 

7 

52 
22 

52 

30 

40 
11 

32 

7 

31 
4 

29 

20 

34 
8 

42 
28 

47 
29 

41 

13 

49 
28 

45 

18 

46 
32 

33 
18 

24 
6 

41   33 

18    2 

38.9 
17.3 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

35 
15 

34 

17 

34 
10 

40 
18 

40 
9 

35 

48 
33 

47 
30 

42 
23 

41 
13 

22 
6 

27 

1 

31 
10 

37 
8 

50 
31 

53 
29 

34 
14 

4J 
5 

24 
4 

26 
16 

30 
10 

39 
26 

45 
29 

34 

13 

43 
29 

44 
21 

44 
34 

43 
18 

24 

10 

40   40 
19    2 

37.7 
17.0 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

33 
9 

21 
5 

28 
10 

28 

18 
-  5 

26 
16 

35 
15 

41 
31 

34 
23 

27 

7 

24 
2 

32 
4 

26 
4 

33 

3 

49 
26 

44 
15 

31 
-  2 

18 
-  8 

21 

5 

18 
6 

28 

7 

36 
27 

38 
15 

33 

5 

39 
26 

34 
15 

37 
8 

-i 

12 

-  8 

20    4 
-  2  -12 

2B.5 
7.9 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

31 
11 

18 
8 

28 

15 

28 
-  2 

16 
-  9 

25 
16 

42 
19 

41 
29 

33 
25 

25 
6 

20 
3 

26 
2 

24 

3 

32 

3 

48 
27 

47 
16 

30 
-  3 

16 

-  8 

19 
5 

17 
6 

27 

7 

36 
27 

36 
13 

35 

40 
29 

33 
12 

36 

7 

10 
-  2 

5 
-  8 

30    0 
0  -16 

27.7 

a.o 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

35 
13 

28 
12 

33 
10 

34 
5 

15 
-  2 

36 
15 

50 
23 

46 
40 

41 
31 

32 
18 

23 

7 

31 
18 

26 
15 

35 
9 

46 
34 

50 
27 

34 
15 

24 

-  3 

22 
12 

22 

10 

25 
6 

40 
19 

36 
27 

31 

8 

44 
30 

40 
16 

45 
15 

16 

7 

13 

-  4 

35   32 
-2-4 

33.0 

13.6 

BELFAST 

MAX 
MIN 

36 
11 

26 
9 

31 
5 

31 
5 

17 
-  4 

31 
16 

46 
20 

44 
35 

40 
30 

31 
17 

25 
-  2 

31 

5 

26 

5 

35 

3 

47 
24 

50 
25 

33 
11 

19 
-  6 

23 

5 

22 

5 

27 
3 

35 
22 

42 
25 

31 

43 
30 

40 
15 

41 
14 

16 
5 

12 
-  5 

34   24 
-  4  -16 

32.0 
10.1 

BRASSUA  DAM 

MAX 
MIN 

19 
4 

22 

-11 

19 
-10 

25 

1 

5 
-14 

19 
-  9 

20 
12 

33 
19 

35 
21 

24 

6 

11 

-  5 

19 
-  4 

24 

-  7 

23 
-  6 

27 
-  8 

46 
19 

20 
-  2 

19 
-18 

11 
-18 

15 
-  5 

18 
-  6 

22 
-  5 

34 
19 

22 

-  8 

31 
-  6 

32 

-  7 

34 

-  8 

21 
-16 

4 
-27 

2   14 
-27  -17 

21.6 
-  4.7 

BRIOGEWATER 

MAX 
MIN 

29 
9 

14 
-  1 

24 

-  1 

25 

-  2 

7 
-  9 

15 

5 

33 
8 

40 
29 

33 
19 

22 
9 

22 
-11 

27 
10 

21 
-12 

26 
-13 

42 
4 

45 
16 

24 

12 
-15 

17 
-  2 

11 
0 

16 
-10 

29 
6 

36 
15 

16 
-11 

3' 

15 

31 
-  1 

35 
3 

7 
-  9 

3 
-23 

6    6 
-25  -12 

23.2 
-  0.2 

BRIDGTON  I  NNW 

MAX 
MIN 

32 
15 

27 
3 

26 

7 

35 

2 

16 
-  5 

32 
13 

41 
18 

41 
29 

34 
24 

26 

10 

29 

5 

32 

3 

31 
0 

35 

2 

40 
20 

47 
20 

29 

11 

19 
-12 

27 
-12 

23 
8 

27 

7 

33 
20 

37 
20 

30 
5 

V2 

37 
15 

38 
12 

19 

-  1 

14 
-  8 

27   21 

-  5  -14 

30.6 
7.6 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

36 
16 

25 
11 

31 
6 

31 
0 

20 

0 

34 
20 

39 
21 

40 
32 

35 
26 

26 
10 

23 
6 

29 

7 

29 

8 

36 

4 

49 
28 

45 
18 

34 
5 

20 

24 

1 

22 

6 

33 
2 

39 
31 

39 
22 

37 
6 

43 
31 

36 
21 

39 
13 

18 

12 
-  2 

34    6 
3  -  8 

31.2 
11.2 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

25 

0 

12 
-  1 

23 
-  1 

23 
-  S 

10 

-u 

13 

7 

32 
9 

36 

27 

30 
12 

16 
-  3 

20 
-  5 

22 

5 

21 
1 

25 
0 

45 
17 

45 

7 

22 

-10 

7 
-16 

14 
■  5 

9 

-  3 

16 
-  5 

31 
15 

32 

0 

25 
-  9 

35 
11 

17 
-  3 

31 
-  3 

4 
-13 

-  2 
-20 

6 

-20 

-  3 

-22 

20.8 
-  1.5 

llesiDK  Statii 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JANUARY    1962 


SUUoa 

D>tOI  Month 

1 

1 

' 

3 

4 

s 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

u 

13 

11 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

^^iVION  LAKE 

MAX 
HIN 

22 

3 

20 

-11 

16 

-15 

25 

-  1 

0 
-16 

14 
-14 

17 
12 

31 

17 

35 

20 

22 

4 

9 
-  5 

16 

-  4 

20 
6 

22 
-  9 

25 

0 

45 
15 

17 
-  2 

19 
-19 

8 
-15 

10 

-11 

15 
-17 

24 

-  7 

34 

17 

20 
-14 

27 
-  8 

32 
-  9 

32 

-  7 

20 
-15 

0 
-36 

2 
-35 

6 
-17 

19,5 
-  6.2 

CORINNA 

MAX 

MIN 

29 
8 

18 

3 

25 

3 

22 

-  3 

12 

-  7 

24 
10 

33 

14 

40 
29 

35 

24 

25 

10 

21 
-  5 

25 
-  8 

26 
-  8 

29 

-  7 

46 

17 

48 
18 

29 

1 

14 
-14 

'°. 

17 
3 

24 
0 

32 

19 

44 
18 

26 
-  6 

38 
25 

34 
6 

35 

5 

12 
-14 

6 
-13 

18 
-16 

14 
-11 

26.6 

3.4 

0AM4RISCOTIA  MILLS 

MAX 
MIN 

35 
15 

19 
9 

31 

9 

29 

3 

17 
-  4 

33 

15 

43 
20 

40 
32 

37 
25 

27 
16 

24 
2 

29 

3 

25 

7 

33 

17 

47 
28 

49 
20 

33 

13 

19 
-  6 

22 

4 

22 

10 

25 

6 

39 
2' 

40 
22 

31 

7 

45 
30 

37 
17 

39 

14 

15 

8 

14 
-  5 

33 

-  i 

20 
-  9 

30.7 
11.1 

EASIPORT 

MAX 
MIN 

35 
20 

18 
11 

31 
10 

32 
3 

12 

37 
12 

42 
20 

44 
38 

40 
28 

30 
11 

23 

4 

32 

16 

28 
18 

35 
16 

45 

34 

45 
22 

36 
16 

18 
-  8 

21 
10 

19 

10 

24 

7 

38 

20 

38 
23 

32 
5 

43 
31 

34 
13 

37 

10 

14 
2 

6 

-  7 

34 
-  2 

9 

-  7 

30.1 
12.3 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

25 

5 

21 

2 

25 

2 

23 
-  2 

16 
-  8 

22 

10 

32 
12 

34 
27 

30 
20 

22 
-  2 

20 

25 
-  8 

22 
-  2 

28 
-  3 

45 
13 

47 
15 

25 
5 

13 
-17 

18 
5 

17 

0 

22 
-  2 

30 
20 

32 

20 

20 

-  4 

38 
15 

34 
15 

35 
5 

11 
-  4 

8 
-12 

16 
-12 

14 
-12 

24.8 
3.2 

FARMINGTON 

MAX 
MIN 

2* 

-  8 

29 

3 

20 
0 

29 

0 

n 

-  9 

24 

0 

31 
12 

34 
20 

36 
20 

31 
12 

19 
-  1 

24 
-10 

26 

-10 

25 
-  9 

30 
-  5 

48 
8 

33 
-  3 

28 
-11 

16 
-  5 

21 

0 

20 
-  1 

26 

-  1 

39 
24 

30 
-  2 

37 
0 

39 

8 

40 
6 

35 
-  5 

12 
-17 

12 
-18 

21 

-11 

27.4 
-  0.4 

FORT  JCENT 

MAX 
MIN 

25 

5 

11 
-  5 

22 
-14 

23 
-  8 

4 
-14 

15 
4 

27 
4 

37 
26 

32 
15 

19 
6 

18 
-  6 

22 

4 

22 

-    1 

22 
-  9 

36 
16 

45 
14 

23 
-  2 

15 

-20 

14 
-12 

10 
-10 

22 
-  8 

28 

11 

32 

11 

13 
-19 

30 
11 

27 
-10 

30 
-  2 

4 
-16 

-  2 
-27 

5 
-30 

6 

-17 

20.5 
-  3.3 

OAROINER 

MAX 
MIN 

35 

7 

27 
5 

29 

1 

29 

6 

19 

-  9 

30 
10 

36 

15 

41 
28 

37 
22 

30 

14 

25 

-  3 

31 
-  5 

27 
0 

34 
-  1 

47 
25 

50 
24 

32 

8 

19 

-12 

24 

-  3 

21 
4 

28 
0 

40 
19 

39 
22 

31 
2 

43 
25 

41 
12 

38 
12 

17 
6 

13 
-  9 

18 
-  9 

18 
-2  2 

30.6 
6.3 

GRAND  LAKE  STREAM 

MAX 
MIN 

25 

3 

32 
6 

20 
4 

30 
10 

24 
-  5 

24 
-  2 

44 
15 

41 
26 

40 
26 

32 
15 

22 

-  2 

30 
-  1 

25 
2 

32 

2 

49 
29 

35 

7 

32 

-12 

11 
-13 

20 
3 

18 
2 

26 

5 

38 
23 

30 

c 

36 
2 

40 
11 

38 
11 

33 

-  7 

10 
-11 

4 
-11 

31 
-12 

29.0 
4.2 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

24 

-  1 

14 

-  7 

23 
-  6 

23 

hll 

14 
-11 

21 
13 

33 
14 

34 

18 

27 

15 

17 
0 

22 
-  9 

27 
-  8 

21 

-11 

27 
-  9 

46 
13 

40 
-  4 

22 
-13 

12 
-18 

13 

1 

18 
2 

21 

3 

33 

19 

32 
3 

23 

-10 

35 
15 

25 
-  2 

34 
-  1 

5 
-11 

1 
-18 

17 
-10 

-  5 
-26 

22.5 
-  2.3 

HIRAM  2     S 

MAX 

MIN 

32 

7 

26 

5 

29 

34 
-  1 

23 

-  1 

33 

21 

44 

2: 

40 

17 

34 
20 

23 
6 

24 
-10 

30 

-  1 

30 
-  8 

35 
-  5 

47 
6 

40 
7 

30 
0 

19 
-18 

27 
-12 

22 

-  3 

29 

-  8 

45 
24 

45 
16 

32 
-  2 

45 
23 

35 
15 

39 

13 

20 
-  3 

16 
-  9 

28 
-  5 

12 
-14 

31.2 
3.4 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

26 

1 

12 

1 

21 
1 

25 

13 

-  7 

16 

10 

36 
15 

38 

30 

30 

18 

20 
2 

20 
0 

25 
3 

20 
-  2 

26 

0 

47 
25 

45 
10 

23 
-  9 

10 
-13 

14 

3 

12 
3 

19 
-  5 

32 

18 

34 
6 

27 
-  3 

36 
22 

24 

4 

33 

-  2 

4 
-13 

-  1 
-16 

10 
-10 

-  3 
-16 

22.4 
2.3 

HOULTON 

MAX 
MIN 

27 

2 

13 

-  2 

24 

23 
-  6 

10 
-  8 

14 
0 

34 
10 

37 
28 

29 
13 

24 
6 

22 
0 

26 
-  5 

24 

-10 

25 

44 
20 

43 
19 

22 
4 

10 
-15 

12 
-  2 

12 

2 

18 
-  4 

29 

13 

29 
25 

25 

-  4 

35 
20 

30 
3 

29 

-  2 

4 
-  5 

-  2 

-15 

8 
-15 

-  4 
-12 

21.8 
1.7 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

23 
3 

18 
-12 

23 
-12 

28 

-10 

12 
-15 

23 
12 

40 
16 

35 
32 

32 

20 

24 

18 
-  5 

24 
10 

24 
-  5 

29 

-10 

42 

0 

40 
11 

17 
10 

12 
-15 

14 

0 

18 
-  3 

22 

-  1 

32 
16 

28 

10 

20 
-10 

33 
17 

34 
-  3 

33 

0 

10 
-  8 

-  5 
-22 

16 
-12 

6 
-15 

23.4 
0.1 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

31 
11 

35 
8 

22 

5 

32 
18 

28 
-  9 

31 

-  4 

49 
20 

49 
36 

43 
30 

34 
18 

23 
-  1 

23 
2 

32 
10 

27 
6 

38 
10 

50 
35 

36 
12 

35 

-10 

19 
-  6 

21 

5 

22 

3 

34 
11 

40 
29 

33 
2 

37 

4 

41 
U 

43 
12 

36 

0 

22 

-  8 

20 

-  e 

33 
-  9 

32.9 
7.8 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

33 

13 

23 

7 

29 
9 

31 
0 

17 

2 

32 
16 

3b 
18 

41 
31 

35 
26 

26 

14 

25 

7 

28 
2 

29 

5 

33 
5 

47 
24 

50 
20 

32 
8 

19 
-  5 

22 

4 

21 
11 

28 
6 

36 
23 

37 
22 

32 
8 

42 
27 

34 
20 

38 
12 

18 
6 

12 

-  3 

22 

-  3 

7 
-10 

29.6 

10.5 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

22 

5 

24 
-  6 

13 
-  6 

29 
4 

6 

-12 

20 
-11 

27 
19 

38 
22 

35 
20 

25 

6 

14 
-  1 

20 

2 

26 
-13 

21 
-11 

28 
-11 

45 
9 

21 

0 

24 
-14 

12 
-12 

14 

0 

17 
0 

22 
2 

40 
20 

22 

-  8 

32 
-  7 

33 
-  2 

36 
-  5 

27 
-  5 

4 
-21 

3 
-21 

20 
-14 

23.2 
-  2.3 

MADISON 

MAX 
MIN 

27 
3 

23 

3 

24 
0 

26 

0 

12 
-  9 

30 
12 

33 
16 

33 

15 

32 
22 

26 
12 

26 
-11 

29 
-  6 

28 
-  6 

32 
-  4 

32 
5 

45 

30 

28 
-  1 

17 
-  7 

24 
3 

17 
5 

22 
-  6 

30 
20 

39 
20 

26 

0 

39 
22 

38 

7 

40 
10 

13 
-  8 

12 
-20 

22 

-11 

22 

-20 

27.3 
3.1 

MIDDLE  DAM 

MAX 
MIN 

20 
2 

16 
-  6 

20 
-  6 

27 
3 

4 
-17 

20 

-  7 

31 
16 

39 
22 

39 
17 

24 
-  2 

15 

-10 

19 

-10 

26 

-12 

20 
-12 

27 
0 

45 
15 

20 
-  2 

22 
-22 

9 
-16 

15 

0 

18 
-  3 

23 

5 

39 
19 

23 

-  7 

32 

-  4 

33 

0 

37 
-  2 

26 
-  6 

7 
-20 

4 
-20 

26 
-16 

23.4 
-  3.3 

HILLINOCKET 

MAX 
MIN 

23 
9 

20 
0 

19 

1 

26 

9 

-  7 

20 
6 

20 
12 

32 
19 

35 
23 

29 

11 

18 
0 

22 
0 

28 
-  9 

24 
-  8 

26 

-  7 

49 
25 

28 
3 

24 
-15 

12 
-13 

16 

17 

4 

24 

7 

37 
23 

27 
-  3 

29 

-  1 

36 

5 

32 

5 

28 
-  6 

6 
-19 

2 
-16 

13 
-10 

23.6 
1.5 

HILLINOCKET  FAA  AP 

MAX 
MIN 

25 

3 

16 

2 

24 

2 

25 

-  5 

14 
-  6 

19 
13 

32 
14 

35 
23 

28 
20 

20 

5 

22 
1 

27 
-  3 

23 
-  9 

25 

-  8 

48 
18 

47 
4 

24 
-  9 

12 
-13 

15 

4 

15 
3 

23 

7 

36 

20 

36 

7 

25 
-  2 

35 
22 

26 
6 

36 

2 

6 

-  7 

2 
-13 

13 
-  8 

-  5 
-2  3 

23.5 
2.3 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

30 

7 

16 
6 

27 
9 

27 
-  5 

13 
-  9 

22 

13 

39 
17 

40 
26 

32 
25 

25 

5 

20 
-  3 

25 
-  8 

24 
-  9 

32 
-  6 

50 
25 

48 

10 

31 
-  5 

15 
-11 

20 

16 
4 

23 
-  3 

36 
22 

36 
12 

33 
-  2 

39 
29 

32 
9 

36 

-  4 

9 

-  4 

4 
-11 

31 
-  5 

2 
-24 

26.9 
3.4 

OOU05SOC 

MAX 
MIN 

20 

4 

21 
-12 

21 
-  5 

28 

2 

3 

-14 

22 

-  4 

29 

15 

37 
21 

39 
19 

20 

4 

14 
-  9 

18 

-11 

18 
-11 

22 
-  9 

31 
-  7 

45 
12 

19 
-  3 

21 
-19 

11 
-12 

14 
-  3 

18 
-  6 

26 
-  1 

39 
16 

22 

-  e 

30 
-  5 

33 
-  2 

35 

0 

16 
-  7 

6 
-18 

10 
-14 

24 
-17 

23.0 
-  3.4 

ORONO 

MAX 
MIN 

34 
12 

24 

10 

30 
14 

29 
0 

16 

0 

24 

18 

43 
19 

42 
29 

40 
28 

32 
9 

22 

6 

27 
4 

24 

1 

34 

3 

48 

30 

46 
16 

33 

0 

18 
-  3 

21 

7 

20 
9 

26 

4 

38 
25 

39 
15 

35 
6 

41 

30 

38 

14 

38 

7 

16 
-  4 

6 
-10 

30 
-  4 

21 
-18 

30.1 
8.9 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

33 
20 

24 
12 

33 
19 

32 
4 

22 

34 
22 

40 
22 

42 
34 

34 
26 

26 
1 

24 

5 

25 
11 

29 
13 

35 
14 

47 
29 

44 
23 

31 
8 

19 
2 

22 
8 

22 

11 

31 
11 

39 
30 

42 
24 

36 
15 

43 
33 

39 
23 

40 
11 

17 
4 

10 
0 

32 
8 

10 
-  2 

30.9 
14.4 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

34 
14 

25 

10 

31 
9 

31 

2 

20 

1 

32 
20 

40 
21 

41 
32 

34 
25 

25 
2 

26 
-  4 

28 

5 

30 

7 

35 

5 

48 
26 

45 
15 

32 
5 

20 

22 

2 

21 
6 

30 
0 

40 
29 

40 
16 

36 

10 

44 
29 

38 
23 

40 
9 

17 

4 

14 

0 

32 

4 

10 
-10 

31.0 
10.2 

PRESOUE  ISLE 

MAX 

MIN 

26 
8 

u 

-  3 

24 

0 

22 

^  5 

5 
-11 

13 
4 

31 
6 

36 
24 

32 
19 

19 

6 

19 
-  5 

23 
14 

20 
-  4 

26 

1 

41 
14 

44 

23 
-  1 

9 
-17 

16 
-  3 

10 
-  2 

18 

-  7 

28 

11 

33 
14 

17 
-  8 

36 

14 

30 
-  1 

33 

0 

5 

-10 

-  1 
-20 

7 
-18 

6 
-14 

21.3 
0.7 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

20 

7 

22 
-  5 

13 
-  5 

24 
5 

15 
-12 

20 

-10 

28 

12 

33 

20 

40 
20 

27 

7 

13 
-  7 

20 
-  7 

25 

3 

23 
-  2 

29 

5 

47 
14 

25 

0 

22 
-18 

10 
-17 

15 
-  1 

12 

-  1 

21 

0 

34 
18 

23 

-10 

30 
-  8 

33 

0 

34 

0 

28 
-10 

5 
-19 

2 

-20 

17 
-16 

22.9 
-  1.8 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

35 

15 

26 

11 

33 

11 

33 
5 

20 
-  2 

33 

19 

47 
25 

42 
3  3 

38 
26 

28 

16 

26 
3 

32 

8 

29 
15 

36 
8 

46 
34 

50 
25 

34 
14 

20 
-  4 

24 
5 

24 
8 

28 
5 

40 
21 

41 
24 

34 
9 

46 
32 

38 
19 

41 
15 

18 
8 

13 
-  3 

36 

1 

22 
-  6 

32.7 
12.9 

RUMFORD  3  SW 

MAX 
MIN 

27 

3 

22 
0 

24 

1 

31 
-  6 

16 
-  5 

30 

16 

35 
18 

35 
15 

30 

18 

19 
5 

23 

26 
-  9 

25 
-  8 

29 
-  6 

48 

5 

41 
4 

27 
-  6 

15 
-11 

18 
3 

20 
6 

24 
6 

43 
22 

36 
12 

26 
-  4 

28 

20 

33 

7 

38 

7 

13 
-  5 

7 
-12 

21 

-  7 

1 
-22 

26.2 

2.0 

RUHFORD  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

29 

5 

24 

4 

25 
6 

27 
-  5 

16 

32 

16 

34 
19 

38 
19 

31 
21 

22 

7 

24 
0 

32 
-  5 

26 
-  3 

30 
-  2 

49 

7 

46 

7 

28 

-  4 

17 

-10 

20 

10 

24 
9 

27 

lu 

41 
22 

40 
14 

28 

0 

40 

20 

32 
12 

40 
9 

12 

0 

8 
-  8 

23 

-  4 

3 
-17 

28.0 

5.0 

ST  FRANCIS 

MAX 
MIN 

22 

7 

25 

-  7 

10 
-13 

26 
-13 

6 

-17 

11 
-16 

15 
5 

32 
12 

37 
26 

29 
9 

12 
-  3 

20 
-  1 

22 
-  4 

26 

29 

-  4 

47 
11 

29 

1 

21 
-18 

6 

-14 

15 
-  9 

12 
-12 

22 

-12 

33 
15 

23 

-17 

28 
-18 

34 
-  3 

30 
-  8 

20 
-3  3 

-  2 
-29 

-  1 
-31 

-  1 
-19 

20.6 
-  7.1 

SANFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

33 
5 

28 

10 

30 
4 

32 

11 

18 
3 

34 
16 

41 
22 

41 
26 

35 
25 

29 
14 

25 
-  5 

31 
3 

30 

2 

35 
4 

45 
15 

49 
27 

32 

7 

25 
-  3 

23 
0 

24 

7 

29 
2 

38 
23 

41 
24 

33 
7 

41 
26 

40 
19 

20 
3 

16 
-  2 

29 

-  4 

28 
-  3 

9 
-  7 

31.1 
9.1 

SOUA  PAN  DAM 

MAX 
MIN 

24 
5 

11 
-  6 

23 
-  4 

22 
-  3 

8 
-13 

15 

5 

32 
6 

38 
26 

32 

17 

20 
8 

20 
-11 

25 

13 

24 
-  6 

28 

-  9 

43 
4 

47 
15 

25 

2 

9 
-18 

16 

11 
-  6 

20 
-12 

32 

9 

26 
23 

17 

-10 

34 
13 

29 
1 

27 
2 

6 

-11 

1 
-29 

11 
-22 

8 
-14 

22.0 

-  0.9 

WATERVlLLt  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

32 
12 

23 
5 

30 

7 

15 
-  5 

27 
12 

35 
17 

41 
23 

39 

14 

31 
13 

25 

-  3 

29 
0 

28 
-  3 

31 
-  1 

43 
19 

50 
25 

32 

7 

19 

-  7 

23 

3 

21 
8 

25 

0 

33 
21 

38 
23 

28 
4 

42 
26 

40 
13 

38 
14 

15 

1 

13 
-11 

17 
-  5 

35 

-  7 

30.1 
7.5 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 

MIN 

7 

8 

5 

1 

^ 

20 

28 

24 

22 

0 

-10 

2 

-  5 

-  3 

18 

9 

4 

-11 

-  3 

-  1 

-  6 

13 

14 

5 

25 

20 

4 

0 

-  4 

27 
0 

9 

-21 

5.5 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

27 
11 

34 

e 

28 
6 

31 
16 

28 

20 
0 

43 
5 

44 
29 

41 
31 

35 
18 

30 
0 

26 

0 

38 
2 

34 
2 

36 

5 

49 
32 

43 
11 

37 
-12 

22 
-18 

26 

4 

21 
4 

27 
9 

39 
19 

32 

2 

36 

0 

40 
12 

38 

13 

26 
-  1 

14 

-  8 

9 
-11 

32 

-10 

31.8 
5.6 

11     - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1962 


Day 

Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

28 
2 

28 
5 

26 

3 

38 
19 

31 
8 

33 
13 

40 
32 

42 
30 

37 
21 

29 
11 

14 
5 

20 
-  1 

23 
-  1 

22 

1 

33 
6 

44 
26 

29 
16 

28 

3 

21 

3 

20 

7 

28 
12 

34 
12 

44 
24 

26 
14 

37 
16 

36 
26 

38 
26 

32 

10 

19 

-  1 

27 

-  1 

32 
-  5 

30.4 
11.1 

AMHERST 

MAX 
MIN 

34 
16 

33 

11 

31 
11 

40 
8 

18 
6 

35 
18 

45 
31 

42 
34 

34 
20 

22 

8 

30 

1 

30 
-  1 

31 
2 

39 
5 

53 
26 

50 
16 

43 
10 

23 

27 
4 

25 
6 

29 
5 

42 
23 

40 
22 

38 
16 

43 
24 

38 
22 

45 

20 

23 

14 

20 
4 

39 
6 

19 

0 

34.2 
12.8 

BARRE  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

31 
9 

28 
U 

26 

12 

35 
13 

21 

5 

37 
18 

46 
27 

42 
29 

35 
20 

28 
10 

23 

-  5 

27 
-  6 

29 
-  4 

37 
-  2 

49 
28 

49 
26 

30 
11 

21 

-  2 

23 

1 

24 
11 

29 

1 

42 
22 

42 
24 

35 
13 

41 
26 

38 
19 

43 
26 

26 
9 

17 

1 

36 

4 

24 

-  3 

32.7 
11.4 

BEDFORD 

MAX 
MIN 

32 
8 

26 
15 

33 
18 

39 
9 

20 
10 

37 
20 

48 
31 

42 
34 

34 
24 

24 
9 

24 
4 

29 
8 

30 
10 

38 
6 

54 
26 

38 
19 

32 

11 

20 
6 

24 
9 

26 
13 

35 

10 

44 
35 

44 
22 

37 
15 

45 
26 

43 
21 

48 
16 

16 
12 

16 

5 

42 

5 

20 
3 

33.6 
15.0 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

30 

27 

10 

28 
20 

36 
13 

22 

5 

37 
20 

45 
29 

41 

31 

36 

21 

26 
11 

22 

-  5 

27 
-  9 

28 

-  a 

35 
-  3 

48 
28 

51 
26 

29 
6 

20 
-  3 

22 

-  2 

25 

11 

32 

-  3 

40 
25 

40 
25 

33 
11 

39 
30 

37 
21 

37 
25 

25 
9 

17 

0 

35 

3 

24 
-  3 

32.1 
11.4 

BLUE  HILL  WB 

MAX 
MIN 

33 
23 

29 
14 

31 
19 

37 
9 

29 
9 

40 
25 

50 
31 

43 
33 

33 
22 

22 

11 

25 
7 

26 
13 

29 

12 

39 
20 

55 
33 

45 
25 

34 
11 

22 
5 

23 

9 

26 
16 

33 
14 

46 
33 

45 
22 

38 
17 

43 
32 

43 
29 

47 
19 

19 
11 

15 
6 

39 
8 

17 
2 

34.1 
17.4 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 
26 

31 
17 

34 
23 

40 
12 

27 

11 

40 
24 

53 
33 

45 
36 

38 
27 

27 
16 

28 
13 

31 
17 

33 
16 

41 

21 

56 
33 

46 
26 

37 
14 

25 

10 

27 
15 

28 
19 

36 

17 

48 
36 

48 
26 

40 
23 

46 
36 

44 
31 

49 
20 

21 
15 

16 
6 

42 
11 

21 
6 

36.7 
20.6 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

38 
12 

33 

18 

35 
6 

42 
19 

29 
13 

40 
25 

54 
33 

46 

34 

46 
27 

32 
18 

26 

7 

29 
6 

33 
16 

41 
9 

53 
25 

51 
33 

49 
15 

3u 
8 

28 
5 

30 
18 

35 
10 

43 
28 

49 
29 

39 
16 

47 
31 

43 
21 

50 
30 

33 
17 

20 
8 

43 
6 

32 

5 

38.7 
17.7 

BUFFUMVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

32 

0 

34 
17 

30 

38 
7 

39 
8 

32 

10 

49 

30 

50 
34 

43 
24 

32 
15 

16 
0 

25 

-  3 

30 
-  3 

31 
3 

39 
16 

53 

30 

35 
11 

33 

2 

22 

0 

26 

0 

28 

6 

38 
16 

45 
29 

32 

15 

37 
16 

44 
16 

46 
20 

37 
15 

21 

7 

32 
7 

40 
1 

35.2 
11.6 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

3A 
20 

31 
16 

30 
20 

34 
18 

22 

10 

37 
22 

52 
31 

48 
35 

41 
26 

30 
18 

24 
10 

30 
12 

30 
16 

39 
16 

51 
30 

54 
32 

32 

24 

32 

10 

24 

10 

26 
18 

30 
15 

43 
29 

45 
30 

34 

20 

40 
34 

42 
26 

47 
31 

31 
15 

16 
8 

41 
10 

30 
6 

35.5 
19.9 

CLINTON 

MAX 
MIN 

30 
12 

34 
17 

32 
23 

37 
23 

35 
9 

30 
10 

34 
28 

48 
32 

40 
25 

33 
16 

25 
6 

26 
10 

30 

5 

34 
5 

37 
11 

52 

31 

38 

20 

32 

4 

19 
8 

27 
10 

27 

14 

38 

15 

44 
29 

32 

19 

36 
22 

44 
24 

45 
24 

36 

13 

20 

7 

30 
18 

40 
2 

34.4 
15.9 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

38 
23 

35 
9 

36 

15 

45 
15 

38 
16 

44 
33 

55 

40 

47 
32 

35 
28 

26 
14 

28 
10 

31 
10 

33 
14 

39 
9 

55 
29 

40 
21 

37 
16 

25 

lU 

26 
9 

32 
19 

36 
9 

47 
36 

46 
23 

40 
16 

47 
32 

45 
22 

48 
23 

24 
17 

18 
9 

42 
11 

20 
6 

37.5 
18.0 

EDGARTOWN 

MAX 
MIN 

37 
17 

39 

30 

32 
14 

40 
19 

45 
20 

46 
24 

58 
41 

50 
39 

45 
30 

35 
24 

24 
15 

28 
12 

32 
14 

35 
15 

43 
16 

53 
34 

40 
19 

36 
12 

27 
13 

27 
16 

33 
22 

43 
22 

47 
39 

40 
16 

43 
20 

47 
28 

46 
27 

42 
24 

26 
15 

36 
9 

43 
9 

39.4 
21.2 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

36 
27 

30 
19 

35 
22 

43 
14 

33 
13 

43 
30 

52 

39 

45 
37 

37 
28 

26 
17 

28 
12 

29 

17 

33 
17 

41 
17 

56 
33 

46 
27 

37 
18 

24 

11 

27 
15 

30 
20 

36 

17 

46 
36 

47 
26 

39 
22 

46 
34 

44 
29 

48 
26 

26 
16 

19 
10 

42 

13 

21 

7 

37.0 
21.4 

FITCHBURG  2  S 

MAX 
MIN 

36 
14 

33 

14 

31 
16 

37 
19 

35 
8 

30 
10 

34 
18 

49 

31 

41 
22 

32 
14 

19 
6 

27 
6 

33 
5 

32 
6 

39 
8 

52 

30 

35 
12 

31 

0 

21 
2 

27 
5 

28 
12 

37 
14 

46 
28 

31 
17 

37 
20 

44 
22 

46 
24 

41 
19 

26 

5 

16 
8 

39 
-  3 

34.4 
13.4 

FRAMINGHAM 

MAX 
MIN 

31 
11 

35 

13 

32 
15 

39 

19 

40 
9 

30 

7 

38 

52 
33 

44 
25 

35 
16 

20 
8 

22 

7 

33 
9 

32 
9 

43 
9 

54 

30 

37 
18 

35 
6 

24 
5 

26 
6 

27 
13 

41 
15 

46 
31 

33 
19 

40 
19 

45 
24 

47 
22 

40 
15 

21 

7 

34 

5 

42 
2 

36.1 
14.7 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

36 
20 

31 
15 

31 
19 

37 
12 

21 
9 

36 

19 

48 
30 

43 
35 

38 
26 

28 
17 

27 

7 

31 
10 

34 
11 

37 
11 

47 
26 

51 
29 

35 
17 

23 
4 

27 
9 

26 

16 

30 
12 

42 
26 

43 
28 

36 
17 

45 
34 

41 
24 

43 
26 

26 

13 

16 
5 

39 
8 

26 

0 

34.7 
17.3 

HINGHAM 

MAX 
MIN 

37 
14 

32 
13 

34 
9 

40 
15 

26 
13 

40 
26 

52 

33 

46 
35 

36 
26 

26 
17 

26 

10 

30 
8 

30 
15 

41 
9 

56 
28 

56 
29 

37 
16 

23 
9 

25 

7 

27 
17 

32 

12 

42 

30 

46 
27 

36 
17 

47 
33 

41 
36 

49 
28 

28 
16 

21 

7 

42 

5 

27 
5 

36.6 
18.4 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 

MIN 

27 
4 

24 

24 
5 

37 
24 

32 
10 

30 
11 

34 
32 

46 
30 

38 
23 

27 

11 

15 

1 

21 
0 

22 
-  1 

25 
0 

35 

4 

49 
20 

27 
13 

26 

-  1 

16 
-  1 

21 
3 

25 
8 

36 
8 

45 
23 

35 
14 

37 
15 

37 
23 

43 
23 

33 

10 

20 

2 

15 

2 

32 

-  4 

30.1 
10.3 

HYANNIS  2  NNE 

MAX 
MIN 

38 
12 

39 
24 

35 
5 

44 
25 

34 
22 

44 
32 

56 
43 

44 
37 

41 
25 

33 
21 

27 
12 

33 
12 

35 
18 

39 

7 

50 
29 

52 
33 

34 
12 

35 

10 

25 

8 

30 
10 

32 
17 

44 
27 

47 
32 

37 
14 

46 
34 

42 
23 

49 
36 

36 
22 

24 
15 

42 
0 

41 
5 

39.0 
20.1 

KNIGHTVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

28 
6 

30 

10 

28 
6 

36 
10 

37 
6 

26 
10 

35 
26 

36 
28 

40 
20 

30 
12 

17 
1 

22 
-  6 

30 
-  4 

30 
-  2 

38 
4 

40 
28 

30 
6 

28 
-  2 

20 
0 

24 

0 

26 

4 

36 

5 

44 
26 

26 
12 

36 
14 

40 
22 

44 
22 

34 
10 

22 
6 

26 
10 

34 
-  2 

31.5 
9.4 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

36 
23 

29 
16 

33 
12 

38 
10 

41 
9 

37 
10 

50 
24 

42 
33 

38 
26 

34 

7 

28 
5 

32 
9 

32 
12 

39 
8 

53 
26 

50 
27 

33 
19 

23 

5 

25 

7 

26 

15 

30 
10 

43 
25 

44 
24 

36 

14 

44 
27 

41 
24 

46 
20 

24 
13 

16 

7 

41 
11 

22 
-  4 

35.5 
15.4 

LOWELL 

MAX 
MIN 

37 
20 

33 
16 

33 
18 

38 
9 

21 
9 

38 
19 

49 
29 

45 
34 

37 
24 

26 
12 

29 
6 

33 
9 

34 
9 

39 
11 

53 
28 

46 
22 

34 
11 

23 
6 

27 
9 

27 
15 

32 
11 

45 
31 

44 
23 

37 
18 

43 
32 

40 
26 

45 
17 

20 
10 

17 
10 

41 

7 

21 

-  1 

35.1 
16.1 

MIDDLETON 

MAX 
MIN 

37 

13 

38 
14 

36 
14 

42 
17 

26 

7 

37 

17 

51 
29 

45 
33 

43 
24 

37 
15 

30 

4 

32 
9 

33 

10 

40 
6 

49 
24 

54 
32 

41 
13 

35 
4 

29 

5 

28 

14 

36 
21 

44 
34 

45 
28 

39 

14 

46 
29 

47 
20 

45 
20 

30 
12 

19 

3 

41 

5 

46 

0 

36. 7 
15.8 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

40 
30 

33 
19 

41 
23 

45 

24 

42 
24 

52 
41 

52 
42 

45 
38 

39 
32 

32 

19 

28 

17 

33 

18 

35 
18 

40 
16 

54 
39 

45 
26 

38 
20 

26 
14 

27 

18 

33 
26 

36 
24 

44 
38 

45 
27 

4U 
19 

44 
36 

45 
27 

47 
29 

29 
25 

25 

12 

43 
19 

28 

10 

39.0 
24.6 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

37 
28 

33 
23 

37 
23 

45 
17 

38 
18 

46 
38 

58 
43 

46 
38 

38 
28 

26 
16 

31 
14 

32 
20 

36 
20 

42 
24 

55 
38 

45 
26 

39 

18 

27 

13 

29 
16 

34 
23 

40 
19 

48 
40 

48 
27 

42 
24 

49 
35 

46 
32 

50 
27 

27 
19 

24 
13 

43 
18 

24 
9 

39.3 
24.2 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

30 
12 

24 
4 

28 
12 

36 
9 

26 

7 

38 
26 

44 
32 

41 
23 

29 

10 

17 

7 

22 

0 

27 
-  5 

28 
2 

35 
3 

52 
33 

36 
12 

27 
3 

18 
0 

22 

5 

25 
13 

30 
8 

46 
29 

36 
17 

34 
12 

39 
26 

42 
22 

42 
13 

20 

5 

16 

0 

32 
-  1 

16 
-  8 

31.0 
10.7 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

38 
22 

35 
22 

33 

18 

45 
22 

31 
16 

40 
29 

57 
37 

50 

38 

43 
28 

33 
20 

29 

10 

31 

13 

34 
18 

42 
14 

55 
26 

56 
33 

39 

20 

33 
9 

30 
11 

33 
19 

33 
15 

44 
26 

48 
32 

39 
19 

47 
34 

44 
27 

50 
33 

34 
20 

23 
11 

42 
8 

35 
6 

39.5 
21.2 

PROVINCETOWN  1  N 

MAX 
MIN 

39 
32 

34 
26 

34 
15 

44 
23 

32 

20 

42 
20 

54 
41 

46 
38 

42 
29 

34 
20 

29 
17 

32 
21 

35 
26 

40 
19 

48 
29 

53 
34 

43 
17 

35 
12 

29 

19 

34 

17 

33 
21 

43 
28 

44 
31 

37 
16 

47 
33 

46 
26 

45 
36 

36 
26 

26 
14 

41 

4 

40 
9 

39.3 
23.3 

READING 

MAX 
MIN 

37 
19 

32 

15 

33 
11 

39 
9 

22 
9 

38 
19 

51 
31 

44 
34 

36 
25 

25 

11 

28 

32 
10 

33 

7 

39 

7 

54 
29 

45 
19 

35 
11 

23 
6 

26 
8 

27 
13 

33 
9 

45 
33 

45 
22 

37 

17 

45 
33 

43 
22 

46 
17 

19 
13 

17 

5 

41 
8 

19 

2 

35.1 
15.4 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

32 
14 

37 
23 

32 

7 

37 
10 

45 
14 

34 
16 

53 

34 

53 
36 

48 
28 

36 
16 

21 
9 

28 
4 

30 
4 

34 

7 

44 
10 

55 
31 

40 
15 

37 
9 

25 

7 

30 
9 

32 

10 

44 
12 

49 
35 

37 
16 

41 
16 

47 
20 

44 
21 

42 
19 

23 

9 

33 
4 

42 

5 

38.2 
15.3 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

35 
25 

30 
20 

37 
19 

39 

15 

26 
15 

36 
25 

48 
36 

43 
34 

37 
27 

27 
14 

25 
12 

33 

15 

33 
21 

38 

15 

51 

34 

51 
30 

35 
18 

20 
6 

24 

10 

26 

18 

30 
16 

41 
30 

45 
26 

37 
16 

45 
34 

38 
26 

47 
24 

24 
17 

19 

7 

40 

5 

22 

3 

34.9 
20.0 

SALEM  CG  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

36 
25 

31 
16 

32 
22 

39 

14 

23 
10 

36 
19 

50 
30 

43 
36 

39 
28 

31 
16 

26 

10 

32 
17 

31 
16 

39 
16 

52 
24 

51 
32 

35 
22 

23 
8 

25 
14 

28 
17 

32 

16 

44 
30 

47 
28 

37 
21 

45 
32 

40 
26 

42 
23 

23 
16 

14 
6 

41 
12 

26 

4 

35.4 
19.7 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

42 
30 

36 
21 

38 
24 

48 
20 

42 
26 

48 
42 

61 
42 

48 
39 

40 
30 

30 

18 

30 
14 

34 
18 

37 
23 

44 
20 

58 
32 

45 
26 

40 
19 

27 
14 

30 
15 

35 
23 

40 
20 

4S 

40 

46 
25 

42 
22 

50 
36 

48 
32 

55 
26 

28 
24 

24 
16 

45 
20 

25 

10 

40.6 
24.7 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

27 
9 

29 

9 

26 
12 

39 
20 

36 

7 

26 
9 

34 
26 

43 
28 

41 
23 

29 
13 

l'8 

0 

22 
-  1 

29 

-  1 

29 
3 

32 
5 

50 
28 

31 
8 

27 
-  2 

20 
0 

25 

0 

25 
6 

32 
6 

40 
26 

28 
12 

37 
14 

39 
23 

42 
23 

34 

12 

20 

5 

19 
5 

36 
-  1 

31.1 
10.6 

SOUTH  EGREMONT 

MAX 

MIN 

31 
S 

26 
9 

30 

3 

28 
14 

25 
10 

40 
19 

48 
32 

44 
34 

38 
12 

26 
10 

23 

5 

25 
4 

28 

4 

38 

3 

49 
26 

50 
23 

31 
13 

22 

1 

23 
4 

26 
17 

30 

7 

49 
26 

49 
24 

37 
12 

42 
31 

41 
21 

45 
22 

23 
12 

19 
5 

36 
13 

19 
-  4 

33.5 
13.9 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

35 
20 

32 

17 

32 
18 

37 
13 

18 
8 

35 

18 

48 
32 

45 
35 

42 
25 

30 
14 

27 
11 

30 
8 

34 
9 

40 
13 

54 
34 

54 
31 

34 
22 

27 
6 

28 
10 

26 
17 

31 
14 

42 
26 

42 
29 

37 
19 

45 
32 

42 
26 

36 
28 

28 
15 

23 
8 

40 
18 

29 

2 

35.6 
IS. 8 

See  reference  i 


folloving   Stfttlon    Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1962 


SlaUoa 

D*70i  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

STOCICBRIDGE 

MAX 
MIN 

31 

6 

28 
6 

31 

11 

36 

14 

26 

9 

39 
25 

47 
32 

41 
28 

32 
21 

21 

10 

23 

4 

27 
-  5 

28 

1 

37 

3 

53 

34 

44 
18 

31 
11 

20 
0 

23 

4 

26 

14 

32 

8 

46 
28 

42 
22 

35 

13 

40 
28 

39 
21 

43 

17 

22 

11 

18 
3 

34   17 
4-6 

32.6 
12.7 

tAUNION 

MAX 
MIN 

37 

15 

32 
16 

34 
6 

44 
18 

30 

13 

41 
27 

52 

35 

46 
36 

37 
27 

31 
18 

28 

9 

28 

6 

32 

14 

42 
8 

56 
25 

57 
2B 

38 
14 

28 
9 

27 
9 

30 
12 

33 
9 

43 
29 

49 
28 

38 

17 

47 
31 

<i5 
22 

49 
29 

31 
17 

21 

10 

43   31 
7    6 

3B.1 
17.7 

lULLV  D«M 

MAX 
MIN 

26 

0 

30 
U 

28 

12 

36 
19 

33 
5 

29 

7 

36 

29 

44 
31 

38 
21 

30 
12 

19 

-  4 

23 

-  6 

29 

-  4 

29 

2 

35 
3 

51 
2B 

32 

10 

29 
-  2 

19 

-  1 

22 

1 

25 

0 

33 

4 

39 
26 

29 
12 

32 
15 

41 
20 

40 
21 

35 

10 

19 

0 

26   37 
0-5 

31.4 
8.9 

Turners  falls 

MAX 

MIN 

35 

10 

33 

20 

31 
14 

40 

7 

18 

5 

35 
17 

45 
31 

41 
29 

39 
19 

35 
14 

24 
-  2 

29 

-  4 

39 
-  3 

36 

-  1 

51 
22 

40 
14 

34 

10 

22 
-  5 

27 

1 

26 
8 

30 
3 

41 
28 

41 
24 

37 
14 

41 
22 

39 

20 

41 
22 

22 
8 

20 
2 

37   19 
5-7 

33.8 
11.2 

•ALPOLE 

MAX 
MIN 

36 
13 

27 
15 

33 

7 

40 
13 

24 

9 

39 
23 

52 

31 

44 
33 

37 
24 

27 

14 

25 

3 

28 
2 

32 

12 

39 
6 

55 
26 

55 
23 

35 
13 

23 
3 

26 

2 

28 
15 

31 

10 

43 
28 

46 
25 

40 
15 

45 

30 

41 
20 

47 
26 

29 
13 

18 

7 

41   27 
5    2 

35.9 

15.1 

MEST  CUMMINGTON 

MAX 
MIN 

30 
-  2 

27 
15 

27 
5 

35 

10 

17 

4 

35 
15 

46 
30 

43 
26 

35 
15 

23 

5 

21 
-  3 

25 
-  8 

28 

-  5 

38 
-  2 

52 
12 

43 
21 

27 
6 

18 
-  6 

24 

-  4 

30 

5 

30 
1 

46 
22 

42 
13 

36 

7 

38 
27 

36 
16 

34 
16 

26 

8 

16 

-  2 

35   19 

8-7 

31.7 
8.0 

KEST  MEDWAY 

MAX 

MIN 

37 
10 

36 
6 

35 
9 

41 
13 

23 
10 

39 
22 

52 
32 

48 
33 

36 
26 

30 
14 

28 

4 

30 

2 

36 
9 

42 

7 

54 
27 

54 
25 

37 
14 

24 
6 

30 
3 

30 
16 

38 
8 

47 
30 

38 
IB 

46 

31 

43 
20 

48 
25 

37 
26 

31 
20 

26 
9 

42   30 
4    4 

37.7 
15.6 

HESTON 

MAX 
MIN 

35 
6 

31 
15 

31 
17 

39 
14 

20 
9 

34 

18 

52 

30 

45 

34 

38 
25 

28 
15 

28 

3 

30 
9 

33 

11 

40 
6 

53 
28 

52 
29 

35 

19 

25 
4 

25 

4 

27 
16 

30 
12 

42 
29 

44 
26 

38 
16 

45 
32 

40 
22 

45 
27 

28 
14 

17 
12 

46   26 
16    1 

35.5 

16.7 

KESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

33 
22 

31 

16 

32 

18 

r. 

21 
8 

35 
20 

47 
32 

41 
32 

36 
23 

23 
13 

26 

10 

30 
2 

31 
-  2 

38 
4 

54 
34 

45 
23 

33 
12 

22 

7 

24 
2 

25 
11 

31 

4 

43 
31 

41 
23 

35 
18 

42 
29 

40 
21 

42 

20 

21 

12 

19 
8 

39   19 
7    2 

33.5 
15.3 

KORCESIER  UB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

32 

19 

25 
15 

29 

14 

37 
9 

27 
6 

40 
27 

46 
29 

38 

31 

31 
19 

19 

7 

21 

5 

25 
8 

27 

11 

36 
17 

51 
33 

42 
21 

29 

8 

19 
2 

24 
6 

25 
12 

32 
12 

44 
32 

42 
20 

35 
15 

41 
31 

41 
26 

44 
18 

19 
8 

14 
4 

37   15 
4  -  1 

31.8 
15.1 

KORCESTER 

MAX 
MIN 

3'. 
11 

33 
16 

31 
12 

38 
13 

22 

e 

38 
22 

50 
27 

42 
30 

35 
22 

34 
11 

24 

5 

24 

4 

28 
9 

39 

7 

51 
26 

51 
25 

35 
13 

35 
0 

30 

2 

29 
16 

35 
14 

44 
27 

42 
23 

36 
15 

43 

30 

40 
21 

43 
23 

24 
17 

16 

5 

28   21 
9    0 

34.7 
14.9 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

MAX 
MIN 

24 
3 

24 
-  4 

24 
8 

31 
-  6 

23 
-11 

31 
22 

40 
29 

37 
31 

33 
19 

32 
9 

21 
-  8 

22 

-  1 

22 

-  2 

34 
3 

49 
23 

50 
16 

25 

4 

15 
-12 

16 

-  2 

20 
5 

22 

-  1 

40 
21 

43 
16 

29 

1 

36 

27 

33 
8 

40 

7 

12 
-  5 

6 

-15 

27   12 
-  7  -16 

28.2 
5.2 

BERLIN 

MAX 
MIN 

2B 
6 

29 
-  4 

26 

-  4 

34 
9 

9 
-11 

21 
-  2 

32 

21 

41 
30 

43 
22 

29 
8 

19 
-10 

25 

-10 

32 
-12 

25 
-12 

33 
-  6 

47 
15 

26 
5 

25 
-12 

15 
-12 

20 
-  2 

22 

-  1 

35 
8 

48 
23 

26 

1 

36 
4 

39 

5 

44 
6 

26 

-  1 

13 
-18 

10   20 
-16  -10 

28.3 
0.6 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

23 

7 

18 
-  4 

24 
-  5 

30 
6 

6 
-16 

23 

-  7 

38 
23 

39 
28 

35 
19 

22 

2 

10 

-  7 

19 
-  6 

22 
-  1 

19 

2 

32 

5 

47 
19 

19 
7 

19 
-17 

9 
-  6 

14 
-  2 

17 
-  2 

30 

41 
19 

19 

1 

31 
8 

31 

3 

37 
2 

28 
2 

7 
-19 

17   15 
-19  -21 

23.9 

0.8 

BLACKWATER  DAM 

MAX 
MIN 

28 
8 

32 
6 

27 
6 

38 
10 

22 

2 

23 

5 

33 
23 

46 
23 

42 
23 

31 
12 

19 
-  5 

25 

-  4 

33 
-  6 

29 
-  3 

36 

-  1 

48 
27 

32 

7 

29 

-12 

19 
-  9 

21 
4 

26 
2 

29 

13 

43 
27 

30 
6 

36 
9 

41 
20 

42 
20 

26 

0 

17 
-  4 

11   28 
-4-4 

30.4 
6.5 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

31 
-  1 

28 

-  2 

32 
-  2 

32 
9 

16 
-  2 

24 
6 

36 
24 

32 
24 

43 
23 

35 

4 

23 

-10 

30 
-14 

32 
-13 

29 

-10 

35 
-  5 

50 
19 

30 
0 

31 
-14 

22 

-13 

26 
8 

25 

1 

29 

7 

42 
24 

28 

1 

31 
5 

40 
13 

40 
14 

35 
-  2 

20 
-  8 

16   28 
-  8  -16 

30.7 
2.0 

COLEBROOK 

MAX 
MIN 

22 

10 

27 
-14 

20 
-14 

29 

1 

2 

-21 

28 

-  8 

34 
23 

42 
29 

38 
20 

28 

7 

15 
-22 

21 
-21 

22 
-13 

19 
-12 

37 
-12 

42 
18 

22 

0 

22 
-20 

12 
-12 

14 
-  3 

20 
-10 

28 

-  6 

41 
21 

24 

-  7 

33 

-  3 

35 
-  5 

39 
-  6 

15 

-  8 

9 

-25 

13   28 
-25  -17 

25.2 

-  5.0 

CONCORD  vie    AIRPORT 

MAX 
MIN 

34 
8 

30 
10 

31 

5 

37 

5 

17 
4 

34 

17 

48 
26 

42 
30 

35 
22 

23 

11 

28 
-  4 

31 
-  5 

31 
-  7 

35 
-  3 

51 
28 

43 
14 

32 

7 

20 
-  9 

24 
-  2 

24 
1 

30 
-  5 

43 
30 

42 
22 

36 
9 

42 
26 

37 
18 

42 

13 

19 
6 

14 
-  1 

30   16 
3-4 

32.3 
8.9 

CONWAY  1  N 

MAX 
MIN 

25 
-  6 

29 

0 

24 
-  2 

36 
6 

19 

-  7 

26 
3 

30 
23 

39 
29 

39 
26 

32 
12 

22 

-     3 

30 
-10 

30 
-U 

30 
-11 

32 
-  6 

44 
17 

32 

3 

30 
-15 

18 
-  9 

25 
2 

24 

-  7 

29 

-  5 

46 
25 

32 

0 

32 

4 

43 
18 

42 
19 

37 

-  3 

18 
-13 

14   26 
-12  -  7 

30.2 
1.9 

DURHAM 

MAX 
MIN 

36 
2 

30 
12 

31 
5 

35 
11 

18 

7 

32 
17 

47 
24 

46 
25 

37 
25 

29 

15 

27 
-  1 

34 
-  6 

32 

3 

37 
0 

45 
18 

51 
28 

32 

8 

23 

-  8 

25 

-  3 

27 
10 

31 
-  1 

39 
26 

42 
27 

35 
9 

43 
30 

39 

20 

42 
21 

22 

7 

18 

2 

36   29 

0-5 

33.9 
10.6 

EAST  DEERING 

MAX 
MIN 

32 

5 

30 
5 

29 
9 

35 

4 

15 
4 

32 
14 

45 
24 

40 
25 

35 
20 

20 

10 

26 
-  5 

31 
0 

31 

-  5 

36 
-  3 

46 
32 

49 
18 

29 

5 

17 
-  6 

22 
-  3 

23 

7 

30 

2 

42 
23 

40 
21 

39 
28 

36 

16 

39 
9 

17 
3 

13 

-  4 

34   18 
0-6 

31.0 
8.4 

FABYAN 

MAX 
MIN 

22 

-  3 

19 

-  7 

24 

5 

30 
-12 

26 

-15 

34 
21 

46 
28 

41 
28 

32 
9 

12 
3 

18 
-16 

24 
-18 

20 
-14 

38 
-10 

44 
11 

48 
8 

22 

0 

12 
-21 

15 
-  2 

18 

-  4 

24 

-  7 

45 
20 

45 
13 

29 
-  1 

35 
27 

29 
-  1 

42 

9 
-  9 

4 
-22 

30    0 
-13  -19 

27.0 
-  0.5 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

19 
-16 

19 
-14 

27 
-  2 

-  2 
-24 

26 
-  6 

27 

13 

39 
25 

36 
18 

21 
3 

10 
-18 

18 
-21 

23 
-10 

16 
-  8 

34 
-  2 

45 

14 

19 

1 

19 
-21 

9 

-18 

12 
-  5 

15 
-12 

24 
-  8 

38 
17 

18 
-12 

30 
-  9 

32 

-  7 

35 
-  5 

13 
-  9 

14 
-28 

3   21 
-31  -19 

22.0 
-  7.1 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 
MIN 

34 
6 

30 

5 

28 
5 

28 
5 

15 

1 

34 
12 

39 
24 

42 
18 

35 
22 

27 

10 

25 
-  5 

31 
-  5 

29 

-  6 

33 
-  2 

43 
10 

46 
26 

30 
2 

21 
-12 

24 
-  2 

25 
-  2 

27 
-  2 

34 
22 

42 
25 

34 
3 

42 
24 

38 
16 

42 
18 

18 

1 

14 

-  4 

29   22 
-4-6 

31.0 
6.6 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

29 

-  1 

26 

-  6 

27 
-  3 

36 

1 

13 
-  5 

34 

13 

41 
25 

40 
23 

33 
19 

23 

5 

22 

-15 

28 
-18 

26 
-15 

34 
-11 

43 

5 

49 
15 

27 
-  8 

17 

-20 

20 
-13 

24 

5 

28 
-  7 

35 
22 

42 
18 

34 
-  3 

39 
20 

35 

11 

41 
13 

15 
-  9 

8 

-10 

28   18 
-10  -12 

29.5 

0.9 

HANOVER 

MAX 
MIN 

30 
12 

20 
-  1 

27 
6 

37 
0 

19 
-  2 

33 
18 

37 
28 

39 

29 

34 
21 

32 

8 

21 

-  6 

25 

-  3 

23 
-  6 

33 
-  1 

46 
21 

46 
14 

28 
9 

19 
-12 

21 

-  2 

21 

11 

26 

0 

36 
25 

41 
21 

33 
6 

40 
30 

37 
17 

43 
10 

17 
1 

10 

-  7 

27   10 
0-13 

29.4 
7.5 

KEENE 

MAX 
MIN 

34 

34 
9 

29 
11 

38 
9 

16 
3 

35 
16 

46 
30 

40 
26 

33 
23 

25 
13 

28 
-  6 

31 
-  9 

33 
-  9 

37 
-  2 

54 
26 

54 
26 

26 
9 

23 

-  2 

21 
-  3 

26 
-  1 

33 
-  2 

42 
33 

37 
26 

37 
14 

43 
32 

39 
18 

42 
25 

25 
8 

18 
-  2 

36   18 
3  -14 

33.3 
10.1 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

30 
15 

27 
8 

28 
15 

38 
2 

15 
2 

34 

15 

41 
21 

41 
26 

32 

17 

19 
8 

24 
4 

30 
6 

28 

1 

35 
4 

50 
17 

42 
16 

28 

2 

19 
-  5 

22 

7 

22 

5 

27 
5 

42 
26 

42 
17 

32 
8 

40 
31 

35 
21 

41 
12 

15 
0 

12 

-  4 

28   10 
1  -  8 

30.0 
9.5 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

24 
0 

18 
-10 

23 
-  1 

29 
-  8 

7 
-15 

32 
6 

38 
28 

39 
28 

33 
14 

20 

2 

17 
-18 

20 
-15 

18 
-19 

25 
-12 

47 
0 

47 
13 

24 

0 

12 
-20 

14 
-  3 

19 
1 

19 
-  9 

32 
16 

37 
17 

25 
-  4 

35 
17 

33 
-  1 

40 
8 

9 
-  8 

4 
-21 

29    8 
-  8  -13 

25.1 
-  1.1 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

28 

7 

21 
-  5 

32 
4 

37 

-  1 

22 
-  2 

34 
22 

36 
29 

38 
26 

30 

17 

17 
9 

23 
-12 

29 

-  7 

26 

-10 

34 
-  5 

46 

21 

40 
11 

26 
1 

18 
-14 

21 
-  6 

22 

5 

27 
-  3 

43 
25 

40 
20 

33 
2 

38 
29 

37 
19 

42' 

4 

17 

1 

11 
-  5 

28   11 
-  2  -16 

29.3 
5.3 

MANCHESTER 

MAX 

MIN 

31 

-  3 

34 

11 

34 

7 

35 
9 

35 
6 

25 

7 

34 
25 

47 
27 

43 
25 

35 
15 

24 
3 

29 

34 
-  3 

33 
2 

37 
4 

52 

30 

37 
9 

33 

-  5 

22 

-  7 

26 
2 

26 

-  1 

37 
1 

44 
34 

36 

10 

37 

10 

43 
22 

44 
20 

41 
9 

20 

2 

16   32 
1  -14 

34.1 
8.2 

HASSASESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

34 
5 

29 

7 

34 
8 

19 
5 

33 
15 

47 
26 

44 
26 

34 
24 

24 
14 

28 

-  1 

31 

-  5 

32 

1 

37 
0 

52 
26 

50 
23 

32 

8 

25 
-  9 

24 
-  3 

25 

10 

30 
-  3 

40 
25 

41 
25 

35 
8 

43 
29 

39 
18 

42 
20 

20 

5 

15 

-  1 

30   27 
-  2  -10 

33.2 
9.8 

MOUNT  SUNAPEE 

MAX 
MIN 

25 
11 

21 
4 

26 
11 

34 

3 

13 
-  2 

35 

13 

41 
25 

36 
26 

34 
18 

22 

6 

19 
0 

23 

7 

22 
6 

32 
8 

44 
29 

49 
21 

23 

14 

14 
-  4 

16 
5 

21 
8 

26 

10 

40 
24 

39 

20 

30 
11 

35 
28 

35 
18 

39 
17 

18 
3 

11 
-  8 

28   19 

-  1  -10 

28.1 
10.4 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

10 
-10 

11 
-  2 

12 
-  3 

13 
-19 

22 

7 

33 

18 

33 
13 

15 

9 

10 

-u 

-10 
-17 

0 
-14 

8 
-  3 

16 
-  3 

19 
12 

32 
12 

20 
-  7 

1 
-30 

-12 

-31 

12 

-15 

9 
-  6 

14 

31 
12 

16 
-12 

15 
-13 

14 

7 

29 

0 

31 
-18 

-13 
-2  2 

-11 
-23 

6-16 
-26  -34 

12.0 
-  7.5 

NASHUA   2  NNW 

MAX 
MIN 

35 
8 

32 

13 

30 
8 

38 

7 

17 
5 

34 

11 

48 
26 

43 
27 

34 
22 

26 

4 

28 
-  4 

34 
-  6 

33 
-  3 

39 
-  2 

51 
26 

45 
14 

32 
8 

20 
-  5 

27 
-  3 

26 

30 
-  4 

43 
28 

43 
15 

36 

10 

43 
29 

39 

la 

44 
11 

19 
8 

16 

1 

39   18 
2-15 

33.6 
8.5 

northwood 

MAX 
MIN 

32 

10 

27 

10 

30 
8 

32 

17 

18 

4 

35 

11 

45 
24 

42 
29 

36 
23 

27 
12 

24 

4 

30 

7 

29 

8 

35 
8 

44 
28 

49 
28 

30 

10 

20 
-  6 

21 
-  2 

25 
9 

27 

10 

39 
24 

42 

24 

34 

7 

41 
28 

37 
20 

40 
18 

19 
4 

14 

-  1 

33 

-  3 

26 
-  8 

31.7 
11.8 

!  notes  following  Stk' 
-  13  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1962 


Day  Of  Month 


PETERBORO   2  S 

PINHHAM  NOTCH 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


VERMONT 
BELLOWS  FALLS 

BENNINGTON  2  NNW 

BLOOMFIELO 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

•   CAVENDISH 

CHELSEA 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

ENOSBURG  FALLS 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AP 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

READSaORO  1  SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 


30  30  25 

9  3  10 

23  23  21 
2-2  6 

36  30  29 
•5  1  0 

34  28  32 

12  II,  10 

27  34  28 

•4  7  7 

37  33  30 
4  15  7 

30  25  29 

14  6  4 

24  26  22 


35  21  35 

5  2  13 

31  15  30 

■  7  -12  12 

32  20  22 


35  21  36 

9  8  19 

37  27  25 

11  2  6 

37  20  35 

12  7  15 

35  14  33 

3  3  13 

34  12  33 


34   30   32 
24   15   18 


36   33   33 


36   34   39 
25   20   28 


36   31   35 
26   20   18 


25   13   27 


43   35   45 
18   16   32 


15   13   27 


MAX 

32 

36 

30 

38 

25 

MIN 

-  2 

5 

4 

13 

1 

MAX 

28 

22 

33 

36 

34 

MIN 

8 

-  2 

16 

6 

" 

MAX 

18 

18 

25 

29 

10 

MIN 

10 

-11 

13 

-  4 

-22 

MAX 

26 

18 

30 

31 

27 

MIN 

-  6 

-11 

-  1 

-  7 

-  6 

MAX 

32 

29 

28 

37 

18 

MIN 

1 

-  6 

7 

3 

-  1 

MAX 

30 

28 

28 

35 

13 

MIN 

0 

-10 

-U 

6 

-  7 

MAX 

28 

20 

26 

34 

21 

MIN 

12 

-11 

10 

-  1 

-  4 

MAX 

31 

29 

31 

30 

28 

MIN 

6 

-  6 

10 

4 

1 

MAX 

25 

20 

28 

31 

25 

MIN 

-  5 

-21 

1 

^  5 

-18 

MAX 

26 

28 

18 

30 

11 

MIN 

11 

-  5 

-  6 

8 

-  5 

MAX 

27 

27 

20 

35 

9 

MIN 

8 

-12 

-11 

9 

-11 

MAX 

25 

19 

34 

34 

23 

MIN 

4 

-11 
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11 

9 

14 
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-  3 
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23 

16 

31 

32 

24 
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20 

29 
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21 
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27 

27 

27 

37 

32 
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0 

2 

1 

23 

8 

MAX 

32 

28 

30 

35 

28 
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15 

-  1 

19 

0 

-  2 
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28 

20 

28 

34 

25 

MIN 

3 

-  5 

6 

-  5 

-  6 

MAX 

24 

22 

24 

30 

15 

MIN 

13 

-  8 

2 

0 

-10 

MAX 

21 

24 

21 

31 

23 

MIN 

7 

-  5 

-  7 

17 

1 

MAX 

30 

34 

30 

39 

33 

MIN 

-  1 

6 

6 

20 

4 

42   38   32 
24   26   16 


39   37   31 


22  22  21 

43  42  35 

26  29  22 

36  44  40 

23  23  21 

50  45  36 


21   27   23 


35   37   32 
29   IS   16 


57 

43 

38 

42 

37 

27 

50 

44 

35 

30 

32 

24 

51 

45 

38 

38 

36 

27 

39   39   29 


53   45   36 
35   33   26 


22 

32 

40 

3 

22 

23 

42 

47 

44 

26 

32 

28 

29 

40 

39 

10 

29 

29 

29 

41 

36 

11 

22 

29 

33 

36 

36 

17 

27 

20 

27 

35 

40 

0 

25 

38 

16   34   21 


45 

40 

30 

32 

44 

40 

18 

29 

35 

39 

26 

28 

40   36 
29   27 


30   24 
17   17 


26   26   12 


34   36 
30   26 


31   27   20 


38   43 
27   29 


39   39   37 


32   20   25 


32   21 

U  -  7 


25   23   27 


22   25   29 


27  25  26 

16  14  19 

26  25  26 

12  6  4 

32  26  29 

19  15  6 

31  30  31 

20  15  14 

26  27  26 


30   21 
11-5 


16   21   24 


24   22   26 


17   18   19 


23   27   26 


26 

18 

1 

-15 

24 

20 

6 

-  5 

22 

24 

5 

-  7 

23 

23 

5 

-16 

31   18   20 


27   15 
7  -12 


21   19 
5  -10 


28   34  46 

6-1  27 

24   30  39 

■I    0  13 

30   30  32 

■8-7  2 

30   36  49 

4    4  23 

26   29  35 

■8-5  3 

36   39  49 


26   29   36 


33  43  52 
21  21  41 

31  40  58 
14  11  24 

35  41  51 

17  9  26 

32  43  54 
21  19  33 

34  41  55 


29   28 
■4-3 


23  33  45 

0  4  31 

29  32  43 
•12-6  3 

26  28  38 

■14  -12  -  6 

28  33  46 

4  10  27 

30  40  50 


22   21   34 


20   23   34 


21   31 
7-2 


16   25   35 


15 

23 

25 

22 

32 

4 

-10 

-  4 

-  6 

-  1 

14 

15 

22 

19 

26 

5 

-  9 

-  6 

-  5 

-  2 

26   19   20 


25   25   28 


24   21   23 


25   22   26 


29   27   37 


21   33   45 


3  3   44 
25   26 


22 

U 

16 

25 

2 

-  6 

-  6 

-10 

32 

22 

26 

31 

13 

-  6 

-  7 

-  6 

46   32   31 


51  33   30 
26    7-7 

52  36   22 


10   11  -12 


28   17   12 


50   35   23 


55   37   32 


32   23   12 

47   37   25 
24   17   10 


48  32   29 
28  12-2 

47  27   16 

22  U    0 

49  20   15 
17  0  -21 

36  25   16 

17-7-8 

47  28   20 

17  2  -13 

47  30   25 

30  5  -16 


25   16 

14-4 


25   17 
-  2  -14 


23   23   28 


17   17   21 
•3    2-1 

20   21   24 


21   22   25 
•6-1-2 


29   29   30 
•  5   11    0 


20   22   29 


20   24   25 


26   30   39 


25   27   31 


26   30   32 


26   30   33 
16   23   20 


27   29   37 
12   20   14 


22   25   23 


23   25   32 


19   16   19 
•3    1-10 


15   18   27 


23   24   27 
6    9-1 


17   22   26 

15-5-4 


22   24   24 
1   12    2 


21   26 
5-2 


25   25 
10  -15 


8  -  1 
-10  -20 


24   15 
-12    0 


51   29   27 


26   28 
12-3 


45   28   19 


15   16   22 


14   18   27 


25   19 

lu  -  9 


11 
-  2 


18   21   25 


17   20   23 
5    7-5 


16   23   25 


24   27   28 


18   19   26 

8   10    3 

20   23   22 


11   19   22 

•6-3    2 

22   27   24 


39 
20 

30 
9 

38 
25 

35 
15 

46 
12 

23 

4 

34 
22 

30 

5 

41 
22 

31 
5 

35 

15 

42 
15 

41 
22 

36 

11 

43 

30 

38 
20 

40 
27 

30 
9 

36 

13 

41 
17 

25   22   35   20 


-16  -14  -14 
25   20   25 


26.0 
2.9 

30.5 
4.1 


35   16   32.2 
2-4   11.8 


19   20   35 
-3-1-16 


44   37 
27   12 


35   41   32 


43   35 
20    * 


43   44   41 
39   26   23 


46   45   36 


30 

22 

22 

31 

24 

21 

14 

42 

47 

37 

48 

44 

46 

30 

28 

31 

18 

30 

22 

28 

20 

44 

46 

39 

49 

43 

47 

30 

32 

28 

22 

34 

30 

30 

20 

48 

49 

40 

47 

46 

49 

23 

37 

24 

21 

32 

26 

23 

16 

31   43   26 


49   43   38 


36   39 
19   16 


40  34  32 

27  11  6 

34  44  34 

22  21  4 

26  43  26 

0  24  0 

39  42  32 

22  23  9 

50  46  36 

27  22  14 


29   47   27 


45   38   35 
25   12   11 


33   32   17 


44   39 
31   16 


40   35 
26   19 


40   36 
18   12 


43   47   47 
35   31   24 


44   42   48 


IS 

40 

24 

35 

3 

2 

0 

-12 

11 

0 

10 

23 

15 

29 

4 

4 

-  3 

-  8 

10 

2 

31.5 
5.7 


24   25   42   25 


22   42   21 


36   28 
24   10 


17    1 
35   43 


2  7   24 
38   41 


22   45 

2   17 


36   43 
16   20 


39   43 
27   23 


35   34 
25-6 


39   37   39 


40   36 
21   13 


37   41 
1   11 


39   36 

30   14 


37   38 
32   18 


39   36 
30    3 


36   38 
7   12 


37   35 

10   10 


36   38 
30   11 


22   21 
16   5 


35   37   39 


25   26 

15-5 


11   23   22 


41   38 
32   16 


36   34   40 


31   33 

4   15 


36   50   43 


18   14 
-3-3 


37.7 
24.0 

35.0 
16.6 

38.1 
19.1 

36.2 
23.5 

37.1 
19.8 


29   31.2 
-12  I   6.6 


14  j  32.5 
-  7  I  12.2 


11  26   17 

-24  -  6  -15 

3  26    0 

-10  0  -11 

13  29   20 
-9-3  -12 

11  12   26 
-11  -12  -22 

8  30   12 

-7  0-13 

12  31   10 
-5  6-9 

5  26    3 


12   15 

-10  -10 


-16 

29 

-11 


10   10 
-11  -  6 


0   14 
-20  -12 


2   25 
4-3 


-  3   15 
-23  -11 


19   16   32 


10   34   19 


8   28   17 


26   15   16   26 


21   19 
-1-1 


27.0 
0.9 


26.5 
4.4 


30.6 
3.9 


29.6 

•  0.2 


32.5 
9.9 


28.9 
2.9 


27.8 
3.6 


26.9 
2.4 


27.1 
6.4 


16.9 
1.4 


26.1 

2.0 


21.9 
0.1 


30.7 
8.2 


32.9 

10.8 


28.5 
8.3 


28.3 
5.4 


26.6 
3.6 


33.0 
7.2 
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DAILY  TEMPERATURES 

NEW    ENGLAND 
JANUARY    1962 

Continued 

Sutton 

DarOi  Month 

« 

(7. 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1  29   '  30  1  31 

1       1       1 

s. 

utTERSURY   1 

NNE 

MAX 

MIN 

25      18 
5   -10 

22 

5 

1 

21 

-10 

25 

12 

»3 
16 

42  39 
32       22 

27      19      21 

6-7        0 

23               40 
-4                25 

45  24  25 
21      18   -11 

15 
-   5 

19 
8 

32 
22 

45 
22 

25 

7 

38 
18 

39 

7 

45 
12 

15      11      21      24 

0-10-2    -15 

28.3 
6.4 

ueST    BURKE 

MAX 
HIN 

2i>      23 

1    -1* 

18 
-U 

30 
1 

12 
-21 

25 

-    8 

3* 
20 

37  1.0 
22       20 

28      16      IS 
1.    -20    -20 

22      21      28 

-20    -15    -15 

46  24  20 
20-4   -26 

15 
-26 

18      23 
-10    -13 

26 

-   8 

38 

20 

24 
-    9 

34 

-    4 

38 

-    4 

40 

-    7 

19        8        5      25 
-15   -26   -26   -18 

25.1 
-    7.6 

WOODSTOCK    3 

ENE 

MAX 
MIN 

28      29 
-8-8 

21 

-    •> 

37 
11 

-    1 

26 

1 

34 
26 

40  39 
28       28 

31       17      21 
8    -11    -10 

25      25       31 

-10    -    5         0 

48  29  26 
20         9    -13 

17 
-12 

21       21 
-3-2 

28 

5 

44 
25 

29 
5 

38 

5 

38 
12 

45 
U 

43       18       10      27 
-2-8-7-24 

29.0 
2.1 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  of  month 

1 

And 

Time 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

KINGSTON,    B.     I. 

MAX 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

30 

31 

31 

4    INCHES 

30.8 

MIN 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

30 

30 

30 

31 

30 

30 

30 

30 

30.3 

8    INCHES 

UAX 

32 

33 

33 

33 

32 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

32 

31 

32.0 

UIN 

31 

32 

32 

32 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

31 

31 

30 

31 

31 

30 

31.2 

12    INCHES 

S  Pll 

36 

36 

36 

36 

36 

34 

35 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

34 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34.7 

24    INCHES 

S  PU 

38 

38 

38 

38 

38 

36 

36 

37 

37 

37 

36 

36 

36 

36 

37 

37 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

35 

36 

36 

36 

35 

35 

36 

36 

35 

36.4 

BURLINGTON   V   OF   VT. ,    VT. 

1    INCH 

UAX 

33 

32 

32 

33 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

28 

29 

27 

31.7 

UIN 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

28 

25 

26 

23 

31.0 

3    INCHES 

UAX 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

30 

30 

28 

32.3 

UIN 

33 

32 

32 

33 

32 

32 

32 

33 

33 

32 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

30 

27 

27 

25 

31.5 

10    INCHES 

UAX 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

33 

34 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

32 

34 

33.8 

UIN 

34 

34 

34 

34 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

33.3 

Kingston,  R.  I.  -  Slope  of  Ground:   Level.   Soil  Type:   Bridgehampton  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass,  clipped  to  2  inches. 
Instrumentation:   4  and  8  Inch  Depth  -  Thermocouple  with  Bendix  Friez  Recorder.   12  and  24  Inch  Depth  -  Standard  Soil 
Thermometers. 


Burlington  U  of  Vt . 


-  Slope  of  Ground:   Less  than  5  percent  to  the  northwest.   Soil  Type:   Melrose,  fine  sandy  loam.   Ground  Cover: 

Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


rins  station  Index. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    ENGLAND 
JANUARY    1962 


Stabon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

1.3 
1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

.1 

T 

.4 
T 

COLLINSVIIXE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

T 
2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

1.5 
2 

1 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
4 

4 

T 
4 

3 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.5 

GROTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
3 

2 

1 

1 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 
3 

T 
3 

2 

T 
2 

T 
2 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

1.5 
2 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

3 

.7 

T 
3 
.7 

T 
3 
.6 

3 

.6 

2 
.5 

.1 
2 

.6 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.5 
2 
.2 

T 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

1.0 
8 

8 

8 

7 

7 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1.6 
3 

.3 
4 

2 

2 

T 
2 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

.5 

T 

T 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

I 

1.3 
2 
.2 

T 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

.1 

T 

T 

T 

T 

T 

.4 

T 

T 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
14 

14 

13 

1.3 
14 

T 
13 

T 
12 

9 

8 

1.0 
9 

9 

T 
8 

8 

8 

7 

7 

3 

T 
3 

3 

3 

.5 
3 

.7 
4 

3 

2 

2 

T 
2 

2 

1.1 

1 

T 

1 

1 

1.2 

2 

1.8 
3 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

1.0 

_ 

FUTNAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
10 

1.0 
11 

10 

10 

8 

8 

6 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

T 

4 

T 

4 

4 

3 

3 

T 
3 

3 

T 

1 

1 

1 

1.0 
2 

1.0 
1 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

T 

.3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

.4 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

1.5 

.3 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

1.0 
2 

T 
2 

1 

1 

T 

T 

T 

.1 

T 

T 

T 

.5 

WOODBURY  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

T 
4 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.5 

1 

T 

T 

1.0 

1.0 

1 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
10 

8 

T 
8 

T 
8 

1.0 

6 

1.0 

7 

2.0 

10 

10 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

T 
7 

5 

T 
4 

4 

4 

T 
4 

4 

4 

3 

3 

3 

1.5 
3 

1.0 
4 

4 

4 

6.0 
4 

10 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

.2 
5 

5 

.8 
4 

2.9 

6 

1.1 
8 

4 

T 
3 

.2 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

.4 

1 

1 

1 

.1 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

T 

T 
T 

1.1 

T 

.8 

1 

1 

1 

5.9 
1 

7 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.5 

- 

BRASSUA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

T 

- 

.6 

- 

1.2 

3.8 

.2 

.3 

.5 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

.3 

- 

_ 

- 

- 

.2 

.3 

- 

.5 

3.8 

- 

- 

.3 

3.0 

BRIDGTON  1  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

13 

T 
13 

13 

.5 
14 

.5 
14 

2.0 

16 

15 

14 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

.5 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

2.0 
14 

14 

14 

7.0 
20 

20 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

1 

1 

T 

1 

T 
T 

.4 

T 

1.4 
2 
.2 

.8 

3 

.5 

.4 

3 

.5 

.5 

4 
.7 

4 
.6 

4 
.6 

4 
.6 

T 
4 
.6 

T 
4 
.5 

4 
.5 

T 
T 

.2 
T 

T 
T 

T 

T 

.1 
T 

1.4 

1 

.2 

1 

1 

.2 

1 

2.1 

1 

1.6 
4 
.8 

T 
3 
.8 

T 
3 
.8 

3.4 
3 
.8 

6 
.9 

EASTPOHT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1.0 
3 

1.0 
4 

T 
4 

3 

1.0 
4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

2 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11. 0 
11 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

T 

T 
T 

5.0 
5 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
3 

3 

T 
3 

.5 
4 

T 

4 

.7 
4 

1.8 
6 

6 

T 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

3 

2.0 

5 

5 

5 

5 

5 

T 
5 

5 

5 

5 

5 

3.0 
8 

8 

8 

2.0 
10 

T 
10 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
10 

10 

T 
10 

.5 
10 

.4 
10 

3.3 
13 

1.3 
14 

T 
14 

T 
14 

T 
14 

14 

13 

T 
13 

13 

13 

13 

.1 
13 

T 
13 

T 
13 

T 
13 

13 

T 
13 

T 
13 

13 

T 
13 

4.0 
17 

1.0 
18 

18 

17 

5.9 
23 

22 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1 

5.0 
4 

1.0 

7 

T 
6 

T 
6 

5 

5 

4 

4 

4 

1.0 
4 

2 

T 

1 

T 

1 

1 

T 

1 

I 

T 

1 

T 

1 

- 

T 

T 

1.0 

1 

1 

1 

4.0 
1 

4 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

_ 

- 

- 

- 

1.5 

4.0 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.0 

_ 

- 

- 

5.0 

MACHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 
3 

1.0 
3 

1.3 
4 

4 

1.5 
5 

1.0 
3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

1.0 
T 

T 

T 

T 
T 

2.8 

3 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

- 

T 

T 

.5 

1.0 

4.0 

_ 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.1 

_ 

_ 

T 

- 

_ 

- 

- 

_ 

- 

3.5 

- 

- 

5.4 

- 

MILLINOCKBT  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

5 

2 

2 

2 

2 

T 
2 

T 
2 

2 

T 
3 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

9 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

T 
2 

T 
2 

1.0 
2 

2.0 

4 

1.0 
6 

6 

5 

T 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

T 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

T 

1 

1 

T 
3 

3 

2 

6.0 
2 

8 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

4 

1.1 

4 
1.0 

.4 
4 
1.0 

4 
1.0 

.1 

4 

1.0 

.7 

4 

1.1 

.8 

6 

2.6 

5 
2.8 

5 
1.9 

5 
1.9 

5 
1.9 

5 
1.9 

5 
1.8 

5 
1.6 

5 
1.7 

2 
.6 

T 
2 
.6 

2 
.6 

1 

.5 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

T 

.6 

T 

T 

T 

T 

6.8 
3 
.1 

6 
.4 

RIPOGENUS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

1.0 

- 

3.0 

1.5 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 

- 

- 

- 

- 

1.5 

- 

- 

- 

10.0 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

.1 
6 

1.0 

7 

.5 
7 

T 

7 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

.5 

1 

1 

2.5 
2 

.3 
2 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SNOWALL 
SN  ON  GND 

T 

- 

- 

T 

1.1 

3.0 

1.4 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

.3 

- 

- 

.2 

- 

- 

- 

- 

T 

.5 

.1 

- 

- 

4.9 

- 

SQUA  PAN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

1.0 

- 

1.5 

3.0 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.0 

- 
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Slalion 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HASSACHUSSTTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 
3 

3 

T 
3 

3 

T 
2 

T 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

.2 

T 

2.5 
2 

1.0 
3 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

7 

7 

T 
6 

5 

4 

2 

.5 

T 

2.0 
2 

T 

1 

BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
8 

.7 
9 

9 

6 

T 
7 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

2.5 
3 

3 

BLUE  HILL    WB 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

4 

3.8 
6 

5 

5 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.9 
1 

T 

BOSTON    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR  EQUIV 

\ 

1.5 
2 
.6 

T 
2 
.5 

T 
1 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

1.0 

T 

T 
T 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1.7 
4 

4 

4 

4 

3 

.4 

T 

_ 

EAST    WAREHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

4.4 

4 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

FALL    RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.2 
3 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

1.5 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

12 

T 
12 

T 
12 

T 
11 

11 

11 

7 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

.3 

1 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

4.0 

4 

4 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

5 

T 
4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.5 
2 

T 
I 

HILFORD 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

- 

.8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

. 

* 

2.0 

NANTUCKET   WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR   EQUIV 

1.0 

6.3 
6 
.9 

7 
1.1 

3 
.6 

1 

T 

.5 

T 

1.6 

.3 

2 

.2 

1 

T 

T 

T 

T 

.3 

.3 

I 

T 

T 

.1 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

4.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

" 

- 

- 

- 

-. 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

PITTSFIELD   WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

1.0 
9 

T 

7 

T 

7 

T 
6 

5 

.2 
4 

4 

4 

T 

4 

4 

4 

4 

T 
3 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.4 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

2.9 

1 

T 
T 

PROVINCBTOWN  1   N 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

READING 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

10 

.5 
10 

10 

9 

9 

8 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.7 
T 

T 

ROCKPORT    1    ESE 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

4 

3.0 
5 

5 

5 

T 
5 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.0 

T 

SALEM   CC    AIR    STATION 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

5 

2.0 
6 

T 
5 

T 
3 

T 
3 

T 
2 

T 

T 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

T 

T 

T 

T 

SOUTHBHIDGE  3    SW 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

10 

.5 
10 

10 

T 
10 

9 

9 

6 

3 

T 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

T 

T 

T 

2.0 
2 

1.0 
1 

SPRINGFIELD   ARMORY 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

5 

5 

T 
5 

5 

5 

T 
5 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

* 

2.6 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
10 

10 

1.0 
11 

T 
10 

10 

9 

6 

T 
6 

T 
6 

6 

T 
5 

5 

5 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

.5 

1 

1 

T 

T 

T 

.  T 

1.0 
T 

4.0 

4 

3 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

7 

3.9 
11 

10 

9 

9 

7 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

T 

T 

.7 
T 

T 

WEST    CUMMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

16 

.5 
16 

16 

T 
16 

14 

12 

T 
12 

T 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

8 

8 

8 

8 

8 

.5 
8 

8 

4 

T 
4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

4.2 
8 

8 

WEST   MEDWAY 

1 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

4 

2.0 
4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WEST   OTIS 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

1.3 

2.0 

WINCHENDON 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

" 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

1.8 

2.3 

WORCESTER    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 
WTR    EQUIV 

T 

10 

.8 

T 

10 

.8 

T 

10 

.8 

10 
.8 

10 
.8 

10 
.8 

7 
.8 

T 
6 
.8 

T 

5 

2.2 

T 
2!o 

5 
1.8 

5 
1.7 

5 
1.7 

5 
1.7 

5 
1.6 

2 
1.0 

2 
1.0 

2 
.9 

T 
2 
.9 

T 
2 
.8 

T 
2 
.7 

1 

1 

T 

1 

T 

.1 

T 

T 

T 

T 

1.9 

1 

T 
2 
.2 

NEW   HAMPSHIRE 

BENTON 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1.4 
12 

12 

1.2 
12 

11 

.6 
11 

1.0 
11 

T 
10 

T 
10 

.6 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

5 

T 
3 

T 
3 

3 

T 
3 

.5 
3 

3 

2 

2 

.3 
2 

T 
2 

T 
2 

.5 

1 

1 

1 

4.0 
4 

T 
4 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

7 

.5 

7 

7 

.5 

7 

7 

3.0 
10 

2.0 
11 

10 

.2 

10 

.2 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

6 

6 

.5 
6 

6 

6 

6 

5 

4 

4 

4 

.5 
3 

.5 
4 

4 

4 

1.0 
4 

2.0 
6 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

- 

1.0 
12 

12 

2.0 
13 

13 

4.0 
15 

12 

12 

1.0 
13 

2.0 

14 

14 

14 

14 

14 

13 

T 
5 

2 

2 

2 

2 

•   2 

2 

2 

T 
2 

2 

T 
2 

1.0 

2 

2 

2 

1.0 
3 

1.5 
5 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

43 

43 

2.0 
44 

1.6 
44 

44 

2.1 

46 

T 
45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

.3 

46 

1.0 
46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

2.0 
47 

47 

47 

47 

11.5 
58 

3.0 
58 

CONCORD    WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR    EQUIV 

12 
1.9 

11 
1.9 

T 

11 

1.9 

T 
11 
1.9 

T 

11 

1.9 

.5 

11 

1.9 

.6 

9 

2.8 

8 
2.6 

7 
2.4 

7 
2.3 

7 
2.3 

7 
2.6 

7 
2.2 

7 
2.1 

7 
2.0 

5 
1.7 

T 

5 

1.7 

5 
1.7 

5 
1.6 

.5 

5 

1.6 

5 
1.6 

5 
1.6 

4 
1.6 

4 

1.6 

T 

4 

1.6 

.5 

3 

1.4 

3 
1.7 

3 

1.6 

3 
1.6 

4.6 

5 
1.7 

7 
2.0 

'•         DURHAM 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

11 

11 

T 
11 

10 

T 
10 

10 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

7 

7 

6 

6 

.6 
7 

7 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

4 

4.5 
9 

9 

EAST   DEERING 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

15 

14 

14 

14 

14 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

1.0 
10 

9 

8 

8 

8 

8 

1.0 
8 

8 

8 

8 

4.0 
12 

12 
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Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 

2.8 

1.0 

4.0 

2.8 

1.1 

1.8 

.8 

T 

T 

T 

1.0 

.5 

.5 

.5 

1.5 

T 

.5 

1.0 

.5 

1.5 

SN  ON  GND 

- 

18 

18 

20 

20 

20 

- 

18 

19 

19 

19 

19 

19 

- 

17 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

16 

16 

16 

17 

17 

17 

17 

19 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 

.5 

1.5 

T 

2.0 

5.0 

3.0 

SN  ON  GND 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

12 

12 

12 

17 

20 

HANOVER 

SNOWFALL 

1.5 

.6 

.1 

.1 

.7 

.2 

.2 

.5 

8.2 

T 

SN  ON  GND 

12 

11 

13 

12 

12 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

8 

8 

8 

8 

14 

13 

KEENE 

SNOWFALL 

.3 

2.0 

T 

.7 

.5 

3.3 

2.0 

SN  ON  GND 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

8 

9 

LAKEPORT 

SNOWFALL 

.2 

.3 

.9 

.1 

.3 

.3 

T 

.6 

3.9 

4.3 

SN  ON  GND 

8 

8 

8 

8 

3 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

11 

15 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

T 

T 

_ 

. 

T 

T 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

SN  ON  GND 

11 

11 

10 

10 

10 

9 

10 

10 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

9 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

5 

S 

MILAN  7  N 

SNOWFALL 

1.0 

4.0 

2.0 

1.0 

.5 

1.0 

2.0 

1.0 

SN  ON  GND 

19 

18 

19 

18 

17 

21 

23 

21 

22 

20 

20 

19 

18 

18 

17 

17 

16 

16 

16 

16 

17 

17 

16 

16 

17 

17 

19 

17 

16 

17 

17 

MILFORD 

SNOWFALL 

T 

T 

.5 

T 

.6 

T 

.2 

4.4 

SN  ON  GND 

21 

21 

20 

19 

19 

18 

18 

17 

16 

16 

16 

15 

14 

13 

12 

10 

10 

10 

10 

11 

" 

9 

8 

7 

6 

6 

5 

5 

5 

10 

10 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 

.5 

.3 

.5 

.3 

1.6 

2.3 

T 

.6 

2.0 

2.0 

.3 

.2 

.3 

.2 

1.0 

.7 

2.3 

1.1 

T 

6.8 

T 

SN  ON  GND 

10 

10 

10 

9 

10 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

NASHUA  2  NNW 

SNOWFALL 

.5 

_ 

T 

2.5 

4.0 

SN  ON  GND 

20 

19 

18 

16 

14 

14 

13 

11 

11 

10 

11 

10 

10 

10 

8 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

6 

10 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 

2.0 

1.0 

1.0 

2.5 

1.0 

.5 

1.5 

.5 

T 

T 

T 

.5 

T 

.5 

2.0 

10.: 

SN  ON  GND 

22 

22 

24 

24 

24 

25 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

20 

21 

21 

21 

21 

21 

20 

19 

18 

18 

18 

18 

19 

19 

19 

28 

28 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNE 

- 

- 

.2 

- 

T 

- 

.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.3 

- 

- 

T 

- 

T 

- 

- 

- 

3.5 

- 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

11 

10 

10 

.2 

10 

1.0 
10 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

6 

6 

6 

6 

1.0 
6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

1.0 
6 

6 

6 

5.0 
S 

1.8 
10 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

11 

11 

11 

T 
11 

l.O 
11 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

6 

6 

6 

6 

1.0 
6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

.5 
6 

6 

6 

3.0 
9 

4.5 
13 

WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

T 

- 

T 

- 

2.0 

- 

T 

•- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

T 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 

- 

- 

• 

2.0 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
22 

21 

2.0 
23 

.5 
23 

2.0 
25 

2.0 
25 

2.0 
21 

T 
IS 

T 
18 

T 
18 

18 

18 

17 

17 

15 

T 
14 

.2 
14 

14 

14 

.5 
14 

14 

14 

T 
14 

14 

T 
14 

T 
13 

.2 
13 

13 

12 

U.5 
23 

23 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.3 
2 

2 

1 

T 
T 

T 

T 

.5 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

1 

3.7 
5 

5 

5 

5 

^ 

? 

1.2 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

4 

3 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
2 
.6 

3.9 
6 
.7 

T 
5 
.7 

4 
.7 

2 
.4 

2 
.5 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 

WOONSOCKET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2.5 
5 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

1.0 

VERMONT 

BENNINGTON  2  NNW 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 

T 

T 

T 

2.0 

2.0 

SN  ON  GND 

7 

7 

7 

6 

6 

5 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

T 

T 

2 

« 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 

T 

T 

1.0 

T 

5.0 

T 

2.0 

1.0 

T 

T 

T 

1.0 

2.0 

1.0 

7.0 

1.0 

SN  ON  GND 

22 

22 

22 

23 

23 

27 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

23 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

20 

20 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

T 

.1 

T 

.4 

T 

3.2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.3 

.3 

.3 

.4 

T 

1.6 

.3 

SN  ON  GND 

13 

13 

11 

10 

9 

10 

10 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

5 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

WTR  EQUIV 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

.9 

1.0 

1.3 

.8 

.8 

.8 

.8 

.8 

.8 

.8 

.7 

.6 

.8 

.7 

.6 

.6 

.6 

.6 

.4 

.3 

CAVENDISH 

SNOWFALL 

T 

.6 

T 

.1 

1.2 

T 

.5 

T 

T 

.2 

.4 

T 

T 

.1 

T 

.2 

.6 

11.  C 

T 

SN  ON  GND 

13 

12 

13 

13 

13 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

19 

19 

CHELSEA 

SNOWFALL 

3.0 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

6.0 

3.0 

SN  ON  GND 

9 

9 

9 

12 

12 

12 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

8 

8 

8 

5 

5 

5 

-5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

10 

13 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 

3.0 

T 

5.0 

2.0 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

T 

2.0 

SN  ON  GND 

12 

12 

12 

17 

17 

15 

11 

9 

9 

9 

' 

9 

9 

9 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2 

2 

MONTPELIEH  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

_ 

_ 

T 

T 

T 

T 

T 

_ 

- 

_ 

- 

SN  ON  GND 

15 

14 

15 

15 

14 

13 

10 

10 

12 

11 

11 

11 

11 

11 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

4 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

5 

7 

NEWPOBT 

SNOWFALL 

.7 

1.0 

.6 

1.6 

4.0 

.6 

1.1 

.9 

T 

T 

.3 

.1 

T 

T 

.3 

.2 

T 

2.1 

T 

SN  ON  GND 

14 

13 

13 

13 

14 

15 

12 

13 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

12 

12 

PERU 

SNOWFALL 

1.0 

8.0 

2.0 

SN  ON  GND 

14 

14 

13 

13 

12 

12 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

8 

7 

7 

6 

6 

5 

13 

14 

READSBCRO  1  SSE 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

.8 

.3 

T 

1.3 

T 

T 

1.0 

6.0 

3.0 

SN  ON  GND 

14 

14 

13 

13 

13 

12 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

8 

8 

8 

7 

7 

8 

8 

8 

13 

14 

ROCHESTER 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

2.0 

T 

T 

T 

T 

T 

6.0 

T 

SN  ON  GND 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

8 

8 

RUTLAND 

SNOWFALL 

T 

.8 

1.3 

T 

T 

T 

2.5 

T 

SN  ON  GND 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

5 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

2 

2 

SAINT  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 

.5 

.5 

T 

T 

T 

2.0 

SN  ON  GND 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 

T 

.8 

1.0 

1.0 

1.5 

T 

T 

T 

1.0 

T 

.5 

.5 

T 

5.0 

SN  ON  GND 

12 

12 

12 

12 

13 

14 

12 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

10 

7 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

6 

7 

7 

6 

6 

6 

11 

11 

VERNON 

SNOWFALL 

T 

1.0 

1.0 

.5 

1  5.0 

1.0 

SN  ON  GND 

11 

11 

10 

9 

9 

8 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2   7 

1 

7 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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NEW    ENGLAND 
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O    •  3  Precipitation    only 

0  Precipitation,    storage 

O -#•-(§-  Precipitation   and  Temperature 

•<|>-^<^  Precipitation,  Temperature   and  Evaporation 

Type  of  gage         O      Non  -  recording, 
•    Recording,      3      Botti   types 

Double  circle  combinations  indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 
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USCOMM-WB-Asheville.    N.    C.    12    61 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
JANUARY  1962 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  Interpolation, 
particularly  In  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


OBSERVATION 

g 

§ 

S 

1 

< 

TIME  AND 
THRIFS 

STATION 

i 

COUNTY 

OBSERVER 

1 

\ 

2 

J 

i 

i 

if 

CONNECT lOIT 

'»150N1* 

0120 

NEW    HAVEN 

^ 

20 

71 

05 

20 

SA 

ANSONIA   WATER   CO. 

BAICRSVILLC 

02IT 

LiTCHf ICLO 

« 

50 

7) 

02 

710 

BA 

WATER    BUREAU    MARTFORO 

BALTIC 

0?M 

New   LONDON 

T2 

06 

140 

MIO 

BALTIC    MILLS    CO. 

BAKKHANSTCO 

029« 

LITCMFICLO 

* 

5* 

T2 

97 

420 

BA 

WATER    BUREAU    MARTFORO 

BLOOwriCLC' 

0«1* 

MAHTFORO 

* 

30 

72 

4* 

165 

c 

ENG.    DEPT.    HARTFORD 

eBlOOC>K>«T    MP    »P 

0B06iFA|RFIELD 

4 

10 

73 

OB 

7 

MID 

HID 

c 

MJ 

U.S.    WEATHSR    BUREAU 

S^OOmrN 

091  S 

WINOHAM 

17 

4 

47 

71 

S7 

279 

6P 

DONALD    J,    FIELDS 

sun*    BBIOOt    DAM 

0961 

LITCHF I ELO 

59 

75 

29 

260 

MID 

7A 

CONN.    LIOHT    •    POWER    CO. 

■■ling  TON 

0«T9 

MARTFORO 

*B 

72 

56 

510 

SA 

eA 

WATER    BUREAU    MARTFORO 

■M.EWOOD    L»Kt 

109J 

FAIRFIELD 

* 

29 

73 

28 

900 

c 

CONN.    LIGHT    ♦    POWER    CO. 

A.-ONSEI    KAN66R    ST* 

••^STER 

t«8B 

MlODLESElt 
NEW   LONDON 

* 

28 

3* 

72 

72 

11 
17 

no 

400 

6P 

BA 
6P 

ST.    PARK    ♦    FOREST    COMM. 
RAYMOND    J.    RUS2ALA 

:«*SVlLLE    1    S 

t»36 

HARTFORD 

72 

56 

8A 

COLLINS    COMPANY 

sTey 

U(I9 

TOLLAND 

IT 

4« 

72 

21 

460 

12M 

12H 

12M 

UNIVERSITY    OF    CONN. 

'"    HUL 

171, 

LITCHFIELD 

* 

54 

73 

19 

1300 

9P 

5P 

CREAM   MILL    FARM 

■--.or 

ITftJJFAlHFIELD 

7 

» 

23 

7} 

28 

510 

7P 

7P 

H 

JOSEPH    P.    SIMKO.    JR. 

•.  L»ite 

1798 

NEW    HAVEN 

* 

22 

72 

59 

160 

BA 

NEW    HAVEN    WATER    COMPANY 

-     N    L*Kt     RfSCBVOI" 

FAIRFIELD 

1* 

73 

5P 

BRIDGEPORT   mtDRAulIC 

LITCHFIELD 

57 

22 

580 

6P 

8A 

HARTFORD    ELEC.    LIOhT    CO 

,-     -.^N 

3!07 

NEW    LONDON 

17 

» 

21 

72 

03 

39 

MID 

MID 

H 

GROTON    PUBLIC    UTIL. 

f*RTFO«»0 

34*6 

HARTFORD 

4, 

46 

72 

42 

140 

c 

ENG.    OEPT.    HARTFORO 

►aftTFOUD    B8*IN*R0    FLO 

3*51 

MARTFORO 

T2 

15 

HID 

c 

SEWAGE    TREATMENT    PLANT 

M«»T*0«D    WB    4IRP00T 

HARTFORD 

56 

72 

41 

169 

MID 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

JEWETT    CrT" 

JS^T 

NEW    LONDON 

17 

4 

38 

71 

54 

400 

c 

JEWETT     CITY    WATER    CO. 

L»KE    KONOMOC 

39B« 

NEK    LONDON 

» 

2* 

72 

U 

180 

8A 

NEW    LONDON    WATER    WORKS 

MANCHESTEO 

fc».43 

HARTFORD 

4 

*6 

72 

29 

392 

SA 

MANCHESTER    WATER    DEPT. 

HAN.'^FIELO    HOLLOW    C»*t 

A'.se 

TOLLANO 

17 

4 

*5 

72 

11 

250 

8A 

8A 

c 

H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HIDOLETOWN    *    w 

4767 

MIDDLESEX 

72 

43 

12M 

12M 

KORNEL    BAILEY 

12 

73 

05 

NEW   HAVEN    WATER    COMPANY 

MOOOUS   RESERVOIR 

501  B 

MIOOLESEX 

* 

30 

72 

26 

380 

c 

FRANK    P.    0    NEILU 

hoont   caBmel 

5077 

NEW    HAVEN 

4 

25 

72 

95 

200 

bP 

6P 

H 

CONN.    AGR.    EXP.    STATION 

N*Tr"»uc-  a«Nr.eo  sia 

5125 

17 

53 

72 

05 

400 

ST.    PARK    •    FOREST    COMM. 

NEW    HAVEN    we    AIRPORT 

5273 

NEW    HAVEN 

* 

72 

53 

MIO 

KID 

c 

HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

hew; NG TON 

5285 

HARTFORD 

* 

42 

72 

44 

190 

ENG.    DEPT.    HARTFORD 

NORFOLK    ?    SW 

5**5 

LITCHFIELD 

* 

58 

73 

13 

1390 

8A 

BA 

c 

H 

EOWARO    C.    CMILDS 

NORTH    BRAN'^ORO 

5510 

NEW    HAVEN 

* 

20 

72 

46 

210 

BA 

NEW   HAVEN    WATER    COMPANY 

NORTH   GUILFORD 

56<.l 

NEW    HAVEN 

* 

23 

72 

43 

280 

8A 

NEW    HAVEN    WATER    COMPANY 

NORWALK    GA5    PLANT 

5893 

FAIRFIELD 

25 

6A 

8A 

NORWICH    PUO    UTIL    PLT 

5910 

NEW    LONDON 

72 

0* 

20 

lOA 

lOA 

OEPT.    PU6LIC    UTILITIES 

PAUCHAUG    FOREST 

6131 

NEW    LONDON 

IT 

* 

35 

71 

51 

270 

ST.    PARK    ♦    FOREST    COMM. 

PROSPECT 

6597|NEW    HAVEN 

7 

4 

30 

72 

57 

420 

BA 

NEW    HAVEN    WATER    COMPANY 

PUTNAM 

6645 

WINDHAM 

17 

4 

5* 

7J 

54 

2*0 

6P 

7A 

c 

H 

ALPhONSE    BONNER 

WJTNAM    LAKE 

6655 

FAIRFIELD 

4 

05 

73 

38 

500 

8A 

GREENWICH    WATER    COMPANY 

•OCrVILLF 

TOLLAND 

72 

26 

510 

c 

ROCKVILLE    WTR.    *    AQUE. 

ROCHV    RIVER    DAM 

6966 

LITCHFIELD 

7 

* 

35 

73 

26 

220 

7A 

CONN.    LIGHT    *    POWER    CO. 

ROUND    POND 

7002 

FAIRFIELD 

4 

18 

73 

j2 

785 

7A 

RIDGEFIELO    WATER    SUPPLY 

SALlSeuRT 

LITCHFIELD 

4 

59 

73 

1015 

5P 

5P 

CHARLES    T.    JECKEL 

SAUGATUCK    RESERVOIR 

7157 

FAIRFIELD 

4 

15 

73 

21 

300 

5P 

BRIDGEPORT    HYDRAULIC    CO 

SHEPAUG    DAM 

T373 

LITCHFIELD 

4 

43 

73 

18 

6*1 

12M 

12M 

c 

6UH.    ENG.    WATERflURY 

SHUTTLE    MEADOW    BESVR 

7*32 

HARTFORD 

4 

39 

72 

49 

370 

8A 

H 

WTR.    COMM.    NEW    BRITAIN 

?T.rc3Ro    SPRINGS 

79A6 

TOLLAND 

17 

4 

57 

72 

18 

5*0 

4P 

WILLIAM   W.    SYMONOS 

'--■■^-iPO    i    M 

7970 

FAIRFIELD 

4 

08 

73 

32 

200 

5P 

5P 

c 

STAMFORD   MUSEUM 

-     'HiOS    DA- 

8065 

FAIRFIELD 

4 

23 

7A 

CONN.    LIGHT    +    POWER    CO. 

5P 

5P 

CG 

U.    OF    CONN,    AGR.    OEPT. 

■■■  "-'0''  0'" 

8330 

LITCHFIELD 

* 

42 

■fa 

03 

550 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

InRHINGION 

e^-Jb 

LITCHFIELD 

4 

*8 

73 

07 

580 

AR 

TORRINGTON    WATER    CO. 

TBAP    FALL^     RESERVOIR 

17 

320 

7P 

BRIDGEPORT    H-DRAULIC    CO 

WATEOeuor    RADIO    WBRT 

89Jfc 

NEW    HAVEN 

* 

35 

73 

02 

605 

5P 

5P 

RADIO    STATION    WBRY 

WEPAWAUG    RESERVOIR 

NEW    HAVEN 

16 

73 

02 

180 

NEW    HAVEN    WATER    COMPANY 

weSTSROOK 

9067 

MIDDLESEX 

* 

72 

26 

*0 

4P 

4P 

H 

JAMES    RINTOUL 

WEST    HARTFORD 

9162 

HARTFORD 

* 

45 

72 

47 

275 

BA 

WATER    BUREAU    HARTFORD 

KEST    HARTLAND 

917*. 

HARTFORD 

4 

00 

72 

58 

1180 

8A 

wATEo  Bureau  hartforo 

WIGVILLE    RESERVOIR 

9508 

HARTFORO 

8A 

WIGWAH    RESERVOIR 

9568 

LITCHFIELD 

08 

625 

12M 

12M 

WATERBURV    WATER    COMPANY 

WOLCOTT    RESFRVOiq 

9759 

NEW    HAVEN 

* 

4 

37 

72 

56 

7  70 

WTR.    COMM.    NEW    BRITAIN 

wnoDJiURT    3    W 

9793 

LITCHFIELD 

' 

*• 

3* 

" 

16 

960 

8A 

" 

OSCAR    S,    JOHNSON 

AUGUST. 

0273 

KENNEBEC 

69 

47 

250 

c 

PETER    WILLIAMSON 

AUGUSTA    FAA     AIRPORT 

19 

69 

350 

MIO 

MID 

FED.    AVIATION    AGENC r 

BANGOR    DOW    FIELD 

0355 

PENOBSCOT 

U 

68 

49 

MID 

MIO 

H 

U.S.    AIR    FORCE 

BAR    MARBOR 

0371 

HANCOCK 

68 

12 

2P 

ACADIA    NATIONAL    PARK 

BELFAST 

0*80 

WALDO 

2* 

69 

00 

20 

8P 

BELFAST    WATER    OISTfllCI 

BINGHAM    NVMAN    0AM 

0600 

SOMERSET 

4 

0* 

69 

54 

395 

MID 

CENTRAL    MAINE    PWR.    CO. 

flfiASSUA    DAM 

0814 

SOMERSET 

69 

1060 

7A 

BRIOGEWATEB 

0833 

AROOSTOOK 

15 

67 

51 

410 

5P 

5P 

HAROLD    MAC     ILROY,    JR. 

BRIOOTON    ]    NNW 

08<t<i 

CUMBERLAND 

12 

0* 

70 

43 

6P 

6P 

K 

ANDREW    J.    SANBORN 

6RUNSWICK 

093* 

CUMBERLAND 

4 

53 

56 

70 

MID 

MID 

U.S.    NAVT 

CARIBOU    UB    AIRPOHI 

1175 

AROOSTOOK 

15 

4 

52 

01 

62* 

MID 

MIO 

(- 

HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

CLAYTON    LAKE 

1*72 

AROOSTOOK 

37 

69 

32 

1000 

c 

MRS.     JEAN    WEYMOUTH 

CORINNA 

PENOBSCOT 

11 

56 

13 

360 

6P 

6P 

RAYMOND    R.     PALMER 

OAMARISCOTTA    HILLS 

1823 

LINCOLN 

08 

69 

8P 

MRS.     NANCY     RAWLINGS 

eastport 

2*26 

WASHINGTON 

4* 

55 

66 

59 

80 

7P 

7P 

c 

H 

WALTER    A.     MICKS 

EAST    SANGERVILLE    S    SE 

2**2 

PISCATAQUIS 

11 

08 

69 

17 

5*0 

5P 

5P 

MRS.    ELMER    J.    LEUAND 

ELLSWORTH 

2620 

HANCOCK 

32 

68 

26 

2* 

8A 

H 

BANGOR    HYORO-EUEC.    CO. 

eusTis  ;  ssE 

70 

28 

MRS.    DOROTHY    S,    JONES 

FARMINGTON 

2761 

FRANKLIN 

09 

390 

CHARLES    S.    PREBLE 

FORT    FAIRFIELD 

2968 

AROOSTOOK 

15 

*8 

67 

*6 

7A 

JAMES    A.     SCHOFIELD 

fORT    KENT 

2878 

AROOSTOOK 

15 

4 

15 

68 

36 

530 

5P 

5P 

c 

H 

JOSEPH    M.    FOX 

GARDINER 

30*6 

KENNEBEC 

13 

69 

1*0 

SS 

SS 

GARDINER    WATER    DISTRICT 

CILEAD 

3110 

OXFORD 

70 

58 

RUMFORO    FALLS    POWER    CO. 

GRAND    LAKE     STO£»M 

3261 

WASHINGTON 

1* 

* 

11 

67 

290 

8A 

8A 

STATE     FISH    HATCHERY 

GREENVILLE 

3353 

PISCATAQUIS 

* 

28 

69 

35 

1060 

MIO 

MID 

c 

H 

MRS.    WINNIE    P.    SAWYER 

HIRAM    2    S 

3800 

CUMBERLAND 

13 

4 

51 

70 

48 

290 

MID 

MID 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

HOULTON    FAA    AP 

AROOSTOOK 

15 

07 

MID 

FED.    AVIATION    AGENCY 

HOULTON 

3897 

AROOSTOOK 

15 

08 

67 

50 

410 

6P 

c 

A086 

SOMERSET 

16 

1160 

5P 

5P 

JONESSORO 

*183 

WASHINGTON 

*• 

39 

67 

39 

169 

IRVING    C.    MASON 

LEWISTON 

*566 

ANDROSCOGGIN 

4 

06 

70 

14 

182 

9P 

9P 

UNION    WATER    POWER    CO. 

LONG    FALLS    DAM 

*781 

SOMERSET 

4 

1  3 

70 

12 

1160 

7A 

7A 

H 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

WASHINGTON 

7A 

MADISON 

*92T 

SOMERSET 

48 

69 

53 

260 

6P 

6P 

H 

MADISON    MILLS 

MIDDLE    DAM 

5261 

OXFORD 

47 

70 

55 

1*60 

7A 

9P 

UNION    WATER    POWER    CO. 

MILLINOCKET 

530* 

PENOBSCOT 

4 

39 

68 

42 

360 

eA 

8A 

c 

GREAT    NORTHERN    PAPER    CO 

MILLINOCtET     FAA     AP 

5309 

PENOBSCOT 

* 

39 

68 

41 

405 

MID 

MIO 

H 

FED.    AVIATION    AGENCY 

MOOSEHEAO 

SOMERSET 

35 

69 

1028 

7A 

H.    LAMONTAGNE 

OLD     TOWN    FAA    AIRPORT 

PENOBSCOT 

57 

68 

MIO 

OOUOSSOC 

6*27 

FRANKLIN 

58 

70 

47 

1510 

8A 

BA 

ARLO   COPP 

ORONO 

6*30 

PENOBSCOT 

4 

52 

68 

42 

115 

4P 

4P 

UNIVERSITY    OF    MAINE 

ORONO    2 

6*35 

PENOBSCOT 

4 

53 

68 

41 

120 

c 

PORTLAND 

6900 

CUMBERLAND 

40 

15 

65 

MIO 

MIO 

CITY    OF    PORTLAND 

PORTLAND    WB    AIRPORT 

19 

MID 

MID 

c 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

PRESOUE     ISLE 

6937 

AROOSTOOK 

39 

66 

00 

606 

5P 

5P 

MAINE    EXP.    STATION 

RIPOGENUS    DAM 

717* 

PISCATAQUIS 

4 

53 

69 

11 

96  5 

8A 

8A 

H 

GREAT    NORTHERN    PAPER    CO 

ROCKLAND 

7250 

06 

69 

07 

6P 

6P 

OLIVER    W.    HOLMES 

ROCKLAND    1    W 

7255 

08 

30 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO, 

RUMFORO     3     SW 

7325 

OXFORD 

TO 

HID 

MIO 

EVALINE    a.     WARREN 

RUMFORD 

33 

70 

33 

505 

c 

RUMFORO    FALLS    POWER    CO. 

RUMFORO  POWER  PLANT 
ST  FRANCIS 
SANFORD  2  NNW 
SKOWHfr.AN 
SOUTH  ANDOVER 

SOUTHWEST  HBR  3  SSE 
SOUA  PAN  0AM 
SWANS  FALLS 
THE  FORKS 


WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 


AMHERST 

ASHBURNH. 
AShlANO 


BEECHWOOD 
BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  C 


BOSTON  WB  I 
BOYLSTON 
BRI0GEWATE1 
BROCKTON 


HAROWICK 
HATCHVILI 
MAVERHILl 

HEATH 


HODGES  VILLAGE  DAM 
HOLY OK E 
MOOSAC  TUNNEL 
HUSBARDSTON 


MENOON 
MIODLEflORO 

MIDOLETON 
MILFOfiO 

NEW  BEDFORD 
NEWSURYPOPT 
NEW  SALEM 
NORTHBRIOGE 
NORWOOD 


PEMBROKE 
PERU 

PETER  ShA' 


PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  1  N 
0UA8BIN  INTAKE 
READING 

ROChFSTcr 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATIC 
SANDWICH 
SEGREGANSET 

SMELBURNE  FALLS 
SOUTHBfllOGE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  PONO 
SPRINGFIELD  ARMORY 

STERLING 
STERLING  3  NW 
STOCKBRIOGE 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 
WARE 
WASHINGTON  2 


WEST  MEOWAY 
WESTON 
WEST  OTIS 

WESTOVER  FIELD 
WINCHENOON 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

WORCESTER 


OXFORD 

HANCOCK 

AROOSTOOK 

OXFORD 

SOMERSET 

OXFORD 

KENNEBEC 
YORK 

PENOBSCOT 
WASHINGTON 


BERKSHIRE 

HAMPSHIRE 
WORCESTER 
MIDDLESEX 
WORCESTER 


SUFFOLK 

WORCESTER 

PLYMOUTH 


1376 

BARNSTABLE 

HAMPSHIRE 

SUFFOLK 

1561 

WORCESTER 

2107 

WORCESTER 

2501 

DUKES 

26*2 

BRISTOL 

2806 

WORCESTER 

2975 

MIDDLESEX 

2997 

NORFOLK 

WORCESTER 

3270 

MIDDLESEX 

,(,ni 

WORCESTER 

3471 

barnsTablf 

ESSEX 

3549 

FRANKLIN 

3624 

PLYMOUTH 

3659 

WORCESTER 

3702 

HAMPDEN 

3713 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

3821 

BARNSTABLE 

3876 

ESSEX 

3985 

HAMPSHIRE 

ESSEX 

4313 

MIDDLESEX 

44*0 

BRISTOL 

*667 

WORCESTER 

*71  1 

PLYMOUTH 

47** 

ESSEX 

WORCESTER 

5159 

NANTUCKET 

PLYMOUTH 
BERKSHIRE 
WORCESTER 


MIDDLESEX 

PLYMOUTH 

ESSEX 

ESSEX 

BARNSTABLE 

BRISTOL 


=RANKLIf 


HAMPDEN 
WORCESTER 
WORCESTER 
WORCESTER 


42    28 

71    17 

42    13 

70   49 

42    38 

72   07 

42    13 

71    07 

42   22 

71    01 

70    57 

42   03 

42    07 

71    5* 

42  0* 
42  22 
42  31 


42  36 

*2  03 
42  09 


*? 

07 

42 

08 

42 

42 

10 

42 

12 

42 

42 

66  18 
68  20 
70  59 


*2 

^1, 

*2 

36 

21 

46 

14 

07 

12 

41 

40 

17 

03 

05 

36 

70  37 
70  52 

70  30 

71  07 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1 

i 

1 

MtO 
AA 

HID 
AA 

5P 

5P 

VAR 

BA 
»P 

9P 

9P 

MID 

MID 
7A 

7A 

7A 

BA 

SA 

MID 

MlO 

7A 

5P 

9P 

MID 

BA 

5P 

5P 

MID 

MIO 

MID 

'"ll 

5P 

5P 

6A 
7A 

4P 

MID 

8A 

IIP 

IIP 

8A 

8A 

TA 
8A 
8A 
6A 

BA 

BA 

BA 

6P 

8A 

9P 

MID 

MID 

MIO 
8A 

8* 

5P 

8A 

MIO 

MIO 

MIO 

4P 
8A 
8A 
BA 

7A 

8A 

MID 
6P 

MID 

5P 
8A 

MIO 

lOP 

BA 

8A 

8A 

7P 

7P 

MID 

MID 
SA 

8A 

8A 

5P 

SA 

8A 

9P 

9P 

6P 

6P 

8A 

SA 

6P 

MID 

6P 

6P 

6P 

5P 

BA 

MIO 

MID 
8A 

UO 

6P 

OBSERVER 


RUMFORO    FA 
TREFFLf    JA 
SANFOftO    WA 
CENTRAL    MA 
EflWIN   F.    M 

LS   POWER   CO. 
♦OREAU 
l*    DISTRICT 
Ht    POWER   CO. 

NATIONAL    P 

RK    SERVICE 

MAINE    PUB 
PUBLIC    SVC 
MRS.    MAOAL 
UNION    WATC 

ERviCt    CO. 

CO.    OF    N.M. 
N    BENNtlT 

POWER    CO. 

KENNEBEC    W 

TER  DISTRICT 

CENTRAL    MA 

N£    POWER   CO. 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
UNIVERSITY  OF  MASS. 
M.  C.  STEWART 
METRO.  OIST.  WTR.  COHM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 

NORTHEAST  WEA.  SVC. 
MASS, WTR. RESOURCES  COMM 
METRO.  DIST,  wTR.  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

U.S,  WEATHER  BUREAU 
METRO.  DIST.  WTR.  COMM, 
MASS.  CORRECTIONAL  INST 
CITY  ENGINEER 
CORPS  OF  ENGINEERS 

EDMUND  A.  SYMONDS 
U.S.  COAST  GUARD 
MASS.WTH. RESOURCES  COMM 
METRO.  DIST.  WTR.  COHH. 
METRO.  DIST.  WTR.  COHM. 


CORPS 

OF    E 

NGINEER 

s 

IRS. 

ARV 

:.  OAvi 

s 

:ranberry 

lxp.   station 

IRS. 

LIZABETH   8. 

HOUGH 

RICMA 

0    C. 

BRIGHA 

H 

OEPT, PUBLIC  WORKS 
METRO.  DIST.  wTR.  COMK. 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM ^ 

MASS.WTR, RESOURCES  COMM ' 
MASS. WTR, RESOURCES  COMM I 
EARL  F.  SMITH 
MASS. WTR, RESOURCES  COMM, 
F.  ROBERT  SKlLLING      ' 

CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD  W.  SEARS 
NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
MISS  BESSIE  WHEELER 
CAPE  ♦  VNYRD.  ELEC.  CO, 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM' 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESSEX  COMPANY 
PROP.  LOCKS  ♦  CANALS 
MASS, WTR. RESOURCES  COMM 


MAROLO 

J.     PA 

RKINSON 

MA5S.W 

R. RESOURCES    COtV 

OANVERS 

WAIE 

t    WORKS 

MASS.W 

P.  RES 

WRCES    COMf 

U.S.    WE 

atmer 

BUREAU 

CITY  ENGINEER 
MASS, WTR. RESOURCES  COMM 
METRO.  OIST.  WTR,  COMM. 
MASS, WTR. RESOURCES  COHM 
DAVID  G.  DOE 


METRO. 


•  IST. 


COMM. 
.RESOURCES  COMK 
.RESOURCES  COMM 
DIP.  HARVARD  FOREST 
U.S,  WEATHER  BUREAU 

MASS.WTR. RESOURCES  COMM 
PLYMOUTH  CORDAGE  CO. 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  in  formiit  ion  rt'narding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  for  Northern  and  Central  Now 
England  (Maine,  Now  Hampshire,  Vermont,  and  Massachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Bost  9,  Massachusetts,  or  to 
the  State  CI tnia tologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  date  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  .diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t  ime  of  observation . 

Norma  Is  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931 -1960 . 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes 
of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time .   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m..  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables"  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station .   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table . 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  issues, 
or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

OTHER  REFERENCE  NOTCS 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication . 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

tt  Mount  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont  not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes  for 
the  State  or  Section. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observat  ion  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

I       V  Includes  total  for  previous  month. 

I       X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

'     VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
I  D.  C, 

I  Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above ,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
I  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  seat 
,  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  ENGLAND  -  FEBRUARY  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   62°  on  the  6th  at  Framingham,  Mass. 
Lowest  Temperature:   -44°  on  the  2nd  at  Jackman,  Me. 

Greatest  Total  Precipitation:   6.44  inches  at  Block  Island  WB  AP,  R.  I. 

Least  Total  Precipitation:   0.74  inch  at  St.  Francis,  Me, 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.20  inches  on  the  15th  at  Woonsocket, 

R.  I  . 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   58.8  inches  at  Woodstock  3  ENE,  Vt . 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   54  inches  on  the  26th  at 

Pinkham  Notch,  N.  H. 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 


Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.   These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a 
Weather  Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for 
accuracy  and  completeness  and  placed  on  punch  cards.   These 
cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.   Print- 
ing and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center 
at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.   Records  for  any  state  can 
not  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that 
state  have  been  received.   Printing  can  not  be  done  until  all 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  main- 
tain high  quality  of  the  data.   A  realistic  deadline  for  mail- 
ing the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month 
for  which  data  are  published).   If  any  recipient's  copy  is  un- 
duly delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 


NEW  ENGLAND  -  FEBRUARY  1962 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


GENERAL:  February  averaged 
was  a  continuation  and  inte 
normal  temperatures  of  Janu 
tral  and  southern  New  Engla 
December-February  winter  se 
usual.  Though  the  February 
very  heavy  In  the  south  and 
normal  totals  were  received 
over  much  of  the  northern  p 
storms  were  frequent  during 
in  much  of  the  central  and 
to  one-half  inch  thick  on  t 
southern  New  Hampshire. 


colder  than  normal.   This 
nsification  of  the  below 
ary  and,  in  parts  of  cen- 
nd,  of  December.   Thus  the 
ason  was  more  severe  than 
total  precipitation  was 
southeast,  near  or  below 
in  the  extreme  west  and 
ortion.   Glaze,  or  ice 

the  last  week  of  February 
south,  with  a  deposit  up 
he  27-28th  in  parts  of 


RECORD  COLD 
northern  porti 
Greenville,  Ma 
lower  than  the 
lowest ,  -44° , 
was  the  coldes 
station  in  New 
occurred  at  La 
1951.   This  al 
mum  for  Maine 
Buren  on  Febur 
observed  also 
New  Hampshire. 


An  invasion  of  very  cold  a 
on  set  a  new  56  year  recor 
ine,  on  February  2,  when  — 

former  mark  set  in  Januar 
also  on  the  2nd,  at  Jackma 
t  temperature  recorded  at 

England  in  over  11  years, 
c  Frontiere,  Maine,  on  Jan 
so  became  the  new  February 
The  previous  low  was  -43 
ary  6,  1904.  Near  record 
in  northeastern  Vermont  an 


ir  into  the 
d  low  for 
42°  was  6° 
y  1957.   The 
n,  Maine, 
any  official 

since  -47° 
uary  31, 
record  mini- 
,  set  at  Van 
minima  were 
d  northern 


extreme  southwestern  Maine,  central  New  Hampshire, 
and  northern  Vermont.   Maximum  depths  of  15  inches 
or  less  were  mostly  confined  to  extreme  northeastern 
Maine,  the  Cape  Cod  and  Connecticut  Valley  areas 
of  Massachusetts,  the  extreme  coastal  section  of 
Rhode  Island,  the  coastal  and  Connecticut  Valley 
areas  of  Connecticut,  and  locally  in  extreme  west- 
ern New  England. 


VALENTINE  DAY  SNOWSTORM: 
Valentine's  Day  and  exten 
unusually  heavy  over  the 
tions.  Totals  from  15  to 
area  including  Rhode  Isla 
Connecticut  and  Worcester 
From  15  to  20  inches  also 
longer  band  along  the  eas 
lands  through  western  Con 
chusetts,  and  southern  Ve 
than  10  inches  in  central 
icut.  Cape  Cod  and  coasta 
eastern  New  Hampshire,  we 
southwestern  Maine.  Litt 
storm  in  the  extreme  nort 
shire  and  Vermont  and  els 
Maine,  while  none  at  all 
Maine . 


Snow  beginning  on  St. 
ding  into  February  15  was 
central  and  southern  sec- 

25  inches  fell  over  the 
nd,  extreme  northeastern 

County,  Massachusetts. 

fell  in  a  narrower  but 
tern  slope  of  the  high- 
necticut,  western  Massa- 
rmont.   Totals  were  less 

and  southeastern  Connect- 
1  Massachusetts,  south- 
stern  Vermont ,  and  extreme 
le  or  none  fell  from  this 
hern  portions  of  New  Hamp- 
ewhere  in  southwestern 
fell  in  other  sections  of 


FREQUENT  SNOWFALL:   Snowfall  was  unusually  frequent. 
Daily  totals  of  one  inch  or  more  occurred  on  from  6 
to  12  days  of  the  month  throughout  nearly  the  entire 
section.   A  few  coastal  stations  in  the  southeast  and 
a  few  stations  in  eastern  Maine  recorded  fewer  days 
than  this.   A  few  mountain  stations  in  southern  Ver- 
mont reported  even  more. 


GREAT  TOTAL  SNOWFALL: 
extremely  heavy  over 
ranged  from  40  to  50 
western  Massachusetts 
New  Hampshire  with  up 
southeastern  Vermont, 
times  the  long  period 
also  near  40  Inches  i 
amounts  decreased  els 
average  in  much  of  Ar 
inches  was  common  in 
Totals  ranged  from  20 
moderately  above  aver 
Hampshire  and  in  the 
parts  of  Vermont.   At 
total  of  45.2  inches 
value  in  70  years  of 
record  was  40.0  inche 
vious  February  record 


February  total  snowfall  was 
much  of  the  section.  Amounts 
inches  in  parts  of  central  and 

and  central  and  southwestern 

to  50  to  60  inches  in  much  of 
These  values  are  two  to  three 

averages.   Though  totals  were 
n  extreme  southwestern  Maine, 
ewhere  in  Maine  to  even  below 
oostook  County.   Less  than  20 
northern  and  eastern  Maine. 

to  30  inches,  mostly  only 
age,  in  extreme  northern  New 
extreme  northern  and  western 

Worcester,  Massachusetts,  the 
exceeded  any  previous  monthly 
record.   Worcester's  former 
s  in  January  1923  and  the  pre- 

was  38.1  inches  in  1920. 


DEEP  SNOWCOVER:  Snow  on  the  g 
the  greatest  depth  in  many  yea 
fall  areas.  New  records  were 
Concord,  N.  H. ,  with  a  maximum 
ches  on  the  26th,  had  not  reco 
1923.  Maximum  depths  ranged  u 
at  some  of  the  higher  elevatio 
and  Vermont.  Depths  of  40  to 
over  the  highlands  of  southeas 
southern  New  Hampshire  and  wer 


round  accumulated  to 
rs  in  the  heavy  snow- 
set  for  many  stations. 

snow  depth  of  28  in- 
rded  this  much  since 
p  to  5  feet  or  more 
ns  of  New  Hampshire 
50  inches  were  common 
tern  Vermont  and 
e  locally  reported  in 


OTHER  HEAVY  SNOWSTORMS:  C 
of  February  14-15,  that  of 
than  10  inches  of  new  snow 
of  Maine,  where  this  was  t 
fall,  and  locally  in  north 
ranging  from  5  to  10  inche 
northern  Massachusetts  nor 
than  5  inches  in  parts  of 
in  these  parts  of  northern 
amounts  were  still  the  hea 
third  major  snowstorm  came 
totals  were  mostly  from  8 
New  Hampshire,  the  southwe 
extreme  northeastern  Massa 
Maine  and  the  northern  por 
Vermont,  this  snowfall  was 


losely  following  the  storm 
February  19-20  dumped  more 
along  the  eastern  coast 
he  month's  heaviest  snow- 
em  Massachusetts.   Amounts 
s  were  more  general  from 
thward,  excepting  less 
northern  Maine.   However, 

Maine,  even  these  smaller 
viest  of  the  month.   The 

on  February  24.   Storm 
to  15  inches  over  Vermont, 
stern  half  of  Maine,  and 
chusetts.   In  southwestern 
tions  of  New  Hampshire  and 
the  month's  heaviest. 


THUNDERSTORM :  Nume 
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accompanied  by  slee 
erally  and  by  hail 
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evidenced  by  the  oc 
lightning  damage  to 
especially  remarkab 
storms  for  this  reg 
three  to  six  years. 
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severity  of  the 
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Robert  E.  Lautzenheiser 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

1900  Post  Office  Building 

Boston  9,  Massachusetts 

Joseph  J.  Brumbach 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Windsor  Locks,  Connecticut 
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0 
0 
0 
0 
0 

25 
25 
26 
26 
25 

28 
28 
28 
28 
28 

17 
18 
17 
16 
17 

2.51 
1  .03 

1  .10 

1,70 

.84 

.27 

-  1.81 

-  1.23 

1.20 
.25 
.21 
.39 
.23 

24 

20 

3 

20 

27 

21.5 

22.8 

12.7 

14 
29 

8 

28  + 
25  + 
27 

7 
4 
6 
8 
3 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

RIPOGENUS  DAM 
ST  FRANCIS 
SOUA  PAN  DAM 

19.5 
18.4 
21.5 

-  6.1 
-15.3 

-  8.1 

5.7 
1.5 
5.7 

-  5.9 

37 
42 
40 

6 
6 
5 

-32 
-38 
-38 

2 
3 

2 

1629 
1775 
1629 

0 
0 
0 

25 

27 
26 

28 
28 
28 

20 
23 

18 

1.10 

.74 

1.24 

-  1.37 

-  1.09 

.20 
.15 
.31 

27  + 

6 
27 

21.5 
19.5 

18 

28  + 

5 
4 
5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

D 1  V I S I  ON 

7.2 

-  7.7 

1.30 

-  1.18 

20.5 

SOUTHERN  INTERIOR 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRIDGTON  1  NNW 

CORINNA 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

25.3 
24.6 
29. 2M 
25.8 
23.5 

5.8 
4.3 

4.eM 

-  1.7 
.8 

15.1 
14.5 
17. OM 
12.1 
12.2 

41 
41 
40 
42 
40 

5 

5 

23+ 

5 

5 

-23 
-30 
-20 
-39 
-34 

2 
2 
2 
2 
2 

1357 
1411 
1357 
1478 
1475 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
23 
19 
23 
25 

28 
28 
28 
28 
28 

9 

9 

3 

15 

11 

1.38 
2.07 
2.44 
1.73 
2.53 

.42 
.48 
.65 
.45 
.80 

24 

19 
24 
24 
24 

27.0 
31.1 
34.0 
24.9 
25.0 

25 

21 

24 

27  + 

28  + 

28  + 

5 
9 
8 
4 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 

24.1 
29.2 
24.5 
29.5 
27.6 

-  5.8 

.0 
1.6 

-  2.1 
6.6 

8.7 
14.5 
13.1 
13.7 
17.1 

-11.5 

-  5.9 

-  5,1 

39 
42 

43 
43 

41 

6 
23  + 

6 
23  + 

s 

-37 
-32 
-32 
-29 
-25 

2 

2 
2 

2 

1572 
1406 
1451 
1431 
1335 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
19 
21 
17 
21 

28 
28 
27 
28 
28 

18 
15 
11 
17 
8 

2.24 
1.90 
2.04 
3.33 
2.53 

.74 

-  1.39 

-  .10 

-  .84 

.50 
.53 
.57 
.91 
.91 

20 
24 
20 
24 
24 

29.0 
24.0 

37.2 
25.5 

50 

25 

8 
8 

8 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  3  SW 

RUMFORD  POWER  PLANT 

26.0 
24.3 
24.7 
24.8 
25.6 

-  .1 

-  2,4 
2.1 

-  .3 
3.3 

13.0 
11.0 
13.4 
12.3 
14.5 

-  5.4 

-10.0 

-  5.9 

40 
43 
40 
39 
39 

5 
5 
5 
5 
6  + 

-39 
-40 
-25 
-34 
-31 

2 
2 

2 
2 
2 

1452 
1510 
1438 
1474 
1409 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
24 
25 
22 
21 

28 
28 
28 
28 
28 

14 
17 
15 
15 

10 

2.05 
2.06 
2.35 
2.14 
2.20 

-  .78 

-  .86 

-  .30 

.58 
.92 
.45 
.57 
.61 

24 

24 

24+ 

24 

24 

26.4 
28.0 

25.0 
24.1 
29.0 

29 
33 

29  + 
28  + 

8 
6 
8 
8 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

WATERVILLE  PUMP  STA 

28. 4M 

4.0M 

16. 2M 

-  5,1 

42 

5 

-31 

2 

1363 

0 

20 

28 

12 

1.78 

.79 

.57 

24 

23.0 

15 

28  + 

1 

c 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temparat 

ure 

Precipitation 

o  1 

11 

• 

i 

> 
< 

n 

a 

1 

0 
i 

a 
i 

i 

No.  of  Dayi 

s 

• 
O 

a 

Snow,  SJMt 

No.  of  Doyi 

StoHon 

Mai>. 

M 

n. 

1 

ii 

a  o 

1  g 

1 

1 

1 

o 

i 
S 

i  > 

S  1 

hi 

hi 

BEST    eUXTON    2    NNW 
KOOOLANO 

29.1 
25. 7M 

1.2 

.7 

15.2 
12.5M 

-    5.3 

43 
45 

23 
5 

-23 
-29 

12  + 
2 

1  399 
!  449 

~~0 
0 

T9 
23 

27 

IS 

2.95 
2.05 

-    1.15 

.97 
.54 

24 

20 

28,0 
27,0 

32 

24 

8 

7 

1 

0 
0 

DIVISION 

13.7 

-    6.9 

2.21 

-       .72 

27,5 

COASTAL 

BAR    HARBOR 
8CLFAST 
BRUNSWICK 

BAMARISCOTTA    HILLS 
EASTPORT 

30.0 
30.3 
28.8 
28.5 
27.4 

10.8 
5,4 
7.3 
8.4 
9.6 

20.4 
17.9 
18.1 
18.5 
18.5 

-  4.1 

-  S.P 

52 
47 
4  2 
42 
43 

5 
6 
5 

6  + 
6+ 

-  9 
-2B 
-16 
-16 

-  9 

2 
2 
2 
2 
2  + 

1244 
1312 
1311 
1295 
1294 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
17 
15 
17 
20 

28 
28 
28 
28 
28 

6 

U 

7 

6 

5 

2.52 
1.98 
3.11 
1.89 
1.48 

-  1.17 

-  i.eo 

.87 
.60 
1.25 
.60 
.62 

20 
24 
24 
24 
20 

25.7 
19.0 
30.9 
23.0 
25.7 

16 
15 
25 
13 
23 

24 
28  + 
26 
27  + 
27 

5 
7 
9 
7 
4 

2 
2 

0 
0 

1 

0 
0 

JONESBORO 

PORTLAND 

PORTLAND    WB    AIRPORT            //R 

ROCKLAND 

SANFORD    2    NNW 

26.1 
29.0 
28.3 
30.4 
30.8 

4.3 
11.7 

7.9 
10.8 

6.0 

15.2 
20.4 
18.1 
20.6 
18.4 

-     4.7 

45 
42 
4  2 
46 
4  3 

6 
5 
5 
6 
6 

-22 
-11 
-12 
-    9 
-22 

2 
2 
2 
2 

11 

1388 
1243 
1307 
1238 
1299 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
18 
21 
13 
L5 

27 
28 
28 
28 
28 

9 
3 
7 
4 
11 

1.77 
3.10 
2.25 
2,90 
3,56 

-    1.55 

.67 
.97 
.76 
1.07 
.87 

20 
24 
24 
24 
24 

25.5 

32.3 
29.0 
28.5 

18 
22 
33 

27 
28  + 
27 

4 
6 
6 

7 
10 

0 
0 
0 

1 

0 

DIVISION 

18.6 

-     5.4 

2,47 

-    1.13 

26.7 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

HOOSAC    TUNNEL 

KNIGHTVILLE    DAM 

PITTSFIELD    WB    AIRPORT            R 

SOUTH    EGREMONT 

27.5 
28.8 
29.4 
28.8 
31.5 

9.4 
7.2 
7.5 
8.9 
12.9 

18.5 
18.0 
18.5 
18.9 
22.2 

-  4,7 

-  5,1 

-  3,4 

50 
47 
52 
53 
52 

6 
6 
5 
5 
5 

-10 
-15 
-20 
-18 
-14 

13+ 
12  + 
11 
11 
12 

1299 
1312 
1302 
1285 
1191 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
18 
20 
21 
11 

27 
28 
28 
28 
27 

5 

10 

8 

7 
5 

2,08 
3,96 
4,B5 
2,53 
3,46 

-        .46 
.83 

.02 
.93 

.56 
.85 
1.25 
.76 
.97 

24 
24 
15 
24 
24 

27.2 
46.6 
33.2 
29.9 
29.0 

20 
28 
25 

18 

25  + 
27  + 
25  + 
27  + 

5 

10 

10 

8 

8 

1 
3 
4 
1 
2 

0 
0 

1 

0 
0 

ST0CK8RI0GE 
WEST    CUMMINGTON 

31.9 
30.5 

11.8 
6.3 

21.9 
18.4 

-     1.9 

53 
54 

5 
5 

-16 
-24 

11 

11 

1203 
129B 

0 
0 

14 
18 

27 
28 

5 
9 

3,56 
4.46 

1.10 

.95 

,97 

24 
24 

33.8 
35.1 

14 
27 

24 
24 

10 
10 

2 
2 

0 

0 

DIVISION 

19.5 

-     3.8 

3,57 

.88 

33.5 

CENTRAL 

AMHERST 

3ARRE    FALLS    DAM 

BEDFORD 

BIRCH    HILL    DAM                               R 

BLUE    HILL    WB                               // 

32.3 
31.9 
33.9 
31.3 
32.4 

11. n 
10.6 
10.6 
8.7 
16.0 

21.7 
21.3 
22.3 
20.0 
24.2 

-  4,4 

-  3.2 

47 
57 
61 
50 
59 

5  + 

5 

5 

5 

5 

-  5 
-14 
-11 
-18 

-  6 

12  + 

1207 
1219 
1189 
1252 
1136 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
19 
11 
17 
14 

28 
28 
28 
28 
27 

8 
5 
5 

7 
1 

3,59 
2.45 
4.92 
3.01 
4.92 

.94 
1.19 

,75 

.75 

1.15 

.60 

1.07 

24 
24 
24 
24 
19 

35.0 
29.8 
36.1 
35,0 
30.1 

14 
18 
17 
22 
18 

26 

25 

24+ 

19 

25 

9 

9 

10 

10 

9 

2 
1 
4 
1 
5 

0 
0 

1 

0 
2 

BUFFUMVILLE    DAM 
CHESTNUT    HILL 
CLINTON 
FITCHBURG    2    S 
FRAMINGHAM 

31.9 
34.3 
30.3 
32.1 
33.4 

9.9 
18.3 

9.7 
11.0 
10.0 

20,9 
26.3 
20.0 
21.6 
21.7 

-  4.3 

-  5.5 

-  5.1 

-  6.7 

57 
60 
55 
58 
52 

6 
5 
6 
6 
6 

-14 
2 
-15 
-14 
-10 

12+ 

1227 
1079 
1256 
1211 
1205 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
10 
18 
15 
11 

28 
25 
27 
28 
28 

4 
0 
7 
4 
6 

4.74 
5.27 
5.78 
4.90 
4.95 

2.06 
2.31 
1.69 
1.56 

1.40 
1.81 
1.22 
1.22 
1.00 

15 
15 
24 
15 
20 

37.5 
28.1 
39.7 
39.8 
34.5 

23 

20 

8 

7 

10 

8 

7 

4 
4 
4 
4 
4 

1 

2 
1 
2 

1 

HAVERHILL 
LAWRENCE 
LOWELL 
READING 
SHELBURNE    FALLS 

34.1 
34.9 
34.6 
34.6 
28.6 

14.6 
13.5 
14.3 
11.1 
8.1 

24.4 
24.2 
24.5 
22.9 
18.4 

-  4.7 

-  2.8 

-  3.4 

-  5.0 

53 
59 
57 
59 
44 

5 
5 
5 
5 
6 

-  5 

-  5 

-  5 
-15 
-12 

1129 
1134 
1128 
1172 
1297 

0 
0 
0 
0 

0 

13 
11 
10 
10 
20 

28 
28 
28 
27 
28 

3 
3 
3 
5 
8 

3.67 
3.91 
3,37 
4,85 
3,70 

.74 

1.02 

.21 

.48 

1.10 
1.05 

.80 
1.23 

.89 

24 
24 
24 
14 
24 

30.2 
38.4 
36.0 
34.7 
38.3 

16 

18 
23 

26  + 

19 
25 

10 
8 
9 
8 
8 

2 
3 

3 
4 

1 
1 
0 
2 
0 

SPRINGFIELD    ARMORY 
TULLY    DAM 
TURNERS    FALLS 
WALPOLE 
WEST    MEDWAY 

34.1 
29.0 
32.7 
34.7 
36.5 

17.8 
8.0 
10.7 
12.7 
12.5 

26.0 
18.5 
21.7 
23.7 
24.5 

-  3.7 

-  4.3 

48 
47 
47 
60 
51 

5 
5 
4 
5 
5 

-  3 

-  8 
-10 

-  9 
-15 

1  2  + 

1088 
1296 
1205 
1149 
1127 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
18 
11 
10 

9 

28 
28 
28 
28 
23 

1 
8 
7 
4 
4 

4.03 
2.95 
3.66 
4.97 
D    5.51 

1.34 
.89 

1.25 

.62 

.99 

1.12 

1.51 

24 
20 
24 
24 
15 

26.0 
33.5 
34.0 

31,9 
33.6 

13 
16 

17 
16 

26  + 

27  + 

25  + 

15 

9 

7 
9 
9 

2 
3 

1 
3 

1 
0 
0 

1 

WESTON 

WESTOVER    FIELD 
WORCESTER    WB    AIRPORT 
WORCESTER 

34.5 
30.8 
30.2 
32.3 

13.8 
11.5 
13.9 
13.8 

24.2 
21.2 
22.1 

23.1 

-  4.6 

-  2.8 

-  3,7 

50 
48 
56 

57 

5 
5 
5 

5 

-11 
-13 

-10 
-    8 

1135 
1221 
1195 
1169 

0 
0 
0 
0 

11 
18 

20 
17 

28 
28 
27 
28 

3 
4 
4 
3 

4.72 
3.78 
4.82 
5.68 

1  .75 

1.90 
2.70 

1.02 

1.12 

.97 

1.51 

24 
24 
24 
24 

28.5 
22.7 
45.2 
42.6 

19 
14 

31 

26+ 

26 

25 

10 

9 

10 

4 
2 
4 
4 

1 

1 

0 

1 

D I V I S I  ON 

22.5 

-    4.8 

4.34 

1.24 

34.2 

COASTAL 

BOSTON    WB    AIRPORT                 //R 

BROCKTON 

EAST    WAREHAM 

EOGARTOWN 

FALL    RIVER 

34.6 
37.1 
35.2 
35.3 
35.6 

18.8 
16.4 
17.7 
22.0 
19.1 

26.7 
26.8 
26.5 
28.7 
27.4 

-  3,6 

-  2,5 

-  2.8 

61 
57 
50 
51 
53 

5 

5 
5 
5 

5 

-    1 
0 
4 
9 
0 

1056 
1054 
1072 
1011 
1046 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

T 
8 

7 
7 

26 
28 
27 
26 
25 

1 
1 
0 
0 

1 

4.16 
4.30 
4.13 
4.54 
4.90 

.84 

1.19 

.52 

1.49 

,1.10 

.95 

.95 

1.14 

.93 

24 
24 
24 

24 

15 

28.7 
34,3 
20,9 

28,5 

11 
18 
11 

17 

20 
20 
22  + 

1°+ 

7 
10 
9 
9 
9 

2 
3 
4 

4 

1 

0 
0 

1 

0 

HINGHAM 

HYANNIS    2    NNE 

HIDDLETON 

NANTUCKET    WB    AIRPORT               R 

NEW    BEDFORD 

34.5 
36.8 
38.3 

36.7 
37.7 

17.0 
21.6 
10.5 
25.2 
22.5 

25.8 
29.2 
24.4 
31.0 
30.1 

.4 
-     1.6 

60 
52 
50 
48 
54 

5 
5 
6 
5 
5 

2 
4 

-15 

14 

3 

1096 
995 

1129 
947 
970 

0 
0 
0 

0 
0 

10 

7 
5 
7 
4 

27 
25 
28 
24 

24 

n 

0 

6 
0 
0 

4.44 
3.72 
3.53 

5.14 
4.50 

•  53 
1.38 
1.45 

1.20 
1.16 
.87 
1.45 
1.23 

24 
24 
24 
24 
24 

31.5 

27.3 
13.1 
19.5 

16 

18 
2 

22 

24 
22 

8 

8 

11 

10 

2 
2 

3 

1 
1 

0 

1 

PLYMOUTH 

PROVINCE TOWN    1    N 
ROCHESTER 
ROCKPORT    1    ESE 
SALEM    CG    AIR    STATION 

37.1 
35.8 
34.8 
33.0 
33.2 

20.5 
23.0 
14.3 
20.0 
18.3 

28.8 
29,9 
24,6 
26,5 
25.8 

-     2.4 

51 
52 
58 

48 

51 

5 
5 
6 
5 
5 

5 
10 

-  2 
5 

-  3 

14  + 

1005 
975 
1126 
1071 
1092 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

6 

10 

12 

12 

25 
25 
28 
25 
27 

0 
0 
2 
0 
2 

3.25 

5.04 
4,53 
3.75 

-       .21 

.98 

.85 

1.85 

,96 

,70 

24 
24 
15 
24 
19 

25.0 
36.0 

15 
17 

7 

15 
25  + 
19  + 

8 

7 
12 
10 

1 
3 
4 
3 
3 

0 
0 

1 

0 

c 

SANDWICH 
TAUNTON 

39.2 
35.8 

24.6 
16.2 

31.9 
26.0 

-     3.4 

60 
55 

5 
5 

11 
-    3 

922 
1085 

0 
0 

5 
6 

22 
25 

0 
4 

3,89 
4,43 

1.44 

1,08 
,98 

24 

24 

29.5 

16 

19 

9 
9 

3 
3 

1 

0 

DIVISION 

27.7 

-    2.4 

4,28 

.91 

25.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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S 
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1 

■£ -a 
a   o 
X  O 

o 
1 

1 

1 

b 

6 ; 

Si 

?1 

5j 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOK 

FABYAN 

26.8 
26.6 
21. ii 
22.7 
2'..9 

4.9 

-  3.2 

-  .1 

-  8.2 

-  1.8 

15.9 
11.7 
10.7 
7.3 
11.5 

-  5.5 

-  7.9 

53 
55 
49 
51 
46 

5 
5 
5 
5 

5 

-24 
-33 
-23 
-42 
-35 

2 
2 
2 
2 
2 

1372 
1488 
1617 
1615 
1493 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
20 
25 
23 
24 

28 
28 
28 
28 
28 

12 
17 
14 
19 

15 

2.18 
2.02 
1.75 
2.07 
2.01 

-       .30 
.21 

.79 
.55 
.55 
.39 
.45 

24 
24 
24 
24 
24 

28.0 
25.3 
22.5 
29.0 
41.5 

15 
18 
14 
28 
25 

24 
27 
27+ 
25 
26  + 

8 
7 
5 
9 
9 

1 
1 
1 
0 
0 

0 
0 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
TtMOUNT  WASHINGTON        //R 
PINKHAM  NOTCH 

l-l.aM 

27.5 

2S.3 

!4.n 
2'.. 5 

-  9,3M 
1.4 

-  1.3 

-  3.4 
2.3 

5.0M 
14.5 
12.0 

5.3 
13.4 

-  5.6 

-  .2 

-  4.2 

55 

47 
48 
)7 
44 

6 
s 

5 

5 
5 

-33 
-28 
-32 
-29 
-28 

3 
2 
2 

7 
2 

1701 
1409 
1481 
166'3 
1437 

0 
0 

0 
0 
0 

26 

20 
23 
26 
25 

28 
28 
28 
28 
28 

18 
12 
15 

18 
11 

2.13 
3.34 
1.94 
5.35 
3.15 

-  .57 

1.14 

-  .84 

.43 
.95 
.55 
1.48 
.92 

6 
24 
24 
14 
24 

35.1 
41.5 
27.0 
42.1 
48.0 

31 

29 

14 
54 

2* 

24 
24 
25 

9 
8 
9 

10 
9 

0 

1 

1 

5 

1 

0 

0 
0 
2 

0 

DIVISION 

11.3 

-  5.6 

2.29 

-   .20 

33.3 

SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM            R 

CAMPION 

CONCORD  WR  AIRPORT        R 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

27.il 
29.5 
30.0 
28. A 
32.4 

2.9 

-  1.3 
5.5 

-  2.6 

7.3 

15.2 
14.1 
17.8 
12.9 
19.9 

-  4.9 

-  5.7 

46 
44 
45 
45 

4  4 

6 
5 

5 
6 

5 

-18 
-31 
-19 
-34 
-22 

12  + 

2 
12 

2 
11 

1389 
1420 
1316 
1453 
1258 

0 
0 
0 
0 

0 

19 
15 
15 
19 
12 

28 
28 
28 
28 
28 

14 
15 
11 
14 

10 

3.13 
2.77 
2.59 
3.58 
3.33 

.11 
.40 

.79 
.56 
.60 
.72 
.73 

24 
24 
24 
24 
24 

37.0 

29.8 
44.5 
30.0 

33 

27 
37 
25 

27 

27 
27 
26+ 

8 
9 
8 
10 
9 

3 
1 
2 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

EAST  DEERING 
FRANKLIN  1  NW 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 

29.3 
30.4 
2R.1 
32.1 
27.9 

5.3 
5.0 
6.5 
9.8 

■^.1 

17.3 
17.7 
17.3 
21.0 
16.5 

-  4.5 

-  3.5 

-  3.2 

51 
42 
45 
48 

40 

5 
6 
5 
4 
5 

-15 
-20 
-19 
-16 
-20 

12  + 

8 

2 
12 

2 

1330 
1318 
1331 
1229 
1353 

0 
0 
0 

0 
0 

17 
16 
21 
14 
18 

28 
28 
28 
25 
28 

10 

10 

12 

9 

10 

4.54 
3.65 
3.45 
2.87 
2.62 

.98 

1.06 

.33 

1.10 

1.19 

1.22 

.55 

.73 

24 
24 
24 
24 
24 

48.4 
40.5 
40.1 
37.5 
34.7 

37 

26 
27 
30 

25 

24 
25 

27  + 

10 
9 
9 
8 

7 

2 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 

0 

0 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA   2  NNW 

27.6 
30.5 
31.5 
26.2 

32.1 

3.1 

4.2 
7.1 
8.0 
5.6 

15.4 

17.4 
19.4 
17.5 
19.4 

-  7.4 

-  5.6 

44 
46 
45 
45 
53 

5 
5 

5  + 
5 
5 

-22 
-18 
-20 
-12 
-23 

2  + 
12 
11 
11  + 
11 

1383 
1329 
1272 
1323 
1272 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
17 
15 
22 
14 

28 
28 
28 
28 
28 

13 
14 
10 

7 
11 

2.51 
3.48 
2.44 
4.19 
3.46 

.75 
.73 

.99 
.98 
.39 
1.45 
.57 

24 
15 
24 
24 
20 

35.6 

48.3 
35.8 

28 

27 
44 
30 

25 

24 
27  + 
27 

8 

7 

10 

9 

7 

1 
4 
0 

1 
3 

0 
0 
0 

1 

0 

NORTHWOOD 

PETER80R0   2  S 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM        R 

30.6 
29.1 

y-H.i 

31.9 

9.3 
7.4 
2.0 
7.9 
5.5 

20.0 
18.3 
15.1 
19.9 

16.9 

47 
50 
42 
45 
42 

5 

6 
5 

6  + 

-10 
-20 
-19 

-15 
-14 

11 
11 

2 
11 
12 

1257 
1300 
1393 
1256 
1341 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
19 
20 
15 
17 

28 
28 
28 
28 
28 

7 
9 

13 
9 

13 

3.85 
3.27 
2.84 
4.32 
2.7S 

.78 
1.19 

.55 
1.10 

.55 

24 
24 
24 
24 
24 

31.0 
42.5 
37.0 
33.9 
33.1 

25 
28 
49 

24 

27 

27+ 

27 

25+ 

10 

8 
8 
8 

3 

2 

3 
1 

0 
0 

1 

0 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

34.5 
2H.0 
28.2 

9.7 
7.9 
5.6 

22.1 
18.0 
16.9 

■^4 
44 
44 

5 

-13 
-14 
-28 

11 
2 

1194 
1312 
1341 

0 
0 

0 

11 
20 
19 

28 
28 
28 

9 

8 

11 

3.37 
3.34 
3.08 

1.03 

1.04 

.55 

24 

24 
24 

31.0 
37.3 
40.2 

26 
29 

50 

26 

28  + 
28 

9 
9 

10 

1 
1 
1 

1 
1 

0 

0 1 V 1  S I  ON 

17.7 

-  5.1 

3.29 

.50 

37.5 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP        R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT     R 

34.0 
33.3 
35.0 
35. 2M 
35.3 

23.0 

14.8 

17.0 

21.8M 

17.9 

28.5 
24.1 
25.5 
29. OM 
26.6 

-  2.8 

-  3.3 

-  3.1 

48 
59 
52 
52 

57 

5 

5 
5 
5 
5 

4 

-  8 

-  7 
4 

-  2 

11 
11 
12 
11 
11 

1015 
1141 
1059 
1000 
1058 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

15 

10 

5 

3 

25 
28 
25 
25 
25 

C 
1 
3 
0 

1 

5.44 
3.84 
3.84 
5.64 
5.15 

3.15 

.46 

2.06 

2.00 
.85 
1.12 
1.18 
1.03 

24 
24 
24 
24 
14 

12.0 
28.3 
30.9 

3 
20 
21 

18 

16  + 
19 
16  + 

15  + 

8 

9 
8 
9 

5 

3 
5 

5 

2 

0 

1 

2 

1 

DIVISION 

26.9 

-  3.6 

4.98 

1.72 

23.7 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

27.2 
25.3 
28.3 
24.8 
23.6 

-  .7 

-  4.4 
1.5 

.0 

-  2.4 

13.3 
11.0 
14.9 

12.4 
10.6 

-  4.3 

-  6.4 

51 

46 
55 
48 
50 

5 
6 
5 
5 
5 

-40 

-34 
-26 
-27 
-28 

2 
2 
2 
2 
2 

1445 
1510 
1399 
1458 
1519 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
20 
17 
21 
23 

28 
28 
27 
28 
28 

14 
19 
15 
15 
18 

1.53 
2.45 
1  .00 
1.49 
2.48 

-   .48 
.23 

.36 
.72 
.21 
.57 
.60 

24 
15 
28 
24 
24 

25.1 
34.0 
21.0 
23.5 
33.0 

30 
27 
12 
15 
25 

25+ 

22 

25+ 

25 

27+ 

5 

7 
5 
4 
8 

0 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MONTPELIER  FAA  AP 
tTMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 
SAINT  JOHNSBURY 

23.9 
17.8 
25.2 
22.6 
28.1 

3.1 

-   .9M 

.4 

.7 

3.3 

13.5 

8.5M 
12.4 
11.7 
15.7 

-  4.4 

-  3.9 

50 
42 
49 
43 
47 

5 
5 

5 
5 
6  + 

-28 
-22 
-30 
-28 
-32 

2 

7 
2 
2 
2 

1437 
1573 
1469 
1490 
1374 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
25 
21 
25 
20 

28 
28 
27 
28 
28 

12 
14 
15 
15 
12 

2.72 
2.87 
2.73 
2.50 
2.18 

.48 
.04 

1.17 
.40 
.60 
.69 
.90 

24 
24 
24 
25 
24 

30.5 
27.5 

25.4 

28 
53 

22 

25 
24 

24 

7 
11 
9 
9 
6 

1 

0 
0 
0 
0 

WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 

26.4 
23.7 

4.0 
-11.8 

15.2 
5.0 

48 
45 

6 
6 

-25 
-41 

3+ 

1388 
1553 

0 
0 

22 
23 

28 
28 

13 
21 

3.03 
2.50 

.05 

.57 
.50 

24 
20 

47.5 
30.9 

9 

10 

0 
0 

DIVISION 

12.4 

-  5.3 

2.25 

.06 

29.9 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT     R 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

31.5 
24.3 
29.0 
30.0 
30.8 

10.6 
3.0 
7.1 
7.8 
8.5 

21.1 
13.7 
18.1 
18.9 
19.7 

-  5.7 

-  3.5 

-  2.9 

57 
47 
46 
57 
51 

5 
5 
27 
5 
5 

-19 
-25 
-21 

-21 
-18 

11 
2 
2 
2 

11 

1227 
1433 
1307 
1285 
1251 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
20 
19 
18 
18 

25 
25 
28 
27 
26 

7 
15 
11 
12 
12 

1.90 
1.36 
1.95 
2.91 
1  .58 

-  .43 

-  .38 

.44 
.52 
.73 
.58 
.76 

24 
24 
24 
24 
24 

20.0 
24.3 
31.0 
26.9 
22.0 

12 

17 

15 

25 
25 

26+ 

7 

4 

7 

11 

0 

1 
1 

2 

0 
0 

0 
0 

SAINT  ALBANS  BAY 

25.0 

5.0 

15.5 

48 

5 

-19 

2 

1379 

0 

21 

27 

13 

1.51 

.55 

24 

21.0 

18 

25  + 

5 

1 

0 

DIVISION 

17.8 

-  3.8 

1.89 

-   .23 

24.2 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 

28.0 

4.1 

16.1 

43 

s 

-12 

1 

1353 

0 

19 

28 

15 

3.86 

1.14 

1.05 

24 

45.2 

34 

27 

8 

3 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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COhTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1962 


Station 

Terr 

iperature 

Pr«cipitotion 

„   E 
o   E 

*  1 
f  E 

*  c 

<  S 

• 

i 

< 

•  i 

n 

X 

1 

1 

1 

1 

No.  of  Doyi 

J 

t  z 

n 

a 
o 

1 

Sno 

»,  Sl.al 

No.  of  Doyt 

Mox. 

Min. 

1 

X  6 

£ 
a 

I 

i 

o 

I 

s 

0 

o 

i 
g 

•d 

a 

•J 
St 

CAVENDISH 
READSeORO    1 
SOMERSET 
VERNON 

SSE 

?9.3 
2<>.l 
24.9 
30.0 

2.7 
5.0 
2.8 
5.8 

16.0 
17.1 
13.9 
17.9 

-  4.0 

-  2.3 

48 
54 
53 
47 

5 
6 
6 

5 

-25 
-18 
-20 
-10 

U 

11 

2 

12  + 

1367 
1337 
1426 
1314 

0 
0 
0 
0 

18 
17 
23 
18 

28 
28 
28 
28 

12 
13 
14 
13 

4.68 
4.23 
5.05 
3.52 

1.57 
.99 

1.32 
.81 

1.38 

1.02 

1.39 

.95 

24 
15 
24 
24 

52.3 
48.9 
54.0 
41.0 

35 
32 
41 
30 

26+ 
25  + 
25 
27 

10 
8 
8 
8 

3 
3 
3 
3 

1 

1 

2 

0 

WOODSTOCK    3 

ENE 

26.2 

.4 

12.9 

-    6.8 

44 

6 

-29 

2 

1455 

0 

21 

28 

17 

4.10 

1.41 

1.10 

15 

58.8 

8 

3 

1 

DIVISION 

15.7 

-     4.1 

4.24 

1.24 

50.0 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  diiection 

Wind 

p.r" 

Relab 

ve    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

111 

1 

Station 

> 

i 

■Bag' 

1 
< 

ll   1 

0 

g   1 

M 

a     .2 

S 
°« 

£1 

O  E- 
o  m 

OIO 

t* 

a  Eh 
O  w 

a 

H 

g 

3 

01 

■* 

r 

o 

0) 

T 

1 

Isi 

BLOCK   ISLJUro  WB  AIRPORT,    R.     I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

68 

66 

- 

3 

7 

3 

3 

1 

1 

18 

- 

7.0 

BLUE  HILL   WB,    MASS. 

WNW 

15 

14.8 

45 

NE 

15 

74 

77 

63 

72 

4 

4 

4 

3 

2 

0 

17 

46 

- 

BOSTON    ra  AIRPORT,    IHSS. 

N 

12 

14.2 

40 

ENE 

14 

73 

76 

67 

72 

6 

7 

5 

1 

1 

0 

20 

55 

6.6 

BRIDGEPORT   WB  AIRPORT,    CONN. 

ENE 

12 

12.7 

31++ 

E 

19 

76 

78 

69 

75 

3 

8 

6 

1 

1 

0 

19 

7.3 

BURLINGTON    WB   AIRPORT,    VT. 

S 

17 

8.5 

30 

S 

5 

75 

71 

62 

71 

10 

8 

3 

1 

0 

0 

22 

41 

6.9 

CARIBOU  WB  AIRPORT,    ME. 

NW 

19 

11.0 

28++ 

NW 

12+ 

71 

72 

61 

69 

7 

8 

5 

0 

0 

0 

20 

_ 

6.1 

CONCORD   WB   AIRPORT,    N.    H. 

NW 

19 

5.3 

20 

E 

14+ 

72 

76 

59 

66 

8 

5 

6 

2 

0 

0 

21 

46 

6.6 

BARTFORD   WB   AIRPORT,    CONN. 

N 

30 

8.2 

25 

w 

20+ 

76 

80 

64 

73 

4 

8 

5 

2 

1 

0 

20 

42 

7.2 

MOUNT    WASHINGTON,    N.    H. 

W 

40 

37.0 

102% 

w 

17 

66 

69 

81 

71 

5 

6 

5 

3 

2 

0 

21 

43 

6.8 

NANTUCKET    WB   AIRPORT,    MASS. 

N 

14 

15.0 

41 

E 

14 

80 

81 

71 

77 

4 

8 

7 

2 

1 

0 

22 

33 

7.7 

NCT  HAVEN  WB  AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

8.0 

23 

W 

20+ 

- 

79 

65 

- 

4 

5 

8 

3 

0 

0 

20 

44 

7.3 

PITTSFIELD    WB   AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

11 

7 

1 

0 

0 

21 

- 

PORTLAND   WB    AIRPORT,    ME. 

N 

25 

9.5 

33++ 

NE 

14 

72 

78 

63 

■71 

7 

7 

5 

1 

0 

0 

20 

45 

6.6 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT,    R.    I. 

N 

30 

10.3 

30 

N 

24 

74 

77 

63 

71 

5 

6 

4 

4 

1 

0 

20 

50 

6.8 

WORCESTER   WB   AIRPORT,    MASS. 

NE 

19 

10.3 

31++ 

W 

17+ 

80 

83 

68 

75 

6 

5 

5 

4 

0 

0 

20 

6.9 

%  Peak  Gust 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

NEW  ENGLANlB 

FEBRUARY  1963I 

^ 

Day  of  Month 

1 

Station 

m 

i2 

1    2  1 

3 

4 

S 

6 

7   8   9 

10   11   12 

13  1  14  1  15 

16 

17 

18 

19 

20   21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28   29   30 

31 

CONNeCTICUT 

ANSON  I  A 

4. 78 

,02 

,06 

,03 

.01 

.41 

.15  1.32 

.10 

,09 

T 

,u,l 

.23 

T 

.75 

.02 

.71 

,41 

BAKEOSVILLF 

S.02 

,01 

,05 

,04 

,01 

,29 

1.27 

.07 

,11 

.59 

.29 

.01 

1.26 

.13 

.42 

BALTIC 

- 

,04 

- 

- 

- 

- 

- 

,48 

• 

.14 

• 

.75 

.01 

!21 

BARKHAMSTfD 

5.10 

,01 

.03 

,04 

.^5 

,18 

.05  1.90 

.07 

.02 

T 

.58 

.15 

.75 

.59 

.49 

.22 

8BIDGE00RT  KB  AP       R 

A.OA 

T     ,03 

.04 

T 

,02 

T     .32 

.02 

1.34   .16 

.04 

,12 

.11 

,09 

.03 

.63 

.46 

.02 

.47 

BROOKLYN 

4.16 

T 

.06 

T 

.02 

T     ,04 

.31 

.21   .70 

.10 

.1.1. 

,07 

.26 

.92 

.50 

.23 

.26 

BULL-;  BRIDGf  DAM 

4.36 

,03 

.09 

.05 

.16 

.39 

.10   .66 

.10 

.36 

.19 

1.00 

,20 

.49 

.34               ■ 

BURLINGTON 

4.35 

T     ,01 

,06 

.03 

T 

T 

.30 

.01  1.17 

.09 

.05 

T 

,hb       T 

.21 

.03 

1.06 

,04 

T 

.56 

,27 

■ 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

4.30 

T 

,02 

.02 

T 

.31 

T     .74 

.05 

.05 

T 

.29 

.75 

T 

.76 

,1b 

T 

.88 

,25 

■ 

COLCHESTER 

3.35 

T 

T 

.21 

.34   ,52 

T 

.17 

.23 

.74 

.55 

.35 

,24 

1 

COLLINSVILLE  1  5 

4.S4 

.03   .03 

,05 

.05 

.05 

.34 

,04  1,24 

.26 

.03 

.06 

.it? 

.25 

1.00 

.12 

T 

.53 

,30 

1 

COVENTRY 

3.14 

.03 

.25 

,04   ,26 

.05 

.18 

.32 

.20 

.97 

.02 

.12 

.40 

.30 

1 

CREAM  HILL 

3.96 

T     .02 

.10 

,07 

.01 

.20 

,50  1.00 

T 

.45 

.25 

.99 

T 

.09 

.02 

.26 

1 

DANBURY 

4.21 

.05 

.09 

T     .28 

.16 

.77   .25 

,06 

T 

.54 

T     T 

.25 

.79 

.40 

.06 

.51 

1 

DAWSON  LAKE 

4.21 

.05 

.03 

.25 

.15  1.40 

.10 

.10 

.05 

.30 

.07 

.54 

.77 

.40 

1 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

4.18 

T 

,16 

,06 

.24 

,12   ,86 

T 

.10 

,40 

T 

.36 

.70 

T 

.53 

.16 

I 

FALLS  VILLAGE 

3.20 

.01   .01 

,02 

.04 

,06 

.25 

T      .77 

,03 

,05 

T 

,35 

,10 

1.10 

.04 

T 

.24 

.22               ■ 

GROTON 

6,10 

T 

,07 

T     T     ,35 

.05 

1.00   .28 

,07 

T 

1.32 

T     .08 

,31 

T 

1.22 

.93 

,02 

.40 

HARTPOBn  BPAINARD  FLO//R 

3.32 

T 

T 

T 

T 

,10 

.01 

.63   .14 

,01 

T 

,44 

,01   T 

.21 

T 

.90 

.50 

T 

.37 

HARTFORD  WB  AIRPORT     R 

4.04 

T     .01 

,04 

.01 

.02 

,25 

.02 

.75   .18 

,01 

T 

,53 

.07   T 

.20 

T 

1.11 

.39 

.05 

.40 

LAKE  KONOMOC 

4.49 

.03 

.01 

.05 

.36 

.03   .81 

,13 

,01 

.60 

.27 

.02 

.84 

.18 

.02 

.91 

.22 

MANCHESTER 

2.9T 

,02 

T 

T 

T 

,24   T 

T     .32 

,06 

,07 

T 

.J.7 

.14 

.80 

,17 

T 

.40 

.28 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM    R 

2.99 

.01 

,01 

T 

.25 

.02   .28 

,02 

.10 

,02 

.^.l   ,05 

,17 

.01 

.77 

.08 

T 

.57 

,22 

MIODLETOWN  A  w 

4.4? 

.01 

.04 

T 

.36 

.16   .90 

T 

.06 

.36 

.2<. 

.30 

T 

.87 

.22 

.53 

,42 

MILFORO 

5.88 

,03 

.09 

.02 

.55 

.02  1.98 

.03 

,10 

.-.S 

.35 

.67 

1.08 

,51 

MOUNT  CARMEL 

4.59 

.02 

,10 

T 

.01 

T 

T     ,10 

.27 

,47   ,81 

,01 

,08 

,46 

.03 

.25 

T 

.72 

T 

,62 

.18 

.44 

NATCHAUG  RANGER  STA 

3.82 

T 

T 

.04 

T 

.15 

1,00 

,06 

.58 

.20 

T 

.60 

.35 

.61 

I23 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT    R 

4.71 

T     .02 

,06 

T 

,02 

T     .25 

.10 

.93   ,47 

.14 

,45 

T     .10 

.13 

.01 

.63 

,71 

.07 

.42                   ■ 

NORFOLK  ?  sw 

4.98 

.03   .03 

,11 

.06 

,13 

T         T 

.31   ,01 

,09  1,34 

.11 

,07 

T 

.01 

.57   T 

.21 

1.21 

.15 

.01 

.30 

,23           1     1 

NORTH  6RANF0R0 

4.35 

.07 

,07 

,02 

.35 

.10   .80 

.10 

.07 

,05 

.25 

,22 

.03 

.92 

.02 

.65 

1 

NORTH  GUILFORD 

4.42 

.10 

.12 

.04 

■  30 

.10   .80 

.10 

.10 

,10 

,25 

.20 

.03 

.92 

.84 

1 

NORWALK  GAS  PLANT 

D3.90 

D.05 

.06 

.01 

T 

.12 

.16   .74 

.01 

.09 

,05 

.32 

,25 

.77 

.10 

.60 

,57               1 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

4.30 

.02 

.06 

.30 

.10   .76 

.04 

.12 

,CS 

.46 

,23 

.95 

.03 

.76 

,37 

PAUCHAUG  FOREST 

4.65 

,03 

.19 

1.80 

.63 

,20 

.03 

« 

.96 

.58 

,23 

PROSPECT 

3.78 

.02 

,10 

.04 

,01 

.42 

.15  1.05 

.02 

.01 

,05 

.Ob 

,03 

.02 

.75 

.02 

.65 

,40 

PUTNAM 

3.R3 

,02 

T 

,05 

T 

.25 

.75 

.05 

.60 

.25 

.90 

.01 

.70 

.25               J 

PUTNAM  LAKE 

5.09 

,02 

,12 

T 

,06 

.37 

.27  1.00 

T 

T 

.38 

.48 

.01 

.92 

T 

T 

.67 

1 

ROCKY  RIVER  0AM 

3.66 

,02 

.04 

.10 

.38 

.07   .79 

.04 

.33 

.16 

.86 

.12 

.43 

.30               1 

ROUND  POND 

4.26 

,05 

T 

.12 

,42 

.22  1.00 

T 

.11 

.'.6 

.25 

.66 

.16 

.32 

.47               1 

SALISBURY 

3.70 

,01   ,07 

,10 

T 

.07 

,19 

.41   .33 

T 

.06 

,24 

T 

1.23 

.40 

.11 

I 

5AUGATUCK  RESERVOIR 

5.31 

,06 

.16 

.21 

.23 

1.16   .68 

T 

.09 

.43 

.29 

.82 

.55 

.13 

1 

5HEPAUG  DAM 

4.21 

,06 

.06 

.02 

.01 

.13 

.31 

.46   .65 

.08 

.30 

.07 

.17 

.02 

1.01 

.06 

.15 

.33 

.30                      •: , 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

4.68 

,02 

.02 

.01 

.35 

.09  1.17 

.10 

.05 

,04 

.62 

,32 

1.03 

.04 

.01 

.60 

.41 

STAFFORD  SPRINGS 

3.64 

,02 

.03 

T 

T 

.17 

.14 

.29   .35 

.03 

.03 

,56 

.01 

.21 

T 

1.08 

.44 

.18 

,30 

<;TAMFnBD  ^  " 

5.21 

,04 

.13 

T 

.19 

.25 

1.50   .53 

T 

.05 

,36 

T 

• 

,90 

T 

.05 

.67 

,54 

STEVENSON  DAM 

5.16 

T 

.04 

.04 

T 

.04 

,48 

.18  1.71 

,02 

.09 

.55 

.27 

.59 

.16 

.58 

,41             1      1 

STORRS 

3,20 

,01 

,03 

T 

,28 

.12   .12 

.07 

,40 

.09 

,20 

.90 

.46 

,19 

,33 

TORRINGTON 

4.15 

,10 

.04 

.06 

,27 

•    1.02 

.05 

,45 

,18 

1.11 

.04 

.55 

,28 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

5.34 

.05   .12 

T 

.03 

.03 

.02 

.43 

1.23   .33 

T 

.02 

,46 

,37 

.65 

.60 

,30 

.46 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

4.02 

T 

.05 

T 

T 

,05 

.13 

.48   .79 

.04 

,48 

T 

.18 

.63 

.43 

,09 

.47 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

4.17 

,02 

.05 

.03 

.30 

.16   .75 

.10 

,04 

,42 

.31 

.78 

.80 

.42 

WESTBROOK 

4.11 

,01 

.05 

.10 

.29 

.39   .11 

T 

.12 

.42 

.04 

.29 

.97 

.69 

.27 

.36 

WEST  HARTFORD 

4.13 

T 

.01 

.01 

.01 

,32 

.09   .93 

,04 

.02 

,04 

.57 

.27 

.01 

.96 

,03 

.47 

.35 

WEST  HARTLANO 

4.40 

,05 

.07 

.05 

T 

.22 

.07  1.24 

,09 

T 

,48 

.12 

.02 

1,15 

.09 

T 

.47 

.26               I 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

5.06 

.02 

.02 

.02 

T 

.32 

.10  I. SO 

,05 

.06 

.03 

.48 

,13 

.01 

.97 

.11 

.02 

.55 

.37 

WIGWAM  RESERVOIR 

4.24 

.08 

.02 

.35 

.25  1.00 

,05 

.05 

,26 

.08 

.17 

.97 

.10 

.50 

.05 

.31 

WOLCOTT  RESERVOIR 

4,64 

.04 

.05 

.04 

.02 

,04 

,42   ,01     1       ,08  1.45 

,09 

.06 

,02 

.59 

.26 

.01 

.93 

.05 

.06 

.40 

WOODBURY  3  w 

3.22 

T 

.09 

,02 

.32 

.20   .54 

,04 

.07 

' 

.36 

.19 

.77 

,0<. 

T 

.55 

,03 

MAINE 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

1.38 

T     T 

.07 

T 

.01 

T 

T     .04 

.01 

T     T 

.04 

.04 

.20 

.05   T 

.05 

T 

,42 

.23 

.11 

,1. 

BANGOR  OOW  FIELD 

2.07 

T 

.03 

T 

T 

,01 

T     .12 

.18 

.11 

.46 

.22   T 

.36 

.03 

.10 

.30 

.03 

,10 

BAR  HARBOR 

2.62 

.03 

.12 

.05 

.06 

.87   T 

.28 

•  77 

.06 

.38 

BELFAST 

1.98 

.02 

.01 

.10 

.10 

.50 

.20 

.60 

.25 

.20 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

1.95 

.01 

.18 

,06 

.02 

.04 

.29 

.07 

.21 

.02 

.48 

,39 

,16 

6RASSUA  DAM 

1,24 

.01 

.08 

,06 

.05 

.01 

.02 

.12  *n2 

,r>2 

.21 

.?9 

.24 

.31 

BRIDGEWATER 

1,01 

.02 

.13 

.01 

T 

T          T 

.09 

.11 

I 

.20   T 

.03 

,11 

.10 

.21 

BRIOGTON  1  NNW 

2,44 

T 

,21 

.02 

.10 

.07   .01 

T 

.33 

.03 

.27 

.66 

T 

.30 

.23 

,21 

BRUNSWICK 

3,11 

T 

,10 

T 

.01 

T 

T     ,09 

.02 

.10   T 

.20 

.10 

.60 

.10 

.20 

T 

1.26 

,33 

T 

T 

CARIBOU  WB  AIRPORT    //R 

1.16 

T 

.18 

,02 

.11 

.10 

T     T     ,04 

T 

.11 

T 

.02 

.08   T 

.06 

,04 

T 

.26 

.07 

.0  7 

CLAYTON  LAKE 

1.07 

T 

.10 

.07 

.16 

T 

.02 

.04 

.07 

.12   .05 

T 

.16 

.03 

.07 

.17 

.01 

CORINNA 

1.73 

.06 

.06 

T 

.09 

.06 

.07 

.43 

.17 

.46 

.06 

.17 

.06 

DAMARISCOTTA  MILLS 

1.89 

T 

T 

T 

T 

.20 

.22 

.25 

.60 

.35 

.10 

.17 

T 

EASTPORT 

1.48 

.05 

.07 

.05 

,04 

.02 

.03 

.62 

.15 

T 

.25 

.20 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

2.53 

.08 

.10 

.02 

.08 

• 

,60 

.40 

.80 

.10 

.35 

ELLSWO«Th 

1.83 

.05 

.08 

.01 

.08 

.50 

.05 

,12 

.18 

.46 

.28 

FARMINGTON 

2.24 

.06 

.19 

.12 

.05 

.50 

.15 

.17 

.36 

.29 

.35 

FORT  FAIRFIELD 

1.11 

.15 

T 

T 

.24 

,07 

.13 

.04 

.16 

.02 

.30 

FORT  KENT 

01.11 

.03 

,06 

.14 

.22 

T 

.11 

,05 

.18 

.03 

D.08 

.21 

GARDINER 

1.90 

.12 

■■■ 

.07 

T 

T 

.16 

■' 

.09 

.13 

.22 

.11 

T 

.63 

T 

,09 

.16 

.10 

GILEAD 

2.22 

.07 

.17 

.30 

,17 

.26 

.73 

,21 

.30 

GRAND  LAKE  STREAM 

2.04 

T 

T 

T 

.57 

• 

.19 

.17 

,32 

.79 

GREENVILLE 

1.96 

.01 

.16 

T 

.01 

.13 

,05 

.03 

.04 

.20 

.06 

.18 

.05 

.45 

.40 

,19 

HIRAM  2  S 

3.33 

T     .04 

.31 

T 

.01   .10 

.05 

.21   .01 

.06 

.02 

•  '»'» 

,04 

.28 

T 

.91 

.58 

.02 

.25 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

1.40 

.06 

,12 

T 

.04 

.04 

.07 

T 

.01 

.12   T 

.10 

.05 

.14 

T 

.30 

.34 

.01 

MOULT ON 

1.35 

.03 

.20 

T 

.20 

.12 

.20 

.04 

.06 

.20 

.30 

JACKMAN 

1.25 

.06 

.12 

.08 

.02 

.13   ,06 

.02 

,12 

.12 

,17 

.2? 

JONE5B0RO 

1.77 

.06 

.02 

.06 

.02 

.67 

.16 

.56 

.11 

LEWISTON 

2.53 

.21 

T 

.04 

.11 

.02   .01 

.05 

.38 

,09 

.12 

T 

.91 

,30 

.09 

.20 

LONG  FALLS  DAM 

1.43 

.05 

T 

.05 

.03 

T 

,05 

.33   T 

.10 

.16 

.33 

,20 

.13 

MACHIAS 

1.40 

.11 

.02 

.06 

T 

,03 

T 

.(•4   T 

.04 

.13 

.20 

.15 

.22 

MADISON 

2.05 

.15 

T 

.04 

T 

.09 

.09 

.18 

.23 

.25 

.01 

.68 

T 

,10 

.12 

.11 

MIDDLE  DAM 

2.61 

.04 

.06 

.15 

.06 

.09 

.07 

.04 

,03 

.23 

.18 

.15 

.04 

1.20 

,13 

.12 

MILLINOCKET 

1,03 

T 

.23 

T 

.06 

T 

,25   T 

T 

.15 

.03 

,09 

.22 

MILLINOCKET  FAA  AP 

1,10 

.21 

.03 

T 

T 

T     ,03 

.02 

T 

.04 

T 

.10 

.14 

.10 

.04 

.12 

.19 

.01 

.07 

MOOSEHEAD 

1,31 

.02 

,07 

.10 

.04 

T 

.04 

.14   ,04 

T 

,12 

,17 

,21 

.26 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

2,06 

.05 

T 

T 

T 

T     ,07 

.04 

.06 

.27 

,11 

.20 

.01 

.92 

,11 

.01 

.10 

OOUOSSOC 

1,70 

.02 

,09 

T 

.10 

.10 

.01 

.06 

.01 

,39   T 

.12 

.13 

,37 

,18 

T 

.12 

ORONO 

2,36 

T 

T 

T     T     T 

,10 

T 

.21 

.46 

.38 

T 

.46 

.28 

.31 

.16 

PORTLAND 

3,10 

T     T 

.06 

T     .06 

.10   T 

,06 

.02 

.52 

.03 

.27 

T 

,97 

.46 

.02 

.49 

PORTLAND  WB  AIRPORT   //R 

2.25 

T     T 

.06 

T 

T 

T     ,08 

,08 

.11   T 

,06 

.01 

.33 

.02 

.21 

T 

.76 

.30 

.02 

,21 

PRESQUE  ISLE 

.84 

.01 

,09 

,05 

.06 

.03 

.02 

.04 

.03 

.14 

.01 

.13 

T 

.23 

T 

RIPOGENUS  DAM 

1.10 

,06 

,20 

.05 

.08 

.12   .02 

,20 

.15 

.20 

ROCKLAND 

2,90 

T 

,04 

.12 

.06 

.25 

.62 

.25 

1.07 

.03 

.10 

.30 

.06 

RUMFORD  3  SW 

2,14 

.02 

.12 

,03 

T 

,02 

.10 

.04 

.01 

T 

.02 

.36 

.13 

.24 

^ 

.57 

,33 

.15 

RUMFORO  POWER  PLANT 

2.20 

,01 

,22 

T 

,03 

.05 

.03 

.02 

T 

.02 

,37 

.16 

.24 

.01 

.61 

.29 

.14 

ST  FRANCIS 

.74 

.03 

,11 

,15 

.03 

.08 

.08   .02 

.10 

.14 

T 

SANFORD  2  NNW 

3.56 

,13 

.19 

.16   .32 

.07 

.35 

.34 

.87 

.35 

.36 

.42 

SOUTH  ANDOVER 

2,16 

,14 

.04 

T 

T 

.14 

T     .03 

.03 

.19 

.27 

,12 

.02 

.65 

.15 

.17 

.11                    ^ 

SOUA  PAN  0AM 

1.24 

,06 

.08 

.05 

,17 

.13 

.08 

.11 

.17 

.08 

,31 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Station 


Day  of  Month 


13      U      15 


19      20   i   21       22   I   23    I   24       25   I   26       27      28      29    i  30 


MTfltVILCE    PUMP    STA 
WEST    9UXT0N    2    NNW 
«ST    EHFIELP 


yiSSACMUSfTTS 

ASMLANO 

BARRC    FALLS    0AM 

SfOFPOn 

SELCHEOTOwN 

eiBCM  HiLL  CAM 

BLUE  MILL  W6  / 

BOSTON   wq    AIOPOOT  / 

WVLSTON 

BROCtTON 

BUTUMVILLF    0AM 

CHARLES    RIVER    VILLAGE 

CHATHAM    LTSTa 

rHESTERFlELD 

CHESTNUT    HILL 

ClI'«TON 

EAST   PEPPERELL 

EAST    MAREHAH 
EDGAR TOWN 
FALL    RIVER 
FITChBURG    2    S 
I'RAMINGMAM 

GARDNER 

GROTON 

MARDWKK 

HATCMVILLE 

HAVERHILL 

HEATH 

MINGHAM 

MOLVOKE 

'<oosac  Tunnel 
mu8bar0st0n 

myannis  2  nne 

IPSWICH 

KMGHTVILLE    DAM 
LAWRENCE 
LOWELL 

MANSFIELD 

HID3LE80R0 

"IDOLETON 

HILFORD 

NANTUC<ET  WB  AIRPORT 


PLAINFIELO 

j  OLVMOUTM 

RROVINCETOWN  1  N 

TUABRI'*  INTi<tr 
I  READING 

»OrMe-5Tro 
'  OQCKOORT  1  ESE 
;  SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 
,  SEGREGANSET 

SHELBURNE  FALLS 
,  SOuTHBRIOnE  3  SW 

SOUTH  EGREMONT 
.  SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STERLING 
STOCKSRIDGE 

>   TAUNTON 
I  TULLY  DAM 


TURNERS 


FALLS 


I  WftLPOLE 

'  WARE 

WASHINGTON  2 
1  WEST  CUMMINGTON 

WESTFIELO 

\  WEST    MEDWAY 
'  WESTON 
I  WEST    OTIS 
I  WESTOVER    FIELD 
VINCHENOON 


>  3ENT0N 

[BERLIN 

I 3ETHLEHEM 

3LACKWATER    DAM 
, 3RADF0P0 

:AyPTON 

TANNON    MOUNTAIN 
|-FNTre    MflPpoD 
pLAREMONT 

rOLEBPnOK 

rONCOOO    WB    AIRPi 
:ONWAY    1     N 
'H/VILLF    NOTCH 


A.  591 
5.61' 
5.27 


4 

90 

4 

90 

4 

95 

4 

47 

* 

28 

3 

96 

A.  721 
4*50 
3.53 


5 

36 

5 

36 

3 

49 

3 

6B 

<» 

A7 

2.59 
3.58; 
2.51 


.01 

T 
.07 

T 
T 

.06 

.03 

.13 

.05       T 

.30       .01 

.07 

.03       .01 

.04 


.05       .01       .02 


.16 

.02 

15 

.25 

85 

.33 

.45 

02 

.14 

17 

.44 

74 

.50 

33 

.34 

.05 

16 

.86 

.40 

.06 

.60 

10 

.40 

.81 

.15 

0.25 

.05 

.01 

.02 

l.Ol 

.08   T 

.12 

.75 

.06 

,70 

.02 

.87 

T  .23      .32 

.17      .06       .55 
.19       .03       .57 


.36 

.82 

1.10 


.85 

.17 

1.17 

.18 

.75 

.02 

1.15 

• 

.27 

1.02 

.09 

.60 

.02 

1.05 

.30 

.02 

.30 

.34 

,17 

.40 

.27 

T 

.07 

.26 

.07 

.05 

.50 

.22 

.27 

.06 

.74 

.29 

.02 

,96 

.35 

.11 

.14 

.26 

T 

,91 

.25 

,21 

.22 
.37 

.09 

.13 
.95 

.22 

.10 

.33 

.03 

.07 

.29 

.20 

.23 

.01 

.02 

.25 

.04 

.85 

.71 

.35 

.05 

.16 

.16 

.10 

.66 

.20 

.05 

.95 

.78 
.87 
.90 
1,45 

1.23 
.68 
1.00 

.97 

.92 


,29 

1.12 

.17 

.38 

.07 

.65 

.25 

.97 

.19 

• 

1.23 

.23 

1.26 

.23 

1,02 

,17 

T 

1.00 

.18 

T 

1.12 

.04 
.52 
.15 


.06 

1,01 

.08 

» 

* 

.90 

.01 

.92 

.28 

.11 
T 

.39 

,60 

.16 

T 

.17 

.72 

.24 

Continued 

DAILY  PRECIPITATION 

NEW  ENGLANO  i 
FEBRUARY  1962 

Station 

1 

Day  of  Month                                                           1 

1  1 

2 

3 

4   5 

6 

7  1  8    9 

10   U  1  12 

13   14  1  15 

16 

17  1 

13 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26  1 

27 

28   29   30 

»■ 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEEDING 

ERROL 

FABYAN 

1.39 
3.33 
4. SI* 
2.21 
2.01 

.01 

^ 

.09 
.17 
.04 
.06 

.12 

.05 

.18 
.12 

.02 

.13 
.18 
.28 

.10 

.17 

.17 
.34   .12 
.47   .24 
.03   .02 
.14   .02 

.08 
.07 
.07 
.14 

.57 
.73 
.25 
.16 

.35 

7 

.18 

.15 

7 

.35 

.37 
.19 
.16 

< 

.04 
.04 

.24 
.73 

1.10 
.60 
.46 

.05 
.02 

.16 
.37 
.29 

.18 

.30' 
.38 
.42 

.04 

.15 
.31 
.30 
.10 
.09 

f 

FIRST  CONN  LAKE 

FITZWILLIAM 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM      R 

GILMANTON 

2.13 
3.51 
3.65 
2.98 
4.48 

.01 
.01 

.01 

.14 
.05 
.14 

.20 

T 

.10 
.15 

.43 

T 

.02 

.16 
.29 
.23 
.22 

.48 

.04 
7     .59 
.25   .16 

.30 
.44 

.09 

.07 

.06 
.06 

.10 

7 
.46 

.28 

.55 
.07 
.40 
.87 

.08 
.01 

7 
.23 

,15 
,54 

.17 
.29 

.07 

.33 

1,19 
,75 

• 

.14 

1.05 

.26 
1.40 

T 
.38 

,10 
.49 
.05 
.45 
.37 

.01 
.25 

.43 
.13 

GRAFTON 

GREENVILLE 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

3.34 
4,55 
3.46 
2.87 
2.62 

.04 

.01 

,04 
.05 
.08 
.05 
.04 

7 
.06 

,05 
,09 

7 
T 

T     .14 
7         7 

,18 

,30   T 
.07 
.23 
.20   7 

.33   .27 
.96 

.25   .43 
.56 
.26 

.03 
,02 

.04 
.08 
.06 
.08 
.05 

7 

.34 

.06 
.88 
.11 
.42 
.36 

7 

,22 

,30 
,16 
.17 
.11 

T 

.06 

T 

.01 

.04 

.96 

1I22 

.65 
.73 

T 
.34 

.14 
.30 

.39 
.23 

.06 
.63 

T 

.40 

.37 

.35 

.07 
.30 
.11 
.07 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM          R 

1.73 
1.94 
2.61 
2,47 
4.55 

.03 
.01 

.01 

.01 
.11 
.05 
.35 
,05 

,08 
,03 
T     T 

.11 

.20 

7 

.03 

7     7     .11 

.13   .01 
.15 
.06 
.13 
.25   7 

.10 

.22   .32 

.19 
.42 

,02 
,63 

.05 
.13 

.06 
.10 
.06 

.22 
.28 

7 

.16 
.16 
.01 
.53 
.74 

.04 
.21 
.14 
.15 
.30 

.03 

T 
.05 

.24 
.56 
.99 

.90 

.29 

.73 
.37 

,18 

.22 

.29 
.53 

.37 
.17 
.13 

.10 

MANCHESTER 
MARLOW 

MASSA8ESIC  LAKE 
MILAN  7  N 
MILFORO 

3.48 
2.06 
2,44 
2.07 
4.33 

.02 
.13 
.12 

.09 

T 
.08 

.10 

.07 

.19   7 

.10 

.22 

.08 

,22 

.98 
.18 

•15   .11 

.04 

.46   .21 

7 

.06 

.06 
.16 
.08 

.26 

.20 
.79 

.54 

.13 

7 

.31 

.05 

.14 

.16 
.23 
.39 

.05 
.60 

.56 
.50 
.39 
.55 

1,00 

.15 
.10 

T 

.38 
.11 
.59 

,66 
.15 

.26 
.12 

.11 

.04 
.10 
.28 
.09 
.24 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON      //R 

NASHUA   2  NNW 

NEWPORT 

NORTHWOOD 

4.19 
6,35 
3.46 
3.03 
3.86 

.02 
.02 

T 

.03 

,03 

.04 
.20 
.03 

T 
.13 

T 

.13   T 

.05   T 

7 

7 
T 

7     .02 
.03   .07 

,23 

7 

.28   .02 

.34 

.21 

.40   .32 

1.48   .07 

.41 

.51 

.21   .67 

,21 

.01 

.08 
.27 
.06 

7 

7 
7 

.38 
.69 

.39 

.14 
.22 

.46 

7 

,28 
,85 
.19 
.17 
.27 

.08 

1,45 
.78 
.65 
.86 

.76 

T 

,35 
,18 

.42 
1.21 

,60 

.05 

.63 
.26 
*22 

.33 
.09 
.03 
.21 
.38 

OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2    S 
PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

2.75 
3.27 
3.15 
2.84 
4.32 

T 

.01 
.01 

.03 
.13 
.15 
.10 

.07 

.04 
.06 

,04 

T 

.15 

.23   .02 
.03 
.20 
.28 

.08 

.63 
•    1.15 
.16   .02 

.39 
.31   .12 

7 
7 
.04 

.06 
.02 
.09 
.02 
.02 

.06 
.30 

.66 

.35 

.21 
.54 

7 

.15 
.04 
.34 
.18 
.45 

.02 

T 
T 

.73 
1.19 
.92 
.56 

1,10 

.11 

.34 

,45 

T 

,78 

.28 

.02 
.02 

.06 
.64 
.23 

7 
.31 

SOUTH  DANBURY 

SOUTH  LYNOEBORO 

SOUTH  WEARE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM      R 

WALPOLE  2 

3.08 
4.12 
3.87 
2,78 
3.66 

T 

.02 

.01 

.13 

.04 
,05 

,10   T 

.15 

.06   T 
.03   T 

8 

T 

7 

.02 

7 

.23   7 

.17 
.25 

,43 

.36   ,24 

,63 

,43 
.72 

,11 

.02 
.05 

.14 
.07 
.06 

.05 

.74 

.59 
.14 
.63 
.42 
.55 

.33 

.25 
.20 

.31 

T 

.07 

.31 

.67 
.69 
,65 
.96 

.81 

.19 
.10 
.16 

.46 

,56 
,Z2 
.64 

■x\ 

.01 
.29 
.19 

.10 
.08 

WEST  HENNIKER 
WEST  HUMNEY 
WHITEFIELD 
WINDHAM 
W0LFE80R0 

4,54 
3.11 
1.53 
3,37 
3.34 

T 
T 

.0* 

.11 
.04 
.15 

.20 
.42 
.05 

T 

.12 

T 

7     • 
7         7 

7     7 

7 

.18 
.16 
.21 

1.58 
.69 

.02 
.20   .20 
.17   .07 

.02 

7 

.10 

.05 

.07 

7 

.48 
.45 

.59 
.56 
.14 

.04 

.02 

.13 
.04 
.30 
.27 

.31 

T 

.02 

I. 10 
.42 
.42 

1.03 
1.04 

,46 
.28 

,39 
.35 

.60 
.37 
.03 
.33 

.10 

.10 
.04 

.20 
.42 

•■ 

WOODSTOCK 
YORK  POND 

3.08 
2.48 

.04 
.01 

.0* 

.29 

T 

.09 

.16 

7 

.19 
.18 

.09   ,11 
.17 

7 

.13 

.11 

7 
.08 

,44 

.15 
.49 

.02 

.15 
.15 

.04 
.05 

.66 

,45 

T 
.29 

.36 

.09 
.23 

.30 

1 

RHODE  ISLAND 

1 

BLOCK  ISLAND  WB  AP      R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

6.44 
3.84 
3.84 
5.64 
5.16 

.02 

T 
T 

.05 
.06 
.02 

.08 

T 

T 

.01   .25 

7 

7 
7     .36 

.03 
.25 
.19 
.25 
.06 

.90   .30 
.78 
.24   .34 
.75  1.15 
1.03   .50 

.03 
.28 

.03 
.06 

.01 

.96 

.57 

7 
.65 

.04 

7 

.03 
.01 

.24 

.01 
.02 

2.00 
.85 
1.12 
1.16 
.91 

1.10 

.54 

,75 
.74 

7 

.55 

.23 

,04 

.51 
.40 
.26 
.38 
.28 

' 

UOONSOCKET 

5.63 

T 

.07 

.30 

2.20 

.09 

.84 

.33 

.94 

,07 

,63 

.16 

■  ■ 

VERMONT 

♦ 

BELLOWS  FALLS 

BENNINGTON  2  NNW 

BETHEL  4  N 

6L00MFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

3.86 
1.90 
3.60 
1.63 
1.36 

T 
T 
.02 

T 

.03 

T 

.06 

.05 

.02 

.04 

.03       .06 
T         T 
.08        .14 

T     .03   T 

7 
7 

7         7 
7 

7     7     ,07 

.29 
.20   T 

.17 

.08 

7 

.67 
7     .17 

.93 
7 
.06   .05 

.02 
.07 

7 

.04 
.09 
.05 
.08 
.01 

7 

.01 

.04 

7 

.05 
.26 

.65 
.21 
.50 
.32 
.04 

.04 

.10 
7 

.2S 

.09 
.25 
.13 

.10 

.07 
.01 
.11 
.05 

T 

1.05 

^65 
.36 
.52 

.16 
.16 
,51 

.05 

.02 

.02 

!22 

,34 

.10          \           \ 

.11 

7 

.08               ' 

.18 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

1.70 
4.68 
2.45 
2.31 
1.95 

,01 
.05 

T 

T 

,10 

.03 

.03 

.20 
T 
T 
.02 

.11 

T 

.18 

T 

7     ,01 

7 

7 

.15 
.15 
.11 
,18 
.11 

.01 
.51   .47 

.72 
7     .40 
.10   .34 

7 

.06 
.05 
.06 
.05 

7 

.03 

7 
7 
.02 

.52 

7 
.13 

.33 

.15 
.29 

.21 
.05 

.02 

7 

.13 

.15 
.11 
.20 

.03 

T 

,06 

.36 

1.36 

,30 
,73 

.06 
T 

,33 
,46 

.46 

.10 
.08 
.18 
.04 

T 
.36 

.32 
.26 

DANVILLE 
DORSET  1  S 
ENOSBURG  FALLS 
GILHAN 
HUNTINGTON  CENTER 

2.06 
2.91 
1.00 

1.10 
1.66 

T 

T 

.01 
.10 
.02 

T 

.06   ,06   .22 

.05   .08 
.02        .16 
.16 

7 
7 

.35 
.02 

.16 
.31 

.18 
.60   .20 

T 

7     .11 

.10 

.02 

.20 
.08 

.04 

.05 
.28 
.10 

.10 
.10 
.04 
.28 
.24 

.36 
,10 

,12 

T 

.25 
.04 
.15 

,C4 

,66 

,14 

.30 

.26 

,28 

.10 

.25 
.10 

T 

.36 
.29 

.05 
.15 
.21               1 

MANCHESTER  CENTER 

MAYS  MILL 

MC  INOOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AP 

3.66 
4.66 
1.49 
2.48 
2.72 

T 
.04 

.03 
.06 

^ 

.21 

.01 
.01 

T 

.12 

.02 

.01 
7     T 

7 

,06 
.13 
.08 

7     7 

.09 

7     7     .06 

.18 
.17 
.04 
.08 
.03 

7     .75 

7    1.14 

.08 

.40 

.29   .19 

7 
,02 

.09 
.10 
.02 
.11 
.08 

7 
7 
.04 

7 

7 
.25 

.69 
.27 
.34 
.03 

.07 

.02 
.02 

,23 
.32 
.16 
.16 
.17 

.06 
.02 
.02 
T 

,86 
,92 
.57 

.70 
1.17 

,16 

.27 
.19 
,37 
T 

T 
.12 

.68 
.48 

.03 
.15 

.16               1 
.15 

.01 
.17 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWFANF 

NEWPOPT 

NORTH  DANVILLE 

PERU 

2.87 
4.31 
2.73 
2.50 
5.68 

.03 

T 

.02 

.18 

,05 
,01 
,01 
.01 
.05 

.11 
.16 
.09 
.09 

.07       .37 
.07 

.18   .25   T 
.05   .08   .02 
.10 

.07 
7 

.12 
.04 

.17 
.21 
.05 
.05 
.26 

.14   .07 
7     .90 
7     .01 
.11   .02 
•16  1.07 

.06 
.03 

.33 
.04 
.13 
.10 
.15 

.09 

.16 

136 
.31 

.29 
.66 
.04 
.09 
.72 

7 

.2'. 
.32 

.39 

■XI 

T 

.05 

,03 

.12 

.40 
1,11 
.60 
.25 
1.47 

.10 

.69 

.17 

.11 

T 

.18 

.13 

.05 
.48 
.02 

.65 

.15            , 

■X\          '  \ 

.10 
.26 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
READSSORO  1  SSE 
ROCHESTER 
RUTLAND 

4.33 
4.22 
4.23 
2.97 
1.69 

.04 
.06 
.03 

.03 

T 

.01 

.06 
.C7 
T 

.02 

,08 

.05 

7 
.12 

.03 

7     .01 

,02 

.16                     1.00 
.23                 .70   .73 
.21          !       .03  1,02 
.15          1       7     .72 
.13                 .04   .21 

.04 

.05 

.08 
.05 

7 

.04 

7 

.42 

.04 
.17 
.08 

.63 

.20 
.61 
.41 

.06 

.02 

7 

.28 
.40 
.23 
.30 
.08 

.07 

.05 
T 

1.00 
.86 
.94 
.63 

.76 

.33 

.16 
.17 

T 
.14 

.34 
.24 
.49 
.23 

.22 
.38 
.13 
.07 
.07 

SAINT  ALBANS  BAY 
SAINT  J0HNS8URY 
SALISBURY 

SEARSBURG  MOUNTAIN 
SEARSeURG  STATION 

1,51 
2.18 
1.83 
4.07 
4.92 

T 

.02 

.02 

.04 

.06 

.01 

T 

.07 

.06 
.07 

.01 

.07 
.10 

.09 

.03 
.02 

.01 

7     .01 
7     .01 

.13 
.22 
.26 
.25 

7 

.02   .04 

.41 

.04   .62 

.01  1.06 

.09 

7 
.04 

.12 

.16 

.02 
.05 

.33 

.24 

.04 
.04 
.01 

.18 
.16 
.15 
.73 

.70 

.06 
.03 

.13 

.10 
.20 
.08 
.24 
.27 

.03 
.05 

.65 

.90 

1.00 
.97 

T 

.74 

.12 
.21 

.12 
.05 

.06 
.04 
.43 
.50 

.13               ' 

.11 

.07 

.20 

.20 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONOCRRY 

SOUTH  NEWBURY 

UNION  VILLAGE  DAM       R 

VERNON 

5.05 
4.44 
1.68 
2.64 
3.52 

.06 

T 

T 

T 
T 

.07 
.08 

.05 
.05 

.07 

7 

T     T 
.07 

.05 

7 
.03 

7 

.22 

.14 
.02 
.15 
.18 

.01  1.19 
.86 
.42 
.55 

7     .62 

.04 
.02 

.14 
.09 

.02 
.07 
.07 

.04 
7 

7 
7 

.01 

.63 

.71 

.40 
.58 

.09 

7 

.27 
.25 
.45 
.15 
.29 

.05 

.05 
.01 

1,39 
1.09 
.65 
.70 
.95 

.21 

,14 

,12 
!l2 

.01 

T 

.75 

.18 
.40 

.07           1   fc 

.17           ' 
.16           1 

WAITSFIELD  1  S 
WARDSBORO 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 
WHITINGHAM  3  W 

2.72 
5.90 
3.03 
2.50 
4.87 

.05 
.04 

.04 

.02 
.08 
.05 
.09 

.11 

.02 
.06 

.20 

,08 

.14 

.18 
.18 

T 

7 
.01 

.09 
.26 
.07 
.10 
.24 

.67 

1.59 

.12   .31 

.02 
.03  1.02 

.05 
.04 

.11 
.06 
.03 
.12 
.12 

7 

.06 

.02 

.17 

.01 

.25 
.94 
.29 

.50 
.83 

.05 

7 

.06 

.03 

.11 
.39 
.23 
.22 
.28 

.04 

.01 
.01 
,17 
.06 

.49 
1.26 
.67 
,40 

1,06 

,50 
.16 
,56 
,15 

.20 

T 

.16 
.69 
.32 
.23 

.54 

.02          1 

.29 

7 

.15 

WOODSTOCK  3  ENE 

4.10 

.05 

.04 

T 

^ 

.10 

7    1.10 

.05 

.02 

7 

.65 

.24 

.07 

,96 

.19 

' 

.39 

.22 

2A 

DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENOLAND 
FEBRUARY    1962 


Day  01  Month 


10      U      12      13      14      IS     16      17      18      19     20     21      22     23     24     2S     26     27     28     29     30     31 


CONNECTICUT 
5R1DGE00RT    WB    »P 

BULLS    SRIOSE    DAM 

■URLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

CREAM    HILL 

OANBUOy 

FALLS    VILLAGE 

6R0T0N 

HARTFORD    BRAINARD    FLD 

HARTFORD    WB    AIRPORT 

HANSFIELD    HOLLOW    DAM 

MIDOLETOWN    4    W 

MOUNT    CARMEL 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT 

NORFOLK    2     SW 

NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUG  0AM 

STAMFORD  5  N 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WESTBROOK 

WIGWAM  RESERVOIR 


MAINE 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

I  BAR  HARBOR 

I 

'BELFAST 

SRASSUA  DAM 
J3RIDGEWATER 

iRIOGTON  1  NNW 

llRUNSWICK 

:ARI60U  WB  AIRPORT 
1 


27   2! 

17   10 


23   27 
11    9 


19   2A 

1    1 


2A   23 
2    6 


17   19   29 


2«   22 
15    8 


23  24  33 

7  *  20 

26  30  32 

16  10  27 

26  22  28 

9  3  18 

24  20  29 

8  3  19 

22  25  30 

5  7  9 

22  22  24 

13  2  12 

26  23  30 

18  5  19 


26   24 

16    7 


25   29   28 


25   26 
13    9 


23   23 
12    4 


16   23 
7    2 

20   20 


26   25 

17   13 


22   23   31 


23   22   32 


13   10 
23   24 


MAX 
MIN 

6 
-21 

1 
-23 

MAX 
MIN 

-  1 
-20 

1 
-30 

MAX 
MIN 

3 
-  8 

9 
-  9 

MAX 
MIN 

7 
-17 

7 
-28 

MAX 
MIN 

-10 
-36 

-  4 
-39 

MAX 
MIN 

-  3 
-34 

2 
-42 

MAX 
MIN 

14 
-15 

12 
-20 

MAX 
MIN 

7 
-12 

6 
-16 

MAX 
MIN 

-  9 
-28 

-  1 

-32 

48   46 
35   16 


50   38 
26   10 


45   50 

27   17 


55   42 

30   18 


52   57 
24   20 


47   45 
32   11 


50   43 
33   18 


50   40 
26   12 


53   44 
30   15 


48   51   40 
24   31   11 


47   48   40 
23   31   13 


44   48 
30   20 


51   45 
29   22 


42   48   42 


36   50 
29   15 


38 

50 

55 

28 

29 

24 

48 

56 

45 

20 

28 

15 

44 

47 

44 

18 

30 

14 

43 

45 

46 

23 

25 

17 

46 

46 

40 

29 

28 

24 

45 

56 

48 

24 

31 

17 

47 

47 

47 

24 

29 

19 

45 

53 

44 

26 

25 

23 

42 

46 

48 

20 

27 

18 

23  37  38 
11  21  24 

24  37  38 

6  7  16 

25  21  34 

4  3  11 

20  35  40 
3  7  15 

25  29  40 

5-2  9 

17  29  34 

1  7  23 

21  35  38 


37   42 

17   20 


24   36   40 


30   39 
10   20 


36   40 
10   18 


36   40 
20   22 


30   24   37 
12   11   24 


26   37 
11   19 


32   41   38 


30   41   39 


37   51   52 


35   45   47 


28   30   36 


31   41 
0   12 


21   26   35 


24   37   39 


21   35   39 


25   36   42 


24   29   36 


14   26   27 


9   23   26 
5-6   12 


25   25   38 


21   27   36 


18  -23  -23 


11   22   22 

■13  -24  -13 


33   21 

7-2 


32  .  IB 

1  -  4 


38   25 

16  -12 


32   21 

10-9 


39   24 

19  -10 


30   15 
8-9 


32   18 
10-8 


32   18 
10  -16 


33   23   32 


32   22   29 


32   21 

3-8 


43   29 

17  -14 


33   33 

24   23 


34   37 
15   10 


30   35   30 


14   18 
38   32 


27   32 

19   20 


32   33 
19   25 


32   35 
13   23 


34   33 

15   14 


33   31   32 
2   14   12 

29   39   32 


10   16   20 


32   41 
18   27 


35   42 

0   17 


33   34   39 


33   35 
2   18 


33   38   38 


28   37 
15   22 


33   40 
6   17 


34   38 
0   22 


36   41 
7   25 


33   40 
3   21 


32   37   33 


32   37   39 


30   37 
9   21 


33   24   32 


33   23 

8  -  1 


37   13 
12  -13 


40   23 

21  -  1 


44   27   25 


20 
-  9 


32   21 
8  -13 


32   20 

8  -12 


37   27 
12-7 


34   25 
19-5 


32   20 

16  -10 


33   25 
15-8 


35   23 
22-4 


34   22 
22  -13 


22   17   27 
•2-5-1 

21   15   24 
■  3  -10  -  6 

36   17   25 
14-5    0 

32   19   29 


33   31 
17   22 


33   31 
23   15 


25   28 
5   21 


37   33 
15   28 


40   34 
16   22 


29   33 

15   20 


34   30 
13   23 


34   36 
20   28 


31   31 
15   17 


33   35 
18   21 


33   33 
14   23 


35   31 
15   23 


34   40 
13   20 


32   41 
13   24 


30   29   33 


34   34 
12   16 


31   39 
2   21 


31   38 
8   15 


32   37 
10   22 


35   36 
1   17 


33   43 
6   17 


31   36 
13   22 


6   21   11 


3   22   19 


36   38 
2   16 


29   28   27 


29   29   28 


35   30   30 


38   26 
22   e 


29   34   26 


31  34  31 

23  26  20 

30   36  34 

14   14  2 

34   30  35 

14  11  7 

32  33  33 

10   20  12 

32  32  33 
10   19-2 

24  30  30 
13   22  12 

27  35  33 
18   25  11 

28  33  32 
13   24  8 

33  36  32 

20  24  13 

27   35  35 

16   21  12 

26   32  33 

16   21  12 

33   31  33 

15  20  9 

32  32 

20  10 

35  32 

23  8 

36  31 
26  16 

24  27 
9   13  12 

33   32  38 

21  20  15 


34   38 
23   16 


30   30 
23   10 


3  3   34 
20    2 


36   33 

17   10 


31   30 
18   15 


26   34   33 


39   33 
24    7 


31   33   33 


18   27   22 


37   42 
14   27 


18   27 
■12  -13 


14   26 
■2-4 


13-7-3 

21   13   17 
-  1  -27  -27 

20    9   20 
1  -13  -13 

27   23   31 
4-8-7 

30   20   29 


20   27 
-22  -13 


26   25 

■16  -18 


22   23 

-2-5 


35 

33 

28 

30 

27 

25 

19 

7 

18 

17 

39 

32 

23 

34 

30 

24 

17 

-  2 

15 

3 

32 

29 

18 

16 

25 

8 

6 

-17 

-13 

1 

31 

29 

15 

25 

20 

12 

6 

-18 

10 

12 

39 

30 

20 

39 

29 

20 

10 

-  4 

9 

7 

39 

29 

18 

36 

26 

24 

11 

0 

18 

4 

29   28   20 


34  41 

27  33 

37  40 

25  31 

34  35 

14  22 

34  40 

20  31 

34  37 

23  31 

32  34 

20  27 

33  40 
25  32 

32  32 

23  30 

37  43 

25  33 

34  42 

23  28 

32  40 

24  23 

32  37 

22  31 

31  38 

23  29 

33  42 

24  31 

34  41 

27  32 

28  32 
12  22 

33  36 

16  30 

34  41 

25  31 

35  42 
23  26 

33  35 

21  27 

33  37 

22  30 

36  43 

10  28 

33  38 

20  27 

34  40 

23  30 

36  42 

25  32 

34  40 

23  29 


18  38  25 

10  14  10 

19  36  23 

8  14  10 

31  37  34 

3  16  16 

26  41  36 

■2  15  16 

19  18  29 

■11  5  9 

16  34  25 

■22  8  0 

22  40 

10  13 

22  38  29 

5  18  12 

13  27  14 


32   40   38 

19   31   35 


34 

14 

34 
25 

38 
32 

40 
35 

29 

5 

30 
17 

33 

22 

35 
29 

33 

11 

33 
19 

35 

31 

35 
31 

34 
6 

3* 
16 

36 
29 

36 
32 

29 

9 

34 

20 

38 

32 

36 

30 

30   34   37 
14   24   34 


39   35   38 


43   42 
29   34 


35   36   36 


27   31   34 
12   22   31 


36   36 

27   32 


31   43   37 
18   31   34 


28   27   33 


36   33   40 
18   20   32 


38   35   38 
15   23   23 


34   34 
16   33 


30   34   37 


33   35   39 
16   27   33 


33   34 
19   31 


34   36 
24   32 


33   41   42 


31   31 

2   11 


22   29   27 


24   31   28 


28   30   30 


16   25 
■17  -16 


20   25 
■  9  -21 


32   26 

■  2   12 


32   33 
2    5 


tcB   following   Station   Indaz. 

-   37    - 


DAILY  TEMPER.1TURES 


NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1962 


Station 

Day  Of  Month 

« 
2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 

CLAYTON  LAKE 

MAX 
MIN 

-10 
-36 

-12 
-43 

5 
-38 

27 

8 

30 

5 

39 

12 

12 
-21 

0 
-20 

15 
-14 

20 
-  5 

IB 
-30 

15 
-29 

20   27 
-20  -18 

22 

-10 

27 
-14 

30 
-12 

22 

9 

20 
-2ft 

2ft 
-19 

25 

3 

18 
-18 

15 
-  2 

29 

0 

13 
-2ft 

24 
-  9 

2ft 
9 

22 
9 

18.6 
-12.5 

CORINNA 

MAX 
MIN 

1 
-32 

1 
-39 

27 
-15 

31 
12 

42 

9 

38 

7 

11 
-12 

22 

-18 

27 
-  2 

25 
4 

20 
-12 

26 

-  8 

32   25 
-4-6 

28 

5 

32 

-  5 

36 

20 

28 
11 

17 
-  9 

33 
11 

25 

3 

16 

-  5 

ftO 
-  2 

27 
11 

28 
-10 

28 
-  2 

27 
19 

29 
22 

25. a 
-  1.7 

DAMARISCOTTA  MILLS 

MAX 
MIN 

4 
-12 

8 
-16 

34 
-  2 

35 
19 

42 
23 

42 
11 

12 
-  3 

25 
-  1 

33 

15 

28 

7 

17 
4 

26 
-  1 

32   28 

3   12 

28 

10 

33 
5 

35 
24 

28 
13 

2ft 

1 

3ft 
13 

33 
9 

25 

10 

39 
15 

32 
15 

25 
2 

30 
9 

31 
26 

35 
25 

28.5 
8.4 

EASTPORT 

MAX 
MIN 

0 
-  9 

10 
-  9 

32 

7 

35 
23 

43 
19 

43 
18 

18 
-  3 

25 
3 

34 

15 

32 
11 

15 
-  4 

26 

-  3 

31   26 

8   16 

25 

8 

33 

e 

35 
25 

30 
20 

23 
5 

25 
16 

26 

16 

23 

7 

38 
13 

31 
12 

25 
2 

26 
8 

2* 
18 

33 
20 

27. *■ 
9.6 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

0 
-26 

1 
-34 

22 

-  8 

30 
16 

40 
15 

38 

7 

9 

-  8 

21 

-20 

26 

5 

20 
6 

15 
-12 

24 

29   27 
5    6 

26 
6 

32 
2 

27 
13 

19 
12 

36 
-  6 

29 

11 

21 

10 

18 
-  2 

16 
12 

25 

2 

20 
-11 

27 
-  5 

30 

10 

28 
21 

23.5 

0.8 

FARMINGTON 

MAX 
MIN 

0 
-33 

3 

-37 

5 
-30 

20 

5 

34 
12 

39 

4 

25 

-20 

11 
-23 

24 
-21 

27 
4 

17 
-21 

18 
-15 

29   34 
-15-6 

24 
-  1 

33 
-  5 

33 
-  3 

38 
12 

27 

-10 

17 
-  8 

34 

ft 

25 

-  3 

19 
ft 

33 
7 

19 
-I* 

29 

-  9 

28 

10 

30 
23 

2ft. 1 
-  6.8 

FORT  KENT 

MAX 

MIN 

-10 
-35 

0 
-41 

22 

-13 

27 

9 

38 
1 

39 

5 

5 
-25 

15 

-25 

19 
-13 

15 

-  7 

8 
-19 

12 
-15 

24   22 

-  3  -17 

24 
-  6 

28 

-  7 

29 
15 

26 

12 

15 
-22 

23 

10 

20 
7 

12 
-26 

25 
8 

19 
-  5 

19 
-17 

22 
-18 

23 
13 

28 
-  3 

19.5 
-  8.5 

GARDINER 

MAX 
MIN 

9 
-20 

3 
-32 

20 

-  7 

37 
9 

42 
11 

40 
14 

19 
-  6 

26 
-18 

29 

3 

28 

12 

19 

-  7 

30 
-11 

35   30 
-9-2 

30 

7 

37 
-  6 

38 
20 

32 

12 

25 
-13 

35 
8 

30 
-  5 

25 

-  ft 

42 
8 

35 

12 

29 

-13 

32 

-  ft 

30 
21 

31 
20 

29.2 

0.0 

GRAND  LAKE  STREAM 

MAX 

MIN 

1 
-20 

0 
-32 

4 
-25 

34 

2 

35 

7 

43 
33 

40 
-  5 

9 
-13 

24 
-  9 

32 

11 

12 
-12 

15 
-  6 

25   29 

1    1 

27 
5 

27 
9 

33 

10 

33 
19 

28 
2 

26 

12 

29 

7 

25 

15 

28 
-  5 

38 
12 

11 
-  2 

23 

-  2 

25 

8 

28 
21 

2ft. 5 
1.5 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

-  5 
-32 

5 
-42 

25 

-  3 

25 
10 

36 

18 

36 
-  8 

5 
-23 

20 
-26 

24 

-  7 

13 
-11 

12 
-14 

20 
-10 

27   23 
-  6  -13 

24 
-  6 

33 

-  4 

32 

18 

20 
-  1 

17 
-  6 

27 
1ft 

20 
-  9 

17 
-  5 

33 
5 

17 
-  2 

21 

-10 

27 

10 

25 

18 

31 
22 

21.8 

-  ft. ft 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

13 
-26 

8 
-29 

23 

6 

40 
23 

40 
24 

43 
-  2 

16 
-14 

25 
-24 

33 
6 

25 
-  5 

26 

-27 

31 
-24 

35   26 

-15  -  4 

34 
-  2 

37 
-11 

39 

20 

33 
0 

15 
-10 

ftO 
12 

29 

-  5 

20 
5 

43 
8 

29 

-  3 

32 

-19 

27 
8 

32 
25 

31 
25 

29.5 

-  2.1 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

-  8 
-26 

1 
-32 

28 

-10 

29 

6 

40 
15 

40 

-  3 

5 

-11 

19 
-  4 

22 

4 

14 
-  9 

6 
-12 

20 
-  8 

25   23 
-4-6 

19 
0 

28 
-  3 

30 
20 

22 

5 

16 

-  5 

23 
12 

19 

-10 

13 
-10 

30 
9 

15 
1 

18 

-  ft 

25 

-  8 

21 
11 

28 
9 

20.4 
-  2.5 

HOULTON 

MAX 
MIN 

-  8 
-25 

0 
-34 

29 

-13 

29 

13 

40 

7 

33 
6 

6 

-10 

18 
-12 

20 
-  1 

18 
-12 

12 
-12 

22 
-  6 

26   24 

-  1  -10 

20 
0 

29 

-  2 

29 

20 

25 

18 

18 
-  5 

23 
13 

20 
10 

15 
-1ft 

33 
8 

16 
8 

19 

-  ft 

25 

-12 

22 

10 

29 

11 

21.1 
-  1.8 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

-  7 
-34 

8 
-44 

30 
0 

28 
15 

43 
18 

38 
4 

5 
-14 

17 
-25 

20 
-12 

17 
5 

17 
-18 

4 
-22 

22   22 
-  2  -11 

29 
2 

33 
-  9 

28 

16 

20 
ft 

18 
-16 

2ft 

10 

17 

10 

17 
-10 

27 
15 

20 
8 

27 
-22 

25 
6 

30 
20 

30 
22 

21.8 
-  2.9 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

3 
-16 

-  2 
-22 

13 

-  8 

36 
6 

36 
16 

45 
35 

35 
-  4 

30 

-  4 

25 
6 

37 
14 

17 
-10 

16 
-  6 

24   30 
-  1    6 

28 

7 

27 

4 

36 

9 

3ft 
19 

30 

1 

2ft 
2 

28 
6 

23 

5 

24 
12 

36 
1ft 

20 
-  3 

2ft 
5 

26 
8 

25 
19 

25.1 

ft. 3 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

9 
-16 

6 
-26 

23 

1 

34 
10 

41 
20 

38 
8 

15 
-  2 

27 
13 

30 
11 

22 

4 

20 

-  7 

27 
11 

31   29 
0    3 

31 
12 

33 
-  1 

38 
23 

27 
13 

19 
-  2 

36 

11 

27 
11 

20 

5 

40 
17 

29 

15 

28 

-  ft 

31 
5 

30 
23 

32 
27 

27.5 
5.5 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

10 
-30 

-  7 
-37 

6 
-36 

29 

5 

33 
12 

40 
14 

16 
-12 

5 
-21 

20 
-21 

22 

-  2 

10 
-19 

13 
-16 

20   26 
-14  -  9 

20 
-  6 

28 

-  4 

30 

-  3 

30 
6 

19 
-12 

12 
-10 

25 

7 

20 

-  a 

20 
-  5 

30 
10 

12 
-12 

23 
-  8 

23 

12 

28 

20 

20.1 
-  7.1 

MADISON 

MAX 
MIN 

3 
-33 

-  2 
-39 

19 
-  5 

34 

15 

40 

18 

39 
8 

7 
-22 

25 
-23 

26 

-  1 

24 

7 

20 
-  5 

28 
3 

34   25 

-7-7 

33 
9 

32 
-  2 

36 

20 

27 

10 

19 
-11 

32 
11 

24 
-  5 

20 
-  2 

37 

4 

29 

1ft 

31 

-  ft 

28 
2 

28 
19 

30 
2ft 

26.0 
-  0.1 

MIDDLE  DAM 

MAX 
MIN 

-  5 

-22 

-  6 
-33 

14 
-28 

28 
12 

30 

12 

40 
12 

14 
-16 

1 
-20 

20 

-18 

25 

2 

10 
-21 

15 
-24 

21   25 
-24  -12 

21 
4 

36 
-  6 

30 
-  5 

31 
IB 

18 
-11 

13 
-10 

25 
4 

20 
-  5 

20 
8 

34 

1ft 

16 
-16 

27 

-19 

25 
15 

31 
23 

20.7 
-  5.9 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

-  3 
-27 

-  4 
-42 

2 

-40 

30 

1 

31 
15 

39 
24 

24 

-10 

6 
-25 

22 

-20 

24 

5 

11 
-17 

15 

-13 

24   29 

-  7  -10 

24 
-  6 

26 
-  9 

35 

-  3 

33 
15 

23 
-  7 

19 

-  3 

27 

10 

22 
-  8 

15 
3 

32 

10 

16 
-  9 

25 
-  2 

27 
8 

23 
16 

21.3 
-  5.4 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MAX 

MIN 

-  5 
-20 

-  5 

-40 

30 
-  5 

28 

17 

40 
10 

38 
-  3 

5 
-18 

21 
-31 

23 
-  6 

18 
-  5 

13 
-15 

23 
-  9 

27   23 

1  -10 

25 

6 

31 
-  8 

30 
20 

2ft 
5 

18 
-  6 

25 

1ft 

20 
-  7 

15 
-  9 

31 
16 

17 
5 

22 
-  5 

27 

0 

22 
16 

28 
18 

21.9 
-  2.5 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

-  1 
-3ft 

1 

-40 

32 

-10 

30 

10 

43 
21 

41 
0 

9 

-  8 

22 
-16 

26 

10 

21 
-  3 

14 
-11 

25 
-14 

30   26 

-8-5 

25 
3 

30 
-  6 

3ft 
15 

25 

1 

19 

-11 

26 

10 

22 
-  5 

17 
-  5 

35 
13 

22 

5 

22 

-21 

27 

-  1 

25 

20 

30 
23 

24.3 
-  2.4 

OOUOSSOC 

MAX 
MIN 

-12 
-25 

-  5 

-37 

14 
-33 

29 
13 

35 
9 

47 
9 

10 

-14 

5 
-23 

20 

-18 

26 

3 

13 
-17 

16 
-22 

22   26 
-9-9 

18 
8 

31 
-  6 

32 

ft 

30 
ft 

17 
-17 

15 
-  8 

24 
4 

20 
-  5 

28 

4 

31 
13 

15 
-20 

27 
-1ft 

2* 
19 

31 
2ft 

21.0 
-  5.9 

ORONO 

MAX 
MIN 

4 
-22 

2 
-26 

30 
-  6 

31 
16 

40 
22 

39 
0 

16 
-  4 

20 
-  9 

24 

11 

24 
-  4 

13 
-  9 

22 

-  7 

26   25 

-  1    0 

22 

7 

28 

0 

31 
20 

31 
6 

20 

-  ft 

26 
1ft 

26 

0 

20 
0 

34 
12 

32 
8 

22 

-  7 

28 

ft 

26 
19 

30 
20 

24.7 
2.1 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

9 

-10 

6 

-11 

24 
6 

39 
24 

42 

31 

40 
10 

14 
1 

28 

2 

36 
17 

25 
2 

20 

-  5 

31 

1 

35   32 

11   16 

30 
14 

32 

11 

ftl 
25 

33 
15 

18 
10 

38 
15 

29 

14 

22 
18 

35 
20 

29 
1* 

29 
5 

33 
17 

32 
27 

31 
26 

29.0 
11.7 

PORTLAND  W6  AIRPORT 

MAX 

MIN 

7 
-10 

7 
-12 

24 

7 

39 
20 

42 
28 

40 

7 

15 
-  2 

26 

-  6 

32 
14 

26 

1 

20 
-  9 

30 
-  8 

35   31 
1   14 

29 

12 

30 
-  2 

39 
23 

31 
11 

17 

7 

37 
14 

27 
3 

22 
15 

36 

19 

29 

10 

25 

3 

32 
9 

32 
26 

31 
26 

28.3 
7.9 

PRESQUE  ISLE 

MAX 

MIN 

-  6 

-27 

-  1 
-32 

23 
-10 

28 

15 

38 
8 

39 
8 

39 
-13 

18 
-10 

20 

3 

17 
-  1 

8 
-14 

17 
-10 

25   20 
-  1  -12 

20 
0 

25 
-  2 

28 
16 

27 
12 

12 
-11 

23 

10 

20 
9 

13 
-15 

29 

8 

22 

-  1 

17 
-  9 

21 

-13 

20 
11 

26 

3 

21.0 
-  2.8 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

125 

-  5 
-32 

3 
-30 

22 

-  2 

27 

7 

37 
15 

20 
-13 

6 

-14 

20 

-  7 

21 
3 

12 

-17 

14 
-13 

23   29 
-11  -  9 

21 

-  9 

28 
-  5 

34 
-  1 

29 

8 

23 

-10 

16 
-  8 

27 

0 

20 
-10 

13 
2 

30 
9 

12 
-12 

23 
-11 

24 
9 

2i 

1ft 

19.5 
-  6.1 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

7 
-  8 

9 
-  9 

38 

7 

35 
24 

43 
23 

46 

17 

1* 

-  1 

27 

1 

35 

17 

33 
14 

19 
-  5 

26 

2 

33   30 
8   19 

29 
11 

34 
8 

36 
26 

31 
15 

25 
6 

36 

18 

29 

7 

29 
5 

39 
17 

35 
16 

29 
5 

33 
ft 

33 
28 

3* 
25 

30.4 
10.8 

RUMFORD  3  SW 

MAX 
MIN 

3 
-27 

6 
-34 

21 
3 

31 
16 

39 
20 

36 

-  2 

9 

-19 

22 

-25 

28 

0 

21 

-  5 

21 
-  9 

25 
-  9 

29   22 

0-6 

32 
6 

33 
-  3 

35 

20 

21 
1 

12 
-13 

34 
12 

2ft 
-  1 

18 
0 

34 

12 

23 

ft 

29 

-  7 

25 
5 

30 
25 

30 
25 

24.8 

-  0.3 

RUMFORO  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

1 
-20 

8 

-31 

20 
3 

31 
19 

39 
22 

39 

1 

11 
-11 

25 
-20 

28 
3 

21 
-  1 

21 
-  5 

28 
-  5 

30   24 
8-3 

33 
12 

34 

1 

35 
22 

2ft 

7 

13 

-  7 

32 
12 

2ft 
3 

20 
3 

35 
12 

21 

11 

3ft 
-  3 

25 
9 

30 
25 

30 
25 

25.6 
3.3 

ST  FRANCIS 

MAX 
MIN 

-  5 
-31 

-  8 
-37 

2 
-38 

29 

-15 

21 

3 

42 
17 

28 
-22 

14 
-25 

15 
-23 

22 
-  8 

-28 

13 
-28 

20   25 
-24  -16 

19 

-17 

22 
-11 

30 
-10 

28 
15 

19 
-18 

14 
-20 

21 
5 

16 
-23 

14 
-21 

30 
-  5 

1ft 
-18 

23 

-18 

2ft 

-1* 

19 
2 

18.4 
-15.3 

SANFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

10 
-10 

10 
-13 

26 
6 

37 
22 

41 
21 

43 
19 

19 

0 

26 

-13 

35 
18 

35 

17 

23 
-22 

28 
-15 

37   30 
-5    3 

30 
1* 

35 
-  5 

39 
24 

30 
10 

30 

-  3 

37 
13 

30 
-  1 

25 

8 

41 
13 

39 
17 

30 
-12 

32 

8 

32 
27 

33 
26 

30.8 
6.0 

SOUA  PAN  DAM 

MAX 

MIN 

-  6 
-34 

6 
-38 

24 

-14 

23 
16 

40 
-  1 

39 
6 

5 

-17 

19 
-20 

21 

-10 

19 
-19 

9 
-27 

23 
-22 

26   22 

-15  -15 

23 

-  1 

26 
-12 

30 
14 

25 
17 

13 
-21 

23 

8 

19 
8 

16 
-19 

31 
8 

26 

2 

21 
-22 

28 

-17 

21 
12 

28 
6 

21.5 
-  8.1 

WATERVILLE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

5 
-27 

3 
-31 

20 
-  5 

35 
0 

42 

18 

40 
16 

17 
-  1 

25 

-16 

27 
8 

27 
12 

19 
-  6 

28 
0 

32 

-  1 

31 
9 

32 

0 

39 
22 

3ft 
15 

28 
-  1 

33 
12 

31 
6 

28 

0 

39 
1ft 

35 
13 

27 

1 

30 
3 

28 
22 

31 
25 

28.4 

4.0 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

8 
-22 

8 
-23 

22 

7 

41 
17 

41 
22 

41 
1 

16 

11 

26 

-18 

33 
8 

25 

-  2 

20 
-18 

30 
-23 

38   27 
-12  -  4 

29 
-  1 

34 
9 

40 
21 

32 

2 

15 
-  5 

41 
10 

32 
-  5 

21 
8 

ft3 
12 

29 

-  1 

29 

-17 

30 

5 

31 
26 

3X 
25 

29.1 
1.2 

WOODLAND 

MAX 

MIN 

3 

-17 

-  1 
-29 

-26 

32 
2 

27 
11 

45 
33 

38 

-  7 

32 
-12 

25 

-10 

34 
16 

18 
-  6 

17 
-  2 

25 
-  4 

30 

-  1 

30 

-  1 

27 

0 

37 
4 

32 
6 

29 

-  1 

23 

0 

25 

10 

2ft 
-  7 

19 
5 

35 
15 

15 

-  ft 

23 

-  8 

27 
-  2 

23 

15 

2S.T 
-  O.T 

B   follovlng  StK 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
FEBRUARY    1962 


StaUon 


Day  Oi  Month 


10      11      12      13      U      IS     16      17      18      19     20     21      22     23     24     25     28     27     28     29      30     31 


MASSACHUSETTS 
*P«MS 

AMHERST 

BARRE    FALLS    0AM 

BEDFORD 

BIRCH  MILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BOSTON  we  AIRPORT 

brockton 
buffuhvillE  dam 
chestnut  hill 

CLINTON 

EAST  WAREHAM 

ED5ART0WN 

FALL  RIVER 

FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 

HAVERHILL 

HINGHAM 

HOOSAC  TUNNEL 

HYANNIS  2  NNE 

KNIGHTVILLE  DAM 

LAWRENCE 

LOWELL 

MIDOLETON 

NANTUCKET  W8  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELD    WB    AIRPORT 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN    1    N 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT    1    ESE 

SALEM    CG    AIR     STATION 

SANDWICH 

SHELBURNE  FALLS 

SOUTH  EGREMONT 

SPRINGFIELD  ARMORY 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


n   11 

h  6  -  7 


21   19 

0-2 


19   19 
6-5 


22   19 

»    1 


26  33  31 

14  5  17 

18  22  20 

2  2  2 

20  19  25 


18   24 
3-2 


27   28   37 

14   13   24 


28   29   34 


26   28   35 


21   20 

-  3    1 

20   24   20 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


19   17  27 

8-3  11 

24   21  29 

14  5  16 

15  15  19 
-  4  -  5  1 

24   29  39 

19  26 

16  20 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


6-3  4 

19   17  27 

4-2  10 

21   17  29 

0    0  12 

31   30  28 

12-4  9 

29   32  39 

23   24  32 

28   30  39 

15  13  26 

14   21  30 

•5-3  IB 

27   29  38 

16  12  21 

27   30  39 

18   17  26 

23   19  29 

2    0  12 


20   26   30 
13   11   20 


23   18   26 


32   41 
24   33 


15   17   17 


17   24   33 


23   20   28 


35   39 
23   32 


47   47   40 
26   32   14 


57   51 
29   19 


47   61   42 
32   32   12 


42   60 
20   25 


45   59   43 

27   34   10 


32   35   14 


49   57   50 
24   30   24 


45   57 
28   22 


60   54 
33   27 


34   45   56 
14   33   24 


44   50 
28   32 


38   45   51 
31   33   32 


47   53   47 
31   34   15 


35   47   58 
17   30   22 


34   49   62 
12   30   24 


45   53   50 
24   32   23 


47   60   48 


18   21   15 


52   48 
39   29 


42   52 

24   16 


45   59   46 


28   32   12 


47   59 
19   28 


50   54   47 
33   36   17 


42   53 
27   29 


47   61   51 
31   34   28 


45   52   47 


59   44 

34   12 


36   48   58 
21   30   29 


41   48   40 
28   34   20 


43   51   47 
24   35   25 


50   60   51 


36   42   44 
17   25   18 


47   48   47 
24   32   22 


19   13 
2    2 

22   33 


17   32 
2  -  1 


21   35   39 


19   31   40 


9  -10 
30   25 


30   21   29 

15  -14  -13 


31   21   33 


30   19   26 


22   35 

10   17 


25  32 
7    4 

26  20 


28   34 

10   10 


26   18   31 


33  24  36 

12  13  23 

22  35  42 
11  14  26 

27  19  32 

7  2  7 

28  21  36 

8  8  11 

23  32  35 
4  9  16 

21  33  40 


30  38  42 

9  4  30 

18  16  30 

4-2  2 

32  32  36 

4  4  16 

22  32  35 

4  10  17 

35  32  39 

2  4  14 

22  36  42 

14  15  31 

27  37  45 
13  18  32 

15  27  32 
1  2  10 

28  34  41 
9  9  26 

27  3;  44 
13  10  28 

21  33  38 

5  9  15 

32  23  34 

8  1  15 

20  33  35 

6  8  25 

26  32 

7  14 

28  37 

1  I  14 


32 

23 

30 

6 

-  1 

7 

39 

23 

29 

21 

0 

4 

41 

23 

26 

14 

-11 

-14 

36 

22 

29 

20 

2 

2 

36 

24 

20 

12 

-15 

-11 

32 

19 

26 

40   33   22 

32  10   11 

33  19   30 

12  0    5 

35  23   28 
16  -14  -  6 

39   23   22 
17-8  -10 

32  25   32 
1^-6-3 

33  20   26 
19    2    4 

33  21   24 

13  -15  -15 

39   24   26 
24   14   21 

36  20   26 
12  -20  -18 

32   22   29 

19-5    4 

31   24   33 
1-5    8 

38   28   34 
19  -14  -15 

35   24   28 
22   16   18 

34  24   35 
15    3    8 

24   16   23 


21  27  27 

■10  -  2  22 

35  30  32 

■  1  7  6 

35  31  29 

1  10  18 

37  32  31 

■4  8  5 

31  29  30 


34   34   32 
15   24   17 


10   10   19 


30   38   30 


12   16   18 


28   36   28 


11   15   31 


35   33   32 


11 

-18 

-14 

37 

25 

28 

23 

7 

5 

37 

25 

30 

23 

13 

18 

32 

24 

31 

1-15-9 


43   30   19 


30   23   27 


37 

34 

22 

29 

24 

18 

-  3 

4 

44 

37 

27 

30 

34 

21 

17 

12 

23 

31 

20 

28 

1 

10 

-12 

-  9 

36 

34 

11 

22 

15 

7 

-  8 

-14 

37 

33 

25 

30 

18 

18 

-  3 

6 

32   33   34 


37   35 
25   10 


31   35   33 


-  3 
35 


17   21 
40   30 


30  41  31 

■7  2  17 

37  32  32 

6  12  17 

33  33  32 

10  12  20 

30  32  26 

■7-2  20 

32  34  33 

5  7  26 

32  30  28 
■10  -  4  14 

35  32  41 

7  14  13 

39  32  32 
9  16  15 

38  39  34 
•6  5  15 

33  36  35 
18  20  27 

40  34  33 
16  26  21 

30  26  30 


23   12 

34   31 


38   32 
26   16 


40   34 
29   20 


38   42   37 


36   38 

3   15 


38   36 
25   18 


34   38 
0   10 


40   35 
27   18 


38   41 
17   23 


39   35 
28   19 


35   38 
11   14 


29   39   39 


42   34 
26   16 


40   36 
28   18 


34   31   34 


22  24   28 

e  15   17 

24  32   33 

12  20    0 

28  31   27 

6  16-1 

32  35   28 

11  14  -  i 

26  31   29 


30  35  29 

16  18  16 

32  38  33 

18  21  21 

36  40  34 

17  19  6 

32  25  34 

10  14  3 

30  36  34 

15  19  20 

34  20  36 

11  14  10 

36  38  36 

17  22  9 

36  35  37 

19  24  18 

33  36  32 

18  21  17 

36  24  36 


34   31 
14   11 


30   42 
14   17 


31   38 

17   16 


27   28   29 


41 

38 

34 

39 

36 

31 

22 

12 

24 

15 

32 

34 

30 

24 

28 

4 

12 

12 

14 

10 

42 

38 

25 

38 

30 

20 

15 

13 

21 

9 

41 

36 

35 

41 

32 

25 

17 

13 

19 

13 

39 

39 

36 

42 

41 

20 

14 

7 

16 

5 

40 

33 

46 

37 

31 

30 

21 

22 

28 

22 

42 

41 

34 

38 

34 

28 

22 

22 

23 

20 

29   32   26 


22   26   30 


33 
14 

32 
23 

37 
12 

40 
30 

37 
20 

36 
19 

39 
22 

37 
16 

35 
10 

33 
25 

39 
18 

42 

30 

39 
22 

32 
18 

40 
20 

36 

23 

33 
8 

30 

5 

38 

-  1 

43 
19 

34 
14 

31 
8 

42 
19 

32 

5 

35 
4 

33 
24 

29 

2 

39 

5 

40 
17 

37 

11 

32 
18 

38 

e 

34 
26 

29 
20 

35 

20 

41 
25 

33 
18 

32 
17 

38 
23 

30 
18 

34 
25 

30 
21 

36 

13 

39 
26 

31 
18 

32 
21 

37 
20 

30 
17 

36 
22 

36 
23 

43 
19 

44 
29 

38 
24 

36 
22 

42 
27 

38 
21 

35 
0 

27 
16 

34 
6 

32 

5 

34 
13 

29 
10 

22 

13 

29 

5 

30 
9 

33 
23 

33 
3 

35 
25 

30 
9 

27 

10 

29 
24 

30 
11 

36 
22 

36 
19 

32 

10 

37 
24 

36 
16 

33 

16 

34 
19 

34 
18 

29 

33 

37 

26 

32 

34 

40 

19 

24 

26 

4 

4 

26 

34 

30 

40 

34 

33 

33 

36 

36 

24 

21 

lu 

1 

14 

32 

32 

30 

37 

36 

30 

32 

32 

32 

20 

22 

22 

1 

17 

28 

29 

35 

40 

36 

30 

36 

35 

35 

24 

18 

6 

-  1 

23 

30 

31 

29 

37 

36 

34 

30 

33 

33 

20 

22 

19 

-  4 

21 

29 

29 

33 

39 

33 

25 

38 

34 

33 

23 

24 

17 

12 

21 

30 

30 

35 

41 

36 

29 

36 

36 

35 

26 

26 

19 

15 

25 

32 

33 

38 

41 

42 

32 

36 

44 

37 

24 

26 

22 

16 

14 

32 

32 

30 

34 

39 

32 

30 

32 

34 

16 

26 

28 

3 

15 

23 

31 

34 

42 

38 

28 

32 

34 

34 

28 

33 

20 

16 

21 

32 

30 

28 

30 

40 

27 

29 

32 

32 

18 

22 

26 

-  1 

3 

26 

30 

38 

41 

36 

29 

43 

38 

36 

25 

28 

24 

15 

16 

33 

31 

34 

37 

40 

35 

32 

42 

38 

24 

31 

32 

19 

19 

32 

34 

36 

40 

36 

34 

42 

43 

36 

25 

29 

21 

16 

22 

33 

33 

32 

27 

40 

32 

36 

33 

32 

20 

17 

22 

9 

22 

26 

30 

34 

35 

41 

34 

34 

34 

35 

8 

24 

26 

6 

12 

27 

31 

23   24   19 


41   36 
26   20 


30   34   36 
17   21   24 


42   40 
30   32 


32   32   38 
12   22   26 


41 

38 

39 

38 

24 

18 

4 

23 

42 

35 

39 

35 

23 

16 

7 

22 

42 

40 

34 

35 

20 

18 

-  1 

9 

40 

40 

30 

43 

33 

27 

23 

27 

41 

36 

34 

42 

32 

24 

20 

28 

33   34   28 


27  28  29 

38  40  40 

25  30  28 

36  42  35 


32   34   35 


29  38  38 

17  12  32 

24  35  31 
■2-1  23 

32  36  43 

25  13  34 

26  30  32 


33   31   36 


31  36  46 

20  14  33 

34  36  41 

24  36  34 

33  36  36 


36 

42 

34 

33 

27 

30 

16 

16 

40 

35 

30 

38 

27 

21 

18 

21 

39 

36 

28 

34 

25 

19 

13 

24 

44 

39 

34 

46 

32 

28 

22 

21 

30 

38 

26 

30 

21 

25 

3 

3 

35 

33 

33 

33 

30 

23 

7 

21 

40 

40 

32 

33 

28 

25 

12 

23 

\  followiog   8tktl< 
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NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1962 

Slalion 

Da;  Of  Month 

s 

1 

2 

3 

4 

s 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

STOCKBRIDGE 

MAX 
MIN 

16   2* 

8-4 

32 

18 

42 
23 

53 
29 

37 
10 

17 
2 

32 

1 

37 
15 

30 
0 

15 
-16 

25 
-12 

32 

-  4 

30 
10 

36 

17 

35 

1 

35 
25 

28 
8 

27 
6 

29 

21 

33 
9 

34 
21 

38 
29 

32 
18 

36 

5 

33 
22 

39 
32 

36 
33 

31.9 
11.8 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

22   25 
15    7 

32 

19 

47 
25 

55 

30 

49 
22 

23 
8 

35 
3 

41 
17 

36 
21 

20 

-  1 

30 
-  3 

36 
-  2 

33 
18 

34 
20 

37 

0 

40 
25 

36 
16 

34 
12 

38 
20 

33 

9 

37 
25 

41 
28 

35 
22 

33 

15 

39 

17 

45 
33 

37 
33 

35.8 
16.2 

TULLy  DAM 

MAX 
MIN 

16   17 
-1-7 

20 
1 

33 

17 

42 
29 

47 
19 

23 

15 
-  4 

29 

-  1 

35 

15 

21 

-  8 

20 
-  8 

23 

1 

32 
8 

29 
19 

32 

-  1 

33 
3 

37 

4 

31 
5 

21 
17 

33 
-  4 

30 
3 

29 

23 

38 
24 

25 

4 

34 

7 

32 
24 

3* 
31 

29.0 

e.o 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

19   22 
-4-3 

25 

15 

47 
23 

43 
28 

40 
10 

26 

7 

29 
0 

34 
11 

35 
9 

26 
-  9 

31 
-10 

34 

-  4 

30 
9 

33 

5 

35 
-  3 

39 
15 

37 
14 

22 

11 

34 

17 

34 
2 

30 
22 

41 
21 

33 
12 

34 
17 

32 
22 

36 

31 

35 
31 

32.7 
10.7 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

25   20 

11    3 

27 
15 

46 
21 

60 
32 

47 
18 

20 

3 

33 

2 

46 
14 

34 
12 

20 
-  9 

31 
-  7 

36 
-  3 

31 
10 

32 

14 

37 

0 

41 
23 

36 
14 

31 
11 

38 
18 

32 
3 

35 
23 

41 
24 

34 
19 

33 
6 

34 
15 

34 
32 

36 

32 

34.7 
12.7 

WEST  CUMMINGTON 

MAX 
MIN 

16   17 
4  -14 

30 

12 

38 
20 

54 

31 

38 

7 

15 

-  1 

30 
-  9 

34 

6 

30 

5 

26 
-24 

33 

-15 

37 
-  9 

26 

5 

29 
20 

32 
-  7 

32 
11 

28 
6 

21 

0 

25 

18 

31 
2 

21 

16 

39 
16 

30 
10 

33 
-  5 

30 
15 

36 
28 

35 
26 

30.6 
6.3 

WEST  MEDWAY 

MAX 
MIN 

26   22 
12    3 

27 
15 

50 
22 

61 
31 

52 

17 

23 
8 

34 

2 

45 
12 

40 
15 

24 
-15 

36 
-14 

41 

-  7 

32 

7 

32 
18 

40 
17 

41 
16 

40 
9 

31 
13 

40 
20 

32 
-  2 

36 

25 

44 
24 

35 

20 

35 

3 

33 
15 

35 
32 

36 
32 

36.6 
12.6 

WESTON 

MAX 

MIN 

24   22 

14  -  1 

29 
13 

48 
22 

60 
32 

54 
22 

22 

6 

33 

6 

39 

15 

34 

14 

21 

-11 

30 

-  7 

36 

1 

32 

13 

32 

17 

36 

3 

39 
22 

34 
15 

31 
12 

37 
17 

30 
9 

34 
7i 

40 
22 

39 

20 

31 

4 

33 
18 

33 
32 

34 
31 

34.6 
13. ( 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

21   20 
4    1 

26 
18 

44 
24 

48 
29 

40 
12 

18 
5 

32 
2 

35 
12 

30 
1 

21 
-  4 

27 

-13 

33 
-  9 

31 
12 

30 

3 

32 
-  6 

35 
24 

30 
16 

22 

15 

30 
20 

29 
5 

2t 

22 

38 

27 

34 
13 

26 

4 

32 
21 

34 
32 

36 
32 

30.8 
11.6 

WORCESTER  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

19   13 

0  -  1 

28 
12 

42 
28 

56 

33 

41 
8 

15 
4 

29 

7 

37 
21 

26 

-  3 

20 

-10 

30 

1 

31 
10 

29 

18 

28 

17 

33 

16 

34 
22 

30 
13 

21 
13 

30 
17 

27 

13 

30 
20 

38 
24 

31 
18 

30 
9 

33 
20 

32 
29 

32 
29 

30.2 
13.9 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

23   17 
10  -  1 

26 

13 

46 
24 

57 
30 

42 
18 

19 
6 

31 
5 

38 
16 

32 
10 

24 

-  8 

32 

-  4 

34 
9 

30 
13 

30 
14 

3U 

e 

37 
18 

32 

10 

25 

13 

33 
18 

32 
17 

30 
18 

42 
22 

33 
19 

32 
S 

32 
18 

33 
32 

33 
30 

32.3 
13. « 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

MAX 
MIN 

2   16 

-15  -24 

32 

7 

31 
22 

53 
20 

46 

4 

10 

-14 

24 

-  1 

28 

16 

26 

-  1 

15 
-16 

21 

-14 

26 

-  3 

24 

4 

27 
15 

29 

4 

35 

21 

25 

0 

15 
-  6 

27 

13 

23 

-  1 

27 

7 

35 
22 

26 
16 

25 

-  5 

32 
9 

36 

28 

33 

28 

26.8 

4.9 

BERLIN 

MAX 
MIN 

1    3 
-20  -33 

13 
-24 

34 
13 

40 
21 

55 
15 

17 
-13 

11 
-17 

25 

-15 

30 
8 

19 
-24 

25 
-23 

29 

-20 

32 
-  6 

22 

15 

32 

-  7 

35 
0 

34 
8 

25 
-16 

18 
-  8 

32 

-  1 

26 

2 

32 

14 

36 

15 

21 
-15 

35 
-  8 

30 
22 

34 
28 

26.6 
-  3.2 

BETHLEHEM 

MAX 

MIN 

-5-1 
-21  -23 

10 
-16 

26 

10 

42 
16 

49 
9 

9 

-17 

6 

-17 

19 
-  2 

26 

5 

11 
-19 

12 
-19 

20 

-11 

25 

0 

22 

12 

26 
6 

27 
9 

28 
-  1 

18 
-  7 

22 

-  1 

23 
3 

20 

4 

26 

19 

30 
15 

16 

-  6 

26 
9 

32 
16 

33 

25 

21.4 

-  0.1 

BLACKWATER  DAM 

MAX 
MIN 

13   12 
-  4  -16 

18 
-  5 

34 
15 

40 
22 

46 
22 

22 
-  8 

10 
-18 

25 
-12 

31 

7 

21 
-18 

22 
-18 

29 

-10 

31 

3 

27 
12 

33 
-  4 

35 

-  1 

37 

10 

28 
-  1 

20 
8 

36 

0 

21 
13 

23 
16 

38 
19 

21 
-  5 

31 

4 

30 
21 

33 
29 

27.4 
2.9 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

10   13 

-16  -31 

16 
-11 

33 

13 

41 
21 

44 
19 

29 

-12 

17 
-22 

28 

-18 

35 

13 

24 
-22 

26 
-26 

34 
-20 

37 

-  5 

24 

19 

36 
-  8 

33 

1 

39 
9 

27 
-  8 

24 
5 

35 

-  4 

27 
5 

30 
11 

41 

18 

21 

-12 

36 
-  5 

30 
20 

36 
29 

29.6 

-  1.3 

COLEBROOK 

MAX 
MIN 

-4-5 
-29  -42 

17 
-38 

30 

15 

40 
12 

51 
8 

9 

-19 

8 

-18 

22 

-12 

24 

-  1 

3 
-30 

12 
-29 

19 
-25 

24 

-17 

23 

15 

31 
-  8 

34 

-  4 

32 

5 

17 
-21 

20 
-10 

26 

-12 

22 

-  7 

30 
14 

33 
14 

20 
-23 

29 
-14 

32 

19 

36 
28 

22.7 
-  8.2 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

15   15 
-13  -13 

22 

11 

41 

17 

45 
25 

42 
6 

18 

-  7 

25 
-10 

31 
6 

28 

-  3 

23 

-18 

32 
-19 

35 

-  3 

29 

3 

33 

7 

34 

-  4 

39 
21 

29 

10 

18 

3 

38 
16 

28 

0 

23 

14 

39 
23 

30 
14 

28 
-  9 

33 
19 

33 

30 

33 

30 

30.0 
6.6 

CONWAY  1  N 

MAX 
MIN 

8   13 
-18  -34 

10 

-17 

32 

7 

35 
18 

46 
21 

22 

-  9 

18 
-22 

27 
-10 

32 
11 

25 
-30 

26 
-28 

33 

-14 

37 
-  6 

25 
6 

32 

-11 

36 
12 

40 
4 

32 
-12 

19 
1 

40 
1 

27 
5 

27 
12 

40 
18 

19 
-17 

31 
-  6 

30 
17 

33 
28 

28.4 
-  2.6 

DURHAM 

MAX 
MIN 

18   15 
-4-6 

26 
9 

42 
21 

44 
22 

43 
20 

21 
-  1 

30 
-  8 

34 

9 

32 
19 

26 
-22 

35 
-19 

38 
-  8 

32 
2 

32 

18 

35 
-  2 

40 
22 

33 
13 

25 

-  1 

39 
15 

33 
9 

26 

12 

41 
22 

37 

6 

30 
-12 

33 

10 

34 
30 

34 
29 

32.4 
7.3 

EAST  DEERIN6 

MAX 
MIN 

17   14 
-  5  -15 

22 
9 

40 
17 

51 
23 

40 

15 

15 

-  7 

26 
-  9 

32 

6 

26 

8 

24 

-16 

28 

-16 

31 
2 

26 
2 

29 

8 

33 
-  4 

36 

18 

29 
8 

15 
0 

35 
12 

26 

-  3 

21 
12 

37 
11 

34 

12 

37 

-  7 

28 
18 

34 
22 

33 
28 

29.3 
6.3 

FABYAN 

MAX 
MIN 

-  2   15 
-27  -36 

30 
12 

31 
14 

46 

11 

44 
-  6 

7 
-18 

22 

-14 

30 
15 

22 
-12 

14 
-30 

22 
-28 

26 
-20 

20 

-  7 

27 
12 

27 
-  2 

29 

18 

19 

3 

18 
-16 

26 

14 

20 
-10 

27 
-  2 

29 

20 

22 

6 

28 

-12 

25 

12 

39 

24 

34 
28 

24.9 

-  i.a 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

-11  -  9 
-25  -32 

17 
-33 

6 

44 

55 
5 

6 

-17 

3 
-18 

10 

-17 

22 

1 

7 
-30 

13 
-30 

14 
-26 

22 

-16 

20 
11 

32 
-  6 

32 
-  2 

25 
2 

11 
-21 

16 

-  7 

23 

-  1 

17 
-  5 

28 

10 

27 
12 

15 
-28 

26 
-22 

25 

14 

31 
24 

19.3 
-  9.3 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 
MIN 

12   16 
-  9  -19 

24 
8 

38 
15 

40 
19 

42 

14 

15 
-14 

31 
-20 

30 
4 

28 
9 

23 
-19 

30 
-19 

35 
3 

27 

1 

35 

18 

33 
-  5 

39 
22 

31 
9 

22 

-  1 

38 

14 

31 

-  1 

27 

12 

40 
16 

35 
18 

32 
-  6 

29 

17 

35 
25 

34 

30 

30.4 
6.0 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

6   13 
-13  -28 

24 
6 

36 

17 

47 
20 

41 
10 

14 
-15 

26 
-22 

32 

5 

28 

3 

17 
-12 

24 

-20 

29 

-13 

24 

-  7 

31 
18 

33 
-12 

35 

19 

25 

5 

18 
-  8 

33 
14 

24 

-14 

23 

3 

37 
10 

29 

17 

32 
-  9 

26 

15 

33 

24 

32 
26 

27. t 

1.4 

HANOVER 

MAX 
MIN 

6   13 
-11  -19 

27 

10 

38 
24 

45 
29 

42 

7 

-"^ 

26 
-  2 

30 
14 

21 
-  6 

17 
-16 

25 
-14 

30 
-  8 

27 
5 

31 
17 

30 
-  3 

36 
24 

28 
2 

19 
-  1 

32 
18 

27 

-  3 

26 
11 

40 
23 

26 

15 

30 
-  5 

30 
17 

36 

29 

33 

31-. 

21.1 
6.9 

KEENE 

MAX 
MIN 

17   24 
3-8 

26 

16 

48 
25 

44 
35 

38 
16 

20 
-  5 

26 

-  6 

34 
10 

32 

10 

23 
-13 

28 
-16 

35 
-  9 

29 

6 

33 
21 

37 
-  5 

40 
20 

32 

8 

21 
5 

38 
19 

31 
-  8 

27 

21 

40 
21 

36 
24 

38 

-  3 

31 
24 

36 

31 

36 

33 

32.1 
9.S 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

8   11 
-19  -20 

22 

8 

38 
19 

38 
22 

40 
12 

14 
-  8 

25 
-14 

29 

7 

21 

-  5 

24 
-16 

29 

-16 

34 
10 

25 

3 

31 
10 

32 
-  1 

36 
16 

27 
8 

17 
-  2 

37 
16 

25 

10 

24 

10 

38 

19 

28 
9 

33 

-  5 

28 

13 

33 
26 

33 
26 

27.9 
6.1 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

-2    6 
-21  -32 

27 
3 

30 
20 

48 
15 

38 

3 

5 

-20 

20 
-19 

26 

-  1 

24 

0 

13 
-29 

20 
-27 

25 
-19 

24 
-  8 

30 
17 

31 
-  8 

31 

20 

25 
6 

16 

-  8 

28 
16 

26 
-16 

27 
6 

33 
21 

26 

14 

25 

-21 

31 

-  3 

37 
26 

37 
28 

26.3 
-  1.3 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

6   14 
-22  -22 

26 

11 

39 
23 

44 
26 

40 

3 

15 

-  7 

24 
0 

29 
14 

20 
-12 

18 
-18 

23 

-16 

33 
-10 

26 

5 

30 
2 

30 
-  5 

35 
18 

26 

-  7 

20 
-  2 

33 

4 

25 

-  7 

25 

10 

37 
21 

24 
12 

30 
-13 

31 
21 

35 
28 

34 
31 

27.6 
3.1 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

17   18 
-15  -  2 

18 
-  5 

28 
12 

46 

29 

44 
24 

29 

-  1 

20 

-  5 

28 

-  4 

33 

9 

23 
-16 

25 

-18 

32 

-13 

37 
-  3 

31 

13 

32 
2 

35 
3 

40 
11 

34 

4 

23 

9 

38 
-  2 

26 

0 

30 
18 

41 

20 

28 
-  2 

31 

-  4 

34 
23 

34 
30 

30.6 
4.2 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

17   IB 
-6-7 

23 

11 

42 
17 

46 
21 

46 
18 

19 

-  3 

28 
-  9 

32 

7 

30 
15 

24 
-20 

31 

-17 

37 
-  3 

30 
3 

32 

18 

36 

-  7 

40 
22 

34 
11 

24 

1 

40 
16 

31 
-  9 

25 
15 

40 
21 

34 
18 

29 

-10 

32 
16 

33 

30 

33 
29 

31.6 
7.1 

MOUNT  SUNAPEE 

MAX 
MIN 

10   12 
-  3  -12 

25 

5 

33 
20 

46 
25 

39 
13 

14 
-  6 

21 
-  2 

31 
12 

27 

3 

13 
-12 

20 

-  6 

23 
2 

24 

10 

27 
16 

29 
8 

32 

21 

27 

5 

19 
3 

30 
14 

24 
7 

23 

14 

34 
22 

32 

16 

27 

0 

26 

16 

33 
26 

33 

29 

26.2 
(.1 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

-5    4 
-22  -10 

14 
4 

29 

-  I 

37 
22 

22 

-26 

-15 
-29 

0 
-17 

11 

0 

11 
-16 

2 
-13 

5 
-  3 

14 
-  3 

14 
-  1 

17 
1 

18 
4 

9 
-  8 

8 

-10 

14 

2 

13 

-  7 

5 
-11 

22 
-  3 

21 
5 

14 

U 

16 
1 

29 

U 

30 
19 

34 
16 

14.0 
-  3.4 

NASHUA   2  NNW 

MAX 
MIN 

20   18 
-9-6 

23 

11 

45 
19 

53 
25 

43 
10 

19 
-  2 

29 

-  7 

33 
14 

30 
-  1 

25 
-23 

32 
-19 

37 
-  6 

32 

4 

32 
6 

36 
-  6 

40 
20 

33 

14 

21 

3 

38 
14 

29 

-  1 

25 

20 

40 
18 

33 
12 

31 
-  6 

33 

20 

34 
31 

34 
30 

32.1 
6.6 

NORTHWOOO 

MAX 
MIN 

15 
-  3 

14 

-  7 

26 

8 

39 
21 

47 
24 

44 
18 

16 
-  4 

26 
-  6 

33 
9 

31 
11 

22 

-10 

30 
-  2 

35 

10 

28 
10 

30 

15 

32 

4 

38 
23 

32 

10 

23 
1 

37 
13 

30 
0 

23 
12 

39 
21 

35 

11 

32 

1 

30 
13 

33 

28 

34 
29 

30.6 
9.3 

I   follovlDS   StatloD   Iod«z 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 


ConttniMd 

FcnnuAn 

r    1962 

StaUon 

DayOl  Month 

r 

1 

1 

3 

4 

s 

s 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  29   30  31 

L 

PETERBORO  2    S 

MAX 
MIN 

10 
-  5 

15 

-12 

23 

6 

43 

18 

50 
28 

46 
14 

22 

-  3 

25 
-  2 

35 

10 

30 
8 

-20 

20 

-14 

35 

-  2 

28 

5 

28 

15 

32 
-  2 

35 

21 

30 
8 

20 
6 

33 
12 

4 

25 
16 

18 

ii 
16 

30 

32 
18 

30 
25 

29.1 
7.4 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 
MIN 

2 

-20 

10 
-28 

26 

6 

31 
16 

44 
22 

39 
2 

14 
-13 

22 

-11 

28 

9 

21 
-  5 

-18 

22 

-10 

28 
-  3 

20 
-  2 

27 

10 

30 
2 

29 
16 

22 

5 

16 

-10 

28 

11 

21 
2 

23 
2 

34 
19 

21 

10 

28 
-  6 

21 

10 

29 
21 

24.5 
2.3 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

15 

-10 

9 

-19 

15 
-10 

32 

10 

38 
20 

42 
22 

28 

-  8 

16 
-14 

26 
-  2 

32 

10 

^  e 

20 
-16 

32 

-12 

32 

2 

25 

10 

32 
-  2 

35 

1 

40 
9 

26 

-  1 

21 
2 

37 

4 

26 
6 

25 
12 

40 
12 

21 
-  5 

35 
-  2 

30 
20 

2«.l 
2.0 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

16 
-  3 

15 
-  5 

27 
9 

41 
20 

45 

31 

42 
9 

22 

0 

30 

-  1 

32 

11 

29 

1 

-15 

30 
-11 

35 

-  1 

33 

7 

31 
6 

33 
-  2 

42 
22 

33 

9 

28 
8 

40 
16 

30 
11 

32 

15 

40 
20 

32 

5 

28 
-  6 

35 

7 

35 

30 

31.9 
7.9 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

15 
-10 

11 

-  7 

20 
-  1 

36 

17 

42 
30 

42 
20 

24 
-  6 

16 

-  7 

24 
-  3 

33 
9 

.  7 

18 
-14 

25 
-10 

31 
-  3 

28 
16 

31 
-  3 

33 

4 

37 
10 

28 

4 

20 
13 

35 
-  2 

28 

1 

27 
20 

37 
22 

28 

-  2 

34 
8 

28.2 
5.5 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

21 

0 

18 
-  4 

27 
11 

48 
19 

54 
25 

52 

20 

22 
-  2 

31 

-  4 

34 
9 

33 
15 

-13 

35 
-  5 

40 
8 

30 
8 

32 
18 

43 
-  2 

44 
19 

34 
10 

27 
6 

42 
17 

32 

31 
19 

42 
13 

34 
19 

33 
-  6 

34 
16 

34 
31 

34.5 
9.7 

W0LFE80R0 

MAX 
MIN 

9 

-  7 

11 
-14 

24 
6 

34 
18 

44 
25 

39 

10 

13 
-  5 

25 

-10 

31 
9 

28 

5 

-U 

27 
-  5 

35 

7 

25 
10 

31 
15 

35 
3 

38 
22 

27 
8 

17 
0 

36 

12 

26 

10 

21 
13 

38 
19 

31 
16 

31 

0 

26 

12 

32 
26 

28.0 
7.9 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

6 
-14 

14 
-28 

23 
10 

33 
20 

44 
24 

38 

7 

11 
-11 

26 

-U 

34 
10 

29 
2 

-18 

25 
-15 

30 
-  5 

28 
0 

34 
20 

31 
-  1 

34 
21 

27 

10 

17 

-  4 

30 
20 

24 
14 

28 

15 

40 
14 

31 
20 

29 
-  4 

26 

10 

35 
25 

33 
30 

28.2 
5.6 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

25 

17 

31 
16 

39 
31 

43 
32 

48 
39 

42 
16 

21 
12 

36 

21 

39 
28 

32 
10 

19 
4 

26 
13 

29 
IB 

33 
25 

33 
22 

36 
21 

37 
29 

32 
22 

33 
26 

34 
26 

29 
24 

33 
26 

38 
31 

35 
21 

30 
20 

43 
29 

41 
33 

36 
33 

34.0 
23.0 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

23 

10 

23 

3 

31 
15 

46 

27 

59 

30 

45 

11 

19 
5 

32 

4 

42 
19 

31 
8 

20 
-  8 

29 

2 

35 
10 

31 
14 

31 
18 

32 

13 

36 
22 

32 

14 

30 
15 

33 
18 

31 

10 

34 
22 

39 
25 

36 
18 

32 
10 

33 

17 

33 
31 

34 

30 

33.3 
14.8 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

26 
15 

28 
9 

34 
21 

46 
28 

52 
30 

46 
25 

27 
10 

36 

7 

41 
18 

37 
21 

23 
-  1 

32 

-  7 

32 

10 

37 
20 

32 

-  1 

38 
22 

37 
18 

31 
22 

34 
23 

32 

5 

37 
25 

41 

30 

40 
24 

32 

12 

39 
21 

44 
33 

36 
33 

36.0 
17.0 

NEWPORT 

MAX 

MIN 

28 

18 

30 
11 

35 
25 

44 
31 

52 

37 

47 
22 

25 

12 

37 
17 

42 
27 

39 
22 

23 

4 

28 

11 

33 

20 

33 
22 

38 
18 

41 
21 

33 

20 

38 
24 

33 

20 

37 
28 

41 
30 

37 
24 

31 
19 

38 
26 

42 
34 

37 
28 

36.2 
21.8 

PROVIDENCE  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

26 

10 

26 

7 

33 
21 

47 
28 

57 
32 

47 
14 

22 

10 

35 
11 

41 
21 

34 
9 

21 
-  2 

31 
4 

32 
17 

32 
16 

34 

10 

38 
23 

36 

20 

34 
19 

35 

23 

31 

15 

36 

26 

42 
29 

36 

20 

36 
16 

43 
23 

36 

34 

36 
34 

35.3 
17.9 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

17 
-12 

9 

-11 

16 
-  8 

36 

13 

43 
30 

40 
20 

25 
-  2 

19 

-  3 

23 
-  3 

28 
12 

19 

-  8 

21 
-10 

28 

-  9 

33 
-  4 

25 

12 

32 
-  2 

31 

0 

38 

4 

29 

4 

18 
8 

33 
-  2 

31 
-  1 

27 
18 

40 
19 

22 
-  3 

34 
-  3 

31 
25 

35 
31 

28.0 
4.1 

BENNINGTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

16 
-  6 

26 

-10 

34 
16 

41 
30 

57 
36 

46 
9 

14 
2 

29 
9 

34 
12 

29 

2 

12 
-19 

22 

-13 

30 
-  8 

29 

11 

34 
22 

36 

2 

33 
25 

25 

5 

29 
5 

28 
22 

32 

-  1 

37 
22 

36 

29 

30 

26 
-  6 

38 
18 

40 
32 

39 
34 

31.5 

10.6 

3L00MFIELD 

MAX 
M!N 

0 
-27 

11 
-40 

26 
2 

29 
21 

51 
29 

46 

5 

10 
-22 

22 

-19 

25 

-  5 

25 
4 

16 
-25 

23 
-23 

30 

-16 

28 

-  7 

34 

18 

34 
-  2 

31 
23 

24 

4 

20 
-19 

26 

16 

27 

-15 

30 
0 

33 
25 

26 

-14 

29 

1 

36 
28 

41 
28 

27.2 

-  0.7 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

-  6 
-20 

15 
-25 

31 

11 

38 
22 

47 
34 

34 
-  2 

12 
-  6 

23 

7 

20 
13 

13 
-12 

5 
-19 

11 
-13 

24 
-  8 

29 

5 

24 
0 

27 

-  4 

30 
12 

14 

0 

24 

-  2 

27 
8 

21 
-  8 

33 
14 

36 
19 

-'3 

19 

-17 

36 

14 

39 
33 

37 

30 

24.3 
3.0 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

12 

-11 

16 
-23 

27 
10 

40 
18 

48 
21 

41 

10 

15 
-13 

24 

-10 

30 
4 

28 
2 

21 
-25 

28 
-20 

35 

-15 

25 

-  2 

33 
19 

31 
-  9 

36 
21 

30 
4 

18 
-  5 

34 
14 

28 
-12 

25 

10 

37 
14 

32 

-14 

27 
15 

36 
25 

34 

31 

29.3 
2.7 

CHELSEA 

1 

MAX 
MIN 

7 
-25 

3 
-34 

18 

-19 

34 
12 

38 
20 

48 
15 

16 
-12 

15 

-13 

24 

-  9 

33 

8 

12 

-19 

15 
-19 

23 

-1! 

30 
-10 

28 
19 

32 
-11 

30 
-  9 

34 
-  4 

24 

-11 

18 

0 

35 

-15 

28 

-14 

27 
10 

24 
-17 

30 
-16 

31 
22 

39 
29 

26.3 

-  4.4 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

0 
-12 

17 
-21 

30 

13 

39 

27 

45 

31 

42 
3 

26 

3 

30 

11 

28 
17 

19 
-  3 

12 
-  9 

18 
-12 

25 

-  7 

32 

6 

31 

18 

29 

-  5 

35 

12 

28 
-  1 

27 
-  6 

31 
23 

29 

-  6 

34 
12 

34 
23 

27 
-  9 

33 
14 

46 
32 

39 
32 

29.0 

7.1 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

12 
-12 

21 
-21 

33 
18 

41 
30 

57 
29 

40 
12 

15 
-  2 

23 

5 

35 
18 

". 

15 
-18 

23 
-16 

32 

-10 

27 
4 

33 
22 

32 
-  3 

35 
23 

30 
-  4 

23 
-  3 

32 
18 

30 
-  4 

29 

18 

37 
29 

30 
-  9 

30 
13 

34 
32 

37 
33 

30.0 
7.8 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

4 
-23 

18 
-26 

33 

1 

33 
19 

55 
25 

43 
-  3 

14 

-  9 

22 

-  1 

24 

8 

18 

-  S 

10 
-23 

14 

-18 

28 
-11 

32 

8 

34 

20 

33 

0 

30 
23 

24 

-10 

26 

-17 

23 

19 

27 

-15 

38 

-  1 

37 

23 

28 

-21 

38 

1 

40 
35 

40 
30 

28.3 
1.5 

HC  INDOE  FALLS 

MAX 
MIN 

-  1 
-14 

-  I 
-27 

19 
-22 

33 
19 

37 
21 

48 
12 

13 
-  8 

13 
-  8 

24 

-  4 

28 
8 

11 
-17 

16 

-17 

23 

-13 

29 
-  8 

30 

7 

32 

1 

31 
3 

35 
6 

20 

-  4 

17 
-  2 

28 
-  5 

24 
-  4 

30 
13 

22 

-  7 

27 
-  5 

33 
24 

38 
32 

24.8 
0.0 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

1 
-17 

0 
-28 

18 
-20 

34 
18 

36 
24 

50 
9 

9 

-10 

12 
-  9 

27 

-  5 

26 
-  1 

4 
-22 

11 
-20 

17 
-15 

27 
-  8 

26 
9 

29 
-  7 

28 
-  3 

31 
1 

19 
-  9 

20 
3 

27 

-10 

26 
-  6 

31 

5 

23 
-11 

25 
-11 

34 
25 

37 
32 

23.6 
-  2.4 

MONTPELIER  FAA  AP 

MAX 
MIN 

-  2 
-22 

13 
-28 

30 
10 

33 
24 

50 
32 

34 

-  2 

9 
-10 

23 

2 

25 

12 

13 
-15 

10 
-19 

17 
-14 

24 
-  8 

25 
4 

27 

27 
-  2 

28 
13 

16 

0 

18 
-10 

26 
6 

20 
6 

26 
9 

32 

19 

23 

-  9 

30 
17 

36 

30 

35 
32 

23. » 
3.1 

'     MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

-  5 
-19 

8 
-18 

20 

7 

24 
10 

42 
15 

37 
-13 

-22 

12 

-  7 

16 

3 

15 
-15 

11 
-16 

11 
-  1 

18 

0 

14 

23 
10 

19 

10 

17 
10 

13 
-12 

9 
-16 

12 

-  4 

18 
-  3 

17 
-10 

28 
11 

23 

2 

19 
8 

34 
16 

30 
23 

17.8 
-  0.9 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

-  4 
-28 

15 
-30 

32 

14 

33 
17 

49 
32 

32 
-  6 

11 
-13 

24 
-  1 

23 

6 

12 

-18 

11 
-18 

19 
-21 

29 
-11 

27 
-  3 

28 
4 

34 
-  2 

29 

8 

15 
-11 

18 
-14 

27 
12 

24 

2 

29 

3 

33 

14 

-  6 

27 
-16 

33 
12 

38 
33 

37 
31 

25.2 

-  0.4 

NORTH  DANVILLE 

MAX 
MIN 

-  4 
-27 

10 
-28 

25 

10 

29 
19 

43 
24 

32 

-  7 

11 

-13 

20 
-  9 

24 
8 

11 
-11 

13 
-22 

20 
-16 

25 
-  9 

25 

0 

28 

2 

27 

0 

27 
9 

17 
-  5 

15 
-10 

22 

14 

24 

2 

26 

10 

29 
18 

-  1 

24 

-  8 

27 
12 

33 
27 

32 

30 

22.6 

0.7 

READS80R0  1  SSE 

MAX 
MIN 

14 
-  3 

15 
-10 

19 
-  1 

36 
18 

41 
19 

54 
14 

17 

1 

14 
-  3 

23 
0 

34 
8 

18 
-18 

25 

-15 

36 
-10 

38 
-  2 

26 

20 

33 

-  3 

31 

0 

32 

2 

28 

3 

26 

11 

26 
6 

32 
12 

35 
20 

35 
23 

24 
-  5 

36 

-  3 

31 
24 

36 

31 

29.1 
5.0 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

10 
-10 

25 

-17 

33 

19 

40 
29 

61 

33 

46 

12 

17 
0 

25 
6 

29 

18 

22 
-  2 

12 
-18 

18 
-14 

30 

-  7 

30 
6 

31 
22 

35 

0 

35 
26 

31 

-  1 

24 
1 

28 

0 

33 
18 

32 

0 

40 
23 

3U 
19 

32 

0 

31 
20 

42 
31 

40 
34 

30.8 
8.6 

SAINT  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

-  4 

-16 

5 
-19 

32 
-  1 

33 
22 

48 
28 

41 

0 

14 
-  6 

25 

7 

21 
13 

17 
-  6 

7 
-14 

14 
-10 

25 
-  3 

32 

7 

30 
14 

29 

1 

30 
24 

26 

4 

24 
-  2 

28 

19 

24 

-  3 

32 

3 

38 
21 

22 
12 

19 
-18 

35 
-  1 

43 
34 

40 
31 

26.0 
5.0 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 

MIN 

0 
-18 

12 
-32 

28 

8 

34 
25 

47 
23 

47 
8 

14 
-14 

26 

-13 

27 
4 

22 

4 

12 
-22 

25 
-19 

30 
-12 

29 

0 

33 
20 

30 
-  1 

34 

24 

28 

4 

19 
-  9 

30 
11 

30 
-  4 

29 
6 

36 

25 

30 
19 

31 
-10 

28 
6 

38 

27 

38 
32 

28.1 
3.3 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

9 
-  9 

9 
-20 

19 
-  5 

30 
19 

38 
27 

53 
9 

16 
-  4 

10 
-  3 

21 
0 

31 
4 

9 
-16 

22 

-17 

27 
-15 

29 
3 

22 
15 

27 

-  8 

26 

-  2 

28 

4 

22 
-  5 

22 

11 

22 
8 

26 
13 

33 
20 

31 
18 

19 
-10 

35 
-  9 

29 

20 

35 
29 

24.9 
2.8 

VERNON 

MAX 
MIN 

20 
0 

16 
-  5 

17 
-  3 

37 
15 

47 
32 

40 
20 

25 

5 

21 
-  4 

25 

0 

31 
12 

22 

-10 

24 
-10 

29 

-  4 

38 

2 

28 
15 

32 
-  1 

33 
3 

40 
2 

31 

4 

21 
11 

36 

-  3 

32 
0 

29 
19 

41 
21 

26 

-  8 

30 
-  2 

34 
18 

36 

32 

30.0 
5.8 

tea  follovlni  i 
-   41    - 


Continued 

D 

AI 

LY 

T] 

EM 

[PE 
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IT 

UE 

ES 
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NEW  ENGLAND 
FEBRUARY  1962 

Slalion 

Day  Of  Month 

s. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  29 

30 

31 

1 

WATERBURY  1 

NNE 

MAX 
MIN 

12 
-14 

4 
-25 

24 
-  2 

30 
21 

45 
23 

48 
-  1 

12 

-11 

20 
-  1 

22 
12 

26 

-  5 

19 
-19 

11 

-14 

18 
-  8 

28   26 
5   19 

31   31 
0   22 

31 

1 

21 

-  5 

28 
9 

28 
S 

26 
9 

33 
20 

35 

11 

28 
-  8 

31 
12 

35 
23 

37 
31 

26.4 

4.0 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

-  2 
-24 

-  4 
-41 

IS 
-41 

30 
12 

36 
18 

45 
10 

15 

-26 

10 
-28 

23 

-21 

28 

-  4 

5 
-31 

11 
-28 

21 
-26 

27   30 
-28  -  4 

32   32 
-9-6 

33 
-  2 

19 

-20 

la 

-16 

22 

-18 

25 
-18 

30 

7 

34 
11 

25 

-20 

30 
-10 

30 
10 

38 
26 

23.7 

-11.8 

WOODSTOCK  3 

ENE 

MAX 
MIN 

13 
-15 

8 
-29 

17 
-11 

35 
16 

37 
20 

44 

18 

20 

-10 

14 
-  6 

24 

-  1 

29 
10 

15 

-15 

15 
-16 

22 
-12 

29   25 
-  5   12 

30   30 
-12  -  4 

35 
-10 

25 
-  7 

20 
3 

33 
-13 

28 
-  6 

27 
18 

30 

20 

25 
-12 

29 
2 

31 
23 

35 

31 

26.2 

-  0.4 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  of  month 

? 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

STORRS,  CONN. 

1  INCH 

MAX 

UIN 

- 

- 

- 

- 

- 

39 
39 

39 
34 

36 
32 

38 
35 

38 
38 

38 
35 

36 
34 

38 
35 

38 
36 

37 
36 

38 
35 

38 
37 

38 
36 

36 
35 

38 
36 

38 
37 

38 
37 

38 
38 

38 
38 

38 

37 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

37.8 
36.3 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

- 

- 

I 

- 

I 

36 
36 

36 
32 

32 

32 

35 
32 

35 
35 

35 
33 

33 

32 

34 
34 

34 
33 

36 
35 

34 
33 

35 
34 

35 
33 

34 
33 

35 
34 

34 
34 

35 
34 

35 
35 

35 
35 

35 

34 

34 
34 

35 
35 

35 
35 

34.7 
33.8 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

~ 

- 

- 

- 

- 

35 
34 

34 
32 

32 
30 

33 
32 

34 
33 

33 
33 

32 
32 

33 
30 

34 
33 

36 
35 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

33 
32 

34 
33 

I 

- 

- 

34 
34 

34 
33 

33 
33 

34 
34 

34 
34 

33.7 
32.8 

KINGSTON,  R.  I. 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

30 
30 

30 
29 

30 
30 

30 
30 

31 
30 

31 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
29 

30 
29 

30 
29 

30 
29 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
29 

30 
30 

30.1 
29.8 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

31 
31 

31 
30 

31 
31 

32 

31 

32 
31 

32 
31 

31 
30 

31 
30 

31 
31 

11 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
31 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31.1 
30.7 

12  INCHES 

5  PM 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

33 

32 

32 

32 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

32 

32 

32 

32 

32.5 

24  INCHES 

5  PM 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

3S 

36.0 

BURLINGTON  U  OF  VT . ,  VT . 

1  INCH 

MAX 
MIN 

23 
21 

24 
19 

29 
24 

31 
29 

32 

31 

32 
23 

24 
19 

26 
20 

26 
24 

25 
22 

22 
20 

22 
18 

24 

19 

25 
21 

27 
25 

27 
25 

28 
27 

27 
24 

25 
23 

27 
26 

27 
26 

28 
27 

29 
28 

29 
28 

29 
29 

29 
28 

31 
29 

31 

31 

27.1 
24.5 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

25 
23 

25 
21 

29 

25 

31 
29 

31 
31 

32 
25 

25 
20 

26 
21 

27 
25 

26 
23 

23 
20 

23 
20 

24 
19 

25 
22 

27 
25 

27 
25 

28 
27 

27 
25 

26 
24 

27 
26 

27 
26 

28 
27 

29 
28 

29 
28 

29 
29 

29 
28 

31 
29 

31 
31 

27.4 
25.1 

10  INCHES 

MAX 
MIN 

32 
30 

30 
29 

31 
30 

33 
31 

32 
31 

32 
31 

31 
28 

29 
28 

29 
28 

29 
28 

28 
26 

26 
25 

25 
24 

26 
25 

28 
26 

28 
27 

28 
28 

28 
28 

28 
27 

28 
27 

28 
28 

29 
28 

29 
29 

30 
29 

30 
30 

30 
29 

30 
30 

31 
30 

29.2 
28.2 

Storrs,  Conn. 


Kingston,  R.  I . 


Slope  of  Ground: 
Instrumentation: 


Downhill  less  than  3  percent  to  the  northeast.   Soil  Type: 
3  Level  Bristol  Temperature  Recorder. 


Woodbridge  loam.   Ground  Cover:   Grass  sod. 


Slope  of  Ground:   Level.   Soil  Type:   Bridgehampton  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass,  clipped  to  2  inches. 
Instrumentation:   4  and  8  Inch  Depth  -  Thermocouple  with  Bendix-Frlez  Recorder.   12  and  24  Inch  Depth  -  Standard  Soil 
Thermometers. 


Burlington  U  of  Vt.,  Vt. 


Slope  of  Ground:   Less  than  5  percent  to  the  northwest.   Soil  Type:   Melrose,  fine  sandy  loam.   Ground  Cover: 
Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENOLAND 
FEBRUARY   1962 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.5 

T 

.2 

1 

T 

T 

3.1 

.2 

3 

.3 

2 
.2 

1 

1 

9.4 
2 
.2 

1.5 
11 

1.5 

.4 

10 

1.3 

8 
1.0 

7 
.9 

T 
7 
1.2 

6 
2.2 

1.1 

6 
2.0 

.8 

8 

2.1 

T 

6 

2.0 

T 

5 

1.8 

5 
2.0 

5 
1.9 

3 
1.2 

3 
.8 

COLLI NSVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

.5 
2 

.5 
2 

.5 
2 

2 

2 

1 

T 

T 

3.0 
3 

3 

3 

3 

.5 
3 

14.0 
16 

2.0 
18 

.5 
18 

17 

.5 
17 

4.5 
20 

18 

2.0 
19 

16 

2.5 
18 

1.0 
18 

T 
14 

14 

12 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

.5 

1 

T 

T 

2.0 
2 

2.0 
4 

4 

3 

3 

12.0 
15 

2.0 
16 

T 
15 

T 
13 

13 

2.0 
14 

T 
12 

T 
11 

2.0 
11 

10 

2.0 
10 

10 

10 

9 

8 

GROTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 

1 

.7 
2 

2 

1 

1 

5.5 
6 

.9 

7 

.5 
7 

T 
7 

6 

2.0 

7 

T 
6 

1.3 

7 

.2 
6 

5 

5 

5 

3 

2 

1 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

3.0 

T 
3 

1 

1 

6.7 

T 

1.7 
7 

.3 
6 

T 
6 

4 

3.8 
3 

7 

.4 

6 

2.0 
8 

T 
8 

1.7 

7 

7 

.5 

7 

7 

6 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  BI3UIV 

T 
T 

.4 

T 

.2 

T 

T 

T 
T 

3.3 

.5 

4 

.3 

4 
.3 

2 
.2 

1 

7.6 

1 

1.7 
9 
.9 

.3 
9 
1.2 

T 
7 
1.0 

6 
1.0 

3.5 

5 
1.0 

.3 

8 

1.2 

.6 

8 

1.4 

1.9 

10 

1.6 

T 
9 
1.7 

2.2 
10 
2.6 

10 
2.8 

.4 
10 
1.6 

10 
2.9 

9 
2.9 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

5.0 

5 

4 

4 

4 

.5 
4 

5.0 
8 

1.0 
9 

1.0 
9 

7 

T 
7 

3.0 
10 

10 

2.0 
12 

10 

1.5 
9 

T   T 
9    8 

7 

6 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 

T 

.9 

1 

T 

T 

.5 

1 

3.5 
4 

3 

2 

2 

5.5 
8 

6.1 

14 

T 
14 

.8 
13 

12 

1.1 
13 

T 
12 

12 

1.9 

14 

13 

T 
12 

T 
11 

T 
11 

10 

9 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

.9 

1 

T 

2.3 

1.2 

3 
.3 

2 
.3 

2 
.2 

2 
.2 

5.8 
2 
.2 

4.2 

8 
1.3 

1.1 

9 
1.3 

9 
1.3 

7 
1.2 

1.5 

7 
1.1 

T 

8 

1.2 

1.5 

6 
1.1 

1.4 

8 
1.2 

T 
7 
1.1 

T 

6 

1.0 

6 
1.0 

5 
.8 

5 
.7 

5 
.6 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 
3 

1.0 

4 

1.2 

5 

.5 
5 

4 

1.5 
3 

T 
3 

3 

T 
3 

4.0 
6 

.3 

6 

6 

5 

1.0 
6 

16.3 
20 

1.8 
20 

.9 

20 

T 
18 

.1 
18 

3.9 
20 

T 
20 

2.0 
22 

T 
22 

3.5 
25 

.3 
24 

.2 
24 

.5 
24 

T 
23 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

I 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

.3 

1 

.5 

1 

.7 
2 

T 

T 

4.0 
4 

4 

4 

3 

3 

16.0 
19 

19 

1.0 
20 

19 

18 

5.0 
23 

20 

20 

17 

3.0 
20 

20 

20 

20 

17 

SHUTTLE  MEADOW  RESVH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

.2 

.2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.0 

- 

- 

- 

- 

14.5 

2.5 

.5 

- 

.3 

3.7 

- 

2.3 

- 

1.3 

- 

- 

- 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 
T 

.5 

T 

T 
T 

2.5 
2 

2 

2 

1 

5.0 
5 

2.0 

6 

T 
6 

1.0 
6 

5 

3.0 
7 

6 

6 

2.0 

7 

6 

5 

5 

T 
4 

4 

3 

WOODBURY  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

T 

1 

5.5 
6 

5 

5 

5 

2.0 

5 

lo.o 

14 

1.0 
15 

1.0 
16 

16 

T 
15 

3.0 
18 

18 

4.0 
22 

18 

1.0 
17 

1.0 
17 

17 

16 

15 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
10 

T 
9 

2.0 
9 

T 
11 

10 

T 

7 

6 

.2 
6 

.5 
6 

1.5 

8 

8 

7 

7 

T 

7 

T 
7 

.6 
7 

1.4 
9 

8 

5.0 
7 

.4 
13 

T 
13 

2.0 
15 

T 
15 

10.0 
19 

25 

3.0 
24 

25 

.4 
24 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

T 
6 

.2 

6 

6 

6 

2 

2 

T 
2 

1.2 
2 

1.8 
4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

1.2 
3 

4 

4.8 
3 

2.2 
10 

T 
10 

4.4 
11 

.3 
15 

LO.O 
14 

20 

4.0 
18 

T 
21 

1.0 
21 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 
T 

.2 

9.5 
9 

T 
8 

4.0 
11 

10 

7.7 
16 

.5 
14 

14 

3.0 
15 

- 

BRASSUA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

.3 

2.0 

_ 

.5 

- 

- 

- 

.5 

- 

_ 

- 

- 

_ 

.3 

.5 

- 

2.7 

.5 

.3 

3.8 

1.0 

5.0 

- 

4.5 

- 

BRIDGTON  1  NN* 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

T 
20 

3.0 
23 

- 

20 

18 

18 

18 

.5 
18 

1.5 
19 

19 

19 

- 

2.0 
21 

.5 
21 

T 
21 

21 

21 

5.0 
26 

1.0 
27 

27 

4.0 
31 

31 

10. C 
41 

T 
41 

3.0 
44 

2.0 
42 

1.5 
43 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

6 

.9 

T 
6 
.9 

3.3 
6 
.9 

.2 

9 
1.1 

.8 

10 

1.2 

.6 

3 

.8 

T 
3 
.8 

T 
3 
.8 

.4 

3 

.8 

T 
3 
.8 

3 
.8 

3 

.6 

3 

.6 

3 
.6 

3 

.5 

3 
.5 

2.3 

4 
.5 

T 
5 
.6 

.2 

5 
.6 

1.6 
6 

.7 

.2 

6 
.6 

1.4 
6 
.6 

l.l 

7 
.7 

T 
7 
.7 

7 
.7 

2.8 

7 
.6 

.8 
10 
.9 

.6 
10 
.9 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

T 
2 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

.7 
1 

T 

T 

11. ( 
11 

11 

4.0 
15 

14 

6.0 
20 

20 

20 

3.0 
23 

21 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

5 

1.0 

6 

5 

4 

4 

4 

3 

2.0 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1.0 
6 

.5 
7 

7 

5.0 
12 

11 

1.0 
12 

12 

2.0 
12 

3.0 

15 

14 

3.0 

17 

17 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

.3 
10 

1.5 
12 

2.0 
12 

1.0 
11 

11 

11 

T 
11 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

2.5 
12 

.8 

13 

13 

3.5 
16 

15 

.4 

15 

.8 
16 

16 

16 

16 

1.8 
18 

17 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

T 
22 

2.3 
24 

T 
24 

T 
22 

1.0 
23 

23 

23 

.5 
23 

.3 
23 

23 

23 

23 

21 

20 

19 

.4 
19 

19 

2.4 
21 

1.7 
22 

22 

4.0 
.  26 

1.0 
26 

10. 0 
35 

35 

6.0 
40 

39 

1.3 
39 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

2.0 

4 

6 

6 

T 
2 

2 

2 

1.0 
2 

1.0 
4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

1.0 
3 

4 

4 

3.0 

6 

T 

7 

2.0 

7 

1.0 
9 

2.0 

10 

T 
12 

3.0 
12 

T 
15 

T 
15 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

_ 

1.0 

. 

_ 

_ 

_ 

- 

.5 

. 

_ 

_ 

. 

. 

- 

_ 

1.0 

- 

6.0 

_ 

1.0 

1.0 

5.5 

5.5 

_ 

2.0 

- 

MACHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

.2 
3 

3 

T 

T 

T 

.4 

T 

1.0 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

11. 0 
11 

T 
11 

.6 
12 

3.0 
14 

3.0 
16 

2.5 
17 

17 

3.0 
20 

20 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

2.3 

.1 

- 

T 

_ 

_ 

.1 

.9 

_ 

. 

_ 

. 

_ 

_ 

.9 

_ 

3.0 

3.9 

_ 

3.5 

.2 

7.5 

T 

2.0 

1.1 

.9 

MILLINOCKET  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

T 
9 

4.0 
9 

12 

12 

12 

4 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2.0 
3 

7 

8 

8 

T 
11 

11 

14 

14 

14 

1.0 
14 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

T 
8 

l.O 
8 

T 
8 

7 

1 

1 

T 
1 

1.0 

1 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1.0 

1 

3 

3.0 
2 

1.0 
6 

6 

5.0 

6 

T 
11 

11. 0 
13 

24 

4.0 
28 

T 
29 

1.0 
29 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
6 
.4 

T 
6 
.4 

1.1 
6 
.4 

6 
.4 

4 
.4 

2 
.3 

2 

.3 

T 
2 
.2 

1.5 
2 
.2 

1.2 
5 
.4 

4 
.4 

4 
.4 

4 
.4 

2.6 

4 
.4 

T 

7 
.5 

1.1 
4 
.5 

.5 

4 

.5 

2 
.4 

5.5 
2 
.4 

.5 

8 

.8 

8 
.8 

4.3 

10 
.9 

10 
1.0 

9.9 

13 

1.3 

17 
1.7 

3.7 

16 
1.7 

18 
2.0 

.4 

17 

1.9 

RIPOGENUS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

3.0 

- 

1.0 

- 

- 

_ 

.5 

_ 

- 

_ 

- 

. 

_ 

_ 

1.5 

_ 

3.0 

.5 

_ 

4.0 

_ 

3.0 

_ 

5.0 

_ 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 
2 

T 
2 

2 

1 

- 

- 

- 

- 

1.0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.7 

1 

1 

3.0 
3 

7.0 
9 

9 

2.5 

11 

10 

10.5 
20 

.3 
20 

1.0 
21 

2.5 
22 

.5 
22 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1.3 

2.4 

T 

_ 

_ 

_ 

_ 

.6 

.3 

_ 

_ 

_ 

.5 

_ 

T 

.4 

_ 

5.3 

2.6 

. 

3.7 

.3 

7.2 

. 

2.6 

. 

.8 

SQUA  PAN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

1.5 

3.0 

1.0 

1.6 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

2.5 

_ 

. 

. 

. 

4.0 

. 

2.0 

. 

. 

4.0 

. 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    ENGLAND 
FEBRUARY   1962 


Stahon 

Day  of  month 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
4 

T 
4 

T 

4 

1.0 
4 

3 

2 

1 

1 

1 

2.0 
3 

T 
3 

3 

2 

T 
2 

10.0 
12 

T 
12 

2.0 
14 

T 
12 

T 
12 

3.0 
15 

T 
15 

2.0 
16 

T 
16 

5.0 
20 

.2 
20 

19 

1.0 
19 

T 
17 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 
1 

1.0 
2 

I 

T 

3.0 
3 

2 

2 

2 

4.0 
5 

8.0 
12 

1.0 
10 

8 

8 

4.0 
11 

2.0 
12 

10 

3.0 
13 

12 

6.0 
13 

12 

3.0 
14 

12 

11 

BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.5 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

4.7 
5 

.T 
5 

3 

2 

2 

9.0 
11 

3.0 
14 

T 
11 

T 
8 

7 

9.7 
17 

T 
15 

T 
12 

2.5 
15 

13 

4.7 
17 

16 

1.0 
15 

13 

11 

BLUE  HILL  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

.6 
T 

1 

T 

T 

2.0 

T 

1.7 

4 

4 

4 

4 

9.0 
3 

4.4 
15 

.4 
14 

.2 
14 

11 

5.8 
11 

17 

16 

2.6 
17 

16 

3.1 
16 

18 

.3 
17 

T 
17 

T 
16 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

1.9 

1 

.7 

1 

1 

T 

2.3 

.7 

3 

.2 

3 
.2 

2 
.2 

2 
.2 

5.4 

1 

2.2 

7 
.6 

.6 

6 

.6 

.3 

4 
.6 

3 
.5 

8.2 
3 
.4 

T 
11 
1.5 

10 
1.3 

2.8 

10 
1.6 

8 
1.5 

3.0 

9 
2.5 

9 
2.0 

.6 

8 

1.8 

6 
1.8 

6 
1.8 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.6 

T 

T 
T 

3.0 
3 

3 

3 

.5 

4 

2 

1.6 
5 

8.6 
13 

13 

T 
10 

.6 
13 

1.0 
11 

12 
9 

5.6 
11 

T 
9 

2.5 
18 

3.2 

11 

15 
10 

2.8 
17 

2.1 
11 

15 

10 

9.0 
17 

.8 

8 

16 

.2 
8 

14 
8 

12 

7 

9 
6 

EAST  WAREHAM 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

1.5 

2.4 

4 

3 

3 

8.2 
11 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

.6 
T 

T 

.9 
1 

2.3 
3 

2 

2 

2 

9.0 
10 

7.0 

17 

.6 

17 

.4 

16 

15 

4.4 
16 

15 

T 
15 

2.2 
15 

T 
14 

1.2 
14 

12 

10 

10 

9 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

.3 

3 

.7 
4 

T 
2 

T 

T 
T 

3.0 
3 

T 
2 

1 

1 

4.0 
5 

3.5 
8 

7 

.5 
5 

5 

5.5 
11 

1.5 
,  10 

9 

2.5 
11 

9 

7.0 
16 

T 
15 

1.7 
16 

14 

13 

HOLY OK E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

.2 

1 

.2 

1 

.7 
1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

3.5 

4 

T 
4 

3 

3 

.5 
3 

ll.C 
14 

1.0 
14 

.5 
12 

10 

T 

a 

5.0 
12 

10 

2.5 
12 

11 

2.0 
10 

.5 
10 

T 
10 

1.5 
11 

10 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

T 

1.0 

- 

- 

- 

4.0 

T 

- 

- 

12.0 

T 

1.0 

- 

- 

8.0 

- 

2.0 

- 

1.5 

1.0 

- 

T 

- 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.6 

T 

1.0 

T 

T 

T 

1.0 

1.1 

.7 
T 

T 

T 

3.1 
T 

1.7 

1 

.5 

1 

T 
T 

1.6 

.2 

1.5 
2 
.2 

.1 

T 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

'- 

- 

- 

- 

- 

- 

^:* 

- 

- 

- 

« 

12. ( 

- 

- 

3.5 

- 

- 

2.6 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
3 

.2 
3 

.5 
3 

3 

.1 
2 

.4 

1 

1 

T 
T 

3.7 

T 

.8 
5 

3 

3 

3 

9.3 
2 

1.7 
13 

1.0 
11 

.8 
13 

11 

4.2 
10 

.8 
13 

.4 
13 

1.6 
15 

.1 
15 

2.8 
18 

17 

1.5 
16 

18 

15 

PROVINCETOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1 

1 

- 

3 

- 

1.5 
2 

- 

2.5 

5 

4 

3.0 

4 

- 

3 

2 

2 

2 

2 

READING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.1 

T 

.7 

1 

T 

4.0 
4 

.7 
4 

4 

3 

3 

9.0 
12 

1.0 
12 

.6 
12 

.2 

10 

8 

10. C 
18 

T 
16 

15 

3.0 
15 

13 

4.2 

17 

16 

1.2 
16 

15 

15 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
2 

2.0 
2 

T 

1.0 

1 

2.0 
3 

3 

2 

2 

3.0 

4 

4.0 
8 

T 

7 

1.0 
6 

5 

7.0 
11 

1.0 
10 

9 

3.0 
11 

10 

9.0 
17 

17 

1.0 
15 

12 

10 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

2 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

4 

2 

1 

6 

7 

4 

5 

3 

7 

6 

4 

6 

3 

5 

5 

4 

2 

2 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

.5 
1 

T 

1 

T 

4.0 

2.0 
6 

T 

T 
5 

- 

4.0 
5 

_ 

4 

2.0 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

T 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

SNOWTALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

T 
1 

.5 

1 

5.0 
5 

T 
5 

5 

4 

3 

14.5 
17 

1.5 
18 

1.0 
17 

16 

16 

6.0 
20 

19 

2.5 
20 

19 

2.0 
19 

T 
19 

T 
19 

19 

la 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

4.0 

4 

4 

3 

2 

2.0 

4 

8.0 
12 

10 

T 
8 

7 

5.0 
12 

9 

9 

3.0 
12 

10 

3.0 
13 

12 

l.C 
13 

12 

11 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

.4 

1.0 

- 

- 

- 

- 

-_ 

- 

4.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.8 

- 

- 

6.5 

- 

• 

2.5 

« 

4.5 

- 

2.0 

- 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
3 

.5 
3 

1.0 
4 

2 

T 

1.0 

1 

T 

1 

1 

3.0 
3 

2.0 
4 

4 

4 

3 

8.5 
11 

5.0 
13 

1.0 
12 

T 
11 

11 

3.8 
12 

1.0 
12 

12 

2.5 
13 

12 

4.0 
14 

13 

.5 
13 

13 

12 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.7 

1 

T 
T 

.9 

1 

3.9 
5 

4 

3 

2 

5.2 

7 

5.0 
12 

T 
12 

1.0 
10 

8 

5.9 
13 

T 
12 

11 

2.4 
13 

11 

5.8 
17 

T 
17 

.9 
17 

.2 
16 

15 

WEST  CUMMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

1.0 
9 

.7 
10 

8 

4 

.5 
4 

4 

4 

1.0 
5 

4.0 
9 

8 

8 

8 

8.0 
16 

5.0 
20 

.4 
20 

.5 
21 

21 

5.0 
26 

24 

23 

3.0 
26 

23 

4.0 
27 

25 

2.0 
26 

24 

24 

WEST  MEDWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

l.O 

1 

T 
T 

4.0 
4 

4 

3 

2 

6.0 
7 

10.3 
16 

15 

.8 
14 

10 

4.0 
12 

.5 
9 

9 

3.0 
10 

9 

3.0 
11 

11 

1.0 
11 

9 

9 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

- 

1.0 

T 

- 

.3 

- 

- 

- 

4.0 

- 

- 

- 

- 

15.5 

.4 

.5 

- 

- 

4.0 

2.0 

T 

2.5 

.2 

- 

.5 

- 

WINCH EN DON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

* 

.8 

2.0 

T 

_ 

- 

- 

T 

3.0 

- 

- 

- 

- 

14.0 

1.0 

- 

- 

T 

7.0 

T 

- 

3.0 

T 

5.0 

2.C 

2.5 

- 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
2 
.2 

.2 

2 

.2 

1.2 
2 
.2 

3 
.3 

1 

T 
T 

T 

T 
T 

3.7 
T 

.8 

4 

.4 

5 
.4 

4 
.3 

4 

.3 

19.5 
3 
.2 

4.6 

27 

1.2 

.7 

27 

1.1 

T 

27 

1.2 

25 
1.1 

6.6 

22 

1.0 

T 

29 

1.7 

T 

29 

1.6 

2.6 
30 
1.7 

30 
1.8 

4.1 

30 

2.6 

31 
2.7 

1.2 

30 
2.7 

30 
3.5 

28 
3.6 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

SNOWFALL 
SH  ON  GND 

.3 
4 

4 

.9 
4 

4 

1 

.5 
T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

2 

2 

2 

3.0 
4 

3.0 
6 

5 

1.0 

6 

.6 

6 

3.4 
9 

2.1 
9 

8 

1.7 
9 

.4 

8 

8.4 

15 

.1 
14 

.3 
13 

T 
12 

.3 

11 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
6 

6 

6 

.3 
5 

4 

.5 
3 

3 

3 

3 

1.0 

4 

4 

4 

4 

3 

4.0 

7 

5 

.5 
5 

5 

4 

6.0 
10 

T 
8 

3.0 
10 

1.0 
10 

4.0 
14 

3.0 
17 

T 
16 

3.0 

18 

16 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

.5 
5 

.5 
6 

3 

1.0 

1 

1 

1 

1 

3.0 
4 

4 

4 

4 

3 

2.0 
5 

4 

1.0 
5 

.5 

5 

5 

3.0 

7 

.5 

7 

7 

T 

7 

6.0 
12 

4.0 
14 

14 

.5 
14 

12 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

56 

.3 
56 

5.0 
60 

60 

60 

3.2 
62 

62 

62 

62 

4.0 
66 

66 

66 

66 

1.0 
66 

5.0 
66 

65 

2.1 
67 

67 

2.9 
70 

4.1 

73 

73 

3.0 
75 

.7 
75 

10.5 
85 

1.7 
84 

2.2 

83 

83 

1.0 
84 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.2 

7 
2.0 

.2 

7 
2.0 

1.1 

7 
2.0 

T 
8 
2.1 

7 
2.0 

6 
1.9 

6 
1.9 

T 

6 

1.8 

2.0 

6 
1.8 

1.2 

9 
2.1 

9 
2.1 

9 
2.1 

9 
2.0 

5.1 

8 
2.0 

.6 

14 

2.2 

T 

13 

2.1 

.7 

14 

2.1 

13 
2.1 

5.9 

13 

2.1 

.1 

19 

2.5 

18 
2.4 

2.6 

20 

2.5 

21 
2.5 

7.3 

24 

2.9 

T 

26 

3.0 

2.8 

25 

2.9 

27 
3.3 

T 

25 

3.1 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

1.4 
10 

8 

6 

6 

6 

6 

6 

2.5 
8 

8 

7 

7 

5.0 
12 

2.4 
15 

14 

1.4 
15 

12 

6.3 
18 

18 

17 

2.6 
20 

18 

6.7 
25 

24 

1.7 

25 

23 

23 

EAST  DEERING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
12 

.4 
12 

1.5 
13 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

3.0 

- 

- 

- 

11.  C 

5.0 
20 

20 

1.0 
19 

- 

7.2 
24 

T 

- 

4.0 
26 

24 

12. C 
36 

3.0 
37 

T 
34 

32 

30 

See  reieience  notes  following  StatioD  Index 
-   44    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 
FEBRUARY   1B62 


StaboD 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

19 

19 

.8 
20 

3.3 
20 

20 

3.5 
20 

T 
20 

20 

20 

1.5 
20 

20 

20 

20 

20 

.8 
20 

20 

1.8 
21 

3.5 
23 

23 

5.3 
27 

3.3 
28 

- 

2.0 
27 

6.0 
31 

3.0 
30 

30 

1.0 
30 

30 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

20 

18 

1.5 
19 

2.5 
20 

17 

16 

16 

16 

.5 

17 

3.0 
20 

19 

18 

17 

17 

6.0 
23 

21 

1.0 
21 

21 

21 

6.0 
26 

T 
23 

2.5 

25 

.5 
25 

7.0 
32 

2.0 
33 

30 

2.5 
32 

31 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 
12 

.6 
12 

1.1 
12 

11 

8 

8 

8 

T 
8 

1.5 
9 

1.0 
10 

10 

10 

10 

5.5 
15 

6.1 
19 

.4 
17 

1.1 
16 

15 

4.9 
20 

1.6 
19 

18 

2.6 
19 

17 

11.7 
28 

26 

1.3 
26 

25 

23 

KEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 
9 

I 

.8 
8 

.7 
10 

9 

8 

8 

8 

T 
8 

3.0 
11 

10 

10 

10 

10 

13.0 
23 

T 
21 

1.0 
20 

18 

16 

5.2 
21 

IS 

2.4 
20 

.2 

18 

7.0 
25 

2.1 
27 

25 

2.0 
24 

21 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
15 

15 

1.6 
IS 

2.1 
17 

14 

10 

.1 
10 

10 

.3 
10 

2.7 
13 

.4 
13 

13 

12 

12 

4.5 
17 

16 

1.4 
18 

17 

17 

5.6 
22 

T 
22 

2.3 
24 

.6 
24 

6.3 
28 

3.8 
30 

29 

2.7 
30 

T 
29 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

7 

7 

6 

5 

2 

2 

2 

2 

6 

6 

6 

5 

3 

15 

14 

15 

15 

13 

18 

18 

19 

19 

26 

28 

26 

26 

20 

MILAN  7  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

16 

16 

1.0 
17 

17 

17 

17 

16 

16 

1.0 
17 

16 

15 

13 

.5 
14 

14 

13 

3.0 
16 

15 

3.0 
18 

5.0 
23 

20 

4.0 
24 

20 

8.0 
28 

27 

1.0 
28 

1.0 
29 

1.0 
30 

UILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

T 
10 

1.4 
11 

10 

8 

7 

7 

7 

.8 
8 

2.8 
11 

11 

11 

10 

8.3 
18 

3.7 
22 

21 

1.2 
21 

20 

7.4 
27 

.4 
27 

27 

3.2 

30 

29 

7.6 
36 

35 

2.8 
38 

37 

36 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
9 

T 
9 

1.5 
9 

1.0 
9 

T 
8 

T 
9 

9 

T 
9 

.7 
9 

T 
10 

9 

9 

9 

8.3 
9 

.8 
9 

.8 
9 

2.5 
9 

T 
9 

6.5 
10 

2.3 

11 

T 
10 

6.7 
13 

12 

5.5 
14 

12 

4.8 
10 

10 

.7 
10 

NASHUA  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

9 

.3 
9 

.5 
9 

7 

7 

6 

6 

4.0 
10 

.3 
10 

10 

10 

9 

9.3 
18 

17 

1.0 
17 

16 

16 

8.0 
23 

20 

2.8 
22 

.5 
22 

4.3 
27 

3.0 
29 

29 

2.S 
30 

29 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

28 

T 
28 

2.5 
29 

1.0 
29 

27 

27 

27 

27 

T 
27 

3.0 
29 

28 

28 

27 

4.0 
31 

.5 
30 

T 
30 

1.5 
31 

30 

6.0 
36 

5.0 
41 

T 
40 

7.5 
46 

T 
43 

10.5 
53 

49 

5.0 
54 

.5 
52 

1.0 
51 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.4 

- 

_ 

- 

- 

- 

2.0 

1.6 

- 

- 

- 

3.0 

2.5 

.7 

.3 

- 

8.0 

- 

- 

3.5 

- 

9.5 

- 

2.5 

- 

- 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
10 

10 

.8 
9 

1.2 
10 

9 

8 

8 

8 

T 
8 

2.0 
10 

10 

10 

10 

9 

9.0 
18 

.3 

16 

1.2 
15 

15 

15 

5.8 
19 

18 

- 

2.3 
19 

7.0 
24 

1.0 
24 

23 

2.5 
23 

21 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
10 

T 
10 

1.0 
10 

1.0 
10 

8 

7 

7 

7 

T 

7 

3.0 
9 

8 

8 

7 

6 

10.5 
16 

1.0 
14 

13 

12 

11 

7.5 
17 

16 

19 

3.5 
18 

7.0 
24 

2.5 
25 

24 

2.5 
25 

24 

WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

- 

1.0 

3.0 

- 

_ 

T 

- 

1.0 

1.0 

- 

_ 

- 

_ 

10.0 

_ 

1.0 

_ 

_ 

8.0 

_ 

2.0 

T 

7.0 

7.0 

_ 

3.0 

_ 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
23 

1.0 
24 

6.5 
30 

28 

28 

27 

27 

26 

T 
26 

.1 
26 

26 

25 

25 

1.2 
26 

1.2 
26 

25 

1.7 
26 

T 
26 

6.0 
32 

3.0 
34 

33 

3.0 
36 

1.0 
37 

8.0 
45 

T 
45 

3.5 
48 

1.0 
48 

2.0 
50 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

.1 

2.2 

.3 
1 

1 

1 

T 

5.1 
T 

2.0 
3 

.3 
3 

2 

2 

.8 
2 

T 

1 

.3 

1 

.7 

1 

1 

1 

1 

T 
T 

T 

T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 
1 

T 

2.9 
3 

3 

2 

2 

3.8 
6 

14.7 
21 

21 

.8 
16 

14 

3.0 
16 

15 

15 

2.4 

16 

14 

.2 

14 

12 

12 

9 

g 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

•i 

1 

4 

13 

13 

. 

11 

12 

12 

11 

11 

10 

9 

8 

6 

5 

4 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

T 
T 

1.0 
T 

1 

T 

3.0 

.6 

4 

.4 

4 
.4 

3 
.3 

3 
.3 

11.3 
2 
.3 

5.6 

18 

1.8 

2.0 

18 

1.8 

.3 
17 
2.1 

13 
2.1 

3.8 

12 

2.0 

T 

15 

2.6 

.2 

14 

2.5 

2.1 

16 

2.7 

.2 

14 
2.6 

.8 

13 

3.3 

12 
3.3 

T 
11 
3.2 

10 
3.2 

9 
3.2 

WOONSOCKET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.8 

1 

3.8 

4 

3 

2 

2 

2 

18.0 
18 

18 

1.0 

17 

13 

12 

5.0 
17 

15 

3.0 

17 

16 

2.0 
16 

.5 
16 

15 

12 

11 

VERMONT 

BENNINGTON  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
3 

T 
3 

T 
3 

T 
3 

T 

.5 

1 

T 

T 

T 
T 

3.0 
3 

T 
3 

2 

2 

2 

5.0 
6 

1.0 
7 

1.0 
8 

T 
8 

7 

2.0 
9 

.5 
9 

1.0 
9 

T 
7 

4.0 
10 

2.0 
12 

11 

10 

8 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

19 

1.0 
20 

1.3 
20 

16 

1.0 
16 

16 

16 

T 
16 

1.0 
17 

17 

17 

17 

T 
17 

17 

17 

1.0 
,18 

.5 
18 

1.3 
18 

5.0 
22 

3.0 
24 

3.0 
26 

1.0 
26 

5.0 
30 

1.5 
30 

.5 
30 

26 

25 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.1 

2 

.2 

.1 

2 

.3 

.3 

2 

.3 

T 
2 
.4 

T 
2 
.3 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.8 

T 

.2 

1 

T 

T 

T 

1.8 

T 

.8 

3 

.2 

.1 

3 

.2 

.2 

3 

.2 

2 
.2 

4.2 
2 
.2 

1.5 
6 
.4 

T 
7 
.4 

3.3 
10 

.5 

T 
7 
.5 

10.7 
11 

.7 

17 
1.3 

.2 

15 

1.2 

10 
1.2 

T 

8 

1.2 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
19 

.5 

20 

1.4 
21 

T 
16 

13 

T 
12 

12 

T 
12 

.2 
12 

2.2 
13 

13 

12 

12 

10.0 
22 

8.3 
26 

24 

1.1 
21 

T 
20 

6.2 
26 

2.1 
25 

24 

5.0 
27 

T 
25 

11.5 
35 

T 
33 

3.5 
35 

32 

31 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
14 

14 

1.0 

15 

T 
13 

13 

6 

6 

6 

T 
5 

1.0 
6 

6 

6 

6 

5 

13.0 
18 

T 
18 

1.0 
19 

T 
19 

19 

5.0 
24 

T 
24 

3.0 
27 

T 
19 

5.0 
21 

4.0 
23 

21 

T 
19 

T 
19 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 
2 

1.0 
3 

2.0 
5 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

2.0 
3 

3 

5.0 
8 

2.0 
9 

9 

8 

7 

7.0 
12 

12 

1.0 
12 

8 

6 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

T 
9 

9 

8 

1 

1 

1 

1.0 

1 

1.0 
3 

3 

3 

3 

7.0 
3 

9 

1.0 
8 

3.0 
8 

11 

5.0 
10 

1.0 
16 

16 

19 

20 

25 

29 

26 

26 

22 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
12 

.2 
12 

1.0 
13 

1.8 
16 

.2 
12 

T 
12 

12 

12 

1.5 
13 

.7 
13 

13 

13 

13 

T 
12 

.2 
12 

.8 
13 

1.5 
13 

13 

4.4 
IS 

.2 
18 

17 

5.2 
21 

.4 
21 

8.0 
28 

- 

1.5 
27 

22 

T 
21 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
16 

16 

16 

16 

15 

1.0 
14 

14 

14 

13 

3.0 
15 

14 

14 

13 

2.0 
14 

13.0 
26 

26 

2.0 
27 

26 

25 

7.0 
31 

30 

5.0 
34 

33 

15.0 
42 

1.0 
42 

40 

4.0 
38 

37 

READSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
14 

T 
14 

2.8 
16 

.8 
15 

13 

T 
11 

11 

T 
11 

.3 
11 

3.0 

14 

13 

13 

12 

.5 
9 

L5.8 
22 

1.5 
22 

2.3 
23 

T 
23 

.5 
23 

6.0 
28 

.5 
28 

2.8 
30 

.3 
27 

6.8 
32 

1.0 
32 

T 
29 

3.0 
31 

30 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

2.0 
10 

10 

9 

5 

4 

4 

3 

2.0 

4 

3 

3 

3 

T 
3 

13. C 
14 

13 

1.0 
13 

12 

1.0 
12 

5.0 
10 

T 
10 

4.5 
13 

T 
13 

7.5 
18 

2.0 
18 

17 

T 
17 

16 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
3 

T 
3 

T 
3 

2 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

2 

2 

2 

1.0 
3 

5.0 

7 

6 

T 
5 

5 

2.0 

7 

7 

7 

1.5 

8 

6 

9.0 
15 

14 

1.0 

15 

12 

SAINT  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
3 

3 

T 
3 

3 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

3.0 

4 

3.0 

7 

7 

2.0 
8 

6 

L2.0 
18 

18 

12 

5 

4 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

10 

1.0 
11 

T 
11 

10 

T 
6 

6 

6 

T 
6 

1.0 

7 

7 

7 

7 

.4 

7 

1.0 
8 

7 

1.0 
8 

8 

4.0 
12 

2.0 
14 

12 

4.0 
15 

T 
14 

10.0 
22 

T 
20 

1.0 
20 

T 
IS 

T 
17 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

T 
8 

.5 
9 

1.5 
8 

7 

4 

4 

4 

4 

1.5 
5 

5 

5 

5 

T 
5 

14.0 
19 

.5 
19 

1.0 
19 

17 

T 
17 

7.0 
24 

22 

4.0 

25 

T 
25 

6.5 
28 

1.5 
29 

28 

3.0 
30 

28 

See  reference  notes  following  Stahon  Index 
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Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly  in  mountainous 
areas. 
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Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  Interpolation, 
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IsollDes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


CONNECTICUT 

ANSON  I A 

BAKEfiSVILLF 

BALTrC 

BARKHAMSTEO 

eLOOMFrELO 

BOJDGEPOBT  we  AP 

BROOKLi'N 

BULLS  noiOGF  DAM 

BURLINGTON 

CANDLEWOOO  LAKE 

COCKAPONSET  OANGER 
COLCHESTER 
COLLIMSVILLE  1  S 
COVENTRY 


EASTON  LAKE  RESEPVOIP 
EALLS  VtLLAGE 
GROTOn 

ARTFORO 

ARTFORO  BRAINAHD  FLO 
ARTFORO  WB  AIRPORT 
EWETT  CITY 
AKF  KONOMOC 

ANCHESTFR 

ANSFIELO  HOLLOW  0A^' 
IDOLETOWN  *.  W 
ILFORO 
MOOOUS  RESERVOIR 

MOUNT  CARMEL 

TCHAUG  RANGER  STA 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NEWINGTON 
NORFOLK  2  ^W 

NORTH  BPANFORO 
NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLT 
PAUCHAUG  FOREST 


ROUND  PONO 
<nUPY 

lATUCK  RESERVOIR 
SHEPAU6  0AM 
SHUTTLE  MEADOW  RFSVR 

STAFFORD  SPRINGS 
STA««FORO  h    N 
STEVENSON  0AM 
STORRS 
thomaston  dam 

tobrington 

'  falls  reservoir 
watfr1ury  raoio  wbpv 
wepawaug  resfrvoic 

WESTBOfinK 

iF<T  HARTFORD 
EST  HARTlAND 

higville  reservoir 
igwam  reservoir 
wolcott  reservoir 

woodbury  1  w 


I«OU  1 
YTON  I 
COR INN A 


EAST  SANGFRVILLf 
ELLSWORTH 
EUSTIS  1    SSE 
FABMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 

FORT  KENT 

GARDINER 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STRfl 

GREENVILLE 


JONESflORC 

LEWISTON 
LONG  FALLS  X>\ 
HACHIAS 
MAO  I  SON 
MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 
MILLINOCKET  I 
MOOSEHEAD 


PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND  1  W 
RUMFORD  3  SW 


HARTFORD 

FAIRFIELD 

WINDHAM 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

FAIRFIELD 

MIDDLESEX 


HARTFORD 
TOLLAND 
MIDDLESEX 
NEW  HAVEN 
MIDDLESEX 


lEW  HAVEN 
■AIRFIELD 
lEW  LONDON 
(FW  LONDON 


FAIRFIELD 

TOLLAND 

LITCHFIELD 

FAIRFIELD 
LITCHFIELD 
FAIRFIELD 
LITCHFIELD 
HARTFORD 

TOLLAND 

FAIRFIELD 

FAIRFIELD 


lEW  HAVEN 
IfW  HAVEN 
HODLESEX 


lARTFORO 
lARTFOPD 
.ITCHFIELD 
lEW  HAVEN 


KENNEBEC 
KENNEBEC 
PFNOftSrOT 
HANCOCK 

WALDO 

SOMERSET 
SOMERSET 
AROOSTOOK 

CUMBERLAND 
CUMBERLAND 


PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
SOMERSET 
PENOBSCOT 

PFNOBSCOT 
PENOBSCOT 

CUMBERLAND 
CUMBERLAND 
AROOSTOOK 
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70 
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OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


P 


OBSERVER 


WATER    BUREAU    HARTFORD 
BALTIC 

BUREAU    HiRTFORD 
lOTFORD 


DONALD  . 
CONN.  LIGHT  +  POWER 
■R  BUREAU  HARTFOI 
CONN.    LIGHT    ♦    POWCP 

T.    PARK    ♦    FOREST    C( 
AYMOND    J,    RUS7ALA 
OLLINS    COMPANY 
NIVEflSlTY    OF    CONN. 


BRIDGEPORT    HYDRAULIC 

FORD    ElEC.    LIGHT    Cf 
GHOTON    PUBLIC    UTlL. 


SEWAGE    TREATMENT    PLANT 

U.S.    WEATHFR    ftURFAU 
JEWETT    CITY    WATER    CO. 
NEW   LONDO^    WATER    WORKS 

MANCHESTER    WATER    DEPT. 
CORPS    OF     ENGINFFflS 
KORNEU    BAILEY 
NEW    HAVEN    WATER    COMPAN 
FRANK    P.    0    WEILL 


NEW  HAVEN  WATtR  COMPANY 
CONN.  LIGHT  +  POWER  CO, 
OEPT.  PUBLIC  UTILITIES 
PARK    ♦    FOREST    COMM. 

HAVFN    WATER    C0-PAN1 


RIDGEFIELD    WATER    SUPPL' 
CHARLES    T.    JECKEL 
emOGEPORI    HYDRAULIC    C( 


COMM.    NEW 


WILLIAM  W.  SYMONDS 
STAMFORD  MUSEUM 
CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO. 
U.  OF  CONN.  AGR.  DCPT. 
CORPS  OF  ENGINEERS 

TORRINGTON  WATER  CO. 
BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 
RADIO  STATION  WBRY 
NEW  HAVFN  WATER  COMPAN 
JAMES  BINTOUL 

WATER  BUREAU  HARTFORD 
WATER  BUREAU  HARTFORD 
WTR.  COX".  NEW  BRITAIN 


PETER  WILLIAMSON 


K  WTB.  PWR.  CO. 
lAC  ILROY,  jr. 
I.  SANBORN 


U.S.  WEATMCfi  BUREAU 
MRS.  JEAN  WEYMOUTH 
RAYMOND  R.  PALMER 
MRS.  NANCY  RAWLINGS 
WALTER  A.  HICKS 

MRS.  ELMER  J.  LELAND 
BANGOR  HYDRO-ELFC.  CO, 
MRS.  DOROTHY  S.  JONES 
CHARLES  S.  PREBLE 
JAMES  *.  SChOFIElO 

JOSEPH  M.  FOX 
GARDINER  WATER  DISTRICT 
RUMFORD  FALLS  POWE»  CO. 
STATE  FISH  HATCHERY 
MRS.  WINNIE  P.  SAWYER 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
FED.  AVIATION  AGENCY 
WILLIAM  CUMMING 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
IRVING  C.  MASON 


UNION 


'ATER  POWER  CO. 

MAINE  POWER  CO. 
I  JORDAN 


£AT  NORTHERN  PAPER  CO 
D.  AVIATION  AGENCY 
LAMONTAGNE 


CITY    OF 

PORTL 

AND 

U.S.    WEATHER 

iUREAU 

MAINE    E 

P.    ST 

AT  ION 

GREAT    NORTHER 

N    PAPER 

CO 

OLIVER    W,    HDL 

■lES 

CENTRAL 

MAINE 

POWER 

CO. 

EVALINE 

»REN 

RUMFORD 

FALLS 

POWER 

CO. 

^ 
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2 

o 

w 
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TIME  AND 

9S 
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P 

TABLES 

STAnON 

d 

COUNTY 

^ 

p 

1 

OBSERVER 

it 

^ 

i 

3 

i 

% 

1 

^ 
& 

RUMFORD    POWER    PLANT 

T335 

OXFORD 

MID 

RUMFORD    FALLS    POWER    CO. 

ST    FRANCIS 

7407 

AROOSTOOK 

15 

67     U 

68 

590 

6A 

6A 

TREFFLE     JANDREAU 

SANFORO    ?    NNW 

YORK 

70 

5P 

5P 

SANFORD    WATER    DISTRICT 

SKOWHEGAN 

7927 

SOMERSET 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

SOUTH    ANOOVER 

T940 

OXFORD 

66    35 

TO 

660 

7A 

EBWIN    F.    MILLER 

SOUTHWEST    HBR     3     SSE 

9301 

HANCOCK 

*4    16 

69 

15 

c 

NATIONAL    PARK     SERVICE 

SOUA    PAN    DAM 

8399 

AROOSTOOK 

15 

66    33 

69 

610 

VAR 

5P 

H 

MAINE    PUB    SERVICE    CO. 

0641 

OXFORD 

70 

PUBLIC    SVC.    CO.    OF    N.M. 

TMF     FORKS 

8721 

SOMERSET 

65    21 

69 

610 

8A 

MRS.    MADALYN    BENNETT 

UPPER    DA" 

894? 

OXFORD 

64    52 

70 

1*"* 

9P 

UNION    WATER    POWER    CO. 

WATERVILLE    PUMP    STA 

9151 

KENNEBEC 

**    33 

69 

B9 

5P 

5P 

KENNEBEC    WATfH    DISTRICT 

WEST     BUXTON    2     NNW 

931A 

YORK 

13 

*3    42 

70 

150 

MID 

MID 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

WEST    ENFIELD 

9360 

PENOBSCOT 

11 

45    1* 

7A 

GEORGE    THOMPSON 

WOODLAND 

9891 

WASHINGTON 

67 

160 

7* 

7A 

RUSSELL    J.    DOW 

MASSACHUSETTS 

«OA»S 

00<.9 

BERKSHIRE 

B 

62    39 

71 

06 

7>^0 

8A 

8A 

H 

NEW    ENGLAND    POWEP    CO. 

0120 

HAMPSHIRE 

62   2* 

MID 

MID 

C    M 

UNIVERSITY    OF    "AS<,. 

OlflO 

WORCESTER 

1190 

M.    C.    STEWART 

ASHLAND 

0218 

MIDDLESEX 

4 

42    15 

Tl 

29 

230 

7A 

METRO.    DIST.    WTR,    CC^-. 

BARRE    FALLS    DAM 

0408 

WOBCESTER 

5 

62    26 

77 

02 

910 

5P 

5P 

c 

CORPS   OF    ENGINEER*^ 

BEDFORD 

0535 

"IDDLESEI 

4 

42    28 

71 

,7 

135 

MID 

5P 

„ 

NORTHEAST    WFA.    SVC. 

^EECHWOOn 

0S51 

NORFOLK 

4 

42    13 

70 

49 

40 

BA 

MASS. WTR. RESOURCE^    COMM 

BELCHERTOWN 

42    17 

72 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 

BIRCH    HILL    DAM 

0666 

WORCESTER 

5 

62    3« 

72 

07 

840 

5R 

5P 

c 

CORPS   OF    ENGINEERS 

BLUE    HILL    WB 

0736 

NORFOLK 

* 

62    13 

71 

07 

640 

MID 

MID 

C    MJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

BOSTON    we    AIRPORT 

0770 

•SUFFOLK 

4 

42    11 

71 

01 

15 

MID 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

BOYLSTON 

WORCESTFR 

IP 

42    21 

630 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 

BRIDGEWATER    M.C.I. 

0840 

PLYMOUTH 

41     57 

TO 

^7 

c 

MASS.    CORRECTIONAL     INST 

BROCKTON 

0860 

PLYMOUTH 

42    03 

71 

01 

80 

*P 

CITY    ENGINEER 

aUFFUMVILLE    DAM 

0998 

WORCESTER 

17 

42   07 

71 

56 

500 

8A 

6A 

c 

CORPS  OF    ENGINEERS 

CHARLES    RIVER    VILLAGE 

1323 

BARNSTABLE 

42    16 

71 

5? 

140 

7* 

EDMUND    A.     SYMONDS 
U.S.    COAST    GUARD 

CHESTERFIELD 

1416 

HAMPSHIRE 

6 

62     26 

72 

51 

1675 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

62    20 

7A 

METRO.    DIST.    WTR.    COM". 

CLINTON 

1561 

WORCESTER 

ID 

42    24 

71 

41 

398 

8A 

4P 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM, 

EAST    BRIMFIELD    DAM 

2107 

WORCESTER 

17 

42    07 

72 

09 

680 

c 

CORPS   OF    ENGINEERS 

EAST    PEPPERELL 

23*9 

-lODLFSFX 

10 

*2   *0 

71 

35 

210 

PA 

MRS.    MAPY    c.    n«vl< 

PLYMOUTH 

41    66 

70 

MID 

SA 

CRANBERRY    EXP.    STATION 

EDGAR TOWN 

2501 

DUKES 

*1    23 

70 

31 

20 

MRS.    ELIZABETH    B.    HQUGM 

FALL     RIVER 

2642 

BRISTOL 

A 

41    42 

71 

10 

190 

UP 

IIP 

H 

RrCHAPfl    •',    RR|r.M«M 

FITCMBURG    7    S 

2806 

WORCESTER 

10 

42    34 

71 

66 

600 

8A 

9A 

DEPT. PUBLIC    WORKS 

FBAM INGHAM 

2975 

MIDDLESEX 

10 

62    IT 

71 

25 

170 

7A 

7A 

METRn.    mST.    WTP,    COW, 

FRANKLIN 

NORFOLK 

42   05 

71 

25 

240 

8A 

MASS, WTR. RESOURCES    COMM 

WORCESTER 

42    35 

71 

59 

1110 

9A 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

GROTON 

3270 

"IDPLESEX 

10 

42    36 

71 

35 

3*0 

8A 

MASK. WTP. RESOURCES    rOMM 

MAPnwirc 

3611 

WORCESTER 

5 

42    71 

77 

17 

960 

8A 

MASS. WTR. RESOURCE-     COMM 

MATCHVULE 

61    37 

70 

MASS. WTR. RESOURCE*    COMM 

HAVERHILL 

S^O*) 

ESSEX 

10 

62    66 

71 

04 

60 

7P 

7P 

H 

EARL    F.    SMITH 

HEATH 

35*9 

FRANKLIN 

42    40 

72 

1*50 

MASS. WTR. RcSnuR<-Ft    COMM 

1 

HIN'-.M»M 

3626 

PLYMOLTH 

* 

62    16 

70 

55 

ID 

7P 

7P 

F.    ROBERT    SKILLING 

1 

HODGES    VILLAGE    DAM 

3659 

WORCESTER 

17 

42    07 

71 

53 

520 

c 

CORPS   OF    ENGINEERS 

HDL YOKE 

3702 

HAMPDEN 

5 

42    12 

72 

36 

99 

8A 

H 

RICHARD   w.    SEARS 

HOOSftC    TUNNEL 

BERKSHIRE 

5 

62    61 

77 

eA 

8A 

NEW    ENGLAND    POWf  o    Cfl. 

HUBBAROSTON 

WORCESTER 

9 

42    29 

72 

00 

1030 

SA 

MISS   BESSIE   whEElER 

HYANNIS    2    NNF 

3821 

BARNSTABLE 

6 

61     61 

TO 

16 

35 

6P 

6P 

c 

CAPE    •    VNYRO.    ELEC.    CO. 

IPSWICH 

3876 

FSSEX 

^ 

42    *0 

70 

52 

80 

9A 

MASS, WTR, RF<;OURCFS    COM4 

knightvillf  dam 

3985 

HAMPSHIRE 

5 

42    17 

72 

52 

630 

8A 

8A 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

LAWRENCF 

4105 

ESSEX 

10 

42   *2 

71 

MID 

FSSFX    COMPANY 

LOWELL 

4313 

MIDDLESEX 

10 

42    39 

19 

MID 

PROP,    LOCKS    •    CANALS 

6449 

BRISTOL 

42   03 

71 

12 

140 

8A 

MASS. WTP. RESOURCES    COM- 

MENDON 

4667 

WORCESTER 

4 

42    05 

71 

34 

460 

c 

HAROLD    J.    PARKINSON 

MIODLFBORO 

4711 

PLYMOUTH 

4 

41    53 

70 

S*. 

60 

BA 

MASS, WTR. RESOURCES    COMM 

MlODLETON 

*2    36 

5P 

5P 

DANVER*;    WATER    HOPk  = 

"ILFO^n 

4  760 

WORCFSTER 

47    10 

71 

31 

290 

MASS. WTR. RESOURCES    C0M« 

NANTUCKET    we    AIRPORT 

NANTUCKET             1    6 

*1    15 

70 

0* 

43 

KID 

MID 

C     HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

NEW    RFOFDur 

5246 

BRISTOL 

*I     3B 

TO 

56 

TO 

MID 

4P 

C    M 

CITY   ENGINEER 

NEWnURTPORT 

5285 

ESSEX 

70 

55 

20 

BA 

MASS. WTR. RESOURCES    COW* 

NEW    SALFM 

FRANKLIN 

42    29 

72 

21 

^00 

8A 

METRO.    DIST,    WTR.    COMI". 

\ 

PtORTHfloiOGF 

551* 

WORCESTER 

71 

310 

9A 

MASS. WTR. RESOURCES    COP" 

NORWOOD 

NORtrtL*; 

42    11 

71 

13 

1*5 

7* 

f^AVlD    ■S.    r^r^t 

1 

PFl""- 

67«1 

HAMPSHIRE 

67    7' 

77 

76 

11*" 

8A 

METRO.    DIST,    WTR.    COMM, 

- 

PEMBROKE 

6262 

Plymouth 

70 

69 

60 

9A 

MASS. WTP. RESOUPCES    C0»« 

BERKSHIRE 

42    27 

73 

04 

1960 

e* 

MASS. WIB. RESOURCE-:    COMN 

PETERSHA"    3    S 

6327 

WORCFSTFR 

42    32 

72 

1090 

9A 

c 

DIR.    MAPVAPn    FflRFST 

PITTSFIELD   we    AIPPOPT 

BERKSHIRE 

42    26 

73 

18 

1153 

MID 

MID 

C     MJ 

U.S.     WEATHEP    flI'REA.' 

PLAINFIFLO 

6*25 

HAMPSHIRE 

42    31 

72 

^^ 

1620 

BA 

MAS-:.wTP.Pr(.n'iRCF<    fOMN 

i 

PLYMOUTH 

6486 

70 

42 

25 

5P 

5P 

oltmouth  cordage  CO. 

PPOVINCFTOWN     1     N 

6(.H1 

BARNSTABLE 

42    n* 

70 

12 

3D 

6P 

6P 

C    H 

CAPE   •   VNTRD,    ELEC    CO. 

OUAHRIN     INTAKE 

6699 

WORCESTER 

42    22 

72 

530 

8A 

METRO.    DIST.    WTR,    COt«l, 

6793 

MIDDLESEX 

42    31 

71 

08 

90 

MIO 

I  OP 

" 

R.    E.    L4UT2eNMFISER 

ROCMESTFR 

6938 

PLYMOUTH 

41     47 

70 

55 

60 

8A 

8A 

BA 

NEW   BEDFORD   WATpP    -MPCJ 

ROCKPOPT    I    ESE 

6977 

ESSEX 

42    39 

7C 

37 

RD 

7P 

7P 

C    H 

REV.    R.    M.    BARrpP 

7124 

42    32 

TO 

52 

U.S.    COAST    GUARD 

SANDWICH 

7I'»0 

BARNSTABLE 

61    46 

70 

MID 

MIO 

7293 

BRISTOL 

71 

07 

40 

8A 

BRISTOL   CO.   AGR.    SCHOOL 

SMELflUPVE    FALLS 
SflllTHBOIDG'-     3    Sw 

7370 

WORCESTER 

^^ 

42    36 

;^ 

46 

'70 

BA 

" 

„ 

NEW    ENGLAND    POWER    CO. 
CHESTER   R.    SPIELVOOEL 

SOUTH    EGREMOnT 

BERKSHIRE 

62    09 

25 

5P 

6A 

DAVID   A.    HUNTER 

SPOT    POND 

S'^tO 

67    27 

71 

160 

7A 

METRO.    DIST.    WT»,    COW. 

SPRINGFIELD    ARMORY 

8046 

HAMPDEN 

67    07 

72 

35 

190 

4P 

4P 

M 

U.S.    ARMORY 

STERLING 

8154 

WORCESTER 

10 

42    17 

71 

49 

490 

BA 

H 

METRO.    DIST.    WTP.    COWI. 

STERLlNr,    3    NW 

WORCESTER 

10 

42   2« 

71 

40 

690 

c 

NUN2I0    LANCIANI 

BERtSHlRE 

19 

NESBITT    M.    BANGS 

\ 

TigNTON 

41     5* 

71 

04 

20 

TAUNTON    WATER    »»P»«« 

8573 

WORCESTER 

42    39 

72 

13 

695 

PA 

BA 

CORPS  OF    ENGINEERS 

'■UONERS    FftLLS 

9590 

FRANXLIN 

*2    37 

77 

33 

190 

6P 

MID 

«.    MASS.    ELEC.    CO. 

WALPOLE 

NORFOLK 

42    11 

71 

15 

200 

TP 

TP 

H 

PARKER   N.    CMirr 

HAMPSHIRE 

62    16 

72 

15 

410 

7* 

HARE    WATER   WORKS 

WASHINGTOM    2 

9843 

BERKSHIRE 

73 

09 

19*0 

TA 

c 

MRS.    MAPTHA    S.     GARDNFR 

WEST    BPIMFIFLD 

909  3 

67    10 

77 

16 

375 

c 

1ft*    E.    LAMB 

' 

WEST    CUMMINGTON 

9136 

HAMPSHIRE 

42     79 

72 

S9 

1181 

tP 

6P 

H 

FREDERIC    S.    BROWN 

WESTFIFLO 

9191 

HAMPDEN 

42    07 

72 

62 

270 

9A 

MASS. WTR. neSOURCfS   COHi 

WEST    MEOWAY 

9316 

NORFOLK 

42    09 

210 

«P 

6P 

FRANCIS    D.    DONOVAN 

WESTON 

MIDDLESEX 

42    23 

71 

19 

220 

5P 

WESTON    COLLEGE 

WEST    OTIS 

9371 

BERKSHIRE 

42    10 

73 

09 

1370 

9A 

M 

MASS. WTR, RESOURCES    CWP 

weSTOVER    FIFLD 

9392 

HAMPDEN 

62    12 

72 

}1 

240 

MID 

MIO 

U.S.    6IP    FORCE 

WINCMFNr>ON 

977C 

WORCESTER 

42   *2 

72 

05 

•60 

eA 

M 

MAS*;. WTR. RESOURCES    CO* 

WORCESTER    WB    AIPPOPT 

9973 

42    16 

71 

52 

996 

MID 

C    MJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

WORCESTER 

9928 

42   IB 

71 

620 

6P 

6P 

CLIFFORD    L.    DAVIS 

1 

1 
1 

i 
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NEWPOBT 
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IS9UP&   RESERVI 


SUPfi'  Ml 
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WAffPF'J 


MMtTfrifLR 
riNOHAM 


fHODE     ISLaNP 


NEweoPT  waTfp  work*; 
PPOVIOENCE    WB    AIRPni 


OTOJ 
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COUNTY 


GRAFTON 
COOS 
GRAFTON 
MCRRt>UCK 
1 1 MACK 

GRAFTON 


SULLIVAN 
CBAFTON 


HI1 

SBORO 

MIL 

SBOBO 

cut 

HIRE 

MILLSBOBO 

COO^ 

Mill 

:^BORO 

MERK 

rMACK 

roo 

MILL1B0R0 

FFORO 

<.ULi 

rvAN 

BOCKINC.HA* 

CHF 

HIPF 

MILLSeOPO 

coos 

TON 

POCC 

INGHA" 

MFBl 

tMACK 

HIUI 

SBORO 
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71 
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OBSERVATION 

TIME  AND 
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JAMES 
BROWN  PAPER  COMPANY 
ftUSSELL  E.  HAGUIRE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RUTH    S.    MOORC 


PUBLIC  -SERV. 
ERASTUS  DOLE 
AUSTIN  M 
LA  SALCT 
CONN.    VAl 


AULA 


u.s.  weather  burfau 
joe  b.  dodge 
gfrtbuof  e.  NAO* 

dublin  school.  inc. 
university  of  n.m. 

ROONEy  L.  GILBEOT 
G.  E.  CAMPBELL 


GREENVILLE  MILLS 
DARTMOUTH  COLLEGE 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.M. 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 

INACTIVE   6/61 
tERTON  T.  GOODRICH 

;enneth  f.  goulo 

l.H.  WATER  RESOURCES  ( 
.ESLIE  H.    BLAI50ELL 

HERMAN  L.  TITUS 

.  ftViaTION  AGENCY 
,  KATHLEEN  60YLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PUBLIC  SFRV.  CO.  N.H. 


RIET 


PERKINS 
CHESTER  WATER  WORKS 
ON  WATER  POWER  CO. 
BFW  E.  ROTHOVIUS 
HARD  D.  PARKER 

WASH.  09S.  CORP. 
NIfHUCK  WATER  WORKS 
.  FISH  ♦  GAME  OEPT. 


I.  MOB  I  SON 
GEORGE  HAMILTON 
.H.  WATER  RESOURCES 
ILLARO  F.  WIGGETT 

EPT.  PUBLIC  WORKS 
EDNA  F.  POWERS 
HARRY  W.  HOLT 

LEWIS  C.  ILSLEY 
JAM  BOACM 

■S  OF  ENGINEERS 


PUBLIC 
CABL  0 
HERMAN 
ROBERT 


CMIVELL 
SFBV.  CO.  H 
GRUPE 

A.  BIERWEIL 


WEATHER  BUREAU 
'V  J.  STEERE 

AGHI.  EXP.  STATION 
.  KAREN  MURPHY 

NEWPORT  WATER  WORKS 

.S.  WEATHER  BUREAU 


STAnON 


VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  N» 
BETHEL  *  N 
OLOOMFIELO 
BURLINGTON  U  01 

OlIRLINGION  W6  I 
CANAAN 
CAVFNOISH 
CHELSEA 

CHITTENDEN 


CORNWALL 
DANVILLE 
DORSET  1  : 
PNOSftUPC  I 


GRAFTON 

highgate  falls 
huntington  cfnter 
manchester  center 

manchester  ofpot 

hc  indoe  falls 


t   DANVILLE 
IFIELD 


SfABSaURG    "OUNTI 
SEAB";nilPG    STATK 

somebset 

south  londonoeri 
south  new81jry 

stockbbidge 


/ERNON 
ilABOSBOPO 


WEST  BURKE 
WHITINGHAM 
WOODSTOCK    3 


WINDHAM 

BENNINGTON 

WINDSOR 

FSSEI 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  for  Northern  and  Central  New 
Engiand  (Maine,  New  Hampshire ,  Vermont ,  and  Massachusetts)  at  Weather  Bureau  Office ,  1900  Post  Office  Building,  Bost  9,  Massachusetts ,  or  to 
the  State  Climatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks ,  Connecticut 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office . 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  date  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions ,  as  used  in  "CI ima to logical  Data"  Table  and  on  the  maps ,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Norma  Is  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960 . 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes 
of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfa 11  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  t ime . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables"  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  issues, 
or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication . 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

tt   Mount  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont  not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes  for 
the  State  or  Section . 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month . 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  ess^entially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month . 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  ENGLAND  -  MARCH  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   79°  on  the  31st  at  Framingham,  Mass. 
Lowest  Temperature:   -17°  on  the  3rd  at  Lancaster,  N.  H. 

Greatest  Total  Precipitation:   5.14  inches  at  Wolcott  Reservoir,  Conn, 

Least  Total  Precipitation:   0.37  inch  at  Presque  Isle,  Me. 

Greatest  One-Day  Precipitation:   4.17  inches  on  the  13th  at  Wolcott 

Reservoir,  Conn. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   36.0  inches  at  Long  Falls  Dam,  Me. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   63  inches  on  the  5th  at 

Woodstock  3  ENE,  Vt . 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


GENERAL:  After  a  colder  tha 
brought  above  normal  tempera 
entire  section.  Precipitati 
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Maine,  four  months  duration 
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ATLANTIC  STORM  OF  MARCH  6 
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7:   This  was  one  of 


the  most  severe  Atlantic  storms  of  the  present 
century.   Fortunately  for  New  England,  the  storm 
center  remained  well  south  of  New  England  as  it 
moved  eastward  in  the  Atlantic.   Its  effects  were 
therefore  not  so  devastating  here  as  along  the 
Atlantic  seaboard  farther  south.   Nevertheless, 
spring  tides  and  gale  force  winds  combined  to  raise 
the  water  level  and  create  great  waves  which  pounded 
offshore  islands  and  coastal  areas  for  two  days. 
This  extremely  long  siege,  lasting  through  four 
successive  high  tides,  was  the  outstanding  feature 
of  the  storm.   The  high  storm  surge  tides  were 
generally  only  2  to  4  feet  above  normal  even  along 
the  more  severely  affected  southern  New  England 
coast.   Though  these  heights  have  been  greatly 
exceeded  during  previous  storms,  most  past  storms 
have  created  only  one  or  two,  rather  than  the  four, 
damaging  storm  surges.   Great  damage  was  caused  by 
tidal  flooding  of  beach  installations  and  sand 
erosion  of  beaches.   This  was  especially  heavy  in 
eastern  New  London  County,  Conn.,  and  from  Pt . 
Judith  to  the  Pawtucket  River,  in  Rhode  Island, 
where  three  to  five  feet  of  sand  was  stripped  from 
the  beaches.   Though  damage  decreased  northward, 
seawalls  in  Massachusetts  also  were  battered  and 
some  sections  of  old  walls  were  completely  washed 
out.   Foundations  of  a  few  buildings  along  the 
shore  were  exposed  or  undermined  by  erosion  in 
Massachusetts  and  one  in  New  Hampshire  was  badly 
undermined.   Road  washouts  in  flooded  lowland  areas 
were  also  reported  in  New  Hampshire.   In  Maine, 
damage  was  restricted  mostly  to  this  minor  type. 
Though  the  highest  water  levels  were  reached  on 
March  7,  gale  force  winds  blew  for  prolonged  periods 
on  both  March  6  and  7.   Scattered  wind  damage  inland 
in  southern  New  England  was  generally  limited  to 
broken  windows  and  downed  signs.   A  boy  was  injured 
in  Massachusetts  when  struck  by  a  wind-blown  object. 


RAIN,  SNOW,  AND  WIND  STORMS  OF  MARCH  12  -  13:   Ex- 
ceptional 24-hour  rainfall  totals  hit  Fairfield, 
southeastern  Litchfield,  southwestern  Hartford, 
western  New  Haven,  and  some  sections  of  Middlesex 
Counties  in  Connecticut.   Yields  of  two  to  three 
inches  were  common,  with  Wolcott  recording  4.52 
inches.   Smaller  brooks  and  rivers  overflowed  their 
banks.   Some  roads  washed  out  and  widespread  local 
flooding  caused  considerable  damage  to  basements 
in  some  sections  of  this  area.   Local  flooding 
and  road  washouts  were  also  reported  in  Massachusett 
and  southern  Vermont,  with  a  few  stations  reporting 
rainfall  totals  also  in  excess  of  two  inches.   Far- 
ther north,  much  of  the  precipitation  fell  as  snow. 
Snowfall  totaled  about  10  inches  in  coastal  Maine 
and  from  12  to  20  inches  elsewhere  in  central  and 
southern  Maine.   While  this  was  the  deepest  snow- 
fall of  the  season  in  only  a  few  areas,  its  heavy, 
wet  nature  made  it  the  most  troublesome  over  a 
larger  section.   Schools  were  closed,  cars  stalled 
on  roads,  and  the  weight  of  the  snow  toppled  trees 
and  branches,  breaking  wire  lines,  and  collapsed  a 
roof.   Similar  damages  were  reported  in  New  Hamp- 
shire, where  5  inches  fell  in  parts  of  the  south 
and  up  to  20  inches  locally  elsewhere.   One  person 
was  injured  by  a  falling  tree  limb.   Schools  closed 
and  buildings  collapsed  also  in  Vermont,  where 
snowfall  totals  ranged  from  about  5  to  18  inches. 
Power  lines  and  trees  also  gave  way.   Cars  became 
stalled.   Strong  winds  accompanied  this  storm 
generally  and  contributed  to  the  snowfall  damage. 
Locally  stronger  winds  in  northern  Berkshire  County^^ 
Mass.,  and  in  southern  Vermont  caused  direct  wind 
damage  alone.   These  winds  blew  cars  from  the  road 
at  Rutland,  Vt .   Gusts  to  81  m.p.h.  were  recorded 
at  Bennington,  Vt.   A  brick  building  was  blown  down 
there,  where  these  winds  are  known  as  a  "shirkshire 

Robert  E.  Lautzenheiser 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
1900  Post  Office  Building 
Boston  9,  Massachusetts 


Joseph  J.  Brumbach 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Windsor  Locks,  Connecticut 
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2 

0 
0 

1 

DIVISION 

35.9 

-       .2 

1.75 

-    2.52 

.5 

COASTAL 

BRIDGEPORT    WB    AP                         R 

GROTON 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT               R 

NORWALK    GAS    PLANT 

WEST  BROOK 

46.0 
46.1 
46.5 
46.5 
47. IM 

30.3 
28.0 
29.8 
29.9 
24. 9M 

38.2 
37.1 
38.2 

38.2 
36.  OM 

.7 
1.3 

63 
63 
65 

71 
65 

30 
29 
31  + 
31 

30  + 

8 

7 
3 
8 
6 

3  + 

3 

3 

3 
3+ 

825 
860 
824 
821 
895 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
2 
4 
2 

15 
22 
17 
19 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

1.26 
2.36 
1.55 
2.96 
1.85 

-  2.99 

-  3.07 

.97 
1.99 
1.05 
1.75 
1.30 

12 
12 
12 
13 
12 

.4 

.5 

.7 

T 

.1 

2 
1 
4 

3 

5  + 
4  + 
3  + 

3  + 

3 

3 
2 
4 
3 

1 
1 
1 
2 
1 

0 

1 
1 
1 
1 

DIVISION 

37.5 

.0 

2.00 

-    2.57 

.3 

MAINE 

NORTHERN 

BPASSUA    0AM 

6RI0GEWATER 

CARIBOU    WB    AIRPORT               //R 

CLAYTON    LAKE 

FORT    KENT 

39.4 
42. 6M 
40.2 
40.8 
41.2 

11.1 
18. OM 
21.1 
12.4 
16.6 

25.3 
30. 3M 
30.7 
26.6 
28.9 

7.9 

68 
74 
73 
71 

77 

31 
30 
30 
31 

30 

-11 

9 
8 
2 
8 
2 

1226 
1058 
1054 
1178 

1110 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
4 

7 
4 

31 
25 
26 
30 
29 

11 

I 

9 
6 

1.71 
.38 
.70 

1.03 

.60 

-  1.21 

-  1.58 

.43 
.14 

.34 
.23 

14 
4  + 

4 
1 

24.7 
7.0 
7.7 

16.9 
4.0 

8 
12 
43 
20 

3  + 

4  + 
5 

2  + 

5 
2 

4 

3 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

GREENVILLE 

HOULTON    FAA    AIRPORT 

hOULTON 

JACKMAN 

LONG    FALLS    DAM 

39.7 
40.8 
41.1 
39.6 
37.7 

14.6 
20.7 
21.5 
15.2 
12.7 

27.2 
30.8 
31.3 
27.9 
25.2 

2.7 
4.9 

69 
72 
73 
68 
67 

30 
30 
30 
30 
31 

-  9 

-  5 

2 
2 

8 
10  + 

1165 
1054 
1038 
1143 
1225 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
3 
5 

7 

30 
26 
25 
29 
30 

5 
1 
0 
5 
10 

1.93 

.82 

.65 

1.49 

2.28 

-  1.52 

-  2.04 

-  1.16 

.65 
.45 
.20 
.49 

.63 

13 
31 

4 
14 

5 

20.7 

3.0 

35.0 

43 
15 
15 

4 

4  + 
3  + 

4 
3 
3 
5 

5 

2 
0 

0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

MIDDLE    DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET    FAA    AP 
OOUOSSOC 
PRESOUE    ISLE 

38.7 
42.1 
41.4 
38.0 
40.8 

11.2 
21.5 
22.0 
14.2 
20.5 

25.0 
31.8 
31.7 
26.1 
30.7 

3.9 

6.^ 

70 
70 
68 
68 
74 

31 
31 
30 
31 

30 

-  9 

-  2 
0 

-  3 

-  4 

20 

2 

3+ 

2 

2 

1238 
1021 
1023 
1199 
1054 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
5 
4 

7 
4 

31 
24 
24 
30 
28 

10 
3 
2 
6 

1 

2.20 
.50 
.88 

1.51 
.37 

-  .63 

-  2.72 

-  1.97 

1.17 
.15 
.56 
.63 
.14 

13 
14 
31 
13 
31 

8.5 

22.6 
2.6 

16 

37 

4 
14 

3 
3 
3 

5 
2 

2 
0 

1 
1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

RIPOGENUS    DAM 
ST    FRANCIS 
SOUA    PAN    DAM 

41.3 
40.4 
41.9 

12.2 
13.6 
16.2 

26.8 
27.0 
29.1 

3.3 

''3 
75 

72 

31 
31 
30 

-  7 

-  4 

-  7 

9+ 

2 

8 

1177 
1170 
1107 

0 
0 
0 

5 

5 
3 

30 
31 
29 

8 

7 
5 

1.57 

.48 

1.34 

-  1.14 

-  1.23 

.55 
.20 
.75 

4 

1 

31 

20.0 

2.1 

10.0 

21 

3 

6 

2 
3 

1 
0 

1 

0 
0 
0 

DIVISION 

28.5 

3.5 

1.14 

-    1.74 

13.3 

SOUTHERN    INTERIOR 

VUGUSTA    FAA    AIRPORT 
iANGOR    DOW    FIELD 
iRIDGTON    1    NNW 
:ORINNA 

•:ast  sangerville  s  se 

42.5 
42.1 
44. 6M 
43.4 
'•1  .9M 

24.5 
23.8 

23. OM 
19.2 

21. OM 

33.5 
33.0 
33. 8M 
31  .3 
31. 5M 

65 
62 
69 

70 
65 

30 
30 
30 
30 
30 

0 
1 

-  9 

-  2 

-  2 

2 

2 
2 

2 
2 

969 

985 

952 

1040 

1032 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
3 
3 
4 

24 
23 
24 
29 
28 

1 
0 
1 
2 

1 

1.35 
2.30 
1  .68 
1.30 
1.40 

.78 
1  .53 
.95 
.72 
.60 

13 
13 
13 
13 
13 

19.8 
21.5   . 
15.5 
19.7 
5.0 

25 
21 
50 
24 
24 

14 

1 
13 
13  + 

4  + 

6 
3 
4 
3 
6 

0 

1 

0 
0 
0 

■ARMINGTON 
".ARDINER 

iRANO    LAKE    STREAM 
(IRAM    2     S 
EWISTON 

42. B 
44.4 
42.6 

44,8 
42.9 

19.2 
19.5 
21.0 
18.7 
?4.2 

31.0 
32.0 
31.8 
31.0 
33.5 

1.3 
1.4 

2.5 

55 
64 
71 
70 
71 

31 
30 
31 
30 
30 

-  1 

-  3 

-  1 
-10 

3 

2 
2 
2 
3 
2 

1044 
1015 
1022 
1023 
966 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

2 
2 
4 

26 
29 
29 
29 
24 

1 
1 
1 
3 
0 

2.35 
1  .69 
.84 
2.81 
1.87 

-  1.49 

-  2.06 

-  1.53 

-  2.25 

1.06 

1.16 

.55 

.85 

1.10 

13 
13 
14 
13 
13 

21.5 
6.2 

19.9 
15.4 

33 

54 

7  + 
13 

4 
2 
6 
4 

1 

I 

0 

0 

1 

1  IAD  I  SON 

ILD    TOWN    FAA    AIRPORT 

IPONO 

UMFORO    3    SW 
'UMFORD    POWER    PLANT 

42.8 
41.9 
39.3 
41.3 
42.1 

21.4 
19.4 
n.4 

1''.6 
,■'2.0 

32.1 
30.7 
30.4 
30.5 
32.1 

3.1 
.2 

2.8 

67 
58 
65 
58 
71 

30 

30 
30 
30 
30 

-  4 

I 
0 

-  3 
0 

2 
2 
2 
2 

2 

1012 
1056 
1067 
1062 
1014 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 

3 
5 
3 

25 
25 
30 
28 
24 

1 
0 

1 

3 

1 

1.80 
1.49 
2.01 
2.59 
2.19 

-  1.48 

-  1.75 

-  1.25 

1.05 
.62 
1.35 
1.12 
1.06 

13 
13 
13 

13 

13 

20.0 

15.0 
15.3 
19.9 

29 

37 

4 

5 

4 

3 
5 
5 

1 

0 

1 
1 
1 

ATERVILLE    PUMP    STA 
EST    BUXTON    2    NNW 

45.3 
43. fl 

?3.2 
20.6 

34.3 
32.2 

3.1 

59 
70 

30 
30 

-    5 
-10 

3 

3 

946 
1008 

0 
0 

3 

2 

25 
27 

2 
2 

2.70 

1.10 
.83 

13 
13 

21  .0 
13.0 

19 
37 

13 
13 

5 

2 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    55    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW   FNGLAU 
MAIKI I    1  16 


Tempera 

ure 

Precipitation 

.  1 

<  s 

o  E 
2  1 
<  S 

< 

t  2 
a    P 

a  u: 

i 

J 

i 

« 
1 

Q 
1 

No  of  Doys 

2 

n 

i 

Sno 

«.  Slcel 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

AA 

n. 

1 

»  o 
1  5 

S 

Ck 

1 

o 

1 

o 

1 
o 

•oi 

Si 

sJ 

WOODLAND 

44,4 

21.9 

33.2 

4.6 

67 

31 

3 

2 

981 

~0 

3 

T? 

~ 

1.45 

-  2.03 

.54 

14 

12.0 

4 

~T 

0 

DIVISION 

32,2 

2,2 

1.88 

-  1.57 

15.4 

COASTAL 

BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRUNSWICK 

DAMARISCOTTA  MILLS 
EASTPORT 

43.3 
44.9 
42.2 
43.7 
41.9 

26.0 
23.5 
25.2 

24.7 
25.4 

34.7 
34.2 
33.7 

34.2 
33.7 

2.4 
2.9 

52 
65 

55 
65 
58 

30 
30 
31  + 
30 
29 

3 
3 
4 
0 
4 

2 

3+ 

2 

2 
3  + 

933 
947 
950 
949 
953 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
3 
2 

2 

23 
24 
23 
25 
25 

0 
0 

0 

1 

0 

1,51 
1.50 
1,63 
1.28 
1.10 

-  2.88 

-  1.97 

1.08 
.55 

.70 

.80 
.50 

13 
13 
13 

13 
13 

12.0 

9.7 
14.0 

16 
17 
23 
15 
22 

3  + 

4 

3 

13 

3 

2 
5 
3 
2 

5 

1 
1 

2 

1 
1 

1 
0 
0 
0 
0 

JONESBORO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT     //R 

ROCKLAND 

SANFORD  2  NNW 

42.1 
43.7 
42.9 
44.1 
45.8 

21.5 
27.8 
23.8 
25.2 
?3.1 

31. e 

35.8 
33,4 
34.7 
34.5 

2.0 

58 
61 
63 
59 
75 

31 
30 
30 
30  + 
30 

0 
4 

-  2 

-  1 

-  7 

3  + 

3  + 
3 

3 

2 

1020 
895 
976 
933 
938 

0 

0 
0 
0 
0 

3 

3 
3 
2 
2 

27 
21 
26 
24 
27 

2 

0 

1 
1 

2 

1.13 
1,97 
2.16 
1.69 
2,46 

-  2.19 

.95 
1.03 

.90 
1.65 

13 
13 
13 
13 

17.8 

12.1 
12.2 
13.0 

19 
21 
29 

14  + 
6  + 
5  + 

5 

5 
4 
4 

1 
1 
1 
1 

0 
0 

1 

0 

1 

DIVISION 

34.1 

2.2 

1,63 

-  2.33 

11.6 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

HOOSAC  TUNNEL 
KNIGHTVILLE  DAM 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT     R 
SOUTH  EGREMONT 

41.1 
41.7 
41.9 
41.5 
44.1 

23.1 
21.6 
22.0 
23.3 
24.4 

32.1 
31,7 
32.0 
32.5 
34,3 

.3 
.2 

1.8 

75 
70 
74 
74 
75 

31 
31 
31 
30 
30 

0 

-  1 
0 

-  3 

0 

4  + 

2 

3 

3+ 

3 

1014 

1029 

1023 

999 

945 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
4 
5 

3 

25 
29 
29 
29 
25 

1.12 
I  .94 
2,20 
1.00 
.78 

-  2.35 

-  2.06 

-  2.22 

-  2,56 

,77 
1,30 
1.50 

,65 

.30 

1,3 
8,6 
6.0 
4,4 
3.0 

16 
24 
19 
14 

1 

2  + 
15  + 

7  + 

2 
4 
4 

2 
3 

1 
1 
1 
1 
0 

0 

1 
1 

0 
0 

STOCKBRIOGE 

43.9 

23.8 

33,9 

1.7 

75 

30 

-  1 

2 

959 

0 

3 

27 

2 

1.19 

-  2.25 

.75 

12 

3.5 

11 

12 

3 

1 

0 

DIVISION 

32.8 

1.1 

1.37 

-  2.19 

4.5 

CENTRAL 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM            R 

BLUE  HILL  WB            // 

45.1 
43.6 
46.0 
44.2 
43.2 

24.3 
22.6 
26.3 
22.0 
28.2 

34.7 
33.1 
36.2 
33.1 
35.7 

-   .3 
.9 

75 

73 
77 
73 
74 

30 
30 
30 
30 
30 

-  I 

3 
2 

930 
980 
887 
983 
901 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
2 
3 
3 

25 

28 
25 
28 
24 

1 
2 

1 
2 
0 

1.84 
1.08 
1.91 
.85 
1.66 

-  1.92 

-  2.88 

1.68 
,40 

1,42 
.36 
.99 

12 
12 
12 
13 
12 

2.0 
4.5 
.3 
4.5 
1,5 

11 
17 
9 
17 
15 

2  + 

12  + 
1 
7  + 

1 

1 
4 
3 
2 

3 

1 

0 

1 

0 
0 

8UFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
FITCHBURG  2  S 
FRAMINGHAM 

43.3 
44.3 
42.9 
44.5 
45.5 

24,2 
29,2 
25,7 
25.4 
27.2 

33.8 
35.8 
34.3 
35,0 
36.4 

-  1.3 

-  .2 

-  .2 
.4 

74 
76 
71 
78 
79 

31 
30 
31 
31 
31 

3  + 
3  + 
3+ 

960 
871 
948 
923 
881 

0 
0 
0 
0 

0 

3 

3 
3 
3 

3 

27 
20 
25 
25 
24 

0 

0 
0 
0 
0 

1.35 
1.77 
1.84 
2.39 
1.85 

-  2.39 

-  2.59 

-  1.96 

-  2.60 

.98 
1.08 

.75 
1.68 
1.40 

13 
13 
13 
13 
13 

,6 

,4 

1.7 

7.5 

.3 

16 
0 

0 

7  + 

3 
5 
4 
4 

2 

0 

1 

0 

1 

1 

HAVERHILL 
LAWRENCE 
LOWELL 
READING 
SHELBURNE  FALLS 

48.0 
46.3 
46.2 
45.2 
42.9 

?8.3 
27,7 
28.0 
25.8 
24,5 

38.2 
37.0 
37.1 
36.0 
33.7 

1.1 
1,7 
1,0 

1.3 

78 
75 
75 
77 
78 

30 
30 
30 
30 
31 

3+ 

822 
851 
857 
890 
953 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
2 
3 

24 
23 
24 
25 
22 

0 
0 
0 
0 

1 

2.80 
2.41 
2.84 
2.44 
1.53 

-  1.02 

-  1.44 

-  1.38 

-  2.50 

1.17 
1.67 
1.78 
1.70 
.74 

13 
12 
12 
12 
13 

2.0 

.5 

.8 

2.3 

7.3 

12 
0 

14 

18 

4  + 
7  + 

5 
2 
4 

4 
3 

1 
1 
1 

1 

0 

SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WEST  MEDWAY 

48.5 
44.1 
45.6 
45.8 
45.2 

28,7 
22.5 
23.0 
25.8 
26.7 

33,6 
33,3 
38.4 
35. 8 
35.5 

.5 

75 
75 
77 
76 
75 

30 
31 
30 
30 
30 

'    2 

3+ 

3+ 

3+ 

812 
975 
928 
899 
875 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
4 
2 
2 

2 

21 
27 
29 
25 
26 

0 
0 

1 

0 
0 

1.54 
1.23 

1.58 
1.60 

-  2.22 

-  2.10 

.84 

.86 

1.17 

.69 

12 
13 
12 
12 

T 
2.0 
2.5 

.5 
1.5 

10 
16 

15 
9 

4  + 
2  + 

2 
2 
2" 
4 

0 
0 

1 

0 
0 

WESTON 

WESTbvER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

45.5 
44.9 
41.9 
43.5 

26.8 
25.7 
25,5 
26.4 

36,7 
35,3 
34,3 
35.0 

.2 

1.5 

.4 

75 
73 
72 
75 

30 
30 
30 
30 

0 
0 

3  + 

868 
913 
943 
925 

0 
0 
0 
0 

2 
2 
4 
3 

27 
26 
24 
26 

0 
0 

1 

2 

1.56 
1.93 
2.03 
1.83 

-  2.33 

-  2.08 

-  2.39 

.87 
1.54 

1.75 
.93 

13 
12 
12 
12 

T 
2,3 
4.5 
4.2 

15 

6 

26 

h 

4 

2 
2 

4 

0 

1 
1 

0 

DIVISION 

35.5 

.0 

1.82 

-  2.27 

2.2 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT       //R 

BROCKTON 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

45.3 
46.4 
44.1 
44.2 
45.7 

31.6 
28.3 
27.1 
30.1 
30.1 

38.5 
37.4 
35.6 
37.2 
37,9 

,8 

-   ,5 

,6 

75 
72 
57 
58 
65 

30 
30 
29  + 
30 
29 

7 

3 

6 

11 

7 

3+ 
3 
3 

3+ 
3  + 

814 
850 
902 
855 
833 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
2 
2 

13 
21 
25 

20 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

1.43 
1.50 
1.12 
1.21 
1.55 

-  2.74 

-  2.39 

-  3.58 

-  2,85 

,94 
.72 
,79 
.75 
1.24 

12 
13 
13 
13 
12 

1.1 

.1 
T 
T 
.1 

5 
9 
5 
0 
9 

4  + 
4  + 
3  + 

3  + 

3 
4 

3 
3 
3 

1 

1 
1 
1 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

HINGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT      R 

NEW  BEDFORD 

45.4 
45.5 
45.1 
42.6 
47.2 

27.6 
28,9 

24.5 
31.1 
'2.5 

36.5 
37.2 

35.3 
35,9 
39,9 

,8 

1.7 

75 
62 
72 

55 
64 

30 
29 
30 
24 
29 

4 
8 
2 

13 
9 

3 

3+ 

2 

3 

3 

877 
857 
913 
866 
773 

0 

0 
0 
0 
0 

2 
2 

1 
2 
1 

22 
20 
27 
14 
9 

0 

1 

0 
0 
0 

1,85 
,94 

2,40 
,97 
.73 

-  1.53 

-  3.57 

-  3.29 

.67 
,46 

1,47 

.70 
,58 

12 
12 
13 
12 
12 

.4 
.0 
.0 
1.2 
T 

0 
13 

T 

2  + 

10  + 

4 
3 
4 
2 

1 

2 
0 
1 
1 

1 

0 
0 

1 

0 
0 

PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

45.7 
46.0 
44.5 
42.7 
4  3.0 

30.1 
29.7 
25.8 
29.1 
30.2 

37.9 
37.9 
35.7 
35.9 
36.5 

.0 

74 
54 
57 
54 
68 

30 
29 

31  + 

30 

30 

5 

10 
5 

7 
7 

3 

3 
3 

3 
3 

832 
835 

905 
894 
874 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 
2 
2 
2 

20 
20 
23 
21 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

1,07 
.82 
1.53 
2.02 
2.08 

-  3.46 

,44 
.32 
1.15 
.80 
.91 

13 
12 
13 
12 
13 

.8 

T 

.3 
1.0 
2.0 

6 
2 
9 
11 
3 

4  + 
4  + 
1 

4 
4 

3 
3 
4 

5 
5 

0 
0 

1 

2 

1 

0 
0 

I 

0 
0 

SANDWICH 
TAUNTON 

46.5 
46.2 

32.4 
28.2 

39,6 
37,2 

.5 

57 
58 

29 

31  + 

9 

5 

3 

3 

783 
855 

0 
0 

2 
2 

12 

20 

0 
0 

1.22 
2.37 

-  1.40 

1.04 
1.26 

12 

13 

T 
T 

T 
9 

3 

4  + 

2 
4 

1 

1 
1 

DIVISION 

37,2 

•  4 

1.47 

-  2.72 

11.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    56    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


tJEW   ENOLAIID 


Tett 

iperatura 

Precipilofion 

^    E 

*  5 
<  s 

"   1 
S    E 

•    c 

is 

c 

s 
< 

•>   I 
Iz 

II 

S 

0) 

r 

S 
Q 

? 

• 

a 
t 

a 

No.  of  Doyi 

1 

1     0 

t  z 

a 

6 

« 
1 

Sno 

<v,  »••! 

No.  ol  Doyi 

Station 

Mo«. 

M 

in. 

1 

s  s 
Is 

: 

o 

• 

i 

o 

i 
8 

■n 

i  1 

hi 

i  1 

..    .2 

Si 

6S 

NFW    H«MP5HtRF 

NORTHERN 

BENTON 

berl  in 

SfTHLEMEM 
COLEBROOK 
CA8YAN 

fti  .1 

'•2.2 
36.6 
39.0 
39.4 

18.7 
18.7 
16.7 
14.2 
14.8 

29.9 
30.5 
26.7 
26. 6 

27.1 

3.7 
-       .8 

68 
75 
65 
70 
70 

30 
31 
31 
31 
30 

-15 

-  4 
-12 

-  7 
-11 

3 
2 
2 

9+ 
3 

1078 
1065 
1183 
1182 
1170 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
12 
5 
4 

30 
25 
31 
29 

31 

2 
3 
3 
8 

5 

1.98 
1.89 
1.53 
1.13 
2.40 

-  1.25 

-  .55 

.95 

1.09 

1.05 

.47 

.76 

13 
13 
13 
13 
31 

15.6 
16.5 
14,0 
14.0 
16.4 

13 
19 
18 
28 
27 

13 

5 
13 
■14 

5  + 

4 
5 
3 
4 
6 

2 
1 
1 
0 

2 

0 

0 
0 

FIRST    CONN    LAKE 

GRAFTON 

LANCASTER 

WOUNT    WASHINGTON                    //R 

PINKHAM    NOTCH 

35.3 
42. ■; 
42.8 
17.9 
39.2 

11.3 
17.2 
16.6 

7.0 
17.9 

23.8 
29.9 
29.7 
12.5 
28.6 

2.8 

.8 
2.7 

55 
70 
58 
42 

58 

31 
30 
30 
30 
30 

-12 

-  7 
-17 
-25 

-  8 

5  + 
9+ 
3 

2 
3 

1272 
1080 
1086 
1622 
1124 

0 
0 
0 
0 

0 

10 
3 
4 

28 

7 

31 
28 
29 

30 
31 

10 
5 
4 
5 
2 

1.24 
1.74 
1.49 
6.53 
2.90 

-  1,77 

.79 

-  2.70 

,36 

,75 

.62 

3.05 

1.54 

13 
13 
31 
12 
13 

19.2 
15.5 
5.5 
28.1 
24.5 

32 

22 
14 

50 

14 

7  + 
13  + 
13 

4 
4 

7 
6 

0 
2 

2 
4 
2 

0 
0 
0 

1 
1 

DIVISION 

28.1 

2.1 

1.81 

-    1.39 

15.9 

SOUTHERN 

9LACKWATEH    DAM                                 R 

CAHPTON 

CONCORD    WB    AIRPORT                    R 

CONWAY    1    N 

DURHAM 

43.1 
43.9 
44.7 
44.3 
45.6 

21  .9 
19.5 
23.2 
20.8 
24.7 

32.5 
31.7 
34.0 
32.6 
35.2 

2.3 
1  .2 

73 
73 
76 
68 
76 

'1 
31 
30 
30 
30 

-    1 
0 

2 
-10 

2 

4 

9+ 

2 

2 

2 

1000 

1025 

956 

1000 
917 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

3 
2 
2 

2 

27 
28 
26 
25 
23 

3 
3 
0 
2 
0 

2.15 
1.80 
1.54 
2.82 
2.35 

-  1,52 

-  1.51 

1.31 
1.11 
.82 
1.78 
1.52 

12.2 

15.3 

4.5 

18.5 
5.1 

32 

24 
45 
22 

6 

7  + 
13 
4 

4 
3 
4 
5 
4 

1 

1 

0 

1 

1 

EAST    OEFRING 
FRANKLIN    1    NW 
HANOVFR 
ICEENF 
LAKEPORT 

42. 8M 

45.1 

43.7 

46.9 

43.7 

21. OM 

21.5 

21.4 

23.1 

22.5 

31. 9M 

33.3 

32.6 

35.0 

33.1 

2.0 
2.1 
2.1 

70 
74 
72 
75 
73 

30 
30 
30 
30 
30 

-  4 
0 

-  2 

1 
0 

2 

3+ 

3 

2 

2 

1017 
975 

1000 
918 
981 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
2 
3 
3 
2 

28 
27 
27 
27 
27 

2 

2 

2 
0 
1 

2.34 
1.96 
2.65 
1.36 
2.19 

-  1.27 

-  .12 

-  2.00 

1.48 
1.03 
1.04 
.90 
1.4F 

17,1 
7.1 

13,1 
3.5 

12.8 

35 

27 
20 
29 

5  + 

13 
3  + 

13 

3 

4 
5 

2 
4 

1 
1 

1 

0 

1 

LEBANON     FAA    AI3P0RT 
"ANCHESTER 
XASSABESIC    LAKE 
■^OUNT    SUNAPEE 
NASHUA       2    NNW 

42. S 

44. S 
44.8 
39, "i 
4S.6 

20.0 
22.9 
22.4 
22.2 
22.7 

31.3 
33.7 
33.6 
30.9 
34.2 

.6 
.6 

72 
76 
75 
54 
75 

30 
31 

30 
30 
30 

-  2 
3 

1 

-  3 
1 

3+ 

2 
2 
2 
3 

1041 
964 
968 

1049 
947 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
2 
6 

2 

27 
25 
25 
29 
25 

2 
0 
■0 
2 
0 

1  .91 
1  .53 
2.03 
3.10 
2.27 

-  2.27 

-  1.47 

.88 

.94 

.95 

1.23 

1.68 

3.6 

23.7 
2.4 

21 

19 
50 
28 

13 

6+ 
13 
1 

3 

4 
4 
4 
3 

0 
0 
0 

1 

1 

NORThwOOO 

^ETfUBORO       2    S 

"L'MOUTH 

PORTSMOUTH 

SURR1    MOUNTAIN    0AM                    R 

43.7 
42.8 
44.2 
44.3 
42.6 

25.5 
20.5 
19.7 
.23.4 
21.0 

34.5 
31.7 
32.0 
33.9 
31.8 

72 
58 
74 
76 
73 

30 
30 
31 
30 
31 

0 

-  4 
0 

-  1 
0 

2 
2 
2 
3 

3+ 

933 
1028 
1019 

959 
1021 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
4 
2 
4 

24 
29 
29 
28 
28 

1 
3 

1 
1 
2 

2.29 
2.11 
1.24 
2.53 
1.34 

1.10 
1.45 

.72 
1.22 

.90 

14.0 

17.0 

13.0 

6.3 

2.5 

28 
25 

20 

14+ 
13  + 

8  + 

4 
4 
3 
6 
2 

1 
1 

0 

1 

0 

lilNOHAM 

•lOLFFBORO 

«IOOOSTOCK 

47.3 
43.1 
42.9 

24.3 
23.2 

21.8 

35.8 
33.2 
32.4 

77 

70 
70 

30 
30 
30 

2 

0 

-    1 

2 
2 

2 

898 

979 

1005 

0 
0 
0 

2 

3 
3 

25 
25 

27 

0 
1 
1 

2.21 
2.09 

1.73 

1.05 

1.23 

.88 

2.0 

16.5 

7.5 

22 
31 
51 

6 

5 
13 

4 
4 
4 

2 

1 

1 

0 

DIVISION 

33.1 

:.^ 

2.08 

-     1.40 

10.4 

RHODE    ISLAND 

3L0CK    ISLAND    WB    AP                    R 

oREENVILLE 

<,IN0STON 

NEWPORT 

'ROVIDENCE    WB    AIRPORT            R 

42.3 
44.3 
45.0 
46.2 
45.7 

30.5 
26. S 
27.3 
30.4 
29.6 

36.4 
35.6 
35.2 
38.3 
37.7 

-  .8 

-  .2 

53 
73 
62 
59 
67 

31 
30 
2° 
29 

31  + 

9 

2 
5 
9 

7 

2 
3 
3 
3 

3 

881 
904 
886 
821 
840 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
2 

2 

2 

15 
25 
23 
15 
18 

0 
0 
0 
0 

0 

2.52 
1.73 
2.21 
1  .44 
1.93 

-  1.55 

-  2.05 

-  2.21 

2.03 
1.55 
1.55 
1.18 
1.51 

12 
12 
12 
12 
12 

.8 

.0 
.0 

T 

T 

4 
4 
8 

10  + 

4+ 
1 
5  + 

3 

2 
2 
2 
2 

DIVISION 

35.8 

-       .3 

1.97 

-    2.27 

.2 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

iLOOMFIELD 

:helsea 

NOSBURG    falls 
<C    INDOE    FALLS 
UODLESEX 

43.1 
41.1 
43.3 
41.1 
39.5 

17.0 
12.6 
19.2 
19.7 
17.6 

30.1 
25.9 
31.5 
30.4 
28.5 

3.0 

56 
66 
72 
69 

70 

3" 
31 
30 
31 
31 

-16 

-  5 
-10 

-  1 

-  2 

3 
4 

3  + 
2 
9+ 

1076 
1175 
1032 
1055 
1123 

0 
0 
0 
0 
0 

: 

3 
4 
4 

29 
31 
27 
29 
26 

5 
7 
2 

1.15 
1.47 
1.14 
.95 
2.21 

-  1.19 

-  1,17 

,73 

.48 

.57 

1.19 

13 
31  + 
13 
13 

15.4 

11.0 

9.5 

9.5 

19.9 

26 
22 
7 
15 
28 

5  + 
14  + 

4  + 
13 
13  + 

5 
3 

2 
7 

0 

1 
0 

1 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

10NTPELIER    FAA    AP 

tOUNT    MANSFIELD 

lEWPORT 

lORTH    DANVILLE 

AINT    JOHNSBURY 

37.6 
29.0 
40.4 
37.1 
44.3 

20.0 

i3.eM 

18.3 
IB. 7 

20.0 

28,8 
21. 4M 
29.4 
27.9 
32.2 

3,1 
2.8 

66 
56 
75 
61 
72 

30 
30 
30 
30 
30 

-  3 
-18 

-  5 

-  7 

-  8 

3  + 

3+ 

2 

3 

3 

1115 
1347 
1099 
1141 
1013 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
21 

3 
10 

3 

28 
30 
29 
27 
27 

3 

4 

2 

2.87 
2.40 
1.90 
2.06 
1.49 

-  .54 

-  .95 

1.13 
.79 
.69 
.88 
.55 

31 
31 
31 
31 
13 

23.6 
18.9 

7.5 

24 
64 
24 

19 

6+ 
15  + 

5 

5 

5 
5 
6 

5 
3 

2 

2 
1 
1 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

ATERBURY    1    NNE 
EST    BURKE 

'■■?.2 
40. o 

19.8 
10.7 

31.0 
25.8 

69 
68 

30 
31 

-    6 

-13 

3 
3 

1049 
1208 

0 

4 
4 

29 

31 

2 

10 

1.80 
1,22 

-    1.41 

,42 

13 

23.0 
11,5 

5 

0 

0 

DIVISION 

29.3 

1.9 

1.55 

-       .83 

14.0 

WESTERN 

ENNINGTON    2    NNW 

URLINGTON    WB    AIRPORT            R 

ORNWALL 

ORSET    1    S 

UTLAND 

43.9 
38.6 
44.0 
44.3 
45.2 

24.3 
19.3 
22.2 
22.7 
23.4 

34.1 
29.0 
33.1 
33.5 
34.3 

.2 
1.9 

2.6 

76 
72 
74 
73 
76 

30 
30 
30 
30 
30 

-  2 

-  7 

-  3 

-  3 

-  1 

3+ 

953 
1109 
980 
956 
945 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
3 
4 

3 

26 
29 
27 
27 

27 

1 

2 
2 
2 
2 

1.07 
1.86 
1.17 
.69 
1.59 

-  ,25 

-  ,83 

.55 
,64 

,72 
.49 
.85 

13 
12 
31 
12 

31 

2,5 
15,0 
4,0 
4,5 
4.4 

5 
12 

9 

5  + 
6 

5  + 

3 
7 
3 
2 
3 

1 
1 
1 
0 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

AINT    ALBANS    BAY 

40.6 

21  .0 

30.8 

57 

30 

-    5 

3 

1062 

0 

3 

28 

2 

2.08 

1.00 

31 

9.0 

9 

5 

3 

2 

1 

DIVISION 

32.5 

1.7 

1.43 

5.5 

SOUTHEASTERN 

ELLOWS    FALLS 

43.8 

21.0 

32.4 

73 

31 

1 

3  + 

1005 

0 

4 

29 

0 

1.53 

-    1.75 

1.11 

13 

4,7 

31 

5 

2 

1 

1 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


tlEW    EllGLA-JD 
■^AfCH    1952 


Temperature 


Precipitolion 


O 


CAVENDISH 
READS30R0  1  SSE 
SOMERSET 
VERNON 

WOODSTOCK  3  ENE 

Dl  VI 5I0N 


43.4 
41.'^ 
37.? 


14, fl 
22.7 


1.5 

1.0 


10^2 

1070 

1200 

<)=.2 

1103 


1.86 
1.84 


1.05 
2.55 
2.96 

1.73 


1.15 

1.07 
1.38 
1.40 

1.35 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
ph. 

0  - 
11 

Relat 
o  « 

ve    humidity   averages 
percent 

OH            o  E-       ;       Of 
o  w          o  w           a  tn 

H 

Numl 

§ 

1 

jer  of  days  with 

precipitation 

H 

°      02      ^ 

Hi 

£  as 

^      s 

SUtion 

0> 

> 
a. 

0  2  — 
S  ®  > 

s  a  s 

1 
1 

II 

0       1 

a    1 

1 
O 

8 

5  5 

BLOCK    ISLAND    WB    AIRPORT,    R.     I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

73 

60 

5 

3 

2 

0        1 

0 

1 

11 

_ 

4.8 

BLUE  HILL    WB,    MASS. 

NW 

30 

18.6 

57 

NW 

24 

78 

77 

53 

68 

4 

5 

2       1      1 

0 

0 

12 

59 

- 

BOSTON    *B    AIRPORT,    MASS. 

WNW 

24 

10.9 

42 

WNW 

24+ 

71 

71 

54 

62 

3 

6 

2             1 

° 

0 

12 

67 

5.5 

BRIDGEPORT    WB   AIRPORT,    CONN. 

NNW 

20 

16.0 

44++ 

ENE 

6 

70 

73 

52 

62 

6 

1 

2              1 

0 

0 

10 

- 

5.9 

BURLINGTON    WB    AIRPORT,    VT . 

N 

16 

7.6 

30 

S 

12 

73 

74 

55 

62 

2 

3 

6              1 

0 

0 

12 

67 

6.2 

CARIBOU   WB   AIRPORT,    ME. 

NW 

21 

14.0 

52++ 

NW 

2 

73 

77 

56 

66 

11 

3 

2              0 

0 

0 

16 

- 

6.3 

CONCORD    WB    AIRPORT,    N.    H. 

NW 

26 

8.1 

30 

NW 

24 

77 

76 

45 

58 

4 

3 

3              0 

1 

0 

11 

63 

5.3 

HARTFORD    WB    AIRPORT,    CONN. 

NW 

24 

10.9 

39 

NE 

6 

70 

72 

50 

56 

8 

2 

1              0 

1 

0 

12 

71 

4.8 

MOUNT   WASHINGTON,    N.    H. 

NW 

37 

38.6 

129% 

SE 

12 

82 

81 

85 

86 

3 

4 

3              3 

0 

1 

14 

43 

6.8 

NANTUCKET    WB    AIRPORT,    MASS. 

NW 

17 

17.4 

50 

NE 

6 

79 

78 

62 

73 

8 

6 

1              1 

0 

0 

16 

61 

5.9 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

10.5 

36 

NE 

7+ 

- 

75 

52 

- 

5 

3 

1              0 

1 

0 

10 

72 

4.5 

PITTSFIELD    WB    AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

6 

4 

11 

0 

0 

12 

- 

- 

PORTLAND    WB    AIRPORT,    ME. 

NW 

18 

10.7 

34 

NE 

13+ 

80 

SO 

55 

72 

5 

2 

5    ;   0 

1 

0 

13 

60 

5.8 

PROVIDENCE    WB   AIRPORT,    R.     I. 

NNW 

16 

14.3 

40 

NNE 

7 

70 

71 

51 

59 

6 

2 

1       j      0 

1 

0 

10 

67 

5.2 

WORCESTER    WB    AIRPORT,    MASS. 

W 

15 

12.3 

43++ 

ENE 

6 

71 

73 

54 

59 

•? 

6 

1      :     0 

1 

0 

15 

- 

1 

5.5 

%   Peak  Gust 

! 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde 
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I 


DAILY  PRECIPITATION 


.i^NFCTKUl 


ANfONU 
BAK.F«SVtLLF 


HS 


BtOORLVH 

BULtS  BRIDGE  t>*M 

BURirNGTON 

COCtAPONSFT  RANGER  STA 

COLCHESTER 


STORRS 

TORRINGTON 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 

WATERBURV    RADIO    WBRY 

WEPAi^AUG    RESERVOIR 


WEST 

BOOK. 

WEST 

HAR1 

FORD 

WEST 

HAR1 

-AND 

WHJG^ 

ILLE 

RESERVOIR 

WIGWJI 

>*    RESERVOIR 

WOLCC 

IT   a 

ESERVOIR 

HOOOf^ 

URY 

3    W 

MILLS 


CLAYTON  LAKE 

CORINNA 

DAMARJ  SCOTIA 

EASTDORT 

EAST    SANGERvItLE    5    SE 

ELLSWORTH 
FAHMINGTON 
FORT    FAIRFIELD 
FORT    KENT 
GAROINEP 

GILEAO 

GRAND    LAKE    STREAM 

GREENVILLE 

MIRAM    2     S 

HOULTON  FAA  AIRPORT 


JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 


MADISON 
MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 

MOOSE  HEAD 

OLD    TOWN    FAA    AIRPORT 

OQUOSSOC 

ORONO 


PORT 


AND 


PORTLAND    we    AIRPORT 
RRESOUE     ISLE 
RIPOGENUS    DAM 
ROCKLAND 
RUMFORD    3    SW 

RUMFORO    POWER    PLANT 
ST    FRANCIS 
SANFOPD    2    NNW 
SOUTH    ANDOVER 
SOUA    PAN    DAM 


rrrrr 


COLLINSVILLE     1     S 

COVENTRY 

C»C*M    HILL 

OANBURV 

DAWSON    LAKE 

EASTON    LAKE    RESERVOIR 

FALLS    VILLAGE 

6S0T0N 

HARTFORD    BRAINARD    FLO//R 

MARTFORD    W6    AIRPORT            R 

LAKE    KONOMOC 

MANCHESTER 

MANSFIELD    HOLLOW    0AM         P 

MIDOLETOWN    4    W 

MILFORD 

MOUNT    CARMEL 

NATCH4UG    RANGER    STA 

NEW    MAVEN    WB    AIRPORT          R 

NORFOLK    2    SW 

NORTH    SRANFORD 

NORTH    GUILFORD 

NORWALK    GAS    PLANT 

NORWICH    PUB    UTIL    PLANT 

PAUCHAUG    FOREST 

OROSPECT 

?UTNAM 

PUTNAM    LAKE 

ROCKY    RIVER    DAM 

ROUND    POND 

SALISBURY 

SAUGAtUCK    RESERVOIR 

SHfPAUG    DAM 

SHUTTLE    MEADOW    RESVR 

STAFFORD    SPRINGS 

STEVENSON    DAM 

AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

1.35 

BANGOR    DOW    FIELD 

2*30 

BAR    HARBOR 

1.51 

BELFAST 

1.50 

BirjGHAM    WYMAN    DAM 

1.67 

BHASSUA    0AM 

1.71 

BRIDGEWATER 

.38 

BRIDGTON    1     NNW 

1.66 

BRUN*;wKK 

1.63 

CARIBOU    WB    AIRPORT          //R 

.70 

1.13 
1.87 


Day  of  Month 


10       11       12       13      14      15       16      17      le      19      20 


1.06 

.03 

1,28 

1.28 

.05 

1.75 

T 

1.38 

1.93 

.03 

3.0<> 

.01 

1.16 
1.58 


1.35 
.95 

1.03 


1.12 
1.06 


22       23       24       2i       2t       27       28       29       M       31 


.49 

.07 


T  T 

.06      T 


.03       .07 
.01       .03 


.14 
.03 
.03 


S«e  relorenc.  n 


wing  Slalion    Indcs. 


1 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 

Day  of  Month 

12    3 

4  I 

5 

6 

7    8  1  9 

10   11  1  12 

13  [  14      15 

16  I   17  1   18 

19      20      21 

22  I  23  1  24 

25  1  26   1 

27 

28  1  29   1  30 

31 

THF  FORKS 
UPPER  DAM 

WATEPVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFlEt-D 

1.93 

1.64 

2.10 
1.05 

•  14 

.02        .12 

.02 
.11 

.28 
.03 

•  30 

•  17 
.18 

■  31 

■  08 
.27 
.39 
.06 

.80 

.62   .52 

.72 

1.10 
.83 
.12   .57 

.02 

7 

- 

.06 

■  09 
.01 

.07 
.18 

.02 

7 

•  56 

•  22 

WOODLAND 

1.45 

T     T 

•  30 

.07 

7     .54 

.28 

.26 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

9ARRE  FALLS  DAM 

1.12 
1.84 
3.07 
1.91 
1.08 

.14 

.22 
■  13 

T 
7 

•  02 
.03 

7 

.04 
.04 
.23 
.03 
.10 

7 

7 

.35 

.20 

.07 

7 

•  04 

•  02 

.08 
1.58 

.40 

.77   .06   7 
.05 
1.99   .07   7 
1.34   T 

.32   .05 

7     7 
7 
7 

7     7     .06 

7 

.01 

7 

7 

.04 

.15 

.10 
.14 

7 

7 
.06 

7 

•  07 

BEDFORD 

BEECHWOOD 

SELCHERTOWN 

8IRCH  HILL  DAM          R 

BLUE  HILL  WB          // 

1.91 
2.27 
1.07 
.85 
1.66 

7 

.09 

.13 

T 

•  03 

7 

•  02 

•  08 

.13 

.27 

7 

.09 

.25 

.04 
.21 

■  03 

■  02 
.03 

7 
.02 

7 
7 
7 

1.42 

.09 
.25 
■  99 

.07 
1.40 
■74   ■OS 
■35   .05 
■  04   7 

7 
7 

7 

.01 
.03 

.21 
.12 
.03 
.07 
.23 

•  16 

.02 

7 

7 

7 
.01 

BOSTON  WB  AIRPORT     //R 

BOYLSTON 

BROCKTON 

BUFFUMVILLE  DAM 
CHARLES  RIVER  VILLAGE 

1.48 
1.59 
1.50 
1.35 
1.92 

7 

.01 
.14 
.12 

•  03 

7 

•  01 
7 

•  04 

.22 

■  18 

7 
T 

•  04 

•  OB 

•  04 
.12 
.28 

.01 

7     7 
.01 

■  94 

.36 

.05 

■  04 

I. it      .03 

■  72   T 

■  98   7     7 
1.23   .01 

7 
7 

7 

.02 

.17 
.10 
.11 
.06 
.10 

.01 

•  07 

7 

.13 

7 

CHATHAM  LTSTA 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

EAST  PEPPERELL 

1.25 

1.84 
2.25 

.17   T 

.19 

.08 

.12 

T 

•  03 

•  04 

.05 
.03 
.15 

■  20 

■  28 

.02 

■  10 

■  17 
.02 

.02 
.05 
.01 

■  19 

.60 

1.00   7 
1.48 
1.08   7 

.75   .01 
1.64   .04 

.02 

.15 

.11 
.17 
■  12 

.01 

.10 
.02 
.05 

EAST  HAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 
FRAMINGHAM 

1.12 
1.21 
1.65 
2.39 
1.85 

.10 
.14 

.12 

.09 

T 

7 

•  07 

•  04 

.11 
.05 
.14 
.02 
.03 

■  03 

■  04 
T 

.25 
.15 

7 
7 
7 

.10 

1.24 

.79   7 

.75 

.01 
1.68   .09 
1.40   7 

7 

.07 

7 
7 

.03 

06 
.03 
.24 
.12 
.09 

.03 

.02 
.04 
.05 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HATCHVILLE 

2.40 
1.95 
2.44 
1.29 
1.18 

.13 
.12 
.19 
.13 
.09 

.03 
.06 
.01 

7 

.10 
.08 
.08 
.04 
.05 

■  12 

■  17 

■  19 
.05 
.14 

7 

.04 
.02   7 

7 

7 

1.84   .02 
1.34   .07 
1.69   .03 

.95   .04 

.87 

7     7 

T 

.01 

7 

.10 
.09 
.12 

.03 

7 

•  09 
.01 
.06 
.03 
.03   7 

HAVERHILL 

HEATH 
HINGHAM 
HOLVOKE 
MOOSAC  TUNNEL 

2.80 
2.61 
1.86 
2.11 
1.94 

7 
.19 

•  23 
.19 

.06 
.05 
.05 

7 
7 

.52 

.09 
.41 
7 
.05 

.15 

.14 
.03 

.02 

'7 
7 
7 
7 
.02 

.74 
.21 
.67 
■  15 
.14 

1.17   7 
1.78   7 
.50   7 
1.64   7 
1.30   .02 

7 

7 

7     7 

•  11 

.08 
.09 

.14 

.0* 

.18 

T 

.11 

.02 

.02 

.01 

7 

HU8BARDST0N 
HVANNIS  2  NNE 
IPSWICH 

KNIGHTVILLE  DAM 
LAWRENCE 

.94 
3.32 
2.20 
2.41 

.01 
.22 
.20 

.02 
.04 
.08 

.04 

■  14 

■  2B 

■  38 

.05 

■  25 

■  05 

■  03 

7 
7 

■  04 
.45 

.25 

1.67 

.54   .02 

.27 
2.25   7 
1.50 

.09 

7 

.20 

.03 

.05 
.13 

.09 

.0, 

.07 
.15 

7 
.04 

7 

LOWELL 

MIDOLEBORO 

MIDOLEtON 

MILFORO 

NANTUCKET  WB  AIRPORT    R 

2.84 
1.64 
2.40 
1.73 
.97 

.04 
.08 

•  11 

T 

.05 

7 

.03 

7 

.01 

.24 

■  05 

■  34 
.05 
.02 

■  10 
.06 

.08 

T 

7 

.04   .02 

7           .02 

1.78 
.50 
.30 

.11        .70 

.05   7 

l!47 
1.22   .03 

7     7 

7 
7 

.06 

.04 

.05 

7 

.15 

•  09 

•  15 

•  10 
.01 

.08 
.05 
.08 

7 

.48 

NEW  BEDFORD 
NFweUPYPOPT 
NEW  SALEM 
NORTHBRIDGE 
NORWOOD 

.73 
3.64 
1.18 
1.73 
1.64 

•  27 
.05 
.15 

.07 

T 

.05 

T 
.25 

7 

.09 

■  48 

■  07 
.20 

■  14 

.03 
.01   7 

.68 
.08 

7 

2^38 
.90   .05 
•    1.24 

1.14   T 

7     7 

7 

.05 
.10 

• 
.08 

.09 

.13 
.13 

PELHAM 
PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  3  N           R 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT   R 

1.51 
1.51 
2.11 
1.25 
1.00 

.22 

.08 
.20 
.13 

.02 

T 

7 
.11 

■  04 

■  06 
.24 

■  25 

■  05 

T 

7 
7 

7 

.10 

.03 
.55 

1.00   .02 
.91 

•    1.64 
.90   .05 
.05   .01 

7 
7     .02 

7 

.06 

.02 

.04 
.06 

.03 
.02 

.01 
.09 

.02 

.39 

PLAINFIELD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 

1.71 
1.07 
.82 
1.20 
2.44 

.15 
7 
7 
.10 

7 

.02 
.01 
.07 

.17 
.15 
.01 
.34 

■  11 
7 

.03 
.03 

.01 

7 

.39 
.32 

.09 
1.70 

•    1.40 
.44   7 
.24 

■86   .03 
.12   7 

7 

.05 

•  02 

.03 

.03 
.15 

.04 
.09 
.03 
.01 

ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 

SEGREGANSET 

1.63 
2.02 

2.08 
1.22 

1.37 

.14 

.01 

T 

.01 
.10 
.10 

7 

.02 
.32 

.43 

.14 

.11 

.01 
.04 

.20 

.80 
.34 
1.04 

1.16   .01 
.62 

.91   7 
7 
.93 

7 

7 

7     7 

T 

.05 
.17 
.21 

.04 

• 

.13 

.04 

7 

.24 

SHELBURNE  FALLS 
SOUTHBRIDGE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD  ARMORY 

1.53 
1.96 
.78 
2.40 
1.54 

.37 
.16 

■  11 
•  16 

7 
7 

.03 

.01 

7 

.14 

T 

.05 
.06 

■  26 

7 

7 
.05 

.04 

.07 
.05 
.19 

.84 

.74   .11 
1.51   .05 

.30   .09 
1.53   7 

.59 

7 

.09 

.09 
.02 
.09 

.06 

.04 
7 

.10 
.02 

.03 
.02 

.12 

STERLING 
STOCKBRIOGE 
TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

2.29 
1.19 
2.37 
1.23 
1.58 

.20 

.03 

T 

.02 

.01 

.01 

7 

.10 
7 
.02 

■  61 

7 

■  04 
.02 

7 

7 
.01 

.76 
.79 
.02 
1.17 

1.35   .09 

.12   .02 
1.26   .01 

.86   .06   7 

.05   .06 

7 

7 

7 
.03 

.02 

7 

7 

.14 
•  04 
.05 

.21 

.01 
.01 

.26 

.20 

WALPOLE 
WARE 

WASHINGTON  2 
WESTFIELD 
WEST  MEOWAY 

1.60 
1.49 

2.30 

7 

.36 
.10 
•  12 

.02 

T 
7 

.20 

■  02 

■  05 
.14 

.05 
.02 
.02 

7 

7 
7 
7 

.69 
.06 
.58 

.37   .05 
1.06 

.40   .10   .03 
1.49 

7     .02 

.02 
.19 

.1* 
.09 

T 

.08 

7 
.01 

WESTON 
WEST  OTIS 
WESTOVER  FIELD 
WINCHENOON 
WORCESTER  WB  AIRPORT 

1.56 
.98 
1.93 
1.50 
2.03 

7 
.05 

.03 

7 
7 

.01 

.13 
.05 
.01 
.07 
■  11 

7 
.05 

7 

7 
7 
.01 

.38 

.31 
1.64 

7         1.75 

.87   7 
.42   .20 
.01   7 
1.20   .06   7 
.03   .01 

7 
7 

.06 

T 

T 
7 

7 

.12 

.04 
.07 
.06 

.03 

7 

.17 
.03 

WORCESTER 

1.83 

7 

.05 

■  10 

.15 

.02 

.93 

.43   .06 

T 

T 

.09 

7 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM          R 

BRADFORD 

1.98 
1.89 
1.53 
2.15 
1.88 

.01        7 

.12 

.09 

.29 

•  14 

.03 
.18 
.08 
.01 
•  04 

.05 
■  12 
.01 
.09 
.35 

7 

.03 

7 

.17 

.08 

.11 

.95 
1.09   .08   7 

1.05  7 
1.31   .05 

1.06  .09 

.06 
.06 
.02 

7 

.20 
.13 
.12 
.22 
.12 

7 

•  04 
.04 
.01 

7 

.57 
.04 
.12 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

COLEBROOK 

1.80 
2.97 
1.12 
1.65 
1.13 

.23 

.12   7 
.03 
.23 
.11 

7 
•  09 

7 
■  12 

.09 
.03 

.10 
.10 
■  04 

.05 
.12 

.01 
.02 

.19 

1.11   .08 
1.29   .09   .05 
.85 

1.19   .03 
.47   ^04 

7     7 
.24 

7 

.02   7 

.01 
.12 

•04   .04 

.19 
.14 
.14 

.09 
.04 

7 

7     7 
.03 

•  04 
.49 

7 
.16 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 
CONWAY  1  N 
DIXVILLE  NOTCH 

1.64 
2.82 
1.28 

T 
T 
•10       .06 

■  07 

■  01 

7 

■  04 
.27 
.07 

7 

.01 

.08 

.82 
.35 

.24 
1.78 
.76   .05 

7 

.09 
7 
.12 

.10 
.17 
.04 

7 
.01 

.28 

.22 

7 

1 

S*«  rat*ranc«  n 


m  loUowlng  Slaboii    Indai 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Station 

1 

Day  of  Month 

27 

.22 

•  03 
.07 
.18 

28       29    '   30 

.04 
.01 
.03 
.04 

1    1    2    1    3 

4    1 

5    1 

6 

7    1    8    1    9 

10   1   11   1  12 

13  1   14   I   15 

16  1    17   1    18 

19  1  20  1   21 

22  1  23   1  24 

25  1  26 

31 

:)USLIN 
EHROl. 

.7T 
J.J5 

2. to 

.07 
T           .14 

.05 
.03 
.03 
.11 

.15 
.23 

.47 
.08 
.02 

.12 
.03 

.26 

1.48 

.26 

.50 

1.52 
.08       .03 
.73 

.72                     7 

7            .08 

.09 

.21    I 
.(•    . 

.76    . 

F1<(<.T    CONN    LAKE 

FIT2WULIAM 

FRANKLIN    1     NW 

FRANKLIN    F»LLS    DAM               R 

SILM«NTON 

1.2* 
1.J6 
1.9« 
2.06 
l.«6 

.15       .01 

.35 

.33 

.04 
.03 

.22 

T 

.17 

.06 

T 

.15 
.05 
.09 
.65 

•  39 

.36      .10 
l.U       7 
1.03      .03 
1.25       .03 

.76      7 

.01      7 

7 

•           .1} 
.22 

.06 

7 

.25 

.22 

.03                   T 
7 

.17    . 
.03    . 

GRAFTON 
GREfNVlLLE 
•U  NOV  Eft 
(EENC 

LAKF»ORT 

1.7« 
3.00 
l.ti 
1.36 
2.19 

T 
.21 

.02 
.24 
.33 

T 

.02 

.11 

.01 

.02 

.20 
.18 
.05 
.04 
.09 

7 
.30 

.06 
.10 

7 

.50 
.52 

.75       .07 
2.11       .08 
.68      .01 
.90      .02 
1.4B      .03 

7 

7           7 
7           7 

.02 
.12 

.15 
.10 
•  09 
.06 
.13 

7 

T            .01 

•  03 

•  01 

.05    . 
1.04    . 

.AKFPOOT     2 

.ANCASTER 

LEPSSON    FAA    AIRPORT 

.ISCOUN 

*IAC    DOWELL    DAM                          R 

1.02 
l.>9 
1.91 

i.se 

2.(8 

T 
T                        7 
.25 
.28 

T 
.13 

.07 

T 

.05 

.09 

T 
.05 

.25 

.05 

7 

.28 

7 

7 
.70 

•74      .02 

•  60 

•  12      7 
1.16 
1.42       .25 

.01 

7 

T 

•  07 
.07 

.12 

.10 
.01 
.10 
.10 

7 

•  04 
7           7 

.05 

'■"': 

■«ANCHE5TE« 
«RLOW 

«S$if(FSIC    LAKE 
■»ILAN    T    N 
4ILFOR0 

.70 
2.03 
l.«5 

2.11 

.26 

.20 

.03 

.07 
.10 
.02 

.11 

7 

.21 

.06 

.16 

.04 
.04 

.55 

• 
•  93 

.94      .02 
.40 

.96      7 
.65      .06 
.79      .02 

•  14 

•  10 

.15 

.03 
.20 

7         • 
.58    . 

7 

^OUNT    SUNAPEE 

"OUNT    WASHINGTON               //R 

NASHUA        ?     NNW 

|*EWPO»T 

HORTHWOOO 

3.10 
6.33 
2.27 
2.16 
2.29 

.26 
.17 
.15 

.07 
.91 

.02 
T 

.42 
•  28 

.06 
.36 
.48 

.05 

.09 

.11 

•  89 

3.05 

.55 

1.23      .04 

.95      7 
1.68       .03 
1.40 
1.10 

7 

.09      7 

7 
.03 

.09      .20 

.39 

.02 

:;: 

.16 

T 
.03 

.01    . 
.65    . 

DTTEP    9ROOK    0AM 
5ETE990R0       2    5 
>INKHAM   NOTCH 
PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

1.6> 
2.11 

2.90 
1.24 
2.63 

.24 

.03                   T 
.34 

T 

.05 

.10 
.17 

.12 

.07 

.12 
.05 
.27 

.12 

.03 

7 

.16 

.26 
1.22 

1.03      .06 
1.45 
1.54      7 

.72      7 

.52 

7            .01 
.05 

7 

7 

.04 

.05 
.10 
.17 
.11 
.22 

.01 

.02                   7 

7 
.53    • 

•  08    • 

SOUTH    OANSUOV 
^OUTM    LVN0E9ORO 
SOJTH    WEARE 

URRV    MOUNTAIN    0AM               R 
MLPOLE    2 

l.TS 
2.40 
2.17 
1.34 
1.30 

.16 
.23 
.11 

.03 
.02 
.07 

.06 
.24 
.17 
.05 
.06 

.04 
.02 
.12 
.07 

7 

7 

.80 

1.36      .22 
.98      .10 

1.50      .08 
.90      .02 

1.00      .04 

7 
7 

7 

.16 

.10 

.09 
.05 
.02 

7 

7 
7 

•  10    I 

<EST    HENNIKER 
<EST    RUMNEY 
iJHITCFlELO 
4IN0HAM 
(OLFESORO 

2.36 

1.46 
1.10 
2.21 
2.09 

.27 
.21 

.07 

T 

.01 

.13 

.04 
T 

.45 

7 

.02 

.20 

.23 

.03 

7 

.04 

.03 

.65 
.36 

1.43      .10 
1.21       .04 

.60      7 
1.05 
1.23 

7 
.02 

7 
7 

7 
7 
7           7 

.07 

.13 
.23 
.18 

7 
.02 

.13    . 
.02    • 

WOODSTOCK 
rORK    POND 

1.73 
2.03 

T                           T 
.14 

T 
.10 

7 
.13 

.21 

.18 

.68      7 
1.14      .06 

7 
7           7 

7           .03 
7           .01 

.11 
.11 

7           7 
.01 

.53    . 

.12    . 

RHODE     ISLAND 

LOCK     ISLAND    WB    AP               R 
.REENVILLE 

INGSTON 

EWPORT 
•ROVIDENCE    WB    AIRPORT       R 

2.52 

1.73 
2.21 

1.44 
1.93 

.02 

T 
T 

.21 
.02 
.07 

.07 

T 
.04 

T 

7 
7 

.04                2.03 
1.55 
1.56 
1.18 
1.61 

.05 
.16 
.45 
.08 
.02      7 

7 

.14 
7 

7 

.05 
7 

•  07 

•  13 
.23 

7 

7 
.05 

7 

OONSOCKET 

2.45 

.16 

7 

.06 

.15 

7 

.02 

1.92      7 

.08 

.06 

• 

VERMONT 

ELLOWS    FALLS 
ENNINGTON    2    NNW 
ETHEL    fc    N 

LOOMFIELD 

URLINGTON    W6    AIRPORT       R 

l.«3 
1.07 
2.47 
1.16 
1.86 

.17 

.20 

.30                   .04 

.03                   T 

.02 

.03 

T 

.15 

.09 

.10 

.06 
.02 
.06 
.05 
.16 

.02 

7 

.03 

.64 

l.U       .06 

.65      .14 
1.46      .11 

.47      7           7 

.11 

7           .01       .01 
.10 

7 
7 

.01 

.06 
7           .02 

.07 
7 

.28 
.04 

.01 

7 
.02 

.01       .21 

7          . 
.07    . 
.40    . 
.49    . 

AVENOISH 

HELSEA 

HITTENOEN 

ORNWALL 

i.o; 

2.57 

1.47 
1.60 
1.17 

.11      7 

.23      T 

T 

.15 
.03 
7 
.04 

.11 
.14 
.08 
.05 
.17 

.01 
.10 

7 

7 

•  80 

.05 

.32       .06      7 
1.15       .07 

.73      .03 
1.08       .06 

.03 

7 

7 

7 

7 

7 
7 
7 
7 
•  06 

•  10 

•  05 
.19 
.12 

•  14 

.03      7 

7 

.17    . 
.32    • 
•  11    • 
.25    . 

.72    . 

ANVILLE 
DRSET    1     S 
S059URG    FALLS 

ILMAN 

JNTINGTON    CENTER 

1.60 
.69 

1.14 

1.66 

.20 

.01                     7 

7 
7 

.05 
.01 
.15 

.29 

.06 

.08 

.49 

.10 

.75      .04 

.48 

•           .43 

.55      7 

7 
7 

.10 

7 

•  02 

7 

.04 
7 

•  06 

•  43 

1 

.13    • 
.20    . 
.48    • 

.43    . 

*NCH£5TER    CENTER 

VYS    MILL 

:    INDOE    FALLS 

IDOLESEX 

)NTPELIER    FAA    AP 

2.03 
2.26 
.95 
2.21 
2.87 

•  20 

•  26 
.13 
.13 

.03 

.08 

T 

7 

.06 

.03 

.06 
.07 
.16 
•  14 

.09 
.02 
.18 
.09 

7 

.15 
.05 

.79 

1.35       .16 
1.68      7 

.57       .01 
1.19      .16 

.36                   7 

7 
7 

.01 

7 

•  09 

7 

7 

•  01 
7           7 

•  03 

•  02 

•  07 

•  14 
.23 

7 

.01 

7           7 

7            7           7 

.06    . 

•  06    • 
.17    . 
1.18    . 

)UNT    MANSFIELD 

-WFANE 
WPORT 
IfiTH    DANVILLE 

RU 

2.40 
2.41 
1.90 
2.06 
1.67 

7 

.27 

.04                   .09 

.02                   .04 

.20 

.06 
.14 
.11 
.09 

.25 

.06 
.21 
.18 
.17 

.07 
.09 

.02 

.13 

.02 
.24 
.35 

.16 

.52       .08      .05 

1.90      .01 

.25 

.40 
1.25 

.06 

.04 

.08 

7 

7 

.14 
.02       .02 

7 
.05 

.03 
7 

7           7           .15 
.02 

•  79    • 
.69    • 

,n  . 

I  VMOUTH   UNION 
;  AOING   HILL 
ADSBORO    1     SSE 

i 'CHESTER 
TLAND 

2.03 
1.75 
1.65 
Z,22 
1.69 

.12 

.29 

T 

.05 

.20 

T 

7 

.04 

.10 
.45 
.03 
.10 
.05 

■  12 
.04 

7 

.30 
.15 

.12 

1.27       .12 
.55 

1.07       .02 
1.75      .15 
.56      .01 

7           7 

.05 

7 

.12 

7 

.10 

.05 

.04 
7 

.01 

.09    . 

•  25    • 

•  12    • 
.85    . 

'   INT    ALBANS    BAY 
\   INT    JOHNSBURY 

LiseuRY 

1 ARSeURG    MOUNTAIN 
ARS8URG    STATION 

2.06 
1.49 
1.55 
1.91 
2.03 

T 

.23 
.20 
.30 

.05 
.09 

.02 
.02 

.36 

.17 
.16 
.04 
.06 

.11 

.04 

.0» 

.09 
.06 

.13 
.12 

.53 

.55 

.93      .09 
1.24      .10 
1.33      .05 

.05 

7 
7           7 
7           7 

7 

.06 
.04 

7 
7 

•  06 

•  It 

•  01 
7 

.03 

7 

.02 

1.00    • 
•  53    • 

MERSET 

UTH    LONDONDERRY 
,UTH    NEWBURY 
1  ION    VILLAGE    DAM                  R 
JRNON 

1.86 
1.72 
1.46 
1.03 
1.S4 

.18 
.25 

.13 
.23 

.01 
.02 

7 
.06 

7 

.02 

7 

.25 

.09 

.02 

.04 

7 

.08 

.09 

.05 
.02 

1.36       .13 

1.45 
•75      •Ol 
.55      7 

1.40      .02 

7           .01 

7 

.01 

7 

7 
.01 

•  02 
7 
.25 

•  20 

•  05 

7 

.02 

7           7 

•  01    . 
7         • 
.10    • 

ITSFIELD    1     S 
I'JDSBOftO 
,TEP6URY    1    NNE 
.    ST    BURKE 

2.79 
2.40 

i.ao 

1.22 
2.3B 

.19 
.12 

120 
.40 

.09 
.01 

.10 
T 

.13 
.08 
.49 
.12 
.05 

.09 
.15 

7 

.03 

.14 

7 
7 

.16 

1.65      .23 
2.04 

•          1.10       7 

.42 
1.51       .07      7 

7 

•  04 
7           7 

7 
7 

•  01 

•  04 

.01 
7 

7 
.02      .03 

.11 

7 
.04 

7 

7 
7 

7 

•  02 

•  01 

.29    . 

.21    . 
.19    . 

-D'-  T.-i-K     3    ENE 

1.91 

.13 

7 

.08 

.07,| 

1.35       .05 

7 

.13 

7            T 

'         • 

lUowing  Sl«lir-    Indai 
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DAILY  TEMPERATURES 


Da;  01  Month 


10      11      12      13 


IS     16      17      18      19      20      21   ;  22      23      24  I  25      26      27      28  i  29  '  30      31 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT    wa    AP 

BULLS    BRIDGE    DAM 

BURLINGTON 

COLCHESTER 


CREAM    HILL 


FALLS  VILLAGE 


HARTKORD  BRAINARO  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIODLETOKN  i.  w 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SW 

NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WESTBROOIC 

WIGWAM  RESERVOIR 


MAINE 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 


BRASSUA  DAM 

SRIDGEWATER 

BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


37   22   29 


33   2".   29 


33   28   22 


33   21   25 


36   26   22 


32   13   21 


36   16   26 


37   24   27 


36   21   25 


36   27   23 


36  22       27 


37   23   26 


33   16   U 


38   30   22 


37   30   25 


34  22       28 


36   25   17 


33   22   24 


36   20   26 


31   17   14 


34   27   12 


13   26   32 


26   39   36 


25   34   36 


35   37   35 


26   38   39 
10   25   31 


21   33   32 


26   36 

10   22 


27   34   32 


36   39   36 
12   31   33 


10   27   30 


34   39   36 

11   29   33 


26   37   40 
10   18   19 


24   33   36 


31   36   36 
12   25   33 


29   15   22 


32   17   17 


28   26   12 


33   26   23 


22   16   11 


33   38 
27   26 


26   26   12 


35   37 
24   23 


37   42 
25   28 


38   41 
30   25 


37   41 
30   23 


39  41 

27  23 

35  37 

30  ?7 

34  34 

29  24 


30   26   15 


50  44  42 

32  29  34 

53  53  42 

22  16  33 

38  46  46 

17  12  29 

43  45  40 
30  22  30 

44  46  46 


25  26  26 

47  47  43 

29  21  32 

52  48  42 

27  15  32 


27  25  32 

48  51  44 

30  25  32 

45  46  42 

25  20  33 

40  45  47 

17  16  33 

39  44  44 

27  23  31 

47  47  45 

29  26  32 


33 

40 

37 

38 

42 

36 

46 

45 

43 

14 

29 

35 

31 

25 

20 

30 

27 

34 

17 

31 

33 

29 

35 

36 

35 

44 

42 

1 

5 

20 

25 

17 

12 

12 

21 

22 

32 

32 

38 

37 

39 

43 

38 

47 

45 

11 

15 

30 

32 

26 

20 

23 

27 

30 

29 

38 

40 

37 

36 

42 

42 

49 

51 

13 

22 

34 

33 

30 

16 

30 

23 

34 

36 

34 

35 

36 

39 

39 

44 

49 

42 

12 

12 

32 

30 

22 

7 

27 

15 

32 

24 

35 

35 

39 

45 

38 

50 

46 

40 

1 

19 

26 

27 

23 

17 

27 

28 

30 

24   35   35 
13   16   30 


34   35   34 


32   37   35 


11   26   32 


26   36   38 


36   34   36 
13   30   27 


37   37   41 
13   32   29 


38   36   39 
10   32   29 


39   36   40 
10   32   29 


15   33   34 


37   36   36 
12   20   25 


36   33   37 


36   34   35 
23   26   22 


27   35   31 


34   37 
25  22 


38   41 
27   28 


3  7   40 
29   22 


39   48 
25   16 


27   15 
38   39 


26   15   31 


27   23   29 


29   24   31 


30   19   33 


29      19   32 


46   42 
16   23 


22   15   26 


14   14   21 


26   20 
36   42 


50  45  49 

35  33  33 

49  40  48 

35  30  26 

40  43  39 

29  29  30 

43  41  47 

30  26  26 

48  41  43 

29  30  30 

38  36  42 

31  30  27 

47  42  47 

33  30  30 

43  39  45 

33  31  27 

47  44  51 

39  28  33 

45  43  50 

34  32  31 

40  39  44 
34  34  34 

43  45  42 

31  27  29 

42  42  42 

34  29  31 

45  42  46 

30  27  29 


34 

34 

31 

32 

34 

37 

36 

33 

40 

38 

29 

31 

29 

30 

28 

42 

51 

47 

49 

50 

32 

35 

36 

32 

33 

45 

46 

46 

51 

51 

36 

30 

34 

26 

34 

46 

42 

46 

46 

46 

34 

30 

30 

22 

32 

40 

36 

45 

44 

39 

31 

30 

25 

29 

24 

39 

40 

45 

45 

42 

32   26   26 


42   39   42 
31   29   28 


33   26   27 


29   26   26 


30   26   29 


32   43 
26   19 


36   43 
27   21 


29   26   31 


38   47 
26   22 


il   29   38  : 


40   38 
26   21 


45 

39 

34 

45 

15 

22 

29 

24 

46 

43 

36 

33 

16 

17 

27 

20 

50 

50 

44 

35 

46   50   46 


46  47  43 
25  31  26 

47  44  45 
27  29  26 

46  47  44 

30  30  26 


30   28   23 


46   47   43 
28   30   26 


32   32   27 


49   50 
27   34 


26   34   28 


29   34   29 


24   32   26 


45   43 
30   31 


30   32   30 


26   30   26 


43   46 
29   29 


27   24   26 


52   52   49 

20   27   25 


26   27   27 


15   17   17 


49   55   40 
21   21   31 


41   47   51 
23   20   24 


46   52   41 
22   22   26 


50 

54 

45 

49 

17 

23 

31 

20 

46 

43 

46 

42 

31 

31 

26 

28 

52 

41 

51 

48 

26 

33 

30 

34 

53 

45 

51 

46 

20 

33 

30 

24 

46 

43 

49 

52 

25 

32 

28 

26 

52   56   45 
26   23   31 


25 

32 

31 

33 

32 

46 

55 

42 

50 

52 

18 

25 

33 

21 

30 

47 

49 

42 

46 

46 

24 

30 

29 

33 

30 

51 

46 

50 

50 

54 

26 

29 

30 

33 

31 

49 

41 

50 

51 

55 

29 

34 

32 

33 

33 

34   36   45 
22   22   24 


47  52  40 

21  20 

45  50 

22  25  33 

41  49  50 

20  20  30 


50  49  41 

20  21 

46  50  52 

22  21  31 


47 

40 

36 

46 

31 

26 

22 

20 

46 

40 

34 

42 

30 

24 

19 

12 

46 

44 

41 

42 

34 

29 

23 

21 

49 

46 

40 

46 

30 

28 

16 

10 

34   29   42 


44 

40 

30 

39 

26 

23 

10 

2 

47 

42 

40 

50 

30 

25 

21 

13 

46 

41 

40 

42 

31 

29 

20 

14 

39 

34 

26 

36 

26 

19 

11 

13 

45 

45 

40 

26 

22 

12 

-  1 

-  7 

51   51   55 
33   35   32 


52   49   53 
30   30   28 


37   46   49 
27   26   27 


52   51   52 
27   37   36 


53   52   57 
28   26   36 


51   50   53 


35   43   39 
25   28   24 


42 

52 

52 

32 

34 

31 

45 

50 

53 

34 

26 

32 

46 

46 

54 

29 

20 

30 

26   26   26 


52 

47 

47 

47 

52 

26 

29 

29 

28 

26 

53 

49 

50 

48 

52 

24 

30 

26 

28 

20 

49   50   53 
28   27   26 


43 

43 

28 

35 

45 

42 

27 

36 

46   47   47 
28   21   34 


55   55   51 
37   36   37 


53   49 
25   34 


32   32   34 


53   47   47 

28   35   34 


52   52   50 
33   25   34 


30  30  30 

53  53  50 

34  27  34 

49  50  52 

35  25  31 

53  55  48 

37  30  37 

55  56  53 

36  28  36 

54  53  52 

35  34  38 

55  54  54 
34  23  35 

50  46  50 
34  35  35 

52  55  50 

36  35  35 

54  55  51 

38  36  38 

42  41  43 

25  29  30 


55   56   57 
33   35   37 


57   55   54 
37   32   37 


36   22   36 


46   44 
31   37 


45   44   41 
21   25   33 


48   51   43 


45 

45 

29 

30 

48 

49 

38 

32 

51 

46 

32 

32 

59   52   50 
21   27   33 


56   56   51 


49   52   51 
35   30   32 


44   46   46 
35   32   35 


34   35   38 


44   46   46 
33   36   36 


46 

46 

49 

49 

52 

24 

36 

34 

33 

33 

46 

42 

35 

40 

46 

9 

29 

30 

28 

31 

44   50   60 


23   27   401   34   34   34 


44   48   49 
38   33   37 


44   48   46 


60   63 
35   40 


51   60   70   76 


67   69   66 


56  66  72 

29  22  31 

56  66  70  64 

31  30  47 

60  71  75  68; 

31  30  47  46 

60  73  77  69 

26  24  34  43 

57  63  61  59 

32  29  39  43 

64  70  71  69 


62   71   75   71 
38   29   44   45 


60   70 
24   31 


52   60   62   65 


33 

33 

31 

33 

38 

40 

47 

47 

30 

29 

30 

32 

65   69 
27   37 


62   65 

31   39 


49   64 
29   36 


53   63   65   71   46* 


59   67   67 


68   74 
23   36 


57   69   73   66 


67   72 
26   39 


67   71 
32   43 


28   44 
65   66 


69   72 
27   32 


51   59   62 

38   34   37   36 


35   32   44   26. 


62 
30 


55   66   39. 


53   61   69   63 

35   27   33   351 


33   28   36   38   25. 


49   57   73   49' 


follOVlDg  StI 


OonttBuvd 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MARCH    lOGZ 


Sutton 


comtNA 

OAMARISCOTTA  MILLS 

EASIPORT 

EAST    SANOERVILLE    i     SE 

FARMINbTON 

FORT    KENT 

(lARDlNER 

ORAND    LAKE    STREAM 

UREENVILLE 

HIRAM    2    S 

houlton  faa  airport 

MOOLTON 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEVISTON 

LON&    FALLS    DAM 


NILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 

OROMO 

PORTLAND 

PORTLAND  MB-  AIRPORT 

PRESOUE  ISLE 

RIPOOENUS  DAM 

ROCKLAND 

RUMFORO  3  SW 

RUMFORD  POMER  PLANT 

st  francis 
sanford  2  nnm 
soua  pan  dam 
katerville  Pump  sta 
mest  buxton  2  hnv 
woodland 


Day  01  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
HIN 


HAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


HAX 

MIN 


HAX 
MIN 


MAX 
MIN 


HAX 
HIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


3»   27   15 


19      17  10 

U  -  2  1 

33   28  IS 

5-1  2 

30   16  13 

15-5  0 

33  22  le 

20-3  I 

34  35  14 


-  7  -  5 

24  2S 

-  S  -10 

31   IS  20 

7-1  3 

34   17  16 


20    6 
-6-5 


34   33   22 


31   16   15 
12    3    6 

30   23    9 
21-5-5 


32   30   14 
20-2-1 

31   12   13 

9    0    0 

31   14   12 


13   12 

0    2 

21   25 


19   22 
4-2 


31   le   13 


23   11 
-7-5 


20   17 
3  -  1 


31   14   11 


34   14   10 


HAX   3  7 
HIN   22 


35  40 

29  27 

39  40 

32  29 

37  39 

30  2  7 

35  39 
2e  26 

36  35 
26  27 

36  37 
25  25 

37  40 
30  26 

38  37 
28  24 


34  39 

31  25 

35  36 

25  25 

37  37 

19  26 

29  35 
10  23 

38  38 

30  27 

35  40 

32  28 

30  35 

9  22 

35  40 

30  27 

32  34 

20  11 

37  37 

28  26 

36  36 

29  26 

36  39 

30  2  8 


40   46   49 


40   42 
26   20 


37   40 
26   19 


40   41 
-1-2 


41   45   49 


26   15 
38   42 


42   45 
20    5 


40   40 
25   15 


38   38 
21-5 


3   11   22 


34   36 
29   25 


35   37 
30   28 


34   36 

32   30 


34   34 
20   23 


21   35   38 


39   42 
32   30 


32   37 
30   26 


34   38 
31   27 


29 

11 

30 

34 

35 

37 

39 

4 

-  3 

0 

22 

24 

5 

0 

22 

25 

39 

37 

38 

42 

45 

7 

-  2 

12 

32 

27 

26 

22 

22 

12 

35 

34 

35 

37 

43 

3 

0 

10 

18 

23 

16 

-  7 

25 

15 

37 

37 

41 

41 

46 

2 

-  5 

9 

32 

29 

29 

18 

22 

25 

37 

34 

37 

39 

43 

5 

-10 

15 

31 

28 

24 

14 

36 

18 

24 

36 

37 

41 

41 

3 

4 

8 

32 

27 

27 

15 

46   50   40 


48   40 
20   22 


24   23   25 


39   48   50 


35  32  44 
11-6-6 

38  38  44 
27    9  10 

37  43  48 
215  9 

39  42  48 
18    6  5 

38  37  44 
19-4-4 

34   38  41 

20   12  11 

41  42  44 
27   23  22 

40  42  45 
27   21  9 

36  38  43 
14    6  10 

42  39  49 
20-5-7 


39   44   48 


39   47   48 


11   24 
49   53 


52   41 
8   18 


12   14   19 


49   49   36 


17   15   17 


50   44 
18   20 


17   21   21 

47   49   38 
17   13   23 


52   40 
10   17 


47   46   48 


15   16   21 


35  45 

27  23 

35  43 

27  23 

40  42 

30  22 

37  33 
20  12 

39  36 

28  18 

36  48 

25  21 

44  30 

20  18 

34  40 

23  11 

36  45 

28  16 

34  39 

21  20 

35  40 
28  16 

35  40 
28  8 

42  29 

26  15 

32  43 

28  17 

38  29 
3  12 

36  43 

22  20 


35   25   38 


46 

49 

44 

30 

13 

17 

21 

19 

49 

43 

36 

41 

14 

17 

26 

20 

46 

43 

37 

44 

10 

16 

26 

5 

48 

48 

25 

34 

2 

11 

22 

11 

24   17   28 


46 

39 

35 

46 

25 

33 

30 

29 

47 

37 

34 

45 

15 

21 

30 

27 

45 

43 

37 

34 

16 

18 

27 

20 

48 

53 

42 

30 

4 

7 

7 

7 

50 

36 

37 

44 

17 

24 

29 

21 

48 

35 

31 

42 

7 

18 

28 

18 

50 

35 

32 

42 

12 

21 

28 

20 

48 

51 

42 

38 

0 

5 

8 

10 

48 

40 

35 

44 

14 

23 

31 

26 

51 

46 

37 

41 

3 

2 

26 

10 

49 

48 

38 

47 

12 

20 

26 

21 

48 

36 

35 

45 

8 

20 

29 

22 

48 

56 

46 

32 

20 

24 

23 

18 

16   17 


49   48 
13   32 


48   48 
32   30 


46   44 
29   29 


25 

43 
29 

47       37 
18       23 

42  49   48 
27   30   23 

43  38   33 
26   24   19 


52 

49 

25 

22 

39 

45 

23 

29 

19  20   21 

45   48 


37   45 
20   12 


37   40   40 
20   16 


32   46   42 


41   37 

15    8   12 


30   36   44 


23   27   24 


23   23   22 


23   23   23 


45   45 
28   28 


22   27   25 


46   45 
31   30 


35   43   41 
19   18   20 


47 

43 

41 

34 

49 

42 

25 

31 

27 

16 

7 

17 

35 

43 

38 

41 

31 

45 

20 

22 

18 

-  1 

-  9 

-  6 

37 

46 

46 

40 

31 

43 

25 

30 

25 

17 

15 

11 

45 

45 

38 

30 

42 

44 

26 

31 

25 

17 

16 

11 

47 

45 

42 

34 

41 

43 

17 

26 

22 

13 

7 

14 

33 

43 

42 

33 

30 

44 

20 

27 

16 

3 

-  6 

9 

24   28   25 


50 

49 

32 

33 

49 

47 

27 

30 

43 

40 

26 

29 

36 

45 

13 

18 

50 

48 

29   28   25 


28 

39 

45 

14 

10 

12 

29 

38 

42 

14 

12 

10 

38 

48 

44 

26 

13 

24 

33 

28 

42 

15 

-  2 

0 

31 

39 

44 

19 

10 

17 

43 

43 

41 

26 

22 

30 

41 

43 

41 

15 

11 

22 

31   37   44 


39   30   43 


38   45   43 
17   15   22 

36   47   41 


45 

45 

39 

35 

48 

42 

33 

31 

26 

19 

10 

20 

37 

44 

40 

35 

28 

40 

28 

22 

20 

4 

1 

0 

51 

47 

47 

42 

49 

42 

27 

27 

21 

18 

13 

23 

46 

42 

38 

29 

41 

45 

21 

28 

21 

5 

-  1 

2 

51 

50 

47 

40 

42 

45 

28 

31 

28 

16 

10 

19 

50 

47 

44 

41 

46 

41 

25 

23 

21 

14 

9 

22 

40 

52 

52 

50 

38 

43 

27 

29 

30 

18 

14 

16 

45   45   46 
2  7   2  7   34 


27   24   33 


46   46   42 


43   49   46 
19   22   35 


22  22  30 

43  47  46 

13  21  21 

45  40  35 

11  29  31 

50  47  53 

20  25  27 

45  43  40 

19  23  33 

43  42 
19  23 

45  43 

14  27 

40  46 

21  21  26 

49  45  45 

26  28  34 

40  46  38 

7  12  28 

50  44  40 
19  28  34 

39  47  37 

6  13  25 

44  46  46 
19  27  35 

44  46  42 

19  27  35 

45  45  41 

18  23  34 

40  48  38 
10  20  21 

42  42  38 

20  24  32 

48  48  51 

28  32  35 

46  46  50 

27  30  36 

45  46  41 

16  26  34 

45  48  45 

7  11  19 

48  48  43 
30  28  36 

49  43  45 
14  29  30 

50  42  44 

19  29  28 

41  48  42 
1  9  29 

49  47  52 

27  19  32 


2Z       26   36 


45   45   52 
23   24   31 


20   21  22 


47   49 
31   32 


46   49   50 
34   32   35 


45   48   47 
33   36   32 


40   45   48 
30   31   35 


43   46   50 
36   29   34 


34   29   30 


33   34   32 


30   31   33 


36  32  32 

42  47  49 

33  35  31 

42  42  50 


28   30   32 


32   34   31 


38   39   43 
30   30   31 


33   36   35 


38  37  43 

29  28  31 

41  43  45 

32  32  34 

47  48  48 

38  37  35 

46  48  46 

37  35  36 

43  47  47 

32  32  32 

38  38  45 
29  29  30 


41   49   47 
35   32   33 


36   35  31 


39   40   41 
32   32   31 


48   48 
3r   35 


45   44 
32   30 


35   32   36 


46   48   46 
39   33   34 


40   44   50 
26   27   32 


28  Tz! 


50   S7 
32   28 


52   59 
33   29 


47   58 
33   32 


50   53 
32   32 


50   50 
34   26 


30 

70 


41. 
25. 


42. 
19. 


50   57   77   67 
31   29   28   35 


51   59   64 
28   20   22 


50 

49 

30 

31 

47 

27 

50 

25 

50 

32 

52 

59 

35 

33 

33   32   32 


50   50   57   58 


30   36   37 

60   71   52 

28   32   36l  24. 


32   24   30   36 


47 

47 

51 

60 

34 

35 

33 

26 

37 

45 

49 

46 

29 

31 

31 

21 

44 

47 

48 

51 

34 

34 

34 

33 

30 

70 
38 

51   58   68   51 
34   38   31   34 

50   59 
29   26 


48   56   65   52 
31   32   29   32 


50   56   61   54 
38   35   39   37 


50   57 
30   26 


50   58 
33   32 


48   47 
31   27 


53   59 
36   30 


49   58 
27   26 


50   60 
29   27 


44   48 
29   28 


48   64 
37   27 


49   57 
33   26 


19. 
48,  42. 


61   69   64 


35   27   31 


50   58 
27   24 


52   51   62   67 
32   30   33   38 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAUO 
MARCH  1^62 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 

MIN 

AMHERST 

MAX 

MIN 

BARRE  FALLS  0AM 

MAX 

MIN 

6E0F0RD 

MAX 

MIN 

81RCH  HILL  DAM 

MAX 

MIN 

BLUE  HILL  WB 

MAX 

MIN 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

BROCKLTON 

MAX 

MIN 

euFFUMVlLLE  DAM 

MAX 

MIN 

CHESTNUT  HILL 

MAX 

MIN 

CLINTON 

MAX 

HIN 

EAST  WARtHAM 

MAX 

MIN 

EDGARTOWN 

MAX 

MIN 

FALL  RIVER 

MAX 

MIN 

FITCHBURG  2    S 

MAX 

MIN 

FRAMINGHAM 

MAX 

MIN 

HAVERHILL 

MAX 

MIN 

H INGHAM 

MAX 

MIN 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 

MIN 

HYANNIS  2  NNE 

MAX 

MIN 

KN16HTVILLE  DAM 

MAX 

MIN 

LAWRENCE 

MAX 

MIN 

LOWELL 

MAX 

MIN 

MIDDLETON 

MAX 

MIN 

NANTUCKET  wB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

NEW  BEDFORD 

MAX 

MIN 

PITTSFIELO  we  AIRPORT 

MAX 

MIN 

PLYMOUTH 

MAX 

MIN 

PROVINCE  TOWN  1  N 

MAX 

MIN 

READING 

MAX 

MIN 

ROCHESTER 

MAX 

MIN 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 

MIN 

SALEM  CG  AIR  STATION 

MAX 

MIN 

SANDWICH 

MAX 

MIN 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 

MIN 

SOUTH  EGREMONT 

MAX 

MIN 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 

MIN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

— ' 

35 

20 

10 

14 

31 

36 

31 

36 

40 

43 

46 

46 

37 

39 

38 

13 

0 

u 

0 

9 

20 

26 

18 

12 

14 

16 

22 

31 

31 

29 

33 

21 

25 

34 

39 

37 

40 

44 

36 

49 

46 

39 

43 

40 

42 

12 

4 

-  2 

10 

25 

30 

29 

15 

10 

22 

13 

32 

31 

32 

26  j 

32 

22 

23 

35 

34 

33 

36 

39 

42 

43 

43 

41 

40 

40 

1 
42 

la 

-  1 

0 

7 

24 

25 

23 

17 

5 

21 

12 

28 

27 

26 

26 

34 

20 

27 

41 

36 

36 

38 

39 

43 

47 

44 

40 

36 

44 

47 

10 

4 

0 

13 

30 

32 

30 

le 

12 

23 

15 

29 

32 

26 

29 

32 

21 

22 

33 

37 

33 

39 

45 

42 

46 

45 

42 

42 

39 

40 

le 

0 

-  1 

10 

25 

27 

26 

6 

2 

15 

10 

30 

30 

29 

27  1 

31 

19 

25 

36 

34 

34 

34 

34 

39 

41 

40 

40 

37 

42 

44  1 

11 

* 

2 

12 

30 

29 

28 

25 

23 

27 

27 

31 

30 

26 

29 

36 

22 

29 

39 

36 

37 

36 

36 

39 

42 

43 

39 

40 

46 

49 

13 

7 

7 

13 

33 

32 

31 

26 

27 

30 

28 

34 

33 

32 

34 

37 

29 

28 

36 

38 

37 

36 

36 

41 

42 

45 

42 

44 

45 

48 

27 

6 

3 

12 

31 

31 

31 

29 

12 

28 

25 

30 

34 

30 

31 

3'. 

27 

19 

25 

37 

36 

33 

36 

40 

40 

46 

47 

37 

44 

41 

23 

2 

2 

a 

20 

30 

28 

24 

6 

15 

12 

30 

32 

30 

30 

32 

27 

25 

36 

36 

35 

36 

34 

41 

42 

42 

41 

39 

42 

44 

28 

8 

5 

6 

20 

22 

32 

26 

20 

26 

24 

31 

33 

30 

32 

<.l 

29 

18 

26 

36 

36 

34 

37 

38 

44 

45 

43 

37 

40 

42 

24 

'• 

4 

7 

18 

30 

26 

22 

14 

20 

15 

16 

31 

30 

32 

33 

12 

28 

35 

38 

35 

37 

36 

39 

40 

44 

45 

42 

45 

49 

1<> 

8 

6 

12 

30 

32 

32 

21 

15 

27 

26 

30 

32 

30 

31 

37 

37 

24 

31 

35 

37 

35 

38 

40 

38 

43 

44 

45 

44 

46 

31 

11 

11 

15 

20 

32 

33 

31 

20 

23 

29 

33 

35 

32 

31 

35 

23 

27 

36 

38 

35 

36 

39 

37 

45 

47 

43 

44 

45 

46 

16 

7 

7 

13 

32 

33 

32 

24 

19 

30 

26 

33 

34 

32 

33 

3<. 

28 

20 

26 

36 

35 

33 

38 

44 

45 

46 

50 

38 

42 

43 

23 

3 

3 

2 

16 

29 

28 

20 

11 

22 

17 

30 

32 

28 

30 

35 

28 

21 

21 

38 

36 

36 

37 

40 

47 

48 

47 

39 

41 

44 

25 

» 

" 

7 

13 

31 

29 

26 

14 

24 

18 

27 

33 

30 

32 

3". 

24 

28 

40 

35 

35 

39 

42 

47 

48 

48 

37 

42 

48 

50 

21 

5 

6 

14 

32 

30 

30 

22 

18 

23 

16 

29 

32 

26 

31 

35 

23 

29 

38 

38 

35 

36 

40 

42 

40 

42 

39 

41 

44 

47 

22 

8 

* 

14 

32 

32 

22 

25 

13 

26 

16 

27 

33 

29 

30 

36 

21 

18 

23 

34 

37 

32 

40 

45 

40 

48 

45 

35 

40 

37 

\it 

-  1 

1 

5 

13 

27 

25 

10 

11 

11 

16 

17 

31 

31 

31 

37 

31 

32 

34 

36 

37 

38 

38 

39 

42 

47 

42 

44 

46 

51 

30 

8 

8 

14 

33 

35 

25 

30 

13 

30 

23 

26 

33 

30 

31 

35 

22 

16 

22 

34 

36 

32 

40 

43 

38 

46 

46 

36 

40 

38 

16 

2 

U 

2 

14 

32 

28 

a 

7 

12 

12 

16 

30 

33 

32 

34 

27 

27 

38 

36 

35 

38 

39 

43 

46 

49 

40 

40 

46 

49 

15 

5 

7 

13 

29 

30 

29 

25 

14 

22 

21 

26 

32 

27 

30 

35 

22 

29 

39 

36 

36 

39 

39 

45 

45 

46 

39 

40 

46 

50 

11 

5 

5 

13 

31 

31 

29 

24 

19 

25 

21 

30 

31 

26 

31 

35 

35 

28 

40 

36 

40 

42 

45 

36 

44 

45 

42 

42 

45 

47 

26 

2 

3 

10 

29 

29 

28 

25 

10 

10 

13 

24 

31 

22 

27 

36 

24 

30 

35 

36 

37 

36 

38 

39 

40 

43 

45 

42 

43 

! 
46  t 

21 

16 

13 

17 

33 

35 

34 

29 

23 

30 

28 

33 

33 

33 

33  t 

1 

37 

28 

33 

37 

36 

36 

39 

41 

38 

49 

49 

44 

44 

46 

52 

18 

10 

9 

15 

36 

34 

34 

28 

26 

32 

30 

35 

34 

34 

34 

27 

15 

la 

23 

35 

30 

37 

45 

38 

47 

46 

36 

36 

35 

40 

2 

-  3 

-  3 

4 

19 

26 

25 

18 

11 

22 

15 

29 

31 

30 

30 

36 

3u 

29 

36 

36 

36 

37 

36 

40 

40 

43 

41 

45 

47 

49 

29 

9 

6 

14 

32 

32 

26 

32 

20 

31 

25 

34 

34 

29 

31 

36 

31 

29 

35 

37 

37 

39 

42 

45 

45 

47 

42 

47 

48 

50 

30 

14 

10 

16 

34 

33 

33 

32 

16 

27 

29 

27 

32 

30 

32 

33 

22 

29 

39 

36 

36 

38 

41 

44 

47 

47 

39 

41 

45 

49 

11 

5 

* 

13 

31 

31 

27 

17 

11 

22 

15 

29 

31 

25 

30 

36 

35 

24 

29 

36 

37 

35 

36 

37 

39 

42 

45 

43 

42 

45 

29 

6 

5 

7 

16 

30 

31 

30 

11 

21 

20 

29 

34 

30 

30 

34 

20 

25 

34 

36 

35 

36 

35 

38 

40 

43 

36 

39 

45 

47 

18 

8 

7 

15 

33 

29 

30 

29 

22 

25 

24 

27 

34 

30 

30 

35 

2u 

27 

35 

36 

36 

37 

37 

37 

40 

41 

37 

38 

43 

47 

21 

8 

7 

11 

32 

32 

32 

28 

22 

30 

26 

27 

33 

29 

32 

38 

26 

32 

36 

38 

38 

39 

39 

42 

44 

46 

46 

44 

50 

52 

20 

14 

9 

17 

36 

36 

36 

26 

23 

33 

32 

35 

36 

34 

34 

35 

23 

20 

24 

36 

37 

35 

40 

43 

38 

49 

47 

35 

41 

39 

17 

-  1 

6 

10 

15 

30 

28 

17 

12 

14 

17 

21 

32 

30 

33 

35 

15 

23 

23 

38 

35 

40 

41 

37 

46 

47 

46 

44 

37 

43 

12 

1 

0 

6 

20 

30 

28 

9 

5 

21 

12 

32 

31 

32 

31 

36 

26 

27 

35 

39 

37 

42 

45 

45 

50 

49 

49 

41 

42 

47 

19 

5 

5 

12 

27 

30 

30 

25 

19 

28 

23 

32 

33 

32 

34 

Day  Ol  Month 
IS  !  16  I  17  I  18  '  19  !  20  '  21   22  '  23   24   25  '  26   27   28   29   30   31 


30   25:  26 

45   42:   45 


45   53 
20   23; 


27'  23   21 


23   28   24   21 


40   39   42 


35   35   33   32 


32   30   26 


51   49   47 
28   32   29 


50   48   48 


32   30   21 


33   30   30 


32   29   21 


29   32   32 


31   32   30 


45   48   46 
27   28   29 


54  48  48 

32  32  31 

51  48  46 

31  32  32 


29   31   25l   22 


28   31   29 


29   30   29 


50   47   44 


34   33   33 


55   52   50 


34   34   28 


40   42   39 
33   30   26 


49   45 
33   26 


36   47   39   48   47   43 
30   30   25   28   34   34 


47   43 
17   30 


46   42 
21   31 


5  2   46 
12   30 


30   21   28 


25   27   26 


47   44   43   45   47   39 
30   30   28   27   31   30 


30   33 
51   45 


30   33   30   25   21 


28   21   16   26 


32   33   31,   26   26 


46   46 
24   32 


5  3   42 

26   31 


48   53 
24   32 


26   19   26 


21   20   22 

45   46   43 
19   16   26 


20   16   26 


1 

28 

25 

32 

2 

52 

49 

42 

3 

32 

33 

37 

9 

43 

51 

42 

3 

27 

18 

30 

27   24   29 


26   20   38 


54   53 
26   26 


47   49 
26   31 


24   24   26 


33   36   35 


44   48   51 


38   45 

30   25 


32  30  33 

36  43  47 

30  29  30 

41  47  57 
26  24  32 

42  43  48 
36  30  32 

45  51  55 

33  32  34 


46 

43 

46 

46 

24 

33 

30 

28 

50 

33 

49 

47 

24 

32 

29 

31 

39   48 
28   27 


43   48 

31   27 


39   52 
27   23 


28   34   37 


38   50   42 
28   22   24 


50   49 
28   34 


48   45 
29   30 


36   30   36 


47   46 
29   33 


51   40 
33   35 


49   44 
39   38 


48   49   49 
28   25   32 


41   43   55 
34   32   35 


59   57 
36   40 


28   26   23|   29 


571  53 
34I  40 


21 

29 

25 

25 

33 

49 

49 

44 

41 

49 

19 

23 

34 

32 

33 

44 

41 

42 

45 

52 

26 

31 

33 

31 

33 

41 

40 

44 

47 

53 

29 

34 

33 

33 

33 

46 

45 

42 

46 

60 

30 

34 

32 

32 

36 

42 

49 

38 

51 

45 

20 

25 

30 

24 

28 

54   46 
35   38 


48   52 
26   34 


50   46 
36   37 


48   50 
32   34 


50   44 
31   37 


54   51 
35   36 


36   35   38 


49  54 
33  34 

50  55 

32  36 

58  46 

36  37 

50  42 

33  38 

45  45 
26  33 

47  53 

31  40 

46  46 
26  32 

53  47 

37  37 

56  45 

36  36 

47  46 
30  34 

47  42 
35  38 

5  7  46 

37  40 

45  46 

30  32 

48  45 

34  38 

48  50 

37  37 

53  45 

30  37 
I 

52  52! 

29  37! 


47   45   47 
26   30   26 


52   53   56) 


46   53   71 
34   28   35 


60   70 
32   27 


55   66   73 
28   23   42 


57   71   77   70 
33   26   46   47 


56   66 
28   23 


55   69  3Za 
36   37  867 


51   70   75 
40   40   49 


5  5   70 
39   27 


45   58   66 
30   25   34 


52   66   76 


44   64 
34   32 


51   57   56 
35   29   40 


44   52   58 
39   36   41 


5  5   65   64 

37   34   46 


46   59 
35   32 


60   49   40   51   68 


38   36   37   31 


46   44; 
35   40 


46   46   48 


46   43 
32   31 


55   51 
33   36 


41.111 
23.1' 

45.1 
24.3 

43. 6| 
22.6|l 

46.0 
26.3 

44.2  I 
22.0  I 


45.3 
31.6 


43.3 
24.2 


42.9 

25.7 


56   44.2 
43'  30.1 


45.7 
30.1 


42   46   25.4 


49   60   73 
37   29   47 


58   72 
39   31 


53   71 
39   29 


47   54   65 
30   28   32 


61   62   59 
37   32   43 


48   56 
28   24 


66   70   76   69 


60  68  75 

36  31  45 

51  66  72 

32  26  40 

48  52  52 

35  37  42 


64   59 
38   46 


57   69   74 
31   27   47 


47   70   74 
39   35   45 


50   64   57 
37   28   41 


55   71   77 
34   27   47 


54   67 
26   37 


45.5 
27.2 

48.0 
28.3 

45.4 
27.6 

41.7 
21.6 

♦5.5 

28.9 

41.9 
22.0 

46.3 

27.7 

46.2 
28.0 

46.1 
24.5 

42.6 
31.1 

47.2 
32.5 

41.6 
23.3 

45.7 
30.1 


60   46.0 
40   29.7 


70   46.2 
48   26. S 


39   45 

58   68 


50   67   63   64 


57   69 
29   33 


44.5 
26.6 


69   42.7 
44   29.1 


43.0 
30.2 

46.6 
32.4 

42.9 
24.5 


66   71   75 
28   24   47 


62   70   75 
36   32   48 


71   48.6 
47   28.7 


folloTlnB  : 
64  - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  'EI«3'.AN0 
MABCH  r)62 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


3<>  18  22 

9-1  0 

36  26  29 
25  7  6 

33  2S  19 

19  2  2 

35  27  23 

10-2  2 

3li  22  28 

20  5  1 

35  23  30 
23  5  6 

37  25  26 
2<.  ".  1 

36  19  25 
12  5  7 

31  17  22 


20   12 
-  i4  -  2 


34   20   2". 


34   25   21 


33   21   22 


10   11 
-10  -11 


35   15   21 


34  16  19 

4    0  2 

32  10  11 
9-5  -17 

35  15  20 
7-2-2 

35   31  22 

25    3  4 

33  19  25 


■20  -25  -18 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


33   20   28 


25   17   22 


37   39   37 
18   32   33 


27   34   38 
7   13   28 


36   39   37 
11   26   27 


38   36   35 
11   30   29 


38   37   35 
13   23   32 


39   35   34 
12   30   31 


33   40   35 
12   27   31 


34   3  3   31 
9   29   28 


34   36   33 
10   26   31 


10   25   32 


1   11   27 


21   36   37 


1 

7 

21 

15 

-  5 

35 

34 

34 

39 

46 

11 

29 

28 

24 

9 

36 

35 

36 

40 

47 

13 

31 

26 

25 

6 

41 

36 

35 

42 

45 

12 

33 

29 

29 

20 

35 

33 

31 

37 

42 

18 

22 

34 

36 

0 

0 

10 

26 

13 

20 

30 

35 

5 

-  7 

6 

20 

31   38   36 


32   38   35 
11   25   29 


10   29   26 


24   35 

4   20 


11   28 
29   32 


39   36 
11   29 


38   33 
19   30 


41   46 
28   15 


37   37 
33   29 


31   40 
26   13 


41   44 
23   19 


36   39 
30   25 


36   39   43 
29   25   13 


39   40   35 
26   IB   10 


35   37   40 
26   22   21 


37   39   40 
27   22   14 


le   10   10 


39   45   48 


20-5-7 


38   43 
27   11 


26   35   11 


51   49   38 
21   16   30 


43   46 
29   19 


44   49 
13   14 


48   53 
22   21 


25  17  28 

43  50  40 

27  13  29 

46  45  42 


25   15   32 


25   22   32 


55   55   55 


47   50   49 


49   54   50 


16   13   28 


50   51   35 


16   14   24 


47   46   50 


50   50   38 
12   13   30 


52   52   45 
15   12   31 


51   51   33 
12   12   23 


20   19   26 


47   46 
19   13 


47   45   35 


DtyC 

14  I  IS  ! 


38   37   43 
32   31   31 


32  30  28 

45  43  46 

33  30  25 

41  45  47 

32  27  29 

42  46  48 

33  31  29 

40  45  46 

32  28  30 


39   42 
28   29 


39   38   39 


28   16   25 


36   31   36 


30   22   30 


29   18   29 


20   17   22 


29   21   27 


39   43   45 
28   15   32 


32   24   28 


28 

23 

35 

38 

27 

20 

36 

28 

25   20   20 


30   22   29 


25   22   26 


31   29   27 


31   20   27 


35   37   39 
26   24   26 


16   12   14 


40   45 
31   25 


30   25   30 


40   40   42 
24   24   25 


41   43 
32   31 


18   19 
40   45 


'  20  '  21   22   23  i  24   25 


53   42]  50 


28   33   28 


25   30   26 


25   28   19 


50   47 
25   27 


29   31 
49   56 


29   29   26 


30   30   36 


25   28   22 


25   27   25 


27   29   27 


28   26   25 


35   33   29 


30   30   23 


25   29   26 


20   25   21 


26   26   24 


23   27   21 


31   30   25 


26   28   19 


28   27   19 


50   46   40 


26   27   22 


26   22   23 


32   30   27 


45   44   39 


45   47 
28   25 


49   50   45 
22   19   25 


18   18   25 


47   52   40 


20   20   27 


50   54   46 


23   19   32 


26   27   29 


25   29   29 


36   47   40 


38   36   52 


39   42   60 
15   13   27 

41   41    51 


35   32 

0-5 


43   49 
13   12 


3  3   46   40 


38   28   42 


40   49 
13   11 


42   49 
12   13 


40   52   43 


42   50 
10   12 


41  50  40 

16  16  25 

40  50  42 

15  13  28 


44   48   55;  53 


51   47 
26   27 


29   22   21 


45   48   54 
29   26   31 


48 

53 

26 

32 

43 

48 

31 

30 

26   30   30 


21  22  20 

42  52  42 

15  27  26 

42  45  36 

16  19  12 

40  51  44 

26  27  29 

43  53  45 

11  27  30 

48  46  40 

12  18  24 

50  46  50 

26  30  31 

51  45  48 
20  23  33 

48  49  51 
28  24  27 

47  42  48 

24  23  29 

49  38  42 
14  23  18 

39  46  32 

10  12  19 

50  47  48 
20  26  27 

50  43  47 

20  20  22 

51  42  47 

21  28  27 

51  48  52 
28  26  22 

52  44  48 
20  30  30 

50  46  45 

16  24  16 

49  41  47 

19  26  26 

43  48  48 

25  28  31 

47  46  52 

27  22  32 

45  43  45 

24  26  26 

20  14  16 
10  4  9 

50  47  53 

26  26  29 


26  I  27   29  29   30  31 

~48 

28 

53 
29 


35  28   33l 

51  52   50 

24  29 

61  54 

36  28   35 


50   53   48 
30   30   35 


32   26   35 


45   48   43 
35   34   33 


36   33   34 


38   41 
31   32 


39   32   40 
26   29   28 


49   44   53 
36   34   33 


49   40   46 


31   33   32 


46   54   48 


37   40   39 
31   32   31 


39 

40 

39 

24 

22 

29 

44 

50 

48 

37 

32 

33 

42 

47 

43 

36 

36 

32 

42   48   46 


36   34   32 


42   44   43 
34   31   32 


49   47   49 
35   39   35 


38   36   33 


32   32   31 


16   25   32 


47   53   47 


43   50   45 


30   28   30 


57 
26 

70 
24 

5a 

38 

43 
23 

55 
37 

68 
28 

6a 

46 

46 

ja 

47 
29 

59 
25 

75 
36 

44 
22 

61 
28 

71 
26 

54 
36 

46 
23 

6 

0 

66 

34 

71 
26 

69 

47 

45 
25 

8 
B 

45 
36 

59 
31 

70 
49 

46 
26 

2 
7 

57 
36 

71 

30 

69 

50 

46 
26 

5 

8 

69 
29 

68 
26 

68 

41 

44 
25 

9 

7 

53 
34 

65 
34 

66 

44 

41 
26 

9 
6 

52 
28 

67 
29 

75 
35 

68 
42 

43 
26 

5 
4 

51   61   68   61 

31   29   39   32 


45   49   64   76i  42 
35   25   33   39i  18 


42   48   68   66   36 
30   29   32   30'  16 


46   55   67   73   43 
32   25   32   4o|  21 


48   54   63   73'  43 
33   24   29   36|  19 


41   45   59   70|  39 
32   23   31   35;  14 


58   69   76   65 
30   26   34   40 


63   61   68   53 
33   23   30   37 


63   66   76   71 
36   26   30   41 


64   70   681  42 
24   36   361  21 


47   60   70   58 
32   22   31   32 


40   44   56   66 
30   23   30   32 


65   67   74   64|  45 
34   24   29   37!  21 


29  20  28  34 

55  65  72  56 

32  27  35  34 

61  70  76  66 
31 


31   44 1  2  3 


55   67   73   50 


60   61   68   64 
32   23   31   33 


66   66   72 


48   68   69   76 
36   28   30   37 


57   68   75   66 


50   60   64   50 
30   30   37   37 


24   39   42   36 


58   69   76   61 
28   24   33   40 


54   65   72 

36   29   39   43 


28   25   38   38 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ErjGLAtJO 
MARCH  1352 


PINKHAM  NOTCH 


PORTSMOUTH 


SURRY  MOUNTAIN  DAM 


W0LFE80R0 


WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 
cJLOCK.  ISLAND  Wb  AP 

GREENVILLE 


PROVIDENCE  W6  AIRPORT 


VERMONT 
BELLOWS  FALLS 


BENNINGTON  2  NNW 


BLOOMFIELD 


BURLINGTON  WB  AIRPORT 


DORSET  1  S 


ENOSBURG  FALLS 


MC  INOOE  FALLS 


MONTPELIER  FAA  AP 


MOUNT  MANSFIELD 


NORTH  DANVILLE 


REAOSBORO  1  SSE 


SAINT  ALBANS  BAY 


SAINT  JOHNSBURT 


WATERBURY  1  NNE 


31   15   la 


32   15   20 


31   21   26 


35   29   26 


35   26   31 


36   23   29 


MAX 

35 

26 

17 

MIN 

19 

1 

MAX 

3". 

16 

21 

MIN 

l'< 

-  2 

MAX 

34 

13 

U 

MIN 

13 

-  *■ 

-16 

MAX 

33 

14 

MIN 

5 

-  4 

-  7 

MAX 

3". 

17 

22 

MIN 

13 

-  8 

-  5 

MAX 

35 

20 

13 

MIN 

17 

-  4 

-  4 

MAX 

36 

15 

le 

MIN 

12 

-  1 

-  3 

MAX 

3B 

17 

24 

MIN 

13 

-  3 

-  2 

MAX 

36 

22 

14 

MIN 

6 

-10 

-10 

MAX 

35 

20 

12 

MIN 

19 

-  1 

0 

MAX 

36 

17 

11 

MIN 

13 

-  i 

-  2 

MAX 

33 

10 

MIN 

5 

-     ' 

-  3 

MAX 

30 

-  3 

MIN 

\-    3 

-18 

-18 

MAX 

33 

10 

MIN 

2 

-  5 

-  4 

MAX 

30 

9 

MIN 

1 

-  6 

-  7 

MAX 

35 

20 

16 

MIN 

12 

-  9 

-  5 

MAX 

37 

18 

22 

MIN 

15 

-  1 

-    1 

MAX 

37 

12 

14 

MIN 

e 

-  2 

-  5 

MAX 

34 

16 

16 

MIN 

12 

-  2 

-  8 

MAX 

33 

17 

10 

MIN 

8 

-  7 

-  7 

MAX 

35 

30 

20 

MIN 

22 

3 

" 

MAX 

35 

22 

12 

MIN 

11 

-  <> 

-  6 

32   34 

20   20 


22   30   36 


40   35   35 
12   32   30 


23   30   38 


12   30   28 


35   34   36 
10   27   25 


31   40   3  7 


34   3  7   3  5 


35   37   34 
10   29   29 


36   37   35 


41   38   36 


36   37   37 


23   29   37 


30   38   34 


17   28   39 


25   35   39 


25   36   32 


24   31   33 


23   31   32 


22   36   38 


17  29  31 

2  5  22 

26  35  38 

10  14  28 

26  28  34 


40   42   47 


24   17   13 


33   26   23 


34   37   37 
26  22       14 


37   36   36 
32   30   13 


38   39   37 
33   26   21 


35   37   35 


37   38 
15   16 


40 

40 

44 

30 

23 

7 

37 

38 

40 

23 

20 

10 

37   39   42 


36   37   40 


30   32 
10   12 


30   36   43 


43   43 
25   10 


38   38   39 


25   32   39 


29   13 
36   37 


46   31 

12   23 


42   37 
12   30 


49   49 
10   20 


51   34 
13   24 


13   13   21 


30   2  6   3  3 


46   48   41 


50   53 
12   12 


21  22      33 


52   52   48 


35   43   37 


42   52   41 


16   18   28 


44   55   40 


46   54   38 


50   46   32 
11   12   22 


42   46   46 


18   18   32 


Day  Of  Month 

IS   17 


30   38   37 
24   12   27 


25   21   20 


28   26   26 


30   30   26 


32   25   25 


29   24   28 


25 

25 

34 

24 

16 

15 

36 

40 

27 

17 

31   29   29 


34   33   33 


33   32   34 


29   29   29 


30   29   28 


35   40 
22   19 


31   27   22 


38   42 
31   27 


42   42   39 
23   18   29 


25  24  26 

34  35  40 

29  23  26 

33  37  37 


32   35   35 
25   17   28 


30   31   29 


31   27   26 


43   40 
27   25 


46   50   41 
26   30   26 


44   45   44 
23   26   22 


53   48   46 
27   31   28 


32   27   25 


27   32   22 


31   36   34 
23   26   24 


37   42   45 
31   31   27 


19  I  20   21   22  I  23   24  ,  25  <  2e   27   28   29   30   31  > 

I    [    I    I .    I ,  __  "*_ 

41   43  35   *4   41i  46   55   66   50  39.2 

22   27'  30   30   30|  31   27   32   31  17.9 


33   46   39 


38 

45 

32 

29 

45 

45 

22 

15 

40 

39 

22 

27 

45 

42 

26 

26 

44 

42 

21 

21 

49 

45 

29 

26 

33 

35 

26 

24 

47 

46 

26 

29 

42 

45 

28 

28 

41   40   51 
16   12   15 


43   43   40 
22   16   24 


40   43 
14   15 


48   50   42 
15   16   25 


36   50   42 
12   12   27 


43   43   39 
31   29   34 


45   51   40 


29   30   28.  24 


26   33   27 


31   35   31 


25   27   26 


32   29   18 


43   41 
20   25 


22   25   23 


40 

41 

40 

25 

29 

23 

39 

36 

33 

25 

25 

21 

26 

23 

21 

20 

16 

5 

44 

39 

34 

23 

28 

21 

39   37   32 


37 

39 

41 

31 

30 

18 

46 

43 

42 

34 

30 

22 

41 

39 

37 

26 

26 

20 

40   42 
32   22 


30   20   32  ;  21   28   22 


24  22  30 

51  50  44 

30  26  35 

49  50  43 

31  27  26 


46 

52 

18 

20 

54 

43 

20 

36 

49 

46 

0 

25 

44 

42 

15 

31 

50 

40 

9 

" 

39   40   51 


50  45 
15  33 

52  42 

15  33 

51  50 
11  36 

36  47 

10  14 

36  46 

6  14 


45 

46 

7 

22 

40 

41 

5 

24 

41 

48 

15 

20 

51 

46 

18 

36 

45 

48 

17 

30 

49 

45 

7 

25 

36 

49 

1 

3 

46 

52 

18 

26 

41   46 
21   23 


46   49 
26   20 


40   47   43 


49 

49 

55 

28 

25 

32 

46 

44 

46 

22 

25 

27 

50 

43 

47 

20 

30 

27 

44   50   51 
32   32   33 


29   28   29 


45   50 
34   22 


30   30   33 


49   50   45 


36   30   33 


36   33   32 


33   33   32 


47   62   67   74 
34   28   26   31 


50 

60 

30 

25 

45 

57 

26 

25 

58 

71 

35 

25 

53 

62 

34   26   36   37 

52   60   70   47 
34   26   31   35 


44.2 
19.7 

44.3 
23.4 

42.6 
21.0 

47.3 
24.3 

43.1 
23.2 

42.9 
21.8 


52   46   43   52   50   50   53   42.3 
37   35   37   37   36   40   43   30.5 


56   52   42   56   67   73   69   44.3 
34   32   33,  33   34   46   47   26.8 


55   52   49i  55   62   56   57   45.0 
33   25   37i  28   25   40   43   27.3 


46   52   57|  56   55   45;  54   59   55   56   46.2 
36   30   35,  37   30   38,  37   35   42   44   30.4 


50   55l   52   53   44   54   67   67   67   45.7 
30   35   38   36   37,  37   32   43   46   29.6 


25   25   22 


50   44   52 
30   24   20 


51   41   40 


25   22   17 


40   46   36 
15   12   13 


43 
25 


30   26   23 


22   20   22 


49   49   45 
27   27   32 


21   25  22^ 


21   23   27 


50   36   41 
21   24   27 


38   49   41 


27   22   22 


51   46 
35   32 


47   44 
27   34 


45   46 
32   34 


41   39 
32   33 


45   48 
31   31 


45   40 
19   32 


45   42 
32   33 


43   44 
32   34 


44   44 
31   33 


39   41 
27   34 


45   40 
33   33 


36   40 
32   33 


26   30 
14   21 


39   42 
34   32 


37   39 
34   35 


47   43 
30   30 


45   46 
32   32 


44   43 

33   34 


58   65 
26   32 


59   73   76 


60  66 
23  30 

61  72 
31  42 

64  70 
23  29 

54  59 

23  30 

65  74 
31  51 

66  73 
29  36 

67  72 

26  34 

53  62 

27  31 


73 

43 

8 

37 

21 

0 

52 

43 

9 

36 

24 

3 

62 

43 

1 

33 

17 

0 

42 

38 

6 

29 

19 

3 

59 

44 

0 

33 

22 

2 

59 

44 

3 

35 

22 

7 

56 

43 

8 

33 

19 

2 

31   38 
23   23 


55 

58 

70 

39 

5 

27 

33 

35 

17 

6 

55 

66 

51 

37 

6 

29 

46 

33 

20 

0 

50 

56 

44 

29 

0 

26 

42 

16 

13 

8 

49   47   46   43   45   47   54 
21   25   21   35   35   32   32 


59   75 
29   41 


53   61 
26   34 


54   65 
26   31 


70   76 
29   36 


60   67 
32   42 


65   72 
27   33 


36 

37 

29 

18 

40 

19 

45 

23 

40 

21 

44 

20 

0 

16   20   20 


25   21   26, 


45   40 
26   29 


51   53 
32   29 


54   43 
32   31 


38   42   50 
30   29 

50   51 


23   28   37   14 

60   66   75   45 
27   32   36   22 


53   69 
29   33 


42.2 
19.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  EliOLAIIO 
tfAaCH    l')f)2 


Day 

01  Month 

16  1  17 

18 

19  1  20     21 

35      3r~50| 

0    -    4    -    4| 

39      40      48 
8         9      201 

25] 

30 

60 
27 

62 

31 

31 

68 

30 

68l 

36| 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

15 

22I  23  ' 

1           1 

24 

28; 

27 

28 

45 
28 

47 
31 

29 

52 
21 

55 
25 

l_ 

»0O0SIOCt    3    ENE 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

38 

15 

37 

le 

20 

-  8 

27 

-  2 

10 
-13 

12 
-    5 

20 

1 

25 

S 

29 
12 

37 
18 

37 
21 

<iO 
5 

34 
7 

".2 

0 

-    2 

-  8 

1.3 

-  3 

-    8 

'•2 
5 

48 
0 

50 

3 

54 

14 

48 
12 

36 
17 

34 
28 

42       40 
18        17 

40        40 
17        18 

40       45 
11        12 

43       44 
27       27 

42 

10 

42 
22 

45       48 
15       15 

40      48 
17      20 

38 

15 

41 
18 

44 
27 

46 
33 

38 

30 

42 
32 

43 

28 

44 

33 

40.8 
10.7 

41.5 
16.8 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

And 

Depth 


Day  of  month 
10   11  !  12   13   14  !  IS   16  '17   18  '  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 


STORRS,  CONW. 
1  INCH 

4  INCHES 

8  INCHES 

KINGSTON.  R.  I. 
4  INCHES 


MAX    38   38   35   35   38   39   39   38   38   39   38   39;  391  39   39 
MIN   38   35   32   33   35   38   38   37   36   38   37   38,  39   39   39 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


35   34 
33   33 


34   35   36   3S   36   35 
33   33   35   35   35   35 


34   33   33   33   34   34   34   34   34 
33   33   31   30   33   34   34   34   34 


31   30 


30   30   30   30 
30   29   30   30 


36 

36 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

31 

31 

31   3:   30 

30   30   30   30   30   30   30   30   30 


36   36 

3S|  36 


34   34:  34   34 
34   34   34I  34 


31   31   31 


MAX    32   32   31   31 

;MIN    32   30   30   30 


31   31   31   31 


31   31 
30   31 


32   31   32   32   32 
31   31   31   31   31 


12    INCHES 

5   Pf 

24    INCHES 

5   P^ 

BURLINGTON    U   OF 

VT. 

VT. 

1    INCH 

MAX 

MIN 

3    INCHES 

MAX 
MIN 

10    INCHES 

MAX 

MIN 

31   31   31 

32   32   32   32   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33 
35   35   35   36   35   35   35   35!  35   35   35,  35   35   35   35 


32   31   29   29   30   30   30   30   30   30   30   32 
31   29   28   28   29   29   30   29   29   29   28   31 


31   31   30   30   30   30   30!  30 
31   30   29   29   29   30   30   30 


31   31   30   30   31   31   31  |  31 
31   30   30   30   30   30   30   30 


31   32 
31   31 


30   30   30 1  31 

29   29   29;  30   31   31   31 


39   39   39   39   40   40   42   43   43   45   43   43   47   49   53   53  40.9 
39   39   39   39   39   39   39   39   40   39   39   40   40   39   41   44  38.3 


36   36   36   36   36   36   37   381  39   38   39   42   43   46 


36   36   36   36   36   36   36   36 


34   34   34   34   34   34   35   35 
34   34   34   34   34   34   34   34 


31   31  32  32  32  32  33  35  37 

30 1  30  30  30  30  30  31  30  30 

32:  32  32  32  32  32  32  33  34 

31  31  31  31  31  31  31  31 

33  33  33  33  33  33  33  33 

35  35  35  35  35  35  35  35 


32   32   32   32   32   32   32 
32   31   32   31   32   31   32 


32   32   32   32   32   32   32   32 


37   36   37   37   36   38 


35   35   35   35   35   35 
34   34   35   34   34   34 


48  37.3 
42  35.8 


43  34.5 
35  33.7 


39   39  39|  41   43   45  46  34.9 
32   33   331  34   34   38  41  31.2 


37   39  41   42  33.1 
35   36   38  40;  31.9 


33   36   37   37  33.2 
35   37   38,  41  35.4 


35 

36 

35 

32, 

34 

34 

33 

33 

33 

35, 

35 

35 

321  32  32  32  32  32  34  33  31.4 

31  32  31  32  31  32  32  31  30.5 

32'  32  32  32  32  32  33l  32|  31.3 

31   32   31   32   31   32   31 1  32   31  32  31 !  32  31  31  31  31  30.6 


31   31   30   31 
30   30   30   30 


32   31   32   32   32   32   32   32   32   32   32   32   32i  32   32   32   33   32  31.5 
31   31   31   32   31   32   31   32   31   32   31   32   31;  32   31   32   31   31  30.9 


Storrs,  Conn.  -  Slope  of  Ground:   Downhill  less  than  3  percent  to  the  northeast.   Soil  Type:   Woodbridge  loam.   Ground  Cover:   Grass  sod. 
Instrumentation:   3  Level  Bristol  Temperature  Recorder. 


Kingston,  R.  I. 


Slope  of  Grou 
Instrumentat i 
Thermometers . 


Level.   Soil  Type:   Bridgehampton  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass,  clipped  to  2  inches. 
4  and  8  Inch  Depth  -  Thermocouple  with  Bendix-Friez  Recorder.   12  and  24  Inch  Depth  -  Standard  Soil 


Burlington  U  of  Vt.,  Vt.  -  Slope  of  Ground:   Less  than  5  percent  to  the  northwest.   Soil  Type:   Melrose,  fine  sandy  loam.   Ground  Cover: 

Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14   IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

1 
24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

nRIDGF.PORT  IfB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2 
.7 

2 
.7 

2 
.6 

2 
.6 

T 
2 
.6 

T 
1 

T 
1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

.4 

T 

COLLINSVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

9 

8 

T 
6 

T 
5 

.5 
4 

3 

2 

T 

T 

1.5 
2 

DAN  nil  RY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

8 

8 

T 

7 

T 
7 

T 
6 

5 

5 

4 

3 

1.0 
2 

1 

T 

T 

T 

I 

T 

T 

GROTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

.5 

T 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

6 

T 
6 

T 
5 

T 
4 

T 
4 

3 

2 

2 

T 

.3 

T 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
IVTR  EQUIV 

9 
2.9 

9 
2.9 

9 
2.8 

T 
8 
2.9 

T 
7 
2.9 

T 
7 
2.7 

T 
7 
2.7 

6 
2.1 

6 
2.0 

5 
2.0 

5 
1.6 

.7 
3 
1.2 

T 

1 

1 

1 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

6 

T 
6 

6 

T 
5 

T 
5 

5 

5 

4 

4 

2 

T 

.5 

1 

T 

T 

T 

T 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

9 

8 

T 

7 

T 
6 

T 
6 

5 

5 

3 

2 

T 

1 

T 

T 

T    T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

NEW  HAVEN  WD  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

4 
.5 

4 
.5 

4 
.4 

3 
.4 

T 
3 
.4 

T 
2 
.3 

T 
2 
.3 

2 
.2 

T 

1 

T 

1 

T 

I 
1 

T 

.7 

T 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

22   22 

22 

T 
22 

.3 
21 

.5 
20 

.5 
20 

T 
19 

18 

18 

17 

3.0 
20 

3.5 
22 

.5 
21 

.3  ■ 
21   20 

.5 
20 

T 
19 

18 

18 

18 

.8 

18 

17 

16 

14 

12 

.2 
11 

T 
10 

8 

5 

2 

NORWICH  PUD  UTIL  PLT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

15 

15 

15 

13 

T 
12 

T 
12 

12 

12 

11 

10 

T 
10 

5 

T 
4 

3 

3 

3 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

2 

T 
2 

T 
2 

T 

T 

T 

.1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WOODBURY  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

14 

14 

14 

T 
14 

T 
14 

1.0 
15 

14 

12 

12 

9 

9 

T 
7 

7 

6   6 

5 

5 

4 

2 

T 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
23 

20 

1.8 
20 

1.0 
22 

1.0 
23 

T 
22 

21 

20 

19 

18 

17 

2.0 
12 

14.0 
21 

T 
25 

23   21 

T 
17 

14 

12 

11 

9 

7 

6 

T 
4 

T 
4 

4 

3 

2 

2 

2 

T 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
21 

17 

2.1 
17 

3.1 
20 

.4 

18 

T 
11 

8 

6 

5 

4 

3 

T 
2 

15.7 
8 

18 

15  1  11 

6 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

T 

1 

.2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
15 

15 

T 
15 

2.0 
13 

12 

12 

12 

10 

8 

6 

5 

5 

10. 0 
14 

T 
14 

14   12 

10 

8 

6 

5 

4 

3 

3 

I 

T 
2 

1 

T 

T 

BRASSUA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

^i* 

T 

4.5 

4.2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5.0 

8.0 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.4 

- 

1.2 

T 

T 

T 

- 

- 

- 

BRIDGTON  1  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

43 

43 

T 
43 

.5 
43 

4.0 
47 

46 

43 

42 

41 

40 

39 

39 

11.0 
50 

47 

- 

40 

38 

37 

36 

35 

34 

33 

32 

30 

28 

26 

24 

22 

20 

16 

10 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2.8 

12 

1.2 

T 

12 

1.2 

1.0 

12 

1.2 

.6 

12 

1.2 

T 

10 

1.1 

T 

10 

1.2 

9 

1.2 

7 
1.1 

6 
1.0 

5 
.9 

3 
.8 

2 

.7 

2 
.6 

T 
2 
.7 

T 
2 
.6 

2 
.6 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

3.3 

T 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

20 

1.5 
22 

20 

12 

10 

9 

8 

6 

4 

2 

1 

7 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
18 

18 

18 

2.0 
20 

1.0 
16 

14 

10 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

10.0 
18 

18 

15 

12 

9 

6 

4 

3 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
20 

20 

.5 
19 

.5 
18 

18 

17 

17 

17 

15 

14 

13 

12 

12 

12 

12 

11 

9 

8 

8 

7 

5 

4 

2 

T 
2 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
39 

38 

2.3 

40 

4.1 
43 

T 
42 

T 
40 

39 

38 

37 

36 

35 

.2 
31 

12.0 

42 

38 

T 
38 

36 

T 
35 

34 

34 

31 

30 

T 
29 

T 
29 

1.4 
29 

T 
29 

26 

T 
25 

20 

16 

13 

.7 
12 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
15 

14 

1.0 
14 

1.0 
15 

14 

T 
14 

12 

9 

7 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

^ 

1 

1 

1 

T 
1 

T 

1 

T 

1 

T 

T 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

- 

- 

5.0 

7.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8.0 

13.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MACHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

19 

18 

18 

2.0 
18 

17 

14 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

2.5 
9 

8.0 
17 

14 

13 

12 

9 

6 

5 

5 

4 

3 

T 
3 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

.2 

1.9 

2.1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

15.3 

.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MILLINOCKET  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

15 

1.0 
15 

16 

10 

6 

7 

7 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

T 
4 

- 

2 

1 

1 

1 

T 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
25 

24 

4.0 
24 

29 

T 
24 

24 

22 

20 

7 

5 

5 

T 
4 

16.0 
6 

20 

9 

7 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

T 

1 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

17 

2.1 

16 
2.0 

.2 

16 

1.9 

.7 

16 

2.0 

1.2 
15 

1.6 

T 

16 

1.7 

14 

1.7 

13 
4.2 

12 

3.8 

11 
3.5 

10 
3.5 

2.2 

9 
3.0 

7.8 
19 

6.6 

19 
6.5 

17 
6.0 

15 

6.0 

T 

12 

5.2 

11 

5.0 

10 
4.0 

10 
3.0 

9 
3.0 

8 
2.5 

8 
2.5 

6 
2.5 

5 
2.5 

4 

2.0 

2 
1.8 

1 

T 

T 

RIPOCENUS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

- 

- 

7.0 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 

4.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

21 

T 
21 

1.2 
21 

1.5 
21 

20 

19 

17 

14 

11 

8 

7 

8.0 
IS 

1.5 
13 

10 

7 

5 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

T 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

1.0 

1.7 

2.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.1 

14.6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SQUA  PAN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

- 

T 

3.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

5.0 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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Station 

Day  oi  month 

23  1  24 

1 

1    r '    ' 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

25  26  1  27 

28 

29 

30 

31 

MASSACHUSETTS 

\PAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

16 

15 

15 

15 

.3 
14 

T 
14 

T 
13 

11 

9 

8 

6 

1.0 
6 

6 

T 
5 

4 

T 
4 

T 
2 

2 

1 

, 

AUIIKBST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

10 

T 
10 

10 

T 
10 

9 

9 

9 

8 

7 

2.0 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

I 

T 
1 

T 
1 

BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
9 

8 

8 

.3 

8 

T 

7 

T 
6 

T 
6 

5 

5 

4 

4 

T 

1 

T 

1 

1 

T 

T  ]  T 

T 

T 

T 

T 

T 

nUK  II  ILL  KB 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

15 

14 

14 

.6 
14 

.6 
14 

.2 
14 

T 
14 

14 

13 

12 

11 

T 
9 

.1 
8 

T 
7 

5 

4 

T 
3 

3 

3 

2 

2 

1 

1  '  1 

T 

T   T 

I'srOS  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 
WTR  EQUIV 

5 
1.8 

5 
1.7 

T 
5 
1.7 

.5 

5 

1.7 

T 
4 

1.5 

.3 

3 

1.2 

.1 
3 
1.2 

3 
1.1 

3 

1.0 

3 
.9 

2 
.8 

T 

1 

.2 
T 

T 

T 

T 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

9 

.1 
9 

8 

7 

6 

6 

5 

5 

4 

3 

1 

T 
T 

T 

1  \ST  WARF.HAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

5 

T 
4 

T 
4 

3 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

, 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

9 

9 

9 

T 

7 

T 
5 

T 
5 

T 
5 

4 

4 

3 

2 

T 

.1 

T 

T 

T 

T 

IIAVtRHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

12 

1.0 
12 

.5 
11 

.5 
11 

T 
11 

10 

10 

9 

8 

T 
7 

T 
6 

T 
5 

"  '    2 

T 

1 

T 

T 

T 

IIOLVOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

!  T 
9  1  9 

T 
8 

T 
8 

T 
8 

8 

7 

7 

6 

1.0 

6 

T 
5 

4 

3   2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

T 

T 

T 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

"  j  " 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.1 

T 

T 

T 

.2 

.9 

T 

T 

T 

T 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

- 

- 

T 

- 

-  j  - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

14 

14 

T 
14 

T 
14 

T 
14 

T 
14 

12 

10 

8 

7 

3.7 

6 

.2 

7 

.1 

7 

T 
7    7 

.2 

6 

6 

6 

5 

T 
2 

2 

1 

1 

T 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

I'ROVINCETOTO  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

T 
2 

T 

READING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

14 

13 

.7 
13 

1.0 
14 

.2 
14 

T 
14 

13 

12 

10 

9 

T 
8 

.4 
8 

T 
6 

4    3 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

10 

10 

10 

1.0 
11 

T 
10 

T 
9 

8 

7 

6 

6 

6 

T 
4 

3 

3 

2 

T 

^ALEM  CG  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

1.0 
3 

1.0 
2 

T 
2 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

SOUTIIBRIDGE  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

15 

15 

T 
15 

T 
15 

.5 
16 

.5 
16 

16 

15 

15 

13 

.5 

11 

2.0 
8 

8 

8 

7 

6 

5 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

PRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

10 

10 

T 
9 

9 

8 

7 

6 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

oTERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

.5 

- 

2.5 

- 

- 

- 

- 

- 

3.0 

.4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

10 

T 
10 

T 
9 

T 
9 

9 

9 

9 

8 

8 

3.5 
11 

T 
10 

T 
9 

9 

T 
8 

7 

7 

6 

4 

T 
4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

15 

14 

14 

.2 

13 

.3 
14 

T 
13 

13 

13 

11 

10 

T 
9 

8 

7 

5 

3 

2 

1 

1 

T 

WEST  MEDWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

9 

1.0 
9 

9 

.5 
9 

9 

8 

7 

7 

6 

5 

4 

3 

3 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

T 

.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WINCH EN DON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

:« 

.5 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

3.0 

.5 

T 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2e 

4.0 

26 
4.0 

26 

4.0 

.1 

26 

4.0 

.8 

25 

4.0 

T 

25 

3.6 

.1 

25 

3.6 

25 
3.5 

23 
3.3 

T 

23 

3.2 

22 
3.0 

3.2 

20 

2.8 

.2 

21 

4.6 

.1 

18 

4.1 

17 
3.1 

14 
2.6 

T 

12 

2.2 

9 
1.7 

7 
1.3 

5 
1.0 

T 
4 
.8 

T 
4 
.7 

4 
.6 

4 
.4 

3 
.3 

T 
2 
.2 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 
11 

11 

T 
11 

.8 
12 

.9 
12 

T 
11 

11 

11 

10 

10 

10 

1.3 
11 

10.0 
18 

17 

17 

16 

1.0 
16 

16 

16 

15 

15 

13 

13 

12 

12 

T 
11 

2.2 

11 

T 
9 

8 

4 

2 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
16 

16 

16 

3.0 
18 

1.0 
19 

18 

15 

11 

7 

5 

2 

2 

11. 0 
12 

.5 
10 

T 
8 

6 

.5 
6 

5 

5 

5 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

T 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

T 
12 

12 

12 

1.0 
12 

T 
12 

.5 
12 

12 

12 

11 

10 

9 

8 

10.0 
18 

T 
16 

15 

15 

.5 
15 

14 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

12 

12 

2.0 
13 

11 

10 

8 

6 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

1.1 
85 

85 

85 

.7 
85 

.4 

85 

1.1 

86 

85 

85 

85 

85 

85 

1.4 

86 

9.0 
95 

1.1 
95 

.4 

95 

95 

2.2 
97 

97 

97 

97 

97 

97 

97 

95 

95 

.8 
95 

1.9 
97 

97 

96 

93 

89 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 
WTR  EQUIV 

23 
2.9 

23 
2.9 

T 

23 

2.8 

.6 
23 
2.9 

1.2 

24 

2.9 

T 

24 

2.9 

24 

2.8 

23 

2.6 

20 
2.6 

17 
2.5 

15 
2.5 

1.8 

13 

2.4 

.9 
15 

3.4 

14 
3.4 

13 
3.3 

11 
3.2 

T 

9 

3.1 

9 
3.0 

8 
2.8 

8 
2.7 

8 
2.7 

8 
2.7 

7 
2.7 

6 
2.6 

5 
2.5 

4 
2.3 

3 
2.2 

2 
1.5 

1 

T 

T 

UURIIAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

21 

21 

1.1 
22 

21 

20 

19 

18 

17 

17 

15 

.6 
16 

3.4 
19 

17 

16 

14 

13 

12 

11 

10 

10 

9 

8 

6 

5 

3 

T 

T 

EAST  DEERING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

30 

30 

30 

.5 
30 

5.0 
35 

35 

33 

32 

30 

- 

- 

10.0 

.6 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 
30 

.5 

30 

30 

~ 

3.3 
31 

30 

30 

30 

28 

27 

- 

25 

8.0 
30 

2.8 
32 

28 

.3 
28 

T 
27 

- 

25 

25 

25 

25 

24 

24 

- 

1.0 
23 

1.0 
23 

.5 
22 

20 

18 

16 
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Station 

Day 

of  monlh 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

" 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

30 

29 

28 

28 

2.0 
29 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

6.0 
29 

T 
29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

13 

12 

11 

9 

7 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

23 

23 

.4 
23 

1.2 
24 

.5 
23 

22 

22 

21 

21 

20 

19 

4.5 
24 

6.2 

27 

.3 
23 

22 

21 

20 

20 

20 

18 

18 

17 

15 

14 

13 

11 

10 

8 

T 

T 

T 

KEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

20 

20 

.2 

19 

.6 
19 

.5 
19 

T 
19 

18 

18 

18 

17 

16 

2.0 
15 

.2 
14 

14 

14 

T 
13 

T 
12 

11 

10 

9 

8 

6 

4 

2 

T 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 
27 

27 

27 

.4 
27 

1.3 
28 

.3 
28 

27 

25 

21 

21 

20 

19 

9.7 
29 

.2 
28 

25 

23 

.1 
22 

T 
21 

21 

20 

20 

19 

19 

18 

16 

15 

13 

11 

9 

8 

6 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

14 

14 

14 

16 

16 

15 

13 

12 

12 

11 

10 

- 
21 

19 

16 

15 

15 

12 

10 

9 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

MILAN  7  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

30 

29 

28 

2.0 
30 

1.0 
31 

30 

28 

28 

26 

25 

24 

- 

9.0 
32 

1.0 
33 

33 

32 

31 

30 

28 

26 

26 

25 

25 

21 

20 

18 

18 

16 

15 

15 

13 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

35 

35 

35 

.5 
35 

.9 
35 

.7 
35 

34 

33 

31 

29 

27 

3.3 
30 

.9 
30 

.5 
28 

26 

23 

21 

20 

19 

17 

17 

16 

15 

13 

11 

10 

8 

6 

3 

T 

T 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

3.0 
10 

3.2 
12 

2.2 
14 

14 

12 

12 

12 

12 

12 

13.0 
12 

3.1 
14 

T 
13 

12 

12 

.9 
12 

T 
12 

12 

11 

.3 

11 

11 

11 

" 

.71 1.5 
111  11 

.2 

13 

T 
12 

12 

9 

9 

NASHUA  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

28 

26 

26 

.5 
27 

.3 

25 

.3 
24 

23 

20 

17 

15 

13 

12 

1.0 
12 

.3 

11 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

3 

1 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

- 

T 

2.5 

1.5 
51 

.5 
51 

50 

49 

48 

47 

45 

3.0 
47 

14.5 
60 

T 
59 

58 

55 

.5 
52 

52 

51 

51 

49 

47 

46 

44 

T 
44 

42 

2.0 

40 

39 

37 

33 

28 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

.3 

1.0 

1.5 

1.0 

- 

- 

_ 

- 

- 

1.0 

1.5 

- 

. 

T 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

. 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

20 

19 

.2 

19 

.8 
20 

20 

20 

20 

19 

19 

19 

17 

1.5 
19 

T 
19 

17 

16 

16 

16 

15 

13 

12 

11 

10 

10 

9 

7 

6 

6 

3 

2 

T 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

24 

23 

22 

.5 
22 

.5 
21 

T 
20 

19 

18 

17 

15 

14 

13 

3.0 

15 

1.0 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

9 

8 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

1.0 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

14.0 

1.0 

_ 

_ 

T 

_ 

_ 

_ 

- 

. 

. 

_ 

- 

T 

_ 

_ 

T 

_ 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
49 

49 

T 
49 

T 
49 

T 
48 

48 

47 

46 

45 

45 

44 

2.0 
46 

5.5 
51 

T 
46 

45 

45 

T 
44 

44 

43 

42 

42 

41 

41 

40 

T 
40 

T 
39 

T 
38 

T 
37 

35 

33 

28 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.4 

T 

T 

.4 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

PROVIDENCE  WD  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

8 

3.1 

8 
3.0 

8 
2.9 

T 

8 

2.8 

T 
8 
2.8 

T 
7 
2.5 

T 

6 

2.3 

5 
2.1 

4 

1.9 

3 
1.8 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

WOONSOCKCT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

9 

9 

T 
9 

T 
8 

T 

7 

T 
7 

7 

6 

6 

5 

T 
3 

2 

T 
2 

2 

T 

T 

VERMONT 

BENNINGTON  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

6 

T 
6 

T 
6 

T 
4 

T 
4 

3 

2 

I 

1 

1.5 

T 

T 
T 

1.0 
1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

BLOOMF I  ELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
24 

24 

T 
24 

2.0 
26 

.8 
26 

22 

20 

17 

15 

15 

14 

14 

11.3 

25 

T 
20 

T 
18 

18 

17 

17 

17 

16 

16 

15 

15 

15 

14 

T 
14 

14 

13 

13 

10 

1.0 
8 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

6 
1.3 

6 
1.3 

.2 

6 
1.2 

2.2 

8 
1.3 

3.8 

11 

1.4 

12 
1.3 

8 
1.2 

8 
1.0 

8 
.9 

5 
.9 

5 
.7 

4.5 
4 
.9 

1.4 

8 
2.2 

8 
2.3 

6 
2.0 

6 
1.9 

T 

5 

1.8 

5 
1.5 

4 
1.4 

4 
1.5 

T 
3 
1.1 

2 
.9 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

31 

31 

31 

.6 

31 

1.6 
31 

.3 
31 

29 

27 

26 

25 

24 

6.5 
31 

5.7 
35 

.8 
33 

32 

31 

T 
30 

29 

29 

28 

T 
27 

27 

27 

25 

24 

23 

T 
21 

18 

16 

13 

12 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

T 
17 

17 

1.0 
17 

1.0 
18 

T 
17 

T 
16 

16 

15 

15 

14 

13 

8.0 
22 

T 
22 

17 

16 

15 

15 

15 

14 

13 

13 

13 

13 

10 

T 
9 

1.0 
9 

7 

5 

T 
3 

2 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

7 

7 

T 

7 

.5 

7 

.5 

6 

4 

3 

2 

1 

T 

T 

T 
T 

4.0 
2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

4.0 
3 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

20 

T 
20 

.5 
21 

3.0 
24 

T 
24 

23 

18 

16 

14 

12 

6.0 
10 

23 

23 

T 
21 

IS 

T 
15 

13 

11 

11 

11 

9 

7 

6 

6 

T 
5 

5 

4 

T 
3 

2 

1 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

21 

20 

1.0 
21 

1.0 
22 

2.0 
24 

22 

21 

20 

19 

19 

18 

2.3 

20 

6.7 
23 

22 

22 

20 

.5 
20 

19 

19 

19 

T 
18 

16 

15 

15 

14 

14 

T 
12 

11 

9 

T 

5.0 
4 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

36 

36 

35 

1.0 
35 

2.0 
36 

34 

34 

33 

32 

32 

31 

2.0 
31 

L2.0 
40 

38 

38 

36 

34 

34 

33 

32 

30 

30 

28 

28 

26 

26 

24 

24 

22 

20 

18 

READSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

27 

27 

27 

T 
26 

.5 
25 

.5 
26 

T 
25 

24 

24 

23 

23 

2.0 
25 

5.8 
31 

T 
31 

31 

T 
30 

T 
29 

29 

29 

27 

24 

.3 
24 

24 

24 

24 

23 

T 
23 

22 

21 

20 

18 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

14 

14 

T 
12 

1.0 
12 

11 

10 

10 

8 

7 

7 

6 

12.0 
17 

1.0 
16 

14 

12 

11 

10 

10 

8 

7 

6 

6 

5 

5 

5 

T 
4 

4 

4 

3 

2 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

9 

1.1 
9 

1.3 
9 

7 

6 

5 

4 

4 

3 

.5 
2 

1.5 
1 

T 

T 

SAINT  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

1.0 
5 

4.0 
9 

8 

6 

4 

3 

3 

3 

3 

1.0 
3 

3 

3 

2 

1.0 
2 

1 

1 

1 

2.0 
2 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
16 

16 

16 

1.0 
17 

2.0 
19 

16 

16 

15 

14 

12 

11 

T 
10 

4.5 
13 

12 

11 

10 

9 

9 

8 

5 

4 

2 

1 

T 

VERNON 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

25 

25 

25 

T 
25 

T 
24 

24 

23 

23 

20 

18 

16 

T 
15 

2.0 

16 

T 
15 

13 

12 

10 

10 

9 

8 

5 

^ 

4 

2 

1 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 
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Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolstion,  particularly  in  mountainous 
areas . 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1962 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  In  using  these  maps  for  interpolation,  particularly  in  mountainous 
areas. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  KNGIJ\NO 
MARCH  19H2 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
MARCH  1962 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


n 

u. 

OBSERVATION 

d 

M 

< 

TIME  AND 

ac 

( 

3 

p 

TABLES 

STATION 

i 

COUNTY 

OBSERVER 

i 

1 

3 

i 

i 

1 

i 

If 

cwmecTicuT 

ftNsom* 

Olio 

NEW  HAVEN 

41 

10 

73  09 

20 

BA 

ANSOMA  WATER  CO. 

BAKCRSVULt 

0JI7 

LITCHFIELD 

41 

90 

73  02 

710 

BA 

WATER  BUREAU  HARTFORD 

•ALT IC 

0(M 

NEW  LONDON 

41 

37 

72  06 

MID 

BALTIC  MILLS  CO. 

BABKHJlMSTfO 

0199 

LITCHFIELD 

41 

96 

72  57 

420 

BA 

WATER  BUREAU  HARTFORD 

BlOOMTIfLD 

063* 

HARTFORD 

*1 

90 

72  44 

169 

<: 

ENG.  DEPT.  HARTFORD 

BttlOaEPOBT  MB  *» 

0B06 

FAIRFIELD 

41 

10 

73  OB 

■f 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BftOOKLVN 

0910 

W  I  NDNAM 

17 

41 

47 

71  97 

279 

6P 

DONALD  J.  FIELDS 

!>UI.L5>  9RIDGC  OkH 

0941 

HTCMFlFLD 

S9 

73  29 

260 

MID 

7A 

CONN,  LIGHT  *  POWER  CO. 

'I'BLINCTON 

0»7> 

41 

4S 

72  96 

910 

BA 

BA 

WATER  BUREAU  HARTFORD 

'tNCLENOOO  LAKE 

1093 

FAIRFIELD 

*1 

29 

7S  2B 

900 

c 

CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO. 

:^A»OHStt    RANCCB  STA 

USB 

MIDDLESEI 

^1 

28 

72  31 

170 

BA 

ST.  PARK  «  FOREST  COMH. 

^LCMCSTER 

1*99 

NEW  LONDON 

41 

34 

72  17 

6P 

6P 

RAYMOND  J.  RUSIAlA 

'LLttSVILLC  1  S 

1436 

HARTFORD 

*l 

72  96 

300 

COLLINS  COMPANY 

vfMTRY 

1699 

TOLLAND 

17 

41 

4B 

72  21 

480 

12M 

I2M 

12M 

UNIVERSITY  OF  CONN. 

•E*"  •«"-L 

ITIS 

LITCHFIELD 

41 

9* 

73  19 

1300 

5P 

9P 

CREAM  HILL  FARM 

^N^UDT 

1762 

FAIRFIELD 

41 

23 

73  2B 

910 

7P 

7P 

H 

JOSEPH  P.  SIMKO.  JR. 

i-SON  LAKE 

179B 

NEW  HAVEN 

22 

72  99 

BA 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

^^'ON  LAKE  RESERVOIR 

f2«B 

FAIRFIELD 

« 

41 

14 

73  19 

250 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

Ji-L-i  VILLAGE 

2«5S 

LITCHFIELD 

41 

73  22 

980 

4P 

BA 

HARTFORD  ELEC.  LIGHT  CO 

'-or  ON 

3207 

NEW  LONDON 

17 

41 

21 

72  03 

39 

MID 

MID 

" 

GROTON  PUBLIC  UTIL. 

.  *«rFORp 

3446 

HARTFORD 

41 

46 

72  42 

140 

C 

ENG,  DEPT.  HARTFORD 

■5«TF0RD  BftAINARD  FLO 

34SI 

HARTFORD 

41 

44 

72  39 

15 

MID 

HID 

C  M 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

"■'FOBO  WB  AIRPORT 
.^-ETT  CITY 

3456 
3BST 

HARTFORD 
NEW  LONDON 

l5 

41 
41 

96 

"  si 

169 

400 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
JEWETT  CITY  WATER  CO. 

l.«VE  KOHO-OC 

3989 

NEW  LONDON 

41 

24 

72  11 

180 

8A 

NEW  LONDON  WATER  WORKS 

MANCHESTER 

4445 

HARTFORD 

41 

46 

72  29 

392 

8A 

MANCHESTER  WATER  DEPT. 

NANSFIELD  HOLLOW  0*H 

4400 

TOLLAND 

17 

41 

45 

72  11 

250 

8A 

BA 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIOOLETOKS  6  M 

4767 

MIDDLESEX 

41 

72  43 

390 

12M 

12M 

KORNEL  BAILEY 

4790 

12 

73  05 

30 

BA 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

MOOOUS  RESERVOIR 

SOIB 

MIDDLESEX 

41 

30 

72  26 

380 

c 

FRANK  P.  0  NEILL 

HOUHT  CARMEL 

5077 

NEW  HAVEN 

41 

29 

72  99 

200 

6P 

6P 

H 

CONN,  AGR.  EXP.  STATION 

NATCMAUG  RANGER  STA 

5125 

WINDHAM 

17 

41 

93 

72  09 

400 

BA 

ST.  PARK  *  FOREST  COMM. 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

5273 

NEW  HAVEN 

41 

16 

72  93 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

NEWINGTON 

5285 

HARTFORD 

41 

150 

C 

ENG.  DEPT.  HARTFORD 

'NORFOLK  2    SW 

5445 

LITCHFIELD 

41 

98 

73  13 

1380 

8A 

8A 

C  H 

EDWARD  C.  CHILDS 

MioiH  BRANFORO 

SSID 

NEW  HAVEN 

41 

20 

72  46 

210 

BA 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

■.-■  =  TH  GUILFORO 

5641 

NEW  HAVEN 

41 

23 

72  43 

280 

8A 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

.'^■WALK  GAS  PLANT 

5993 

FAIRFIELD 

41 

07 

73  25 

37 

BA 

CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO. 

o»ICM  PUB  UTIL  PLI 

5910 

NEW  LONDON 

17 

41 

32 

72  04 

20 

lOA 

lOA 

H 

DEPT,  PUBLIC  UTILITIES 

.^  'CMSUG  FOREST 

6131 

NEW  LONDON 

17 

41 

35 

71  51 

270 

7A 

ST.  PARK  +  FOREST  COMM. 

- ^^PECT 

659T 

NEW  HAVEN 

41 

30 

72  57 

420 

BA 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

WINOHAM 

17 

41 

54 

71  54 

8P 

7A 

C  H 

ALPHONSE  BONNER 

6655 

FAIRFIELD 

41 

73  38 

GREENWICH  WATER  COMPANY 

-^  :>:vin.e 

6942 

TOLLAND 

41 

52 

72  26 

910 

ROCKVILLE  WTR.  ♦  AOUE . 

BPCPCV  RIVEB  OAN 

6966 

LITCHFIELD 

41 

39 

73  26 

7A 

CONN.  LIGHT  +  POWER  CO. 

JROUND  POND 

7002 

FAIRFIELD 

41 

18 

73  32 

789 

7A 

RIDGFFIELD  WATER  SUPPLY 

'sALISSUfiY 

7109 

LITCHFIELD 

41 

59 

73  27 

1015 

5P 

5P 

CHARLES  T.  JECKEL 

'.«UGATUCK  ReSERVOIR 

7157 

41 

15 

73  21 

300 

5P 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 

HEDAUG  0AM 

LITCHFIELD 

43 

73  18 

841 

12M 

12M 

C 

BUR.  ENG.  WATERBURY 

-  'TLE  MEADOW  RESVR 

74  32 

HARTFORD 

41 

39 

72  49 

370 

SA 

H 

WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 

'AFFORD  SPRINGS 

7946 

TOLLAND 

17 

41 

S7 

72  16 

540 

4P 

WILLIAM  W.  SYMONDS 

'flMFORO  5  N 

7970 

FAIRFIELD 

41 

OB 

73  32 

200 

5P 

5P 

c 

STAMFORD  MUSEUM 

"^VENSON  OAH 

FAIRFIELD 

23 

73  10 

60 

CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO. 

81  3B 

TOLLAND 

17 

41 

4B 

72  15 

650 

5P 

5P 

CG 

--^HASTON  DAM 

8330 

LITCHFIELD 

41 

42 

73  03 

550 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TORRrNGTON 

S436 

LITCHFIELD 

41 

48 

73  07 

580 

AR 

TORRINGTON  WATER  CO. 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

8486 

FAIRFIELD 

17 

73  09 

320 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 

watfhbury  Radio  wbry 

B916 

NEW  HAVEN 

41 

35 

73  02 

60S 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WBRY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

NEW  HAVEN 

18 

73  02 

IRO 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

WE ST BROOK 

9067 

MIDDLESEX 

41 

IB 

72  26 

40 

4P 

4P 

H 

JAMES  filNTOUL 

WEST  HARTFORD 

9162 

HARTFORD 

41 

45 

72  47 

275 

8A 

HATER  BUREAU  HARTFORD 

WEST  HARTLANO 

HARTFORD 

42 

00 

ueo 

WATER  BUREAU  HARTFORD 

WHIGVILLE  RESERVOIR 

9508 

HARTFORD 

41 

72  57 

8A 

WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 

WIGWAM  RESERVOIR 

9568 

LITCHFIELD 

40 

73  08 

62S 

WATERBURY  WATER  COMPANY 

WOLCOTT  RESERVOIR 

97  59 

NEW  HAVEN 

* 

41 

37 

72  56 

770 

8A 

WTR.  COMM.  NEW  BRITAIN 

WOODBURY  3  W 

AUGUSTA 

9793 

LITCHFIELD 

' 

41 

34 

73  16 

960 

8A 

" 

OSCAR  S.  JOHNSON 

0Z73 

KENNEBEC 

44 

19 

69  47 

250 

J. 

PETER  WILLIAMSON 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

027S 

KENNEBEC 

44 

19 

69  48 

350 

MID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BANGOR  DOW  FIELD 

0355 

PENOBSCOT 

It 

202 

MID 

MID 

U.S.  AIR  FORCE 

BAR  HARBOR 

0371 

HANCOCK 

44 

23 

68  12 

5R 

H 

ACADIA  NATIONAL  PARK 

BELFAST 

04P0 

WALDO 

44 

?* 

69  00 

20 

BP 

8P 

BELFAST  WATER  DISTRICT 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

0600 

SOMERSET 

45 

04 

69  54 

MID 

CENTRAL  MAINE  PWfl.  CO. 

6RASSUA  DAM 

OSlb 

SOMERSET 

45 

40 

69  49 

1060 

7A 

7A 

H 

KENNEBECK  WTR.  PWR.  CO. 

8RIDGEWATER 

0833 

AROOSTOOK 

IS 

29 

67  51 

410 

HAROLD  MAC  ILROV,  JR. 

BRIDGTON  1  NNW 

0844 

CUMBERLAND 

12 

44 

04 

70  43 

6P 

6P 

H 

ANDREW  J,  SANBORN 

BRUNSWICK 

0934 

CUMBERLAND 

43 

53 

69  56 

70 

MID 

MID 

U.S.  NAVY 

CARIBOU  WR  AIRPORT 

1175 

AROOSTOOK 

15 

46 

<2 

68  01 

624 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CLAYTON  LAKE 
CORtNNA 

PENOBSCOT 

15 

56 

69  12 

'III 

RAYMOND  R.  PALMER 

OAMAfllSCOTTA  MILLS 

1823 

LINCOLN 

44 

06 

69  31 

210 

BP 

BP 

MRS.  NANCY  OAWLINGS 

EASTPORT 

2426 

WASHINGTON 

44 

55 

66  59 

BO 

7P 

7P 

C  H 

WALTER  A.  HICKS 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

2442 

PISCATAQUIS 

11 

45 

08 

69  17 

540 

5P 

5P 

MRS.  ELMER  J.  LELAND 

ELLSWORTH 

2620 

HANCOCK 

44 

32 

6B  26 

24 

8A 

H 

BANGOR  HYORO-ELEC.  CO. 

EUSTIS  2  SSf 

2700 

FRANKLIN 

12 

70  28 

1170 

C 

MRS.  DOROTHY  S.  JONES 

FARMINGTON 

2765 

FRANKLIN 

44 

40 

70  09 

390 

7A 

7A 

CHARLES  S,  PREBLE 

FORT  FAIRFIELD 

2868 

AROOSTOOK 

15 

46 

48 

67  46 

300 

7A 

JAMES  A.  SCHOFIELD 

FORT  KENT 

2878 

AROOSTOOK 

15 

47 

15 

6B  36 

530 

5P 

9P 

C  H 

JOSEPH  M.  FOK 

GARDINER 

KENNEBEC 

SS 

GARDINER  WATER  DISTRICT 

GILEAD 

3110 

OXFORD 

24 

70  5B 

700 

5P 

RUMFORD  FALLS  POWER  CO. 

GRAND  LAKE  STREAM 

3261 

WASHINGTON 

14 

45 

11 

67  47 

BA 

8A 

STATE  FISH  HATCHERY 

GREENVILLE 

3353 

PISCATAQUIS 

45 

2B 

69  35 

1060 

MID 

MID 

C  H 

MRS,  WINNIE  P.  SAWYER 

HIRAH  2    S 

3800 

CUMBERLAND 

13 

43 

jj 

70  48 

290 

MID 

MID 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

HOULTON  FAA  AP 

3992 

AROOSTOOK 

15 

46 

07 

57  47 

MID 

HID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

moulton 

3897 

AROOSTOOK 

15 

46 

08 

67  50 

410 

c 

WILLIAM  CUMMINC 

4'>96 

SOMERSET 

45 

70  16 

1160 

9P 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

JONESBORO 

4183 

WASHINGTON 

44 

39 

185 

7A 

7A 

IRVING  C,  MASON 

LEWISTON 

4566 

ANDROSCOGGIN 

44 

06 

70  14 

182 

9P 

9P 

UNION  WATER  POWER  CO. 

LONG  FALLS  DAM 

SOMERSET 

45 

13 

70  12 

1160 

7A 

7A 

H 

CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

MACHIAS 

67  28 

MADISON 

4927 

SOMERSET 

260 

6P 

6P 

MADISON  MILLS 

MIDDLE  OAH 

5261 

OXFORD 

44 

47 

70  59 

MILLlNOCKtT 

5304 

PENOBSCOT 

11 

45 

39 

68  42 

360 

BA 

BA 

c 

GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 

MILLINOCKET  FAA  AP 

PENOBSCOT 

45 

405 

MID 

MID 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  for  Northern  and  Central  Now 
England  (Maine,  New  Hampshire,  Vermont,  and  Massachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Bost  9,  HaHsachuHotts,  or  to 
the  State  Cllmatologlst  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  date  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in 
this  issue. 

Divisions ,  as  used  In  "Climate log leal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  ml les.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65**  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation . 

Normals  for  all  stations  are  cllma to logical  standard  normals  based  on  the  period  1931 -1960 . 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasiona 1  drifting  and  other  causes 
of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables"  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Pre cipltation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  issues, 
or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

tt   Mount  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont  not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes  for 
the  State  or  Section. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*   Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown . 

ft      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month . 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological 
Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

USCOMM-WB-Asheville,  N.  C.  5/3/62  1175 


/V/V    Cr 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 


F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 


APRIL  1962 
Volume  74      No.  4 


THE  LIBRARY  CF  THE 

JUN  'd2  1962 


ASHEVILLE:  1962 


NEW  ENGLAND  -  APRIL  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   95°  on  the  28th  at  Bulls  Bridge  Dam,  Conn. 
Lowest  Temperature:   3°  on  the  4th  at  Clayton  Lake,  Me. 

Greatest  Total  Precipitation:   7.24  inches  at  Machias,  Me. 

Least  Total  Precipitation:   1.72  inches  at  Rutland,  Vt . 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.85  inches  on  the  1st  at  Eastport,  Me. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   30.0  inches  at  Waterbury  1  NNE,  Vt. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   32  inches  on  the  14th  at 

Somerset,  Vt . 
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CENTRAL 

^ 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM             R 

BLUE  HILL  WB             // 

59.0 
58.4 
59.8 

57.9 
58.6 

33.0 
31.4 
34.2 
32.2 
36.3 

46.0 
44.9 
47.0 
45.1 
47.5 

.7 
1.8 

91 
87 
91 
88 
88 

27 
27 
27 
27 
27 

19 

14 
20 
14 
25 

4 
4 
4 

4 

4 

557 
595 
533 
591 
518 

1 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

16 
18 
14 
17 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

2.59 
4.84 
5.18 
3.62 

4.77 

-  1.01 
.77 

1.12 
1.90 
2.07 
1.23 
2.28 

1.5 
2.5 
.7 
3.0 
3.0 

1 

1 
T 
2 
3 

13 
13 
15 
13 
15 

4 
8 
9 
5 
9 

3 
3 
3 
3 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 
FITCHBURG  2  S 
FRAMINGHAM 

59.4 
58.9 
56.9 
60.7 
61.5 

33.7 
38.3 
37.3 
35.6 
37.5 

46.6 
48.6 
47.1 
48.2 
49.5 

-   .2 

1.4 
1.5 
1.5 

88 

90 
84 
91 
93 

28 
27 
28 
28 
28 

18 
27 
25 
23 
24 

4 
3 
4 
4 
4 

555 
492 
528 
511 
472 

0 

1 

0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
5 

7 

11 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

3.73 
4.45 
4.05 
3.94 
3.88 

.58 
.23 

-   .12 
.04 

1.45 
1.33 
1.35 
1.12 
1.51 

T 
1.0 

.0 
5.0 

.8 

T 
0 
0 

15 

8 
9 

8 
9 

7 

1 
2 
2 
2 
2 

1  ' 

2  ! 

1 

1    ; 

1    < 

HAVERHILL 
LAWRENCE 
LOWELL 
READING 
SHEL8URNE  FALLS 

62.1 

60. 9M 
59.6 
60.0 
57.3 

37.4 
35.8 
35.8 
33.9 
33.1 

49.8 
48.  9M 
47.7 
47.0 
45.2 

1.4 

2.3 

.2 

.7 

91 
90 
90 
91 
90 

27 
27 
27 
27 
.2  8 

24 
24 
23 
20 
17 

4 
4 
4 
4 
4 

451 
479 
512 
5  34 
597 

1 

1 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

8 

9 

13 

14 

0 
0 
0 
0 
0 

4.43 
5.03 
4.20 
5.04 
3.99 

1.05 

1.35 

.51 

-   .15 

2.03 
1.95 
1.40 
1.99 
.98 

13 

1.7 

T 
3.0 
3.8 

0 
0 
0 

T 

16  + 

5 
9 
10 
8 
8 

3 
4 
2 
3 
3 

1    ■ 
1 

1 
1 

0 

SPRINGFIELD  ARMORY 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WEST  MEDWAY 

62.6 
58.5 
58.2 

50.0 
61.3 

37.7 
32.5 
33.4 
32.5 
34.2 

50.2 
45.5 
45.8 
46.3 
47.8 

.4 
-  1.3 

90 
92 
90 
90 
91 

27 
28 
27 
27 
27 

24 
16 
22 
19 
19 

4 
4 
4 
4 
4 

454 
588 
570 
553 
511 

1 
1 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

i: 

16 
15 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

3.33 
3.83 
3.44 
4.16 
4.57 

-  .67 

-  .28 

1.45 

.94 

.91 

2.11 

2.25 

T 
3.0 
1.5 
2.5 
1.0 

0 
3 
0 
0 
0 

14+ 

7 
7 
9 
8 
9 

3 
3 
4 
1 
2 

1 

0 

0 

1 
1 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

61.6 
58.0 
56.1 
59. 7M 

35.3 
32.2 
33.9 
34.4 

48.5 

45.1 
45.0 
47. IM 

1.1 

.4 
1.3 

92 
90 
88 
88 

27 
27 
27 
27 

20 
15 
20 
24 

4 
4 
4 
4 

495 
594 
596 
534 

1 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

10 
15 
13 
14 

0 
0 
0 
0 

4.04 
3.55 
3.44 
3.67 

.29 

-  .49 

-  .39 

2.00 
1.33 
1.67 
1.90 

.5 

.5 

1.8 

.5 

0 

T 
T 
0 

12 

16+ 

8 
5 

7 
9 

2 
3 

2 
1 

1 

1 
1 
1 

D I  V I  S I  ON 

47.1 

.2 

4.07 

.23 

1.5 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT       119. 

BROCKTON 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

59.0 
60.9 
56.5 
54.9 
58.8 

39.7 
35.5 
35.0 
38.8 
39.0 

49.4 
48.3 
46.3 
46.9 
48.9 

1.5 

.5 

1.6 

91 
87 
73 
71 
79 

27 

27 

23+ 

24 

27 

31 
24 
24 
27 
28 

4 
4 
4 
18 
4 

457 
495 
555 
537 
475 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
13 
8 
3 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

3.85 
4. 54 
3.69 
4.53 
3.43 

.08 
.86 

-  .59 

-  .54 

2.02 
2.42 
1.78 

1.65 

.1 
2.7 
.8 
T 
.4 

T 
1 
0 
0 
0 

16 
16 

8 
6 
8 

6 

2 
3 
2 

2 

H INGHAM 

HYANNIS  2  NNE 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT      R 

NEW  BEDFORD 

60.7 
58.1 
50.3 
51.7 
58.3 

35.4 
38.2 
34.6 
39.2 
40.5 

48.1 
48.2 
47.5 
45.5 
49.5 

1.7 
2.2 

90 
75 
87 
52 
74 

27 
23 
27 
23 
23 

22 

27 
21 
31 
30 

4 
25+ 

4 
18 

4 

504 
496 
520 
575 
458 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

8 

11 

2 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

4.63 
5.85 
3.98 
3.81 
2.93 

.55 

.05 
-   .80 

2.40 

1.80 
1.25 
1.30 

.5 

.0 

.7 

T 

0 

0 
0 
0 

8 

7 
8 
5 

1 

3 
2 
2 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 

60.2 
55.5 
59.6 
55.2 

55.7 

38.3 
37.5 
34.9 
35.9 
38.7 

49.3 
47.0 
47.3 
45.6 

47.7 

1.8 

87 
80 
87 
78 
89 

27 
23 
28 
27 
27 

25 
25 

20 
25 
28 

4 
25 

4 
4 
4 

459 
532 
530 
545 
514 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
7 
15 
6 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

3.28 
4.53 
3.89 
5.09 
4.22 

-   .85 

1.42 
1.40 
1.24 
2.30 
2.02 

.0 
T 
T 
2.0 
.0 

0 
0 
T 

T 
0 

17+ 

13 

5 

7 
7 
7 
5 

3 

5 
2 

3 
3 

SANDWICH 
TAUNTON 

58.7 
50.0 

40.5 
32.  5M 

49.7 
46.  3M 

.4 

77 
82 

23 

27 

29 
20 

4 
4 

457 
558 

0 
0 

0 
0 

2 
14 

0 
0 

4.51 
4.57 

.58 

2.51 
2.54 

T 
.5 

0 
0 

e 

8 

2 
2 

DIVISION 

47.8 

1.6 

4.20 

.34 

.5 

See  Reference  Notes  Following  Stotion  Index 
-    82    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 


CONTINUED 

lU 

l^^D^ 

Temparoture 

Precipitation 

.  1 

0  E 

n 

.  E 

N 

<  i 

i 

< 

«  P 
a  1^ 

J 

o> 
X 

• 
1 

1 

• 
« 

No.  of  Day* 

5 

i! 

a  u. 

a 

1 
o 

• 
o 

Sro 

w,  sr«i 

No.  of  Doyt 

Station 

Mox. 

Mln. 

1 

S  i 

•i  6 

Is 

I 

o 

o 

o 

i 
8 

6  ! 

s  > 

.'I 

Si 

■<,i 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOK 

FABYAN 

52.9 
52.9 
49.6 
50.3 
50.9 

30.3 
30.8 
28.9 
28.1 
25.2 

41.6 
41.9 
39.3 
39.2 
38.5 

1.5 
-  1.7 

86 
88 
84 
93 
85 

27 
28 
28 

29 
27 

13 

11 

16 

9 

6 

4 
4 
4 
4 
4 

596 
687 
765 
766 
785 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
2 
0 

1 

21 
19 
22 
22 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

3.75 
4.07 
3.35 
4.90 
4.42 

1.13 
.59 

1.09 
1.16 
1.63 
1.15 
.84 

1 
1 

1 
1 
1 

8.4 

9.0 

10.4 

4 

2 

5 
5 

14 

15+ 

25 

14 

8 
10 

5 
11 

10 

3 
2 

1 
3 
2 

1 
1 
1 

2 
0 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
LANCASTER 
ttMOONT  WASHINGTON         //R 
PINKHAM  NOTCH 

45.1 
56.1 
53.9 
28.7 
48.3 

24.8 
26.9 
28.5 
16.2 
28.0 

35.0 
41.6 
41.2 
22.5 
38.2 

-  .5 

-  .5 

.4 

79 
88 
85 
52 
82 

29 
28  + 

28  + 

28 

27 

7 
7 

12 
2 

12 

4 
4 
4 
3 
4 

897 
599 
708 
1269 
797 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

0 

0 

19 

1 

24 
24 
21 
26 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

5.04 
3.83 
3.50 
4.47 
4.26 

1.70 

-  1.42 

-  .48 

1.82 

1.01 

.82 

.84 

1 

1 

30 

1 

23.1 

4.0 

T 

11.8 

11.5 

18 

T 

7 

21 

1 

15  + 
4  + 
1 

5 

9 

11 

9 

2 
3 

1 
5 

1 
1 
0 
0 

DIVISION 

39.6 

.2 

4.14 

.80 

9.4 

SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM            R 

CAMPION 

CONCORD  WB  AIRPORT        R 

CONWAY  1  N 

Durham 

56.7 
55.9 
58.6 
56.0 
59.4 

32.5 
30.3 
32.0 
27.4 
31.9 

44.6 
43.1 
45.3 
41.7 
45.6 

1.5 
1.8 

90 
90 
91 
90 
90 

28 
28 

27 
27 
27 

18 
13 
16 
10 
17 

4 
4 
4 
4 
4 

512 
656 
585 
593 
574 

1 
1 

1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
18 
18 
23 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

2.57 
3.48 
2.13 
5.15 
4.07 

-  1.18 
.27 

.91 
1.24 

.88 
1.73 
1.55 

3.0 
2.3 
.4 
6.5 
2.0 

3 

T 
9 
1 

14 

14  + 

1 
13 

5 

7 
5 
7 
8 

2 

3 

1 
5 
2 

0 

1 
0 

1 
1 

EAST  DEERING 
FRANKLIN  1  NW 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 

55.4 
56.8 
56.5 
59.6 
56.6 

30.2 
30.5 
31.6 
32.4 
31.9 

42.8 
44.7 
44.1 
46.0 
44.3 

.9 

.7 
.9 

87 
91 
88 
90 
91 

27 
27 
28  + 
27 
27 

14 
14 
17 
16 
18 

4 
4 
4 
4 
4 

560 
502 
527 
555 
615 

0 

1 

0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
20 

18 
16 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

3.18 
3.15 
3.03 
3.26 

-  .29 

.03 

-  .59 

1.31 
.99 
.83 

1.13 

30 

5.3 
1.0 
5.5 
3.5 
2.8 

3 

2 
3 
4 

13 

13 

13 
1 

5 

5 
7 
5 

2 

3 
2 
2 

1 

0 
0 

1 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA   2  NNW 

56.5 
59.8 
58.6 
52.7 
58.9 

30.0 
33.1 
32.1 
31.7 
31.1 

42.8 
46.5 
45.4 
42.2 
45.0 

1.9 

-   .1 

38 

91 
90 
84 
90 

28 
28 

27 

28+ 

27 

15 
18 
15 
20 
15 

4 
4 
4 
4 
4 

653 
552 
581 
676 
592 

0 

1 
1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
14 
18 
17 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

2.42 
3.20 
2.97 
3.86 
3.57 

-   .51 

.03 

.79 

.98 

1.52 

1.56 

1.02 

1.3 

.0 

6.8 

1.6 

0 

0 

13 

0 

1 

6 
7 
4 
6 
9 

1 
2 
2 

3 
3 

0 
0 

1 

2 

1 

NORTHWOOO 

PETERBORO   2  S 

PLYMOUTH 

aOfiTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM        R 

57.9 
56.3 
56.9 
57.0 
67.7 

32.4 
29.1 
29.5 
32.5 
32.3 

45.2 
42.7 
42.7 
44.8 
45.0 

89 
90 
88 
92 
88 

27 
27 
28 
27 
28 

20 
13 
15 
18 
16 

4 
4 
4 
4 
4 

590 
563 
565 
503 
603 

0 

1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
21 
21 
16 
19 

0 
0 
0 
0 

0 

3.58 
3.51 
3.24 
4.34 
2.93 

1.58 
1.71 
1.34 
1.68 
.83 

8.0 
3.0 

T 
3.5 

5 

3 
0 

2 

14  + 
14 

14  + 

6 

5 

8 

7 

3 

3 
3 

3 

1 

1 
1 
0 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

61.0 
55.5 
56.2 

32.4 
31.8 
30.4 

45.7 
43.7 
43.3 

92 

88 
88 

27 

27 
27 

17 
17 
14 

4 
4 

4 

543 
534 
642 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

19 
18 
18 

0 
0 
0 

4.54 
3.75 
4.58 

1.80 
1.38 
1.03 

4.0 
3.0 
2.1 

0 

3 
20 

13 

1 

5 
6 
9 

3 

2 
3 

1 

2 

2 

DIVISION 

44.3 

.6 

3.49 

-   .03 

3.1 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP        R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT     R 

51.0 
59. 7M 
58.8 
55.1 
59.1 

39.2 

36. IM 
35.3 
39.8 
38.1 

45.1 
47.  4M 
47.1 
48.0 
48.6 

.1 
1.3 
1.4 

61 
87 
74 
72 
86 

23 
27 
29+ 
23 

27 

30 
24 
18 
29 
26 

4 

4+ 
4 
4 
4 

591 
524 
534 
504 
489 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

11 

12 

3 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

6.11 
4.09 
3.09 
3.16 
3.85 

2.50 

-   .83 

.10 

1.78 
2.04 
1.69 
1.28 
2.14 

} 

.0 
1.5 
.0 
T 
.3 

0 
0 
0 
0 

T 

16 

7 
8 
5 
6 

7 

6 
2 

2 
3 

2 

2 

1 
1 
1 
1 

DIVISION 

47.2 

.5 

4.05 

.20 

.4 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

53.5 
53.9 
54.4 
64.0 
52.5 

27.5 
27.6 
29.5 
30.5 
30.6 

40.5 
40.8 
42.0 
42.3 
41.6 

-  .3 

-  .1 

84 
86 
86 
88 
87 

28 

28 

28 

29+ 

28 

10 
11 
10 
15 
15 

4 
4 
4 
4 
4 

724 
727 
684 
583 
704 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
21 
21 
20 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

4.61 
3.38 
3.21 
3.31 
3.45 

1.53 
.27 

1.10 
1.22 
.54 
1.15 
1.28 

1 

1 

30 

1 

1 

8.8 
3.0 
12.2 
4.3 
4.8 

7 
5 
4 

5  + 

1 
1 

10 
5 

11 
7 
8 

3 

2 
1 

2 
1 

1 
1 
0 
1 
1 

MONTPELIER  FAA  AP 
ttMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 
WATERBURY  1  NNE 

51.7 
41. OM 
50.9 
47.8 
55.1 

30.5 
24.3 
30.1 
25.4 
30.7 

41.1 
32.  7M 
40.5 
37.1 
42.9 

.2 

85 
58 
85 
84 
87 

28+ 

27 

28 

28 

29 

14 
12 
14 
8 
14 

4 
4  + 
4 
4 
4 

711 
961 
728 
844 
650 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
8 
0 
4 
0 

20 
25 
20 
23 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

2.75 
5.55 
4.33 
3.51 
4.51 

1.39 

.78 
.89 
.74 
.90 
1.46 

1 
30 
29 

1 
1 

34.5 
10.9 

30.0 

3 

59 

3 

13 
17 
14+ 

6 
12 
11 

9 
11 

2 
6 
4 
4 

1 

0 
0 

0 

1 

1 

WEST  BURKE 

52.4 

23.1 

37.8 

86 

29 

5 

4 

811 

0 

0 

24 

0 

4.41 

1.42 

1.20 

1 

■  4.0 

10 

3 

1 

DIVISION 

40.7 

-   .3 

3.76 

.78 

9.8 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT     R 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

58.1 
53.3 
58.2 
67.2 
58.0 

33.5 
30.5 
34.1 
31.6 
34.0 

45.8 
41.9 
46.2 
44.4 
45.0 

-  1.3 
1.3 

1.2 

89 
87 
89 
87 
88 

28 
28 
27 
28 
28+ 

18 
17 
23 
15 
18 

4 
4 
4 
4 
4 

579 
690 
567 
517 
575 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

I 

0 
0 
0 

19 
21 
19 
19 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

4.73 
2.59 
2.98 
4.52 
1.72 

-  .04 

-  1.22 

1.87 

.67 

1.02 

1.70 

.75 

2.0 
3.6 
2.0 
5.5 

T 

1 

3 

2 
0 

14  + 
2 

14 

7 
5 
5 
9 
4 

3 
3 
3 
3 

1 

1 

0 

1 

2 
0 

SAINT  ALBANS  BAY 

52.8 

33.4 

43.1 

91 

28 

20 

3 

650 

0 

0 

19 

0 

3.80 

1.50 

30 

2.0 

4 

2  + 

7 

3 

1 

DIVISION 

44.6 

•  4 

3.41 

.35 

2.5 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 

67.2 

32.9 

45.1 

88 

28 

15 

4 

600 

0 

0 

17 

0 

3.95 

.21 

1.06 

1 

1.0 

1 

14 

7 

4 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW   ENGLAND 
APRIL    1962 


Station 

Terr 

perature 

Precipitation 

»   1 
S  E 

<  s 

o   1 

5  1 

<  s 

i 
< 

t  z 

a.  E 
«  2 

1 

X 

1 

s 

S 

No.  of  Doys 

J 

O 

J! 

Sno 

*,  Sleet 

No.  of  Days 

Mox. 

Min. 

1 

i"? 

S    i 
1     0 

1 

o 

o 
1 
o 

1 
S 
o 
§ 

il 

'«-5 

"^1 

'1 

CAVENDISH 

57.6 

28.7 

43.2 

.7 

89 

28 

12 

4 

654 

0 

0 

24 

0 

4.36 

.59 

1.73 

1 

8.3 

11 

3  + 

5 

3 

1 

READS80R0    1 

SSE 

54.2 

32.2 

43.2 

87 

28 

16 

4 

653 

0 

0 

16 

0 

5.07 

.65 

1.13 

1 

12.8 

15 

1 

7 

6 

2 

SOMERSET 

49.4 

28.0 

38.7 

.7 

81 

29 

5 

4 

784 

0 

2 

22 

0 

4.81 

.10 

1.20 

30 

16.8 

32 

14 

8 

5 

1 

VERNON 

58.8 

33.0 

45.9 

91 

28 

17 

4 

580 

1 

0 

18 

0 

3.43 

-       .43 

.80 

1 

2.0 

2 

13 

7 

3 

0 

WOODSTOCK    3 

ENE 

55.3 

30.6 

43.0 

.0 

88 

29 

14 

4 

665 

0 

0 

18 

0 

3.52 

.00 

1.45 

1 

4.0 

3 

1 

6 

2 

1 

DIVISION 

43.2 

1.1 

4.19 

.31 

7.5 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

p.'T" 

ReUb 

ve    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

1 

Station 

1 
> 

£ 

Ill 

SB : 

1 

1    . 

g    1 

M 

a    J 

li 

a 

01 

O  H 

0. 

Is 

a 
o  e^ 

O  M 

i 

q 
q 

1 

o 
tn 

I 

8-i 

3 

H 

til 

BLOCK   ISLAND  KB  AIRPORT,    R.    I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

2 

1 

2 

0 

9 

5.5 

SLOE  HILL  WB,    MASS. 

WNW 

16 

17.3 

58 

WNW 

9 

74 

73 

46 

62 

4 

1 

^ 

0 

1 

14 

57 

BOSTON   WB   AIRPORT,    MASS. 

SW 

13 

15.9 

42 

W 

23+ 

66 

87 

46 

60 

6 

3 

6 

1 

0 

17 

61 

6.0 

BRIDGEPORT    WB   AIRPORT,    CONN. 

W 

15 

14.4 

55++ 

NW 

23 

76 

76 

57 

65 

8 

2 

4 

1 

0 

16 

- 

6.1 

BURLINGTON    WB   AIRPORT,    VT. 

S 

11 

7.8 

30 

NW 

24 

73 

69 

50 

56 

9 

8 

2 

0 

0 

22 

50 

7.0 

CARIBOU    WB    AIRPORT,    ME. 

w 

13 

12.7 

35++ 

NW 

28+ 

82 

80 

S9 

70 

8 

5 

8 

0 

0 

22 

_ 

7.6 

CONCORD    WB    AIRPORT,    N.    H. 

WNW 

11 

7.1 

30 

NW 

24 

75 

72 

37 

48 

9 

4 

4 

0 

0 

18 

55 

6.2 

HARTFORD  WB   AIRPORT,    CONN. 

S 

21 

9.6 

40 

NW 

9 

72 

71 

44 

56 

5 

3 

5 

1 

0 

14 

59 

6.6 

BOUNT   WASHINGTON,    N.    H. 

NW 

43 

37.6 

126% 

SE 

13 

86 

90 

89 

85 

5 

7 

10 

0 

0 

23 

33 

7.5 

NANTUCKET    WB   AIRPORT,    MASS. 

wsw 

23 

15.5 

42 

NW 

16 

80 

78 

65 

79 

3 

1 

6 

1 

0 

12 

63 

5.4 

NEW   HAVEN   WB   AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

8.S 

38 

NW 

23 

. 

74 

55 

5 

3 

4 

0 

1 

14 

58 

6.1 

PITTSFIELD    WB    AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

3 

6 

0 

0 

16 

PORTLAND   WB    AIRPORT,    HE. 

wsw 

13 

10.7 

38 

NW 

24 

82 

79 

52 

68 

7 

6 

4 

2 

0 

20 

58 

6.4 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT,    R.     I. 

WNW 

12 

13.7 

42++ 

WNW 

23 

71 

70 

43 

60 

4 

2 

5 

0 

1 

13 

60 

5.7 

WORCESTER   WB   AIRPORT,    MASS. 

w 

21 

11.7 

31++ 

W 

23 

70 

68 

46 

60 

7 

4 

5 

1 

0 

18 

- 

6.4 

%  Peak  Gust 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 

Day  ol  Month 

1    1    2    1    3 

4    1    S    1    6 

7    1 

8    1 

9 

10   1   U      12 

13  1   14   I 

IS 

16  1 

17       18 

19  1 

20      21 

22  1 

23   1  24 

25  1 

26  1 

27 

28  1  29   1 

30 

31 

CONNECTICUT 

ANSON  1  A 

e*ltE9SVILLE 

SAL  tic 

SAftKHAHSTED 

BRIDGEPORT    WS    AP                  R 

1.30 
J. SO 

3.U 
3.» 

1.09 
1.09 
1.77 
.90 
l.tl 

.43 
.41 

.41 

T 

I 

•  10 
.38 
.05 
.35 

.82 
.62 

.55 

I 

.37 

.75 

.26 

.49 

.39 

.03 

.19 

.35       .16 

.02 

.49      .03 

.10      T 

.09 

.01 
.07 

.16 

.02 

.02 

T 

7 

.12 

.32 
.33 

.11 
T 

T 

T 

.03 

.14 

.13 
.11 

BKOOKLYN 

BULLS    BRIDGE    0AM 

BURLINGTON 

COCKAPONSET    RANGER    STA 

COLCHESTER 

3.»5 

6.07 
3.98 
3.5* 
3.9S 

2.03 
1.04 
1.25 
1.30 
2.11 

T 

.37 
.50 
.48 

.14 
.17 
.10 

.68 

.38 

.91 
.59 
.85 
.46 

.34 

T 
.32 

.01 
.36 

.46 
.40       I 

.15      .05 
.34      .16 
.41       .08 
.20 
.19 

.09 

.01 

T 

.22 

.06 
.02 
.07 
.12 

T 
I 

.08 

T 

.lo      .03 

.33 

.19 

T 

.12 

2^S7 

•  18 

T 

COLLINSVILLE    1     S 

COVENTRY 

CREAM    HILL 

DANBURY 

DAWSON    LAKE 

3.92 
3.*S 

3.37 

».33 
3.26 

1.00 
2.13 
1.29 
1.54 
1.43 

.68 

.06 

T 

.17 

T 

.32 

.83 
.96 
.02 

.30 
.50 
.14 
.10 
.63 

.19 
.59 

.09                     .01 
.23       .01 

.50      .05 
.15      .04 
.22       .17 
.20      .02 
.16      .03 

.07 
.01 
.01 
.20 

.05 

.17 

.01 

T 

.21 

.20 
.45 

.31 
.10 

T 
.37 

•  20 

•  11 

•  21 

•  27 

EASTON    LAKE    RESERVOIR 

FALLS    VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD    SRAENARD    FLD//R 

HARTFORD    W8    AIRPORT             R 

3.  BO 
3.8* 
3.76 
2.65 
3.33 

1.51 
.92 
2.67 
1.48 
1.56 

.29 

T 
T 

.77 
.46 
.40 
.37 
.45 

.15 
.60 
.04 
.01 

T 

.33 

T 

.29 

.33 

.35 

.40 

.02 
.05 
.15 

.20 

.36      .23 

.29 

.15 

.31       T 

.20 
.01 

.08 
.02 

T 
.02 

T 
T 

T 

I 

.29 

.01 

.07 

.02 

.10 

.33      .01 

I 

•  02 

•  01 

.20 
.05 
.05 
.46 

LAKE    KONOMOC 

MANCHESTER 

MANSFIELD    HOLLOW    DAM         R 

MIODLETOWN    4    W 

MILFORD 

3.66 
3.20 
3.35 
3.79 
3.59 

1.95 
1.42 
1.85 
1.95 

1.70 

.46 
.54 
.30 
.07 
.22 

.02 
.01 
.01 

.48 
.45 
.45 
.68 
.36 

.01 

.35 

.31 
.30 
.27 
.63 

.21       .07 
.14      .07 
.10      .05 
.34      .04 
.18      .03 

.08 
.15 

.09 
.12 
.14 
.10 
.13 

.10 

.05 
.10 
.12 
.08 
.14 

.01 
.03 

•  03 
.07 

•  05 

MOUNT    CARMEL 

NATCHAUG    RANGER    STA 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT          R 

NORFOLK    2    SW 

NORTH    9RANF0RD 

3.90 
3.15 

3.78 

*.91 

1.94 
1.60 
2.36 
.95 
2.15 

T 
.32 

.02       T 
.48 

T 

I 
T 

.58 

.03 
.32 
.28 

.22 
.35 

.03 
.77 
.98 

.18 

I 
.63 

.01 
.33 

.02 
.43 
.55 

.21       .01 
.09      .04 
.16      T 
.47       .33 
.21       .04 

.14 

.10 
.04 

.01 

.20 

T 

.01 

.02 

.06      7 
.10 

.27 

.11 
.01 

.11 

.16 

T 

.05      .01 

.32      .04 

T 

I 

T 

7 

•  22 

•  03 

•  05 
.85 

•  02 

NORTH    GUILFORD 
NORWALK    GAS    PLANT 
NORWICH    PUB    UTIL    PLANT 
PAUCHAUG    FOREST 
PROSPECT 

».70 
3.17 
3.98 

3.85 

2.45 
1.25 
2.03 

• 
1.14 

.48 
.24 
.44 
2.60 
.23 

T 
.04 

.70 
.53 
.52 

1.08 

T 
.02 

.51 
.31 
.48 
.41 
.38 

.21       .03 

.12       .02 
.16      .04 
.11        .10 
.28       .08 

.12 

.12 
.12 
.16 
.18 

T 

.15      .02 
.18      .05 
.14 
.01 
.34 

.03 

•  35 

•  03 

.05 

•  10 

PUTNAM 
PUTNAM    LAKE 
ROCKY    RIVER    DAM 
ROUND    POND 
SALISBURY 

*.16 
<..02 
5.23 

1.95 
1.45 
1.00 
1.80 
1.08 

.40 
.15 
.41 
.40 

T 

T 

.01 

T 

.12 
.10 
.85 

.30 
1.00 

.71 
1.30 

.14 

T 
.16 

.40 

.60 

.42       .01 

.63 

.28                     .07 

.35       .08 
.27       .08 
.19       .09 
.40 

.15 

.28 
.11 
.17 

.03 

T 

.01       T 

T 

.02 
.33 

.15 

.38      .01 
.17 
.01      T 

.15 
.11 
.50 
.36 

SAUGATUCK    RESERVOIR 
SHEPAUG    DAM 
SHUTTLE    MEADOW    RESVR 
STAFFORD    SPRINGS 
STAMFORD    5    N 

..0*    1.41 
0.26i  1.36 
3.24    1.36 
2.92    l.<.« 
3.86    1.51 

I 

.21 

.27 

T 

T 

.89 
.29 
.03 
.39 
.58 

.14 
.85 
.78 
.07 

T 

.44 
.35 

.31 
.53 

T 

.05 
.33 
.04 

T 

.28       .02 
.30      .19 
.23      .04 
.23      T 
.24      .03 

.19 

.01 
.09 
.20 

.03 
.02 
.09 

T 

.01 

T 

.35 

.07 

.09 
.28 

.07      T 

.16 

.05 

.26 

T 

T 

.22 

.40 
.05 
.26 
.23 

STEVENSON    DAM 

STORRS 

TORRINGTON 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 

WATER3URY    RADIO    WBRY 

4.33 
3.65 
3.80 
3.67 
3.53 

1.04 
2.33 
1.53 

1.64 

1.40 

.29 

T 

T           T 

.01 

.15 

* 

.45 

.78 

1.32 
.41 
.87 
.21 
.20 

.10 

.20 
.37 

.48 
.25 

.44 

T 

,22       .06 
,12       .02 
.39      .16 
.24      .03 
.22       .03 

.13 

.22 

.14 

.25 

T 
T 
T 
I 

.12 

.47 
.16 

.44 

.16 

.10 
.06 

T 

.22 

.02 

•  17 

WEPAWAUG    RESERVOIR 
WESTBROOK 
WEST    HARTFORD 
WEST    HARTLAND 

WHIGVILLE    RESERVOIR 

3.21 
3.50 
3.45 
3.35 

4.41 

1.53 
1.97 
1.60 
.87 
1.10 

.15 
.02 
.19 
.39 
.87 

.01 
.10 
.03 
.12 
.04 

.51 
.26 
.59 
.66 
.68 

.25 

.31 
.20 
.29 
.27 
.19 

.18       .03 
.18       .16 
.20      .08 
.45       .09 
.97       .04 

.17 
.01 

.16 

T 
.09 

.07 

.06 

.30      .01 
.08      .02 
.22 
.26 
.26 

T 

•  02 
.03 
.1« 
.24 
.18 

WIGWAM    RESERVOIR 
WOLCOTT    RESERVOIR 
WOODBURY    3    W 

4.03 
4.06 

1.36 
1.35 
1.24 

.22 

.50 
.43 

.12 
.05 
.08 

.55 

.85 
.70 

.40 
.58 

T 
.23      .15 
.21       .09 

.01 

.36 

.18 
.10 

.10 
.04 

T 

.10 
.21 
.37 

.08 
.11 
.21 

MAINE 

AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

BANGOR    DOW    FIELD 

BAR    HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM    WYMAN    DAM 

4.54 
4.68 
6.35 
5.57 
4.05 

1.28 
1.61 
2.53 
2.02 
.58 

.01 
.20 
.02 

T 

.48 
.39 

.10 

.48 

.06 

.10 
.75 
.60 
.09 

T 

.14 

.04 
.17 

.76       .07 
1.15      .12 
1.00      .19 

.95      .67 
1.08       .01 

T 
.08 

.01 
.03 
.47 

T 

.03 

.06 

.02 

T 

.01 
.02 

.02 

T 

.02 

.05 

.17 

.52 

.38 
.30 
.50 
.66 

T 
7 

T 
T 

7            .72 

7            .15 

.17 

.37 

.25 

•  48 

•  64 

•  34 

•  46 
.61 

BRASSUA    DAM 

BRIOGEWATER 

BRIDGTON    1    NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU    WB    AIRPORT          //R 

3.65 
3.28 

4.36 
4.20 
2.94 

.63 
1.14 
1.06 
1.33 

.55 

.34      T 
.28 
.07 

I           T 
.15 

T 
T 

.01 
.10 
.08 
.25 
.45 

.30 
.22 
.17 
.24 

T 

.02 

T 

T 
T 

.28                   T 
.01 

.02    1.00 
.03       .46 
1.10       .09 
.52       T 
.41       .21 

.01 

T 

.02 
.02 

.02 

T 

.01 

.01 

.07       .04 

T 

T           T 

T 
T 

.55      .01 
.49      .04 

I 

.44        T 

.04 

.22 

.30 

T 

.17 

.03 
.03 
.01 

7 
.19 

.06 
.12 

.05 
7            .04 
.23       .31 

.20 
.31       7 

.05 
.21 
.95 
1.01 
.01 

CLAYTON    LAKE 

CORINNA 

DAMARISCOTTA    MILLS 

EASTPORT 

EAST    SANGERVILLE    5    SE 

3.75 
4.91 
5.45 
5.63 
3.63 

.67 
1.40 
1.65 
2.85 
1.08 

.56      T 

.03 
.10 
.40 

.18 
.20 
.05 
.15 

.82 
.32 

.50 
.82 

.02 
.35 

.12 

.63 

1.19      .59 

1.50 

.12       .58 

.55       .35 

.11 

.05 
.25 

.05 

.30 
T 

.07 

T 

.49 
.08 

.08 
.15 

.32 
.50 
T 
•  33 

.03 

T 

•            .35 

.21 
7            .30 
7 
.05 

.57 
.35 
.35 

.6 

ELLSWORTH 
FARMINGTON 
FORT    FAIRFIELD 
FORT    KENT 
GARDINER 

5.74 
4.71 
3.72 
D3.42 
5.75 

.91 

.65 
.60 
.48 
1.37 

1.69 
.51 

.42       .14 
.31 
.04 

.03 

.08 

.07 

.72 
.26 
.29 

.67 

.48 

T 

.01 

.04 

.03 
.05 

.02 
.02 
.16 

.22    1.16 
.30    1.18 
.90 
.09      .63 
1.02    1.22 

.06 

T 

.26 

D.Ol 

.07 

.02 
.02 

.03 
.10 
.36      .24 

.49      T 

T 

.02 
.29 

.09 

.41 

.22 

•  40 

•  02 

T 

.14 
.10 
•  13 

•  15 
•25      •IS 
•03      ^49 

•  29 

.38 
.81 

.54 

GILEAD 

GRAND    LAKE    STREAM 

GREENVILLE 

HIRAM    2    5 

HOULTON    FAA    AIRPORT 

3.88 
3.78 
4.05 
4.21 
2.50 

.70 
1.80 

.49 
1.09 

.88 

.40 
.03 
.01 
.02 

T 
T 

.36 

.52 
.32 

.16 

.43 
.10 
.02 
.08 

.03 

.10 

.02 

.03                   .01 

T 

♦         1.31 

1.08 

1.22       .14 

1.05       .02 

.43      .22 

.12 

T 
T 

.07 

T 
T 
T 

T 
.02 

.15 
.04 

T 

.18      T 
.02 
.23      I 

.15 

.32 

.10 

T 

.09 

T 

.19 

T 

•09      ^46 

7 
T            ^03 

•  29 
T            7 

.60 

.71 
1.03 
.44 

HOULTON 

JACKMAN 

J0NES60R0 

LEWISTON 

LONG    FALLS    DAM 

3.26 

4.11 
7.00 
4.46 
3.68 

1.12 
.58 
.92 

1.22 
.78 

.18 
.39 
2.47 
.03      T 
.34 

.10 
.06 
T 
.25 

.19 
.59 
1.09 
.13 
.54 

T 

.03 

.18      .12 

.23 

.08       .02 

.15       .85 

.12    1.10 
•         1.33 
1.13      .10 
.10      .92 

.02 
.11 

.09 

.09 
.01 
.07 

.08 
.47 

7 

.30      T 

.68 

.06 

T 

.31 

T 
.07 

.27 
.08 

.13 

.  .19 

.03 

.18 

.03 
.01 
.15 

7 

•  03 
7 

•  27 

.35 

.11 
.07 
•  64 
.17 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE    DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET    FAA    AP 

7.24 
3.66 
3.08 
3.45 
2.97 

1.04 
.84 
.44 
.86 
.79 

2.49 

.03 
.06 

.04 

.02 
.13 

.11 

.34 

1.24 

.08 

.43 
.10 

.02 

.12 
T 

.23      .12 

T 

.07       .86 
.98       .16 
.34      .12 
.05    1.22 
.59      .15 

I 

.10 

T 
T 

.30 

T 

.03 

T 

.23      .27 

T           I 

.09 
.04 

.15 

.10      I 

.19 
.34 
.24      I 

.43 
.33 

.07 

.21 

T 

.08 

.06 

.02 

7 

7            .39 
.70 

7 

.02 
.53 

.42 

7 
.50 

MOOSEHEAD 

OLD    TOWN    FAA    AIRPORT 

OOUOSSOC 

ORONO 

PORTLAND 

3.06 
4.18 
4.61 

4.51 

.68 
1.44 

.96 
1.15 
1.52 

.35      T 
.02 
.30       T 

.01       T 

T 

.30 

T 

.18 

.17 

.48 
.13 
.48 

.15 

.18 

T 
.11 

.12       .01 
.13 
.05 

.03      .72 
.96       .19 
.15       .57 
.23      T 
1.00      .02 

.05 

T 

.13 

.14 

.01 

.04 

7 

T 

.08 

.01       .07 

.01 

T            .05 

T 
T 

.48      T 
T           7 
.35      T 

T 

.05 
.34 
.47 

.12 

.10 

.18 

T 
I 

T 
T 

I 

.01 
7            .05 

•  01 

•  06 

•  12 

.02 
.59 
1.03 
.85 
.95 

PORTLAND    WB    AIRPORT       //R 

PRESQUE     ISLE 

RIPOGENUS    DAM 

ROCKLAND 

HUMFORD    3    SW 

4.51 
2.93 
2.38 
1.85 
4.51 

1.56 
.71 
.64 

2.51 
.75 

.01       T 
.14       T 
.33 

.07      T 

T 

.17 
.08 

.17 
.37 

.13 
.18 
.40 
.53 

.02 

.14 
.07 

.04                  T 
T 

.33 
.12 

1.13      .02 
.08      .88 
.30 
1.36       .08 
1.15 

.08 
.05 
.14 

.05 
T 

.26 

T 

I 
.03 

.01 
.05 

T 

.54      T 

.34      .05 

.05 

.07 

•  15 

I 

.38 
.47 

T 

.10 

.08 

.10 
.05 

•  07 
•06      •OS 

.40 
.69 

.96 

.05 

.oe 
.be 

.62 

RUHFORO    POWER    PLANT 
ST    FRANCIS 
SANFORD    2    NNW 
SOUTH    ANDOVER 
SOUA    PAN    DAM 

4.82 
4.21 
4.18 
4.59 
2.65 

.98 
.31 
1.50 
.96 
.43 

.02 

.03 
.04      I 

.37 

T 

.09 

.26 

.26 

.05 
.58 
.21 
.14 
.20 

.15 
.13 

.05 

.03 
.26 
.04 

1.17       .01 
1.27 
.95       .06 
.96       .14 
.12       .49 

T 
.11 

T 

.16 

T 

.13 

T           T 

.02 

T 

.11 

.28      .29 

.17 
•  64 

•  54 

•  02 

•  42 

T 
.06 

.04 
.15 

.14 

.75 

.03      .63 
.05 
.64 

.71 

.85 
.76 

7 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 

Continued 

APRIL  1962 

ffl 

Day 

of  Month 

Station 

■^ 

t2 

1  1  2   3 

4    5    6 

7 

8 

9 

10   1! 

12 

13 

14 

15 

16 

17   18 

19  1 

20  {  21 

22  {  23   24 

25  1  26   27 

28  1  29   30 

31 

THE  FORKS 

2.32 

.34 

.19 

.15 

7 

.92 

.05 

T 

T 

.37 

•  25 

•  50 

.14        .05 

•  22   T 

•06   .01 

.05 
.49   .55 

T     ^14  1.01 

WATERVILLE  PUMP  STA 

5.00 

1.51 

.05 

.10 

.38 

.05 

.96 

.41 

T 

T 

WEST  BUXTON  2  NNW 

3.90 

1.27 

T 

.20 

.02 

.05 

.03 

.97 

.02 

T 

7 

WEST  ENFIELD 

3.81 

.70 

.92 

.58 

.01 

.02   .01 

.02 

1.09 

7 

.04   .10 

.10 
.11   T 

WOOOLANO 

4.79 

.51 

1.54 

.52 

.03 

T 

1.47 

.37 

.17 

T 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 
AMHERST 

4.69 
2.69 

1.13 
1.12 

.23 

I 

.61 
.66 

.60 
.02 

.08 

.05 

.15 

.67 

.54 

.29 

T 

T 

7 

.02 

.01 
.03 

.01 

.01 

1.06 

.05   .04 

.17 

.70   .86 

.90   .34 

ASH6URNHAM 

4.04 

.96 

.83 

.17 

.37 

,07 

1.02 

.18 

7 

•  03 

T     T 

•  24 

T 

BARRE  FALLS  0AM 

4. 84 

1.90 

.06 

.25 

.20 

.13 

.10 

.45 

.05 

T 

.05 

,07 

BEDFORD 

5.18 

2.07 

T 

.12 

.30 

.70 

.24 

.37 

.14 

T 

BEECHWOOD 

6.10 

1.98 

1.27 

T 

.62 

.01 

.22 

.34 

.27 

.44 

•  06 

.87 

.04 

.05   .80 

.35   .27 

.33   .16 

BELCHERTOWN 

3.16 

1.13 

.65 

.05 

.43 

.21 

.54 

.06 

T 

.02 
.10 

.01 
•  02 

BIRCH  HILL  DAM          R 

3.62 

1.23 

.07 

.37 

.25 

.05 

.55 

.08 

.05 

7 

BLUE  MILL  W8          // 

4.77 

2.26 

.34 

T 

.29 

7 

.54 

.02 

.25 

.25 

T 

•  IB 

T 

T     T 

BOSTON  WB  AIRPORT     //R 

3.85 

2.02 

T 

.15 

T 

.26 

.01 

.51 

.01 

.26 

.11 

T 

.03 

T 

BOYLSTON 

3.73 

. 

1.52 

. 

.32 

.17 

. 

.50 

>2Z 

1.00 

.06   .51 

.30 

•  25 

.20       .03 

BROCKTON 

4.54 

2.42 

T 

.01 

.61 

T 

.22 

.33 

.05 

T 

.27 

•  03 

.03 

6UFFUMVILLE  DAM 

3.73 

1.45 

.47 

T 

.40 

.19 

.26 

.09 

7 

.16 
.67 

.41 
•  25 

CHARLES  RIVER  VILLAGE 

4.73 

1.88 

.68 

T 

.22 

.33 

.28 

.17 

T     T 

T     T 

CHATHAM  LTSTA 

4.12 

.02 

.99 

.01 

.80 

.45 

.20 

.30 

.20 

.02 

.08 

.60 

•01   .01 

CHESTERFIELD 

3.53 

1.03 

.24 

.33 

.38 

.09 

.90 

.14 

.07 

.35 
.37 
.63   .23 
.24 
.14 

CHESTNUT  HILL 

4.45 

1.33 

1.10 

.24 

.36 

.27 

.18 

.48 

•  12 

CLINTON 

4.05 

1.35 

.37 

T 

.25 

.20 

.39 

.08 

.01 

.30 
■  36 

•  04 
.11 

.01 

EAST  PEPPERELL 

3.31 

1.16 

.05 

.05 

.20 

.07 

.90 

.17 

EAST  WAREMAM 

3.69 

.06 

1.78 

.87 

.11 

.17 

.26 

.18 

.11 

EDOARTOWN 

4.53 

. 

1.86 

.94 

.33 

.37 

.47 

.20 

.24 

.03 

.09 
.03 
.36 
.09 

.30 

FALL  RIVER 

3.43 

1.65 

.78 

.13 

.17 

.05 

.02 

.40 

.04 

.16 

FITCHBURG  2  S 

3.94 

1.12 

.49 

.08 

.18 

.02 

.96 

.11 

.16 

.24 

•  03 

.19 

T 

framingham 

3.88 

1.51 

.90 

T 

.16 

.22 

.24 

.06 

.45 

.25 

FRANKLIN 

4.15 

1.28 

.46 

• 

.38 

.33 

.21 

.07 

.87 

•  25 

GARDNER 

3.37 

.98 

.40 

.20 

.46 

.09 

.68 

.30 

.01 

.09 

.17 

GROTON 

3.59 

1.20 

.29 

.04 

.14 

.15 

.87 

.12 

.37 

T 

.09 

.32 

.07 

.09 

T     .71 

HARDWICK 

3.52 

1.44 

.71 

.11 

.28 

.23 

.52 

.12 

•  04 

HATCHVILLE 

4.42 

.07 

2.18 

.70 

.23 

.41 

.39 

.12 

.23 

T 

T 

HAVERHILL 

4.43 

2.03 

7 

.01 

.21 

T 

.06 

.83 

.04 

.06 

.44 

T 

.04 

T 

. 

HEATH 

4.48 

.91 

.20   T 

.46 

.65 

.98 

.53 

7 

7 

T 

.09   T 

.66 

.30   .14 
.23 
.94 
•  30 

HINGHAM 

4.63 

2.40 

.03 

.12 

.47 

.22 

.01 

.46 

.06 

.03 

.32 

7 

7 

•  07 

HOLYOKE 

2.82 

1.01 

.31 

.05 

.41 

.20 

.53 

.08 

7 

HOOSAC  TUNNEL 

4.88 

1.13 

.20   T 

.51 

.67 

.04 

.94 

.40 

.01 

T 

.04   T 

T    T 

T 

HUBBARDSTON 

- 

1.24 

.59 

.02 

.26 

.24 

.42 

.15 

.01 

HYANNIS  2  NNE 

5.85 

1.52 

.92   .01 

.84 

.25 

.33 

• 

1.58 

.24 

.02 

•  02 

•  12 

•  27 
.20 

.35   .67 

.20   .43 

IPSWICH 

4.30 

1.26 

.58 

.01 

.24 

.17 

.55 

.50 

.64 

•  01 

•  07 
.05 

KNIGHTVILLE  DAM 

3.30 

1.00 

.25 

.25 

.35 

.20 

.65 

.35 

LAWRENCE 

5.03 

1.96 

T 

.14 

.07 

.07 

.28 

.66 

T 

.59 

.12 
.47 

7 

.12 

T 

LOWELL 

4.20 

1.40 

T 

.18 

•  10 

.79 

.18 

.35 

.10 

MANSFIELD 

4.79 

1.84 

.50 

.53 

.01 

.24 

.28 

.14 

.75 

T 

.20 

.30 

MIOOLEBORO 

3.41 

1.40 

.22 

.69 

.04 

.26 

.42 

.04 

7 

.32 

.02 
.08   .14 

•  M 
T     ^42 

MIDDLETON 

3.98 

1.80 

.02 

.23 

.19 

.67 

.12 

.01 

.66 

•  07 

MILFORD 

4.34 

1.50 

.97 

.02 

.20 

.33 

.20 

.10 

.44 

.14 

NANTUCKET  WB  AIRPORT    R 

3.81 

1.25 

.13 

.95 

.29 

.08 

.43 

.16 

.11 

T 

T 

NEW  BEDFORD 

2.93 

1.30 

.00 

.20 

.31 

7 

T 

.12 
.2fl 
.25 
•36 

•  55 

NEW8URYP0RT 

4.37 

1.30 

.73 

.07 

.15 

.11 

.59 

.51 

T 

.57 

T 

7 

■  06 

NEW  SALEM 

4.49 

1.13 

1.38 

.15 

.70 

.04 

.70 

.09 

.05 

PELHAM 

3.67 

1.12 

.37 

.19 

.73 

.19 

.56 

.10 

7 

7 

•  05 

PEMBROKE 

4.59 

.96 

1.22 

.72 

.03 

.25 

.32 

.15 

.36 

T 

.03 

PERU 

4.29 

.67 

.05 

.13 

.99 

.04 

1.04 

.41 

.01 

.0] 

.94 

PETERSHAM  3  N           R 

3.68 

1.18 

.40 

.20 

.45 

.10 

.65 

.20 

.06 

.45 

.56   .44 

.90 

.07 

PITT5FIELD  WB  AIRPORT   R 

3.09 

.48 

T     T 

.10 

.76 

.09 

.30 

.22 

.10 

T 

7 

.02 

•  02 

PLAINFIELO 

4.54 

.90 

.90 

.48 

.29 

.80 

.25 

.02 

PLYMOUTH 

3.28 

1.42 

.11 

.84 

T 

.14 

.65 

.03 

.02 

T 

PROVINCETOWN  1  N 

4.53 

1.40 

.52 

.62 

.20 

.66 

.07 

•  72 

.45 

.17 

.79   .62 

•  04 
•02   .71 

QUABBIN  INTAKE 

3.32 

1.11 

.63 

.05 

.43 

.22 

.52 

.06 

.10 
.41 
.27 
.22 

.02 
T 

•  01 

READING 

5.04 

1.99 

T 

.07 

.05 

.18 

.13 

.45 

.05 

.30 

T 

ROCHESTER 

3.89 

.42 

1.23 

.24 

.08 

.16 

.30 

.15 

T     T 
T 

ROCKPORT  I  ESE 

5.09 

2.30 

.04 

T 

T 

.18 

.22 

T 

1.10 

T 

.26 

.04 

SALEM  CG  AIR  STATION 

4.22 

2.02 

T 

T 

.18 

.21 

.02 

.62 

.01 

.04 

.21 

.01 

.05 

T 

T 

T     .08   .77 

SANDWICH 

4.61 

2.51 

T 

.43 

.64 

.15 

.02 

.44 

.01 

.10 

.11 

J 

T     .20 
.06 

•  73 

•  la 

SEGREGANSET 

- 

• 

2.27 

.75 

* 

.49 

.24 

.14 

.16 

.03 

T 

SHELBURNE  FALLS 

3.99 

.85 

.35 

.34 

.34 

.03 

.98 

.24 

.12 
.07 

.01 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

3.50 

1.55 

.36 

.03 

.57 

.26 

.28 

.07 

•  13 

SOUTH  EGREMONT 

4.50 

.63 

.10   T 

.60 

.18 

.20 

.34 

,14 

.01 

T 

1^30 

SPOT  POND 

3.88 

1.61 

.40 

.19 

.21 

.38 

.28 

.63 

.06 

.12 
•14   .55 

2.10 
.48   .50 

SPRINGFIELD  ARMORY 

3.33 

1.46 

.02 

T 

.17 

.18 

.25 

T 

.50 

.06 

T 

7 

STERLING 

5.33 

1.51 

• 

.40 

.26 

.76 

.16 

.14   T 

STOCKBRIDGE 

4.19 

.52 

.02 

T 

1.38 

.11 

.28 

.31 

.25 

.14 

.02 

.02 

•  16 

T 

T 

TAUNTON 

4.57 

2.54 

.55 

.13 

.20 

.01 

.49 

.03 

.12 

.12 

•  06 

T     .32 

TULLY  DAM 

3.83 

.94 

.43 

.38 

.54 

.09 

.65 

.30 

.09 

.07 

.34 

TURNERS  FALLS 

3.44 

.91 

.02 

.69 

.10 

.05 

.39 

.39 

.03 

.34 

.01 

.10   .4] 

WALPOLE 

4.16 

2.11 

7 

.25 

.06 

.31 

T 

.37 

.01 

.45 

T 

.15 

•oz 

T 

.20   .23 

WARE 

- 

1.08 

.77 

* 

.53 

.32 

♦ 

.40 

.06 

__ 

WASHINGTON  2 

3.71 

.60 

.19   T 

.50 

.82 

.25 

.28 

.20 

.07 

T 

.u5 

T 

.7S 

WESTFIELO 

2.99 

1.02 

.30 

.05 

.43 

.22 

« 

.58 

•  07 

,U3 

•  29 

WEST  MEDWAY 

4.57 

2.25 

.15 

7 

.50 

.32 

.08 

.15 

•  33 

.21 

•47   »1] 

WESTON 

4.04 

2.00 

.01 

.14 

.24 

.28 

.08 

.06 

•  57 

7 

•  21 

.32   .13 

WEST  OTIS 

3.42 

.82 

.08 

.89 

.35 

.28 

.36 

.32 

.01 

.03 

.10 

.18 

WESTOVER  FIELD 

3.55 

1.33 

T 

.66 

.01 

.23 

.23 

.40 

.01 

r 

^ 

.01 

.04 

T 

T     .63 

WINCHENDON 

3.86 

1.00 

.37 

.81 

.41 

.05 

.60 

.10 

r 

7 
7 

.05 
7 

.01 

T 

.26 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

3.44 

1.67 

T 

T 

.29 

.02 

.24 

.12 

.54 

.01 

18 

T     T 

.06 
.07 

•01   .3( 

WORCESTER 

3.57 

1.90 

.01 

.23 

.11 

.20 

.03 

.35 

.12 

10 

.15 

T     .30 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

3.75 

1.09 

.01 

.41 

.09 

.65 

.24 

.16 

04 

T 

7 

•19   .03 

.01 

7     ,13   ,70 

BERLIN 

4.07 

1.16 

.22 

T 

T 

.23 

T 

.14 

.39 

.36 

01 

.01 

.01 

.24   .02 

.17   .12   .02 

T     .97 

BETHLEHEM 

3.35 

1.63 

.07   T 

T 

.32 

.47 

.04 

,20 

04 

J 

7 

.10   .02 
7 

.04 

7     ,42 

BLACKWATER  DAM          R 

2.57 

.91 

.27 

.04 

.17 

.03 

.36 

.19 

7 

7 

.60 

BRADFORD 

3.06 

1.04 

.32 

.09 

.17 

.63 

.19 

.62 

CAMPTON 

3.48 

1.24 

.25 

.13 

.61 

.13 

.39 

.07 

T 

.05 

.02 

T  .       .59 

CANNON  MOUNTAIN 

4.97 

1.13 

.15   .06 

.79 

.67 

.21 

.35 

.33 

.27 

T     T 

.13   .88 

CENTER  HARBOR 

3.26 

1.29 

.28 

.10 

.55 

.10 

X     X 

■  U3 

T     T     .91 

CLAREMONT 

3.33 

1.46 

.37 

.04 

.33 

.02 

.33 

.10 

7 

T     T 
.24   .12 

T 
.33   .15 

T     .68 

COLEBROOK 

4.90 

1.15 

.33   7 

.03 

.73 

' 

.21   T 

.04 

.20 

15 

7 

.03 

.07  1.12 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

2.13 

.88 

T 

T 

.34 

7 

.02 

.04 

.33 

.01 

.01 

7 

T 

7     T 

T 

•15   .35 

CONHAY  1  N 

5.15 

1.73 

.04 

.51 

.19 

.06 

.93 

.04 

01 

7 

.01 

.05 

•  11 

.69   .76 

DIXVILLE  NOTCH 

4.66 

1.35 

T 

.05 

.66 

.29 

.09 

.24 

17 

.OS 

T     T 

.42   .13 

.23   .98 
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Continued 


1 

Day  of  Month 

Station 

1     1 

2    1 

3 

4    1    S    1    6 

7    1 

8    1 

9 

10   1   U   {   12 

13  1   14   [ 

15 

16 

17   1   16 

19  1  20      21 

22  1  23   1 

24 

25  1 

26  1  27 

28  1  29      30 

31 

DueciN 

1.9a 

.53 

.05 

.42 

.37 

.31 

.30 

OUR HAH 

4.07 

1.65 

.13 

.17 

.30 

.12 

.79       .07 

.32 

•03      .49 

EAST    OE€RING 

- 

- 

.34 

.15 

.02 

.70       .14 

.02 

.02 

.02 

•  02 

.08      .52 

ERROL 

t.33 

.75 

.05 

.49 

.02 

.10      .02 

.36       .10 

.06 

.06 

.23 

.01 

.49 

•  11 

•90       .58 

FABYAN 

•  .«2 

.84 

T 

T 

.47 

.49 

.64      .04 

.24      .32 

.07 

.02 

.04 

.28 

.02 

•  04 

T           .15 

.28       .48 

riRST    CONN    1.AHE 

s.ot 

.90 

.45 

.06 

T 

.49 

.25       .06 

.02       .29 

.36 

.11       T 

.39 

.33 

.'6      .01 

•           1.14 

FITZWILLIAH 

2.63 

.15 

.35 

T 

.53 

.47 

T 

•           .83 

T 

■  30 

fRANKLIN    1    HM 

3.18 

1.31 

.28 

.17 

.04 

.37      .07 

.10       .•4 

FRANKLIN    FALLS    DAM               R 

2.77 

1.05 

.26 

.05 

.35 

.05 

.24      .11 

•  01 

■  65 

GILMANTON 

2.7» 

.80 

.35 

.24 

.29 

.03 

.43 

.60 

GRAFTON 

3.83 

1.62 

.05 

.24 

.12 

.02 

.48      .04 

T 

.09       .97 

GREENVILLE 

0.29 

1.13 

.55 

.26 

.37 

7 

.86      .22 

.08 

T             .23 

.60 

KANOVER 

3.16 

.69 

.04 

.53 

.05 

.05 

.13 

.48      .07 

T 

■  08 

.01 

.04       .99 

KEENE 

3.03 

.83 

.46 

T 

.24 

.30 

.04 

.52       .10 

.01       .05 

.06 

.01 

.41 

LAREPORT 

3.26 

1.13 

.23 

T 

.03 

.42 

.06 

.37       .15 

.01 

T 

T 

.01 

T 

T 

.85 

LAKE PORT    2 

2.82 

.82 

.47 

7 

.45 

.07 

.18       .19 

.01 

T 

.63 

LANCASTER 

3.60 

1.01 

.06 

.56 

.08 

.28 

.02       .13 

.04 

.20 

T 

.11 

.10 

.52       .49 

LEBANON    FAA    AIRPORT 

2.62 

.79 

T 

T 

.37 

.03 

.06 

.01 

.38       .02 

T 

T 

T             T 

T 

T 

T             .32       .44 

LINCOLN 

S.19 

1.40 

.31 

.20 

.90 

.35 

.25       .26 

.35 

.15 

.08 

.94 

MAC    OOWELL    DAM                          R 

4.09 

1.05 

.45 

.50 

.50 

7 

.85       .26 

^ 

.03       T 

•  45 

MANCHESTER 

3.20 

.98 

.73 

.12 

.19 

.05 

.47      .16 

.04 

T             .05 

.42 

MARLOW 

2.31 

• 

1.10 

.46 

.13 

.10       .50 

MASSABESIC    LAKE 

2.97 

1.52 

.03 

.18 

.08 

7 

.03 

.38      .08 

.02 

.07 

T                           .58 

MILAN    7    N 

4.48 

.90 

.09 

.35 

.28      .11 

.06 

.34 

.48 

.15 

.67    1.05 

HRFORD 

«.17 

1.70 

.32 

.06 

.05 

.85      .04 

.02 

.10      T 

.05       .96 

MOUNT    SUNAPEE 

3.86 

1.56 

.08 

T 

.22 

.22 

T 

.54      .18 

.01 

T 

T 

•05    l.OO 

MOUNT    WASHINGTON               //R 

4.67 

.42 

.01 

T            T 

.46 

.15 

.24       7            7 

.48      .49 

.05 

.29 

.06 

T 

.01      .25 

.19 

.03      .02 

.03       .47       .82 

NASHUA       2    NNW 

3.67 

1.02 

.73 

.09 

.19 

.11 

.68      .14 

.33 

.12 

•  26 

NEWPORT 

3.79 

1.51 

.23 

.07 

.39 

.01 

.55      .18 

T 

T 

•  02 

.8i 

NORTHWOOO 

3.58 

1.58 

.20 

.22 

.13 

.63 

.09 

T 

•06      ^67 

OTTER    BROOK    DAM 

3. OS 

.80 

.40 

.24 

.30 

.03 

.51       .14 

.01 

.06 

.05 

.01 

.50 

PETER80R0      2    S 

3.61 

1.71 

.08 

.14 

7 

•         1.07 

.02 

•  5S 

PINKHAM    NOTCH 

4.26 

.84 

.81 

.26 

7 

.62      .21 

.03 

T 

.03      T 

.22 

T 

.10 

.08      .01 

T             .51       .54 

PLYMOUTH 

3.24 

1.34 

.26 

.07 

.64 

7 

.30       .09 

.02 

T 

.52 

PORTSMOUTH 

4.34 

1.68 

.25 

.14 

.05 

.06 

.95      .12 

.32 

.25 

■02      .50 

SOUTH    OANSURY 

2.97 

1.25 

.35 

T 

.20 

.40      .10 

T 

•  67 

SOUTH    LYNDEBORO 

- 

1.48 

.42 

.13 

.62       T 

.22 

•  60 

SOUTH    WEARE 

3.07 

1.00 

.28 

.20 

.25 

7 

.63      .15 

.07 

•  49 

SURRY    MOUNTAIN    DAM               R 

2.93 

.83 

.29 

.24 

.39 

T 

.53      .10 

T 

T 

T 

•  05 

•  50 

WALPOLE    2 

3.26 

.73 

•  36 

.22 

.45 

.45       .35 

T 

T 

.70 

MEST    HENNIKER 

- 

- 

. 

.14 

.12 

.61       .15 

.05 

.89 

WEST    RUMNEY 

3.23 

1.15 

.28 

.11 

.57 

.07 

.46      .06 

T             T 

.04 

.05 

T                           .44 

WHITEFIELD 

3.37 

1.19 

.30 

T 

.30 

.60 

.11       .20 

.02 

.09 

T 

.04 

T           .03 

•  49 

WINDHAM 

4.54 

1.80 

.06 

.07 

.25 

.06 

.09 

.80      .15 

.06 

.39 

.09 

•  72 

WOLFEBOHO 

3.76 

1.36 

.04 

.36 

.10 

.06 

.48      .08 

T 

T 

T 

.03 

.09    1.14 

WOODSTOCK 

4.58 

1.03 

.10 

.81 

.37 

.19 

.19       .04 

.03 

.01 

T 

.33 

.01 

.03 

T             .42    1.02 

YORK    POND 

5.04 

1.13 

.31 

T 

.04 

.59 

.27 

.29      .52 

.08 

T 

.01 

■  31 

.01 

•  24 

•  11 

.02    1.11 

RHODE     ISLAND 

BLOCK     ISLAND    W8    AP               R 

6.11 

1.78 

.88 

.93 

.52 

.30 

.63 

.01 

■05    1*0] 

GREENVILLE 

4.09 

2.04 

.50 

.10 

.30 

.25 

•  36 

.21 

T           .32 

KINGSTON 

3.09 

1.59 

.09 

.71 

T 

.12 

.42       .02 

.11 

■  Oj 

NEWPORT 

3.16 

1.28 

.22 

.72 

.64 

.01 

•  14 

•  1! 

PROVIDENCE    we    AIRPORT       R 

3.85 

2.14 

.61 

.05 

.35 

T 

.26      T 

.07 

.14 

T 

.13 

T           .10 

WOONSOCKET 

3.34 

1.21 

.30 

' 

.44 

.32 

.16       *07 

.45 

.20 

.X9 

VERMONT 

BELLOWS    FALLS 

3.96 

1.06 

.32 

.14 

.64 

.01 

.66      .1^ 

.02 

■  96 

BENNINGTON    2    NNW 

4.73 

1.87 

.32 

.01 

.52 

.36 

.04 

.32       .S** 

T 

T 

.03 

.02       .01 

.01       .04 

■  84 

BETHEL    4    N 

3.46 

1.45 

.30 

.11 

.38 

.40       .19 

.06 

T 

T             T 

T             .08 

.06 

.01       .42 

SLOOMFiELD 

4.61 

1.10 

.21 

T 

.49 

.16 

.30      7 

.07       .05 

.04 

.04 

T 

T            .16 

.03 

.29 

■  14 

.70       .8^ 

BURLINGTON    Wfl    AIRPORT       R 

2.59 

.60 

.06 

T 

7 

.67 

7 

.08 

7 

.29       .07 

.02 

T 

T 

.03      .03 

T 

T 

.01 

.01       .11       .61 

CANAAN 

4.62 

.90 

.54 

T 

.03 

.62 

.17      .02 

.01       .15 

.12 

.01 

.04 

.13 

•  09 

.30 

.10       .05 

.04    1.30 

CAVENDISH 

4.36 

1.73 

.02 

T 

T 

.33 

.13 

.01 

.94       .09 

.01 

T 

.03 

.03 

T 

•  02 

•05       ,97 

CHELSEA 

3.38 

1.22 

.28 

.03 

.62 

.03 

.23       .36 

.04 

T 

T 

.05 

T 

T 

•06       .44 

CHITTENDEN 

3.84 

1.40 

.32 

T 

.25 

.40 

.06 

T             .25 

.12 

T 

.16 

•  06 

T             .04       .71 

CORNWALL 

2.98 

1.02 

.11 

.73 

7 

.18       .13 

.06 

.04 

T 

.71 

DANVILLE 

4.26 

1.03 

.68 

.06 

.93 

.30 

.15       .37 

.17 

.03 

.10 

.09 

.03 

.02 

.30 

DORSET     1    S 

4.62 

1.70 

T 

1.00 

.20 

T 

.18 

.26       .46 

.10 

T 

.16 

T           .50 

ENOSBURG    FALLS 

3.21 

.37 

.30 

.12 

.33 

.11        .19 

.30 

.07 

.08       .26 

T 

.10 

.44       .54 

GILMAN 

3.12 

1.08 

.34 

.39 

.46 

.12       .19 

.11 

T 

•  05 

.38 

HUNTINGTON    CENTER 

3.23 

.74 

.47 

.12 

7 

.10 

.46 

.14 

T             .*t3 

.22 

T 

T 

.12 

T           .43 

MANCHESTER    CENTER 

4.87 

1.66 

.21 

T 

.63 

.26 

.08 

.52       .61 

T 

T 

T           T 

T             .11 

.02 

.05      .72 

MAYS   MILL 

4.57 

.87 

.26 

.46 

.71 

.02 

.94       .54 

.07 

.70 

HC    INDOE    FALLS 

3.31 

1.16 

.27 

.04 

.68 

.25 

.18       .26 

.05 

.07 

•  02 

.02 

•04      .27 

MIDDLESEX 

3.46 

1.28 

.35 

T 

.04 

.43 

.15 

.16       .39 

.13 

.02 

■  09 

.09 

T           .33 

MONTPELIER    FAA    AP 

2.76 

.78 

.03 

T 

.02 

.68 

.04 

.23 

T                        7 

.32       .16 

.01 

T 

.04       .03 

T 

T 

.05      ■S? 

MOUNT    MANSFIELD 

5.65 

.80 

.25 

.60 

.11 

.15 

.30       .63 

.72 

.23 

.06 

.06       .66 

T 

.04 

•15       ^89 

NEWFANE 

4,19 

.95 

.25 

.24 

.58 

.83       .26 

T 

1^08 

NEWPORT 

4.33 

.66 

.07 

.02 

.65 

T 

.22 

.01 

•28       .20 

.14 

T 

.19       .08 

.01 

.28 

.19 

.02      .74      .57 

NORTH    DANVILLE 

3.51 

.80 

.77 

.02 

.34 

.08 

.36       .09 

.12 

.01 

.22 

.05 

.05      .10      .50 

PERU 

4.74 

1.54 

.12 

.27 

.27 

.06 

.75       .57 

.12 

.11 

.93 

PLYMOUTH    UNION 

5.13 

1.51 

.29 

.04 

.20 

.56 

.36 

.58      .40 

.11 

.01 

.09 

.13 

.02 

•06      .77 

READING   HILL 

3.49 

1.45 

.04 

.41 

•  31       • 

.20 

.10 

•10      ,15      ,73 

READSeORO    I     S5E 

5.07 

1.13 

.25 

T 

T 

.54 

.67 

.04 

.88       .53 

T 

T           T 

T            .02 

T 

T 

1.01 

ROCHESTER 

3.99 

1.65 

.54 

T 

.68 

.12 

■25      .22 

T 

.14 

T 

T 

.13 

.26 

RUTLAND 

1.72 

.75 

.05 

T 

.45 

.02 

.10 

•  06 

.01 

.01 

.10 

T 

.08       .09 

SAINT    ALBANS    8AY 

3.80 

.50 

.08 

.61 

.13 

.24       .14 

.05 

.03 

.06       .05 

•41    1^50 

SALISBURY 

3.82 

1.97 

.02 

* 

.74 

.07 

.06       .24 

.09 

.10 

•  53 

SEARSBURG    MOUNTAIN 

6.45 

1.53 

.25 

T 

.65 

.75 

.12 

.59       .79 

.05 

•  05 

.13 

.01 

1.5; 

SEARSBURG    STATION 

6.33 

1.44 

.31 

.02 

7 

.67 

.73 

.19 

.68       .77 

.11 

T 

.01 

T             .02 

.20 

.0; 

T 

1.15 

SOMERSET 

4.81 

.77 

.17 

.01 

7 

.31 

.55 

.09      7 

.95       .55 

.03 

T 

T            T 

.17 

.01 

1.20 

SOUTH    LONDONDERRY 

4.17 

1.58 

.23 

T 

T 

.23 

.29 

.02 

.47       .43 

.05 

T 

T 

.09 

.78 

SOUTH    NEWBURY 

3.38 

1.35 

.10 

.08 

.59 

.25 

.14       • 

.35 

.07 

.05 

■08      .32 

UNION    VILLAGE    DAM                  R 

3.33 

1.55 

.22 

T 

T 

.52 

7 

.27       .15 

.02 

T 

T 

T 

T           .60 

VERNON 

3.43 

.80 

.36 

.35 

.42 

.02 

.76       .12 

.01       T 

•  59 

WAITSFIELD    1     S 

4.06 

1.23 

.47 

.01 

.04 

.61 

.11 

.27       .43 

.09 

T 

.01 

T 

.24 

T 

T           .55 

WAROSBORO 

5.70 

1.86 

.19 

.38 

.40 

7 

1.20       .40 

.04 

.02 

.07 

.01 

1.13 

WATEH8URY     1    NNE 

4.61 

1.46 

T 

T 

.35 

.40 

7           7 

.38       .36 

.26 

T 

.30 

T           .33 

.20 

T 

.10      .47 

WEST    BURKE 

4.41 

1.20 

.43 

.03 

.11 

.83 

.35 

.08       .12 

.06 

.04 

.01       .17 

•  12 

.12 

.05 

.03       .66 

WHITINGHAM     3    W 

5.50 

1.21 

.23 

T 

T 

.61 

.78 

.05 

.91       .51 

.04 

T 

T             T 

.05 

T 

1.11 

WOODSTOCK    3    ENE 

3.52 

1.45 

.21 

.09 

.46 

.06 

.41       .12 

.03 

T 

.03 

.04 

T             .02       .58 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
APRIL    1^62 


Dar  Of  Month 

1 

Slation 

g 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AP 

MAX 

53 

51 

44 

48 

57 

56 

54 

63 

58 

60 

51 

49 

41 

49 

43 

44 

49 

53 

52 

57 

65 

75 

70 

61 

82 

54 

76 

72 

72 

48 

56.9 

MIN 

hZ 

36 

30 

26 

32 

38 

46 

45 

40 

40 

42 

38 

37 

36 

35 

34 

30 

32 

38 

34 

37 

45 

44 

39 

41 

45 

44 

50 

48 

43 

38.9 

BULLS  BRIDGE  0AM 

MAX 

58 

51 

43 

53 

63 

66 

57 

69 

63 

61 

60 

54 

40 

47 

45 

44 

48 

55 

51 

54 

68 

84 

75 

60 

80 

81 

91 

95 

86 

48 

61.6 

MIN 

38 

25 

20 

16 

16 

28 

46 

39 

31 

30 

30 

35 

35 

27 

24 

27 

25 

19 

31 

31 

28 

32 

37 

32 

30 

40 

41 

49 

48 

42 

31.7 

BURLINGTON 

MAX 

66 

47 

50 

42 

50 

61 

65 

62 

60 

65 

67 

60 

60 

45 

46 

43 

46 

48 

54 

50 

59 

72 

61 

76 

66 

78 

75 

91 

84 

80 

60.6 

MIN 

39 

31 

20 

19 

22 

27 

34 

44 

32 

30 

32 

36 

31 

34 

29 

31 

29 

26 

31 

34 

30 

35 

55 

37 

32 

40 

47 

66 

56 

40 

34.7 

COLCHESTER 

MAX 

55 

52 

44 

50 

61 

62 

58 

63 

63 

59 

56 

49 

42 

46 

45 

45 

47 

51 

52 

56 

67 

71 

72 

57 

80 

76 

85 

78 

80 

53 

59.2 

MIN 

40 

32 

20 

18 

24 

31 

45 

48 

31 

32 

35 

37 

35 

34 

25 

31 

28 

20 

26 

28 

35 

30 

45 

36 

30 

33 

48 

52 

60 

40 

34.0 

COVENTRY 

MAX 

69 

56 

49 

44 

55 

63 

63 

59 

62 

64 

69 

56 

60 

45 

47 

43 

46 

51 

52 

56 

60 

70 

79 

64 

69 

79 

85 

87 

82 

60 

61.4 

MIN 

47 

33 

16 

13 

17 

24 

46 

47 

27 

32 

36 

33 

33 

33 

20 

31 

29 

17 

22 

25 

20 

25 

45 

35 

25 

29 

35 

46 

56 

40 

31.2 

CREAM  HILL 

MAX 

58 

47 

38 

48 

57 

60 

52 

57 

57 

66 

54 

50 

36 

40 

40 

39 

44 

48 

48 

52 

63 

76 

75 

53 

76 

75 

86 

78 

77 

VI 

57.1 

MIN 

35 

30 

22 

21 

30 

38 

45 

45 

34 

33 

34 

36 

31 

32 

27 

28 

26 

25 

33 

32 

34 

45 

45 

33 

35 

38 

50 

59 

58 

38 

35.7 

DANBURY 

MAX 

58 

48 

42 

51 

61 

62 

54 

60 

62 

58 

53 

49 

42 

47 

43 

43 

46 

53 

52 

67 

66 

82 

73 

60 

81 

75 

89 

83 

84 

70 

60.2 

MIN 

39 

34 

22 

20 

28 

32 

46 

48 

33 

34 

38 

39 

34 

36 

29 

32 

26 

25 

34 

29 

30 

40 

48 

36 

35 

41 

43 

57 

66 

41 

36.3 

FALLS  VILLAGE 

MAX 

64 

45 

40 

50 

61 

65 

55 

60 

62 

58 

57 

52 

39 

45 

45 

44 

45 

52 

53 

56 

65 

83 

78 

56 

78 

60 

90 

86 

84 

65 

60.4 

MIN 

37 

33 

18 

17 

20 

26 

46 

44 

29 

30 

31 

33 

34 

34 

23 

31 

25 

18 

26 

32 

25 

29 

48 

30 

28 

36 

41 

49 

56 

42 

32.5 

GROTON 

MAX 

53 

50 

44 

46 

58 

59 

57 

67 

61 

62 

51 

50 

48 

50 

52 

47 

49 

52 

56 

55 

64 

72 

74 

6U 

77 

60 

74 

69 

69 

50 

57.9 

MIN 

43 

35 

26 

24 

28 

33 

46 

47 

36 

37 

36 

38 

37 

38 

28 

34 

33 

25 

30 

34 

30 

35 

45 

36 

33 

38 

40 

50 

44 

43 

36.1 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

MAX 

55 

51 

44 

54 

63 

66 

63 

63 

66 

63 

57 

50 

40 

53 

46 

50 

49 

53 

52 

57 

69 

82 

73 

58 

82 

70 

87 

80 

80 

47 

60.8 

MIN 

39 

29 

24 

21 

28 

31 

48 

46 

34 

34 

34 

36 

36 

40 

32 

33 

26 

23 

29 

30 

28 

36 

43 

35 

35 

35 

42 

56 

43 

41 

34.9 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 

56 

52 

42 

52 

64 

66 

60 

62 

67 

61 

59 

62 

40 

50 

47 

48 

50 

54 

53 

60 

70 

65 

72 

69 

83 

76 

94 

85 

83 

46 

61.6 

MIN 

40 

30 

23 

23 

24 

30 

48 

45 

35 

33 

36 

34 

35 

36 

26 

33 

31 

24 

31 

36 

29 

37 

43 

35 

35 

36 

41 

58 

44 

42 

35.2 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 

69 

58 

50 

43 

50 

62 

65 

61 

64 

66 

60 

57 

51 

43 

60 

45 

47 

49 

53 

55 

58 

68 

80 

74 

57 

70 

71 

88 

82 

82 

60.9 

MIN 

52 

34 

19 

15 

20 

27 

42 

51 

30 

32 

37 

38 

35 

35 

23 

33 

30 

18 

25 

28 

23 

28 

50 

38 

27 

32 

40 

48 

57 

41 

33.6 

MIDDLETOWN  4  W 

MAX 

63 

52 

48 

42 

54 

56 

57 

58 

58 

60 

57 

52 

46 

45 

46 

41 

41 

48 

51 

52 

57 

66 

73 

62 

70 

78 

76 

80 

75 

76 

58.1 

MIN 

42 

33 

26 

23 

28 

35 

46 

49 

35 

36 

34 

37 

33 

35 

30 

31 

28 

27 

34 

31 

29 

37 

56 

36 

33 

35 

43 

54 

56 

40 

36.6 

MOUNT  CARMEL 

MAX 

57 

51 

47 

51 

59 

59 

56 

62 

62 

60 

55 

51 

44 

48 

43 

46 

49 

53 

SO 

57 

67 

78 

71 

60 

82 

76 

85 

78 

76 

66 

59.9 

MIN 

45 

35 

23 

23 

25 

32 

46 

49 

34 

27 

37 

38 

35 

34 

26 

32 

30 

33 

30 

30 

31 

36 

51 

29 

30 

40 

40 

51 

53 

42 

34.9 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 

53 

51 

46 

46 

55 

58 

54 

62 

56 

61 

50 

60 

41 

50 

46 

46 

50 

52 

53 

58 

65 

72 

71 

61 

81 

58 

73 

73 

71 

49 

57.1 

MIN 

42 

35 

31 

26 

31 

34 

47 

46 

38 

37 

39 

37 

37 

39 

30 

34 

33 

27 

31 

31 

36 

43 

44 

38 

38 

42 

42 

49 

46 

44 

37.5 

NORFOLK  2  SW 

MAX 

62 

42 

41 

35 

44 

54 

56 

51 

54 

59 

53 

53 

47 

33 

38 

40 

37 

42 

47 

47 

52 

62 

78 

62 

53 

77 

77 

86 

83 

60 

54.8 

MIN 

38 

30 

21 

17 

21 

27 

37 

41 

30 

31 

32 

33 

31 

31 

27 

28 

25 

21 

27 

30 

26 

34 

49 

35 

31 

37 

40 

62 

60 

36 

33.1 

NORWALK  GAS  PLANT 

MAX 

65 

55 

50 

45 

52 

69 

68 

54 

62 

61 

62 

53 

49 

46 

51 

40 

46 

50 

55 

56 

58 

69 

85 

74 

63 

83 

80 

85 

78 

74 

60.6 

MIN 

51 

37 

28 

24 

30 

34 

44 

50 

37 

36 

43 

43 

36 

37 

30 

35 

27 

31 

35 

33 

38 

39 

67 

41 

35 

44 

44 

54 

66 

44 

39.1 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

MAX 

65 

56 

57 

46 

54 

61 

61 

59 

66 

66 

63 

51 

53 

46 

51 

62 

47 

50 

54 

55 

60 

71 

77 

74 

65 

82 

75 

86 

77 

77 

61.9 

MIN 

52 

41 

27 

24 

29 

33 

46 

50 

38 

36 

37 

42 

37 

38 

30 

34 

34 

27 

30 

34 

29 

35 

59 

38 

36 

38 

41 

56 

58 

43 

36.5 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

59 
52 

54 
34 

43 
18 

50 
16 

62 

22 

66 
26 

62 

44 

63 
49 

67 
29 

59 
32 

58 
36 

45 
37 

76 
46 

45 
41 

SALISBURY 

MAX 

62 

46 

39 

48 

59 

61 

53 

57 

60 

59 

53 

37 

46 

40 

45 

49 

61 

53 

65 

79 

70 

56 

78 

76 

88 

84 

82 

59.1 

MIN 

36 

31 

22 

22 

32 

45 

43 

31 

32 

35 

31 

26 

29 

27 

23 

30 

31 

29 

39 

47 

34 

31 

38 

48 

60 

59 

35.1 

SHEPAUG  DAM 

MAX 

67 

47 

49 

43 

57 

60 

62 

56 

61 

66 

58 

58 

46 

44 

44 

41 

46 

18 

51 

51 

62 

64 

60 

57 

73 

79 

86 

88 

83 

80 

58.8 

MIN 

45 

32 

19 

18 

21 

28 

45 

46 

31 

30 

33 

37 

32 

34 

26 

30 

27 

48 

30 

29 

28 

32 

55 

32 

30 

37 

42 

49 

56 

39 

34.7 

STAMFORD  5  N 

MAX 

61 

51 

45 

53 

58 

59 

64 

62 

59' 

62 

60 

53 

46 

51 

50 

46 

50 

56 

54 

56 

70 

86 

82 

72 

83 

81 

8« 

80 

78 

77 

62.7 

MIN 

41 

36 

24 

21 

27 

32 

48 

47 

32 

32 

41 

42 

36 

37 

27 

32 

26 

24 

32 

30 

32 

35 

49 

41 

32 

42 

41 

60 

53 

44 

36.2 

STORRS 

MAX 

60 

47 

44 

48 

58 

63 

68 

60 

55 

56 

56 

63 

44 

47 

44 

42 

46 

61 

50 

56 

66 

79 

70 

54 

76 

74 

86 

81 

77 

61 

58.7 

MIN 

46 

31 

25 

23 

25 

30 

46 

46 

37 

34 

36 

34 

31 

32 

28 

29 

27 

26 

29 

31 

34 

43 

49 

38 

34 

32 

37 

53 

57 

39 

35.4 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

MAX 

60 

50 

47 

52 

61 

63 

55 

60 

62 

60 

58 

63 

48 

47 

44 

43 

*9 

53 

50 

56 

67 

83 

81 

68 

82 

78 

90 

83 

62 

72 

61.6 

MIN 

43 

33 

20 

19 

25 

31 

41 

46 

33 

26 

33 

38 

33 

30 

29 

30 

25 

22 

31 

31 

31 

37 

60 

26 

29 

37 

42 

46 

51 

40 

33.6 

WESTBROOK 

MAX 

63 

48 

49 

60 

60 

67 

64 

63 

63 

60 

51 

45 

64 

50 

53 

55 

56 

69 

76 

76 

62 

79 

78 

72 

71 

61.4 

MIN 

34 

20 

17 

22 

27 

45 

47 

29 

30 

28 

38 

36 

36 

23 

32 

29 

18 

25 

30 

25 

30 

49 

27 

26 

35 

54 

»3 

31.7 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 

67 

50 

46 

48 

56 

63 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

50 

44 

45 

45 

46 

52 

52 

66 

60 

66 

60 

56 

75 

78 

86 

88 

87 

81 

61.7 

MIN 

46 

33 

20 

18 

23 

27 

40 

46 

30 

31 

31 

38 

38 

36 

25 

31 

26 

21 

38 

31 

29 

32 

57 

31 

30 

37 

41 

38 

53 

40 

34.0 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

38 

46 

42 

47 

56 

63 

59 

62 

60 

46 

54 

56 

37 

41 

46 

43 

46 

52 

56 

56 

67 

65 

63 

46 

36 

50 

74 

61 

66 

39 

52.3 

MIN 

35 

27 

25 

20 

26 

31 

43 

43 

39 

37 

35 

29 

32 

30 

30 

30 

29 

29 

26 

30 

28 

34 

38 

30 

28 

30 

3« 

38 

38 

35 

32.0 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 

40 

45 

41 

45 

56 

58 

55 

60 

54 

46 

50 

51 

39 

39 

47 

42 

43 

46 

51 

66 

66 

65 

62 

45 

35 

46 

63 

55 

63 

39 

49.8 

MIN 

35 

30 

26 

21 

26 

30 

42 

44 

39 

36 

32 

26 

32 

30 

30 

32 

32 

31 

24 

31 

26 

34 

38 

27 

25 

27 

38 

39 

39 

35 

32.1 

BAR  HARBOR 

MAX 

52 

52 

44 

44 

54 

55 

55 

56 

56 

52 

52 

53 

44 

42 

48 

43 

44 

48 

52 

50 

62 

68 

66 

50 

35 

45 

51 

45 

64 

43 

50.8 

MIN 

38 

39 

28 

24 

34 

28 

42 

44 

40 

36 

38 

30 

33 

32 

35 

33 

32 

31 

28 

29 

26 

34 

42 

35 

30 

28 

38 

40 

40 

35 

34.1 

BELFAST 

MAX 

44 

50 

45 

46 

59 

57 

53 

67 

61 

56 

53 

63 

48 

44 

52 

46 

60 

49 

53 

54 

63 

68 

65 

49 

37 

44 

58 

49 

62 

46 

52.4 

MIN 

36 

36 

22 

18 

26 

27 

40 

42 

40 

36 

35 

25 

33 

30 

31 

32 

30 

27 

24 

27 

26 

29 

42 

35 

27 

31 

37 

39 

42 

35 

31.9 

BRASSUA  DAM 

MAX 

41 

35 

34 

33 

42 

47 

54 

48 

49 

52 

39 

42 

51 

34 

36 

39 

40 

41 

45 

51 

66 

65 

51 

50 

32 

3* 

49 

68 

61 

48 

45.2 

MIN 

31 

31 

18 

9 

17 

24 

28 

32 

34 

29 

31 

21 

27 

26 

23 

15 

23 

25 

18 

18 

21 

28 

36 

30 

19 

17 

28 

35 

38 

32 

25.4 

BRIDGEWATER 

MAX 

38 

40 

39 

46 

56 

59 

61 

56 

53 

46 

46 

51 

49 

37 

43 

40 

43 

47 

54 

55 

64 

57 

50 

37 

39 

55 

53 

50 

55 

47 

48.9 

MIN 

32 

32 

22 

15 

25 

23 

33 

46 

33 

27 

35 

25 

27 

27 

26 

16 

28 

14 

21 

17 

20 

32 

35 

25 

17 

22 

35 

30 

35 

27 

26.7 

BRIDGTON  1  NNW 

MAX 

38 

43 

42 

48 

58 

65 

51 

62 

63 

54 

53 

55 

46 

41 

47 

46 

46 

52 

51 

61 

68 

67 

63 

46 

46 

52 

87 

66 

69 

42 

54.4 

MIN 

34 

33 

20 

17 

22 

27 

43 

42 

39 

33 

32 

29 

31 

29 

30 

29 

27 

21 

24 

30 

29 

32 

40 

27 

31 

33 

41 

40 

35 

31.0 

BRUNSWICIC 

MAX 

40 

47 

41 

42 

55 

58 

52 

63 

56 

50 

55 

47 

40 

43 

49 

47 

*5 

47 

52 

58 

62 

67 

69 

48 

41 

46 

70 

54 

57 

40 

51.4 

MIN 

37 

28 

23 

20 

25 

29 

42 

46 

41 

33 

31 

30 

34 

33 

32 

34 

30 

26 

26 

32 

28 

33 

40 

31 

30 

32 

40 

40 

39 

38 

32.8 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 

34 

37 

33 

43 

63 

56 

57 

53 

47 

39 

44 

49 

42 

34 

39 

36 

39 

46 

46 

53 

60 

53 

41 

32 

40 

54 

50 

52 

51 

40 

45.2 

MIN 

32 

25 

19 

16 

27 

29 

36 

40 

31 

29 

29 

26 

27 

26 

25 

20 

25 

19 

23 

21 

23 

37 

30 

23 

18 

26 

36 

37 

32 

28 

27.2 

I    BOt«S    followlDg   t 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
APRIL    1962 


CoBltainwl 

Sudon 

D.y 

01  Monlh 

s. 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

CLArlON  LAKE 

MAX 
HIN 

44 
30 

34 

30 

35 

10 

32 
3 

40 
20 

48 
26 

55 
35 

52 

40 

47 
30 

52 
26 

37 
31 

42 
16 

52 
27 

34 
25 

33 
22 

39 
10 

39 
22 

43 

20 

43 
22 

52 

15 

55 
19 

59 
35 

64 

34 

60 

48 
29 

45.2 
24.0 

CORINNA 

MAX 
MIN 

37 
34 

45 
33 

42 
20 

48 

15 

57 
24 

61 
26 

52 

37 

63 
46 

57 
36 

50 
35 

51 
33 

56 
25 

43 
31 

40 
28 

47 
28 

44 
30 

47 
28 

49 
26 

56 
21 

60 
26 

66 

24 

66 
28 

60 
40 

44 
30 

36 
22 

47 
26 

65 

36 

63 
38 

60 
43 

47 
33 

52.0 
30.1 

OAMARISCOTTA  MILLS 

MAX 
MIN 

46 

35 

50 
33 

44 
24 

46 
20 

57 
25 

60 
29 

55 

43 

63 

45 

61 
36 

52 
37 

53 

32 

57 
30 

40 
32 

42 
30 

50 
28 

45 

31 

47 
27 

50 
26 

55 
26 

58 
33 

66 

27 

68 
33 

67 

43 

52 
29 

37 
26 

49 
31 

68 
36 

67 
39 

60 
42 

43 
34 

53.2 

32.0 

EASTPORT 

MAX 
MIN 

49 
36 

47 
37 

44 
27 

43 
23 

56 
29 

55 
31 

51 
37 

48 
39 

55 

37 

43 
36 

63 
35 

52 
30 

38 
32 

39 
31 

44 
30 

36 
32 

42 
31 

46 
27 

52 

30 

49 

31 

59 

29 

61 

34 

62 

40 

49 
29 

34 
24 

50 
26 

46 
36 

44 
37 

50 
36 

36 

33 

47.8 
32.2 

EAST  SANGERVILLE  b    SE 

MAX 
MIN 

35 
32 

44 
28 

37 
20 

44 
18 

50 
25 

58 
29 

50 
36 

60 
45 

55 
35 

50 
35 

45 
35 

52 
25 

46 
32 

40 
27 

46 
28 

42 
29 

46 
30 

45 
28 

55 
22 

56 
25 

66 
26 

62 
36 

62 
30 

52 
28 

36 
24 

48 
26 

61 
36 

62 
35 

60 
44 

46 
32 

50.4 
29.9 

FARHINGTQN 

MAX 
MIN 

51 
35 

39 
33 

42 
19 

41 
15 

48 
20 

57 
25 

60 
31 

47 
37 

59 
39 

62 
38 

48 
33 

51 
25 

65 
31 

38 
29 

43 
27 

48 

30 

45 
25 

47 
25 

51 
21 

57 
26 

59 

24 

67 
29 

63 
46 

60 
33 

43 
27 

43 
29 

48 
34 

70 
38 

64 
43 

53 
36 

52.0 
30.1 

FORT  KENT 

MAX 

MIN 

36 

31 

38 
29 

36 
16 

44 
14 

54 
29 

56 
20 

60 
39 

51 

44 

49 
35 

43 
33 

47 
34 

49 
22 

46 
25 

37 
26 

41 
26 

40 
16 

40 
24 

47 
19 

47 
16 

54 
15 

62 
21 

57 

40 

45 
32 

34 
24 

45 
15 

53 
24 

55 
33 

51 
31 

50 
32 

50 
22 

47.2 
26.2 

GARDINER 

MAX 
MIN 

43 
30 

48 
32 

44 
16 

47 
13 

58 
19 

63 
23 

60 

40 

64 
44 

63 
32 

62 
33 

55 
30 

55 
24 

49 
29 

44 
29 

49 
27 

45 
28 

49 
24 

51 
23 

68 

19 

60 
24 

68 
23 

66 
28 

66 
38 

48 
26 

38 
23 

51 
25 

77 

30 

61 
37 

66 

41 

31 

54.4 
28.1 

GRAND  LAICE  STREAM 

MAX 
MIN 

51 
36 

47 
36 

46 
23 

42 
20 

46 
25 

55 
29 

60 
33 

54 
32 

52 
32 

44 
34 

48 
28 

52 
32 

35 
29 

40 
28 

45 
31 

40 
30 

42 

25 

60 
24 

55 

24 

66 
26 

64 
28 

6U 
30 

46 
18 

42 
28 

52 
36 

66 
38 

54 
41 

52 
32 

49.5 
29.5 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

37 
32 

38 
25 

36 

16 

44 
8 

60 
26 

56 
25 

60 
32 

65 
38 

52 
30 

42 
30 

44 
30 

50 
26 

37 
28 

35 
26 

39 
16 

40 
16 

42 
26 

46 
23 

51 
18 

66 

17 

62 

20 

57 
28 

54 
33 

35 
25 

36 
22 

51 
17 

66 
34 

62 
37 

55 
37 

40 
32 

47.2 
25.7 

MI  RAM  2  S 

MAX 
MIN 

40 
33 

43 
23 

41 
17 

48 
14 

54 
22 

58 
24 

52 

38 

52 
38 

62 

31 

60 
31 

57 
27 

53 
25 

37 
31 

44 
30 

50 
31 

46 
27 

47 
22 

52 

20 

55 
22 

61 
27 

68 

23 

69 

31 

67 
36 

48 
27 

50 
23 

60 
20 

88 

30 

72 

40 

70 
40 

42 
36 

54.5 
28.0 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 

33 

42 
29 

38 
22 

45 
16 

53 
29 

59 

27 

58 
39 

66 

37 

53 
29 

40 
28 

45 
30 

50 
25 

40 
29 

35 
27 

40 
25 

39 
24 

39 
28 

45 

21 

52 
28 

56 
23 

62 
24 

57 
38 

48 
32 

38 
25 

37 
21 

54 
26 

47 
34 

50 
35 

54 
33 

37 
29 

46.8 
28.2 

HOULTON 

MAX 
MIN 

38 
33 

39 
33 

38 
22 

55 
17 

53 
29 

60 
27 

59 
37 

55 

46 

37 
38 

40 
28 

46 
36 

48 
28 

39 
27 

38 
26 

40 
27 

39 
24 

39 
28 

52 
28 

48 
27 

55 
21 

61 
24 

56 
36 

30 

38 
26 

39 
21 

52 
25 

47 
36 

50 
32 

55 
36 

49 
29 

47.0 
29.2 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

35 

31 

35 
28 

36 
18 

42 
8 

45 
28 

53 
25 

50 
31 

45 
40 

48 
36 

48 
32 

40 
30 

46 
24 

43 
30 

34 
26 

36 
23 

42 
17 

43 
22 

44 
26 

52 
16 

57 
23 

56 
27 

50 
40 

48 
34 

35 
32 

35 
24 

50 
30 

70 
36 

60 
38 

54 

40 

45 
33 

45.9 
26.2 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

60 
36 

49 
38 

49 
22 

45 
19 

43 
25 

56 
30 

56 
36 

52 

42 

48 
36 

59 
34 

44 
34 

52 
25 

55 
31 

36 
30 

40 
26 

45 
31 

39 

25 

43 
24 

45 
28 

55 
28 

54 
26 

63 
31 

62 
39 

66 

31 

49 
21 

33 
24 

47 
30 

60 
34 

54 
39 

56 
33 

50.5 
30.3 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

39 

34 

46 
31 

41 
25 

48 
20 

57 
25 

57 
25 

58 
45 

62 

42 

65 
40 

50 
38 

54 
35 

55 

30 

39 
32 

42 
32 

50 
31 

44 
33 

46 
30 

52 
26 

56 
27 

59 
32 

67 
26 

62 
33 

65 

47 

46 
34 

42 
29 

50 
32 

80 
37 

68 
39 

56 
42 

39      j  52.9 
36      1  33.0 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

43 
31 

36 
30 

35 
18 

33 
12 

41 
15 

48 
24 

51 
26 

45 
39 

52 
35 

55 
33 

40 
30 

44 
25 

50 
29 

34 
25 

35 
26 

39 
19 

37 
21 

41 
22 

44 
15 

51 
18 

55 
20 

69 
25 

64 
36 

53 

31 

36 
24 

36 
24 

46 
31 

74 
36 

67 
41 

47 
32 

46.0 
26.5 

MADISON 

MAX 
MIN 

37 
34 

42 
32 

33 
19 

43 

14 

54 
23 

60 
26 

51 
33 

60 

41 

60 
39 

64 
37 

51 
36 

56 
25 

49 
32 

40 
29 

46 
30 

41 
29 

45 
27 

50 
28 

57 
23 

61 
27 

66 

25 

63 

29 

66 

41 

43 
29 

36 
25 

46 
31 

65 
36 

62 
35 

61 
43 

43 
36 

51.1 
30.5 

MIDDLE  DAM 

MAX 
MIN 

34 
32 

32 

30 

30 
15 

26 

7 

33 
17 

40 
21 

44 
24 

37 
34 

51 
36 

50 
32 

39 
29 

44 
21 

50 
27 

34 
26 

36 
27 

40 
20 

39 
22 

40 
18 

45 
15 

49 
22 

66 
19 

61 
25 

53 
37 

56 
26 

35 
19 

41 
26 

46 
30 

81 
34 

75 
43 

51 
34 

44.9 
25.5 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

52 

33 

38 

33 

40 
23 

37 
20 

46 
27 

54 
30 

59 
38 

51 
45 

58 
38 

52 
32 

35 

47 
24 

52 
32 

35 
27 

37 
24 

43 
27 

40 
30 

42 
27 

47 
24 

55 
24 

67 
24 

62 

31 

57 
43 

62 
32 

39 
26 

37 
23 

53 
37 

56 
37 

58 
41 

52 
33 

48.5 
30.7 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MAX 
MIN 

37 
33 

39 
29 

37 
24 

45 
20 

53 
27 

59 
30 

50 
37 

58 
43 

52 
33 

43 
32 

47 
29 

52 
23 

36 
30 

36 
28 

41 
27 

40 
27 

40 
30 

47 
27 

53 
23 

56 
22 

64 
26 

59 
30 

62 
35 

39 
29 

33 
27 

63 
27 

59 
37 

67 
37 

55 
40 

40 
32 

47.7 
29.6 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

38 
35 

45 
28 

42 
20 

45 

14 

57 
22 

59 
26 

54 
43 

61 
43 

53 
33 

45 
33 

60 
26 

53 
24 

37 
32 

38 
29 

43 
30 

42 
32 

46 
28 

47 
28 

56 
22 

56 
22 

66 
23 

64 
27 

61 
36 

44 
29 

34 
23 

46 
26 

63 
37 

58 
37 

62 
39 

39 
35 

49.7 
29.5 

OOUOSSOC 

MAX 
MIN 

43 
32 

41 
29 

35 

14 

33 

7 

42 
22 

49 
22 

56 

31 

47 
35 

54 
36 

57 
32 

38 
29 

42 
22 

51 
29 

34 
26 

35 
27 

39 

20 

38 
21 

39 

21 

46 
16 

52 
21 

64 
20 

58 
29 

55 

36 

51 
27 

33 
19 

40 
26 

50 
31 

75 
35 

71 
45 

47 
34 

46.8 
26.5 

ORONO 

MAX 
MIN 

36 
32 

42 
28 

42 
22 

44 
18 

52 
24 

58 
27 

50 

41 

58 
42 

49 
36 

42 
36 

44 
28 

48 
24 

47 
29 

39 
27 

44 
31 

38 
28 

42 
29 

48 
28 

56 

22 

53 
26 

64 
25 

60 
30 

58 
35 

46 
29 

32 
27 

47 
26 

68 
38 

54 
37 

50 
37 

37 

32 

47.9 
29.8 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

45 
36 

46 

33 

42 
27 

44 
25 

59 
30 

58 
33 

57 
43 

65 
45 

60 
41 

55 
38 

60 
34 

49 

35 

40 
32 

46 
33 

53 
34 

49 
31 

48 
31 

48 
29 

54 
32 

50 
34 

63 
32 

72 
42 

70 
37 

49 
34 

47 
32 

61 
34 

62 

39 

64 
41 

67 
39 

40 
37 

53.8 
34.8 

PORTLAND  NB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

40 
36 

47 
25 

43 
18 

44 
16 

58 

23 

59 

26 

55 
43 

64 

44 

61 
32 

54 

31 

58 
28 

49 
28 

42 
32 

44 
30 

52 
30 

46 
32 

48 
26 

5U 
21 

55 
24 

52 
28 

63 
23 

70 
34 

71 
35 

50 
26 

50 
24 

50 
29 

70 
37 

70 
36 

68 
39 

40 
37 

54.1 
29.8 

PRESQUE  ISLE 

MAX 
MIN 

35 
32 

38 

31 

36 
19 

42 

15 

53 
26 

57 
28 

58 
38 

53 
46 

49 
40 

48 
26 

46 
33 

48 
25 

45 
30 

35 
26 

41 
26 

38 

18 

40 
26 

44 
17 

47 
27 

51 
18 

60 
22 

66 

41 

46 
33 

35 
23 

39 
18 

53 
27 

60 
35 

50 
36 

52 
34 

46 
27 

46.5 
28.1 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

50 
30 

42 
31 

34 
16 

34 
9 

42 

17 

49 
27 

58 
28 

54 
36 

51 
32 

47 
29 

38 
30 

44 
23 

50 
24 

34 
24 

35 
21 

40 
21 

40 
23 

4U 
25 

45 
23 

53 
18 

64 
19 

58 
22 

49 
39 

45 
26 

35 
20 

34 
18 

62 
19 

63 
36 

54 
37 

50 
20 

45.8 
24.8 

ROCKLAND 

MAX 

MIN 

46 
37 

52 
36 

46 
22 

45 
18 

55 
25 

56 
28 

56 
41 

61 
45 

61 
36 

62 
38 

54 
33 

52 
32 

42 
33 

44 
31 

52 
28 

47 
32 

44 
28 

49 
26 

54 
25 

53 
29 

61 
27 

69 
33 

69 

44 

51 
32 

40 
24 

47 
32 

61 
35 

48 

40 

66 

40 

41 
36 

51.8 
32.2 

RUMFORO  3  SW 

MAX 
MIN 

38 
34 

39 
25 

38 
18 

46 
13 

55 
22 

61 
25 

48 
36 

59 
38 

63 
39 

45 
36 

51 
28 

54 
26 

37 
31 

39 
29 

44 
30 

42 
28 

43 
24 

50 
23 

65 
22 

69 
24 

66 
27 

59 
30 

59 
37 

41 
26 

45 
26 

6U 
32 

76 
36 

73 
38 

57 

40 

40 
35 

51.1 
29.3 

RUMFORO  POWER  PLANT 

MAX 

MIN 

40 
35 

41 
29 

39 
23 

47 
18 

55 
24 

62 
28 

52 
38 

59 
42 

65 

42 

46 
36 

51 
34 

65 
28 

42 

31 

40 
30 

46 
32 

43 
29 

43 
28 

50 
24 

66 
22 

60 
25 

66 
26 

59 
32 

62 

39 

42 
32 

45 
26 

51 
34 

76 
34 

73 
40 

60 
41 

42 
36 

52.3 
31.4 

ST  FRANCI<^ 

MAX 
MIN 

46 
31 

39 
29 

38 
13 

36 
12 

41 
13 

51 
23 

56 
29 

58 
42 

50 
35 

46 
32 

38 
33 

44 
22 

50 
26 

34 
26 

35 

24 

40 
19 

38 
22 

4U 
19 

42 
17 

49 
11 

56 
20 

58 
25 

51 
34 

39 
26 

33 
14 

44 
19 

52 
27 

66 
36 

61 
31 

60 
28 

45.3 
24.6 

SANFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

48 
35 

45 
33 

48 
19 

49 
17 

58 
22 

65 
26 

64 
43 

62 

44 

68 
37 

56 

37 

56 

34 

56 
26 

44 
32 

43 
32 

51 
37 

49 
30 

46 
27 

49 
24 

56 
26 

60 
26 

68 
29 

74 
30 

69 
46 

52 
37 

50 
24 

59 
23 

92 
32 

79 
38 

71 
45 

46 
36 

57.7 
31.7 

SOUA  PAN  DAM 

MAX 
MIN 

35 
32 

38 
32 

36 

17 

43 
11 

53 
24 

58 
23 

54 
33 

52 

46 

50 
32 

43 
26 

44 
34 

49 
19 

44 
27 

37 
26 

39 
21 

38 
15 

44 
23 

48 
12 

63 
16 

55 

13 

62 

17 

52 
28 

49 
33 

34 
23 

40 
13 

54 
21 

61 

30 

61 

30 

49 
33 

45 
27 

46.7 
24.6 

WATERVILLE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

42 
35 

48 
35 

43 
20 

47 
17 

58 
24 

64 
26 

60 
43 

63 

41 

63 
40 

60 
39 

53 
34 

65 
26 

63 
32 

43 
30 

49 
29 

46 
32 

48 
39 

52 
26 

68 

23 

60 
27 

68 
24 

68 
32 

64 
36 

53 

31 

46 
25 

47 
32 

70 
35 

70 
38 

62 
42 

■.5 
35 

55.3 
31.6 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

38 
35 

47 
24 

41 
IS 

47 
14 

55 
21 

62 

24 

58 

43 

62 
42 

58 
30 

52 
28 

57 
26 

51 
27 

39 
33 

43 
32 

52 

34 

46 
27 

47 
22 

54 
21 

55 
22 

59 

27 

67 
22 

72 
30 

69 
36 

46 
27 

49 
26 

64 
29 

89 
27 

70 
36 

70 
40 

41 
37 

65.1 
26.6 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

56 
39 

47 
42 

42 
25 

48 
21 

47 
25 

57 
29 

60 
36 

54 
48 

55 
39 

54 
35 

44 
34 

62 

27 

64 
31 

37 
32 

40 
27 

47 
33 

39 

30 

44 
25 

47 
27 

57 
28 

55 
23 

69 
25 

66 

33 

61 
32 

64 
23 

40 
27 

56 
33 

66 
33 

61 
27 

55 
32 

52.1 
30.7 

>llo«lnc  Station    Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
APRIL    1962 


Station 

Day 

Of  Month 

o 

0) 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

i 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

53 
35 

40 
34 

40 
27 

36 
19 

48 
22 

58 
27 

62 
34 

63 
47 

56 
30 

57 
33 

52 

34 

53 
36 

57 
34 

39 
32 

41 
32 

46 
30 

39 
29 

44 
20 

52 
35 

51 
36 

58 
26 

63 
33 

78 
52 

63 
36 

49 
29 

74 
40 

82 

41 

88 
48 

85 
63 

75 

40 

56.1 
34.4 

AMHERST 

MAX 
MIN 

43 
37 

45 
36 

41 
22 

50 
19 

61 
24 

64 
28 

60 
46 

60 
44 

65 
32 

59 
38 

59 
35 

51 
32 

40 
34 

46 
32 

52 
30 

44 
30 

46 
25 

51 
21 

52 
29 

59 

33 

67 

25 

82 

32 

66 
43 

57 

30 

80 
27 

75 
36 

91 
40 

85 
50 

74 
40 

45 
40 

59.0 
33.0 

BARRE  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

61 
36 

42 
32 

39 

20 

47 

14 

57 
24 

64 
24 

61 
42 

69 
46 

62 
34 

53 
33 

57 
32 

56 
36 

42 
29 

44 
30 

48 
26 

41 
27 

44 
24 

49 
17 

51 
26 

66 
32 

66 
22 

77 
38 

76 
46 

62 

30 

76 
23 

73 
32 

87 
37 

85 
44 

76 
60 

50 
37 

58.4 
31.4 

BEDFORD 

MAX 
MIN 

58 
39 

46 
31 

46 
25 

51 
20 

61 
29 

68 
26 

66 

47 

64 
47 

68 
36 

58 
39 

61 
38 

49 
35 

40 
33 

46 
36 

48 
32 

44 
31 

47 
31 

53 
24 

54 
31 

57 
32 

69 
27 

79 
38 

70 
39 

59 
29 

77 
29 

58 
36 

91 
39 

86 
43 

78 
42 

43 
39 

59.8 
34.2 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

51 
37 

40 
33 

42 
18 

47 
14 

56 
20 

62 

24 

59 
45 

59 

46 

62 
34 

59 

37 

57 
34 

66 
31 

45 
32 

41 
32 

47 
30 

41 

30 

45 
25 

49 

20 

52 

31 

57 
32 

66 
21 

77 
31 

76 

47 

5U 
3U 

74 
24 

74 
37 

88 
35 

86 

47 

70 
61 

51 
36 

57.9 
32.2 

BLUE  HILL  WB 

MAX 
MIN 

59 
40 

48 
31 

43 
27 

49 
26 

59 
32 

65 
38 

61 
46 

64 
49 

66 
40 

57 
37 

69 
37 

48 
35 

36 
32 

46 
33 

49 
32 

43 
29 

47 
32 

63 
26 

65 
37 

50 
37 

67 
38 

78 
46 

72 
40 

55 
36 

78 
36 

63 
36 

88 
43 

82 
41 

75 
39 

41 
38 

66.6 
36.3 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 
42 

49 
35 

46 
32 

48 

31 

62 

37 

66 
42 

65 
49 

66 
52 

68 
46 

69 

43 

60 

41 

48 
37 

40 
34 

48 
36 

52 
34 

45 
32 

45 
35 

54 
33 

53 

40 

52 

40 

60 
38 

80 
48 

72 

44 

55 

40 

77 
39 

49 
40 

91 
46 

82 
44 

76 
42 

43 
40 

59.0 
39.7 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

61 
51 

56 
37 

52 
27 

62 

24 

62 
28 

66 
31 

64 
47 

66 
51 

66 
35 

59 

36 

59 
34 

57 
40 

44 
37 

49 
35 

53 

30 

46 
31 

47 
33 

54 
25 

51 
29 

65 
31 

68 
26 

79 

30 

73 
52 

57 

30 

80 
27 

62 
36 

67 
43 

80 
44 

78 
46 

48 
41 

60.9 
35.6 

BUFFUMVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

69 

40 

48 
33 

47 
21 

42 
18 

50 
23 

60 
28 

64 
38 

61 
48 

60 
35 

65 
38 

67 
37 

69 
39 

60 
32 

40 
34 

47 
28 

47 
31 

43 
31 

45 
22 

50 
27 

54 
33 

56 
26 

67 
33 

78 

47 

70 
27 

64 
26 

77 
35 

72 
38 

88 
48 

83 
67 

76 
39 

69.4 

33.7 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

58 
40 

46 
37 

44 
27 

48 
28 

58 
34 

66 

37 

64 
48 

60 
53 

66 

44 

60 
40 

58 
40 

66 
42 

42 
36 

45 
33 

48 
33 

44 
32 

44 
32 

5J 
30 

52 
36 

64 
37 

66 
32 

77 
44 

74 
62 

55 
37 

75 
33 

52 

38 

90 
43 

89 
44 

60 
46 

46 
40 

58.9 
38.3 

CLINTON 

MAX 
MIN 

66 
36 

45 
36 

44 
30 

40 
26 

46 
32 

56 
36 

68 
43 

57 
48 

60 
36 

61 

40 

52 

42 

58 
40 

48 
34 

40 
33 

46 
34 

47 
32 

43 
31 

44 

30 

51 
33 

52 
39 

58 

30 

67 

43 

73 
62 

66 

34 

63 
34 

75 
36 

68 
39 

84 
45 

74 
53 

78 
39 

56.9 

37.3 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

55 
43 

53 
33 

47 
26 

47 
24 

57 
30 

55 
37 

61 

45 

58 
46 

58 
38 

60 
39 

55 
38 

48 
38 

45 
37 

50 
36 

54 
33 

47 
32 

46 
33 

51 
27 

69 
34 

54 
31 

63 

31 

73 
36 

73 
41 

56 
33 

70 
30 

63 
36 

64 

44 

64 
46 

60 
42 

47 
40 

56.5 
36.0 

EDGARTOWN 

MAX 
MIN 

58 
48 

56 
39 

48 
31 

47 
31 

47 
34 

55 
39 

66 

41 

56 

46 

52 
38 

57 
39 

57 
41 

51 
41 

48 
38 

46 
39 

53 
34 

64 
33 

47 
33 

47 
27 

50 
35 

66 
33 

55 
35 

68 
37 

65 

50 

71 
38 

68 
34 

57 
41 

56 
44 

62 

49 

61 
50 

63 
45 

54.9 
38.8 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

58 
46 

52 
36 

47 
30 

48 
28 

60 
36 

60 
41 

62 
48 

64 

49 

63 
43 

60 
40 

66 
40 

50 

40 

43 
37 

50 
38 

64 
37 

47 
32 

48 
33 

52 
32 

59 
36 

67 
35 

67 
32 

74 
44 

73 
46 

57 

40 

68 
35 

63 
36 

79 

44 

73 
54 

75 
43 

46 
42 

58.6 
39.0 

FITCH6URG  2  S 

MAX 
MIN 

67 
37 

44 
35 

47 
26 

44 
23 

52 
26 

61 
37 

66 

41 

64 
47 

62 

40 

67 
39 

56 

34 

61 
37 

52 
32 

41 
29 

45 
33 

62 
31 

44 
29 

47 
28 

54 
30 

53 
38 

56 
29 

71 
39 

81 
62 

67 
36 

55 
25 

77 
36 

72 
37 

91 
44 

87 
60 

60 
39 

60.7 
35.6 

FRAM INGHAM 

MAX 
MIN 

70 
41 

43 
36 

51 
27 

48 
24 

54 

33 

63 
33 

69 
46 

65 
62 

63 
42 

69 
39 

68 
38 

61 
42 

51 
36 

42 
34 

46 
33 

50 
32 

45 
32 

46 
29 

64 
30 

56 
38 

68 
29 

70 
39 

81 
57 

72 
38 

51 
26 

79 
38 

68 

43 

93 
46 

87 
64 

79 
40 

61.5 
37.5 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

65 
38 

50 
36 

49 
27 

64 
24 

63 
30 

69 
36 

67 
48 

65 
64 

70 
44 

59 

40 

63 
38 

56 
40 

41 
33 

49 
34 

65 
34 

49 
33 

51 
35 

57 
30 

66 
36 

58 
38 

73 
31 

60 
44 

72 

51 

66 

34 

77 
31 

60 
39 

91 
38 

85 
43 

78 

44 

44 
40 

62.1 
37.4 

H INGHAM 

MAX 
MIN 

61 
41 

52 

37 

46 
26 

60 
22 

62 
27 

68 
34 

67 
47 

66 

51 

68 
38 

59 
38 

60 
39 

51 

40 

40 
38 

50 
34 

56 

32 

46 
32 

47 
34 

56 
25 

56 

30 

50 
32 

65 
26 

78 
33 

77 
49 

57 
32 

79 
27 

58 
32 

90 
43 

84 
42 

79 
41 

43 
41 

60.7 
36.4 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

50 
35 

41 
34 

41 
23 

37 
20 

47 
24 

66 
28 

62 
26 

46 
36 

54 
30 

60 
36 

62 
34 

65 
31 

51 
32 

36 
31 

40 
32 

45 
29 

40 
27 

44 
22 

47 
30 

49 
33 

56 
26 

62 

34 

77 
49 

62 
35 

60 
29 

73 
39 

77 

40 

87 
46 

84 
57 

72 
40 

54.6 
33.0 

HYANNIS  2  NNE 

MAX 
MIN 

54 
51 

56 

40 

47 
27 

45 
29 

57 
34 

60 

39 

59 

45 

56 
48 

61 
46 

61 
40 

60 
35 

46 
36 

49 
38 

63 
37 

50 
31 

47 
32 

45 
36 

52 
32 

58 
33 

56 

27 

58 

34 

71 
40 

75 

60 

61 
36 

64 

27 

64 

30 

70 
43 

68 

52 

70 
53 

66 

43 

58.1 
38.2 

KNIGHTVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

46 
38 

44 
32 

44 
18 

38 
16 

50 
20 

60 
26 

68 
32 

64 
40 

58 
28 

64 
32 

56 
36 

60 
36 

50 
32 

44 
26 

36 
32 

48 

30 

42 
22 

44 
28 

50 
28 

52 
32 

56 
24 

66 

30 

80 
46 

62 

36 

52 
28 

76 

34 

77 
38 

90 
46 

66 
56 

78 
40 

57.1 
32.1 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

63 
46 

56 
32 

47 
27 

52 
24 

69 
30 

67 
33 

64 
48 

63 
62 

67 

44 

68 
36 

60 
39 

53 
39 

44 
32 

48 
35 

50 
34 

46 
32 

46 
34 

53 
29 

56 

37 

57 
36 

68 

32 

78 
42 

70 
46 

53 
33 

77 
34 

59 
38 

90 
37 

85 
43 

78 

40 

40 

60.9 
36.6 

LOWELL 

MAX 
MIN 

46 
33 

47 
32 

44 
27 

62 

23 

61 
31 

66 

35 

65 

48 

63 

46 

67 
42 

67 
40 

61 
38 

62 
32 

39 
33 

46 
34 

52 
34 

46 
32 

47 
33 

63 

3U 

55 
37 

58 
37 

70 
30 

79 

44 

69 

39 

55 

35 

77 
32 

60 
38 

90 
38 

84 
43 

80 
41 

42 
36 

59.6 
35.8 

MI  DDL  ETON 

MAX 
MIN 

63 
36 

48 
35 

49 
23 

49 
21 

67 
28 

65 
32 

63 
49 

63 
48 

67 
42 

65 

37 

64 
36 

65 
36 

46 
30 

47 
31 

50 
34 

5U 
30 

48 
32 

54 
26 

55 
33 

58 
34 

65 
27 

76 
38 

72 
56 

57 

33 

76 
26 

52 

34 

87 
37 

66 
39 

80 
39 

43 
38 

60.3 
34.6 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

53 
43 

46 
37 

44 
32 

42 
33 

49 
38 

52 
40 

53 

46 

53 
46 

65 

40 

63 

41 

46 
41 

47 
38 

51 
37 

49 
40 

50 
39 

47 
34 

45 
36 

46 
31 

50 
39 

52 
36 

66 

36 

68 
43 

62 

45 

56 
36 

56 
33 

51 
36 

57 
43 

59 
49 

56 
45 

54 

44 

51.7 
39.2 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

57 
44 

54 
36 

48 
32 

51 
30 

67 
36 

56 

41 

60 
49 

58 
48 

61 
44 

62 

42 

55 

43 

51 
41 

45 
40 

53 
40 

66 
37 

50 
34 

49 
36 

52 
34 

59 

40 

58 
37 

68 
34 

72 
43 

74 

45 

69 

42 

66 

43 

69 

41 

72 
46 

66 
52 

70 
46 

49 
42 

58.3 
40.6 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

39 
33 

42 
24 

36 
21 

47 
17 

58 
20 

62 
26 

65 
47 

55 

40 

60 
28 

62 

31 

54 
28 

61 
31 

34 
31 

41 
32 

43 
28 

40 
28 

42 
27 

47 
2u 

47 
34 

57 
31 

65 
26 

81 
34 

65 

37 

52 
31 

77 

30 

81 
39 

86 
45 

62 
55 

75 
40 

45 
37 

55.7 
31.7 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

61 
54 

58 
38 

49 
28 

46 
25 

62 
32 

67 

37 

66 

46 

62 

48 

66 
39 

63 
39 

59 
39 

56 
41 

43 
38 

49 
35 

65 
33 

48 
32 

46 
34 

55 
29 

51 
35 

49 
32 

57 

31 

76 
38 

77 
54 

59 
36 

75 
30 

52 
40 

67 
45 

82 
46 

79 
48 

49 

43 

60.2 
38.3 

PROVINCETOWN  1  N 

MAX 
MIN 

65 
48 

54 
39 

60 
31 

45 
27 

52 
34 

58 
38 

68 

45 

62 

47 

59 

40 

66 
38 

55 

37 

49 
36 

47 
37 

48 
35 

53 
37 

48 
32 

47 
32 

50 
37 

56 

34 

58 

30 

60 
33 

67 
42 

80 
48 

57 
37 

56 
25 

55 
32 

72 

44 

65 

40 

64 
48 

49 

41 

56.6 
37.5 

READING 

MAX 
MIN 

59 
39 

49 
29 

45 
23 

61 
20 

61 
28 

68 
31 

66 
48 

64 

49 

68 
41 

58 
39 

61 
37 

49 
33 

39 
33 

46 
33 

52 
32 

46 
32 

46 
32 

54 
25 

56 

33 

59 

31 

68 
27 

81 
38 

73 
37 

55 
27 

78 
26 

54 
36 

91 
38 

85 

41 

76 

40 

42 
39 

60.0 
33.9 

ROCHESTER 

MAX 

MIN 

66 

51 

58 
37 

51 
27 

46 
20 

50 
24 

60 

31 

63 

44 

64 
50 

60 
33 

66 
36 

56 
34 

56 
36 

47 
36 

44 
36 

50 
27 

54 
31 

46 
32 

46 
23 

52 
28 

56 

28 

52 

26 

64 

30 

76 
49 

76 

30 

57 
25 

69 

31 

63 

40 

87 
51 

76 
54 

76 
42 

59.6 
34.9 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

56 
35 

50 
34 

45 
29 

45 
25 

61 
34 

66 
36 

53 

43 

65 
48 

59 
43 

58 
39 

59 
39 

46 
40 

42 
34 

46 
33 

63 
35 

46 

32 

47 
34 

48 
31 

52 
37 

48 
40 

58 
32 

75 
42 

74 
48 

53 
36 

73 

30 

52 
35 

78 

40 

69 
40 

73 
42 

43 
40 

56.2 
36.9 

SALEM  CG  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

56 
39 

46 
38 

44 
30 

47 
28 

59 
35 

60 
40 

61 
47 

63 
48 

62 

45 

56 
42 

57 
38 

46 
40 

41 
37 

47 
34 

51 
36 

44 
32 

46 
35 

51 
32 

51 
39 

51 
39 

66 

34 

77 
46 

74 
48 

52 

39 

74 
36 

47 
37 

89 
43 

72 
41 

79 

42 

43 

40 

56.7 
38.7 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

62 

47 

52 

34 

46 
30 

47 
29 

69 
36 

60 
42 

68 
52 

62 
50 

63 
43 

64 
42 

56 
42 

46 
42 

46 
40 

54 
41 

67 
38 

50 
36 

49 
37 

64 
34 

58 
39 

52 
36 

60 
36 

72 
42 

77 
43 

61 
37 

60 
36 

58 

41 

76 
48 

66 
64 

72 
46 

46 
44 

66. 7 
40.6 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

52 

37 

39 

35 

42 
21 

39 

17 

48 
23 

61 
27 

62 

34 

64 
42 

68 
30 

61 
40 

53 
40 

68 
30 

54 
33 

43 
30 

43 
30 

47 
30 

42 
26 

46 
22 

51 
30 

65 
33 

57 
25 

66 

34 

80 
47 

6U 
34 

51 
27 

74 
38 

73 
39 

90 
46 

87 
54 

72 
39 

57.3 
33.1 

SOUTH  EGREMONT 

MAX 
MIN 

41 
34 

42 
34 

38 
21 

48 
18 

58 

20 

63 
23 

65 

46 

66 
41 

61 
29 

56 

37 

56 
34 

56 

34 

51 
33 

44 
33 

46 
26 

43 
31 

43 
29 

5u 
18 

51 
29 

66 
29 

64 
24 

80 
30 

79 
45 

52 

37 

75 
28 

80 
40 

69 
43 

65 

60 

61 
61 

65 

40 

66.6 
33.6 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

64 
38 

49 
33 

47 
26 

52 
24 

62 

29 

64 
34 

60 
47 

61 
49 

64 
37 

59 
36 

58 

37 

59 
32 

49 
33 

50 
35 

48 
32 

46 
33 

47 
32 

52 
27 

54 
36 

60 
39 

70 
32 

81 
43 

81 
51 

57 
37 

SO 
38 

77 
39 

90 
42 

66 

60 

SO 
60 

71 
41 

62.6 
37.7 

'   notes   folle«la(   Statlt 


Coattnucd 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
APRIL    1962 


Day  Ol  Month 


10   11   12   13   14   IS  16   17   18   19 


20   21 


28  29   30  31 


STOCKBRIDGE 

TAUNTON 

TULLV    0AM 

TURNERS    FALLS 

HALPOLE 

WEST    MEDWAY 

WESTON 

WESTOVER    FIELD 

WORCESTER    MB    AIRPORT 

WORCESTER 


NEW    HAMPSHIRE 
BENTON 


BETHLEHEM 

BLACK.WATER  DAM 

CAHPTON 

COLEBROOK 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FABYAN 

FIRST    CONN    LAICE 

FRANKLIN  1  NW 

GRAFTON 

HANOVER 

HEENE 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA   2  NNW 

NORTHWOOD 

PETERBORO   2  S 


40   '>'>   39 
35   30   20 


61   SI   li6 
lij   31   24 


56  40  45 

36  33  20 

42  42  40 

35  28  27 

64  49  45 

42  33  21 

63  51  47 

41  35  22 

66  49  45 

40  36  22 

42  45  41 


38   32   25 


37   33 
31   21 


MAX 

43 

40 

37 

MIN 

34 

33 

18 

MAX 

41 

35 

31 

MIN 

29 

28 

20 

MAX 

51 

40 

42 

MIN 

36 

34 

20 

MAX 

47 

42 

38 

MIN 

34 

35 

19 

MAX 

45 

37 

36 

MIN 

32 

30 

18 

MAX 

42 

44 

42 

MIN 

38 

27 

19 

MAX 

41 

44 

41 

MIN 

35 

30 

16 

MAX 

52 

48 

45 

MIN 

36 

34 

21 

MAX 

38 

41 

39 

MIN 

35 

24 

20 

MAX 

40 

41 

33 

MIN 

32 

26 

15 

MAX 

36 

36 

32 

MIN 

30 

26 

12 

36  33  21 

40  40  39 

32  32  15 

39  41  40 

33  31  23 


36   34   20 


40   42   40 
35   28   22 


40   3  7 
29   21 


58   43   47 
36   35   24 


35   33   20 


38   35 
31   21 


37   25   19 


47   45 
35   33 


40   40   36 
34   30   18 


48   59 
16   20 


51   61 
20   27 


42   55 
16   22 


51   59 
22   26 


19   24   29 


53   62 
19   25 


52   62 
20   28 


49   60 
15   21 


20   30   35 


49   59 
24   25 


13   25   26 


37   48 
11   21 


30   39 
15   24 


40   46   56 


13 

19 

22 

35 

45 

53 

9 

13 

21 

51 

60 

67 

16 

22 

25 

48. 

57 

62 

10 

19 

23 

49 

59 

65 

17   21   25 


30   39   45 


50   59 

14   20 


47   56 
17   22 


52   60   66 


49   56 
18   28 


12   19   22 

47   57   63 
15   21   24 


18   22   28 


50   59 
15   20 


20   28 
15   24 


51   60 
15   23 


48   58 
20   24 


47   56 
13   25 


55   58   61 


65   63 
48   36 


58   55   61 


63   65   68 


62   65   67 


68  I  65   63   68 
47   52   37 


60   61   63 


59   56   62 


63   61   66 


63   61   67 


61   62 
38   32 


62   66 
49   40 


55   56   63 


58   62 
37   34 


45   49 
38   35 


59   60   67 
44   47   38 


55 

63 

36 

31 

58 

64 

45 

33 

62 

61 

45 

32 

52   60   67 


56   62 
38   36 


59   63 
36   31 


28  47  40 

63  61  67 

42  46  40 

54  52  57 

37  38  34 

36  37  37 


62 

66 

49 

36 

65 

67 

50 

39 

56 

65 

32 

33 

56   56   52 
31   33   34 


60   57   49 


63   56   59 


56   60   55 
37   35   32 


57   59 
34   32 


59   61   59 


57   57   50 
35   34   33 


56   60   59 
35   35   35 


54 

61 

53 

49 

46 

36 

30 

28 

54 

59 

66 

45 

45 

41 

35 

32 

49 

54 

61 

41 

39 

34 

29 

26 

55 

58 

65 

52 

42 

40 

37 

33 

53 

60 

66 

49 

40 

40 

34 

26 

50 

56 

63 

42 

43 

36 

33 

30 

56   59   55 
39   35   30 


52   50   52 
34   32   26 


45   48   53 
32   27   22 


57   34   41 
31   26   19 


60   57   56 
36   32   26 


52   55   55 
30   24  Z2 


52   54   56 
34   30   26 


52   60   57 
36   33   30 


52   56   57 
34   33   28 


53   50   57 
33   29   24 


51   55   55 
36   29   27 


67   57   60 
38   36   32 


55   59   53 


34   35   29 


20   20   28 


55   59   54 
33   33   26 


60   57   52 
35   30   29 


52   53   51 
34   30   25 


32   32   27 


42   44   48 
29   26   19 


43 

50 

54 

47 

46 

36 

37 

29 

29 

29 

52 

36 

44 

50 

42 

32 

32 

27 

31 

25 

38 

46 

50 

46 

47 

32 

33 

30 

32 

26 

40   47   51 
33   34   32 


41   48   50 
36   35   30 


42   47   52 
34   33   32 


35  35  26 

34  42  46 

30  32  29 

36  45  50 
32  32  29 


47  37  44 

30  28  27 

57  35  39 

32  30  30 

55  37  36 

28  25  25 


55   37   37 
32   28   30 


36   46   52 


31   29   30 


45   45   52 
32   33   31 


42   43   46 
30   30   30 


30   30   28 


32   32   29 


38   46   51 
32   33   29 


36   44   48 
31   33   30 


50   37   45 


31   32   31 


53   38   47 
33   34   32 


29   30   29 


37   46   51 
32   32   27 


31   35   31 


40   40 
26   29 


44   46   52 
31   31   21 


46   47   54 
32   30   22 


44   48   53 

30   30   25 


34   2  8   19 


28   28   27 


45   45   52 
26   30   29 


37  42  46 

25  25  19 

47  40  43 

26  30  20 

41  38  39 

22  23  20 

48  42  45 
30  29  21 


29   24   18 


40   41   43 
23   26   22 


47   46   53 
31   28   19 


44   44   54 
25   20   16 


47   48   53 
32   32   22 


42   44   49 
26   29   21 


43 

32 

38 

34 

30 

27 

26 

24 

51 

34 

32 

34 

23 

24 

25 

14 

47 

44 

54 

45 

31 

31 

28 

30 

27  23  13 

44  45  52 
29  29  20 

45  46  51 
26  25  21 

46  48  54 

25  26  24 

40  42  50 

26  28  IS 

41  43  50 


54   46   51 
32   32   27 


47   47   53 
31   31   22 


39   45 
26   24 


46   47   52 
31   31   27 


46   45   53 
29   30   25 


40   5U 
21   20 


58  65 

30  25 

55  67 

26  25 

50  59 

31  25 

59  68 

34  27 

53  67 

32  22 

56  70 

35  24 

57  69 

34  26 

59  67 

30  22 

55  65 

35  36 

47  67 

33  28 


50  56 

24  27 

50  59 

21  25 

46  54 
24  27 

51  55 
26  29 

51  60 

22  27 

50  55 
17  21 

55  59 

30  32 

58  61 

21  24 

57  56 

26  32 

51  57 

29  30 

51  60 

16  le 

43  50 

14  20 

55  56 

24  26 

55  60 

16  25 

53  62 

24  28 

55  63 

34  32 

55  63 
26  26 

56  60 
20  24 

53  59 

25  27 

54  57 

30  35 

54  55 

30  32 

47  53 
29  31 

28  30 
10  17 

56  60 

31  29 

55  56 

29  31 

50  55 

30  30 


79   72 

30   42 


76   74 
30   31 


71   60 
30   50 


66   60 
32   42 


81   65   54 
32   40   29 


77   73 
29   37 


35  39  36 

80  79  57 

42  55  33 

80  67  54 

31  43  28 

77  69  52 

47  37  32 

76  68  55 


79   73 
30   42 


75   66 
32   46 


62   59   58 
26   42   27 


67  74  66 
36  50  26 

68  74  63 
29  47  26 

63  57  51 

26  42  30 

75  69  51 

32  39  27 

75  66  45 
25  38  24 

76  70  51 
32  46  24 

74  64  46 

32  40  30 


25   32   25 


57  53  57 

29  39  15 

75  65  48 

28  46  26 

72  63  45 

26  42  29 

72  63  45 


73   65   45 
39   38   33 


62   59 
28   36 


71   63   44 
31   31   24 


68   60   43 
38   37   32 


41   40   14 


76   66   53 


72   66   48 


76   70 
37   42 


76  80  89 

28  37  41 

76  67  82 

26  33  33 

54  77  77 

26  36  36 

76  74  90 

26  38  43 

76  65  90 

26  33  40 

78  66  91 

25  34  41 

78  59  92 

26  33  39 

76  73  90 

26  33  37 

75  71  88 
35  35  44 

76  72  68 

27  36  40 


55  64  85 

24  29  41 

39  43  59 

27  32  35 

36  53  65 

21  28  33 


25  33  32 

37  42  62 

22  29  34 

73  66  91 

27  36  32 

55  64  90 

23  31  28 

72  59  90 

21  33  32 

73  66  87 

22  34  31 

48  64  85 
20  26  35 

31  43  47 

17  23  29 

65  66  91 

24  27  30 

68  68  88 

24  31  26 

70  72  68 

26  36  37 

76  75  90 

25  39  36 

63  69  91 

29  36  35 

49  63  85 
24  30  34 

70  73  67 

24  36  35 

54  77  64 

28  37  34 

75  58  90 
24  35  32 

69  68  64 

26  34  34 

24  40  51 

7  17  36 

76  63  90 

23  36  31 

70  58  89 

24  34  32 

73  72  90 

23  30  32 


52  48  39 

76  76  46 

33  42  41 

92  87  74 

49  52  38 

67  73  46 

46  43  40 

84  79  43 


47   44   41 


83   77   43 
58   41   40 


85   75   39 


64 

81 

52 

51 

41 

36 

68 

81 

57 

39 

52 

38 

64 

81 

55 

48 

53 

37 

90 

67 

72 

41 

54 

38 

90 

86 

62 

41 

53 

39 

81 

83 

49 

39 

43 

38 

68 

71 

41 

43 

41 

38 

83 

73 

42 

38 

41 

37 

87 

77 

43 

36 

42 

36 

84 

71 

44 

39 

44 

36 

82 

73 

43 

41 

43 

36 

71 

79 

46 

41 

46 

35 

88 

80 

48 

42 

48 

38 

40   45   36 


73 

46 

46 

36 

79 

49 

49 

39 

67 

39 

39 

36 

79 

47 

47 

39 

73 

42 

42 

39 

87 

72 

43 

36 

76 

44 

43 

38 

79 

50 

46 

35 

43   36   35 


39   39   36 


76   41 
40   36 


75   45 
40   36 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
APRIL    1962 


Day  OI  Month 


8        9       10      11      12      13      14      15     16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30 


PINKHAM    NOTCH 


PORTSMOUTH 


SURRY    MOUNTAIN    DAM 


WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 


PROVIDENCE  wa  AIRPORT 


VERMONT 
8ELL0MS  FALLS 

BENNINCTON  2  NNW 

BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

ENOSBURG  FALLS 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AP 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

REAOSBORO  1  SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SOMERSET 

VERNON 

WATERBURY  1  NNE 

WEST  BURKE 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
HIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


37   34   33 
31   26   20 


41   50  iti 
36   28   24 


35   32   23 


55   50   <.? 
38   34   20 


34   33   21 

41   40   39 
33   34   20 


53   46   42 
41   37   33 


59   50   43 
45   32   24 


50   35   24 


53   51   44 
44   32   46 


42   49   56 
12   30   24 


47   38   41 
34   34   21 


38   38 

32   31   21 


38   36 

32   29   15 


32   36 

29   24   20 


40   40   39 
32   32   17 


42   37   37 
32   33 


33   41 
31   31 


38   38 
32   31 


37   36 

30   29   14 


44   39   40 
34   33   21 


42   35 

31   33   25 


35   35   34 
32   24   18 


32   34   22 
24   15   12 


37   34 

30   19   15 


33   30   27 
29   17 


49   42 

35   33   22 


36   42 

31   32   24 


37   36 

30   30   20 


37   35 
26   14 


52   42   40 
36   36   26 


47   36 

28   23 


42   36 

30   28   12 


50 

58 

20 

25 

60 

60 

24 

28 

40   50   58 
16   20   26 


53   61   68 
17   22   27 


17   28   27 


47   56   61 
14   20   25 


42   49   50 
30   34   40 


50   60   65 
24   28   34 


29   39   48 


45   61   63 
26   32   36 


39   50 
16   24 


48   58 
18   22 


45   53 
10   17 


46   56 
17   25 


47   55 
12   18 


37   45 
U   16 


50   59 
23   29 


47   63 
15   24 


45   53 
10   26 


37   47 
16   21 


37   46 
15   21 


42   51 
14   24 


28   38 
12   22 


44   57 
14   25 


37   46 
8   19 


35   45 
16   23 


49   57 
18   26 


45   54 
22   28 


31   40 
6   23 


42   52 
17   22 


41   49 
14   24 


64   53   61 
28   39   38 


62   64   66 


64   56   61 

3  7   44   30 


67   60   69 


57   59   63 


62   64   67 
46   46   37 


46   48   33 


56   63   57 


61   65   65 


61 

52 

32 

43 

57 

57 

48 

42 

56 

55 

35 

26 

55 

56 

44 

36 

55 

57 

35 

36 

60 

53 

21 

35 

58   59   60 


5  7   68 
42   37 


55   65 
37   39 


56   49 
32   38 


51   54 
45   39 


45   44 
35   32 


51   56 
36   37 


45   50 
34   36 


61   52 
34   36 


58   58 
46   42 


52   66 

39   41 


56   48 
30   37 


62   63 
32   42 


69   56 
32   42 


61   59 
IS-      36 


46   48 
26   24 


66   51   55 
35   26   27 


57   59   46 
36   35   34 


64   54   57 
33   32   29 


59   59   58 
34   30   29 


54   54   54 
33   31   28 


36   30   27 


58   58   50 
36   36   36 


60   60   60 
36   39   40 


66   59 
33   30 


54   60 
31   32 


47   67 
30   24 


51   57 
28   26 


55   56 
29   26 


47   52 
22   23 


66   60 
28   31 


56   55 

27   28 


49   59 
2  8   24 


47   52 
29   28 


45   51 
33   26 


49   65 
31   27 


31   40 
15   24 


47   52 
28   26 


42   49 
24   23 


61   56 
33   30 


55   57 

31   30 


50   64 
32   29 


66   60 
34   30 


46   52 
29   27 


44   49 
28   20 


38   31   41 
27   25   27 


55   38   42 


55   37   46 
32   32   27 


42   48   53 
32   32   27 


31   30   30 


37   39   37 


37   38   26 


38   39   36 


58   37   49 


40   41   47 
32   32   32 


65   35 
33   33 


42   40   39 
31   29   29 


50   42 
30   30 


57   38   39 
30   31   27 


32   30   33 


47  40  46 

31  30  30 

53  38  39 

33  28  31 

57  39  40 

32  31  29 

66  38  36 

33  31  30 

36  35  39 

31  30  26 

37  33  26 

32  16  19 

43  37  39 

30  27  26 


26  25  24 

51  35  39 

31  32  31 

52  40  46 

32  30  32 

48  41  41 
35  30  32 

49  31  34 

27  26  26 

54  38  48 

30  33  28 

56  37  41 

31  28  29 

56  40  42 

23  25  20 


31  30  20 

47  48  55 

32  27  24 

46  41  46 
31  26  21 

47  49  55 
31  32  23 

42  47  51 


44   52 
29   17 


36   35   35 


44   46   52 
29   29   26 


64   47   51 
32   33   23 


33   34   31 


43   45 
27   22 


47   47 
29   21 


25   26   24 


45   61 
23   23 


21   20   15 


46   52 
30   27 


29   26   18 


44   51 
29   21 


44   42   43 
26   26   19 


36   46 
27   19 


26   26   21 


22   30 
15   14 


45   49 
30   25 


39   41   47 
23   27   19 


36   42 
26   19 


40   43   49 
29   28   22 


45   46 
32   28 


35   36 
22   10 


45   45 
26   22 


40   48 
26   20 


42   44 
21   12 


56   62 

21   24 


54   62 
30   27 


54   59 
31   24 


59   70 
31   27 


61   66 
30   25 


62   66 
22   24 


52  53  57 

36  37  35 

57  56  67 

26  36  32 

57  57  66 

26  31  26 

55  56  66 

37  38  33 

63  56  66 

32  36  31 


50  53  60 

33  32  25 

55  60  65 
36  31  26 

56  60  63 
19  24  20 

53  59  66 

25  25  24 

63  60  66 

26  25  20 

50  53  59 

19  25  19 

54  61  69 

27  32  29 

49  69  65 
35  27  22 

59  62  66 

31  23  22 

52  55  59 

23  29  24 

48  64  61 

22  26  22 

50  58  64 

24  29  23 

39  42  46 
21  26  30 

55  67  63 

23  24  25 

54  56  62 

21  27  24 

46  49  67 

27  34  26 

52  69  66 

40  30  26 

53  60  64 
27  29  32 

43  47  61 

25  26  20 

60  64  60 

32  32  26 

62  61  60 

24  28  26 

60  69  66 

14  16  15 


69   56   36 
36   32   26 


67   70   63 
25   40   26 


77   73 
35   37 


79   71   6* 
32   49   28 


71   65   45 
43   40   19 


68   64   46 
28   37   28 


76   72   55 
39   39   34 


66   72   58 


67   79   63 


35   42   31 


65   62 

37   32 


76   64 
32   39 


67   61 
40   29 


66   64   56 
26   39   26 


66   63   39 


30   19   14 


56   52   36 


67   56   35 
32   31   23 


6*   77   51 

32   46   36 


40   43   33 


46   38   28 


57   68 
35   43 


27 

70  80  62 

31  49  29 

74  66  48 

37  36  29 

66  57  54 

24  36  19 


43   62 
22   29 


46   62 
26   30 


72   60   92 
28   37   38 


62   75 
26   38 


79   61   92 
22   36   31 


59 

64 

68 

27 

34 

32 

57 

64 

88 

26 

35 

33 

63   60   58 


49   74 
27   39 


74   81 
26   42 


46   60 
22   29 


66   66 
31   36 


22  32  32 

42  64  70 

21  34  34 

66  74  89 

27  36  47 

72  80  66 

25  29  42 

61  65  80 

26  32  41 

41  67  68 

24  32  38 


41   68 
26   32 


60   68 

27   34 


35   55 

17   25 


52   56 

27   33 


23   30   35 


51   71 
28   39 


71   77 
29   38 


50   60 
32   37 


44  66 

26  32 

60  76 

26  40 

60  60 

2  7  34 

38  64 

18  22 


74   62   36 
42   36   32 


73   70   41 
39   38   38 


46   59   39 


40   44   39 


40   42   36 


62   81   47 
43   46   38 


68   56   47 
49   43   43 


81   76   42 
66   44   38 


69 

73 

68 

74 

71 

36 

40 

49 

63 

43 

69 

65 

63 

66 

69 

39 

43 

49 

50 

44 

60 

66 

60 

71 

46 

36 

43 

67 

43 

42 

86 

67 

69 

46 

69 

39 

89 

76 

60 

62 

56 

42 

84 

80 

50 

39 

39 

40 

87 

64 

49 

60 

39 

43 

69 

83 

56 

42 

56 

36 

86 

85 

66 

42 

54 

40 

86 

66 

46 

52 

42 

43 

67   82   65 
49   64   39 


76 

64 

42 

44 

68 

61 

56 

41 

66 

61 

60 

41 

61   44   36 


65   62 

40   30 


84   70 
66   39 


83   55 

50   41 


61   76   50 


81 

66 

57 

36 

87 

70 

56 

40 

67 

65 

47 

36 

66 

49 

46 

38 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENQLANO 
APRIL    1962 


Station 

Day  Ol  Month 

< 

1 

2 

s 

4 

s 

8 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

u 

IS 

16   17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2! 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

WOODSTOCK 

ENE 

MAX 

»5 
33 

39 
33 

40 
20 

1 

36 

<>6 
20 

56 

62 
33 

52 

36 

57 
29 

62 

33 

50 
30 

54 
27 

56 

31 

36   <i2 
31   29 

47   41 
29   27 

43 
19 

51 
25 

52 
27 

60 
23 

65 
36 

74 
60 

62 

25 

45 
23 

70 
36 

70 
37 

87 
45 

88 
67 

73 
39 

55.3 
30.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

ROCHESTER,  MASS. 
MASSABESIC  LAKE,  N.  H. 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
UAX 
MIN 

.12 
125 

.12 
21 
39 
38 

107 

.10 
84 
46 
44 

.16 
69 

.08 
31 
41 
38 

.09 
31 

.09 
25 
43 
38 

.11 

29 

.13 
34 
56 
47 

.13 
40 

.13 
29 
64 
53 

.11 

67 

.01 
41 
63 
58 

.11 
111 

.01 
41 
60 
50 

.05 
21 

.12 
48 
62 
51 

.16 
64 

.11 

100 

51 

45 

.18 
86 

.08 
48 
54 
44 

.10 
51 

.13 
35 
48 
43 

.05 
92 

101 
36 
36 

.01 
60 

.01 
62 
43 
38 

.07 
73 

.11 
56 
50 
41 

.09 

68 

.06 
60 
44 
37 

.10 
48 

.10 
55 
45 
39 

.06 
34 

.09 
26 
52 
49 

.10 
28 

.02 
18 
52 
46 

.06 
18 

.16 
31 
54 
46 

.12 

44 

.14 
33 
62 
48 

.14 
29 

.12 
33 

69 
57 

.15 
42 

.20 
68 
63 
56 

.21 
97 

.18 
82 

52 
46 

.16 

79 

.12 
54 
69 
55 

.13 
74 

.20 
49 
60 
50 

.16 
43 

.21 
42 
85 
66 

.21 

60 

.24 
51 
70 
61 

.19 
80 

.14 
52 
67 
65 

.13 
81 

.04 
87 
40 
39 

B3.S8 
1851 

83.36 
1497 
54.7 
47.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 
And 

Time 

Day  of  month 

Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

STORRS,  CONN. 

1  INCH 

UAX 
KIN 

53 
48 

51 
45 

48 
42 

51 
42 

54 
43 

55 
45 

55 
52 

58 
54 

59 
51 

57 
50 

55 
48 

52 
49 

49 
48 

51 
47 

49 
45 

49 
45 

50 
44 

52 
43 

53 
45 

55 
47 

60 
46 

62 
51 

64 
58 

57 
50 

61 
49 

65 
52 

68 
56 

70 
60 

70 
62 

62 
58 

56.5 
49.2 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

50 
49 

49 

45 

45 
42 

46 
40 

48 
41 

50 
42 

51 
48 

54 
51 

54 
50 

53 
48 

51 
46 

48 

47 

48 
47 

48 
44 

46 
43 

46 
43 

46 
42 

48 
42 

49 
43 

50 
45 

54 
44 

56 
48 

58 

54 

54 
49 

56 
46 

59 
49 

62 
52 

64 
56 

63 
60 

60 
57 

52.2 
47.1 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

47 
43 

48 
43 

44 
40 

42 
40 

43 
40 

44 
42 

46 
44 

48 
47 

48 
47 

48 
46 

48 
46 

46 
46 

46 
45 

45 
44 

44 
43 

43 
42 

43 
42 

44 
42 

44 
43 

45 
44 

47 
44 

49 
46 

50 
49 

49 
48 

49 
48 

50 
48 

53 
50 

56 
53 

56 
55 

55 
54 

47.3 
45.5 

KINGSTON,  R.  I. 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

47 
44 

45 
42 

42 
38 

42 
36 

43 
36 

44 
38 

46 
43 

49 
45 

48 

44 

47 
43 

45 
42 

44 

41 

41 
39 

42 

37 

43 
39 

42 
39 

42 

37 

46 
38 

46 
41 

48 
40 

49 
42 

51 
46 

48 
43 

50 
43 

52 
45 

54 

48 

55 
50 

58 
53 

53 
49 

46.8 

41 

40 

42.0 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

45 
43 

44 
41 

41 
40 

40 
38 

41 
38 

42 
39 

44 
42 

46 

44 

4^ 
43 

45 
42 

44 
41 

44 
43 

43 
41 

41 
41 

41 
39 

41 
38 

tl 

41 
38 

43 
39 

44 
41 

45 
42 

46 
43 

46 
43 

45 
43 

46 
43 

48 
45 

50 
48 

52 
50 

54 
51 

53 
50 

44.7 
42.2 

12  INCHES 

S  PH 

38 

40 

40 

40 

41 

41 

41 

41 

42 

42 

43 

42 

43 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

43 

43 

44 

44 

45 

45 

46 

46 

48 

48 

42.7 

24  INCHES 

5  PM 

46 

43 

43 

41 

41 

41 

42 

45 

45 

45 

44 

44 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

44 

44 

46 

46 

46 

46 

47 

48 

50 

50 

44.4 

BURLINGTON  U  OF  VT . ,  VT . 

1  INCH 

MAX 

MIN 

32 
32 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

36 
32 

36 
33 

38 
35 

41 
36 

40 
33 

37 
34 

39 
32 

39 
33 

37 
34 

35 
34 

37 
34 

36 
33 

39 
34 

42 
34 

42 

35 

42 
35 

45 
35 

45 
40 

45 
41 

41 
38 

44 
38 

48 
40 

53 
44 

52 
47 

52 
47 

47 
46 

40.5 
35.1 

3  INCHES 

MAX 

MIN 

32 
32 

32 
31 

33 
31 

32 
31 

34 
32 

35 
33 

36 
34 

39 
35 

38 
33 

37 
34 

37 
33 

38 
33 

37 
34 

35 
34 

36 
34 

35 
33 

38 
34 

40 
34 

41 
35 

41 
36 

43 
33 

44 
40 

44 
41 

41 
39 

43 
39 

46 
40 

50 
44 

51 
47 

51 
47 

47 
46 

39.5 
36.1 

10  INCHES 

MAX 

MIN 

32 
32 

32 
31 

33 
31 

32 
31 

33 
32 

33 
33 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

34 
33 

35 
33 

35 
34 

35 
34 

36 
35 

37 
35 

38 
36 

38 
37 

39 
37 

50 
39 

41 
41 

41 
40 

41 
39 

42 

40 

44 
42 

46 
44 

47 
46 

47 
44 

37.3 
35.7 

Storrs,  Conn. 


Slope  of  Ground:   Downhill  less  than  3  percent  to  the  northeast. 
Instrumentation:   3  Level  Bristol  Temperature  Recorder. 


Soil  Type:   Woodbridge  loam.   Ground  Cover:   Grass  sod. 


Kingston,  R.  I.  -  Slope  of  Ground:   Level.   Soil  Type:   Bridgehampton  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass,  clipped  to  2  inches. 
Instrumentation:   4  and  8  Inch  Depth  -  Thermocouple  with  Bendlx-Frlez  Recorder.   12  and  24  Inch  Depth  -  Standard  Soil 
Thermometers . 

Burlington  U  of  Vt . ,  Vt .  -  Slope  of  Ground:   Less  than  5  percent  to  the  northwest.   Soil  Type:   Melrose,  fine  sandy  loam.   Ground  Cover: 

Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronlk  Potentiometer. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NE»    ENGLAND 
APRIL   1962 


Stahon 

Day  of  montli 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

MOUUT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

2.0 

1 

2.5 
3 

.5 

1 

.2 

1 

1.0 

1 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WOODBURY  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

6.0 
2 

1.0 

T 
3 

2 

T 
T 

T 

T 

6.0 
4 

T 
3 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10.4 

1 

1.0 

4 

T 
3 

.3 

1 

.3 

T 

T 

T 

3.3 

2 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

3.0 

1 

BRASSUA  DAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

.4 

LO.O 

.2 

T 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

T 

.5 

1.5 

- 

- 

BRIDGTON  1  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

15 

14 

12 

10 

7 

4 

8.0 
8 

4 

1 

T 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

3.3 
5 
.7 

.4 

4 

.8 

2 
.4 

1 

T 

T 

T 

4.5 

2.8 
7 
.6 

.4 

7 

.5 

.2 

6 

.5 

T 
5 
.4 

T 
4 
.4 

3 
.3 

2 
.3 

T 

T 

.1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

4.0 
3 

2.0 
2 

T 

1.0 

1 

3.0 
2 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

T 
2 

1 

T 

.8 

1 

14.5 
14 

9 

.1 
7 

5 

4 

T 

T 

T 

T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

T 
9 

8 

S 

6 

5 

2 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

13.3 
13 

2.1 
9 

1.0 
9 

T 

7 

.2 

5 

4 

2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

3.5 
3 

T 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

7 

3.0 
10 

T 

7 

T 
6 

T 
6 

5 

1 

T 

T 

T 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

1.5 

4.5 

_ 

- 

- 

- 

MACHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

3.5 
2 

T 
T 

1.0 

1.2 

T 

.3 

T 

.6 

T 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

5.2 

1.5 

_ 

T 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

_ 

6.8 

- 

- 

- 

- 

- 

MILLINOCKET  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

10 

T 
8 

T 
2 

2 

2 

- 

- 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
T 

T 
4 

T 
3 

4.0 

T 

T 

1.0 

1 

1 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

4.5 

1 

.2 
2 

.4 

T 

.4 

T 

2.2 
2 

RIPOGENUS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.0 

1.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 

- 

- 

- 

- 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 

1 

.5 

T 

4.0 
1 

RUMFORD  POWER  PLAMT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9.5 

.2 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7.1 

T 

- 

- 

- 

- 

SQUA  PAN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

9.0 
11 

1.5 
12 

1.0 
12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1 

.5 

1 

T 

T 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1 

T 

BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

.7 

BLUE  HILL  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 

2.0 
3 

T 
T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENCLAMO 
APRIL   19<2 


Stabon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BOSTON    *B   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

.1 
T 

T 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.7 
1 

£AST  WARKHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

FALL   RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.4 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1.0 

T 

.7 

T 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

KILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

NANTUCKET   WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR   EQUIV 

T 

.7 

T 

NE*   BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

2.0 

1.9 
3 

1.0 
4 

T 
1 

T 
T 

T 

PROVINCCTOWN    I    N 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

READING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

.2 

T 

.2 

3.2 

T 

ROCKPORT    1    ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 

T 

1.0 

T 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 

T 

SOUTHBRIDGE  3    S» 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

SPRINGFIELD   ARMORY 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

SrOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

.5 

T 
T 

T 

T 
T 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

2.6 

WEST   MEDWAY 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

1.0 

WEST   OTIS 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.0 

2.0 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WINCH  ENDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.5 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WORCESTER    WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR   EQUIV 

T 

1.3 

.3 

T 
T 

.2 

T 
T 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

1.5 

T 

3.2 
2 

3.0 
4 

.7 
2 

T 
2 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.0 

3.0 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 

1.0 

- 

- 

- 

- 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

1.0 

1 

T 

.5 
1 

2.0 
2 

.5 
2 

T 
1 

T 
T 

• 

.5 

CANNON   MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

88 

T 
88 

.7 
88 

88 

88 

87 

84 

82 

84 

2.0 

84 

84 

83 

4.1 
83 

3.0 
89 

89 

89 

2.2 

90 

90 

89 

87 

83 

78 

T 
77 

77 

77 

72 

61 

52 

41 

31 

CONCORD   WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.4 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1.2 

1 

.8 

EAST    DEERING 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

5.0 
3 

2 

T 

.3 

FIRST    CONN    LAKE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

3.0 
18 

.3 

16 

.8 
16 

16 

15 

14 

12 

- 

9 

1.5 
9 

1.0 
9 

9 

.5 
9 

4.5 

3.0 
10 

10 

1.0 
10 

T 
8 

6 

6 

5 

- 

- 

1.5 
5 

5.0 
9 

1.0 
9 

8 

6 

- 

FRANKLIN    FALLS    DAM 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

2.0 

2 

T 

1 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

4.4 
2 

1.2 

T 

T 

KEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.5 
3 

T 

1 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

4 

3 

T 
3 

2 

1 

2.6 
3 

T 
2 

1 

.2 

T 

T 

T 
T 

LEBANON    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

3 

- 

- 

- 

MILAN   7    N 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

11 

10 

9 

9 

8 

8 

7 

6 

6 

5 

4 

4 

3.0 

7 

1.0 
8 

1.0 
9 

8 

7 

7 

6 

6 

5 

4 

3 

2 

5.0 
7 

2.0 
9 

7 

5 

3 

See  leieience  notes  following  Station  1 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
APRIL  1962 


SUhon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IIILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.1 
2 

T 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7 

T 
7 

7 

T 
7 

T 
6 

5 

5 

4 

.8 
3 

1.8 
4 

T 

4 

T 
3 

2.6 

4 

1.8 
4 

.3 

5 

1.5 
5 

.8 
5 

S 

T 
5 

4 

4 

3 

.8 
2 

2 

1.2 

1 

.2 

1 

1 

T 

NASHUA  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

20 

20 

20 

19 

18 

16 

13 

12 

T 
12 

12 

11 

7.0 
17 

2.0 
18 

.5 
16 

T 
16 

.5 

IS 

T 
15 

13 

12 

19 

6 

T 

T 

1.0 

1 

.5 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SM  ON  GND 

T 

T 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 
2 

.5 
2 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

4 

2 

WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5.0 

1.0 

- 

- 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

T 
10 

9 

7 

2 

T 

T 

T 

1.0 

T 

.5 

.5 

T 
T 

T. 

T 

.1 

RHODE  ISLAND 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.3 

T 

T 

WOONSOCKCT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

VERMONT 

BENNINGTON  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

1.0 

1 

1.0 

1 

T 
T 

T 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
7 

T 
7 

T 
7 

7 

7 

6 

5 

T 

T 

T 

T 

4.8 

T 

2.0 
T 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.4 

1 

.8 

3 

.2 

T 
2 
.2 

1 

T 

T 

.5 

.7 

1 

.2 

T 

T 

T 

T 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

T 
11 

T 
11 

10 

8 

7 

5 

5 

4 

3 

2 

2 

7.5 
9 

T 
4 

T 
T 

.5 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

- 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
5 

3.0 
4 

2 

T 

T 

T 

1.5 
T 

3.0 

T 

.7 
T 

T 

1.0 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

1 

- 

3 

2 

2 

1 

1 

T 

- 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

.8 
3 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

2.4 
2 

2.0 
3 

1.2 

1 

T 
T 

.1 

3.4 

1.0 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

13 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

1 

7.0 

7 

4.0 
11 

9 

4 

3 

2 

2 

1 

READSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

13 

T 
12 

T 
12 

12 

10 

8 

7 

6 

4 

3 

2 

7.3 
6 

5.5 

7 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

2 

T 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 

T 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

SAINT  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

4 

4 

3 

1 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1 

See  reference  notes  following  Stabon  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW    ENGLAND 
APRIL    1962 


^WESTERN 


•ci.re.o..     s„„,p<o 


NEW     ENGLAND, 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE    MILES 
10 0  10  20         30         40 

rww^^ 1 


STATION    LEGEND 

O    •  3  Precipitation  only 

®  Precipitation,    storage 

-O-  ♦-<>-  Precipitation    and    Temperature 

"V"T"*r  Precipitation,   Temperature   and  Evaporation 

Type   of  gage  O    Non-recording, 

•    Recording,        (J    5oM  //^ej 


I         Double   circle  combinations    indicate   tt)e  availability  of 
more   detailed  meteorological  data 


imalngton  ''*'    ^"•*"^_/ Barre    Fall^  ^Sterling    3    N< 


»;  .   SE      »      V     /    S'"'"""!'  ^.1  ',)  O  ©   Worc««r         -       -O-    )  och.rl«^l,,rJ(.in.8. 


Falls    VllUge.O-„„7'rw    ,  1^  BarkhjMtc,,  _^ 

I  B»kprsviUeOl#iri-    ""  #Blotmnela      Coventry 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly  in  mountainous  areas. 
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Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
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Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas. 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  ronardlnR  thr  cl'matr  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllnatologlst  for  Northern  and  Central  New 
England  (Maine,  New  Hampshire,  Vermont,  and  Massachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Bost  9,  UasaachuHettB,  or  to 
the  State  C 1 vraatologlst  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  date  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions ,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observat  ion . 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes 
of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table ;  and  "Evaporat  ion  and  Wind"  Table;  and  snowfall  In  the 
"Snowf al 1  and  Snow  on  Ground"  Table ;  when  published ,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation .   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  t ime . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables"  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station .   Hourly  precipi tat  ion  values  are  processed  for  special  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin . 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month . 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  In  the  July  or  August  issues, 
or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication . 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry . 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

tt   Mount  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont  not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes  for 
the  State  or  Section. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments . 

*  Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset .  ' 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month . 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T,  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents ,  Government  Printing  Office ,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  ENGLAND  -  MAY  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   98°  on  the  20th  at  Manchester,  N.  H.  and  on  the 

19th  at  Putnam,  Conn,  and  Windham,  N.  H. 

Lowest  Temperature:   17°  on  the  8th  at  West  Burke,  Vt . 

Greatest  Total  Precipitation:   5.33  inches  at  Whitingham  3  W,  Vt . 

Least  Total  Precipitation:   0.59  inch  at  Nantucket  WB  Airport,  Mass. 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.16  inches  on  the  19th  at  Whitingham 

3  W,  Vt. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   Trace  at  19  stations 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   Trace  on  the  31+  at  5  stations 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


GENERAL:   Temperature  averaged  below  normal 
generally  excepting  near  or  somewhat  above 
normal  in  the  extreme  western  portion. 
Northern  Maine  was  the  coldest  Division, 
with  3°  below  normal.   This  month  was  the 
second  in  a  row  colder  than  normal  in  central 
and  northern  Maine  and  the  third  consecutive 
month  warmer  than  normal  in  parts  of  extreme 
western  New  England.   Precipitation  was  below 
normal  nearly  everywhere  and  was  less  than 
50%  of  normal  in  parts  of  the  southern  half. 
This  was  the  third  consecutive  drier  than 
normal  month  in  parts  of  central  and  coastal 
Connecticut  and  of  southern  New  Hampshire. 
The  monthly  average  precipitation  in  the 
Western  Vermont  Division  has  been  below  nor- 
mal for  8  out  of  the  last  9  months.   The  out- 
standing weather  of  the  month,  however,  was 
the  tornado  activity,  described  briefly 
below. 

TORNADOES  OF  MAY  20  IN  VERMONT:   A  series  of 
at  least  three  tornadoes  was  spawned  in  an 
eastward  moving  area  of  severe  thunderstorms 
which  moved  across  northern  Vermont.   Thunder- 
storm wind  squalls  caused  property  damage 
from  St.  Albans  eastward.   The  first  of  the 
three  known  tornadoes,  each  of  which  moved 
to  the  northeast,  touched  down  at  Bakers- 
field  to  cut  a  wavering  path  of  40  to  60 
yards  wide  and  3  to  4  miles  long,  at  about 
noon,  EST.   The  next  hit  Westfield  about 
one-half  hour  later.   The  third  twister 
apparently  made  two  contacts  with  the  sur- 
face.  The  first  was  at  Albany,  at  about 
12:45  P.M.,  and  the  second  at  Coventry,  12 
miles  to  the  northeast.   Destroyed  were  farm 
buildings,  a  trailer  home  and  trees.   Damaged 
were  additional  homes  and  buildings.   Utility 
wires  serving  some  communities  were  broken. 
Local  heavy  rains  accompanying  the  thunder- 
storms caused  washing  and  flooding  in  some 
areas,  affecting  tilled  land,  roads,  and 
cellars . 

TORNADO  OF  MAY  24  IN  CONNECTICUT:   A  major 
tornado  cut  a  12-mile  path  through  Waterbury 
and  Wolcott  in  New  Haven  Co.  and  Southington 
in  Hartford  Co.  from  4:30  to  5:00  P.M.,  EST. 


In  addition  to  one  death  and  50  injuries, 
losses  included  destruction  of  70  struc- 
tures, heavy  damage  to  175,  and  moderate 
damage  to  600  more.   Utilities  were  se- 
verely disrupted  and  many  trees  were  felled. 
Tornadoes  have  occurred  in  Waterbury  before, 
on  September  2,  1947,  and  on  June  19,  1794. 
The  1794  tornado  killed  a  number  of  people 
on  a  60  mile  path  from  Poughkeepsie,  N.  Y. , 
to  Branford,  Conn.   Also  in  New  Haven  Co. 
but  with  a  path  only  2  miles  long,  the  tor- 
nado of  August  9,  1878,  killed  34  people  in 
Wallingford.   Excepting  these  latter  two, 
the  May  24  tornado  ranks  as  one  of  the  most 
destructive  in  Connecticut  history.   It 
formed  in  warm  air  just  ahead  of  a  cold  front. 
It  was  located  in  the  southwest  quadrant  of 
a  thunderstorm  which  produced  heavy  rain  and 
up  to  1  1/2  inch  diameter  hailstones  in  a 
path  roughly  paralleling  but  north  of  the  tor- 
nado.  A  5  mile  wide  swath  of  hail,  up  to 
3/4th  inch  in  diameter,  extended  beyond  the 
tornado  path,  being  reported  from  Wethers- 
field  to  Mansfield  Depot.   With  a  general     | 
east-northeastward  movement,  the  tornado      • 
path  was  very  irregular.   It  traveled  toward 
higher  ground  whenever  possible,  but  failed 
to  go  aloft  as  tornadoes  sometimes  do  in 
hilly  terrain.   The  well  defined  path  varied 
in  width.   Generally  less  than  200  feet,  the 
width  spread  out  in  the  Naugatuck  Valley  to 
about  600  feet  and  narrowed  to  barely  30  feet 
when  the  funnel  went  aloft  in  Southington. 
Debris  fell  as  far  away  as  Manchester,  over 
20  miles  beyond  Southington.   This  tornado 
was  preceded  by  ample  warnings  which  apparent- 
ly reduced  considerably  the  possibilities  of 
a  greater  number  of  injuries  and  deaths. 

Robert  E.  Lautzenheiser 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
1900  Post  Office  Building 
Boston  9,  Massachusetts 

Joseph  J.  Brumbach 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Windsor  Locks,  Connecticut 
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66.5 

42.3 

54,4 

-   ,9 

92 

20 

3! 

10+ 

356 

I 

0 

5 

0 

2.41 

-  1.95 

.51 

15 

.0 

0 

7 

2 

0 

KNIGHTVILLE  DAM 

67.4 

41.1 

54,3 

93 

20 

29 

13 

356 

1 

0 

5 

0 

1.48 

,45 

3 

.0 

0 

6 

0 

0 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT     R 

68.0 

42.3 

55,2 

,6 

90 

18 

30 

11 

329 

1 

0 

4 

0 

1.57 

-  2.30 

,53 

14 

.0 

0 

5 

1 

0 

SOUTH  EGREMONT 

70.5 

43.5 

57,1 

90 

19  + 

29 

12+ 

281 

2 

0 

4 

0 

1.69 

-  1.85 

,72 

25 

.0 

0 

1 

0 

STOCKBRIDGE 

70.2 

42.9 

56,6 

1,3 

92 

19 

29 

12  + 

29B 

2 

0 

4 

0 

1,70 

-  2.16 

.39 

14 

.0 

0 

7 

0 

0 

DIVISION 

55.5 

-   ,1 

1.73 

-  2.27 

.0 

CENTRAL 

AMHERST 

69.2 

43.2 

56.2 

-  1.8 

91 

19 

27 

10 

303 

0 

4 

0 

2,03 

-  1.75 

.81 

14 

.0 

0 

5 

1 

0 

BARRE  FALLS  DAM 

66.8 

39.9 

53.4 

92 

19 

25 

11 

374 

0 

7 

0 

4.31 

1.79 

14 

.0 

0 

6 

2 

2 

BEDFORD 

67.2 

43.0 

55.1 

95 

19 

31 

13 

325 

0 

2 

0 

2.55 

.98 

31 

.0 

0 

6 

2 

0 

BIRCH  HILL  DAM             R 

67.6 

41.0 

54.3 

92 

19 

26 

11 

348 

0 

6 

0 

3.21 

1.00 

14 

.0 

0 

8 

2 

1 

BLUE  HILL  WB             // 

65.4 

46.1 

55.8 

-   .9 

91 

19 

37 

2  + 

303 

0 

0 

0 

1.90 

-  1.58 

.49 

3 

.0 

0 

7 

0 

0 

BUFFUMVILLE  DAM 

66.5 

42.5 

54.5 

95 

20 

29 

13+ 

340 

0 

2 

0 

1.74 

.60 

3 

.0 

0 

; 

2 

0 

CHESTNUT  HILL 

66.3 

45.7 

56.5 

-  3.1 

93 

19 

36 

13 

295 

0 

0 

0 

1.38 

-  2.13 

.35 

3 

.0 

0 

0 

0 

CLINTON 

65.0 

45.5 

55.3 

-  1.3 

97 

20 

34 

13 

317 

0 

0 

0 

1.92 

-  1.73 

,58 

3 

.0 

0 

1 

0 

FITCH8URG  2  S 

67.1 

43.5 

55.4 

-  3.0 

94 

20 

32 

13 

321 

0 

1 

0 

2.38 

-  1  ,44 

.59 

3 

.0 

0 

8 

1 

0 

FRAMINGHAM 

67.8 

45.2 

56.5 

-  2.7 

96 

20 

33 

13 

287 

0 

0 

0 

2,35 

-   .92 

.69 

3 

.0 

0 

7 

2 

0 

HAVERHILL 

68.6 

46.1 

57.4 

-  2.4 

96 

19 

35 

13 

267 

0 

0 

0 

1,54 

-  1,57 

.79 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

LAWRENCE 

67.5 

45.6 

55.6 

-  1.2 

91 

19 

33 

11 

282 

0 

0 

0 

1,89 

-  1,25 

,5"' 

3 

.0 

0 

6 

1 

0 

LOWELL 

68.0 

45.8 

56.9 

-  2.2 

95 

19 

36 

13+ 

277 

0 

0 

0 

2.07 

-  1.24 

.65 

4 

.0 

0 

7 

1 

0 

READING 

66.4 

42.4 

54.4 

94 

19 

30 

13+ 

348 

0 

3 

0 

2.25 

.56 

19+ 

.0 

0 

6 

2 

0 

SHELBURNE  FALLS 

67.0 

42.4 

54,7 

-  1,1 

04 

20 

29 

12 

344 

0 

3 

0 

2.53 

-  1.56 

.75 

3 

.0 

0 

8 

2 

0 

SPRINGFIELD  ARMORY 

71.3 

44.9 

58,1 

-  2,9 

94 

19 

35 

8 

248 

0 

0 

0 

2.52 

-  1.26 

.56 

18 

.0 

0 

7 

2 

0 

TULLY  DAM 

67.6 

39.9 

53.8 

96 

20 

27 

11  + 

371 

0 

5 

0 

3,78 

1.49 

15 

.0 

0 

10 

1 

1 

TURNERS  FALLS 

69.5 

44.2 

55.9 

-  2.0 

95 

19 

34 

13+ 

288 

2 

0 

0 

0 

2.63 

-  1.40 

.79 

14 

.0 

0 

e 

1 

0 

WALPOLE 

66.3 

41.2 

53.8 

91 

19 

27 

13 

358 

0 

4 

0 

2.56 

1.04 

19 

.0 

0 

5 

2 

1 

WEST  MEOWAY 

68.6 

42.5 

55.6 

93 

19 

27 

13 

311 

0 

3 

0 

2,25 

.70 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

WESTON 

67. 7M 

42. 8M 

55. 3M 

-  2.9 

94 

19 

29 

13 

319 

0 

3 

0 

2,12 

-  1.27 

,61 

3 

.0 

0 

8 

2 

0 

WESTOVER  FIELD 

68.8 

44.1 

56.5 

92 

19 

27 

13 

293 

0 

3 

0 

2,07 

.63 

24 

.0 

0 

6 

2 

0 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

64.8 

45.2 

55,0 

-   .2 

92 

19 

34 

9+ 

329 

0 

0 

0 

3.99 

.20 

1.43 

14 

T 

0 

6 

2 

2 

WORCESTER 

57.7 

44.0 

55,9 

-  1.2 

93 

19 

31 

13 

303 

0 

1 

0 

4,20 

.36 

1.40 

19 

.0 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

55,5 

-  2.6 

2.52 

-  1.06 

T 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT       //R 

55.7 

48.7 

57,2 

-  1.5 

91 

31 

40 

12  + 

271 

1 

0 

0 

0 

1.36 

-  1.48 

.96 

31 

.0 

0 

4 

1 

0 

BROCKTON 

68.5 

42.5 

55.5 

89 

31 

29 

13+ 

305 

0 

0 

2 

0 

1.52 

-  1.49 

.44 

25 

.0 

0 

6 

0 

0 

EAST  WAREHAM 

64.5 

43.7 

54.1 

-  l.S 

81 

31 

32 

13 

337 

0 

0 

1 

0 

2.28 

-  1.17 

.63 

22 

.0 

0 

7 

1 

0 

E06ARTOWN 

61.7 

44.8 

53.3 

74 

26 

33 

13 

359 

0 

0 

0 

0 

2.18 

.89 

1 

.0 

0 

6 

1 

0 

FALL  RIVER 

67.1 

47.2 

57.2 

-   .5 

85 

31 

38 

13 

250 

0 

0 

0 

0 

1.91 

-  1.50 

.50 

14 

.0 

c 

5 

1 

0 

HINGHAM 

67.2 

44.5 

55.9 

93 

19 

29 

13 

304 

2 

0 

1 

0 

1.30 

.44 

3 

.0 

0 

4 

0 

0 

HYANNIS  2  NNE 

63.6 

42.2 

52.9 

82 

31 

36 

13 

378 

0 

0 

4 

0 

1.42 

.47 

24 

.0 

0 

4 

0 

0 

MIDDLETON 

56.5 

42.5 

54.5 

92 

19 

29 

13 

345 

1 

0 

2 

0 

2.14 

-  1,10 

.75 

3 

.0 

0 

4 

2 

0 

NANTUCKET  WB  AIRPORT      R 

59.9 

44.8 

52.4 

-   .2 

73 

21 

36 

13 

384 

0 

0 

0 

0 

.59 

-  2.29 

.20 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

NEW  BEDFORD 

66.8 

50.0 

58.4 

1.0 

84 

31 

42 

9+ 

218 

0 

0 

0 

0 

.74 

-  2.37 

.23 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

PLYMOUTH 

65.9 

44,9 

55.4 

-  2.3 

90 

31 

32 

13 

319 

1 

0 

1 

0 

1.20 

-  2.23 

,40 

25 

.0 

0 

5 

0 

0 

PROVINCETOWN  1  N 

63.1 

43.1 

53.1 

82 

31 

29 

13 

368 

0 

0 

1 

0 

1.28 

,32 

3 

.0 

0 

4 

0 

0 

ROCHESTER 

54.6 

41.6 

53.1 

80 

22 

29 

13+ 

353 

0 

0 

3 

0 

1.57 

,54 

25 

.0 

0 

5 

1 

0 

ROCKPORT  1  ESE 

50.9 

44.6 

52.8 

88 

31 

34 

13 

387 

0 

0 

0 

0 

1.36 

.71 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

SALEM  CG  AIR  STATION 

51.9 

46.7 

54,3 

88 

31 

39 

6+ 

342 

0 

0 

0 

0 

1.32 

.56 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

TAUNTON 

67.2 

42.5 

54,9 

-  2.4 

88 

31 

29 

11 

324 

0 

0 

2 

0 

1.57 

-  1.98 

.43 

3 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

54,7 

-  1.5 

1.51 

-  1.72 

,0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   108    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


NEW   ENGLAND 
MAY    1962 


Station 

Temperalur» 

Precipitation 

?   1 

°  1 
of 

<  S 

< 

;  I 
~   Z 

"oi 

a 

• 
a 

1 
J 

O 

No.  0 

Day 

• 

J  i 

r  z 

• 
0 

1 

Snow,  Sl«»l 

No.  of  Doy. 

Mo«. 

M 

n. 

2 

i"? 

11 

• 

0 

• 

1 

0 

i 

0 

i 
S 

8  ! 

s  > 

si 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

SENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

COLEBROOK 

FABYAN 

65.0 
63.6 
62.4 
52.3 
65.3 

40.5 
40.1 
37. fl 
38.5 
37.3 

52.8 
51.9 
50.1 
50.4 
51.3 

-  ,5 

-  3.8 

89 
94 
88 
87 
92 

19 
20 
20 
20  + 
19 

26 
25 
23 
21 
20 

8 
11 

8 
11 

11 

398 
424 
470 
450 
425 

0 
2 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
9 
8 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

1.85 
3.11 
2.69 
3.57 
2.35 

-  .07 

-  .73 

.42 
1.18 

.63 
1.54 

.84 

25 
21 

21 
21 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
T 

0 
0 
0 
0 

T 

31 

6 

0 

1 

2 
2 

1 

0 
1 
0 
1 
0 

FIRST  CONN  LAKE 
GRAFTON 
U»NCASTER 
tMOUNT  WASHINGTON        //R 
PINPCHAM  NOTCH 

56. 2M 

65.8 

67.1 

60.8 

35. IM 

35.5 

39.0 

30.5 

38.0 

45.  7M 

51.2 

53.1 

37.5 

49.4 

-  1.9 

2.5 

-  .9 

85 
93 
90 
64 
89 

19 
19 
19 
19 
19 

21 
19 
21 
7 
23 

12 

11 

8 

9 

9 

559 
434 
379 
847 
484 

0 
1 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
5 
0 

12 

u 

9 

19 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

2.83 
5.32 
2.37 
3.98 
3.21 

-  1.03 

-  1.85 

-  1.75 

1.11 

2.10 

.71 

.95 

1.02 

21 
24 
21 
24 
24 

T 

.0 

.0 

1.1 

.0 

0 
0 
0 

1 

0 

6  + 

9 

2 
2 
2 

4 

2 

1 
1 
0 
0 

1 

DIVISION 

50.8 

-  1.1 

3.03 

-   .79 

T 

SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM            R 

CAMPTON 

CONCORD  WB  AIRPORT        R 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

64.1 
64. 6M 
67.7 
65.2 
65.4 

40.2 
39. 3M 
41.5 
38.5 
39.7 

52.2 

52. OM 
54.6 
51.9 
52.6 

-  2.0 

95 
97 
97 
94 
94 

20 
20 
19 
19 
19 

29 
25 
27 
24 
25 

13+ 

11 

11 

11 

13 

412 
424 

341 
405 
392 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 

4 
8 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

2.83 
3.33 
2.58 
2.48 
2.58 

-   .59 
.74 

.52 
.95 
.83 
.83 
.61 

25+ 
25 
24 
25 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

e 

7 

e 

6 
6 

2 
2 

1 
2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

EAST  DEERING 
FRANKLIN  1  NW 
HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 

64.7 
67.4 
66.7 
70.2 
65.9 

40.0 
40.6 
42.4 
41.5 
42.7 

52.4 
54.0 
54.5 
55.9 
54.3 

-  1.7 

-  .7 

-  .4 

92 
96 
93 
95 
94 

19 
19 
19 
19 
19 

25 
25 
27 
25 

31 

11 
11 
12  + 
10 
11 

403 
354 
345 
317 
348 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
4 
7 
1 

0 
0 
0 
0 

° 

2.68 
3.34 
3.70 
3.14 
3.67 

-  .60 
.40 

-  .46 

.53 
.93 

1.40 
.59 

1.50 

24 
24 
24 
3 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
8 
9 

10 

a 

1 
3 
1 
1 
2 

0 
0 

1 
0 

1 

LEBANON  FAA  AIRPORT 
MANCHESTER 
MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
NASHUA   2  NNW 

55.4 
65.6 
56.2 
63.4 

67.5 

40.5 
40.9 
40.8 
42.8 
40.7 

53.5 
53.8 
53.5 
53.1 
54.1 

-  2.4 

-  2.1 

89 
98 
95 
88 
96 

19+ 

20 

19 

19 

19 

25 
31 
27 

30 
27 

11 
11 
13+ 

8 
11 

379 
358 
355 
385 
351 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 

5 
4 
4 

0 

0 
0 
0 
0 

2.11 
1.72 
3.79 
2.83 

-  1.51 

-  .55 

1.34 
.46 
.46 

1.25 

.60 

24 

25 

24 

19 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

0 

8 
5 
9 
9 

0 
0 
3 
2 

1 
0 
0 
1 
0 

NORTHWOOD 

PfTERBORO   2  S 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM        R 

65.6 
65.5 
64.4 
63.5 
65.5 

41.2 

38.7 
37.3 
38.5 
40.5 

53.4 
52.1 
50.9 
51.0 
53.5 

95 
94 
93 
89 
93 

19 
19 
20 
31 
20 

25 
25 
26 
25 
25 

12  + 
13+ 
10 

374 
407 
444 
442 
379 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

8 

7 
7 
7 

0 
0 
0 
0 

0 

3.31 
2.11 
4.41 
2.48 
2.44 

.95 
.56 

1.55 
.66 
.63 

24 
24 
25 
3 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

10 
7 
7 
8 
8 

1 
1 
2 
2 
2 

0 
0 

2 
0 
0 

WINDHAM 

WOLFEBORO 

WOODSTOCK 

68.5 
64.4 
66.0 

40.5 
40.8 
40.0 

54.5 
52.5 
53.0 

98 
93 
95 

19 
19 

19 

28 

31 
25 

13  + 
12  + 
11 

339 
395 
379 

0 
0 
0 

5 

5 
5 

0 
0 
0 

1.96 
3.90 
2.97 

.72 
1.64 
1.30 

3 
25 

24 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

5 

7 
7 

1 
2 

1 

0 
2 

1 

DIVISION 

53.2 

-  2.2 

2.93 

-   .50 

.0 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP        R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT     R 

61.6 
57.1 
55.1 
65.5 

47.7 
44.1 
43.2 
47.6 

54.7 
55.6 
54.7 
55.5 

.3 

.9 

77 
87 
83 
86 

19 
19 
21 
31 

39 
33 
29 
36 

13 
13 
13 
13 

313 
304 
322 
274 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
3 
0 

0 
0 
0 
0 

1.59 
2.34 
1.89 
2.14 

-  1.42 

-  1.55 

-  1.21 

.85 
1  .44 

.73 
1.15 

14 
14 
14 
14 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 
3 
4 
4 

1 
2 
2 

1 

0 
1 
0 
1 

DIVISION 

55.4 

-  1.2 

1  .99 

-  1.26 

.0 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 
CHELSEA 

ENOSBURG  FALLS 
MC  INDOE  FALLS 
MIDDLESEX 

68. OM 

62.4 

69.8 

65.0 

65.7 

40. 8M 

35.5 

42.3 

40.3 

40.4 

54. 4M 
49.0 
56.1 
52.7 

53.1 

1.3 
-  3.8 

91 
91 
90 
91 
91 

19 
20 

19 
20 
20  + 

23 

21 
22 
25 
24 

8 

10  + 

8 
11 

11 

344 
502 
311 
404 
399 

2 

1 
1 
1 
2 

0 

1 

0 

0 
0 

9 

15 

5 

5 
7 

0 
0 
0 

0 
0 

3.06 
3.35 
3.94 
2.50 
2.30 

-  .43 

-  .15 

.95 

.75 

1.10 

.85 

.55 

21 
25 
21 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
9 
8 
8 
8 

2 

2 
3 
1 
1 

0 
0 
1 
0 
0 

MONTPELIEP  FAA  AP 
TMOUNT  MANSFIELD 
NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 
WATERBURY  1  NNE 

64.8 
54.7 
66.2 
64.2 
65.9 

41.1 
37.2 
42.1 
37,8 
41.1 

53.0 
45.0 
54.2 
51.0 
53.5 

•^ 

90 
76 
91 
92 
95 

19+ 

18 

18 

19 

20 

25 
13 
27 
21 
27 

11 
7 
11 
12 
12  + 

396 
591 
365 
448 
380 

2 
0 

1 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
10 
s 
9 
5 

0 
0 
0 
0 

0 

1.98 
3.54 
2.24 
2.86 
1.72 

-   .85 

.87 
.96 

1.05 

1.11 

.46 

24 
5 
20 
20 
25+ 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
6 
0 
0 
0 

1 

7 
9 
5 
5 
8 

1 
3 
1 
2 
0 

0 
0 
1 
1 
0 

WEST  BURKE 

64.1 

33.8 

49.0 

90 

19 

17 

8 

506 

1 

0 

14 

0 

3.58 

.01 

1.47 

21. 

.0 

0 

8 

2 

1 

D  1  V 1  S 1  ON 

52.6 

.9 

2.76 

-   .51 

T 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NNW 

BURLINGTON  WB  AIRPORT     R 

CORNWALL 

DORSET  1  S 

RUTLAND 

72.0 
67.9 
70.4 
59.2 
59. B 

44.5 
43.5 
45.2 
41.6 
43.9 

58.3 
55.7 
57.8 
55.4 
55.9 

-   .1 
,7 

91 
89 
92 
92 
91 

18 

19+ 

18 

18 

18 

27 
25 
29 
25 
30 

10 
8 
12+ 
12 
12+ 

258 
324 
273 
319 
278 

2 

0 
2 
2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
5 
6 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

2.24 
2.24 
2.46 
4.79 
3.99 

-   .75 
.38 

.54 
.61 
.78 

1.00 

21 
24 
24 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

7 
8 
5 

1 
1 
2 

0 
0 
0 

1 

SAINT  ALBANS  BAY 

58.1 

48.3 

58.2 

89 

19 

32 

9+ 

250 

0 

0 

2 

0 

2.93 

1.46 

21 

.0 

0 

5 

1 

1 

DIVISION 

57.1 

1.0 

3.11 

-   .32 

.0 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS  FALLS 
CAVENDISH 

67.7 
59.4 

41.9 
39.1 

54.8 
54.3 

-   .8 

95 
94 

20 
19 

29 
24 

8 
12  + 

344 

353 

1 

1 

0 
0 

5 
9 

0 
0 

2.12 
2.85 

-  1.50 

-  .83 

.47 
.42 

21 
21 

.0 
.0 

0 
0 

7 
10 

0 
0 

0 
0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND  I 
MAY    1952 


Temperature 

Precipitation 

•  i 

*   1 
5  1 

0 
S 

> 

< 

II 

-§, 

S 

o 

No.  of  Days 

1 

II 

a  E 
o  1^ 

6 

3 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doyi 

Station 

Max. 

Min. 

1 

i  ° 

1 

o 

1 

o 

S 

si 

.M 

hs 

sj 

READSBORO    1    SSE 

SOMERSET 

VERNON 

WOODSTOCK    3    ENE 

DIVISION 

65.9 
61.8 
67.7 

64.6 

41.3 
37.6 
41.5 

40.3 

53.6 
49.7 
54.6 

62.6 

53.3 

-  .1 

-  2.3 

-  .7 

90 
87 
94 

89 

20 
20 
20 

20 

30 
23 
28 

26 

12  + 
10 
12  + 

12  + 

373 
481 
348 

402 

1 

0 

2 

0 

0 
0 
0 

0 

5 

10 

6 

5 

0 
0 
0 

0 

3.55 
3.15 
2.66 

3.83 

3.03 

-  .86 

-  1.37 

-  1.19 

.23 

-  .77 

1.81 
.60 
.94 

.62 

19 
21 

15 

25 

.0. 

T 

.0 

.0 

T 

0 
T 
0 

0 

9 

6 

e 

7 
10 

1 
2 
2 

2 

1 
0 
0 

0 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

ReUb 

ve    humidity   aveiages  - 
percent 

Number  of  daye  with  precipitation 

ill 

1 

s 

m 

station 

a 

1 

a.a  0. 

1 
< 

£      9 

a  ^ 
£  a 

§       1 

in 

a 
Is 
II 

os- 

O  OT 

OH 

a 

a 

8 

8 

q 

0) 

CJ) 

8| 
01  9 

3 
e2 

BLOCK    ISLAND  WB   AIRPORT,    R.     I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

6 

2 

1 

0 

0 

10 

- 

6.1 

BLUE   HILL  WB,    MASS. 

ENE 

12 

13.8 

43 

NW 

9 

81 

72 

52 

65 

3 

4 

7 

0 

0 

0 

14 

59 

- 

BOSTON  WB   AIRPORT,    MASS. 

E 

9 

13.3 

36 

WNW 

10 

71 

66 

52 

60 

5 

7 

3 

1 

0 

0 

16 

64 

6.0 

BRIDGEPORT  WB    AIRPORT,    CONN. 

NNW 

10 

12.2 

28++ 

N 

9 

79 

75 

54 

62 

5 

3 

4 

0 

0 

0 

12 

- 

5.8 

BURLINGTON   WB   AIRPORT,    VT. 

SSW 

17 

8.9 

32 

SW 

14 

73 

70 

50 

56 

5 

1 

7 

1 

0 

0 

14 

61 

6.2 

CARIBOU   WB  AIRPORT,    ME. 

WNW 

13 

11.9 

52++ 

WNW 

9 

78 

75 

54 

67 

4 

5 

9 

1 

0 

0 

19 

- 

7.9 

CONCORD   WB    AIRPORT,    N.    H. 

NW 

11 

6.2 

28 

W 

10+ 

80 

70 

44 

52 

5 

2 

7 

1 

0 

0 

15 

59 

5.8 

HARTFORD   WB   AIRPORT,    CONN. 

S 

20 

8.3 

29 

W 

7 

79 

74 

47 

56 

4 

3 

4 

0 

1 

0 

12 

61 

6.5 

MOUNT  WASHINGTON,    N.    H. 

NW 

42 

27.6 

92% 

NW 

9 

84 

80 

77 

75 

2 

4 

5 

4 

0 

0 

15 

53 

64 

NANTUCKET  WB  AIRPORT,    MASS. 

SW 

10 

11.9 

28 

SW 

10 

88 

74 

63 

83 

3 

8 

1 

0 

0 

0 

12 

64 

6.2 

NEW    HAVEN  WB   AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

7.3 

25 

NW 

7 

- 

73 

55 

_ 

6 

5 

2 

0 

0 

0 

13 

65 

5.8 

PITTSFIELD   WB    AIRPORT,    MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

4 

4 

1 

0 

0 

10 

- 

- 

PORTLAND   WB    AIRPORT,    ME. 

s 

n 

9.6 

32 

NW 

9 

83 

69 

54 

65 

3 

9 

3 

1 

0 

0 

16 

61 

6.1 

PROVIDENCE    WB   AIRPORT,    R.     I. 

SSE 

11 

11.0 

35++ 

NW 

10 

78 

71 

51 

61 

6 

7 

3 

0 

1 

0 

17 

58 

6.1 

WORCESTER  WB   AIRPORT,    MASS. 

SW 

15 

8.6 

28 

NE 

19 

73 

68 

50 

59 

3 

6 

4 

0 

2 

0 

15 

- 

6.4 

%  Peak  Gust 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

New  cnaiitm 

MAY     lit,2 

t 

1 

Day  of  Month 

Station 

i2 

1     1 

2    1 

3 

4    1 

5    I 

6 

7    1 

e  1 

9 

10   {   11   1   12 

13  1   14   1   15 

16  1 

17  1   18 

19  1 

20  1 

21 

22  I  23  I  24 

25| 

26  j 

iii      ^b  I  ^y   I  JO  ■  jl 

COWteCTICOT 

1 

tNSONIA 

.T« 

.24 

I 

.20 

.05 

.20      .04 

.05 

»«r»SVlLLE 

1.73 

.39 

.0) 

.41 

.01 

.02 

,09 

.33      .01 

.17 

.19 

.04 

.04 

BALTIC 

.9* 

.40 

.20 

.10 

.08 

.10 

.06 

SAftKHAMSTED 

i.a« 

.32 

.01 

.38 

•  01 

.08 

.25      .10 

.23 

.13 

.11 

smOGCPOST  we  ap             r 

.93 

.18 

.04 

.26 

T 

.03 

.22 

7 

7 

.13 

7 

T 

.07 

BROOKLYN 

2.*3 

.13 

.04 

.47 

.06 

.02 

T 

.02 

.05 

.78      7 

.06 

,48 

.27 

.02 

.03 

BOLLS   BRIDGE    DAM 

1.30 

.33 

.01 

.27 

,02 

.07 

.22 

.02 

.04 

.52 

1 

BURLINGTON 

1.33 

.12 

.04 

.55 

.01 

T 

•  01 

.10 

,21       .10 

.13 

.21 

.04 

.03 

COCKAPONSET    RANGER    SlA 

1.03 

.12 

7 

.20 

.17 

T 

7 

.04 

.12       .08 

,06 

.10 

.16 

7 

7 

COLCHESTER 

i.ao 

.08 

.36 

.05 

.10 

.42 

,44 

.26 

.09 

;0LLiNSviue  i  s 

l.*3 

.10 

.06 

.46 

,04 

,09 

.20      .12 

T 

.22 

.08 

.osi 

COVENTRY 

2.77 

.23 

.01 

.32 

.04 

.13 

.40      .04 

,40 

.05 

.45 

.13 

.55 

.02 

CREAM    HILL 

1.03 

.10 

.29 

T 

.03 

T 

.09 

.32 

.09 

.07 

.04 

DANBURY 

2.23 

.42 

.12 

.40 

T 

,46 

7 

.22 

.12 

.34 

.17 

7 

T 

OAHSON    CAKE 

.79 

.17 

.02 

.23 

.04 

.02       .23 

.02 

.06 

EASTOW    LAKE    RESERVOIR 

l.Ot 

.21 

7 

.30 

.09 

.23 

7 

.08 

.15 

1                              7 

FALLS    VILLAGE 

1.73 

.03 

.04 

.46 

7 

.02 

.07 

.24      .07 

.03 

.02 

.75 

GROTON 

1.11 

.02 

.32 

T 

7 

.32 

.02 

.08 

.22 

.13 

HARTfORD    BRAINARD    FLD//R 

2.63 

7 

.11 

.25 

7 

.05 

.30 

.13 

.50 

.55 

7 

7 

.76 

MARTFORO    WB    AIRPORT            R 

2.25 

T 

.14 

.26 

' 

.09 

.33 

.06 

.03 

.16 

7 

7 

1.18 

LAKE    KONOMOC 

1.9t 

.38 

.01 

.14       .24 

,10 

.29 

.20 

.60 

MANCHESTER 

1.73 

.12 

.30 

.06 

' 

T 

.05 

.19      .17 

.19 

.03 

.54 

.08 

MANSFIELD    HOLLOW    DAM         R 

2.03 

.12 

.35 

.12 

.08 

.16      .20 

.22 

.03 

.60 

.10 

.07 

MIOOLETOWN    ♦    W 

1.11 

.02 

.02 

.26 

.02 

7 

.07 

.24      7 

.01 

.41 

.06 

MILFORO 

.» 

.10 

.03 

.31 

.09 

.19 

.09 

.03 

MOUNT    CARMEL 

.99 

.01 

.02 

.25 

T 

,04 

.01 

.25      T 

,31 

.10 

NATCHAUG    RANGER    STA 

2.78 

.30 

.43 

.12 

.02 

.05 

.10      .51 

.03 

,38 

.55 

.05 

.22 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT          R 

.77 

T 

.01 

.32 

T 

,06 

T 

*2Z 

T 

.01 

7 

.06 

7 

.09 

NORFOLK    2    SW 

1.36 

.10 

.06 

.59 

.01 

T 

.04 

.09 

.27      T 

7 

7 

.02                   .04 

.34 

NORTH    BRANFORD 

1.69 

.02 

.50 

.18       .04 

.70 

.26 

NORTH    GUILFORD 

1.10 

.03 

.01 

.50 

,01 

.04 

.02 

.01 

.29 

.17 

.02 

NORWALK    GAS    PLANT 

1.03 

.14 

.02 

.48 

7 

.05 

,15      ,01 

.09 

.09 

NORWICH    PUe    UTIL    PLANT 

1.27 

.04 

.01 

.43 

.03 

.05 

.14      .14 

.15 

.06 

.14 

.08 

P4UCHAUG    FOREST 

1.66 

.04 

.26 

,24 

.01 

,08       .48 

.02 

.13 

.11 

.09 

PROSPECT 

.87 

.03 

.03 

.34 

.04 

.07 

,18       .06 

.05 

.06 

.01 

PUTNAM 

. 

.23 

.01 

.35 

.05 

T 

7 

.02 

.15       .35 

7 

.05 

.10 

.05 

. 

. 

_ 

.           .           - 

_ 

PUTNAM    LAKE 

1.67 

.08 

.10 

.90 

7 

.15 

,14 

.28 

.02 

7 

7 

ROCKY    RIVER    DAM 

1.0« 

.08 

.03 

.32 

.02 

.11 

.21       .04 

.03 

.05 

.15 

ROUND    POND 

1.19 

.04 

.03 

.51 

.14 

,16       ,03 

.28 

7 

7 

SALISBURY 

1.30 

.18 

.32 

.03 

.07 

7 

.09 

,33      ,01 

.01 

.26 

7 

SAUGATUCK    RESERVOIR 

.97 

.03 

.04 

.33 

7 

,07 

.02 

,19 

T 

.10 

.17 

7 

SHEPAUG   DAM 

1.66 

.11 

.06 

.30 

.01 

.04 

.08 

,30      ,01 

.01 

.44 

.15 

.15 

SHUTTLE    MEADOW    RESVR 

1.66 

.02 

.01 

.33 

7 

,07 

,20      .06 

.73 

.12 

.12 

1 

STAFFORD    SPRINGS 

3.02 

.02 

.03 

.42 

7 

.01 

7 

,02 

.51       .03 

.32 

1.32 

.29 

.05 

7 

STAMFORD    5    H 

1.31 

.06 

.03 

,75 

7 

.07 

,02 

.17 

.21 

STEVENSON   DAM 

.78 

.07 

.01 

.26 

,08 

,22       .02 

.08 

.04 

STORRS 

2.'.5 

.24 

7 

.50 

.08 

7 

.07 

.35 

,17 

.83 

.16 

.05 

7 

TORRINGTON 

1.80 

.20 

.37 

.02 

.07 

,23       ,02 

.62 

.08 

.19 

TRAP   FALLS    RESERVOIR 

.79 

.14 

.08 

.15 

.03 

.07 

,22 

.10 

HATERBURY    RADIO    WSRY 

.80 

7 

•  05 

.26 

T 

.02 

.05 

,29      7 

.13 

T 

7 

WEPAWAU6   RESERVOIR 

.72 

.06 

.01 

.27 

.05 

.22       .03 

.08 

KESTBROOr 

1.66 

.02 

7 

.35 

7 

7 

7 

.05 

.20      .01 

,09 

.19 

.01 

.13 

.61 

7 

WEST    HARTFORD 

1.10 

.06 

.01 

.42 

.01 

7 

.06 

,23      .09 

.03 

7 

.11 

.08 

WEST    HARTLAND 

2.22 

.40 

* 

.35 

.08 

.33      .12 

.62 

.32 

WHIGVILLE    RESERVOIR 

1.29 

.14 

.04 

.55 

.02 

,02 

T 

.06 

.25       .06 

.08 

.07 

WIGWAM    RESERVOIR 

1.07 

. 

. 

.30 

.22 

7 

.55 

WOLCOTT    RESERVOIR 

1.22 

.04 

.07 

.40 

.02 

.10 

.22       .06 

•  07 

.10 

.12 

.02 

WOODBURY    3    W 

.96 

.02 

.02 

•  26 

.01 

.10 

.23       .09 

.11 

.10 

.02 

7 

i 

MAINE 
AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

2.26 

.03 

T 

.51 

.06 

7 

,03 

.15       .03 

.01 

.29 

.12 

1.C3 

7 

7 

7 

BANGOR    DOW    FIELD 

1.32 

.06 

.04 

,34 

.03 

.01 

,02 

7 

.07      .01 

7 

.13 

.17 

.33 

.04 

.07 

BAR    HARBOR 

2.11 

.38 

.02 

.03 

.32 

.01 

,02 

.19 

,17 

.13 

.78 

.03 

.03 

BELFAST 

1.38 

.30 

7 

.30 

.13 

7 

,02 

.09      .08 

7 

,05 

.03 

.40 

.18 

eiNGHAM    WYMAN    DAM 

2.3'i 

.01 

.31 

.38 

.32 

,04 

.11       .02 

.01 

.40 

.20 

.69 

.05 

BRASSUA    DAM 

2.«9 

.54 

.24 

.54 

.48 

,03 

•  05 

7 

.02 

7 

7 

.49 

.09 

.01 

BRIDGEWATER 

1.82 

.05 

7 

.28 

.17 

.21 

.03 

.12 

7 

.04 

.03       .05 

.05 

.36 

.31 

,09 

.03 

BRIOGTON    1    NNW 

2.33 

.21 

.25 

.14 

.11 

.07       .01 

.59 

• 

.95 

BRUNSWICK 

2.14 

.01 

T 

,49 

.03 

.13 

T 

.10      .01 

7 

.21 

.19 

.74 

7 

.23 

CARIBOU    HB    AIRPORT          //R 

2.91 

.03 

.39 

.10 

.09 

.21 

.15 

.01 

T 

.11       .01 

7 

7 

.49 

.27 

.24 

7 

.21 

.52 

.08 

CLAYTON    LAKE 

3.24 

.25 

.19 

.29 

,68 

,07 

.28 

7 

.01 

.02 

.82 

.30 

.04 

.29 

COR  INN A 

1.73 

.12 

.44 

.24 

,04 

.05      .02 

.51 

.26 

.03 

.02 

DAMARISCOTTA    MILLS 

2.40 

.20 

.40 

.60 

.20 

7 

7           7 

.25 

.40 

.35 

EASTPORT 

1.35 

.15 

.29 

.32 

,06 

,03 

.09 

7 

7 

.05 

.19 

.12 

.05 

7 

EAST    5ANGERVILLE    5    SE 

2.58 

.15 

.02 

.66 

.33 

,03 

,03 

,10      7 

.66 

.40 

.20 

ELLSWORTH 

1.69 

.33 

.06 

.24 

.02 

,01 

.03 

.15 

.19 

.35 

.11 

FARMINGTON 

2.59 

.43 

.03 

.11 

.40 

.28 

,01 

.01 

.15 

.01 

.42 

.74 

FORT    FAIRFIELD 

2.44 

7 

.09 

.50 

,06 

,03 

.32 

.01 

.08 

.59 

.14 

T 

.12 

.50 

FORT    KENT 

2.13 

.07 

.13 

,23 

,09 

,02 

.22 

7 

.04 

.07 

.20 

.03 

.47 

.29 

.05 

7 

T 

.22 

GARDINER 

2.08 

.10 

.05 

.26 

.18 

T 

,04 

7 

.10      .03 

.02 

.13 

T 

.40 

.40 

.37 

7 

GILEAO 

1.80 

7 

.23 

.14 

.06 

,07 

.04 

7 

7 

.36 

.32 

.23 

.35 

GRAND    LAKE    STREAM 

1.82 

.62 

7 

.47 

.10 

7 

.23 

.20 

.20 

GREENVILLE 

2.32 

.02 

.20 

.49 

.43 

.02 

.01 

7 

.12      .05 

.01 

.47 

.05 

.39 

7 

.05 

.01 

HIRAM    2    S 

3.38 

.01 

.16 

.30 

.16 

T 

.04 

•  09 

7 

.10 

.12 

.18 

2.22 

7 

7 

HOULTON    FAA    AIRPORT 

1.60 

7 

.05 

.35 

.02 

,14 

.03 

.01 

7 

.05      7 

.13 

.16 

.28 

•  10 

7 

! 

.28 

HOULTON 

1.58 

.13 

T 

.25 

.18 

.16 

,05 

T 

7           7 

.25 

.30 

1 

.24 

JACKMAN 

2.47 

.20 

.37 

.45 

.40 

,03 

.10 

.07 

.61 

,  .22 

.02 

JONESeORO 

2.03 

.49 

.37 

.04 

.07 

.10 

7 

.11 

7 

.10 

7 

.63 

.12 

LEWISTON 

2.80 

.01 

T 

.32 

•  14 

7 

.09 

.09      7 

7 

7 

7 

.30 

1.11 

.42 

.32 

LONG    FALLS    DAM 

2.20 

.59 

.27 

.09 

.29 

T 

.06 

7 

.49 

.41 

MACHIAS 

2.00 

.46 

.01 

7 

.43 

.03 

T 

.16 

.02                   .14 

7 

.09 

.60 

.06 

7 

MADISON 

2.00 

.07 

T 

,27 

.43 

T 

T 

7 

.04 

.48 

.48 

.23 

MIDDLE    DAM 

2.27 

.09 

,13 

.13 

.06 

.03 

.01 

.03 

.06 

.63 

.36 

.60 

.12 

MILLINOCKET 

2.46 

.77 

•  02 

.12 

.57 

.19 

.05 

.03 

.05 

7 

.32 

.32 

.02 

MILLINOCKET    FAA    AP 

2.73 

.07 

•  08 

.61 

.18 

.09 

.10 

7 

.06      .01 

7 

.33 

.02 

.37 

.01 

7 

.80 

MOOSEHEAD 

2.37 

.56 

.22 

.37 

.40 

7 

.02 

7 

.04 

7 

.56 

.16 

.04 

OLD    TOWN    FAA    AIRPORT 

1.00 

.03 

.03 

.31 

.05 

,02 

7 

7 

.03      7 

7 

.17 

.11 

.25 

7 

7 

7 

OOUOSSOC 

3.23 

.38 

.06 

.33 

.16 

.05 

.02 

.03 

,02 

7 

7           7 

.52 

1.05 

.11 

.50 

7 

7 

7 

ORONO 

1.66 

T 

.04 

.36 

.07 

7 

.14 

.09      7 

7 

.15 

.18 

.56 

7 

.07 

PORTLAND 

2.18 

7 

.05 

.51 

.05 

.02 

.09 

,08       ,10 

7 

7 

.30 

.20 

.75 

7 

.02 

.01 

PORTLAND    WB    AIRPORT       //R 

1.81 

.01 

.04 

.31 

.02 

T 

,09 

,07      7 

.01 

7 

.33 

.12 

.78 

.01 

.01 

.01 

PRESOUE     ISLE 

2.10 

.02 

.03 

.38 

.15 

•  20 

.03 

.02       .03 

.01 

7 

.60 

.15 

.01 

.20 

.02 

.25 

RIPOGENUS    DAM 

2.54 

.48 

.10 

,60 

.28 

,03 

.05 

.25 

.05 

.45 

.20 

.03 

.02 

ROCKLAND 

1.89 

.20 

7 

.27 

.15 

.06 

.01 

.03      .22 

.20 

.50 

.25 

RUMFORO    3    SW 

2.28 

.04 

.21 

.23 

.21 

.05 

.12 

.03 

.53 

.03 

.62 

.01 

RUMFORD    POWER    PLANT 

2.53 

.04 

.21 

.26 

.18 

,07 

.10      .02 

.16 

.61 

.88 

7 

7 

ST    FRANCIS 

2.45 

.13 

.33 

.23 

T 

.28 

T 

.17 

.02 

,22      ,02 

.51 

.22 

7 

.02 

.30 

SANFORO    2    NNW 

2.41 

.05 

.14 

.50 

.07 

.02 

,05 

.09 

.09      .03 

,10 

.45 

.53 

.29 

SOUTH    AHDOVER 

2.45 

•  04 

.19 

.16 

.07 

.03 

,04 

.01 

.10      .02 

,01 

.21 

.78 

.35 

.44 

SOUA    PAN    DAM 

2.09 

.18 

7 

.21 

.34 

.26 

7 

.22 

T            .07 

T 

.57 

7 

.24 

S«e  lafaiBDc*  ncxe*  following  Stsbon    ] 
-    Ill     - 


DAILY  PRECIPITATION 

NEW  ENGLAND 

Continued 

M«Y  1962 

Station 

•ffl 

Day  of  Month 

g 

1 

2  1 

3 

4  1 

^1 

6 

7  [  8  1  9 

10  I  U   12 

13  1  14   15 

16   17   18 

19  1 

20  1 

21 

22  I  23  I  24 

25  1  28   27 

28   29  I  30 

31 

THE  FORKS 

1.52 

.62 

.26 

.34 

.10 

.07 

.06 

.03 

I 

UPPER  DAM 

2.29 

.24 

.20 

.14 

.05 

.02 

.75 

.34 

.46 

.04 

•M 

WATERVILLE  PUMP  STA 

1.97 

.22 

.39 

.20 

T 

.07 

7 

7 

.34 

.40 

.32   .03 

WEST  BUXTON  2  NNW 

2.79 

.01 

.15 

.31 

.05 

.04 

.10   .01 

7         .23 

.05 

.10 

.25 

1.46 

.02 

.01 

WEST  ENFIELD 

2.01 

.76 

.06 

.32 

.09 

.02 

.02 

.05 

.02 

T 

.36 

.29 

1 

WOODLAND 

1.65 

.61 

.02 

.47 

.07 

.11 

.05 

7          .07 

.03 

.17   7     .05 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

1.55 

.22 

.01 

.30 

.03 

T 

.04       7 

.33   .36 

.07 

.04 

.05 

.08 

J 

AMHERST 

2.03 

.07 

.26 

.04 

.04 

.02 

.61 

T          .26 

.32 

.i4 

ASHBURNHAM 

2.55 

.50 

.07 

.46 

.20 

.01 

.01 

.10       7 

.03   .26 

.13 

.03 

.02 

7 

.26 

.45 

ASHLAND 

2.21 

.20 

.02 

.57 

.15 

T 

.04 

.07   .24 

T 

.40 

.20 

.01 

.11 

.20 

BARRE  FALLS  DAM 

4.31 

T 

.27 

•  36 

.01 

.01 

.05       7 

1.79 

.05 

.03 

1.30 

.20 

.24 

BEDFORD 

2.55 

.01 

.33 

•  55 

.02 

.05 

T 

.13   T 

.01        .02 

.21 

.24 

■  9e 

BEECHWOOD 

1.63 

.26 

.04 

.45 

.21 

.13 

.06 

.04 

.10 

.04 

.28 

BELCHERTOWN 

3.02 

.17 

.11 

.38 

.02 

.01 

.04       .04 

.23   .59 

.01   ^59 

7 

7 

.02 

.26 

.55 

BIRCH  HILL  0AM          R 

3.21 

.06 

.29 

.10 

.05 

.09       7 

1.00 

.13 

.30 

.78 

.22 

.19 

BLUE  HILL  WB          // 

1.90 

.02 

.30 

.49 

.01 

^ 

.07 

7 

.14 

.23 

.04 

7 

.17 

.10 

.33 

BOSTON  WB  AIRPORT     //R 

1.S6 

T 

.15 

.35 

.03 

T 

.07 

7 

.05   7 

7          .04 

■  01 

.04 

.15 

.01 

.9t 

80YLST0N 

3.63 

1.00 

• 

.96 

.05 

T 

•     .64 

.12 

• 

.40 

■  05 

.20 

•  19 

BROCKTON 

1.52 

.15 

.15 

.41 

.01 

.04        .03 

.13   .01 

7 

.01 

7 

.14 

•  44   7 

BUFFUMVILLE  DAM 

1.7« 

.12 

T 

.60 

.04 

7          .02 

■13   ^55 

7 

7 

.07 

.09 

.12 

CHARLES  RIVER  VILLAGE 

2.93 

.24 

T 

.57 

.21 

7 

7 

.05 

■01   ^19 

7     T 

.07 

1.21 

7 

7     .05 

.33 

CHATHAM  LTSTA 

1.96 

.91 

.02 

.13 

.16 

.05 

.05   .01 

.04 

.05 

.01   .01 

.26 

.24 

.02 

CHESTERFIELD 

2.3'> 

.14 

.05 

.60 

.22 

7         .05 

.25   .26 

.03 

.06 

.06 

.60 

CHESTNUT  HILL 

1.36 

.14 

.02 

.35 

.25 

.09 

.12 

.07 

■  10 

• 

.24 

CLINTON 

1.92 

• 

•  31 

.56 

.07 

7 

.01 

.41   7 

.08 

.05 

.12 

.12 

.17 

EAST  PEPPERELL 

3.07 

.76 

.10 

.73 

.19 

•  20 

•     .20 

.03   .10 

.42 

.05 

■  03 

.02 

.24 

EAST  WAREHAM 

2.23 

.47 

.01 

.14 

.13 

.04        .06 

■03   .12 

7 

.63       .26 

.33       .02 

EDGARTOWN 

2. IS 

.69 

•  02 

.08 

.22 

.16 

.20 

.02 

.11 

.49 

.03 

FALL  RIVER 

i.ai 

7 

.06 

.19 

.03 

■  07 

.50   .02 

.10 

.02 

■  29 

.27 

.21   .09 

FITCHBURG  2  S 

2.36 

.42 

.06 

.59 

.06 

■  07 

.12   .24 

.16 

7 

.23 

7 

7         .19 

.22 

FRAMINGHAM 

2.35 

.17 

.01 

.69 

.13 

T 

■  01 

■05   .22 

.01 

.29 

.10 

.01 

.09 

.57 

GARDNER 

2.56 

.26 

.13 

.30 

.17 

T 

■  12 

■11   ^34 

.06 

.02 

.73 

.12 

.22 

HAVERHILL 

1.64 

T 

.10 

.78 

.02 

T 

.01 

.02   7 

■  05   7 

7 

.06 

7 

.33 

.27 

HEATH 

2.47 

.21 

.10 

.45 

.11 

T 

.02 

7 

■43   ^56 

.02   7 

.30 

.02 

.08 

.17 

HINGHAM 

1.30 

.06 

.12 

.44 

.02 

T 

.11 

7     7     7 

.08 

.04 

.08 

.35 

HDL YOKE 

1.76 

.11 

.03 

.41 

T 

T 

.02        .03 

.20   .26 

7 

.15 

.06 

7 

.12 

.36 

HOOSAC  TUNNEL 

2.41 

.25 

.26 

.32 

.03 

.02 

.04        7 

.29   .51 

.02 

■  50 

.04 

.03 

.10 

HUBBAROSTON 

3.36 

.26 

.09 

.26 

.07 

.02 

■  12 

.24  1.06 

.07 

.02 

.64 

.26 

.23 

HYANNIS  2  NNE 

1.42 

.21 

.07 

.27 

■  02 

.02 

.02        .07 

.09 

.02 

.47 

.16 

KNIGHTVILLE  DAM 

1.46 

.05 

.03 

.45 

.10 

.25   .25 

.15 

.20 

LAWRENCE 

1.69 

T 

.24 

.57 

T 

.06 

.19   7 

7 

7 

7 

.36 

.11 

.31 

LOWELL 

2.07 

.06 

.25 

•  65 

.12 

.12 

.02       7 

.14 

7 

.26 

.06 

•J« 

MANSFIELD 

2.04 

.17 

.01 

.43 

•  23 

T 

.03        .03 

.02   .22 

.04 

.31 

.23       .13 

.19 

MIDDLEBORO 

1.60 

.12 

• 

.39 

T 

.05   .04 

.20 

7 

.07 

.13 

.90 

MIOOLETON 

2.14 

■  62 

.09 

.75 

•  05 

.01 

■  02 

.04 

.07 

.08 

.19 

.17 

.05 

NANTUCKET  WB  AIRPORT    R 

.59 

.20 

.01 

.06 

T 

.01 

.09   .06 

.06   7 

7 

.07 

.01 

NEW  BEDFORD 

.74 

.07 

7 

.07 

T 

T 

.13 

7 

.23 

.04 

.20   7 

7 

NEWBUflYPORT 

2.42 

.42 

.06 

.48 

•  49 

T 

.02 

.06 

7     .06 

7 

.40 

.01 

.08 

.34 

NEW  SALEM 

2.63 

.20 

.10 

.41 

.10 

.05 

■23   ^60 

.02   .14 

.33 

.10 

.55 

NORTHS RIDGE 

3.16 

.16 

» 

• 

1.13 

.02 

•    1.09 

.02 

.38 

7 

.19 

■  19 

NORWOOD 

- 

- 

- 

- 

.05   .02 

.22 

.22 

.07 

7 

7         7 

•  30 

PELHAM 

3.1, 

.16 

.03 

.49 

.03 

.10        .02 

.10   .79 

.05   .51 

.23 

. 

•  66 

PERU 

1.99 

.07 

.11 

.33 

.15 

.06        .07 

.66   .06 

.02 

•  42 

PETERSHAM  3  N           R 

- 

.10 

•  10 

.40 

.05 

.10 

.40  1.00 

- 

- 

.20 

•  30 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT   R 

1.57 

.02 

.07 

.23 

.01 

■  11 

.09 

.53 

7 

.30 

.2: 

PLAINFIELD 

2.01 

.06 

• 

.75 

.15 

.03 

.40   .17 

.27 

.06 

.10 

PLYMOUTH 

1.20 

.19 

.12 

.25 

T 

T 

7          7 

■  06   7 

.02 

.01 

.13 

.40 

PROVINCETOWN  1  N 

1.2S 

.06 

.06 

.32 

.01 

.02 

.05        .18 

.04 

.25 

.27 

OUABBIN  INTAKE 

2.55 

.53 

.07 

.40 

•  04 

.01 

.04        .03 

.26   .54 

.01   .03 

7 

7 

.06 

.26 

.23 

READING 

2.25 

.02 

.23 

.56 

•  02 

T 

.07 

.10   7 

7 

.56 

.20 

.07 

.4; 

ROCHESTER 

1.57 

.03 

T 

•  26 

•  12 

•  01 

.02        .05 

7     .29 

7 

.01 

.12       .08 

.94       .04 

ROCKPORT  1  ESE 

1.36 

T 

.03 

.71 

T 

T 

.02 

7 

.04   .02 

.06 

.10 

.17 

.19 

SALEM  CG  AIR  STATION 

1.32 

.03 

.03 

.56 

•  03 

T 

.07 

.02 

.06   T 

.06 

.01 

.19 

.24 

SEGREGANSET 

2.23 

.10 

T 

.46 

•  14 

T 

.05        .07 

7     .38 

7 

7 

.43 

.08   .12   7 

.40 

SHELBURNE  FALLS 

2.53 

.13 

.07 

.75 

•  16 

■  02 

.02 

.35   .50 

T 

.26 

.10 

.19 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

2.25 

.21 

.02 

.39 

•  09 

7          .09 

.17   .53 

7     .03 

7 

.36 

.04 

.30 

SOUTH  EGREMONT 

1.69 

T 

.04 

.25 

.26 

.09        .08 

•     .25 

.72 

SPOT  POND 

2.22 

.22 

.03 

.50 

.76 

.10 

.06 

.21 

.08 

.24 

SPRINGFIELD  ARMORY 

2.62 

.50 

.30 

.10 

.07 

.45   7 

7          .56 

•  40 

7 

.2> 

STERLING 

3.10 

• 

* 

• 

.67 

.06 

•     .54 

• 

1.22 

• 

.41 

STOCKBRIDOE 

1.70 

T 

.13 

.22 

.25 

■  12 

.09   .02 

.39 

.33 

.03 

•  li 

TAUNTON 

1.57 

.03 

.06 

.43 

.01 

.04 

.02   .06 

.06 

.05 

7 

.16 

.32   .02 

.31 

TULLY  DAM 

3.76 

.29 

.04 

.39 

.17 

.03 

.14 

.36  1.49 

.05   7 

■  12 

.22 

.26 

.20 

TURNERS  FALLS 

2.63 

T 

.11 

.34 

•  17 

.05 

7 

.79 

.06 

■  26 

.33 

.10 

.4< 

WALPOLE 

2.56 

.01 

.22 

.64 

•  01 

.01 

.02 

.02        .03 

.26   7 

1.04 

.03 

.02 

.09 

.16 

WARE 

3.23 

• 

• 

• 

.99 

.22 

*     • 

•     .76 

• 

.20 

.26 

.80 

WASHINGTON  2 

2.00 

.11 

.02 

.30 

.16 

.01 

.11        .10 

.25   .23 

.03 

.08 

.98 

WEST  MEDWAY 

2.25 

.06 

.06 

.46 

.07 

7 

.39 

•  70 

.13 

.36 

WESTON 

2.12 

•  10 

.17 

.61 

.07 

.19 

.91 

.17 

.16 

.14 

WEST  OTIS 

3.26 

.30 

.03 

.44 

1.20 

.52   .13 

7 

.09 

.99 

WESTOVER  FIELD 

2.07 

T 

.10 

.34 

T 

.04 

.05 

.99   7 

7          ^14 

7 

.06 

.63 

.1< 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

3.99 

.01 

.35 

.20 

.01 

.01   7 

1.43   .02 

■  03       7 

1.19 

.05 

.26 

7 

.41 

WORCESTER 

4.20 

.17 

.64 

.01 

.01 

.02 

7          .01 

1.00   .01 

.09 

1.40 

•  05 

.12 

.39 

.>; 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

1.66 

.01 

.03 

.17 

.15 

.02 

.16 

.08 

.09       7 

.06 

.26 

.41 

.42 

BERLIN 

3.11 

.20 

.04 

.25 

.17 

.07 

■  06 

.06   7 

.02   .04 

.01   7 

.20 

1.18 

.34 

.44        .01 

BETHLEHEM 

2.69 

.26 

7 

•  47 

.10 

.12 

7 

.09 

.02   .07 

7     .08 

.63 

.24 

•  61 

BLACKWATER  DAM          R 

2.63 

.16 

.02 

•  44 

.07 

.27 

.05   .08 

.02   .20 

7 

.10 

.36 

.52 

.92 

BRADFORD 

3.24 

.14 

.12 

.55 

.11 

.01 

7 

.26 

.13   .09 

.14 

.62 

.01 

.30 

.43 

.33 

CAMPTON 

3.33 

.29 

.05 

.40 

.18 

.02 

.33 

.05   .09 

.02   7 

.02 

.90 

.43 

.95 

CANNON  MOUNTAIN 

2.37 

.12 

.33 

.06 

7 

.07 

.71 

.47 

.61   7 

CENTER  HARBOR 

4.75 

• 

.34 

.50 

.20 

7 

.26 

.03   .12 

.67 

.62 

2.01 

CLAREMONT 

5.22 

.23 

.15 

.33 

.13 

.01 

.21 

.18   .21 

.30 

1.20 

.79 

.39 

.17 

.92 

COLEBPOOK 

3.57 

.29 

.04 

.11 

.13 

.13 

.05 

.07 

.04   .08 

.06 

1.94 

.08 

.92   I     .02 

•o: 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

2.58 

T 

.40 

.24 

.08 

.29 

.10   7 

.09       .10 

7 

7 

.26 

.63 

.i< 

CONWAY  1  N 

2.46 

T 

.19 

.17 

.11 

.01 

.08 

.02        .03 

.06 

.31 

.44 

.63   .02 

.01 

DIXVILLE  NOTCH 

3.16 

.04 

.06 

.21 

.06 

.06 

.16   7 

7     .14 

1.61 

.10 

.68       7 
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CoDtiny^ 


'III5T    CONN    LAKE 
PITZVILLIAM 

FMANKLIH    1    NW 
fRAIKLIN    FALLS    DAM 
HILMANTON 

ftRA'TON 
MEENVILLe 
HANOVfR 
KFENC 

LAKCPO«T 

UUE^ODT    2 

L*NCASTC« 

LEMNON    FAA    AIRPOBT 

LINCOLN 

NAC    D0W6LL    OAH 

MANCHESTER 
NAtLOW 

MASSABESIC    LAKE 
■tILAN    7    N 
NILFONO 

MOUNT    SUNAPEE 
P«UNT    WASHINGTON 
NASHUA      2    NNW 
NEWPONT 
NONTHWOOO 

OTTE*    BftOOK    DAM 
PETERSONO      2    S 
PINKHAM    NOTCH 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

SOUTH    DANBURY 
SOUTH   LYNDEBORO 
SOUTH  WEARE 
SURRY    MOUNTAIN    DAM 
"ALPOLE    2 

WEST   HENNIKER 
VEST    RUMNEY 
■MITEFIELO 
WINDHAM 
WOLFEBORO 


RHODE    ISLAND 

BLOCK     ISLAND    WB    AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PtOVIOENCE    WS    AIRPORT 

WOONSOCKET 


VC»»«NT 

BELLOWS    FALLS 
BENNINGTON    2    NNW 
BETHEL    4    N 
BLOOMFIELO 
BURLINGTON   WB    AIRPORT 


CANAAN 

2.2« 

CAVENOISM 

2.B9 

CMEUSEA 

3.M 

miTTENOEN 

3.09 

COflNWALL 

2.A6 

DANVILLE 

2.59 

DM5ET  I  s 

A. 79 

ENOSBURO  fALLS 

3.94 

OILMAN 

2.01 

HANCMESTER  CENTER 

3.*1 

NAYS  MILL 

2.95 

MC  INOOE  FALLS 

2.60 

MIOOLESEX 

2.30 

MONTPELIER  FAA  AP 

1.9» 

MOUNT  MANSFIELD 

3.64 

NEKFANE 

3.2B 

NEWPORT 

2.24 

NORTH  DANVILLE 

2. •6 

PERU 

3.6B 

PLYMOUTH  UNION 

3.32 

RtAOINO  HILL 

2.90 

READSBONO  1  SSE 

3.55 

ROCHESTER 

RUTLAND 

3.99 

SAINT  ALBANS  BAY 

2.93 

SALISBURY 

2.39 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

2.99 

SEARSBURG  STATION 

3.24 

SOUTH  NEWBURY 
UNION    VILLAGE    0AM 
VERNON 

WAITSFIELD    1     S 
HARDSBORO 

WATEBBURY    1    MNE 
WEST    BURKE 
WMITINGHAM    3    W 
WOODSTOCK    3    ENE 


I.T2 
2.67 
2*26 


3*99 
2.83 
4.04 


Day  of  Month 


.03       .01    1.00 


10       11       12 


13      U      15 


16      17       18      19      20      21 


.18 

.03       .07 


.08 

.28 
.25 
.29 


22      23      24 


.61 

.14 

T 

1.41 

.02 

.60 

.31 

.14 

.03 

1.64 

.30 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MAY    1962 


Station 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRiOOEPORT  MB  AP 

MAX 
MIN 

49 

46 
42 

62 

43 

70 
43 

72 
49 

64 
46 

66 

47 

49 

41 

62 

41 

67 
43 

66 
46 

66 
45 

62 
39 

63 
48 

60 
51 

61 

50 

71 
63 

73 
53 

65 
55 

83 
58 

86 
57 

72 

51 

76 
51 

76 
59 

79 
59 

80 
66 

69 
56 

67 

61 

57 

48 

77 
66 

81 
60 

66.5 
49.7 

BULLS  BRIOCiE  DAM 

MAX 
MIN 

52 

*2 

44 
41 

71 
47 

64 
46 

71 
39 

76 
41 

65 
39 

55 
35 

61 
35 

65 
29 

69 

34 

70 
32 

68 
32 

69 
43 

77 
46 

70 

50 

84 

60 

92 

50 

95 

61 

92 

57 

79 
52 

77 

45 

61 
44 

81 
57 

79 
57 

62 
46 

73 
45 

73 
39 

75 
39 

83 
60 

90 
60 

73.6 
44.3 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

43 
38 

45 
36 

43 
38 

60 
39 

65 
45 

69 
42 

72 
47 

59 
41 

46 
36 

59 
39 

63 
39 

69 
42 

66 
33 

66 
43 

61 
44 

71 
48 

63 
49 

78 
51 

92 
51 

95 

60 

89 

54 

79 
45 

76 
46 

60 

62 

78 
55 

76 
47 

79 
60 

72 

45 

72 

40 

74 
45 

80 
52 

69.1 
45.3 

COLCHESTER 

MAX 
MIN 

48 
38 

45 
38 

61 
39 

64 
42 

68 
40 

66 
36 

61 

46 

55 

40 

60 
36 

66 
29 

66 
36 

66 

40 

63 
29 

54 
38 

69 
50 

65 
46 

76 
49 

62 
45 

63 
53 

85 
59 

81 
63 

76 

40 

79 
44 

74 
56 

61 
51 

81 
52 

74 
49 

70 
41 

59 

32 

75 
50 

85 
53 

69.4 
43.8 

COVENTRY 

MAX 
MIN 

47 
38 

45 
36 

45 
39 

60 

41 

62 

37 

66 

30 

68 

41 

61 
38 

53 
33 

59 

25 

64 
20 

69 

30 

65 
25 

66 

37 

61 
47 

7u 
47 

64 
49 

76 
47 

63 
51 

92 
52 

85 

51 

79 
39 

73 
37 

78 
52 

74 
47 

76 
40 

76 

41 

71 
31 

71 
28 

71 
44 

60 
65 

68.1 
39.5 

CREAM  HILL 

MAX 
MIN 

40 
36 

40 
36 

60 
37 

57 
41 

62 

43 

66 
47 

63 

41 

61 
37 

63 
32 

57 
36 

62 

41 

63 
41 

61 
39 

61 
40 

68 
50 

67 
47 

77 
56 

67 
56 

67 
53 

86 
63 

61 
57 

68 

60 

73 

46 

72 
56 

69 
53 

70 
51 

54 
46 

65 

48 

58 

44 

74 
53 

79 
52 

66.2 

45.4 

DANBURY 

MAX 
MIN 

46 
40 

45 
40 

66 

41 

66 

41 

70 
43 

74 
43 

65 
46 

56 

40 

69 
37 

65 

33 

69 

37 

67 
36 

65 

34 

67 
44 

73 
49 

68 
46 

80 
61 

90 
50 

93 
52 

68 
59 

60 
57 

75 
49 

80 
46 

79 

59 

79 
56 

80 
50 

71 
60 

69 
42 

71 
40 

81 
66 

88 
62 

71.9 
46.2 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

42 
41 

46 
41 

67 
40 

64 
42 

70 
37 

73 
36 

73 
47 

59 

40 

60 
32 

65 
26 

69 
31 

70 
29 

69 
29 

66 
43 

77 
50 

72 
52 

85 

50 

92 
52 

93 
54 

92 
56 

82 
59 

76 

43 

61 

41 

80 
60 

76 
53 

75 

44 

75 
42 

74 
37 

75 

38 

83 

48 

88 
61 

73.4 
43.9 

GROTON 

MAX 
MIN 

51 
40 

49 
40 

56 

41 

67 
43 

65 

43 

62 

36 

65 

45 

51 
41 

62 

40 

67 
42 

66 
39 

64 
40 

59 
36 

54 
41 

61 
50 

56 
49 

58 
46 

66 

46 

73 
51 

82 

53 

83 
53 

66 

45 

73 
47 

68 

54 

77 
63 

79 

62 

72 

50 

56 

45 

54 
38 

75 
50 

83 
53 

55.9 
45.6 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

MAX 
MIN 

49 

40 

46 

40 

63 

41 

66 

43 

69 
44 

70 
41 

63 
45 

49 
40 

62 
37 

66 

40 

69 
37 

67 
36 

66 
32 

60 
44 

73 
52 

59 
51 

78 
51 

86 
52 

93 
54 

90 
56 

62 
53 

76 
45 

79 
46 

77 
68 

79 

63 

79 

61 

75 
47 

74 
43 

72 

40 

60 
52 

90 
53 

71.2 
46.0 

HARTFORD  Wa  AIRPORT 

MAX 
MIN 

47 
41 

45 
41 

67 
41 

65 
46 

66 

43 

70 
41 

62 
45 

48 
40 

62 
39 

67 
43 

71 
36 

67 
39 

66 
32 

60 
45 

73 
52 

59 
52 

77 
62 

86 

50 

94 
57 

69 
58 

62 
52 

76 
44 

79 
46 

77 
59  • 

80 
66 

82 
49 

73 
47 

74 
42 

76 
37 

62 
54 

90 
53 

71.2 
46.5 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

46 
39 

46 
39 

45 

40 

60 
41 

64 
41 

66 
35 

68 
35 

63 
40 

49 
35 

61 
28 

66 
29 

69 
34 

67 
28 

66 
38 

66 

46 

7U 
45 

59 
48 

76 
45 

64 
51 

95 
56 

67 
53 

81 
46 

75 

40 

81 
53 

75 
53 

77 
45 

79 
42 

73 
36 

74 
32 

73 
49 

80 
53 

58.9 

42.0 

MIDDLETOWN  i,    W 

MAX 
MIN 

44 
38 

46 
38 

47 
3b 

60 
42 

64 
45 

66 
42 

65 
49 

59 
40 

51 
36 

58 
42 

62 
41 

67 

40 

64 
33 

61 
42 

63 
49 

73 
48 

63 
49 

77 
48 

62 
54 

90 
60 

82 
53 

76 
47 

72 

47 

76 
56 

73 
56 

77 
48 

75 

48 

74 
44 

70 
40 

72 
52 

80 
63 

57.5 
46.1 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
MIN 

50 

40 

46 

40 

61 

40 

68 
39 

66 
48 

71 
41 

66 
49 

60 
41 

61 
36 

66 
39 

67 

44 

66 

44 

62 

34 

63 

42 

72 
49 

61 

50 

71 
49 

81 
47 

88 

54 

86 
61 

64 
54 

75 
47 

78 

44 

77 
67 

81 
63 

82 

48 

75 
51 

70 
47 

69 
37 

60 
52 

67 
62 

70.6 
45.5 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

51 
43 

47 
42 

61 
42 

69 

41 

72 
46 

66 

44 

65 

46 

49 
43 

62 

42 

66 
43 

64 
44 

66 

43 

60 
36 

62 

46 

65 

51 

69 

60 

68 
52 

72 

50 

83 
66 

84 
55 

84 
54 

71 
48 

76 
49 

74 
58 

79 
55 

80 
53 

59 
64 

67 
47 

58 

43 

77 
54 

61 
52 

58.4 
48.3 

NORFOLK  2  SW 

MAX 
MIN 

42 
37 

43 
37 

41 
37 

63 
36 

57 
41 

65 
41 

70 
42 

55 
36 

43 
33 

56 
31 

60 
36 

64 
36 

65 
33 

66 
38 

63 
44 

72 
49 

63 
47 

79 
62 

86 
54 

67 
67 

85 
56 

72 

43 

69 

44 

76 
56 

76 
61 

71 
46 

72 

44 

65 
43 

70 
40 

72 
50 

76 
60 

55.0 
43.5 

NORWALK  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

49 
43 

50 
42 

47 
42 

59 
42 

73 
47 

74 
46 

68 
52 

67 
42 

48 
40 

61 
41 

66 
41 

68 

43 

66 
37 

62 

48 

67 
51 

70 
50 

62 
52 

74 
61 

79 
54 

96 
61 

66 
59 

85 
51 

75 
49 

78 
58 

77 
52 

80 

45 

64 

64 

66 

47 

59 

46 

70 
66 

80 
59 

58.9 
46.4 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

MAX 
MIN 

50 
41 

51 
41 

46 
41 

62 

44 

68 
47 

69 

40 

65 

47 

67 
45 

64 
44 

63 

40 

68 
38 

69 
38 

71 
34 

43 

69 

49 

68 

50 

69 

50 

75 
43 

77 
51 

67 
61 

68 
65 

85 

47 

73 

47 

79 

55 

75 
55 

83 
53 

ex) 

49 

77 
42 

75 
37 

75 
56 

77 
51 

70.1 
46.6 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

44 
39 

44 
39 

50 
40 

62 

44 

65 
39 

65 
33 

64 
44 

54 
39 

60 
37 

66 

27 

70 
27 

64 
32 

67 
27 

63 
37 

67 
51 

57 
49 

82 
49 

86 

44 

98 
51 

64 
54 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

45 
38 

64 
36 

61 
42 

70 
44 

65 
42 

54 
38 

57 
34 

63 

33 

67 
37 

66 

41 

67 
33 

65 
40 

76 
49 

71 
5u 

79 
46 

9j 
64 

90 
54 

66 
57 

85 
59 

71 
42 

76 
43 

74 
57 

73 
50 

73 
45 

56 

43 

70 
46 

71 
39 

76 
50 

83 
62 

70.9 
46.1 

SHEPAUG  DAM 

MAX 
MIN 

44 
39 

46 
38 

50 
39 

65 
41 

62 
43 

67 

41 

74 
42 

58 
39 

54 
34 

57 
29 

62 
36 

65 
37 

66 
31 

66 
42 

67 
47 

72 

46 

77 
49 

66 
62 

68 
51 

91 
68 

89 

55 

73 
45 

74 
43 

73 
56 

77 

53 

76 

46 

75 

48 

71 
41 

71 
37 

72 

49 

81 
62 

69.3 

44.2 

STAMFORD  5  N 

MAX 
MIN 

51 
42 

50 
42 

65 
44 

73 

40 

75 

40 

72 

42 

67 
46 

64 
38 

61 
39 

68 

30 

66 

35 

67 
38 

64 
34 

68 

44 

71 
51 

69 

50 

73 
52 

84 

50 

95 
61 

94 
58 

85 
47 

78 
49 

77 
46 

79 

60 

80 
54 

81 
52 

74 
66 

68 
42 

70 
47 

76 
51 

87 
58 

72.6 
45.1 

STORRS 

MAX 

MIN 

44 
37 

43 
36 

55 
38 

61 
42 

65 
47 

67 
42 

58 
48 

57 
39 

57 
37 

64 
38 

68 
44 

66 
42 

64 

35 

68 

41 

68 

49 

66 

47 

75 
49 

82 

47 

92 

51 

85 

64 

62 
46 

76 

46 

76 
46 

78 
54 

76 
55 

76 

47 

74 

50 

70 
47 

70 
39 

77 
52 

83 
62 

68.9 
45.8 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

MAX 
MIN 

47 
38 

46 
39 

68 
36 

66 

40 

70 
43 

72 

42 

63 

43 

61 
39 

60 
34 

64 
35 

70 
34 

67 
36 

66 
31 

64 
43 

74 
49 

74 
49 

79 

50 

67 

5U 

95 
53 

93 
69 

62 
55 

76 
43 

79 
44 

77 
55 

80 
54 

76 

50 

75 
61 

72 
60 

72 
35 

79 
51 

67 
61 

72.3 
45.0 

WESTBROOK, 

MAX 
MIN 

52 
40 

50 
41 

58 
41 

69 

42 

69 
38 

66 

34 

66 

43 

64 
40 

62 
36 

68 
28 

66 

32 

35 

60 
28 

68 
39 

67 
48 

59 

47 

68 

50 

71 
43 

60 
51 

85 
66 

62 
53 

79 
41 

74 
40 

73 
61 

79 
51 

78 
47 

78 
48 

59 
39 

55 
35 

75 
45 

64 

59.2 
42.1 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

46 
40 

49 
39 

52 
40 

63 
40 

65 
43 

71 
41 

72 
40 

60 
41 

64 
34 

62 
38 

62 
35 

68 
41 

69 

32 

66 

43 

65 

48 

74 
50 

73 

50 

84 
51 

90 
63 

92 
57 

88 
56 

78 
44 

76 

45 

78 
66 

77 

52 

76 
47 

77 
60 

68 

42 

72 

40 

72 
50 

70.0 

44.6 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

45 
36 

46 
39 

41 
35 

44 
35 

55 
40 

59 
41 

48 
37 

54 
34 

63 

35 

59 
42 

61 
36 

61 
34 

67 
36 

48 
41 

51 
42 

66 
42 

71 
42 

80 
44 

91 
46 

70 
47 

66 

48 

71 
45 

70 
40 

54 
44 

75 
63 

70 
49 

66 

46 

76 
42 

76 

45 

84 
48 

65 
59 

63.0 
42.0 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

45 
37 

49 
33 

46 
36 

42 
36 

50 
39 

55 
44 

51 
38 

65 
34 

63 

34 

57 
40 

67 
34 

59 
36 

66 

33 

64 
42 

49 
43 

60 
43 

66 

39 

75 
46 

69 
60 

71 
47 

63 
47 

69 

41 

66 

41 

66 

45 

72 

49 

72 
46 

61 

42 

75 
36 

75 
45 

84 
50 

85 
59 

52.2 

41.4 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

43 
37 

46 
37 

47 
39 

41 
36 

50 
40 

51 
43 

54 
41 

56 

35 

65 
38 

56 

45 

56 
37 

66 
40 

64 
32 

63 

44 

47 
42 

62 

42 

62 
38 

65 

44 

76 
47 

70 
47 

61 

44 

70 
43 

66 

45 

65 
39 

74 
49 

73 
52 

73 
46 

71 

40 

72 

47 

75 

53 

86 
56 

51.5 
42.6 

BELFAST 

MAX 
MIN 

45 
37 

47 
31 

47 
36 

43 

37 

53 
36 

52 

42 

53 
46 

58 
32 

65 
35 

60 
46 

63 
32 

63 
31 

64 
31 

60 
43 

46 
44 

60 
43 

61 
37 

67 
41 

70 
46 

75 
53 

68 
46 

73 
44 

66 

43 

66 
38 

77 
49 

76 
46 

74 
46 

73 
37 

76 
41 

85 
50 

69 
53 

63.5 
41.0 

BRASSUA  DAM 

MAX 
MIN 

35 
32 

46 
34 

42 
32 

37 
32 

39 
33 

45 
34 

49 
34 

40 
26 

46 
27 

47 
31 

52 
25 

49 
26 

66 
26 

66 
32 

48 
40 

51 
42 

63 
42 

73 
45 

79 
46 

87 
44 

66 

45 

63 
29 

62 
27 

64 
34 

54 
42 

66 

41 

60 
39 

57 
26 

73 
38 

75 
45 

79 
65 

56.5 
35.7 

BRIDGEWATER 

MAX 
MIN 

56 
33 

55 
26 

47 
37 

45 
35 

47 
40 

50 
40 

47 
39 

51 
29 

49 
30 

50 
35 

50 
37 

59 
23 

66 

24 

56 
41 

50 
43 

69 

43 

69 

39 

77 
43 

69 
54 

74 
48 

60 
43 

65 
29 

65 
29 

60 
30 

66 

45 

68 

40 

61 
37 

75 
28 

80 
31 

79 

50 

78 
66 

61.7 
37.3 

BRIDGTON  1  NNW 

MAX 
MIN 

45 
35 

45 
36 

42 
34 

47 
35 

55 

40 

56 
35 

49 
42 

56 
32 

56 

61 
43 

64 
32 

65 
33 

66 

32 

62 

38 

51 

46 

53 
42 

71 
43 

83 
46 

95 

47 

89 

68 

72 
46 

73 

42 

71 
43 

76 
62 

72 
45 

77 
38 

85 
47 

83 
53 

65.1 

41.7 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

46 
38 

46 

41 

42 
36 

46 

38 

55 

41 

54 
38 

51 

38 

55 

34 

57 
36 

62 

41 

63 

34 

59 
34 

60 
31 

46 
45 

49 
44 

53 
44 

59 

40 

66 
43 

74 
48 

66 

47 

69 
46 

69 
42 

65 

42 

54 
47 

76 
52 

74 
47 

69 

47 

67 

43 

66 

40 

79 
51 

85 
67 

60.8 
42.2 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 
35 

55 
31 

45 
36 

46 
35 

47 
39 

49 
41 

42 
32 

46 
27 

41 
29 

46 
33 

46 
33 

56 
32 

64 
32 

65 
43 

50 
43 

65 
43 

68 
45 

77 
48 

87 
53 

59 
46 

58 
41 

61 

34 

60 
36 

52 
37 

66 
49 

63 
42 

58 
36 

75 
33 

80 
48 

75 
55 

69 
56 

68.7 
39.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MAY    1962 


Day  01  Month 


StaUon 


CLAYTON    LAUt 

CORINMA 

OAHARISCOTTA  HILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  i    Si. 

FARHINGTON 

FORT  HENT 

OAROINER 

SRANO    LA)CE    STREAM 

SREENVILLE 

HIRAM  2  S 

moulton  faa  airport 

lOULTON 

JACHMAN 

JONESbORO 

LEHISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MADISON 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRESOUE  ISLE 

RIPOOENUS  DAM 

ROCICLAND 

RUMFORD  3  SW 

RUMFORO  POWER  PLANT 

ST  FRANCIS 

SANFORD  Z    NNW 

SQUA  PAN  DAM 

WATERVILLE  PUMP  SIA 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WOODLAND 


MAX 
HIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
HIN 

MAX 
HIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
HIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
HIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
HIN 

HAX 
HIN 

HAX 
HIN 

HAX 
HIN 

MAX 
HIN 

HAX 
HIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

HAX 
HIN 

HAX 
HIN 


29  3S 

»7  »5 

32  3i 

46  43 

3a  37 

49  44 
32  37 

46  44 

32  34 

45  46 

37  36 

5  3  46 

30  39 

47  45 
32  36 

50  52 
27  38 

42  36 
34  32 

43  40 
36  35 

56  45 

32  36 

56  46 

30  38 

47  42 

34  34 

45  53 

30  35 


43   40 
33   32 


46   44 
36   35 


44   42 
33   30 


47   51 
31   37 


32   31   35 


52   46 
30   36 


32  35  35 

41  50  48 

33  28  34 

43  44  40 

37  38  38 

43  42  42 
37  38  38 

54  55  51 

33  30  38 

45  44  45 
29  33  33 

46  45  43 
37  38  38 

44  42  38 
35  35  34 

45  44  40 
35  38  35 


31   2  9   34 


43   42 
36   36 


33   28   36 


47   46 
39   38 


40   44 
39   36 


51   56 
30   33 


42   52 

34   34   42 


43   53   55 

37   40   40 


40   48 
35   40 


40   48 
33   36 


39   44 
35   37 


44   51   53 
36   40   37 


45   56   58 
32   36 


49   45   46 
39   36   41 


47   58 

36   38   34 


43   45   50 
36   41   42 


44   46   48 

35   37   41 


36   46 
34   34 


46   42 
35   36 


49  40  49 

34  25  26 

49  56  53 

42  29  31 

53  55  54 

43  29  29 

54  55  48 
38  31  33 

53  51  51 

36  31  31 


36   27   29 


50   55   57 
39   32   33 


32   28   30 


52   57   58 
37   26   32 


46   50   43 


45   53 
37   42 


37   40 
32   33 


42   51 
35   39 


33  33  29 

43  41  47 
35  36  38 

42  47  51 

35  37  43 

42  48  5  5 

36  37  44 

36  43  50 
33  34  32 

40  44  52 

32  36  40 

46  56  56 

37  42  44 

48  55  57 

38  39  33 

44  46  50 
35  39  40 

39  40  45 
31  31  32 

44  51  56 
38  40  43 

45  54  54 


46   54   55 
37   44   35 


44   45   50 
35   35   39 


54   58   59 
37   41   32 


34   37   35 


43   52 
36   40 


47   56   56 
38   36   33 


49   43   45 
37   39   44 


50 
35   29 


33   33   29 


53   54 
39   29 


42   33   39 


35   28   29 


48   53   51 


49   42   48 
31   26   28 


51   44   50 
40   32   33 


50   54   50 
37   33   34 


32  27  26 

50  47  47 

36  38  32 

55  57  59 

41  35  38 

53  57  58 

34  27  33 


36   28   28 


36   26   27 
55   56   55 


49   52   54 
36   39   30 


51   51   53 
38   33   32 


32   27   25 


52   55   60 


50   56   56 


53  57  57 

40  28  31 

52  49  54 

41  31  32 


48  46 

27  28 

62  64 

27  27 

61  61 

35  30 

53  59 
35  36 

55  59 

30  25 

59  54 

29  28 

50  57 

39  29 

59  62 

28  28 

54  60 

29  29 


65   64 
25   29 


50   58 
32   28 


49   58 
39   34 


55   60 
27   30 


56   64 

30   32 


62   63 
33   33 


53   55 
25   26 


55  56 

22  25 

52  52 

33  29 

52  57 

34  30 

57  59 

28  33 

54  55 

23  26 

52  56 

29  34 

64  61 

38  39 

63  60 

29  29 


33   37   27 


28   26   27 


62   61 
32   33 


60   60 
26   28 


60   62 
29   30 


26  35  25 

63  67  65 

31  29  29 

50  48  56 

34  34  26 

59  63  63 

45  29  29 

60  65  62 

32  26  28 

46  54  57 
34  35  36 


66   52 

43   40 


61   49 
40   43 


56   47 

40   43 


52   49 

38   41 


60   46 
39   42 


30   43 
66   54 


55   51 
39   40 


40   43 
50   53 


55   49 
44   44 


65   62   53 


66   49   52 
33   41   44 

57 
26 

68 
30 


66   48 
29   39 


62   49 
40   44 


38   38 
67   54 


54   49 
40   43 


65   4  7 
33   39 


63   46 
40   40 


38   45   44 


49 

49 

42 

44 

64 

49 

40 

42 

67 

48 

33 

41 

32   40   43 


68   53 
26   42 


65   54 
39   45 


2  3   42   43 


63   57 
41   45 


64   48   53 


70   6U 
35   40 


57  75 

46  45 

72  80 

36  44 

64  72 

40  44 

62  65 

40  45 

70  77 

3  7  46 

56  73 

39  45 


56   70   69 


53   72   80 


53  53  76 

41  39  42 

57  64  71 

36  34  42 

53  62  62 

44  44  45 

54  62  66 
43  39  42 

66  68  77 


54   69 

40   43 


58   64   65 


52   75   82 


75   84 
42   48 


60   79 
42   46 


74   81 
46   43 


42  39  48 

56  71  8u 

43  38  44 

53  68  77 

44  42  41 

52  61  73 


80   87 
49   41 


94   88 

48   53 


84   73   65 


63   61 

43   42 


91   88   66 


82   95 
48   55 


91   76   69 


76   90 
42   50 


68 

8U 

92 

63 

47 

48 

56 

47 

68 

6U 

83 

64 

47 

45 

50 

51 

72 

83 

90 

83 

45 

5u 

52 

52 

65 

65 

71 

67 

38 

43 

44 

41 

68 

76 

91 

72 

42 

46 

49 

51 

5J 

74 

00 

90 

39 

43 

47 

47 

72 

79 

92 

89 

37 

44 

48 

51 

49 

73 

79 

89 

41 

42 

46 

49 

58 

67 

78 

92 

38 

42 

43 

53 

72 

78 

93 

65 

39 

5u 

55 

43 

83   66   69 


61   65   71 


76   85   63 


76   68 
46   50 


93   76 
49   5  2 


50   44   44 


97   73 
47   55 


89   78   59 


93   84 
48   58 


86   88 

50   50 


60   61 
26   27 


65   63 

37   40 


68   71 
38   36 


62   61   58 


72   72   57 


58   65   65 


65   65   51 


75   72 
38   34 


65   62 

33   32 


65   62   53 
33   32   39 


63   66 
32   32 


69   71 
36   35 


64   65 

32   32 


63   64 
29   30 


62   66 

37   36 


65   67 

36   38 


69   67 
33   35 


61  60  67 

30  31  42 

65  62  6U 

35  34  38 

71  65  57 


68   65   56 


62  60  58 

31  35  37 

60  62  64 

32  33  34 

70  65  52 

43  41  41 

69  72  55 

35  35  42 

69  73  55 

37  38  45 

62  62  61 

28  29  31 

74  74  68 

38  37  43 

64  62  59 

26  27  32 

71  71  69 

39  42  42 

72  68  6u 
38  35  47 

62  69  68 

35  35  4U 


25  I  26   27   28   29   30   31 


5  7   62 
47   37 


73   64 

43   40 


72   66 
46   43 


62   70   62 


70   71   66 


65   57 
44   36 


66   67   58 


76   74   70 


67   63 
45   36 


65   68   63 


72   65 
49   49 


60   65 
42   40 


66   66 

37   37 


67   65   60 


57   62 
40   38 


47   43   42 


77  76  69 

5U  43  45 

64  62  56 

45  39  35 

53  59  62 

40  41  35 

76  71  67 

50  44  42 

73  70  63 

45  40  36 

72  72  63 


66   63 

43   37 


78   78   78 


67   61 
38   31 


76   69 
43   42 


60   78   73 
46   44   41 


72   78 
36   58 


77   77   84   84 
31   40   48   59 


70   73   80   88 
4U   42   50   6U 


66   72   73   76 


7u   72   82   62 
33   38   48   62 


74   80   77   72 
30   37   56   57 


76   75   65   66 


74   76   73 


27   37   47   58 


33   36   46   58 


74  79  00  79 

32  51  52  55 

73  80  79  69 

34  52  52  53 

80  77  61  75 

3u  32  56  61 

66  74  70  76 


60  75  76  05 

30  39  43  69 

76  73  06  90 

32  39  46  56 

68  73  76  82 

29  34  44  53 

60  76  78  88 

38  45  52  52 

76  79  88  77 

30  42  62  60 

76  77  05  06 

30  39  49  56 

54  7U  73  01 

29  35  47  63 

72  76  80  84 

34  43  46  66 

70  72  88  89 

47  48  62  68 

68  70  85  88 

41  35  49  64 

73  80  77  74 

35  47  53  58 

57  72  78  79 

32  36  50  59 

68  70  74  08 

36  42  49  56 

75  75  86  01 
32  38  46  56 

76  78  ao  63 

34  39  45  56 

56  76  79  75 

30  32  41  59 

75  75  88  88 

36  37  44  64 

77  82  60  77 
26  37  53  57 

75  77  85  86 

36  39  49  57 

72  73  04  69 

35  35  45  60 

65  77  01  67 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
MAY    1962 


Day  Of  Month 


9   10   11   12   13   14   IS   16   17   IB   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


MASSACHUSETTS 


BARRE  FALLS  0AM 


BIRCH  HILL  DAM 


BLUE  HILL  WB 


BOSTON  N6  AIRPORT 


6UFFUMVILLE  DAM 


CHESTNUT  HILL 


EAST  WAREHAM 


EOGARTOWN 


FALL  RIVER 


FITCHBURG  2  S 


FRAMIN&HAM 


HAVERHILL 


HOOSAC  TUNNEL 


HYANNIS  2  NNE 


UNI&HTVILLE  0AM 


NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
READING 
ROCHESTlR 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SHELBURNE  FALLS 
SOUTH  E6REM0NT 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STOCKBRIOGE 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


»5   ".6   45 
39   39   41 


45   S2 
39   39 


33   34   34 


39   39   39 


37   38   36 


39   44 
37   39 


43   42   46 

40   40   41 


44   42 
36   30 


40   44 
38   40 


44   47 
39   40 


47   46   50 

40  39   41 

41  44   41 


45 
36 


45   43 
38   39 


44   44 
38   38 


44   44 
39  3a 


42   45 
38   3d 


42   45 
38   39 


42   42   45 
36   37   36 


49   46   50 
40   41   43 


48   45   51 


45   43   60 
39   38   37 


43   48 
40   40 


45   48 
38   41 


42   45 
39   39 


46   46   44 


39   39   40 


39   37   36 


45   63 
39   40 


42   45   55 


39   38   38 


61   55   65 
41   44   39 


58   65   62 


54   60   61 
37   35   28 


39   36   34 


53  60  61 

39  37  30 

55  60  64 

38  44  44 

55  60  63 

41  46  44 

60  63  65 

40  39  34 


37   42   35 


54   59   64 


60   62   63 
40   40   36 


51   63   62 


63   65   64 


45  57  61 

39  39  39 

47  58  64 

40  40  35 

56  65  60 


57   63   68 
40   3  7   3  3 


54  51  65 
38  40  39 

53  59 

40  33 

52  58 

38  38  ia 

57  62  61 

40  42  42 

56  63  62 

39  42  36 

55  61  58 
37  41  32 

59  59  54 

43  41  41 

64  65  62 

45  49  45 


53   64   69 


52   58   65 

40   42   35 


50   61   58 
39   37   35 


56   63   59 
39   36   33 


62   58   64 

38   40   40 


63   66   66 


39   38   37 


57   62   71 


62   56   52 


61   49   60 


63   57   61 


63   53   58 


63   57   62 


65   62   60 


59   58   56 
50   41   42 


62   61   52 
38   40   39 


66   59   61 


62  61  55 

46  35  37 

65  62  55 

47  41  40 

63  57  63 
49  40  39 


59   56   50 
39   32   31 


59   55   56 

47   32   40 


66   58   48 


58   57   59 


58   61 
39   39 


62   60 
36   36 


39   39   41 


56   63 

44   42 


45   57 
32   33 


65   60   60 


46  42  39 

62  57  60 

39  39  38 

61  65  54 

42  38  38 

58  55  56 


55   58 
41   41 


53   53 
33   33 


53   58 
38   36 


36   35   39 


46   59 
36   33 


53  59  62 

29  30  28 

65  68  68 
27  28  33 

63  66  65 

36  25  32 

66  69  60 

35  32  33 

63  65  67 

36  26  27 

65  68  58 
42  44  40 

66  66  58 


66  69 

39  29 

58  61 

33  29 

60  66 

44  39 

59  64 

42  42 

65  68 

40  34 

62  67 

41  35 

67  70 

44  43 

60  66 

38  37 

60  65 

36  38 

68  73 
44  36 

66  68 
44  33 

57  62 

31  32 

65  66 

44  27 

58  64 

32  30 

64  68 

35  33 

65  69 
44  38 

65  68 

40  36 

62  63 

43  41 

69  73 

47  48 

63  66 

34  30 

66  65 

41  40 

64  60 

43  36 

65  68 

36  30 

60  66 

39  29 

64  58 

42  41 

63  62 

44  41 

54  67 

35  30 

61  65 
29  31 

67  71 
42  41 

63  67 

29  31 


68 

69 

58 

30 

41 

43 

69 

56 

71 

30 

43 

52 

66 

65 

61 

26 

40 

48 

64 

55 

58 

31 

45 

48 

69 

64 

63 

27 

43 

50 

66 

50 

56 

42 

42 

48 

60 

54 

54 

42 

47 

48 

65 

61 

58 

29 

40 

49 

65 

68 

52 

29 

42 

43 

63 

60 

56 

36 

43 

49 

64 

68 

52 

34 

44 

46 

58   61 
33   42 


66   52 
38   45 


68   70 
32   44 


63   73 
33   44 


68   57 
35   46 


65   5T 
29   43 


67   69 
33   37 


61   55 

26   43 


66   68 
29   42 


66   57 
35   45 


67   52 
36   45 


61   60 
29   44 


56   50 
36   44 


63   54 
43   46 


66   66 
32   40 


58   59 
32   41 


61   54 
29   42 


62   53 
30   45 


58   64 
29   34 


57   53 
45   46 


69   61 
30   41 


67   69 
30   41 


69   60 
38   45 


69   68 

30   38 


70 

84 

51 

50 

78 

88 

51 

51 

77 

84 

44 

46 

80   86 
47   49 


61  68 

47  53 

73  84 

36  45 

57  78 

48  46 

66  76 

44  4  8 


58   62 
45   45 


58   72   75 


56  78 

46  48 

59  79 

47  50 

72  60 

49  48 

69  77 

36  45 

60  81 
49  51 


46  41  41 

70  60  80 

44  50  52 

56  73  82 

43  50  47 

57  76  84 

47  51  50 

59  66  75 

44  39  43 

55  63  63 

43  43  45 


69   73 
46   52 


53   50   54 


57   65 
38   49 


65   76 
35   43 


69   76 

42   45 


69   71 
44   43 


60   66 
39   45 


52  60  62 

45  44  46 

70  64  78 

51  48  62 

70  82  90 

52  50  52 

60  80  88 

40  43  54 

69  83  91 


88   90 
56   56 


87   77 
55   57 


83   76 
56   50 


95   69   79 
54   50   46 


79   75 
52   54 


66   78 
46   48 


72   81 

47   48 


52   53   46 


95 

80 

56 

54 

90 

75 

56 

48 

97 

74 

49 

52 

65 

78 

46 

47 

66 

64 

55 

50 

53  54  51 

85  94  75 

59  69  50 

87  96  72 

53  59  49 


75   78 
56   50 


93   73   78 


92   67 

55   60 


66   78 

50   47 


93  86 
56  56 

76  78 

51  50 

66  79 

51  49 

80  80 

50  57 

66  73 

48  46 

74  81 

56  52 

85  69 

53  47 

74  77 

51  47 

65  75 

49  46 

68  79 

49  45 

79  70 

52  45 

60  72 

46  45 

68  76 

50  47 

94  86 

54  66 

87  85 

55  68 

89  81 

52  57 

68  77 

54  49 


41   39   49 


76   76   76 

40   40   56 


72   75   72 
35   37   51 


76   71   74 
39   36   54 


74   76   76 
37   36   50 


73   68   73 


75   72   70 


80   75   8u 
42   42   62 


46   54   52 


70  76  66 

45  52  54 

61  78  75 
41  44  46 

62  81  75 


46   46   52 


76   70   73 
38   52   62 


76   75   78 
40   42   47 


65   71   65 


38   38   46 


77   71   74 
42   44   66 


79   72   76 
45   47   54 


73   70   72 
40   40   42 


69   63   59 

44   48   52 


69   78   78 
37   36   56 


71   70   72 


67   68   62 

37   46   61 


76   69   74 

40   40   53 


37  42  50 

61  61  62 

45  45  49 

67  66  68 

49  48  51 


76   74   75 


71   76   79 
40   40   59 


76   80   80 


70   79   76 
40   39   58 


75   76   71 
53   44   43 


73   72   72 
52   39   38 


79   77 
56   52 


74   72   69 
54   40   39 


76   76   72 
57   52   50 


81   79   76 
60   56   66 


80   80   74 
53   45   42 


72   76   75 
54   45   43 


77   76   74 
59   56   54 


72   76   74 
57   50   46 


79   72   72 


62   74   69 
54   54   49 


79   75   73 
56   57   51 


76 

60 

78 

52 

49 

45 

79 

60 

72 

66 

50 

51 

80 

80 

76 

59 

51 

51 

80 

78 

74 

66 

52 

51 

79 

69 

72 

55 

45 

40 

76 

76 

70 

55 

51 

42 

76   74   72 
52   42   40 


77   77   76 
57   47   46 


53   55   48 


70 
40 


60  84  76 

57  54  43 

78  73  72 
55  50  42 

79  76  72 
64  46  44 

70  79  74 

62  50  42 

79  77  69 

55  50  50 


71 
38 

67 


78   77   70 
58   53   52 


76   72   72 
57   60   60 


76   73   69 
54   42   42 


76   79   74 
46   47   47 


72   72   69 

69   41   40 


74  77 
39  46 

75  81 

36  54 

72  79 

32  49 

75  82 

38  54 

75  81 

33  53 

73  79 

47  54 

74  8  3 
51  58 

72  60 

33  52 

73  75 

37  48 

73  80 
44  56 

71  73 

43  65 

71  76 

39  54 

65  63 

38  43 

70  76 

44  64 

75  76 
37  52 

76  77 

40  64 

74  66 
43  55 

75  60 

43  54 

72  75 

39  44 

66  76 
31  56 

73  74 

34  44 

79  83 

46  68 

77  64 

44  64 

70  79 

37  54 

62  67 

41  53 

68  76 

48  68 

73  80 

37  47 

72  82 

39  52 

72  75 

36  6* 

73  62 
39  54 

70  66 

31  45 

63  80 

46  53 

64  81 

47  56 

74  75 

37  45 

74  61 

35  45 

75  62 

45  55 

76  83 

36  47 


64 
64 


91 
66 


86 
66 

78 


91 
66 

91 
65 

83 
61 

82 
62 

84 
52 

68 
65 

89 
65 

65 
64 


57 

64 
64 

85 
59 

90 
66 

62 
68 

68 
65 

78 
60 


68   61.9 
66   46.7 


83 
62 

90   71.3 


66   70.2 
61   42.9 
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ContlDuwi 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENOLANO 
MAY    1962 


SUUon 


TAUNTON 
TULLT  OAH 
TURNERS  FALLS 

MALPOlE 

VEST  HEDHAT 

MESTON 

MESTOVER  FIELD 

VORCESTER  W8  AIRPORT 

KORCESTER 


NEK    HAMPSHIRE 
8ENT0N 


BETHLEHEM 

SLACICIIATER    OAH 

CAMPTON 

COLEBROOK 

CONCORD    MB    AIRPORT 

CONHAr    1    N 

DURHAM 

EAST   OEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  1  HV 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA   2  NNH 

NORTHMOOO 

PETERBORO   2  S 

PINKHAM  NOTCH 


Day  Oi  Month 


38   40   <t2 


37   37   36 


47   44 
39   39 


*3   «1 
36   3a 


OS   «2 

3a    «o 


44   42 
36   36 


39   39   39 


34   35   35 


36   35   37 


MAX 

57 

51 

MIN 

34 

39 

MA« 

36 

47 

MIN 

34 

38 

MAX 

43 

61 

MIN 

32 

32 

MAX 

40 

45 

MIN 

36 

37 

MAX 

41 

54 

MIN 

37 

39 

MAX 

42 

57 

MIN 

35 

40 

MAX 

46 

42 

MIN 

38 

37 

MAX 

46 

43 

MIN 

36 

37 

MAX 

45 

43 

MIN 

37 

38 

MAX 

43 

38 

MIN 

35 

35 

MAX 

52 

45 

MIN 

33 

36 

MAX 

35 

50 

MIN 

32 

33 

MAX 

47 

45 

MIN 

37 

36 

MAX 

45 

43 

MIN 

35 

36 

MAX 

48 

44 

MIN 

37 

36 

MAX 

47 

44 

MIN 

38 

39 

MAX 

47 

43 

MIN 

36 

36 

MAX 

61 

55 

MIN 

36 

42 

MAX 

46 

43 

MIN 

38 

39 

MAX 

42 

45 

MIN 

38 

38 

MAX 

43 

41 

MIN 

37 

36 

MAX 

43 

41 

MIN 

34 

35 

MAX 

52 

45 

MIN 

36 

34 

MAX 

44 

41 

MIN 

37 

37 

MAX 

43 

40 

MIN 

35 

35 

MAX 

40 

39 

MIN 

33 

33 

MAX 

44 

40 

MIN 

31 

33 

62   63   67 


54   62 
35   33 


64   61 
43   39 


57   63   64 
40   37   31 


61   64   65 
42   38   32 


60   65   67 
43   37   36 


60   62 

44   46 


5* 
38 

56   62   67 

40   40   35 


46 

50 

55 

54 

49 

36 

42 

32 

35 

26 

43 

47 

50 

52 

46 

35 

37 

35 

37 

31 

48 

44 

49 

54 

42 

33 

34 

31 

34 

23 

45   50   56 
36   38   32 


55  62  58 

39  40  35 

49  56  56 

36  44  29 

52  60  59 

38  41  31 

54  59  56 


56   60 
38   30 


59   53 

41   37 


63   54 
41   34 


64   52 
3  6   36 


63   57 
45   37 


61   46 
45   36 


61   48 
39   37 


61   64 
44   3  7 


5  2   49 
38   30 


52   45 
35   22 


55   57 
39   29 


49   56 
42   34 


56   55 
39   32 


47 

48 

56 

49 

50 

56 

36 

42 

29 

34 

24 

25 

39 

43 

46 

50 

41 

45 

33 

35 

30 

26 

24 

26 

50 

60 

66 

53 

56 

68 

38 

43 

34 

45 

37 

30 

49 

58 

54 

51 

61 

56 

36 

42 

30 

36 

25 

26 

53 

59 

51 

52 

51 

67 

39 

44 

36 

42 

26 

34 

57 

65 

60 

59 

55 

60 

41 

36 

32 

39 

29 

28 

49 

56 

54 

50 

64 

57 

37 

39 

34 

39 

34 

36 

47 

51 

61 

51 

61 

54 

36 

42 

33 

37 

21 

25 

51 

58 

52 

51 

50 

56 

40 

35 

34 

30 

26 

34 

44 

67 

61 

59 

56 

56 

37 

38 

35 

36 

33 

34 

55 

64 

66 

56 

66 

56 

38 

36 

34 

43 

30 

31 

48 

57 

64 

53 

49 

62 

36 

42 

35 

42 

30 

32 

31 

30 

38 

35 

20 

23 

26 

26 

22 

10 

8 

7 

57 

62 

61 

59 

53 

60 

39 

36 

33 

40 

34 

30 

52 

54 

60 

52 

56 

56 

37 

43 

34 

46 

29 

34 

54 

60 

60 

53 

59 

55 

35 

36 

27 

40 

27 

27 

45 

51 

46 

53 

49 

50 

32 

40 

29 

33 

29 

23 

66   60 
29   32 


67   70 
27   30 


69   68 
37   38 


66   60 
29   34 


64   70 
29   38 


69   62 
36   30 


68   66 
28   32 


66   61 
40   39 


64   6ti   63 


56 

58 

63 

67 

65 

34 

26 

29 

33 

39 

53 

60 

61 

65 

71 

38 

25 

28 

30 

44 

51 

56 

59 

62 

68 

26 

29 

29 

32 

36 

56 

61 

65 

66 

69 

37 

29 

30 

29 

43 

54 

61 

65 

67 

71 

38 

25 

27 

29 

39 

52 

57 

56 

62 

68 

36 

21 

25 

25 

36 

64 

68 

66 

70 

51 

34 

27 

29 

30 

44 

60 

63 

66 

69 

56 

43 

24 

26 

26 

43 

66 

67 

62 

65 

51 

38 

26 

29 

25 

40 

60 

64 

63 

67 

59 

41 

25 

26 

26 

43 

62 

60 

64 

70 

61 

35 

20 

22 

27 

41 

46 

53 

54 

57 

65 

25 

23 

21 

29 

39 

62 

67 

66 

71 

65 

32 

26 

28 

28 

42 

61 

64 

66 

70 

66 

30 

19 

20 

23 

40 

62 

65 

67 

70 

66 

39 

27 

27 

32 

41 

65 

68 

69 

71 

67 

25 

26 

28 

29 

43 

62 

67 

68 

73 

49 

44 

31 

33 

34 

42 

58 

60 

65 

70 

69 

31 

22 

25 

26 

42 

62 

65 

67 

70 

62 

29 

25 

26 

30 

42 

60 

65 

70 

66 

66 

36 

31 

32 

32 

35 

64 

67 

63 

66 

56 

39 

27 

29 

27 

42 

57 

60 

60 

66 

61 

37 

31 

32 

35 

39 

30 

33 

36 

44 

44 

14 

19 

19 

24 

26 

66 

69 

65 

66 

51 

39 

27 

28 

28 

42 

61 

66 

62 

67 

56 

35 

26 

34 

34 

41 

61 

65 

64 

66 

56 

40 

28 

25 

27 

40 

56 

57 

57 

64 

52 

34 

26 

26 

28 

38 

67   55   56 
35   42   47 


71   72 
28   38 


70   56   70 
34   43   48 


67   52 
27   40 


66   56   63 
27   42   50 


67   67 
29   43 


67   66   72 


65   50   5b 


67   55   62 


64   55   86 
46   47   49 


51  49  61 

55  74  81 
47  37  45 

57  79  B5 
39  42  49 

56  75  82 
47  45  47 

58  77  88 
51  51  5-/ 

53  75  62 

45  47  50 

57  76  83 
47  48  47 


79   86 
45   56 


67   56   77 


65   70   81 


57   77   66 


55   76   86 


55   67   75 


68   78   87 


59   82   89 
49   49   55 


49   49   51 


59   82   89 


59  68   77   83 


45   49   50 


21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


90   96 
57   53 


95   86   76 
57   57   61 


91   66   80 


53   57   49 


92   88   77 


92   75   75 


93   79   76 
57   60   52 


69  84  65 

56  64  51 

90  94  76 

52  50  52 

66  68  78 

55  52  53 

86  95  77 


87   97   79 
51   50   54 


97   76   75 


92   75   71 
52   52   49 


92   76   67 


96   80   73 
52   52   53 


85   98   73 


95   75   75 


88   77   69 
57   58   55 


51   46   30 


95   76   74 
60   46   48 


94   76   73 
56   52   50 


72 

6U 

76 

73 

41 

62 

60 

42 

76 

75 

75 

75 

37 

53 

40 

40 

78 

74 

71 

40 

49 

43 

72 

78 

73 

43 

54 

40 

75 

79 

75 

40 

67 

42 

75   79   74 


48   52 
75   74 


66   71 
34   36 


66   69   78 


65  65  71 

34  36  40 

71  72  74 

38  37  46 

70  73  77 

34  33  43 

56  66  70 

30  3U  36 

75  76  73 

39  37  50 

70  74  55 
30  33  38 

74  73  70 

36  34  45 

71  71  72 


67  75  65 

28  29  44 

61  61  68 

29  29  38 

73  76  67 


93 

79 

69 

70 

76 

65 

72 

71 

67 

51 

47 

61 

30 

29 

44 

47 

35 

33 

93 

63 

70 

72 

76 

66 

73 

71 

67 

56 

34 

55 

39 

37 

49 

54 

41 

44 

95 

86 

76 

76 

80 

76 

75 

77 

72 

56 

38 

56 

39 

38 

46 

55 

41 

43 

94 

79 

72 

72 

75 

59 

76 

73 

69 

53 

53 

49 

42 

41 

46 

55 

46 

47 

90 

87 

70 

68 

73 

73 

68 

66 

63 

53 

50 

53 

32 

32 

48 

53 

37 

38 

09 

81 

71 

73 

77 

72 

73 

72 

65 

67   71   70 


42   50 
28   30 


76   71 

41   38 


66   69 
33   36 


57   46   36 


72   72   68 
52   50   48 


69   67   62 


66   67   66 


69   74   73 


60   74   73 


78  77  72 

55  44  41 

76  74  67 

52  34  46 

77  76  72 
54  39  40 

73  72  66 

53  39  41 

70  67  65 

51  35  44 

63  66  60 

44  43  34 

77  76  70 


75   78   78 


69   69   65 


41   39   36 
32   26   23 


75   74   73 
55   43   43 


72   72   67 
52   39   36 


49   44   41 


72  72  79  08 
40  33  56  64 

73  77  79  66 
34  33  44  57 


73   75   00   07 
36   36   51   62 


73   73   60   86 


69   72   76   66 
47   47   52   63 


73   80   66 
39   61   63 


72   74   82 


65  80  80  86 

32  37  46  60 

61  72  76  61 

34  36  47  65 

68  73  76  06 

35  35  45  69 

76  79  67 

32  34  41  54 

59  75  77  03 

26  33  45  56 

75  76  05  06 

36  37  49  64 

76  77  66  85 
3U  32  43  55 

71  71  03  86 

35  31  46  64 

70  74  82  83 

32  32  54  63 

76  79  85  78 


75 

77 

87 

85 

34 

35 

45 

54 

74 

78 

06 

82 

29 

29 

39 

52 

75 

77 

06 

61 

78   78   06   87 
34   36   51   65 


77   80   88   82 


76   80   05   78 
3u   33   42   56 


74   77   87   79 
34   37   52   59 


39  36  39  52 

71  75  83  86 

35  37  48  60 

69  73  79  79 

40  42  53  62 


63   53   63   53 


74   77 

36   33 


71   75 
3  2   34 


71   72 
35   37 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
MAY  1962 


Station 

Day  Ol  Month 

1 

1 

2 

3 

« 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

42 
37 

49 
36 

42 
35 

42 
35 

46 
39 

59 
35 

51 
35 

55 
29 

56 
35 

62 
26 

66 
26 

66 
26 

65 
26 

71 
30 

50 
42 

58 
47 

54 
42 

78 
46 

82 
51 

93 
54 

60 
54 

71 
35 

70 
34 

76 
35 

58 
46 

76 
39 

72 
39 

66 
32 

75 
33 

77 
34 

88 
41 

64.4 
37.3 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

49 
37 

49 
36 

42 
34 

52 
36 

61 
32 

56 
36 

65 
34 

60 
30 

66 
32 

57 
28 

62 
25 

60 
25 

50 
38 

61 
39 

56 
42 

62 
42 

67 
39 

87 

44 

64 
46 

74 
44 

69 

40 

63 
35 

66 

43 

79 
53 

77 
43 

72 
43 

69 
36 

68 
36 

84 
49 

89 
64 

63.5 
36.6 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

44 
38 

46 
38 

44 
37 

47 
38 

52 

38 

63 
36 

56 
29 

52 
29 

57 
25 

63 

26 

65 
29 

65 

30 

68 
41 

64 
43 

66 
49 

57 
47 

6u 
52 

88 
56 

93 
53 

63 

55 

78 
37 

72 
36 

77 
47 

72 
55 

73 
42 

74 
44 

73 
34 

79 
35 

78 
42 

69 
61 

66.5 

40.5 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

44 
37 

42 
39 

44 
36 

55 
39 

65 
38 

62 

43 

56 
33 

62 
31 

68 
36 

70 
28 

64 
29 

67 
26 

59 
39 

68 
49 

65 
45 

76 
48 

83 
44 

98 
49 

72 
55 

6U 
46 

74 
41 

76 
38 

76 
41 

79 
56 

79 
40 

74 
40 

73 
37 

76 
32 

85 
45 

90 
60 

58.5 
40.5 

WOLFEBORO 

MAX 
MIN 

45 
34 

42 
35 

41 
33 

46 
35 

56 

34 

60 
43 

53 
33 

65 
31 

59 
40 

64 
32 

64 
31 

66 
32 

56 
42 

66 
46 

64 
43 

75 
45 

85 
46 

93 
49 

75 
58 

71 
50 

70 
40 

72 
40 

61 
44 

73 
51 

71 
42 

67 

45 

74 
37 

75 
37 

83 
42 

83 
63 

64.4 
40.8 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

56 
36 

46 
39 

44 
36 

46 
37 

55 
42 

53 
31 

54 
37 

54 
30 

56 
30 

60 
43 

64 
26 

67 
29 

69 

30 

62 

40 

59 
46 

67 
42 

78 
48 

65 

51 

95 
52 

82 
51 

69 
53 

70 
35 

75 
34 

64 
45 

74 
53 

71 
36 

64 
45 

74 
33 

75 
34 

86 
41 

81 
54 

55. Q 
40.0 

RHODE  ISLAND 

BLOCK.  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

46 
42 

46 
42 

53 
44 

65 

43 

62 
47 

56 
43 

62 
47 

46 
42 

60 
42 

62 
45 

64 
43 

59 
40 

56 
39 

53 
46 

56 

49 

54 
48 

62 

44 

62 

49 

77 
53 

66 

54 

76 
51 

61 

45 

65 

54 

66 
56 

71 
56 

67 
56 

67 
62 

64 

49 

63 
44 

66 
55 

69 
59 

61.6 
47.7 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

43 
36 

43 
37 

47 
36 

61 

41 

63 

43 

67 
38 

64 
45 

51 
39 

69 
36 

61 
36 

70 
39 

63 

37 

67 
33 

61 
41 

67 
49 

55 

46 

75 
43 

6U 
46 

87 
51 

77 
62 

80 

50 

75 
41 

79 
45 

71 

5U 

79 
55 

79 
49 

72 
46 

74 
41 

69 
35 

77 
62 

85 
63 

67.1 
44.1 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

50 

40 

47 

40 

54 
41 

66 

43 

63 

43 

61 
37 

67 

43 

66 
41 

61 
40 

66 
31 

69 
30 

62 

34 

63 
29 

56 
37 

57 
50 

58 
48 

69 

40 

7u 
45 

74 
61 

70 
61 

83 
53 

75 
42 

73 

40 

69 
61 

77 
50 

76 
51 

77 
46 

66 

40 

52 

33 

71 
45 

61 
61 

55.1 
43.2 

PROVIDENCE  WS  AIRPORT 

MAX 
MIN 

46 
41 

45 

40 

50 
42 

63 

45 

64 
46 

69 
42 

65 

48 

52 

42 

60 
42 

66 
45 

66 
39 

62 

43 

61 
36 

62 

44 

57 
51 

57 

50 

66 

44 

72 
49 

72 

53 

74 
55 

77 
51 

69 
46 

74 
50 

72 
57 

80 
59 

77 
56 

71 
49 

69 
46 

64 
42 

80 
56 

86 
65 

65.5 
47.5 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

42 
39 

46 
39 

46 
36 

47 
37 

58 
39 

63 
35 

52 
36 

54 
29 

55 
33 

56 

31 

66 
31 

69 
32 

70 
31 

68 
36 

65 

43 

70 

51 

57 
48 

86 
52 

67 
56 

95 
57 

85 
57 

71 
41 

75 
39 

78 
48 

74 
57 

76 

40 

76 
46 

72 
36 

76 
38 

78 
50 

67 
54 

67.7 
41.9 

BENNINGTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

56 
42 

49 
44 

65 

42 

56 
47 

67 

44 

63 

43 

57 
39 

60 
32 

56 
32 

64 
27 

69 
31 

68 
29 

73 
36 

63 

42 

79 
53 

78 
66 

83 
51 

91 
56 

90 
58 

89 
52 

66 
60 

73 
37 

60 
39 

6U 
61 

74 
57 

70 
43 

70 
37 

77 
39 

80 
38 

87 
49 

84 
54 

72.0 
44.5 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

61 
37 

61 
43 

46 
39 

47 
35 

50 
40 

50 
39 

50 
36 

63 
23 

70 
28 

70 
34 

66 
46 

67 
49 

82 

51 

90 
60 

91 
49 

81 
62 

66 

61 

67 
32 

73 
31 

73 
47 

67 
53 

67 

38 

62 

35 

76 
30 

78 
34 

85 
46 

64 
54 

68.0 
40.6 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
42 

54 

44 

61 
42 

50 
44 

60 
38 

58 
35 

52 
36 

49 
26 

58 
32 

61 

33 

60 
27 

66 

30 

71 
35 

57 

43 

71 
51 

80 
54 

60 
56 

89 

69 

89 
62 

64 

52 

67 
46 

68 
35 

73 
36 

77 
54 

67 
46 

68 
43 

63 

39 

74 
36 

77 
51 

83 
56 

76 
63 

67.9 
43.6 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

47 
36 

45 
38 

46 
35 

55 
40 

62 

40 

62 
30 

63 
39 

52 
24 

57 
26 

63 

30 

66 
24 

67 
24 

70 
27 

69 

40 

70 
47 

69 

5U 

66 
48 

88 
49 

94 
57 

85 
49 

83 
66 

72 
34 

76 
34 

77 
49 

75 
53 

73 
38 

69 
38 

74 
31 

75 
32 

85 
40 

85 
54 

69.4 
39.1 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

42 
32 

49 
37 

44 
31 

45 
31 

50 
40 

56 
30 

53 
35 

46 
21 

31 
21 

35 
21 

66 
22 

61 
23 

65 
22 

69 
40 

49 
41 

63 
48 

61 
49 

84 

60 

86 
61 

91 
41 

80 
63 

67 
30 

69 

30 

74 
36 

68 

50 

70 
35 

66 
32 

65 
30 

72 
32 

76 
40 

82 
46 

62.4 
35.5 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

59 
43 

51 
44 

56 
41 

56 
46 

64 
42 

62 

38 

52 

30 

54 
29 

60 
33 

62 

31 

64 

30 

68 
29 

70 
41 

65 
42 

74 
51 

62 

65 

67 
69 

92 
62 

91 
65 

84 
56 

72 
61 

72 

40 

76 
36 

76 

54 

70 
56 

73 
47 

70 
42 

75 
37 

76 
48 

82 
55 

62 
66 

70.4 
45.2 

DORSET  i  S 

MAX 
MIN 

50 
39 

45 
40 

56 
39 

53 
44 

65 
43 

58 
36 

60 
42 

53 

30 

56 
29 

65 
27 

66 

30 

67 
25 

70 
30 

62 

41 

71 
50 

63 
49 

86 
62 

92 
53 

90 
55 

86 

50 

75 
60 

73 
37 

79 
36 

78 
60 

70 
56 

73 
40 

65 

41 

75 
35 

78 
35 

62 
47 

81 
51 

59.2 
41.6 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

64 
42 

56 

47 

62 

43 

57 

43 

58 
46 

69 

33 

69 
34 

51 
22 

60 
26 

61 
33 

59 
24 

67 
27 

76 

30 

66 
35 

76 

47 

82 
53 

87 
67 

89 
57 

90 
60 

77 
52 

71 
50 

69 
33 

75 
36 

77 
54 

65 

54 

67 

43 

66 

35 

75 
32 

81 
44 

86 
59 

79 
54 

69.8 
42.3 

MC  INDOE  FALLS 

MAX 
MIN 

43 
38 

59 
38 

47 
36 

47 
36 

46 
40 

56 
38 

54 
36 

48 
26 

61 
30 

56 
36 

60 
25 

61 
27 

65 
31 

70 
36 

50 
42 

66 
48 

67 
50 

64 
62 

68 
55 

91 
63 

80 
56 

66 
36 

68 
35 

73 
36 

67 
52 

72 
41 

68 

36 

64 
34 

75 

37 

83 
43 

66 
56 

65.0 
40.3 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

44 
39 

51 
41 

45 
39 

48 
39 

50 

43 

57 
37 

56 

39 

48 
25 

50 
26 

56 
26 

60 
24 

62 
25 

66 
30 

72 

42 

51 
42 

70 
53 

68 
63 

67 
53 

91 
66 

91 
52 

64 
55 

69 
35 

70 
34 

-76 
42 

66 
52 

69 
39 

69 
39 

65 

32 

76 
36 

79 
45 

66 
58 

65.7 
40.4 

MONTPELIER  FAA  AP 

MAX 

MIN 

50 
38 

43 
39 

45 
36 

50 
40 

55 
37 

57 
33 

62 

35 

48 
26 

55 

30 

57 
33 

60 
26 

63 
27 

70 
33 

53 
42 

66 
47 

64 
51 

61 

60 

90 
56 

90 
62 

76 
54 

67 
46 

67 
34 

72 
34 

66 

60 

69 
46 

66 
42 

63 
39 

72 
33 

76 
39 

84 
52 

76 

50 

64.8 
41.1 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

50 
36 

36 
32 

47 
34 

39 
32 

41 
34 

45 
36 

47 
13 

34 
16 

36 
16 

43 
26 

43 
26 

53 
32 

57 
33 

54 
34 

58 
43 

67 
62 

66 
56 

76 

6U 

74 
65 

72 
52 

66 
43 

52 

36 

61 
40 

59 

40 

53 
42 

46 
35 

50 
22 

60 
26 

57 

46 

71 
36 

70 
54 

64.7 
37.2 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

64 
36 

48 
43 

60 

4U 

50 
41 

60 
37 

55 
32 

47 
34 

49 
28 

54 

33 

69 

31 

58 

27 

65 
29 

71 
33 

54 
42 

70 
48 

79 

53 

83 
52 

91 
56 

87 
66 

63 
52 

66 

41 

66 

36 

70 
36 

67 

60 

65 

51 

66 

46 

63 
39 

76 
35 

76 
47 

67 
55 

60 
64 

56.2 

42.1 

NORTH  DANVILLE 

MAX 
MIN 

56 
35 

42 
37 

44 
36 

45 
37 

63 
30 

53 
26 

51 

30 

46 
23 

52 
29 

56 
33 

57 
23 

63 
21 

67 

25 

50 
38 

68 
45 

66 

50 

85 
48 

89 
56 

92 
56 

79 
52 

67 
49 

66 

36 

73 
33 

65 

46 

69 

41 

66 

38 

61 
36 

73 
28 

74 
33 

86 

*0 

76 
58 

64.2 
37.6 

READSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

43 
37 

44 
38 

43 
37 

53 
37 

50 

41 

64 
36 

60 
38 

56 
32 

48 
30 

67 
33 

62 
30 

67 
30 

68 
31 

68 
38 

52 
41 

69 
50 

60 
48 

81 

50 

65 
56 

90 
53 

67 
58 

74 
39 

72 

40 

78 
46 

76 
54 

68 
44 

70 
40 

70 
38 

72 
38 

74 
44 

62 
54 

65.9 
41.3 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

54 
41 

5U 
40 

56 
41 

52 
44 

63 

44 

64 
39 

56 
43 

51 
30 

66 
31 

61 

30 

63 

31 

66 

30 

70 
36 

61 
43 

75 
52 

75 
56 

83 
53 

91 

57 

89 
60 

86 
56 

64 
53 

72 
39 

76 
39 

76 
54 

72 
59 

71 
42 

67 
42 

75 

37 

76 
42 

82 
47 

62 

48 

69.6 
43.9 

SAINT  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

61 
45 

55 

47 

60 
46 

55 

47 

60 
47 

59 
45 

6Q 
37 

50 
32 

59 
32 

62 

43 

60 
36 

64 
37 

69 
43 

65 
45 

70 
60 

73 
54 

74 

60 

86 

60 

89 
69 

85 
57 

76 
47 

66 

37 

72 

44 

74 
57 

66 

57 

66 
53 

65 
47 

71 
43 

75 
56 

60 
60 

76 
64 

68.1 
46.3 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

39 

34 

42 
35 

42 
34 

56 

34 

44 
40 

56 

30 

56 
36 

46 
26 

44 
26 

50 
23 

56 
25 

60 
26 

60 
27 

66 
35 

51 
37 

66 

46 

66 

47 

76 
49 

83 
51 

67 
47 

83 
56 

66 

36 

65 
32 

73 
39 

73 
62 

64 
38 

65 

41 

50 
31 

56 

30 

72 
37 

78 
58 

61.6 
37.5 

VERNON 

MAX 
MIN 

45 
40 

47 

4U 

45 
36 

50 
36 

57 
37 

67 
37 

53 
36 

60 
29 

64 
32 

57 
30 

62 
26 

70 
26 

68 

30 

70 
40 

53 
44 

69 

61 

57 
46 

80 

60 

92 
55 

94 

68 

66 

57 

77 

40 

76 
39 

60 
46 

76 
55 

75 
41 

76 

42 

71 
37 

74 

39 

74 
44 

65 
57 

67.7 
41.5 

WATtRBURY  1  NNE 

MAX 
MIN 

42 
36 

49 
38 

44 
36 

47 
36 

51 
43 

62 
36 

57 
34 

48 
27 

60 
31 

64 
32 

59 

27 

59 
27 

74 
35 

68 
36 

61 
43 

71 
52 

67 

60 

84 

60 

91 
56 

95 
54 

81 
50 

66 
36 

68 

35 

72 

48 

69 
53 

72 
42 

73 
42 

53 

34 

73 
40 

77 
53 

66 
60 

65.9 
41.1 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

44 
34 

54 
34 

46 

35 

50 
35 

48 
36 

53 
28 

51 
34 

41 
17 

50 
16 

54 
24 

56 
16 

58 
16 

65 

24 

71 

43 

46 
38 

70 
43 

70 
47 

84 
47 

90 
50 

69 
47 

81 
51 

66 

28 

66 
26 

75 
26 

64 

45 

66 
33 

57 

30 

51 
26 

76 
26 

80 
3i 

B8 
53 

64.1 
33.6 

WOODSTOCK  3  ENt 

MAX 
MIN 

47 
37 

48 
36 

43 
37 

46 
38 

53 
41 

60 
34 

62 
43 

51 
28 

51 
29 

55 
36 

60 
26 

63 
26 

65 
29 

69 
41 

61 
42 

68 

50 

59 

50 

60 
52 

67 
57 

89 

50 

81 
66 

67 
36 

70 
35 

74 
46 

71 
52 

72 
39 

71 
39 

66 

34 

73 
35 

76 

43 

85 
55 

64.6 
40.5 

9««  r«f«r«Dce  Dotes  following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NEW   ENCLAKD 
UAV    1862 


1    s 

0*7  of  month 

^m                      StatioD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

ROCHESTER,  MASS. 
LAKEPORT  2,  N.  H. 

MASSABESIC  LAKE,  N.  H. 

KINGSTON,  R.  I. 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 

.02 
59 

.03 
74 
43 
42 

.10 
141 

.04 
77 

.06 
65 
40 
40 

.06 
117 

.01 

65 

.02 
49 
41 
40 

.02 
88 

.03 
18 

.01 
32 
44 
44 

.08 
63 

.05 
9 

.08 
32 
58 
51 

.11 
54 

.11 

10 

.03 
16 
52 
47 

.08 
39 

.05 
32 

.17 
49 
54 
48 

.17 
95 

.18 
30 

.15 
41 
48 
40 

.10 
71 

.07 
27 

.23 

69 
54 
47 

.25 
98 

.20 
43 

.27 
78 
60 
45 

.35 
102 

.23 
45 

67 
29 

.22 
38 
63 
53 

.13 

56 

.13 
26 

.24 
20 
71 
35 

.18 
32 
58 
48 

.21 
103 

.23 

40 

.21 
10 
73 
36 

.22 

41 
60 
51 

.23 

66 

.17 
28 

55 
41 
39 

.04 
27 
47 
46 

.08 
82 

.00 
30 

35 
52 
43 

.03 
31 
55 
53 

.01 
47 

.04 
12 

.26 

5 

53 

44 

.03 
35 
52 
50 

.07 
43 

.09 
30 

.03 

5 

75 

45 

.04 
18 
62 
58 

.15 
43 

.14 
12 

.14 
10 
86 
51 

.19 
20 

74 
66 

.02 
54 

.17 
25 

.18 
15 
90 
52 

.17 
31 

85 
75 

.38 
98 

.21 
22 

.17 
30 
83 
55 

.18 
53 
67 
59 

.20 
80 

.21 
31 

.32 
25 
79 
51 

.02 
40 
74 
67 

.15 
60 

.08 
27 

.15 
20 
78 
43 

.25 
34 

66 
60 

.18 
93 

.23 
31 

.24 
30 
79 
42 

.24 

46 
67 
60 

.20 
61 

.17 
24 

.25 
15 
52 
44 

.08 
45 
60 
59 

.10 
113 

.02 

64 

.01 
50 
77 
50 

.21 

47 
71 
61 

.19 

90 

.26 
34 

.25 
50 
72 
47 

.22 
56 
73 

65 

.22 

100 

.20 
30 

.19 
40 
74 
45 

.23 
43 
64 
52 

.25 
44 

.18 
21 

.26 
25 
81 
41 

.22 
29 
67 
58 

.17 
69 

.18 
20 

.33 
60 
77 
43 

.24 
38 
69 
59 

.19 
55 

.21 
41 

.19 
50 
85 
47 

.18 
47 
78 
66 

.11 
81 

.18 
53 

.30 

87 
59 

.23 
36 
85 
70 

.29 

151 

4.09 
1016 

4.47 
1292 
61.0 
54.2 

4.85 
2457 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  ol  month 

S 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^ 

STORRS,  CONN. 

1  INCH 

MAX 
MIN 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

62 
52 

64 
54 

66 
55 

68 
55 

68 
57 

68 
58 

64 
61 

72 
60 

76 
62 

80 
66 

83 
71 

77 
70 

79 
76 

80 
72 

74 
69 

80 
66 

75 
67 

77 
66 

76 

64 

76 
62 

75 
68 

80 
70 

73.6 
63.8 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

57 
50 

57 
52 

59 
53 

61 
53 

62 
54 

62 

55 

58 

57 

65 
56 

69 
59 

72 
62 

74 
66 

71 
66 

72 
64 

73 
64 

71 
66 

72 
65 

70 
67 

70 
63 

69 
62 

70 
62 

70 
65 

74 
67 

67.2 
60.4 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

- 

; 

- 

- 

- 

-, 

- 

- 

- 

52 
50 

52 
50 

53 

51 

54 
52 

54 
52 

54 
52 

54 
54 

56 
54 

59 
56 

63 

59 

64 
62 

65 
63 

64 
62 

64 
62 

64 
63 

64 
62 

64 
63 

64 
62 

63 
61 

62 

60 

63 
62 

66 
63 

59.9 
58.0 

KINGSTON,  R.  I. 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

48 

46 

46 
45 

48 
45 

51 
47 

50 
48 

51 
48 

54 
50 

50 

47 

52 
46 

53 
45 

52 
46 

53 
46 

53 

46 

49 
48 

51 
48 

52 
50 

56 
49 

58 
51 

61 
53 

63 
57 

64 
58 

61 

55 

63 

56 

59 
57 

64 

56 

63 
58 

63 
56 

62 
56 

62 

54 

63 

57 

65 
60 

56.1 
51.1 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

49 
48 

48 
47 

47 
46 

49 
47 

52 
48 

50 
48 

52 
49 

50 
49 

50 
48 

50 
48 

50 
48 

51 
48 

51 
48 

51 
50 

50 
49 

51 
50 

53 
50 

55 
52 

57 
54 

60 
56 

60 
57 

58 
56 

59 
55 

58 
57 

60 
57 

61 
58 

60 
58 

60 
57 

59 

56 

60 
58 

63 
60 

54.3 
52.0 

12  INCHES 

5  PM 

48 

48 

48 

48 

47 

47 

47 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

48 

50 

51 

53 

55 

56 

56 

56 

56 

57 

57 

57 

58 

58 

58 

59 

51.7 

24  INCHES 

5  PM 

50 

50 

48 

48 

48 

48 

48 

49 

48 

48 

48 

48 

49 

49 

49 

49 

49 

50 

51 

51 

52 

53 

54 

54 

55 

54 

54 

56 

56 

56 

56 

50.9 

BURLINGTON  U  OF  VT. ,  VT. 

1  INCH 

MAX 
MIN 

50 
45 

48 
46 

51 
45 

49 
47 

51 
47 

49 
46 

49 

45 

48 
43 

48 
43 

50 
44 

51 
42 

52 
42 

52 
45 

49 
47 

55 
49 

60 
53 

60 
55 

65 
56 

67 
60 

64 
59 

63 
59 

64 
55 

63 

55 

62 
57 

64 
58 

63 
57 

63 
56 

63 
53 

62 

56 

65 
57 

65 
61 

56.9 
51.1 

3  INCHES 

MAX 

MIN 

49 

45 

48 
46 

50 
45 

49 

47 

50 
47 

49 
46 

48 
46 

47 
44 

48 
43 

49 

44 

50 
44 

50 
43 

51 
45 

49 
47 

54 
49 

58 
52 

59 
55 

63 

56 

65 
59 

63 

59 

62 
59 

62 

55 

62 

56 

61 
57 

62 
58 

62 
57 

62 

56 

62 
54 

61 
57 

63 
58 

64 
61 

55.9 
51.3 

10  INCHES 

WAX 
MIN 

46 
45 

47 
45 

47 
45 

47 
46 

47 
46 

47 
46 

47 
46 

47 
45 

46 
45 

47 
45 

47 
45 

47 
45 

48 
46 

48 
47 

50 
47 

52 
50 

53 
51 

55 
53 

58 
55 

58 
57 

59 
57 

59 
56 

59 
55 

58 
56 

58 
57 

59 
57 

58 
56 

57 
55 

58 
56 

58 
56 

60 
58 

51.0 
49.1 

Storrs,  Conn.  -  Slope  of  Ground:    Downhill  less  than  3  percent  to  the  northeast.   Soil  Type:   Woodbridge  loam.   Ground  Cover:   Grass  sod. 
Instrumentation:   3  Level  Bristol  Temperature  Recorder. 


Kingston,  R. 


Slope  of  Ground:   Level.   Soil  Type:   Bridgehampton  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass,  clipped  to  2  inches. 
Instrumentation:   4  and  8  Inch  Depth  -  Thermocouple  with  Bendix-Friez  Recorder.   12  and  24  Inch  Depth  -  Standard  Soil 
Thermometers . 


Burlington  U  of  Vt.,  Vt . 


Slope  of  Ground:   Less  than  5  percent  to  the  northwest.   Soil  Type:   Melrose,  fine  sandy  loam.   Ground  Cover: 
Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


Reference  Notes  Following  Station  Indei 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAMD 
UAY  1962 


SUtion 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

I 

- 

; 

-_ 

- 

- 

I 

- 

- 

MAINE 

BRASSUA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MASSACHUSETTS 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

1 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.6 
1 

.5 
1 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

See  releience  notes  loUowing  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW    ENGLAND 
MAY    1962 
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Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly  in  mountainous 
areas. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW    ENGLAND 
MAY    1962 
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Double   circle  combinations    indicate   the  availability  of 
more   detailed  meteorological  data 
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Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available 
in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly  in  mountainous 
areas . 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  ENGLAND 
MAY  1962 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  ENGLAND 
MAY  1962 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations 
will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas. 
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7P 
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72 

59 
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H 
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c 
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71 

54 

400 
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LAKE    lONONOC 

35B» 

NEW    LONDON 

41 

72 

a 
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BA 
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29 
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4. 

45 
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11 
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aA 

8A 

c 

H 

CORPS    OF    ENGINEERS 
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MIOOLESEK 

5 

72 

43 

12M 
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KORNEL    BAILEY 
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73 

05 

BA 

NEW    HAVEN    WATER    COMPANY 
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SDie 
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i 

*1 

30 

72 

26 
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c 

FRANK    P.    0    NEILL 
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, 
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25 

72 

59 
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6P 

6P 

H 

CONN.    AGR.    £KP.    STATION 

-UTC«*^«    BANGEft     SIA 

SI  25  IdINOHam 

IT 
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53 

72 

05 
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aA 
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MID 
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HARTFORD 

5 

u, 

42 

72 

44 
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LITCHFIELD 

7 

*1 

58 
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BA 

c 

H 

EDWARD    C.    CHILDS 
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SSIO 

NEW    HAVEN 

4 

41 

20 

72 
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ZB7e 

AROOSTOOK 

15 

41 

15 

66 

36 

530 

5P 

9P 

c 

M 

JOSEPH    M.     FOX 

GARDINER 

i<,Mb  'KENNEBEC 

9 

44 

13 

69 

47 

140 

SS 

SS 

GARDINER    WATER    DISTRICT 

GILEAD 

24 

70 

58 

700 

5P 

RUMFOHD    FALLS    POWER    CO. 

GHANU    LAKE    STREAM 

3261 

U 

290 

8A 

8A 

STATE    FISH    HATCHERY 

GREEN^rlLLE 

3353 

PISCATAQUIS 

9 

45 

28 

69 

35 

1060 

MID 

c 

H 

Ml  BAH    2    S 

3SC0 

CUMBERLAND 

13 

43 

51 

70 

48 

290 

MID 

MID 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

3S92 

AROOSTOOK 

493 

HID 

MID 

FED.    AVIATION    AGENCY 

MOULTON 

3897 

AROOSTOOK 

15 

4l 

08 

67 

50 

410 

6P 

c 

<.oa6 

SOMERSET 

9 

TO 

5P 

SP 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

JONESBORO 

<.183 

WASHINGTON 

t 

44 

39 

67 

39 

1B5 

TA 

IRVING    C.    MASON 

S'f'alls  dam 

:)Ti 

JoMERSE?'''"'* 

1 

45 

06 

11 

12 

1160 

9P 

9P 
TA 

^ 

CENTRAL    MAINE    POwEH    CO. 

43 

67 

28 

TA 

WILLIAM    JORDAN 

1.92  7 

SOMERSET 

260 

6P 

6P 

MADISON    MILLS 

MIDDLE    0AM 

5261 

OKFORD 

1 

44 

4T 

70 

55 

1460 

9P 

MELLINOCKET 

530*. 

PENOBSCOT 

a 

4S 

39 

68 

42 

360 

8A 

BA 

c 

GREAT    NORTHERN    PAPER    CO 

MILLINOCKET     FAA    AP 

5309 

PENOBSCOT 

39 

405 

MID 

MID 

FED.    AVIATION    AGENCY 

MOOSEMEAO 

5'.6^ 

SOMERSET 

35 

1028 

H.    LAMONTAGNE 

Old  tomn  faa  airport 

b<>25 

PENOBSCOT 

11 

4' 

57 

68 

40 

MID 

MID 

H 

FED.    AVIATION    AGENCY 

oouossot 

61.27 

FRANKLIN 

1 

44 

58 

TO 

47 

1510 

eA 

BA 

ARLO   COPP 

ORONO 
ORONO    ? 

PENOBSCOT 

;; 

4^ 

52 

68 

tl 

115 
120 

4P 

4P 

^ 

HAROLD    HAMLIN 

PORTLAND 

69U0 

^ 

PORTLAND    WB    AIRPORT 

6905 

CUMBERLAND 

MID 

MID 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

PRESQUE     ISLE 

6937 

AROOSTOOK 

15 

4< 

39 

68 

00 

606 

5P 

RIPOGENUS    DAN 

TIT*. 

PISCATAQUIS 

11 

4; 

53 

69 

11 

965 

8A 

BA 

„ 

GREAT    NORTHERN    PAPER    CO 

ROCKLAND 

7250 

KNOX 

4 

4, 

06 

69 

07 

40 

6P 

6P 

H 

OLIVER    W.    HOLMES 

ROCKLAND    1    W 

7255 

KNOX 

06 

30 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

ftUMfOHO    3    SW 

7325 

OXFORD 

1 

31 

674 

MID 

HID 

EVALINE    A.    WARREN 

RUMFDRD 

OXFORD 

1 

70 

33 

c 

RUMFORD    FALLS    POWER    CO. 

^ 

OBSERVATION  '                                      H 

d 

g 

Q 

< 

TIME  AND 

s 

C 

TABLES 

STATION 

i 

COUNTY 

OBSERVER 

1 

5 

I 

I 

t 

t 

i> 

RUMFORD    POWER    PLANT 

7335 

OXFORD 

IT 

44 

33 

TO 

33 

510 

—— 

MIO 

'~M~ 

RUMFORD  Falls  powCR  CO.' 

ST    FRANCIS 

7407 

AROOSTOOK 

68 

93 

5«0 

6A 

*A 

TRtt^LE     JANDREAU 

SANFORD    2    NNW 

4 

43 

2*0 

9P 

9P 

SANFORD    WATER    OISIRUT 

SKOWHbOAN 

7B27 

SOMERSET 

9 

44 

46 

69 

ftS 

1*5 

C 

CENTRAL    MAINE    POwCR    CO. 

SOUTH    ANOOVER 

7940 

OXFORD 

I 

44 

35 

TO 

ftft 

660 

7A 

ERWlN    f.    MULLH 

SOUTHWEST    HBR    3    SSE 

B301 

HANCOCK 

4 

44 

U 

6B 

18 

19 

C 

NATIONAL    PARK    StRVJCC 

SOUA    PAN    DAM 

15 

33 

66 

20 

610 

SP 

MAINE    PUB    SERVICE   CO. 

SWANS    FALLS 

OXFORD 

13 

02 

TO 

99 

ftOO 

PUBLIC    SVC.    CO.    OF    N.M. 

THE    FORKS 

6721 

SOMEHSt I 

49 

21 

>« 

610 

BA 

MRS.    HADAlYH   BENMETT 

UPPER    DAM 

6942 

OXFORD 

1 

44 

52 

70 

52 

9P 

UNION    WATER    POWER    CO. 

WATERviLLE  Pump  sia 

9151 

KENNEBtC 

9 

44 

33 

69 

39 

69 

9P 

9P 

KENNEBtC    WATtR    DISTRICT 

WEST    BUXTON    2    NNW 

9314 

YORK 

13 

43 

42 

TO 

37 

190 

MIO 

MIP 

CENTRAL    MAINE     POWER    CO. 

WEST   ENFIELD 

9360 

PENOBSCOT 

11 

49 

66 

39 

IBO 

7A 

GEORGE    THOMPSON 

WOODLAND 

9691 

WASHINGTON 

1* 

*» 

09 

67 

24 

140 

7A 

7A 

RUSSELL    J.   DOW 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

0049 

BERKSHIRE 

e 

42 

39 

73 

06 

790 

BA 

•A 

„ 

NEW    ENGLAND    POwcR   CO. 

AMHERST 

5 

42 

72 

32 

160 

MID 

MID 

C    M 

UNIVERSITY    OF    MASS. 

WORCESTER 

42 

71 

53 

1190 

M.    C.    STEWART 

ASHLAND 

0218 

MIDDLESEX 

4 

42 

15 

26 

230 

7A 

METRO.    OlST.    WTR.    COHM. 

BARRE    FALLS    DAM 

0408 

WORCESTER 

5 

42 

26 

72 

02 

910 

5P 

5P 

Vnpp.    OF    ENGINEERS               1 

BEDFORD 

0535 

MIDDLESEX 

4 

42 

28 

71 

17 

135 

MID 

MID 

.  _l  ^f.    .y. 

BEECMWOOO 

0551 

NORFOLK 

4 

42 

13 

TO 

49 

aA  '                       -         ..    --.RESOURCES   commI 

0562 

42 

17 

72 

21 

596 

BA                            M,      ,...    i,isi.    MIR.    COMM. I 

BIRCH    HILL    DAM 

0666 

WORCESTER 

5 

42 

38 

72 

07 

840 

5P 

9P 

C            ICOHPi    OF     ENGINEERS                  1 

BLUE    HILL    WB 

0T36 

NORFOLK 

■• 

42 

13 

71 

07 

6ft0 

MID 

MID 

C     HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

BOSTON    WB    AIRPORT 

0770 

SUFFOLK 

4 

42 

22 

71 

01 

19 

MID 

MID 

C    HJ 

U.S.   WEATHER   BUREAU 

BOYLSTON 

WORCESTER 

42 

21 

71 

43 

630 

9A 

METRO.    DIST.    hTA.    COMM. 

BRIOOEWATER   M   C    I 

0840 

PLYMOUTH 

4 

41 

57 

70 

57 

c 

MASS.    CORRECTIONAL    INSt 

0860 

PLYMOUTH 

42 

03 

5P 

5P 

CITY    ENGINEER 

BUFFUMVILLt    DAM 

0998 

WORCESTER 

i'^ 

42 

OT 

71 

54 

900 

6A 

6A 

c 

CORPS   OF   ENGINEERS 

CHARLES    RIVER    VILLAGE 

1323 

NORFOLK 

4 

42 

16 

71 

16 

IftO 

eA 

EDMUND   A.    SYMONDS 

Chatham  lt  sta 

1376 

BARNSTABLE 

4 

41 

69 

20 

7A 

CHESTERFIELD 

1436 

HAMPSHIRE 

5 

42 

24 

72 

51 

1425 

6A 

MASS. WIR. RESOURCES    COMM 

CHESTNUT    HILL 

1447 

SUFFOLK 

42 

71 

09 

12ft 

METRO.    DISI.    WTR.    COMM. 

CLINTON 

1561 

WORCESTER 

10 

42 

24 

71 

ftl 

396 

6A 

4P 

METRO.    DISI.    WTR.    COMM. 

EAST    BBIMFIELD    DAM 

2107 

WORCESTER 

17 

42 

07 

72 

08 

C           |COHPS    OF    ENGINEERS 

EAST    PEPPEHELL 

2369 

MIDDLESEX 

10 

42 

40 

39 

8A 

INRS.    MARY    E.    DAVIS                1 

EAST    WAREHAM 

2451 

PLYMOUTH 

70 

40 

18 

MID 

CRANdtfiRY    £XP.     STATION 

EDGAR TOWN 

2501 

DUKES 

70 

20 

6A 

SA 

MRS.    ELUABETh    B.    HOUGH 

FALL    RIVER 

26ft2 

BRISTOL 

*• 

ftl 

42 

71 

10 

190 

IIP 

UP 

H 

FITCHUURG    2    S 

2606 

WORCESTER 

10 

42 

34 

71 

46 

400 

BA 

6A 

OEPT. PUBLIC    WORKS 

FRAMIN6HAM 

2975 

MIDDLESEX 

10 

IT 

Tl 

25 

170 

7A 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 

FRANKLIN 

2997 

NORFOLK 

42 

05 

25 

240 

eA 

MASS. WIR. RESOURCES    COMM 

GARDNER 

3052 

WORCESTER 

Tl 

99 

1110 

8A 

GROTON 

3270 

MIDDLESEX 

10 

42 

36 

71 

35 

340 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

HARDWICK 

3601 

WORCESTER 

5 

42 

21 

T2 

12 

960 

6A 

MASS. WTR. RESOURCES    COMH 

HATCHVILLE 

3471 

BARNSTABLE 

4 

ftl 

TO 

32 

70 

SA 

MASS. WTR. RESOURCES    COMH 

HAVERHILL 

ESSEX 

10 

ft2 

46 

04 

60 

EARL    F.    SMITH 

HEATH 

3549 

FRANKLIN 

5 

42 

40 

72 

49 

1450 

aA 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

H  INGHAM 

3624 

PLYMOUTH 

*• 

ft2 

1ft 

70 

55 

30 

7P 

7P 

F.    ROBERT    SKlLLlNG 

HODGES    VILLAGE    DAM 

3659 

WORCESTER 

IT 

ft2 

07 

71 

53 

520 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HOLT ORE 

3702 

HAMPDEN 

5 

ft2 

12 

72 

36 

98 

8A 

K 

RICHARD    W.    SEARS 

MOOSAC    TUNNEL 

BERKSHIRE 

5 

ft2 

72 

58 

600 

NEW    ENGLAND    POWER    CO. 

HUBBARDSTON 

3772 

WORCESTER 

1030 

aA 

MISS   BESSIE    WHEElER 

MYANNIS    2    NNE 

3821 

BARNSTABLE 

ft 

ftl 

41 

70 

16 

35 

6P 

6P 

c 

CAPE    ♦     VNYRD.     ELEC.     CO. 

IPSWICH 

3676 

ESSEX 

4 

ft2 

40 

70 

52 

80 

aA 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

KNIGHIVILLE    OAH 

3985 

HAMPSHIRE 

5 

ft2 

17 

72 

52 

630 

aA 

aA 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

LAWRENCE 

41^5 

ESSEX 

42 

10 

57 

ESSEX    COMPANY 

LOWELL 

10 

39 

71 

19 

90 

MID 

MID 

PROP.    LOCKS    *    CANALS 

MANSFIELD 

4449 

BRISTOL 

42 

03 

12 

140 

MENDON 

4667 

WORCESTER 

4 

ft2 

05 

71 

3ft 

440 

c 

HAROLD    J.     PARKINSON 

MIDOLEBORO 

4711 

Plymouth 

4 

ftl 

53 

70 

95 

60 

8A 

MASS. WIR. RESOURCES    COMM 

MIDOLETON 

ESSEX 

ft2 

71 

100 

OANVERS    WATER    WORKS 

MILFORD 

4760 

WORCESTER 

4 

42 

10 

71 

31 

280 

8A 

H 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

NANTUCKET    WB    AIRPORT 

5159 

NANTUCKET 

ft 

41 

15 

70 

04 

43 

HID 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    (JUREAU 

NEW   BEDFORD 

5246 

BRISTOL 

4 

ftl 

36 

70 

56 

70 

HID 

4P 

C    H 

CITY    ENGINEER 

NEWBURYPORT 

52  85 

ESSEX 

4 

42 

50 

70 

55 

20 

8A 

MASS. *TR. RESOURCES    COMM 

NEW    SALEM 

5306 

FRANKLIN 

5 

42 

METRO.    DIST.    wTR.    COMM. 

NORTHBRIOGE 

WORCESTER 

310 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

NORWOOD 

60u4 

NORFOLK 

ft 

42 

H 

71 

13 

145 

DAVID    0.    DOE 

PELHAM 

6251 

HAMPSHIRE 

5 

42 

23 

72 

24 

1140 

8A 

METRO.    DIST.    WIR.    COMM. 

PEMBROKE 

6262 

Plymouth 

4 

42 

01 

70 

ft9 

60 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

PERU 

6311 

BERKSHIRE 

5 

42 

73 

1860 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

PETERSHAM    3    N 

WORCESTER 

32 

72 

U 

1090 

C 

DIR.    HARVARD    FOREST 

PITTSFJELO    WB    AIRPORT 

6414 

BERKSHlRfc 

7 

42 

16 

1153 

MIO 

MID 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

PLAINFIELO 

6425 

HAMPSHIRE 

5 

42 

31 

72 

55 

1620 

8A 

MASS. HIR. RESOURCES    COHM 

PLYMOUTH 

64B6 

PLYMOUTH 

4 

41 

70 

42 

25 

5P 

5P 

PLYMOUTH   CORDAGE    CO. 

PROVINCETOWN    I    N 

66B1 

BARNSTABLE 

4 

42 

04 

70 

12 

30 

6P 

6P 

C    H 

CAPE    ♦    VNYRD.    ELEC.    CO. 

QUA8BIN    INTAKE 

22 

17 

530 

READING 

6783 

MIDDLESEX 

ft 

ft2 

31 

71 

OB 

90 

MIO 

lOP 

H 

R.    E.    LAUIZENHtlsER 

ROCHESTER 

6938 

4 

ftl 

47 

70 

55 

60 

aA 

BA 

6A 

NEW    dLDFORD    WATtR    WORKS 

ROCKPORT    1    ESE 

6977 

39 

60 

REV.    R.    M.    BARKcR 

SAlEM    CG    AIR    STATION 

7124 

ESSEX 

4 

42 

32 

70 

52 

40 

7P 

TP 

H 

U.S.    COAST    GUARD 

SANDWICH 

7190 

BARNSTABLE 

30 

20 

HID 

HID 

W.    A.    WINSOR 

SEGHEGANSET 

7293 

BRISTOL 

ft 

ftl 

50 

71 

07 

40 

8A 

BRISTOL    CO.    AGR.    SCHOOL 

SHELBURNE    FALLS 

7370 

FRANKLIN 

5 

42 

36 

72 

44 

ftOO 

BA 

8A 

NEW    ENGLAND    POWER    (.0. 

S0UTH6R1DGE    3    SW 

7627 

WORCESTER 

17 

42 

03 

72 

05 

720 

7A 

H 

CHESTcR    R.    SPIfcLVOGcL 

7692 

BERKSHIRE 

25 

743 

DAVID   A.    HUNTER 

SPOT    POND 

80  30 

MIDDLESEX 

4 

42 

27 

71 

06 

160 

7A 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 

SPRINGFIELD    ARMORY 

8046 

HAMPDEN 

5 

42 

07 

72 

35 

190 

HID 

HID 

H 

U.S.    ARMORY 

STERLING 

8154 

WORCESTER 

10 

42 

27 

71 

48 

490 

BA 

H 

METRO.    DIST.    WTR.    COHM. 

STERLING    3    NW 

6159 

WORCESTER 

10 

42 

28 

71 

48 

690 

C 

NUNZIO    LANCIANI 

STOCK6RI0GE 

BERKSHIRE 

IB 

9P 

9P 

NESBITT    H.     BANGS 

TAUNTON 

TULLY    DAM 

6573 

BRISTOL 
WORCESTER 

5 

I2 

39 

Vz 

13 

20 
685 

8A 

BA 

CORPS   OF    ENGINEERS 

TURNERS    FALLS 

8580 

FRANKLIN 

5 

42 

37 

72 

33 

190 

6P 

MID 

W.    MASS.    ELEC.    CO. 

WALPOLE 

6755 

NORFOLK 

11 

15 

200 

PARKER    N.    CHiCK 

WARE 

S793 

HAMPSHIRE 

5 

42 

72 

15 

410 

7A 

WARE    WATER    WORKS 

22 

09 

1960 

7A 

MRb.    MARTHA    S.    GARDNER 

WEST    BRIMFIELD 

9093 

HAMPDEN 

5 

42 

72 

16 

375 

^ 

INA    E.    LAMB 

WEST    CUMMINGTON 

9136 

HAMPSHIRE 

5 

42 

29 

72 

56 

1181 

6P 

6P 

H 

FREDERIC    S.    BROWN 

WESTFIELO 

9191 

HAMPDEN 

$ 

42 

07 

72 

42 

220 

9A 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

WEST    MEDWAY 

9316 

06 

210, 

6P 

6P 

WESTON 

9360 

MIDDLESEX 

4 

42 

23 

71 

19 

220 

5P 

9P 

WESTON    COLLEGE 

WEST    OTIS 

9371 

BERKSHIRE 

5 

42 

10 

73 

09 

1370 

BA 

» 

MASS. WIR. RESOURCES    COMM 

WESTOVER    FIELD 

9362 

HAMPDEN 

5 

42 

12 

72 

33 

240 

MID 

MIO 

U.S.    AIR    FORCE 

WORCESTER 

5 

42 

05 

860 

6A 

MASS. WIR. RESOURCES    COMM 

WORCESTER    wa    AIRPORT 

9923 

WORCESTER 

42 

71 

52 

HID 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

IB 

620 

6P 

CLIFFORD    L.    OAvlS 

k 


STATION  INDEX 


^ 

OBSERVATION 

d 

^ 

U 

§ 
g 

TIME  AND 

z 

0 

f 

( 

5 

TABLES 

STATION 

g 

COUNTY 

< 

L 

1 

OBSERVER 

ii 

^ 

1 

S 

I 

1 

P. 

1 

NEW  HAMPSHIRE 

BEHTOn 

067S 

GRAFTON 

5 

06 

71  53 

1310 

5P 

5P 

„ 

JAMES  LEONARD 

BERLIN 

0&9U 

COOS 

1 

29 

7110 

1110 

8A 

BA 

BROWN  PAPER  COMPANY 

aETMLEMEM 

0703 

GRAFTON 

17 

1550 

RUSSELL  E.  MAGUlRE 

BLACICWATER  DAM 

07*1 

MERRIMACK 

10 

19 

71  43 

480 

BA 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRADFORD 

0910 

MERRIMACK 

10 

15 

71  58 

1000 

8A 

RUTh  S.  MOORE 

BRISTOL 

0998 

GRAFTON 

10 

36 

71  43 

430 

C 

Public  serv.  co.  n.m. 

CAMPTON 

1099 

GRAFTON 

10 

52 

71  38 

660 

7A 

7A 

ERASTUS  DOLE 

CANNON  MOUNTAIN 

GRAFTON 

71  42 

4000 

5P 

AUSTIN  MACAULAY 

CENTER  HARBOR 
CLAREMONT 

i5s; 

BELKNAP 
SULLIVAN 

10 

23 

72  21 

660 
420 

LA  SALEITE  SEMINARY 
CONN.  VALLEY  ELEC.  CO. 

CLEAR  BROOK 

1590 

GRAFTON 

10 

0'. 

71  38 

1600 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COLEBROOR 

71  30 

1020 

8A 

6A 

RICHARD  0.  STEVENS 

CONCORD  WB  AIRPORT 

1683 

MERRIMACK 

10 

12 

71  30 

339 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CONWAY  1  N 

1732 

CARROLL 

13 

00 

Tl  07 

475 

7P 

7P 

JOE  a.  DODGE 

DIXVILLE  NOTCH 

2023 

COOS 

1 

52 

71  20 

1650 

8A 

GERTRUDE  E.  NASH 

DUBLIN 

2136 

CHESHIRE 

10 

55 

72  04 

1480 

BA 

DUBLIN  SCHOOL.  INC. 

DURHAM 

08 

5P 

5P 

C  H 

UNIVERSITY  OF  N.H. 

EAST  0EERIN6 

228*1 

HlLL&eORO 

10 

71  49 

7  90 

RODNEY  L.  GILBERT 

EHROL 
FABTAN 

FIRST  CONN  LAKE 

ir,i 

COOS 

5 

16 

05 

71  IT 

1280 
1620 

1660 

,P 

6P 

G.  d.  CAMPBELL 
DWI&HT  A.  UANFORTM 

NEW  ENGLAND  POwtR  CO. 

FITZWILLIAM 

302*. 

CHESHIRE 

5 

'.6 

72  09 

1210 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 

FRANKLIN  1  NW 

MERRIMACK 

71  40 

390 

6P 

F.  J.  SOUTMMAYU 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

3182 

MERRIMACK 

10 

71  39 

GILMANTON 

BELKNAP 

10 

25 

71  25 

960 

8A 

ARTHUR  G*  BROwN 

GRAFTON 

3530 

GRAFTON 

10 

it. 

71  57 

840 

6P 

6P 

PHILLIP  K.  BROWN 

GREENVILLE 

10 

'.6 
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REFERENCE  NOTES 

i^ddltiunal  Information  rrpardlng  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllma tologlst  for  Northern  and  Central  New 
Sngland  (Maine,  New  Hampshire,  Vermont,  and  Massachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Bost  9,  Massachusetts,  or  to 
the  State  Climatologist  for  Southern  New  England  (Connect icut  and  Rhode  Is  land)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks »  Connecticut 
ar  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  fol lowing  the  stat ion  name ,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office , 

delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

ionthly  and  seasonal  snow fall  and  heating  degree  days  for  tlie  12  months  ending  with  the  preceding  June  date  will  be  carried  in  the  July  isBue 
jf  this  bulletin. 

Stat  ions  appearing  in  the  Index ,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Jivisions ,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Jnless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
novement  in  miles .   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

Svaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
ind  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
it  time  of  observation. 

lormals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

ITater  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes 
jf  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record . 

Sntries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

)ata  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
'Snowf a  11  and  Snow  on  Ground"  Table ;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

[n  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables"  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin . 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowf a  11  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  issues, 
or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

tt   Mount  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont  not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes  for 
the  State  or  Section . 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

♦  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  variable. 

ieneral  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLCXilCAL  DATA- 
*IATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
3.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
'Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  ENGLAND  -  JUNE  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   96°  on  the  16th  at  Corinna,Me.  and  on  the  11th  at  Middleton,  Mass, 

Lowest  Temperature:   26°  on  the  9th  at  Waterbury  1  NNE,  Vt . 

Greatest  Total  Precipitation:   6.81  inches  at  Block  Island  WBAP,  R.  I. 

Least  Total  Precipitation:  0.35  inch    at  Union  Village  Dam,  Vt . 

Greatest  One-day  Precipitation:   2.44  inches  on  the  20th  at  Coventry,  Conn. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   Trace  at  Fabyan,  N.  H. 
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.0 

Oi 

5 

3 

0 

HARTFORD    we    Al RPORT            R 

79.7 

57.0 

58.4 

0,8 

91 

19 

46 

9 

22 

2 

0 

0 

0 

3.04 

-       .66 

.95 

5 

.0 

0 

7 

2 

0 

MANSFIELD    HOLLOW    DAM         R 

78.7 

52.4 

55.6 

88 

2  0+ 

38 

4 

65 

0 

0 

0 

0 

3.84 

1.20 

6 

.0 

0 

9 

2 

1 

MIDDLETOWN    4    W 

76.8 

55.4 

55.5 

-    0,7 

87 

19 

45 

9+ 

45 

0 

0 

0 

0 

6.37 

2.35 

1.22 

6 

.0 

0 

10 

5 

2 

MOUNT    CARMEL 

78.8 

55.2 

57.5 

89 

18+ 

46 

9+ 

21 

0 

0 

0 

0 

4.99 

1.15 

12 

.0 

oi 

9 

4 

1 

NORWICH    PUB    UT IL    PLANT 

79.1 

57.3 

68.2 

92 

17 

45 

4 

31 

2 

0 

0 

0 

4.92 

1.75 

6 

.0 

°1 

9 

2 

STORRS 

77.2 

55.6 

65.5 

1.6 

85 

19  + 

47 

5 

38 

0 

0 

0 

0 

4,39 

.91 

.85 

5 

.0 

c! 

10 

3 

0 

WATERBURY    RADIO    WBRY 

80. IM 

54.1 

67, IM 

88 

19  + 

42 

4+ 

2° 

0 

0 

0 

0 

4.67 

.891  12 

,0 

0 

8 

6 

0 

DIVISION 

65,8 

0.1 

4.52 

1.00 

,0 

COASTAL 

BRIDGEPORT    WB    AP                    R 

75.6 

59.1 

57.9 

-    0.1 

88 

18  + 

49 

3 

24 

0 

0 

0 

0 

3.15 

-       .24 

1.23 

5 

,0 

0 

6 

1 

1 

GROT ON 

75.7 

55.8 

55.8 

85 

1 

48 

10+ 

43 

0 

0 

0 

0 

5.12 

1.35 

5 

,0 

0 

8 

5 

1 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT         R 

75.5 

58.2 

67.4 

1.2 

88 

16 

52 

4+ 

24 

0 

0 

0 

0 

3.13 

-       .40 

.97 

5 

.0 

0 

7 

3 

0 

NORWALK    GAS    PLANT 

77.7 

58.6 

58.1 

92 

2 

42 

3 

29 

1 

0 

0 

0 

3.78 

1,54 

6 

.0 

0 

9 

1 

1 

STAMFORD    5    N 

79.6 

55.7 

57.7 

89 

18 

43 

3 

29 

0 

0 

0 

0 

3.41 

1,52 

6 

.0 

0 

8 

1 

1 

WESTRROOK 

75. 8M 

53, 8M 

56. 3M 

85 

18 

41 

4+ 

47 

0 

0 

0 

0 

5.25 

1.42 

6 

.0 

0 

10 

4 

2 

D  1  V  1  S  1  ON 

57,0 

-    0.2 

3.98 

.54 

.0 

MAINE 

1 

NORTHERN 

BRASSUA    DAM 

71.1 

47.0 

59.1 

84 

15 

34 

7 

181 

0 

0 

0 

0 

2.95 

-       .82 

.61 

1 

.0 

0 

10 

1 

0 

BRIDGEWATER 

76. 8M 

45. 8M 

51. 3M 

91 

15 

33 

4 

152 

1 

0 

0 

0 

2.12 

.76 

2 

.0 

0 

7 

1 

0 

CARIBOU    WB    AIRPORT          //R 

72.1 

49.0 

50.5 

1.6 

88 

29+ 

40 

8+ 

161 

0 

0 

0 

0 

2.36 

-    1.71 

.46 

19 

.0 

0 

7 

0 

0 

CLAYTON    LAKE 

45.3 

31 

4 

0 

2 

0 

2.58 

.57 

20 

.0 

0 

7 

2 

0 

FORT    KENT 

74.3 

47.2 

60.8 

88 

30 

36 

19+ 

160 

0 

0 

0 

0 

3.07 

.95 

11 

.0 

0 

7 

2 

0 

GREENVILLE 

73.2 

45.5 

59.4 

-    0.4 

88 

15 

33 

4 

182 

0 

0 

0 

0 

3.06 

-       .97 

.54 

19 

.0 

0 

8 

3 

0 

HOULTON    FAA    AIRPORT 

72.7 

49.0 

50.9 

90 

15 

36 

7 

165 

1 

0 

0 

0 

2.93 

1,03 

11 

.0 

0 

9 

2 

1 

HOULTON 

74.1 

50.3 

62,2 

0.8 

88 

16 

40 

4 

121 

0 

0 

0 

0 

2.63 

-       .85 

,93 

11 

.0 

0 

7 

2 

0 

JACKMAN 

73.9 

49.2 

51,5 

87 

30 

35 

9 

124 

0 

0 

0 

0 

3.03 

-       .73 

,48 

.0 

0 

11 

0 

0 

LONG    FALLS    DAM 

73.0 

47.2 

50.1 

86 

30+ 

35 

4 

167 

0 

0 

0 

0 

1.21 

.53 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

MIDDLE    DAM 

71.3 

44.3 

67.8 

82 

18  + 

33 

9 

209 

0 

0 

0 

0 

2.21 

-    2.08 

1.15 

19 

.0 

0 

5 

1 

1 

MILL INOCKET 

74.5 

49.2 

51.9 

-    0.6 

91 

17+ 

39 

19+ 

136 

2 

0 

0 

0 

2.10 

-    1.79 

,84 

1 

.0 

0 

6 

1 

0 

MILLINOCKET    FAA    AP 

73.7 

50.8 

52.3 

90 

16+ 

39 

4 

125 

2 

0 

0 

0 

1.79 

,63 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

OOUOSSOC 

59.4 

45.2 

57.3 

81 

30 

34 

9+ 

223 

0 

0 

0 

0 

1.95 

.70 

19 

.0 

0 

6 

2 

0 

PRESOUE     ISLE 

74.2 

49.5 

51,9 

1.6 

88 

15 

39 

19+ 

133 

0 

0 

0 

0 

3.01 

-       .78 

.68 

11 

.0 

0 

9 

1 

0 

RIPOGENUS    0AM 

72.2 

47.8 

50.0 

-    0.8 

85 

15 

38 

4 

154 

0 

0 

0 

0 

3.87 

-        .41 

1.05 

1 

.0 

0 

9 

2 

1 

ST    FRANCIS 

72.4 

44,9 

58.7 

67 

15 

32 

8 

207 

0 

0 

1 

0 

2.98 

.52 

20 

.0 

0 

10 

2 

0 

SOUA    PAN    DAM 

72.5 

42.8 

57.7 

89 

30  + 

31 

4 

229 

0 

0 

3 

0 

2.98 

-    1.08 

.57 

12 

.0 

0 

7 

2 

0 

DIVISION 

50.2 

-    0.5 

2.51 

-    1.34 

.0 

SOUTHERN    INTERIOR 

AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

76.2 

52.1 

63,7 

90 

16 

43 

14  + 

85 

1 

0 

0 

0 

1.78 

.48 

1 

.0 

0 

6 

0 

0 

BANGOR    DOW    FIELD 

73.5 

51.7 

52,5 

90 

15  + 

43 

4 

112 

2 

0 

0 

0 

2.07 

.56 

6 

.0 

0 

5 

3 

0 

BRIDGTON    1    NNW 

77.8 

52.9 

55.4 

QO 

17+ 

42 

14 

50 

2 

0 

0 

0 

2.09 

,44 

6 

.0 

0 

5 

0 

0 

CORINNA 

78.0 

49.4 

63.7 

96 

15 

37 

4 

86 

1 

0 

0 

0 

1.85 

,53 

5 

.0 

0 

6 

1 

0 

EAST    SANGERVILLE    5    SE 

74.8 

50,0 

62.4 

88 

15 

37 

4 

104 

0 

0 

0 

0 

2.64 

1.07 

5 

.0 

0 

6 

1 

1 

FARMINGTON 

76.0 

50.2 

53.1 

-    0.5 

90 

17 

38 

9+ 

105 

1 

0 

0 

0 

1.79 

-    2.17 

,53 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

GARDINER 

75.8 

48.8 

52.8 

-    0.3 

89 

15 

39 

7 

92 

0 

0 

0 

0 

1.33 

-    1.98 

,42 

2  5+ 

.0 

0 

4 

0 

0 

GRAND    LAKE    STREAM 

74.7 

48.8 

61.8 

90 

17 

39 

14 

155 

1 

0 

0 

0 

3.60 

1,55 

1 

.0 

0 

5 

2 

1 

HIRAM    2    S 

78. OM 

49. IM 

63. 6M 

91 

15 

37 

4 

69 

1 

0 

0 

0 

3.35 

-       .50 

,89 

25 

.0 

0 

9 

2 

0 

LEWISTON 

75.8 

54.6 

65.7 

1.7 

91 

16 

46 

4 

48 

1 

0 

0 

0 

1.40 

-    1.83 

.53 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

MADISON 

77.3 

50.0 

53.7 

1,0 

89 

15 

38 

7 

75 

0 

0 

0 

0 

2,87 

-       .45 

,95 

5+ 

.0 

0 

5 

2 

0 

OLD    TOWN    FAA    AIRPORT 

74.5 

47.7 

51.1 

-     1.4 

90 

16 

36 

4 

140 

1 

0 

0 

0 

2,14 

-    1.31 

.71 

25' 

.0 

0 

5 

1 

0 

ORONO 

73.5 

47.7 

50.7 

90 

16 

38 

14  + 

152 

1 

0 

0 

0 

2.13 

.69 

27 

.0 

0 

6 

1 

0 

RUMFORD    3    SW 

74.4 

48.5 

51.5 

87 

16+ 

39 

4 

122 

0 

0 

0 

0 

1,54 

.65 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

RUMFORO    POWER    PLANT 

76.6 

50.5 

63.5 

0.5 

89 

17  + 

39 

9 

82 

0 

0 

0 

0 

1.61 

-    1.81 

.66 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

WATERVILLE    PUMP    STA 

78.4 

51.5 

65.0 

0.7 

92 

16 

41 

7  + 

59 

3 

0 

0 

0 

2.23 

-       .83 

.50 

27 

.0 

0 

5 

2 

0 

WEST    BUXTON    2    NNW 

75.2 

50.2 

62.7 

88 

15 

40 

It 

95 

0 

0 

0 

0 

2.33 

.70 

5 

.0 

0 

8 

2 

0 

WOODLAND 

75.0 

51.4 

63.2 

1.8 

96 

17 

41 

13 

111 

2 

0 

0 

0 

2.45 

-    1.01 

1,03 

.0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

63.1 

0.1 

2.18 

-    1.26 

,0 

COASTAL 

BAR    HARBOR 

71.5 

51.0 

61.3 

0.4 

86 

16 

43 

14  + 

128 

0 

0 

0 

0 

2.47 

-       .87 

.90 

25 

,0 

0 

5 

2 

0 

BELFAST 

76.4 

60.7 

63.5 

88 

29  + 

41 

8 

76 

0 

0 

0 

0 

2.51 

.54 

6 

.0 

0 

1 

0 

BRUNSWICK 

72.2 

51.9 

52.1 

88 

17 

44 

4 

107 

0 

0 

0 

0 

1.58 

.45 

6 

,0 

0 

3 

0 

0 

DAMAR ISCOTTA    MILLS 

75.4 

51.4 

53.4 

90 

16 

42 

7 

87 

1 

0 

0 

0 

1.48 

.50 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

EASTPORT 

57.3 

46.6 

57.0 

1.2 

83 

17 

40 

9 

235 

0 

0 

0 

0 

2.54 

-    1.01 

.97 

1 

.0 

0 

5 

3 

0 

JONESBORO 

71.7 

47,9 

59.8 

90 

1 

39 

4 

171 

1 

0 

0 

0 

3.40 

.93 

1 

.0 

0 

7 

4 

0 

PORTLAND 

75.2 

55.2 

56.2 

01 

17 

46 

14  + 

54 

1 

0 

0 

0 

3.53 

1.95 

24 

.0 

0 

7 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    131    - 
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PORTLAND  WB  AIRPORT   //R 

74.2 

50.4 

52.3 

0.2 

88 

17 

40 

4 

107 

0 

0 

0 

0 

2.55 

-       .53 

1.19 

24 

,0 

0 

7 

2 

1 

ROCKLAND 

72.2 

51.0 

51.6 

85 

29+ 

42 

4 

120 

0 

0 

c 

0 

1.72 

•  54 

6 

.0 

0 

SANFORD  2  NNW 

80.1 

50.9 

65.5 

91 

16 

39 

4 

50 

2 

0 

0 

0 

3.22 

1.02 

6 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

62.2 

1.9 

2.53 

-   .71 

,0 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

76.6 

53.9 

55.3 

0.8 

85 

16  + 

39 

9 

55 

0 

0 

0 

0 

3.95 

-   .17 

1.47 

25 

,0 

0 

7 

3 

1 

HOOSAC  TUNNEL 

76.5 

51.5 

54.0 

-  0.2 

87 

18 

40 

10  + 

81 

0 

0 

0 

0 

2.53 

-  1.46 

.90 

25 

,0 

0 

5 

2 

0 

KNIGHTVILLE  DAM 

77.7 

52.0 

64.9 

88 

30+ 

36 

9 

75 

0 

0 

0 

0 

1.80 

1.15 

5 

,0 

0 

4 

1 

1 

PITTSFIELD  W9  AIRPORT   R 

75.5 

51.4 

53.5 

0.4 

87 

17 

39 

9  + 

91 

0 

0 

0 

0 

1.75 

-  2.53 

.71 

5 

,0 

0 

4 

1 

0 

SOUTH  EGREMONT 

77.7 

53.1 

55.4 

R5 

17 

38 

9 

55 

0 

0 

0 

0 

3.60 

-   .27 

1.50 

6 

,0 

0 

6 

2 

1 

ST0CKBRID6E 

76.9 

51.8 

64,4 

1.2 

86 

17 

39 

9 

65 

0 

0 

0 

0 

2.77 

-  1.35 

.80 

12 

,0 

0 

5 

3 

0 

DIVISION 

64.5 

0.4 

2.73 

-  1.23 

.0 

CENTRAL 

AMHERST 

78.5 

54.5 

56.5 

-  0.3 

88 

30+ 

40 

9 

42 

0 

0 

0 

0 

1.05 

-  2.99 

.55 

12 

,0 

0 

2 

1 

0 

BARRE  FALLS  DAM 

77.1 

49.9 

53.5 

85 

18  + 

37 

4 

83 

0 

0 

0 

0 

3.45 

.96 

5 

.0 

0 

7 

3 

0 

8IRCH  HILL  DAM          R 

78. 6M 

51. 8M 

55, 2M 

85 

29+ 

37 

4 

57 

0 

0 

0 

0 

2.44 

.86 

5 

,0 

0 

7 

1 

0 

BLUE  HILL  WB          // 

75.6 

55.4 

55,5 

0.4 

87 

17+ 

48 

14  + 

64 

0 

0 

0 

0 

2.57 

-  1.16 

.72 

5 

,0 

0 

7 

1 

0 

BUFFUMVILLE  DAM 

77.2 

53.5 

55,4 

88 

17 

42 

9 

73 

0 

0 

0 

0 

4.54 

1.15 

6 

.0 

0 

7 

4 

2 

CHESTNUT  HILL 

78.0 

57.3 

57,7 

-  0.4 

87 

18+ 

36 

4 

38 

0 

0 

0 

0 

4.41 

.80 

1.98 

6 

.0 

0 

8 

2 

2 

CLINTON 

77.0 

57.6 

57,3 

1.5 

90 

17 

45 

5 

47 

1 

0 

0 

0 

3.00 

-   .74 

1.12 

5 

.0 

0 

7 

2 

1 

FITCHBURG  2  S 

79.5 

55.9 

67.7 

0.4 

90 

30+ 

44 

4 

52 

3 

0 

0 

0 

4.45 

.51 

1.24 

5 

.0 

0 

6 

4 

2 

FRAM INGHAM 

80.1 

56.6 

58.4 

0,4 

91 

30+ 

46 

28 

46 

5 

0 

0 

0 

3.72 

.11 

.97 

6 

.0 

0 

6 

3 

0 

HAVERHILL 

80.9 

57.6 

69.3 

0.9 

93 

16 

49 

4 

15 

3 

0 

0 

0 

4.05 

.98 

1.11 

6 

.0 

0 

10 

2 

1 

LAWRENCE 

78.3 

56.9 

67,5 

0.8 

93 

30  + 

48 

15 

35 

4 

0 

0 

0 

3.12 

-   .01 

.63 

6 

.0 

0 

7 

3 

0 

LOWELL 

80.1 

56.5 

68,4 

0.3 

02 

17 

48 

4 

21 

3 

0 

0 

0 

2.43 

-   .93 

.83 

7 

.0 

0 

0 

READING 

77.5 

53.2 

55,4 

89 

17+ 

44 

9  + 

58 

0 

0 

0 

0 

2.79 

.71 

6 

.0 

0 

7 

2 

0 

SHELBURNE  FALLS 

77.1 

52.4 

64,8 

-  0.3 

89 

IB 

39 

9 

64 

0 

0 

0 

0 

2.60 

-  1.24 

.97 

6 

.0 

0 

1 

0 

SPRINGFIELD  ARMORY 

79.7 

56.0 

57,9 

-  1.4 

90 

19+ 

49 

11  + 

22 

3 

0 

0 

0 

2.19 

-  1.98 

.85 

12 

.0 

0 

5 

2 

0 

TULLY  DAM 

78.8 

51.1 

55,0 

91 

17 

38 

9  + 

67 

2 

0 

0 

0 

3.11 

1.06 

6 

.0 

0 

7 

2 

1 

TURNERS  FALLS 

80.4 

54.0 

67,2 

-  0.5 

91 

15 

42 

9 

29 

3 

0 

0 

0 

2.29 

-  1.41 

.57 

5 

.0 

0 

5 

2 

0 

WAlPOLE 

77.0 

53.2 

55,1 

88 

15 

41 

9+ 

68 

0 

0 

0 

0 

2.75 

.61 

5 

,0 

0 

9 

1 

0 

WEST  MEDWAY 

79.7 

54.0 

55,9 

91 

16 

41 

9 

42 

1 

0 

0 

0 

3.36 

.90 

5 

.0 

0 

8 

2 

0 

WESTON 

79. 2M 

53. 2M 

56, 2M 

-  0.3 

90 

15 

43 

4 

46 

1 

0 

0 

0 

5.22 

1.60 

1.81 

1 

.0 

0 

1 

WESTOVER  FIELD 

78.2 

55.8 

57.0 

89 

19+ 

47 

9  + 

41 

0 

0 

0 

0 

2.20 

.77 

5 

.0 

0 

5 

2 

0 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

74.9 

55.0 

55.0 

0.4 

86 

15 

44 

3 

70 

0 

0 

0 

0 

3.15 

-   .68 

1.04 

5 

.0 

0 

6 

2 

1 

WORCESTER 

77.3 

54.0 

56.7 

0.1 

87 

15 

43 

15 

54 

0 

0 

0 

0 

3.11 

-   .57 

.68 

6 

.0 

0 

7 

3 

0 

DIVISION 

55.5 

-  0,3 

3.13 

-   .58 

.0 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT     //R 

77.5 

59.2 

58.4 

0.6 

92 

17 

51 

14 

35 

3 

0 

0 

0 

2.33 

-  1.15 

.61 

5 

.0 

0 

6 

2 

0 

BROCKTON 

79.3 

53.1 

66.2 

90 

15 

42 

9 

49 

1 

0 

0 

0 

3.94 

.83 

.64 

12 

.0 

0 

9 

4 

0 

EAST  WAREHAM 

75.7 

54,5 

65.1 

0,4 

87 

17 

45 

28+ 

57 

0 

0 

0 

0 

4,98 

1.72 

1.03 

25 

.0 

0 

7 

6 

1 

EDGARTOWN 

70.8 

55.3 

63.6 

83 

18+ 

46 

28 

85 

0 

0 

0 

0 

6,61 

1.89 

25 

.0 

0 

7 

5 

4 

FALL  RIVER 

76.5 

58.1 

57.3 

0,7 

87 

17+ 

50 

4 

38 

0 

0 

0 

0 

4,15 

.95 

1.01 

24 

.0 

0 

7 

4 

1 

HINGHAM 

77.5 

55.0 

66.3 

89 

29  + 

43 

28 

56 

0 

0 

0 

0 

3.15 

.70 

5 

.0 

0 

11 

1 

0 

HYANNIS  2  NNE 

75.4 

54.3 

64.9 

85 

17+ 

39 

9 

83 

0 

0 

0 

0 

4.93 

1.03 

6 

.0 

0 

7 

5 

2 

MIODLETON 

79.0 

54.0 

66.5 

95 

11 

42 

4 

51 

1 

0 

0 

0 

3.16 

.13 

1.09 

6 

.0 

0 

7 

2 

1 

NANTUCKET  WB  AIRPORT    R 

68.4 

55.3 

61.9 

1,1 

77 

25+ 

46 

28 

113 

0 

0 

0 

0 

5.01 

2.09 

1.65 

13 

.0 

0 

7 

4 

1 

NEW  BEDFORD 

76.0 

59.8 

57.9 

2,0 

89 

17 

53 

14+ 

37 

0 

0 

0 

0 

3.45 

.58 

.95 

12 

.0 

0 

7 

4 

0 

PLYMOUTH 

77.7 

55.1 

56.9 

0.5 

91 

1 

45 

28 

54 

1 

0 

0 

0 

4.33 

.99 

.0 

0 

PROVINCETOWN  1  N 

73.2 

54.4 

63.8 

89 

16 

43 

28+ 

93 

0 

0 

0 

0 

4.56 

1.45 

6 

.0 

0 

10 

2 

1 

ROCHESTER 

75.6 

53.3 

64.5 

87 

18 

40 

4 

67 

0 

0 

0 

0 

3.95 

,78 

6 

•  0 

0 

9 

5 

0 

ROCKPORT  1  ESE 

71.7 

56.2 

64.0 

87 

17 

48 

15 

85 

0 

0 

0 

0 

4.40 

1,15 

5 

.0 

0 

6 

4 

1 

SALEM  CG  AIR  STATION  ' 

74.4 

57.2 

55.8 

89 

17 

49 

7  + 

59 

0 

0 

0 

0 

3.21 

.97 

6 

,0 

0 

7 

2 

0 

TAUNTON 

76.6 

54.5 

65.5 

-  0.3 

88 

17  + 

42 

9 

61 

0 

0 

0 

0 

5.11 

1.90 

1.04 

24 

,0 

0 

10 

4 

1 

DIVISION 

55.5 

0.5 

4.21 

1.04 

,0 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

75.1 

49.7 

62.4 

83 

17 

38 

7 

93 

0 

0 

0 

0 

1.97 

.70 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

BERL IN 

77.6 

50.2 

64.0 

2.3 

92 

15 

35 

9 

61 

3 

0 

0 

0 

2.41 

-  1.53 

.59 

19 

,0 

0 

7 

2 

0 

BETHLEHEM 

73.3 

47.7 

60.5 

-  2.2 

83 

15 

36 

7 

141 

0 

0 

0 

0 

2.34 

-  1.65 

.69 

19 

,0 

0 

5 

2 

0 

COLEBROOK 

74.7 

45.5 

50.2 

85 

30+ 

32 

7 

157 

0 

0 

1 

0 

2.81 

.98 

20 

,0 

0 

5 

2 

0 

FABYAN 

75.5 

45.0 

60.3 

88 

18+ 

28 

4 

147 

0 

0 

2 

0 

3.80 

1.76 

19 

T 

0 

7 

2 

1 

GRAFTON 

77.5 

46.7 

52.1 

67 

29+ 

31 

9 

95 

0 

0 

2 

0 

2.28 

,55 

5 

.0 

0 

7 

2 

0 

LANCASTER 

77.4 

48.1 

52.8 

87 

30+ 

34 

9 

85 

0 

0 

0 

0 

1.78 

1.01 

19 

.0 

0 

5 

I 

1 

tMOUNT  WASHINGTON       / /R 

51.9 

38.9 

45.4 

0.5 

62 

30+ 

26 

3 

579 

0 

0 

5 

0 

4.53 

-  1.97 

1.92 

19 

T 

T 

2 

6 

4 

1 

PINKHAM  NOTCH 

71.1 

48.3 

59.7 

0.8 

84 

17 

37 

9 

164 

0 

0 

0 

0 

2.69 

-  2.29 

1.30 

19 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

61.5 

0.5 

2.51 

-  1.79 

T 

SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM          R 

77.3 

52.0 

54.7 

88 

17 

39 

9+ 

69 

0 

0 

0 

0 

2.45 

.60 

5 

.0 

0 

7 

2 

0 

CAMPTON 

78.2 

49.9 

64.1 

95 

18 

37 

9 

75 

3 

0 

0 

0 

2.55 

.66 

24 

.0 

0 

5 

2 

0 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

79.1 

53.5 

66.3 

1.8 

91 

16 

41 

4 

33 

2 

0 

0 

0 

3.30 

-   .30 

.69 

19 

.0 

0 

7 

2 

0 

CONWAY  1  N 

77.4 

49.0 

63,2 

91 

17 

34 

4 

67 

1 

0 

0 

0 

2.90 

.81 

6 

.0 

0 

9 

2 

0 

DURHAM 

79.0 

50.8 

64,9 

1.5 

88 

30+ 

38 

9  + 

62 

0 

0 

0 

0 

3.55 

.33 

1.19 

6 

.0 

0 

10 

2 

1 

EAST  OEERING 

75. 2M 

50. 5M 

62, 9M 

86 

30+ 

37 

4 

103 

0 

0 

0 

0 

3.14 

1.52 

6 

.0 

0 

6 

1 

1 

FRANKLIN  1  NW 

80.7 

52.2 

66.5 

1.4 

90 

17 

38 

9 

28 

1 

0 

0 

0 

2.34 

-  1.34 

,77 

5 

.0 

0 

8 

1 

0 

HANOVER 

78.6 

52.6 

55.6 

1.2 

89 

30 

40 

9 

41 

0 

0 

0 

0 

1,53 

-  1.77 

,34 

6 

.0 

0 

7 

0 

0 

LAKEPORT 

77.2 

53.8 

65.5 

87 

29+ 

45 

9  + 

47 

0 

0 

0 

0 

3.19 

,71 

6 

.0 

0 

8 

3 

0 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

77.5 

50.9 

64.2 

88 

17+ 

38 

9 

71 

0 

0 

0 

0 

1.56 

,43 

6 

.0 

0 

5 

0 

0 

MANCHESTER 

79.7 

53.1 

56.4 

1.2 

92 

17 

45 

10  + 

49 

3 

0 

0 

0 

3.17 

-   .38 

1,35 

7 

.0 

0 

7 

2 

1 

See  Reference  Notes  Fotlowing  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CONTINUED 

NEW   ENGLAND 
JUNE   1962 

Ter 

nperalure 

Prec 

pitalion 

■5 

i. 

No.  of  Doy» 

_^ 

V 

Snow,  Sled 

No.  of  Doyi 

Station 

Ma«. 

Min. 

t 

.   6 

a     E 

s  i 

S 

.   I 

O 

t"? 

1 

ff 

J 

ri 

If 

1 

II 

■i 

. 

s 

5  0 

t  2 

I 

a  0 

1 

i 

i 
S 

ii 

< 

|i 

S 

a 

t 

• 

i 

i 

Si 

Si 

■1i 

s 

ll 

o 

J 

1 

K  o 
1  % 

o 

1 

o 

o 

o 

mSSABESIC    LAKE 

78.0 

52.0 

66.0 

89 

17+ 

40 

9 

55 

0 

0 

0 

0 

2.56 

1.02 

.0 

0 

7 

1 

1 

0 
2 

MOUNT    SUNAPEE 

74.2 

53.8 

64.0 

85 

17 

43 

14 

77 

0 

0 

0 

0 

2.20 

.57 

.0 

0 

^ 

2 

NASHUA        ;     NNW 

78.6 

52.4 

65.5 

0.3 

90 

17+ 

41 

9  + 

51 

2 

0 

0 

0 

4.25 

.52 

1.31 

26 

.0 

0 

e 

3 

NORTHWOOD 

78.5 

53.6 

65.0 

89 

17+ 

45 

28  + 

38 

0 

0 

0 

0 

3.26 

1.21 

.0 

0 

2 
1 

1 
0 
0 
1 

"ETERBORO      2    S 

77.3 

48.5 

62.9 

85 

29+ 

35 

9+ 

89 

0 

0 

0 

0 

2.39 

.87 

.0 

0 

5 

PLYMOUTH 

77.0 

48.2 

62.6 

88 

30 

37 

9 

92 

0 

0 

0 

0 

1.35 

.44 

6 

.0 

0 

A 

0 
3 

PORTSMOUTH 

76.0 

50.7 

53.4 

89 

17 

40 

4 

98 

0 

0 

0 

0 

3. OB 

1.03 

6 

.0 

0                 5 

SURRY    MOUNTAIN    DAM              R 

77.2 

52.1 

54.7 

87 

18+ 

38 

4 

63 

0 

0 

0 

0 

3.40 

1.55 

25 

.0 

V                1      o 
0                    6 

2 

1 

WINDHAM 

79.7 

51.7 

55.7 

91 

16 

40 

16 

45 

2 

0 

0 

0 

3.58 

1.14 

6 

.0 

0 

9 

3 

1 

WOLFEBORO 

76.2 

52.3 

64.3 

85 

30+ 

41 

4 

63 

0 

0 

0 

0 

3.32 

.83 

6 

.0 

0 

7 

2 

0 

WOODSTOCK 

78.5 

50.4 

64.5 

90 

29 

36 

9 

54 

1 

0 

0 

0 

1.14 

•  36|     6 

.0 

0 

5 

0 

0 

DIVISION 

54.7 

0.3 

2.74 

-       .86 

.0 

RHODE    ISLAND 

BLOCK     ISLAND    WS    AP              R 

70.8 

57.7 

54.3 

1.4 

82 

25 

50 

3 

55 

0 

0 

0 

0 

6.81 

4.25 

2.16 

13  + 

.0 

0 

Q 

3 

2 

GREENVILLE 

76.2 

53.5 

64.9 

86 

17+ 

45 

28+ 

73 

0 

0 

0 

0 

4.96 

.801  24+ 
1.30       6 

.0 

o!       1    ■ 

0 

KINGSTON 

75.0 

54.0 

54.5 

0.2 

S8 

1 

42 

9+ 

58 

0 

0 

0 

0 

5.54 

2.52 

.0 

0 

10 

4 

3 

NEWPORT 

75.3 

57.9 

56.5 

85 

17 

51 

28 

35 

0 

0 

0 

0 

4.74 

1.19       5 

.0 

0 

7 

4 

3 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT       R 

76.0 

57.1 

65.5 

0.4 

89 

1 

50 

28  + 

40 

0 

0 

0 

0 

5.52 

2.76 

1.99    24 

.0 

0 

9 

3 

1 

DIVISION 

55.4 

0.1 

5.52 

2.57 

.0 

VERMONT 

i 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 

78.0 

47.7 

62.9 

0.5 

67 

16+ 

33 

9 

90 

0 

0 

0 

0 

2.15 

-    2.05 

.67 

19 

.0 

0  1 

1 

0 

EN0S8URG    FALLS 

76.1 

50.0 

64.1 

88 

30 

38 

9+ 

71 

0 

0 

0 

0 

4.01 

1.77 

19 

.0 

0 

6 

2 

2 

HC    INDOE    FALLS 

77.2 

50.2 

53.7 

90 

18 

39 

9 

74 

1 

0 

0 

0 

2.15 

.73 

19 

.0 

0 

5 

2 

0 

MIDDLESEX 

76.3 

50.3 

54.3 

88 

30+ 

37 

9 

59 

0 

0 

0 

0 

2.28 

1.10 

19 

.0 

0 

4 

2 

1 

MONTPELIER    FAA    AP 

75.4 

49.7 

62.5 

85 

17 

37 

4 

99 

0 

0 

0 

0 

1.56 

.95 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

MOUNT    MANSFIELD 

53.6 

45.5 

54.5 

73 

30 

33 

3 

304 

0 

0 

0 

0 

4.36 

1.92 

25 

.0 

0 

6 

3 

2 

NEWPORT 

76.1 

50.0 

63.1 

0.3 

87 

17 

40 

7 

93 

0 

0 

0 

0 

2.85 

-       .91 

.93 

19 

.0 

0 

7 

2 

0 

NORTH    DANVILLE 

75.8 

47.1 

51.5 

89 

15 

32 

9 

129 

0 

0 

1 

0 

2.68 

.87 

23 

.0 

0 

4 

2 

0 

WATERBURY    1    NNE 

77.1 

48,9 

53.0 

90 

17 

26 

9 

89 

1 

0 

1 

0 

2.72 

1.01 

19 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

53.2 

0.5 

2.55 

-    1.26 

.0 

WESTERN 

BENNINGTON    2    NNW 

80.1 

52.3 

66.2 

86 

17 

40 

9+ 

39 

0 

0       0 

0 

1.80 

.68 

6 

.0 

0 

5 

1 

0 

1 

BURLINGTON    WB    AIRPORT       R 

77.7 

51.5 

64.6 

-    1.1 

90 

17 

39 

9+ 

73 

1 

0 

0 

0 

2.66 

-       .63 

1.16 

19 

.0 

0 

5 

2 

CORNWALL 

80.5 

52.9 

66.7 

0.5 

92 

17 

42 

7+ 

35 

3 

0 

0 

0 

1.30 

.28 

26 

.0 

0 

6 

0 

0 

DORSET    1    S 

77.3 

51.6 

56.5 

85 

17+ 

37 

4 

62 

0 

0 

0 

0 

2.45 

1.27 

11 

.0 

0 

6 

1 

1 

RUTLAND 

78.3 

53.3 

65. B 

0.8 

87 

17+ 

40 

9 

48 

0 

0 

0 

0 

3.36 

-       .71 

1.97 

25 

.0 

0 

7 

1 

1 

SAINT    ALBANS    BAY 

78. IM 

56. 6M 

67.4»4 

87 

29 

49 

17  + 

15 

0 

0 

0 

0 

3.45 

.85 

23 

.0 

0 

7 

3 

0 

DIVISION 

65.9 

0.8 

2.50 

-    1.23 

.0 

SOUTHEASTERN 

1 

BELLOWS    FALLS 

78.3 

51.8 

65.1 

90 

30+ 

39 

9 

62 

2 

0 

0 

0 

2.93 

-       .58 

.72 

6 

.0 

0 

7 

3 

0 

CAVENDISH 

80.5 

48.7 

64.5 

0.8 

89 

17 

34 

9+ 

54 

0 

0 

0 

0 

2.25 

-    1.72 

.82 

24 

.0 

0 

7 

2 

0 

REAOSBORO    1    SSE 

75.3 

50.9 

63.1 

85 

18 

40 

9+ 

94 

0 

0 

0 

0 

2.43 

-    1.59 

.74 

25 

.0 

0 

6 

2 

0 

VERNON 

78.9 

52.5 

55.8 

90 

18 

39 

9 

54 

1 

0 

0 

0 

2.29 

-    1.41 

.62 

6 

.0 

0 

5 

2 

0 

WOODSTOCK    3    ENE 

76.6 

50.3 

53.5 

-    0.2 

87 

30+ 

37 

9 

80 

0 

0 

0 

0 

1.29 

-    2.35 

•  40|     5 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

64.4 

1.3 

1 

2.24 

-    1.65 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


CONNECTICUT 


BROOKLYN 

BULLS  BSrOGF  DAM 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 

COLLINSVILLE  1  S 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

DANeuRY 

DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINflRI  FLD//R 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

LA^E  KONOMOC 

MANCHESTER 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MfDOLETOWN  4  W 
MILFORD 

MOUNT  CARMEL 

NATCHAUG  RANGER  STA 
NEW  HAVEN  we  AIRPORT 
NORFOLK  2     SW 

NORTH  BRANFORD 
NORTH  GUILFORD 

NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PAUCHAU6  FOREST 

PROSPECT 

ROCKY  RIVER  DAM 

ROUND  POND 
SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 
SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 

STAMFORD  5  N 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TORRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  W6RY 
WEPAWAUG  RESERVOI R 
WESTBROOK 
WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 

WHIGV1LLE  RESERVOIR 
WIGWAM  RESERVOI R 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 

MAINE 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRASSUA  DAM 

BRI06EWATER 

BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT    // 

CLAYTON  LAKE 

CORINNA 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

ELLSWORTH 
FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GARDINER 

6ILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 


JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 
MAD  I  SON 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 

MOOSFHEAO 

OLD  TOWN  FAA  AIHPOR 

OOUOSSOC 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  we  A IflPORT 

PRE50UE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
RUMFORD 


4 

25 

07 

2 

5fl 

? 

73 

3 

15 

6 

64 

3 

10 

4 

26 

72 

3.84|   .25 


SW 

RUMFORD  POWER  PLANT 
ST  FRANCIS 
SANFORD  2  NNW 
SOUTH  ANDOVER 
SOUA  PAN  DAM 

THE  FORKS 
UPPER  DAM 

WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 

WEST  ENFIELD 

WOODLAND 


3.44  1.22 


4,92l   .55 


2.09   .01 


2.68 

.35 

1.66 

.30 

1.46 

T 

2.54 

.97 

2.64 

.32 

1.63 

.49 

1.79 

3.40 
1.40 
1.21 


2.13   ,12 


3 

01 

.32 

3 
1 

87 
.7? 

.05 

1 

.54 

.02 

1 

61 

.02 

2 

98 

.16 

2.45  1.03 


.02  1.15 
.46  .62 
,55   .41 


1.20 

.04 

1.22 

1.3C 

.49 

.76 

1.00 

.97 

.n 

.01 

1.06 

1.16 

.33 

1,42 

.OC 

.12 

.16 

T 

1.12 

.03 

.53 

.09 
.09 


13   14   IS 


.17 
.17 


1.20   .75   .24 


1.17   .52   .12 


.36 

.10 

.19 

.03 

.02 

.03 

.15 

.40 

.29 

.47 

.20 

.03 

.22 

.14 

.03 

2.44 

.04 

.37 

.22 

.05 

.12 

.06 

.04 

.95 

.29 

.57 
.16 

.21 

.12 

.42 

.30 

.10 

.01 

.19 

.02 

.35 

.11 

.09 


.13   .01   ,02 


25      26      27      28 


.39 

.02 

.60 

.04 

.02| 

.42 

T 

.11 

.03 

.57i 

.09 

.10 

.25 

T 

.12 

.05 

.01 

.06 

.12 

.05 

.15 

:sa 

.30 

.70 

.37 

1.95 

.17 

.12 

1.19 

.27 

.U 

.01 

.36 

.45 

.03 

.73 

.36 

::] 


.52 

.10 
.3* 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


I    I    2    I    3    i    4    I    S    I    6    i    7    I    8    I    9    I  10   I   U   I  12  I   13  I   U   I   IS    '   16  I   17  I   18  I   19  I  20  I  21   '  22  I  23   '  24   I  2S" 


27      28  '  29   :  X      31 


■ASSAcacsrrrs 

OAKS 

■MftST 


1.06<  .0* 

9.31  .65 

3.*S  .38 

3.S9  .30 

2.72  .39 


.Oi| 


.01      .22      .01 


JK>CKTOM 

UFFvaviLLE    DAH 
^tAWlES    RIvrR   VILLAGC 

MATHAM    lTST* 

wf$'««U'T    HILL 

LIHTON 

»ST    PfPPCRCLL 

A$T    vAREHAM 

D6A»TC»H 

ALL    «IVE« 
iTC^euRC    2    5 

RAIKL"* 
A»0#i€R 

RCTO«i 

AROkiCK. 

jtcvvillE 

AVER^'tLL 

CATN 

INGKAW 

OOSAC    TuHHEL 
TAiWliS    2    NNE 
PSXICH 
hiGmtv'llE   dam 

twREHCe 

CWELL 

ID0LE60R0 


ILFORO 
AUTuCtET    MB 
EM   SEDfORO 
E^BORi'POR''' 


S.9» 

.2* 

•  .S« 

.61 

}.51 

.74 

6.5! 

2.7J 

.65 

*.*1 

1.00 

S.W 

.46 

2.9» 

.46 

*.9( 

.04 

6.61 

».1S 

«.»* 

1.12 

S.7? 

.62 

3.a] 

.35 

3.0^ 

.76 

3.26 

1.02 

2.5( 

.50 

6.0C 

.40 

4.06 

.35 

2.50 

.30 

3.16, 

.40 

2.53 

.29 

«.93 

>.0(> 

.63 

5. Oil 
3.4» 
4.62 
2.43 

2.49 

3.98 
2.89 


1.15 
1.12 

1.33; 

l.OSj 

1.98i 
1.12^ 
1.02 
.66! 
1.09; 


1.24      .50 
.9r      .28 

.88;      .08 


.15    1.11       .24 


.02    1.09]      .29 


,7M      .78      .13 


.311      .53      .21      T 


.651      .12       .1 
.47J   1.65      T 


06 

.11 

T 

.36 

01 

.11 

T 

.31 

T 
.60 

19 

.35 

.51 

.08 

09 

T 

.56 

.14 

T 

.30 

02 

1.42 

.07 

.15 

1.01 

03 

.72 

.02 

1.03 

03 

1.01 

.13 

.03 

1.S9 

.02      .20      .01 


02 

.01 

.90 

02 

.95 

.02   .01   .10 

1.02 

01 

.01 

.90 
.15 

.63 

.16 

.60 

20 

.31 

T          .13 

1.13 

24 

.52 

,77 

T 

.47 

.37 

.12: 

.47 

30 

.6'i 

T 

.84 

10 

.61 

.07 

.26 

3.7«<   1.00 


ROVIHCETOwN    1    H 

UA8B<'>     rNTACE 
EAOIMO 

OCHCSTER 
XKfKWT     I    ESE 

alEu  c6  air  station 
e6reganset 

t^LBCRilE    FALLS 

OUTH   EGRE»0*«T 
POT    OOIO 

PRIUGFIELO    AR»«ORY 
TERLIHG 
TX  ABRIDGE 

AUNTON 
JLLY    CAW 
URtlERS    FALLS 
•LPOlE 
ARE 

ESTFIELD 
EST    MEOWAY 
ESTOH 
EST   OTIS 
ESTOVER    FIELD 

mCHCHDON 

WCES-^ER    KB    AIRPORT 

MCESTER 

ITEW   HAMPSHIRE 
ENTOM 
ERLIN 

:T»^.EhEn 
.ACKWATER     0AM 
tAOFORO 

U«PTOi 

^WKVi    MOUNTAIN 

tHTEfi    "ARBOR 

.ARF»*3KT 

:T.EeROOK 

)NCQRD    we    AIRPORT 
MVAY    1    H 
IXVILLE    NOTCH 
fQLIN 
IRHAM 

»ST    OEERING 

(ROt 

^YAN 

'TZWILLIAM 
tAN(LIN    1    NH 

(ANKLIN    FALLS    OAH 
LHAHTON 
UFTON 
'EERvrLLE 
iNOvER 

iKEPORT 
OlEPOfiT    2 
iNCASTER 

"9AII0N    F»A    AIRPORT 
NCOLh 

iC    DOMELL    DAN 
iNOiESTER 
•SSABESIC    LA^E 

LAN    7    H 

LFORO 


■^ 


3.95] 
4.40 
3.21 
5,9* 
2.60 


5.22 
2.04 
2.20 


3.14 
2.58 

3.80 
2.94 


2.66 
2.26 
2.88 


92 

.61 

06 

T 

.78 

*S 

.13 

.47" 

'^ 

T 

^ 

7ll 

.11 

.01 

7J 

.14 

.28i 

,02  1.061 
.67  .«9 
.38  .61' 
1.15 


1.06| 


.10    1.19 
.12    1.52 


1.00 

.79 

.17    1.02 


.13       .02       T 


.2&    1.02    l.OS 


01 

.73 

.11 

T 

.51 

.02 

.52 

.11 

.09 

.36 

.09 

.56 

.08 

.10 

• 

.09 

. 

.05 

.U 

• 

T 

I 
.01 

T 

7 

T     . 

.03 

.70 

.39 

.09 

.24 

.59 

.36 

T     7 

.02 

.69 

.45 

. 

T 

.02 

.05 

.15 

. 

.10 

T 

.10 

.19 

. 

.22 

.02 

.05 

.01 

. 

.07 

.07 
.Ot 

.64 
.10 

.76 

.48 
.98 

.03 
.6» 

T 

.05 

.41    . 

.89 

.27 

.2^ 

•  02   . 

T 

.42 

.59 

.11 

.10   . 

.64 
.11 

.71 

T 

.13 

.08 
.08 

.08 

T 
.01 

.01 

1.30 

.03 

.13   . 

.01 

.0! 

1.76 
.04 
.37 

.34 

.22 

.05 
.05 

T 
.06 

.04   . 
.10   . 

T 

.07 

.53 

T 
T 

.16   . 

.10 

.01 

.04 

.15 

.16 
1.01 

•  01 

T 

.04 

.21 
.1. 

.28   . 
.17 

•     • 

• 

.01 

• 

.05 

• 

.0^ 

• 

T 

.06 
.02 

.27   . 

.85 

.04 

T 

.05 

OK      T 

.171      .18 

T      '   1.02 

.29 

.*3 


.18 
.08 
.12 


•aol 
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DAILY  PRECIPITATION 


SUPPLEMENTAL    DATA 


- 

Day  of  Month 

station 

^ 

1    {    2    1    3 

4        5    1 

6 

7 

8        9 

10       11 

12 

13       14       15 

16      17      18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23   1 

24 

25 

26   1 

27 

28  1  29      30 

31 

MOUNT    SUNAPEE 

2.20 

.57 

.09 

.50 

.09 

.11 

,2S 

T 

T 

.26 

.04 

7 

.23 

.06 

MOUNT    WASHINGTON                //R 

4.53 

.09 

.53 

.52 

.26 

T             .50 

,02 

T 

1.92 

.30 

.16 

.04 

.16 

.01 

NASHUA        2     NNW 

A. 25 

.10 

T 

1.17 

,63 

.10 

,16 

.30       .01 

.04 

1.31 

.43 

T 

NORTHWOOO 

3.28 

T 

1.21 

,23 

,36 

.65 

# 

.19 

T 

.32 

.32 

OTTER    BROOK    OAM 

3.03 

.50 

.60 

.05 

,12 

.18 

.05 

T 

.01 

.01 

.93 

.38 

PETERBOflO       2    S 

2.39 

T 

.13 

.87 

.08 

,47 

.01 

.41 

.33 

.09 

PINKHAM    NOTCH 

2.69 

.01 

.51 

.16 

.47 

.08 

T 

1.30 

.01 

.11 

.02 

.02 

PLYMOUTH 

1.35 

.44 

.07 

,11 

T 

.30 

.02 

.11 

.18 

.12 

T 

PORTSMOUTH 

3.08 

.02 

.52 

1.03 

.01 

.03 

.22 

.15 

.03 

.66 

.41 

SOUTH   DAN6URY 

2.67 

.72 

T 

.42 

,30 

,25 

.34 

.36 

.28 

SOUTH    LYNDEBORO 

2.71 

.42 

.18 

.98 

.12 

.62 

.03 

.06 

T 

.20 

.08 

.02 

SURRY    MOUNTAIN    DAM                 R 

3.40 

.30 

.84 

.02 

T 

.15 

.23 

,05 

.04 

.05 

.05 

1.55 

.12 

WEST    HENNIKEH 

2,21* 

.18 

.75 

.04 

.18 

.24 

.01 

.20 

.03 

.48 

.13 

WEST    RUMNEY 

1.59 

.09 

.11 

.39 

.03 

.08 

.14 

.06 

.05 

,06 

.21 

.09 

.26 

.02 

WHITEFIELO 

1.97 

.02 

T           T 

.24 

.26 

.09 

.06 

.26 

.57 

,38 

T 

•  03 

.05 

.01 

W  i NDHAM 

3.58 

.20 

.14 

1.14 

.54 

.11 

.24 

.03 

.06 

.61 

.03 

.12 

.36 

HOLFEBORO 

3.32 

.06 

T 

.83 

.29 

.09 

.42 

T 

.07 

T 

.30 

.24 

T 

.56 

.46 

1 

WOODSTOCK 

1.14 

.01 

.38 

.16 

.08 

T 

T 

.16 

.10 

.15 

.05 

.05 

T 

YORK    POND 

2.59 

.07      T 

T            .23 

.05 

.13       .12 

.20 

.17 

.02 

.67 

.61 

.03 

.03 

.22 

.04 

RHODE    ISLAim 

BLOCK     ISLAND    WB    AP               R 

6.91 

.85 

.36 

T 

2.16 

2,16      I 

.21 

.30 

.32 

.30 

.15 

GREENVILLE 

4.98 

.15 

.34 

* 

.72 

.08 

.80 

,48       ,05 

.70 

.30 

.27 

.80 

.09 

.20 

KINGSTON 

5.54 

.11 

1.30 

.03 

1.24 

,58       ,14      ,01 

.12 

1.17 

.49 

.23 

.12 

NEWPORT 

4.74 

.06 

.11 

1.19 

1.17 

,75 

.05 

T 

.11 

1.01 

.09 

.11 

.09 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT      R 

5.52 

.76 

.48 

.9{ 

.38       .01 

.11 

.01 

.42 

.19 

1.99 

.12 

VSUIONT 

V 

BELLOWS    FALLS 

2.93 

.39 

.72 

.06 

.20 

.11 

.04 

.13 

.09 

.64 

.59 

BENNINGTON    2    NNW 

1.80 

.34 

.01 

.68 

.03 

,14 

.07 

.05 

.03 

.26 

.19 

BLOOMFIELD 

2.16 

.27 

.07 

.05 

.04 

.15 

.02      • 

.32 

.02 

.67 

I 

• 

.16 

.39 

BURLINGTON    WB    AIRPORT      R 

2.66 

T 

T 

,02       .36 

T 

1.18 

T 

.14 

.50 

T 

7 

.46 

CAVENDISH 

2.25 

.12 

.16 

.65 

T 

.17 

T 

T 

T 

7 

.11 

.82 

.21 

.01 

CHITTENDEN 

2.23 

.18 

.33 

.09 

.15 

.08 

.07 

.05 

.01 

.76 

.32 

.16 

.03 

CORNWALL 

1.30 

T 

.04 

.16 

.11 

.07 

.02 

.23 

.06 

.16 

.17 

.28 

DANVILLE 

2.05 

.10 

.10       .08 

.23 

.20 

.21 

.50 

.63 

DORSET    I    S 

2.45 

.27 

1.27 

.22 

.10 

.49 

,10 

ENOSBURG    FALLS 

4.01 

.28 

T 

T 

.07 

T 

1.77 

.19 

.22 

1.11 

•  03 

,34; 

OILMAN 

1.77 

T 

.12 

.19 

,14 

.04 

.73 

.34 

.14 

.07 

MANCHESTER    CENTER 

2.71 

.16 

.76 

T 

.65 

,03 

.02 

.49 

.58 

-l 

MC     INDOE    FALLS 

2.16 

.02 

.20 

.03 

.01 

.73 

.59 

.01 

.44 

.13 

* 

MIDDLESEX 

2.28 

,03 

T 

.19 

.06 

1.10 

.65 

.05 

.20 

w 

MONTPELIER    FAA    AP 

1.56 

T 

.04 

.05 

T             .14 

T 

' 

.95 

T 

T 

.12 

T 

,26 

MOUNT    MANSFIELD 

4.36 

.10 

.03 

.08       .04 

.01 

,03    1.06 

.02 

.09 

.25 

.61 

.01 

1.92 

.11 

NEWPORT 

2.85 

.23 

.03 

T 

.27 

.80 

.93 

.11 

•  34 

•  04 

,10 

NORTH    DANVILLE 

2.68 

.08 

.05 

.02 

.29 

.81 

.87 

•  06 

•  43 

,07 

PERU 

2.50 

.48 

.96 

.36 

.21 

.04 

•  45 

READING    HILL 

1.82 

.50 

.45 

,21 

.09 

.06 

.05 

.21 

.29 

REA05B0R0    1    SSE 

2.43 

.19 

.36 

,02 

.69 

T 

,20 

.16 

T 

.01 

•  74 

.06 

RUTLAND 

3.36 

.20 

.26 

.15 

,40 

.13 

.03 

.22 

T 

U97 

T 

SAINT    ALBANS    BAY 

3.45 

T 

.25 

T 

.11       .30 

T            .65 

.08 

.86 

.45 

,85 

SALISBURY 

1.23 

.05 

.17 

•           .20 

,24 

.02 

T 

.02 

.04 

.06 

# 

.42 

.01 

. 

SEARSBURG    MOUNTAIN 

2.59 

.34 

.66 

,23 

.10 

.54 

.01 

.03|      .55 

.13 

A 

SEARSBURG    STATION 

1.92 

.33 

.64 

,23 

.11 

.23 

.05 

.02 

.20 

.11 

1 

SOUTH    LONDONDERRY 

1.98 

.36 

T 

.88 

.50 

.08 

T 

.16 

T 

m 

UNION   VILLAGE    DAM                R 

.35 

T 

T 

.20 

I 

T 

T 

T 

T 

T 

.05 

.05 

.09 

T 

T 

m 

VERNON 

2.29 

.31 

.02 

T 

.82 

.16 

.22 

T 

T 

.67 

.09 

M 

UAITSFIELO    1    S 

2.07 

T 

.05 

.27 

.20 

.oe 

.65 

.55 

T 

.04 

.23 

T 

1 

WARDSBORO 

1.80 

.16 

.75 

.03 

.16 

.08 

.06 

.03 

.53 

1 

WATERBURY    1     NNE 

2.72 

T 

T 

.37 

.IS 

1.01 

.38 

.09 

T 

.72 

1 

WHIT  INGHAM     3     W 

2.03 

.20 

.08 

.04 

.69 

7 

.35 

.17 

T 

.02       .42 

.06 

# 

WOODSTOCK    3    ENE 

1.29 

.21 

.40 

T 

.09 

.12 

.07 

.03 

.02 

.17       .09 

.09 

T 

1         9 

I 

f 
I 


4 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

_ 

s  1  S 
£  15 

Station 

a 

1 

III 

1 

u 

g       1 

J1 

S 

-  a 

a 
< 

S 
< 

o 

O  H 

■  ■  w 

< 
o 

o  H 

s 
& 

o 
O  H 

1 

§ 
3 

s 
i 

i 

to 

C7> 

3| 

1 

BLOCK   ISLAND   WB  AIRPORT,    R.    I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

0 

« 

1 

0 

2 

11 

'"k 

BLUE  HILL    WB,     MASS. 

SSW 

23 

12.4 

33 

NW 

1 

89 

84 

57 

73 

4 

3 

6 

1 

0 

0 

14 

60 

-f 

BOSTON    WB  AIRPORT,     MASS. 

ssw 

14 

12.6 

36 

W 

1 

77 

71 

54 

66 

5 

2 

6 

2 

0 

0 

15 

64 

6.7  ' 

BRIDGEPORT    WB  AIRPORT,     CONN. 

wsw 

13 

11.0 

38++ 

WSW 

19 

86 

82 

62 

73 

1 

4 

5 

0 

1 

0 

11 

6,6_ 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,    VT. 

ssw 

14 

7.0 

27 

N 

30 

85 

77 

50 

60 

6 

1 

3 

1 

1 

0 

12 

61 

»l 

CARIBOU   WB  AIRPORT,     ME. 

sw 

13 

9.9 

35++ 

NW 

17 

84 

81 

54 

64 

5 

5 

7 

0 

0 

0 

17 

_ 

7,.| 

CONCORD  WB  AIRPORT,    N.    H. 

NW 

8 

5.2 

32 

N 

19 

84 

78 

45 

58 

3 

3 

5 

2 

0 

0 

13 

60 

6.1 

HARTFORD   WB  AIRPORT,    CONN. 

^ 

25 

7.4 

33 

NW 

26 

88 

84 

54 

65 

5 

2 

5 

2 

0 

0 

14 

59 

6.al 

MOUNT    WASHINGTON,     N.    H. 

W 

49 

24.2 

82'i6 

NW 

3 

85 

76 

77 

78 

2 

4 

4 

3 

1 

0 

14 

47 

7.05 

NANTUCKET    WB  AIRPORT,     MASS. 

SW 

19 

12.1 

29 

NE 

6 

94 

85 

73 

87 

6 

0 

3 

3 

1 

0 

13 

63 

y.sfl 

NEW   HAVEN    WB  AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

6.9 

25 

SW 

19 

- 

80 

63 

0 

4 

4 

3 

0 

0 

11 

66 

6.«l 

PITTSFIELD    WB  AIRPORT,     MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

4 

2 

3 

1 

0 

0 

10 

- 

-   1 

PORTLAND   WB  AIRPORT,     ME. 

s 

15 

8.4 

27 

W 

17  + 

89 

80 

58 

70 

3 

3 

5 

1 

1 

0 

13 

65 

6.4 

PROVIDENCE    WB  AIRPORT,     R.     I. 

ssw 

13 

10.4 

25 

SW 

10 

84 

80 

57 

69 

0 

2 

6 

2 

1 

0 

11 

61 

6.5 

WORCESTER   WB   AIRPORT.     MASS. 

w 

17 

7.6 

19++ 

w 

17 

78 

73 

53 

64 

4 

1 

6 

1 

I 

0 

13 

_ 

^•'f 

%  Peak   Gust 

Sm  releience  nol*i  following  Station  injaj. 
-    136    - 


DAILY  TEMPERATURES 

HIW  KHOLAIID 
JUKI  1962 

Slallon 

Dty  Of  Month 

1 

I 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

• 
< 

CONNECTICUT 

mioocPORT  HP  »p 

MAX 
MIN 

86 
60 

77 
56 

73 
49 

76 
52 

64 
60 

74 
59 

75 
56 

80 
57 

77 
53 

80 
56 

80 
65 

68 
58 

56 
55 

65 
53 

78 
55 

86 
60 

82 
61 

68 
64 

84 
62 

76 
65 

71 
63 

71 
61 

74 
61 

74 
65 

79 
64 

83 
63 

76 
61 

75 
56 

81 
61 

82 
59 

76. 6 
57.1 

JUULS  BRIDGE  0AM 

MAX 
HIN 

89 
59 

76 
5* 

76 
44 

SO 
37 

64 

57 

79 
57 

80 
45 

80 

44 

S3 

41 

66 
52 

90 
63 

76 
58 

60 
55 

74 
54 

SO 
53 

88 
52 

89 

50 

89 
60 

89 
62 

74 
58 

68 
55 

76 
61 

70 
63 

74 
56 

85 

59 

B6 
54 

SO 
55 

83 
51 

87 
51 

88 
54 

80.0 
53.9 

:OLCHESTER 

MAX 
MIN 

88 

84 

57 

76 
44 

78 
40 

71 
56 

74 
54 

76 
49 

76 
49 

77 
41 

80 
53 

64 
64 

77 
56 

56 
51 

66 

49 

80 
54 

86 

50 

86 
49 

84 
65 

65 
57 

78 
61 

66 
58 

72 

49 

72 

57 

73 
62 

82 
62 

81 

54 

76 
50 

77 
45 

82 
53 

82 
52 

77. 9 
53.2 

rOVENTRY 

MAX 
MIN 

86 
56 

84 
53 

^7 

75 
35 

76 
51 

68 
54 

74 
50 

75 
40 

77 
36 

79 
44 

82 
60 

64 
59 

62 
52 

63 

50 

76 
50 

83 
44 

87 
42 

86 
58 

85 
51 

66 
68 

77 
66 

71 
47 

73 
59 

75 
62 

78 
60 

61 
47 

SO 
48 

76 
41 

83 
43 

85 
47 

7g.o 

49.7 

.-REAM  HILL 

MAX 
MIN 

79 
56 

77 
55 

66 
4* 

71 
52 

71 
54 

70 
54 

75 
49 

75 
52 

76 
53 

81 
55 

82 
62 

79 
55 

55 

53 

66 
51 

78 
55 

83 
56 

83 
60 

S3 
66 

83 
63 

7S 
59 

69 

67 

69 

57 

75 
59 

70 
63 

78 
58 

77 
60 

77 
55 

80 
52 

82 
55 

83 
60 

75.6 
56.1 

JANBURY 

MAX 
MIN 

86 
60 

80 
60 

75 

45 

79 
45 

69 

56 

78 
58 

78 
46 

79 

48 

63 
45 

65 
52 

87 
66 

79 
58 

58 
54 

69 

51 

78 
54 

86 
55 

88 
53 

90 
64 

90 
62 

82 

62 

75 
60 

70 

60 

74 
61 

75 
64 

S2 

63 

85 
57 

79 
56 

81 

51 

84 
53 

84 
53 

79.6 
55.9 

■'AILS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

87 

60 

82 
54 

76 
42 

81 
41 

81 

57 

78 
57 

78 
44 

78 

42 

82 
39 

86 

49 

87 
66 

65 
58 

61 

56 

76 
54 

80 

51 

85 
55 

69 
48 

90 
62 

88 
61 

87 
58 

75 
59 

74 
66 

80 
63 

75 
63 

82 

58 

82 

53 

80 
53 

S4 
52 

87 
51 

88 
54 

81.5 
53.9 

iROTON 

MAX 
MIN 

86 
59 

76 
56 

76 
48 

75 
50 

63 
56 

74 
55 

74 
52 

79 
52 

76 
49 

79 
48 

80 
62 

68 
57 

58 
54 

62 
52 

74 
55 

64 
54 

85 
54 

85 
61 

82 
59 

79 
64 

66 
58 

72 
53 

74 
59 

70 
62 

62 

63 

82 

60 

77 
57 

71 
51 

80 
55 

79 

75.7 
55.8 

HARTFORD  BRAINARO  FlD 

MAX 
MIN 

87 
62 

78 
55 

79 

47 

81 
46 

64 
58 

79 

55 

80 
55 

79 
49 

62 

47 

65 
57 

87 
65 

69 

56 

57 

53 

68 

53 

SO 
53 

88 
54 

88 
53 

89 
63 

89 
61 

79 
63 

71 

57 

70 
56 

72 
61 

72 
65 

83 

60 

62 
56 

78 
54 

77 
49 

84 
57 

83 

57 

78.7 
55.9 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
61 

75 
55 

77 
49 

79 
47 

63 
58 

77 
56 

79 
54 

79 

49 

SI 
46 

66 
57 

89 
6S 

70 
56 

58 
55 

69 

55 

81 
54 

89 
55 

90 
55 

89 
65 

91 
61 

79 
63 

72 

60 

74 
66 

78 
63 

75 
67 

84 
62 

82 

57 

79 
65 

81 
52 

88 
57 

87 
60 

79.7 
57.0 

■lANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

87 
61 

88 
61 

75 
40 

77 
38 

79 
53 

63 
55 

74 
52 

77 
46 

78 
40 

81 

47 

65 
63 

85 
59 

75 
52 

57 
61 

67 
55 

82 

50 

88 
46 

87 
60 

66 
55 

66 
61 

79 
60 

67 
51 

76 
55 

75 
62 

77 
64 

83 
52 

83 
51 

76 

41 

80 
42 

86 
50 

78.7 
52.4 

HIDOLETOWN  4  W 

MAX 
MIN 

85 
62 

84 
58 

72 

48 

78 
45 

76 
58 

65 
54 

76 

51 

76 
52 

78 
45 

76 
57 

61 

63 

82 
59 

59 
52 

56 
50 

74 
53 

76 
56 

64 
58 

86 
57 

67 
60 

64 
62 

78 
60 

68 

53 

72 

66 

73 
64 

73 
61 

80 
59 

82 

55 

77 
49 

79 
58 

82 

57 

76.8 
56.4 

HOUNT  CARmEL 

MAX 
HIN 

87 
59 

78 
61 

78 
46 

78 
51 

73 
57 

76 
56 

77 
51 

80 
52 

80 
46 

83 
54 

85 
65 

76 

58 

59 

54 

69 
52 

78 
52 

88 
54 

89 
54 

89 
63 

88 
59 

60 
63 

72 
61 

71 
58 

72 

61 

73 
66 

83 
62 

65 
58 

78 
57 

75 
49 

83 
63 

82 
54 

76.8 
56.2 

lEH  HAVEN  UB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

81 
59 

79 
57 

72 
52 

76 
52 

64 

61 

76 

57 

74 
55 

81 

53 

76 
53 

80 
56 

82 
64 

69 
57 

59 
53 

64 
53 

75 
56 

88 
58 

62 

57 

85 
65 

65 
62 

76 
63 

70 
60 

71 
62 

73 
61 

74 
65 

S4 

65 

S3 
63 

79 
56 

75 
53 

80 
60 

81 
57 

76.5 
68.2 

10RF0L);  2  SW 

MAX 
MIN 

81 
59 

80 
55 

72 
46 

69 

45 

74 
57 

59 
54 

71 
41 

72 

44 

71 
42 

77 
53 

80 

57 

80 
60 

61 
52 

54 
50 

69 
51 

76 
53 

79 
54 

82 
62 

81 
60 

83 
58 

72 
58 

70 
56 

66 
68 

77 
61 

71 

57 

76 
54 

76 
52 

76 
51 

76 
54 

60 
62 

73.6 
53.5 

*10RWAL<  GAS  PLANT 

MAX 

MIN 

87 
62 

92 

64 

77 
42 

74 

49 

72 
59 

65 
60 

76 
55 

77 
51 

81 
49 

76 
53 

85 
66 

85 
67 

69 
56 

58 
54 

66 
52 

79 
56 

88 
59 

89 
67 

69 
63 

89 
68 

77 
63 

75 
62 

71 
63 

72 
65 

71 
64 

60 
61 

79 
61 

74 
53 

74 
55 

81 
56 

77.7 
58.5 

NORWICH  PUB  UTIL  PLAN 

MAX 

MIN 

87 
62 

90 
63 

60 
49 

79 

45 

78 
60 

64 

51 

70 

54 

80 
53 

81 

47 

80 

56 

82 
67 

82 

61 

65 
54 

59 

54 

73 
55 

82 
54 

92 

55 

88 
65 

SS 
60 

85 
67 

84 

60 

68 

55 

74 

60 

72 
66 

75 
65 

85 
59 

66 

57 

80 
62 

80 
55 

83 
57 

79.1 
57.3 

SHEPAUG  DAM 

MAX 

MIN 

84 

57 

83 
56 

71 
44 

73 
42 

77 
56 

76 

47 

75 
44 

73 
42 

75 
41 

77 
51 

82 
61 

64 
60 

62 

54 

62 
51 

74 
54 

81 
64 

64 

50 

64 
61 

66 
59 

86 
61 

73 
59 

73 
68 

71 
60 

73 
61 

73 
56 

80 
53 

61 

55 

78 
51 

80 
49 

82 
53 

77.1 
63.3 

STAMFORD  5  N 

MAX 
MIN 

87 
58 

86 
59 

79 
43 

78 
45 

64 

51 

79 
59 

79 
54 

61 

47 

80 
47 

65 
51 

87 
66 

76 
62 

62 

55 

66 
54 

76 
50 

88 
53 

88 
52 

89 
62 

67 
60 

66 
65 

74 
60 

71 
62 

75 
62 

75 
65 

85 
62 

83 
58 

79 
57 

79 
50 

83 
51 

82 
52 

79.6 
65.7 

STORRS 

MAX 
MIN 

83 
61 

81 
60 

75 
48 

76 
50 

74 
55 

70 
47 

74 
56 

76 
49 

77 
49 

SO 

54 

83 
63 

79 
57 

59 
51 

63 
50 

80 
53 

85 
56 

65 
61 

84 

68 

65 
57 

80 
61 

74 
56 

73 
51 

72 

57 

74 
64 

80 
63 

80 
62 

74 
56 

76 
49 

83 
53 

82 
54 

77.2 
55. S 

WATERBURV  RADIO  WBRY 

MAX 
MIN 

59 

57 

42 

42 

58 

56 

49 

78 
44 

79 
43 

64 
51 

86 
63 

83 
60 

64 
53 

69 
51 

63 
54 

84 

53 

87 
62 

S8 
62 

88 

60 

86 
62 

76 
60 

70 
59 

71 
56 

72 

60 

81 
59 

83 
64 

79 
47 

64 
53 

86 
64 

64 
50 

80.1 
54.1 

WEST6R00K 

MAX 
MIN 

85 
56 

85 
57 

78 
41 

75 
41 

73 
56 

76 
56 

74 
50 

61 
43 

47 

80 

76 
58 

60 
52 

63 
52 

74 
53 

64 
51 

84 
49 

86 
61 

83 
55 

77 
62 

70 
61 

71 
58 

73 
60 

72 
60 

83 
64 

83 
55 

78 
53 

73 
48 

76.8 
63.8 

VIGWAH  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

84 
57 

64 
51 

80 
43 

86 

44 

86 

56 

76 

47 

77 
49 

77 
46 

78 

43 

80 
54 

82 
63 

64 
61 

61 

54 

66 

51 

79 
52 

84 

53 

82 
52 

85 
60 

86 
60 

86 
61 

77 
60 

72 

60 

70 
60 

72 

65 

78 
60 

62 

65 

78 
54 

78 
51 

64 
62 

64 
54 

79.3 
64.3 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
52 

71 
50 

70 
46 

77 
48 

67 
53 

58 
48 

73 
43 

76 

49 

80 
52 

80 
52 

85 
63 

64 

51 

71 

47 

77 
43 

86 
47 

90 
55 

67 
62 

75 
54 

60 
50 

64 
54 

77 
53 

77 
51 

65 
64 

67 
68 

79 
62 

77 
55 

72 
50 

80 
46 

86 
53 

86 
56 

76.2 
52.1 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

68 
52 

70 
50 

65 

47 

72 

43 

68 
50 

55 

48 

72 
44 

75 
46 

80 
47 

71 
55 

80 
63 

66 

50 

71 
44 

76 
44 

90 
49 

90 
58 

67 
58 

74 
53 

58 
52 

64 
52 

74 
55 

74 
63 

56 
56 

70 
67 

80 
60 

77 
65 

69 
51 

79 
49 

87 
64 

84 
57 

73.5 
61.7 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

68 

48 

73 
45 

66 
50 

71 
43 

67 
52 

50 
48 

70 
45 

75 
50 

76 
47 

73 
62 

75 
65 

73 
54 

65 
43 

67 
43 

64 
48 

85 
54 

83 
54 

79 
67 

70 
50 

59 
51 

67 
53 

69 

47 

64 

61 

62 

50 

72 

53 

74 
55 

67 
52 

74 
56 

81 
52 

80 
52 

71.6 
51.0 

BELFAST 

MAX 

MIN 

72 
54 

74 
49 

71 
48 

77 
44 

75 
50 

65 
51 

76 
45 

SO 
41 

82 
45 

79 
49 

85 
61 

73 
59 

69 
44 

70 
43 

88 
45 

67 
52 

88 

53 

81 
56 

77 
55 

65 
54 

73 
56 

71 

47 

66 
54 

63 
53 

82 

66 

79 
54 

70 
52 

83 
49 

88 
49 

83 

53 

76.4 
50.7 

3RASSUA  DAM 

MAX 
MIN 

73 
56 

69 
56 

60 
44 

63 
36 

72 
41 

75 

49 

59 

34 

68 
40 

72 

36 

75 
45 

68 

59 

73 
46 

68 
38 

73 
47 

80 
48 

84 
50 

61 
61 

80 
44 

67 

41 

55 
47 

60 

47 

75 
43 

71 
51 

65 

54 

72 
57 

73 
47 

73 
48 

72 
43 

76 
51 

61 
52 

71.1 
47.0 

3RIDGEWATER 

MAX 
MIN 

72 

43 

66 

48 

59 
45 

73 
33 

78 
39 

73 
48 

72 
40 

73 

35 

83 
34 

50 

78 
58 

72 
51 

77 
37 

82 
40 

86 

45 

91 
51 

88 

71 
45 

70 
45 

65 

49 

72 
51 

79 
42 

52 

78 
52 

83 
42 

89 
59 

89 
58 

76.8 
45.8 

3RIDGT0N  1  NNW 

MAX 
MIN 

65 
60 

79 
52 

71 
46 

77 
43 

74 
53 

66 
54 

75 
48 

77 
43 

80 

44 

80 

58 

84 

68 

70 

55 

72 
50 

75 
42 

88 
50 

90 
56 

90 
55 

S3 
63 

73 
51 

65 
56 

76 
56 

76 
53 

72 
54 

70 
61 

61 
69 

76 
57 

75 
52 

82 
48 

86 
52 

85 
58 

77.8 
52.9 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

75 
50 

74 
48 

71 
49 

72 
44 

63 
53 

52 

47 

72 
46 

77 
46 

75 
45 

76 

55 

81 
60 

66 
50 

68 
49 

69 
46 

82 

47 

67 
52 

88 
56 

72 
68 

58 

55 

63 
54 

71 
55 

67 
64 

62 

55 

64 
59 

80 
58 

76 
57 

67 
52 

72 
49 

81 
52 

76 
57 

72.2 
51.9 

CARIBOU  we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 
44 

65 
46 

56 

44 

72 

40 

68 

45 

59 

44 

71 
41 

72 

40 

82 
42 

66 

54 

73 
54 

69 

51 

75 
45 

86 
49 

85 

55 

68 
57 

83 
51 

67 

44 

52 
41 

56 
49 

73 
52 

77 
50 

65 

53 

71 
56 

74 
58 

70 
50 

71 
52 

61 
49 

88 
55 

87 
59 

72.1 
49.0 

CLAYTON  LAKE 

MAX 
MIN 

75 
58 

66 
47 

48 
42 

60 
31 

72 
39 

74 

43 

32 

36 

34 

55 

54 

45 

36 

43 

55 

59 

61 

37 

40 

47 

42 

38 

56 

50 

60 

46 

70 
45 

73 
46 

78 
54 

84 
68 

46.3 

CORINNA 

MAX 
MIN 

79 
56 

72 
52 

69 

43 

60 
37 

76 

45 

66 

51 

73 
39 

77 
42 

80 
39 

78 
53 

85 
61 

79 
56 

74 
39 

78 
38 

89 
46 

96 
51 

87 
55 

82 
62 

70 
48 

63 
53 

77 
49 

78 
48 

72 
54 

70 
56 

61 
60 

60 
54 

71 

51 

81 

46 

88 
52 

87 
54 

78.0 
49.4 

OAMARISCOTTA  MILLS 

MAX 
MIN 

74 
54 

76 

49 

67 

44 

76 
43 

67 
52 

60 
51 

71 
42 

75 
45 

80 

47 

77 
52 

83 
63 

79 

58 

68 

47 

70 
45 

87 
45 

90 
52 

86 
56 

81 
55 

73 
52 

65 

53 

73 
55 

75 

51 

65 
53 

65 
56 

SO 
69 

76 
57 

67 
52 

81 
45 

86 
51 

85 
58 

75.4 
51.4 

EASTPORT 

MAX 
MIN 

52 
42 

63 

44 

61 
47 

71 
43 

67 
44 

51 
44 

67 

47 

69 

46 

77 
40 

64 

49 

69 
49 

61 
49 

63 
45 

67 
42 

74 
46 

79 
50 

63 

50 

73 
64 

66 

44 

63 
47 

68 
52 

66 

45 

57 
46 

56 

47 

66 

50 

72 
46 

66 
48 

79 
47 

79 
50 

72 
46 

67.3 
46.6 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGUN 
JUNE  196 


Day  Of  Month 


16      17 


25     26     27     28     29 


EAST  SANGERVILLE  5  SE 

FARMPNGTON 

FORT  KENT 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

HOULTON 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWI STON 

LONG  FALLS  DAM 

MADISON 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRESQUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

RUMFORD  3  SW 

RUMFORD  POWER  PLANT 

ST  FRANCIS 

SANFORD  2  NNW 

SQUA  PAN  DAM 

WATEfiVILLE  PUMP  STA 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WOODLAND 


MASSACHUSETTS 
ADAMS 


BARRE  FALLS  DAM 


BIRCH  HILL  DAM 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


76   72   6* 
56   52   46 


83   80   70 
60   54   48 


79   74   72 
55   47   47 


84   55   70 
41   42   46 


86   73   75 
58   41   47 


54   64   58 
45   47   43 


61   64   59 
44   48   46 


73   65   64 

58   50   45 


90   62   72 
48   44   45 


81   70   70 
57   51   54 


84   68   72 
60   52   45 


77   76   57 
53   53   42 


81   60   65 
54   53   48 


67   72   65 
52   51   39 


73   73   56 
53   52   43 


62   71   60 
49   47   44 


80   76   75 
49   49   52 


79   74   73 
49   45   46 


73   65   57 
43   48   44 


84   60   59 
56   51   44 


74   75   68 
50   48   46 


82   64   69 

54   50   42 


85   67   69 
59   53   49 


73   56   60 

50   47   44 


87   85   76 
57   50   42 


67   55   64 
46   40   43 


84   72   69 
59   52   46 


85   74   71 
55   48   49 


88   52   71 
50   49   51 


86  65 

58  49 

85   73  75 

63   5  8  44 

82   77  72 

59   53  42 

78  73 

62   50  47 


71   70 
36   39 


77   69 
40   50 


60   74 
40   45 


78   71 
37   51 


70   79 
40   46 


74   70 
39   42 


78   71 
46   55 


65   75 
36   45 


80   78 
39   46 


62   76 

39   44 


76   76 
39   44 


77   75 
36   45 


60   70 
34   43 


76   73 
38   46 


77   72 
48   53 


74   71 
40   51 


71   73 
40   45 


73   64 
42   52 


79   63 
39   48 


79   67 
40   49 


60   73 
37   37 


80   78 
39   48 


59   72 
31   34 


79   72 
41   49 


77   71 
40   60 


65   72 
42   51 


78   61 
52   66 


77   66 
42   58 


74   73 
37   53 


76   76 
37   56 


73   79 
39   42 


74   77 
40   38 


73   61 

37   37 


78   80 
42   41 


75   82 
37   35 


79   81 
45   40 


73   82 
40   42 


73   80 
42   41 


75   77 
46   36 


72   74 
43   45 


77   81 
48   47 


72   75 
38   38 


77   80 
41   39 


69   69 

37   33 


71   75 
42   45 


75   81 
40   37 


67   69 
38   34 


73   79 
42   40 


79   80 
58   53 


77   77 
46   44 


73   61 
42   47 


68   73 
40   41 


76   79 
46   45 


76   79 
43   40 


76   81 
44   39 


72   73 
32   38 


76   79   82 


71   74 
32   36 


77   81 
42   42 


75   80 
47   41 


78   84 
63   58 


69   71 
63   51 


56 

80 
51 

80 
45 

73   79   66 
48   66   41 

84   87   64 
51   57   53 


82   75 
58   57 


82   81 
56   56 


77   63 
53   46 


77   68 
60   52 


74   72 
62   50 


69   72 
55   54 


86   67 
68   57 


73   77 
59   50 


81   76 
60   57 


79   79 
61   61 


81   66 
63   46 


68   74 
47   46 


77   72 
61   46 


88   67 
66   62 


85   64 
62   52 


76   70 
63   51 


73   76 
60   49 


74   70 
59   56 


77   81   67 


83 
61 

69 
67 

66 
54 

70 
51 

86 

65 

S6 
56 

68 
51 

74 
47 

86 
63 

77 
58 

85 
62 

64 
53 

75 
63 

82 
59 

74   75   79 
50   43   38 


S6   86   69 
54   66   60 


84   S3   80 
50   65   57 


79   85 
43   40 


73   77 
41   46 


86   8ft 
43   51 


76   85 
40   40 


74   78 
39   50 


83   87 
39   48 


76   88 
46   44 


80   85 
42   52 


67   71 
40   45 


74   87 
47   49 


78   84 
42   44 


65   76 
42   42 


76   79 
45   59 


76   89 
38   43 


66   76 

41   47 


70   88 
3  8   44 


67   84 
48   62 


67   85 
47   43 


83   85 
46   66 


73   81 
44   47 


66   85 
47   47 


76   87 
41   41 


78   89 
43   47 


80   86 
38   61 


73   88 
46   44 


77   87 
40   45 


77   90 
42   45 


72   86 
45   46 


75   80 
42   60 


88   85 
52   61 


89   90 
50   52 


87   84 
52   58 


89   90 
56   62 


91   89 

43   40 


90   85 
56   55 


88   85 
58   76 


82   80 
50   60 


86   87 
54   63 


91   89 
57   59 


84   85 
51   56 


89   85 
53   53 


81   82 
45   47 


91   91 
51   63 


90   87 
52   55 


90   65 
52   57 


88   91 
58   62 


86   88 
50   53 


88   85 
61   60 


85   85 
62   55 


87   86 
53   54 


88   89 
52   52 


87   86 
55   54 


91   90 
61   52 


86   89 
52   63 


92   91 
53   55 


88   86 
45   60 


64   76 

52   51 


66   62   78 
57   54   45 


60   68   80 
56   52   47 


58   65   81 
51   47   40 


59   71   83 
63   49   40 


79   82   86 


88   84 
50   67 


85   85   86 
46   60   61 


86   86 
50   62 


59   75 
50   44 


54   62   77 


69   79 

55   57 


57   72 
50   53 


60   71 
47   52 


60   76 

54   43 


65   64 
49   51 


65   77 
56   58 


58   61 
46   43 


68   58   63 


55   69 
42   49 


63   74 
52   53 


64   59   57 


61   72 
55   66 


62   72 
65   53 


60   58 
46   49 


66   76 

53   51 


67   76 
62   53 


54   59 
39   47 


52   57 
38   46 


66   77 
64   65 


57   64 
51   55 


78   83   76 
63   59   58 


61   67   61 


83   81   72 
55   54   54 


68   68 

52   55 


78   70 
55   56 


77   77 
55   56 


66   68 
50   49 


78   72 
51   52 


75   68 
56   59 


72   73 
62   56 


68   57 
49   50 


73   69 
50   54 


78   68 
50   54 


59   69 

53   56 


60   71 
54   56 


68   67 
50   52 


66   67 
56   56 


72   72 
52   55 


75   64 
50   51 


59   59 
54   52 


72   66 
53   57 


73   67 
66   58 


80   71 
43   62 


72   70 
55   59 


65   67 
56   57 


77   73   81 
58   59   65 


7ft   76   74 
45   56   61 


76   76   7ft 
49   68   64 


76   75   67 
60   66   60 


75   73   71 
61   48   47 


82   78   73 
56   52   51 


70   78   79 
67   54   50 


76   72   73 
53   50   49 


82   79   72 
66   53   52 


77   74 
57   55 


76   73   68 
58   67   41 


75   76   74 
59   50   50 


61   71   75 
53   53   50 


80   76   74 
63   60   56 


73   76   74 
57   51   47 


69   74   75 
55   47   42 


69   79 
57   52 


78   75   70 
61   55   52 


79   78   68 
58   61   49 


74   7ft   70 
56   50   46 


82   78   66 
66   55   48 


75   72 
58   51 


67   74   74 
56   52   48 


78   78   70 
54   53   60 


79   80   74 
59   56   48 


79   7ft   72 
57   46   47 


79   79   72 
62   53   53 


74   76 
55   47 


81   82   73 
62   56   5ft 


80   78   69 
68   53   48 


79   76   7$ 
63   53   53 


82   80   77 
62   53   ft9 


60   78   77 


78   84 
47   53 


81   86 
48   58 


68   80 
49   51 


80   87   86 


80   88 
62   54 


SO   86 
50   57 


78   83 
48   64 


66   79 
42   49 


81   88 
51   54 


70   70 
43   50 


82   88 
43   47 


71   76 
40   41 


72   82 
50   50 


81   88 
50   61 


70   79 
39   43 


76   86 

44   50 


81   84 
44   49 


81   87 
50   56 


69   78 
45   49 


76   85 
47   61 


79   86 
46   45 


61   88 
45   46 


74   81 
47   51 


84   89 
42   50 


73   82 
42   45 


82   88 
47   55 


SO      Sft 
ftft      ftft 


70      82 

50      56 


78      82      84 
51      51      54 


83 

86 

88 

48 

52 

57 

77 

82 

82 

41 

48 

49 

80 

86 

43 

48 
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Conllnued 


DAILY  TEMPERATURES 


SlaUon 


OLUE   HILL    WB 
'BOSTON   MB   AIRPORT 

BROCKTON 

BUFfUMVILLE    PAM 

CHESTNUT    HILL 
i CLINTON 
'•  EAST    WAREHAM 
I  EDGARTOWN 

! 

FALL   RIVER 

FITCHBURG    2    5 

FBAM INGHAM 

HAVERHILL 

H INGHAM 

H005AC    TUNNEL 

HYANNIS    2    NNE 

ISNIGHTVILLE    0AM 

LAWRENCE 

LOXELL 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELD    WB    AIRPORT 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

READ  I NG 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SHELBURNE  FALLS 

SOUTH  EGREMONT 

SPRINGFIELD  ARMORY 

ST0CK8RIDGE 

TAUNTON 

TULLY  0AM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 


xn  moLAJiD 

JDXI  1963 


Day  Oi  Month 


B6   74   75 
62   S3   1>B 


90   76   77 
66   59   56 


S8   86   79 

61   61   «<> 


86   85   75 
61   60   43 


85   84   72 
64   62   51 


84   83   74 
63   60   48 


85   78   75 
61   57   48 


74   83   78 
60   60   50 


87   77   76 
64   60   51 


88   85   75 
60   58   45 


90   89   76 
63   62   50 


88   80   80 
64   63   53 


89   78   75 
64   63   49 


83   79   65 
58   57   45 


86   83   80 
61   62   49 


88   85   72 
56   56   42 


86   75   77 
63   62   54 


87   77   77 
63   56   55 


85   84   76 
65   60   45 


77   74   66 
58   59   54 


87   80   79 
63   61   53 


83   64   70 
57   49   45 


91   86   77 
64   5  8   49 


85   78   73 
60   60   51 


86   75   76 
6  3   49   46 


86   86   77 
60   60   45 


80   76   68 
63   56   51 


84   76   70 
64   63   53 


83   79   71 
59   56   47 


73   75   78 
63   56   50 


83   71   72 
57   50   44 


87   77   76 
62   54   45 


85   72   76 
59   51   48 


85   76   75 
61   59   41 


87   76   78 
63   60   42 


86   76   76 
62   58   45 


86   73   75 
63   55   48 


75   65 
53   53 


72   68 
57   55 


79   74 
46   56 


75   77 
43   56 


80   74 
36   58 


75   76 
52   45 


75   71 
49   55 


68   68 
52   56 


78   80 
44   60 


78   82 
49   66 


77   67 
44   55 


72   77 
42   46 


73   70 
41   58 


74   78 
40   54 


79   68 
52   54 


80   69 
48   55 


75   75 
42   56 


76   65 
55   59 


74   60 
41   55 


76   64 
43   55 


76   68 
44   55 


72   75 
40   53 


70   65 
49   58 


70   64 
49   55 


75   79 
41   50 


79   66 
51   50 


77   66 
40   56 


78   65 
51   56 


78   68 
46   56 


77   66 
44   54 


79   72 
42   54 


77   64 
47   48 


75   79 

52   55 


80   84 
56   59 


78   80 
4S   42 


76   77 
47   42 


75   80 

52   50 


75   78 
52   50 


80   80 
55   53 


77   78 
48   50 


79   79 
52   63 


82   83 
52   50 


77   82 
49   45 


76   76 
43   40 


74   78 
47   39 


72   77 
52   50 


78   82 
52   50 


73   70 
53   50 


83   8) 
58   57 


72   72   78 


75 

8? 

51 

49 

76 

77 

50 

46 

77 

82 

48 

44 

74 

79 

47 

43 

68 

73 

52 

53 

75 

76 

53 

54 

74 

75 

43 

39 

74 

79 

41 

38 

79   80   82 
55   53   50 


78   87 
46   42 


78   82 
46   41 


78   81 
48   44 


78   79 
50   47 


83   67 
65   54 


87   69 
69   57 


84   77 
63   56 


82   85 
64   61 


83   83 
67   57 


79   70 
62   54 


72   72 
60   61 


86   87 
65   59 


86   88 
64   58 


86   84 
68   58 


85   74 
65   56 


84   85 
57   59 


59   63   52 


85   86 
58   60 


84   66 
64   54 


85   73 
66   56 


68  68  63 

57  60  54 

78  76  66 

61  64  56 

82  82  63 

48  63  53 


72   66 
62   56 


81   79 
60   61 


84   74 
63   55 


84   75 
64   56 


80   88   84 


84   80 
70   57 


84   69 
66   54 


81   68 
64   56 


86   84 
59   58 


87   69 
64   57 


84   74 
65   57 


84   84 
66   57 


84   71 
65   56 


86   69 
66   58 


62   81 
48   53 


63   SO 
51   55 


65   83 
50   46 


55   65 

49   47 


64   83 
52   51 


56   75 
50   53 


57   73 
50  49 


57   57 
53   51 


61   81 
52   55 


58   69 
50   52 


58   68 
50   48 


69   88 
52   50 


62   83 

51   46 


61   75 
49   45 


55   78 
51   46 


58   70 
52   44 


68   86 
51   48 


69   85 
51   50 


66   84 
49   45 


56   65 
52   54 


61   78 
53   56 


74   79 
48   46 


59   78 
54   45 


57   61 
50   48 


60   78 
51   48 


65   78 
51   53 


61   75 
54   51 


70   76 
50   47 


68   84 
53   63 


72   78 
49   46 


63   82 
52   52 


58   73 
49   42 


75   85 
52   47 


65   82 
50   45 


67   84 
51   48 


69   85 
50   47 


65   83 
53   54 


87   80 
61   59 


84   92   80 
62   67   63 


90   88   86 


83   88 

53   53 


87   87 
62   68 


84   90   86 
60   62   68 


86   87   80 
56   55   61 


86   87 
60   64 


86   90 
60   61 


88   80 

54   68 


83   86 
56   53 


50   46   60 


91   92 
57   65 


91   92 
58   61 


87   86 
53   57 


75   76 
59   59 


86   89   78 
60   67   66 


89   89 
54   53 


85   87 
55   63 


77   87   81 
52   63   62 


78   89   85 
59   65   63 


80   86   89 
46   51   50 


82   86 
49   47 


90   87 
59   62 


83   86 

49   47 


88   88   84 
60   62   61 


88   86   82 
52   51   63 


91   88   84 
53   62   63 


90   88 
54   56 


19 

20 

21 

85 
57 

78 
56 

64 
55 

82 

60 

79 
59 

66 

58 

86 
56 

82 
60 

81 

57 

85 

58 

85 

61 

80 
56 

79 

60 

84 
62 

72 

60 

82 

61 

84 
62 

78 
57 

79 
61 

SO 
60 

71 
52 

71 
59 

74 
64 

75 

61 

86 

60 

32 
56 

68 
58 

83 
59 

86 
58 

SO 
57 

86 
69 

90 
61 

82 
57 

76 
61 

79 
58 

73 
58 

84 

59 

79 
69 

65 
57 

79 
61 

82 

57 

72 
57 

80 
60 

77 
62 

74 
57 

85 
62 

84 

56 

76 
50 

79 
61 

78 
57 

73 
66 

81 

58 

83 
58 

73 
58 

77 
57 

71 
54 

71 
58 

73 
50 

76 
62 

63 
54 

82 
64 

82 
64 

54 
58 

82 

58 

70 
65 

70 
52 

87 
50 

83 
60 

65 

58 

83 
58 

57 
55 

67 
45 

76 
57 

79 
56 

68 
49 

80 
58 

86 
64 

82 
68 

67 
61 

66 

55 

67 
55 

68 
69 

74 
55 

63 
57 

80 
61 

85 
55 

75 
68 

83 
63 

86 
67 

70 
58 

90 
60 

80 
64 

74 
50 

83 

64 

75 
55 

72 
56 

87 
59 

81 
60 

65 
52 

82 
59 

85 
55 

76 
58 

88 
60 

78 
57 

71 
54 

85 
58 

80 

58 

67 
57 

88 
58 

81 
60 

76 
59 

85 
57 

80 
55 

71 
56 

89 
63 

78 
65 

69 

57 

22   23  2i       2i   26   27 


74   72 
53   54 


73   77 
57   58 


75   75 
46   54 


65   74 

49   54 


76   74 
51   56 


66   76 

56   57 


73   70 
46   53 


63   62 
52   62 


73   70 
52   55 


70   79 
49   55 


76   75 
46   56 


66   64 
42   53 


70   72 
52   50 


78   76 
51   56 


72   75 
46   53 


69   73 
47   54 


73   77 
46   56 


66   73 
63   61 


72   71 
65   57 


71   79 
52   51 


72   80 

51   61 


73   73 
48   56 


71   77 
49   5  3 


76   78 
52   62 


T;      73 
45   55 


75   75 
48   56 


75   77   75 
52   62   65 


80   65 
58   52 


77   67 
62   56 


84   76 
55   50 


82   82 

53   53 


80   70 
61   60 


82   81 
67   57 


83   73 
58   51 


SO   80 
69   60 


85   70 
63   55 


85   84 
60   52 


80 
66 

73 

58 

82 

64 

73 
64 

83 
65 

77 
62 

76   84   82 

66   59   55 


79   66 
66   63 


82   81 
64   69 


82   80 
62   60 


82   70 
60   66 


83   78 
66   58 


77   67 
58   49 


82   72 
67   52 


78   70 
61   57 


81   69 
65   48 


75   64 
60   56 


78   66 
60   57 


73   74 
63   49 


78   77 
53   49 


78   78 
51   51 


82   67 
56   60 


80   80 
51   47 


82   80 
57   52 


82   70 
56   52 


84   76 
53   51 


83   77 
55   55 


60   87 
60   54 


86   86 

60   60 


80   85 
52   63 


79 

82 

58 

60 

68 

73 

50 

59 

83 

"1 

60 

62 

84 

90 

59 

63 

90 
69 

88 
63 

89 
55 

85 
59 

82 

51 

85 
54 

77   79 
58   62 


84   88 
50   52 


93 
58 

93 
61 

88 
58 

83 
67 

86 
56 

86 
61 

70 
56 

75 
59 

80 
60 

80 
63 

84 
50 

85 
54 

88 
57 

83 
61 

80 
68 

77 
61 

88 
54 

87 
61 

75 
50 

81 
57 

76 
62 

75 
63 

85 
69 

78 
62 

82 
62 

85 
54 

82 
49 

82 

53 

87 
68 

87 
66 

84   81 
55   69 


84   88 
49   53 


89   90 
53   57 


85   83 
53   55 


85   82 
52   57 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAffl: 
JUNE  1962 

SlaUon 

Day  Of  Month 

s. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

WORCESTER  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 
61 

70 
50 

72 

44 

74 
53 

64 

53 

69 
51 

73 
48 

74 

51 

80 

55 

83 

53 

82 
65 

67 
54 

54 
48 

62 

46 

60 
50 

66 
62 

85 
60 

60 
63 

85 
60 

74 
57 

64 

55 

72 
53 

74 

58 

72 

64 

79 
63 

77 
57 

71 
52 

76 

50 

63 
56 

82 
59 

74. S 

55.0 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

84 
59 

72 
58 

75 
44 

76 

44 

69 
57 

70 
53 

72 
45 

75 
46 

79 
46 

83 
53 

84 
65 

75 
55 

60 
52 

65 
48 

62 

47 

87 
43 

85 
62 

85 
66 

85 
59 

79 
59 

69 
56 

70 
48 

78 
58 

72 
65 

80 
62 

82 
56 

74 
54 

80 
47 

86 
54 

86 
58 

77.3 
54.0 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

MAX 
MIN 

79 
it 

75 
51 

67 
44 

74 
41 

71 
53 

69 
53 

70 
38 

71 
41 

75 
39 

79 
58 

77 
63 

68 
51 

69 

44 

75 
44 

82 

46 

92 

51 

83 
51 

82 

46 

73 
49 

71 
54 

75 
61 

75 
50 

74 
58 

75 
56 

74 
58 

73 
52 

73 
44 

78 
45 

82 
49 

82 
55 

75.1 
49.7 

BERLIN 

MAX 
MIN 

80 
62 

82 
56 

71 

47 

64 

38 

80 
52 

66 
56 

70 
42 

76 
42 

75 
36 

82 

54 

79 
61 

83 
55 

69 

45 

70 

45 

82 
48 

92 

50 

90 
52 

88 
50 

75 

51 

71 
53 

67 
52 

79 

48 

79 
56 

79 
53 

75 

58 

79 
52 

79 
45 

80 
44 

83 
44 

90 
54 

77.8 
50.2 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

75 
57 

78 
51 

57 
41 

66 

40 

74 
48 

66 
51 

69 
36 

70 
40 

71 
40 

75 
48 

76 
63 

77 
48 

66 
43 

70 
41 

77 
46 

93 
50 

82 
56 

81 
41 

66 
47 

76 
50 

63 
45 

75 
48 

75 
55 

74 
54 

73 
56 

74 
50 

74 
43 

74 
43 

77 
46 

82 
53 

73.3 
47.7 

BLACKWATER  0AM 

MAX 
MIN 

83 
56 

83 
59 

69 
46 

72 
39 

77 
53 

68 
54 

72 
45 

75 
44 

75 
39 

62 
50 

65 
66 

84 
57 

63 
53 

65 

45 

74 
45 

85 

50 

68 
51 

67 
59 

77 
56 

77 
56 

75 
59 

72 

51 

78 
54 

77 
64 

74 
56 

79 
53 

78 
49 

75 
46 

62 
50 

87 
55 

77.3 
52.0 

CAMPTON 

MAX 
MIN 

83 
55 

83 
53 

69 
49 

73 
38 

80 
48 

70 
54 

73 
48 

76 
42 

77 
37 

81 
48 

87 
61 

86 
56 

63 
46 

73 
42 

78 
41 

98 
49 

91 
48 

95 
53 

75 
54 

67 
55 

72 
58 

76 

48 

80 
56 

73 
60 

73 
57 

80 
52 

72 
45 

78 
46 

85 
45 

90 
52 

78.2 
49.9 

COLEBROOK 

MAX 
MIN 

u 

78 
54 

56 
44 

65 

35 

74 
39 

67 
51 

71 
32 

72 
40 

72 

33 

78 
46 

75 
64 

79 

46 

71 
43 

73 
40 

80 

44 

85 
45 

84 
51 

85 
43 

68 
49 

76 
42 

63 

47 

75 
45 

78 
57 

75 
52 

76 
52 

75 
49 

75 
39 

74 
37 

76 
40 

85 
50 

74.7 
45.6 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

96 
58 

74 
53 

76 
50 

80 
41 

69 
55 

73 
53 

77 
48 

78 
46 

82 
42 

86 
54 

85 
65 

66 
58 

64 
51 

75 
50 

86 
46 

91 
51 

90 
53 

78 
63 

78 
58 

77 
59 

74 
56 

78 

51 

77 
58 

76 
64 

82 

60 

79 
54 

75 
52 

64 
46 

89 

53 

88 
57 

79.1 
53.5 

CONWAY  1  N 

MAX 
MIN 

86 
56 

72 
46 

71 
50 

79 
34 

69 

51 

71 
54 

74 
40 

76 
46 

SO 
37 

62 

50 

84 
68 

70 
56 

70 
44 

77 
41 

69 
41 

89 
50 

91 
47 

78 
56 

63 

51 

65 

53 

77 
56 

78 
46 

74 

54 

68 

57 

80 
58 

78 
49 

75 
46 

63 

40 

87 
43 

85 
49 

77.4 
49.0 

DURHAM 

MAX 
MIN 

85 
57 

83 
50 

76 
47 

76 
38 

74 
49 

71 
53 

77 
45 

78 
44 

80 
38 

85 
51 

84 
66 

81 
55 

62 

48 

70 
48 

65 
41 

68 

47 

88 

51 

85 
61 

73 
57 

74 
57 

72 
56 

76 
45 

73 
51 

75 

57 

32 
64 

61 
53 

77 

51 

63 
39 

88 
50 

88 
54 

79.0 
50. B 

EAST  OEERING 

MAX 
MIN 

81 
59 

69 

57 

72 
46 

75 
37 

64 

54 

64 

52 

73 
46 

73 
42 

78 
38 

81 
61 

61 
52 

60 
49 

71 
44 

82 

44 

86 
48 

86 
50 

79 
60 

60 
56 

75 
52 

68 
57 

74 
42 

76 
55 

72 
61 

80 
57 

77 
50 

73 
46 

81 
41 

85 
52 

66 

57 

75.2 
50.5 

FABYAN 

MAX 
MIN 

82 
50 

62 

48 

68 
43 

76 
28 

66 
48 

68 
54 

72 
38 

73 
37 

78 
30 

75 
47 

78 
64 

66 
51 

67 
37 

80 
39 

86 
42 

63 
43 

84 
44 

88 
44 

74 
48 

63 
57 

76 
'.9 

77 
42 

75 
56 

73 
50 

75 
57 

75 
46 

75 
38 

82 

35 

84 
38 

83 
48 

75.5 
45.0 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 
MIN 

85 
57 

83 
57 

73 
51 

80 
39 

78 
52 

76 
54 

76 
47 

77 
42 

83 
38 

89 
51 

85 
66 

73 
55 

69 
52 

77 
48 

88 
45 

69 
50 

90 
50 

87 
60 

75 
54 

77 
52 

77 
59 

80 
54 

77 
56 

75 
62 

80 
59 

83 

53 

78 
50 

84 
47 

89 

60 

89 
55 

60.7 
52.2 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

81 
50 

78 
45 

71 
46 

77 
32 

72 

50 

73 
52 

74 
38 

75 
34 

81 
31 

64 
45 

82 
60 

70 
54 

67 
47 

75 
39 

84 
39 

96 
43 

67 
41 

62 
54 

73 
53 

71 
47 

73 
57 

77 
48 

77 
55 

73 
61 

76 
55 

76 
50 

76 

41 

82 

44 

87 
43 

84 
47 

77.5 
46.7 

HANOVER 

MAX 
MIN 

82 
58 

72 
52 

72 
51 

78 
41 

66 
55 

74 
55 

76 
43 

76 
43 

61 
40 

86 
56 

84 
64 

68 
55 

72 
50 

78 
46 

86 
46 

87 
55 

88 

50 

79 
56 

79 
56 

72 
57 

79 
56 

78 
51 

77 
60 

74 
62 

80 
59 

75 
57 

78 
48 

84 

47 

87 
52 

89 
56 

78.6 
52.6 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

84 
60 

67 
53 

73 
50 

80 
45 

69 

54 

71 
50 

75 
48 

77 
48 

80 
45 

65 
56 

83 
62 

62 
52 

66 
50 

76 

46 

66 
51 

87 
55 

87 
56 

72 
54 

67 

55 

72 

57 

79 

58 

79 
54 

73 
57 

72 
62 

80 

60 

79 
57 

78 
52 

83 
49 

87 
56 

86 
60 

77.2 
53.6 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

80 
54 

70 
53 

69 
46 

79 
36 

75 
50 

72 
54 

73 
36 

73 
43 

79 
34 

76 
50 

80 
63 

70 
53 

71 
43 

61 
40 

87 
45 

85 
47 

87 
48 

84 
46 

74 
49 

66 
59 

78 

47 

79 

47 

80 
59 

75 
54 

77 
58 

75 
51 

75 
42 

80 

40 

86 

41 

87 
52 

77.4 
46.1 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
56 

63 
54 

71 
45 

78 

39 

65 

55 

73 
46 

75 
41 

74 
43 

83 
38 

85 
57 

62 
60 

63 

51 

69 

50 

77 
43 

86 
43 

66 
53 

88 
48 

74 
58 

80 
56 

71 
52 

78 
54 

76 
50 

76 

61 

74 
62 

80 

60 

78 

54 

80 
46 

86 

47 

87 
52 

84 
54 

77.5 
50.9 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

89 
61 

87 
60 

77 
50 

77 
45 

80 
46 

68 
54 

72 
48 

77 
48 

76 
45 

82 

45 

66 
57 

84 
62 

72 
50 

63 

51 

72 
49 

85 
49 

92 
55 

91 
56 

83 
61 

81 
58 

60 
57 

71 
49 

77 
49 

77 
58 

75 
63 

64 
57 

82 
55 

74 
48 

85 
50 

91 
55 

79.7 
53.1 

HASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

85 

57 

74 
54 

74 
46 

78 
41 

72 
50 

69 

53 

75 
46 

76 
44 

81 
40 

85 
49 

83 
64 

75 
56 

61 
52 

69 
49 

83 
44 

89 

50 

89 
51 

84 
62 

76 
58 

78 

57 

70 
57 

76 
49 

76 
55 

75 
62 

61 
62 

79 
52 

71 
51 

83 
44 

66 
50 

86 
54 

78.0 
52.0 

MOUNT  SUNAPEE 

MAX 
HIN 

78 
59 

75 
56 

67 
47 

71 
44 

69 

55 

69 
52 

70 
45 

70 
45 

75 
45 

60 
59 

79 
65 

72 
52 

62 
50 

69 
43 

78 
62 

81 
58 

85 
59 

79 
55 

78 
57 

75 
57 

66 
56 

73 
49 

74 
59 

73 
61 

75 
59 

72 
55 

71 
49 

77 
49 

61 
59 

81 
62 

74.2 
53.8 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

54 
42 

43 
29 

39 
26 

52 
29 

45 
40 

41 
33 

45 
30 

48 
33 

57 
37 

52 
46 

53 

42 

4S 
36 

46 

34 

59 
36 

61 
44 

60 
46 

59 
43 

49 
30 

54 
46 

49 
40 

54 

40 

55 
42 

50 
44 

57 
46 

49 
43 

51 
36 

52 
36 

55 
40 

62 
45 

62 

47 

51.9 
38.9 

NASHUA   2  NNW 

MAX 
MIN 

86 
60 

74 
52 

76 
48 

80 
41 

68 
54 

73 
53 

77 
48 

78 
43 

80 

41 

85 

51 

64 
63 

66 

56 

60 
51 

69 

46 

85 
42 

90 
50 

90 
51 

61 
63 

82 
53 

76 
57 

71 
54 

78 
50 

77 
56 

76 
63 

83 
61 

81 
55 

72 
51 

63 
47 

87 
52 

87 
57 

76.6 
52.4 

NORTHWOOD 

MAX 
MIN 

85 

57 

76 

58 

76 
50 

85 
45 

72 
52 

72 

52 

77 
48 

82 

48 

80 

50 

85 

48 

85 

63 

68 
54 

61 

49 

70 
47 

85 

48 

89 
54 

89 

60 

82 
60 

74 
56 

72 
54 

75 
55 

76 

50 

79 
53 

74 
61 

80 
62 

80 
55 

70 
54 

63 
45 

67 
55 

86 
58 

78.S 
53.4 

PETERBORO   2  S 

MAX 
MIN 

84 
58 

75 
51 

72 
42 

75 
35 

71 
52 

71 
50 

76 
41 

74 
39 

78 
35 

81 

43 

77 

53 

72 
56 

61 
45 

71 
44 

62 
43 

86 

47 

85 
46 

82 
56 

83 
55 

81 
52 

70 
53 

76 
43 

74 

54 

73 

61 

80 
52 

31 

47 

75 
48 

82 
44 

86 

55 

85 
55 

77.3 
48.5 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 
MIN 

79 
55 

70 
49 

64 
42 

74 
38 

63 
50 

63 

52 

68 
42 

68 

40 

75 
37 

74 
51 

75 
57 

65 
50 

65 

41 

73 
42 

60 
48 

81 
53 

64 
57 

77 
51 

62 

48 

63 
56 

66 
52 

70 
46 

70 
53 

65 
51 

70 
56 

66 

49 

66 
44 

75 
42 

82 

45 

78 
52 

71.1 
46.3 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

82 

54 

83 

53 

67 

50 

71 
39 

78 
40 

70 
52 

71 
42 

75 
41 

77 
37 

60 
47 

85 
50 

83 
58 

64 
49 

70 
42 

76 
42 

87 
47 

86 
48 

86 
51 

73 
52 

68 
53 

74 
52 

75 
49 

79 
52 

71 
58 

70 
56 

79 
52 

78 
45 

80 
45 

83 
45 

8S 
45 

77.0 
48.2 

PORTSMOUTH 

MAX 

MIN 

87 
60 

76 
51 

73 
47 

72 

40 

70 
51 

68 

44 

74 
46 

78 
48 

80 
42 

87 
53 

85 
64 

67 
51 

60 
45 

65 
44 

63 
42 

85 
49 

89 
54 

78 
60 

68 
56 

67 
54 

68 
51 

72 
47 

74 
52 

75 
56 

82 
60 

80 
54 

65 
48 

62 
43 

87 
52 

64 
57 

76.0 
50.7 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

87 
61 

82 

55 

71 
50 

79 

38 

78 
50 

64 

53 

74 
48 

75 
49 

75 
39 

60 
49 

65 
59 

82 
59 

61 
52 

61 
61 

7S 
41 

83 
48 

87 
51 

87 
59 

76 
59 

83 
51 

74 
58 

71 
50 

75 
54 

76 
64 

73 
59 

79 
51 

77 
51 

78 
48 

82 

51 

85 
55 

77.2 
52.1 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

87 
60 

82 
56 

78 
47 

81 
43 

69 

50 

72 

55 

77 
47 

70 
49 

82 
42 

86 
47 

86 
65 

82 
55 

67 
42 

69 
53 

85 
40 

91 
49 

90 
50 

82 

57 

78 
56 

79 
56 

70 
56 

76 
46 

76 
53 

75 
61 

84 
65 

81 
54 

75 
54 

84 
41 

89 
49 

87 
54 

79.7 
51.7 

WOLFEBORO 

MAX 
MIN 

83 
58 

72 
57 

69 

49 

77 
41 

72 

53 

67 
52 

73 
47 

75 

48 

76 
44 

84 
51 

83 
65 

69 
54 

66 

48 

74 
46 

84 
61 

84 
54 

65 
56 

80 
57 

66 
53 

74 

57 

76 
56 

77 
50 

73 
55 

70 
62 

77 
56 

76 
54 

72 
45 

60 
45 

64 
52 

85 
55 

76.2 
52.3 

WOODSTOCK 

MAX 

MIN 

82 

59 

75 
54 

69 

48 

80 
39 

77 
54 

74 
59 

74 
42 

75 
43 

61 
38 

82 

48 

63 
64 

67 

54 

75 
44 

79 
44 

88 
46 

69 
52 

88 
45 

86 
55 

68 
52 

70 
57 

77 
55 

78 
47 

70 
59 

70 
58 

78 
58 

77 
51 

79 
44 

84 
46 

90 
46 

87 
51 

78.5 
50.4 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

78 
58 

73 
57 

66 

50 

69 
54 

63 
59 

68 
56 

67 
52 

76 
56 

73 
55 

70 
60 

70 
62 

66 

57 

57 

54 

61 
53 

67 
66 

76 
57 

77 
63 

80 
60 

74 
61 

76 
62 

63 

56 

66 
52 

70 
58 

71 
64 

77 
64 

62 

63 

71 
57 

66 
52 

72 
60 

77 
62 

70.8 
57.7 

GREENVILLE 

MAX 

MIN 

85 
61 

75 
50 

75 
45 

77 
49 

61 

55 

70 
52 

75 
46 

77 
48 

79 
47 

80 
54 

83 
63 

67 
54 

57 
49 

64 
48 

60 
52 

86 

54 

66 
56 

83 
60 

65 
57 

79 
62 

69 

53 

73 
47 

70 
54 

72 

63 

80 
62 

62 

55 

71 

50 

77 
45 

85 
57 

83 
56 

76.2 
53.5 

S*«  Bei«r«ac*  Not**  Following  SUHon  indox 
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CoJlHnu«d 

u 

AI 

1.1 

IJ 

CIV 

irr 

.n.1 

\l 

u« 

ta 

) 

NKW  KKOLAHD 
JUKI  1962 

SlaUoa 

Day  Ol  Month 

^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

79 
66 

21 

73 
60 

22 

70 
49 

23 

70 
56 

24 

25 

82 
65 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

KINCSTON 

MAX 
MIN 

■  1 

59 

82 
59 

72 

42 

72 

42 

69 

54 

68 
56 

72 

48 

78 
47 

76 
42 

76 
51 

75 
63 

70 
58 

57 
54 

62 

52 

75 
55 

84 

SO 

82 

50 

80 
60 

81 
59 

83 
56 

76 

54 

71 
45 

71 
55 

TS.O 
54.0 

NENPORT 

MAX 
MIN 

S3 

58 

80 
62 

72 
62 

78 
52 

66 
57 

69 
56 

76 
53 

79 

53 

75 
52 

76 

58 

66 
59 

59 
54 

61 
53 

75 
55 

84 
57 

84 
62 

86 

60 

82 

63 

79 

60 

60 
65 

69 
59 

66 
53 

70 
56 

84 
66 

85 

62 

73 
58 

71 
51 

79 
56 

7S.S 

97a9 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
65 

76 

56 

75 
50 

74 
52 

65 
58 

70 
56 

76 

53 

78 
53 

78 
50 

81 
56 

83 
66 

68 
57 

57 
53 

64 
53 

76 
55 

85 
56 

88 
62 

60 
62 

87 
60 

80 
61 

64 

56 

70 
51 

71 
58 

83 
66 

83 
59 

72 
55 

75 
50 

79 

60 

76.0 

57.1 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

87 
60 

85 
56 

70 
52 

74 
41 

77 
46 

63 

54 

73 

44 

76 

44 

76 
39 

82 
52 

87 
56 

62 

55 

61 
53 

67 

44 

81 
45 

66 
48 

89 
49 

90 
54 

76 
59 

81 

54 

76 
58 

73 
52 

74 

54 

78 
64 

73 
59 

80 
55 

75 
52 

80 
48 

86 
50 

90 
56 

78.3 
61.6 

PENNINGTON  2    NNW 

MAX 

MIN 

62 
58 

80 
56 

74 

47 

79 
43 

71 
57 

74 
55 

77 
40 

77 
41 

82 

40 

85 
56 

83 
69 

78 
55 

68 
53 

79 
44 

81 

44 

86 

51 

88 
48 

82 
59 

64 
61 

76 

56 

79 
59 

77 
47 

81 
69 

84 
61 

62 
59 

82 
52 

79 
47 

84 

47 

85 
52 

85 
54 

80.1 
52.3 

BLOOMFIELO 

MAX 
MIN 

80 
58 

7* 
52 

73 
46 

77 
36 

76 
45 

74 
38 

73 
35 

74 

43 

80 
33 

75 
65 

79 
65 

73 
49 

74 
45 

83 
40 

67 
46 

67 
47 

85 
46 

82 
43 

77 
47 

70 
58 

76 
48 

76 
46 

79 
60 

75 
56 

75 
56 

78 
50 

75 
40 

60 
39 

86 
42 

86 
51 

78.0 
47.7 

BURL INCTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
62 

62 

53 

69 
45 

79 
40 

67 
56 

71 
45 

77 
39 

75 
41 

82 
39 

80 
66 

79 
58 

70 
52 

76 
47 

78 
50 

86 

60 

89 
52 

90 
52 

68 
51 

81 
54 

67 
62 

77 
49 

76 
53 

79 
62 

80 
62 

78 
61 

76 
52 

76 
46 

83 
46 

89 
50 

87 
60 

77.7 
51.5 

CAVENDISH 

MAX 

MIN 

83 
56 

83 
55 

74 
49 

79 
34 

78 
62 

75 

54 

77 
36 

76 

38 

63 
34 

87 
46 

82 

63 

77 
54 

70 
50 

78 
41 

86 

39 

88 

47 

89 
46 

86 
52 

62 
56 

79 
53 

76 
56 

76 
48 

78 
53 

76 

61 

81 
65 

80 
52 

79 
43 

84 
42 

87 
45 

86 
50 

60.5 
46.7 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

83 
55 

79 
46 

67 
42 

77 
46 

77 
59 

73 
55 

78 
42 

76 
44 

81 

45 

82 
62 

81 
64 

70 
53 

77 
49 

80 

49 

86 
52 

90 
56 

92 
57 

82 
53 

81 
55 

77 
55 

82 

51 

79 
54 

82 
55 

80 
62 

82 
52 

78 

61 

79 
47 

65 
47 

90 
55 

88 
63 

80.5 
52.9 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

81 
56 

68 

57 

72 
50 

77 
37 

68 
55 

70 
53 

75 
38 

79 

39 

84 
52 

82 
50 

80 
61 

63 

54 

68 

55 

75 
43 

82 
42 

86 
49 

86 
48 

77 
55 

80 
60 

76 
56 

76 
56 

77 
44 

79 

58 

80 
58 

80 
60 

70 
54 

78 
*7 

81 

47 

84 
55 

65 

60 

77.3 
51.6 

EN0SBUR6  FALLS 

MAX 
MIN 

77 
58 

65 
52 

70 
45 

78 
39 

72 

53 

73 
51 

76 
38 

76 
39 

82 

38 

76 
60 

79 
57 

62 
44 

76 
54 

76 
48 

85 
46 

85 
61 

85 

57 

79 
43 

80 
52 

66 
52 

79 
47 

80 
49 

80 
62 

78 
56 

77 
60 

81 
42 

77 
39 

77 
55 

87 
46 

66 

55 

78.1 
50.0 

HC  INDOE  FALLS 

MAX 

MIN 

78 
55 

83 
51 

63 

48 

69 

43 

79 
43. 

69 
54 

73 
40 

74 
45 

74 
39 

60 
46 

79 
64 

83 
55 

70 
50 

76 
46 

60 
47 

67 
49 

90 
51 

72 
63 

76 
54 

68 

51 

78 
52 

79 

55 

74 
61 

75 
60 

78 
55 

76 
45 

75 
45 

82 
48 

88 
50 

77.2 
50.2 

MIDDLESEX 

MAX 

MIN 

78 
55 

82 
56 

62 
50 

70 
39 

80 
48 

70 

55 

74 
38 

76 
40 

75 
37 

82 

48 

83 
61 

61 
53 

73 
50 

76 
48 

82 
47 

87 
49 

67 
49 

88 
49 

70 
53 

83 
58 

68 
52 

76 
52 

60 
58 

61 
60 

78 
60 

78 
56 

77 
44 

76 
43 

83 

50 

68 
52 

78.3 
50.3 

MONTPELIER  FSA  AP 

MAX 
MIN 

80 
57 

64 

49 

67 
43 

76 
37 

66 

53 

69 

44 

72 

40 

72 
42 

77 
38 

82 
61 

81 
56 

67 
53 

72 
47 

82 
46 

82 
47 

83 
50 

65 
52 

66 

49 

78 
53 

66 

57 

75 
51 

77 
49 

77 
60 

75 
56 

75 
69 

74 

51 

74 
44 

60 
44 

84 
43 

84 
55 

75.4 
49.7 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

66 

49 

61 
36 

57 
33 

63 

45 

63 
48 

57 
46 

59 
40 

60 
38 

66 
46 

67 
37 

62 

45 

57 
42 

58 
46 

67 

45 

71 
50 

71 
53 

71 
46 

66 

38 

62 

46 

66 
47 

64 
45 

67 
50 

63 
45 

63 
57 

60 
49 

60 
46 

61 
46 

66 

49 

71 
46 

73 

57 

63.6 
45.6 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

79 
60 

63 

49 

67 
45 

76 

43 

73 
53 

71 
46 

78 
40 

72 
42 

81 
41 

75 
60 

74 
51 

70 
48 

75 
46 

76 
45 

64 
52 

65 
53 

87 
57 

66 

46 

78 
51 

64 
50 

75 
48 

80 
52 

78 
59 

75 
59 

76 

57 

76 
50 

75 
45 

79 
46 

66 
46 

86 
58 

76.1 
50.0 

NORTH  DANVILLE 

MAX 
MIN 

80 
53 

62 

46 

67 
43 

78 
34 

63 

48 

71 

50 

71 

38 

70 
36 

77 
32 

79 
49 

79 
56 

70 
50 

70 
42 

81 
40 

89 
52 

66 
49 

87 
50 

67 
47 

77 
49 

65 
52 

77 
44 

78 
49 

73 
59 

75 
61 

76 
59 

76 

50 

74 
44 

62 

38 

87 
41 

86 

53 

75.8 
47.1 

REAOSBORO  1  SSE 

MAX 
KIN 

82 
56 

80 
57 

64 

46 

74 
42 

76 
41 

57 
55 

71 
40 

72 

43 

76 
40 

79 
48 

82 
55 

80 
56 

60 
54 

59 

46 

74 
44 

81 
51 

64 

49 

85 
56 

78 
61 

84 
66 

72 

57 

69 
52 

70 
54 

76 
60. 

74 
55 

78 
52 

78 
47 

79 
47 

62 
60 

84 
53 

75.3 
50.9 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

81 
59 

81 
58 

68 
52 

75 
41 

75 

57 

70 
56 

73 

42 

75 
45 

76 
»0 

83 

57 

81 
67 

70 
53 

70 
50 

77 
47 

80 
46 

87 
55 

87 
52 

85 
56 

79 
60 

80 
62 

76 
57 

76 
61 

80 
51 

78 
61 

78 
61 

77 
55 

76 
47 

81 

47 

84 
54 

84 
59 

78.3 
53.3 

SAINT  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

78 
62 

75 
55 

71 
50 

77 
52 

75 
60 

72 
54 

76 

49 

75 

50 

78 
51 

78 
51 

78 
65 

73 
52 

75 
53 

84 
58 

66 
62 

86 
66 

80 
49 

80 
56 

76 
55 

78 
60 

79 
64 

77 
63 

78 
64 

78 
59 

75 
53 

87 
55 

85 
62 

78.1 
56.6 

VERNON 

MAX 
MIN 

87 
57 

85 
59 

70 
48 

78 
40 

77 
50 

63 

55 

76 
48 

77 
44 

77 
39 

78 
51 

87 
57 

84 
59 

62 

54 

65 
51 

75 
47 

66 
51 

89 
49 

90 
56 

82 

61 

65 
55 

79 
59 

7* 
52 

74 
55 

77 
64 

73 
68 

64 
56 

81 

49 

79 
46 

85 
52 

86 
54 

78.9 
52.6 

WATERBURY  1  NNE 

MAX 
MIN 

76 
56 

79 
52 

68 
48 

70 
38 

78 
53 

66 
53 

70 
39 

81 

46 

74 
26 

85 

37 

78 
65 

74 
52 

71 
48 

71 
♦  7 

85 
48 

84 
47 

90 
51 

85 
49 

66 
61 

78 
57 

70 

48 

82 
52 

79 
50 

80 
56 

75 
57 

75 
56 

74 
46 

75 
43 

87 
48 

86 
47 

77.1 
48.9 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

79 
56 

80 
55 

64 

50 

71 
38 

78 

50 

65 
55 

72 
39 

75 
41 

74 
37 

80 
48 

85 
64 

82 

55 

62 

48 

69 

44 

77 
48 

85 
51 

65 
47 

87 
53 

76 
55 

79 
53 

70 
55 

76 
51 

77 
55 

76 
60 

73 
55 

80 
54 

77 
45 

77 
44 

84 
46 

87 
63 

76.6 
50.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

hi 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

COVENTRY,  CONN . 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.16 

.23 

.25 

.23 

.26 

.23 

.04 

.02 

.09 

.22 

.22 

.30 

.17 

- 

.13 

.09 

.15 

.07 

.13 

.23 

.26 

.21 

.22 

.23 

B5.40 

ROCHESTER,  MASS. 

EVAP 

.21 

.31 

.28 

.19 

.17 

.09 

.15 

.22 

.18 

.24 

.23 

.19 

.01 

.01 

.04 

.18 

.18 

.25 

.24 

.19 

.10 

.07 

.17 

.05 

-.06 

.19 

.21 

.19 

.20 

.22 

5.02 

WIND 

31 

43 

58 

15 

25 

21 

20 

24 

10 

31 

69 

45 

49 

75 

13 

16 

19 

29 

35 

32 

18 

20 

22 

31 

39 

23 

13 

9 

37 

21 

893 

LAKEPORT  2,  N.  H. 

EVAP 

.17 

.12 

.24 

.30 

.25 

.02 

- 

.34 

.30 

.14 

.39 

.40 

. 

.23 

.21 

.23 

.38 

.26 

.14 

.13 

. 

.26 

.24 

.00 

.09 

.27 

.16 

.24 

.24 

.33 

B6.29 

WIND 

- 

45 

50 

35 

35 

40 

20 

30 

20 

40 

65 

45 

10 

25 

25 

10 

15 

60 

20 

40 

10 

35 

45 

10 

20 

15 

C 

2E 

10 

10 

B  838 

MAX 

83 

71 

79 

81 

65 

74 

79 

82 

82 

82 

81 

60 

71 

81 

92 

91 

87 

72 

67 

74 

83 

79 

70 

70 

86 

81 

85 

8e 

90 

86 

79.0 

MIN 

57 

50 

47 

48 

53 

51 

49 

49 

47 

54 

^63 

55 

51 

48 

51 

56 

57 

57 

55 

57 

S8 

56 

55 

62 

58 

59 

54 

51 

63 

61 

54.4 

MASSABESIC  LAKE,  N.  H. 

EVAP 

.27 

.26 

.26 

.22 

.10 

.08 

.16 

.28 

.25 

.22 

.20 

.10 

.11 

.14 

.19 

.25 

.30 

.26 

.12 

.17 

.07 

.19 

.08 

.05 

.19 

.17 

.23 

.19 

.27 

.17 

5.55 

WIND 

37 

59 

42 

28 

31 

41 

30 

35 

30 

33 

39 

30 

57 

40 

20 

24 

42 

32 

24 

29 

30 

39 

9 

16 

25 

19 

36 

31 

24 

19 

951 

KINGSTON,  R.  I. 

EVAP 

.24 

.02 

.36 

.28 

.01 

.17 

.20 

.26 

.27 

.20 

.12 

.25 

_ 

.38 

.07 

.19 

.25 

.15 

.19 

.05 

.26 

0 

.10 

.08 

.01 

.32 

.19 

.27 

.18 

.20 

B5.4S 

WIND 

93 

127 

65 

62 

67 

82 

55 

64 

62 

86 

206 

73 

130 

114 

81 

52 

62 

88 

129 

2 

77 

28 

81 

95 

85 

41 

81 

57 

28 

109 

2382 

See  Relareoce  Notes  Following  SUtloD  Indu 
-    141    - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


X  \J 

JO 

NEW  ENGLAND     fl 
JUNE  1962     ■ 

Day  of  month 

1 

ID 

^   1 

> 

< 

•* 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STORES,  CONN. 

rf"; 

1  INCH 

HAX 
MIN 

83 
72 

78 
69 

78 
66 

79 
66 

72 

70 

74 
68 

78 
68 

77 
67 

80 
66 

80 
70 

80 
72 

77 
70 

72 
65 

70 
65 

82 
67 

82 

71 

82 
72 

84 
75 

84 
74 

83 
75 

78 
75 

80 
70 

76 
73 

77 
74 

84 

74 

81 
73 

81 
72 

83 

71 

84 
72 

86 
73 

79.5 
70.5 

4  INCHES 

MAX 
HIN 

77 
69 

73 
69 

73 
64 

73 
64 

70 
67 

70 
65 

73 
66 

73 
66 

74 
65 

74 
67 

76 
69 

74 
68 

68 
63 

66 
62 

75 
64 

76 
68 

76 
69 

78 
71 

78 

71 

77 
72 

75 
72 

76 
68 

72 
70 

72 

70 

78 
70 

78 
71 

76 
70 

76 
68 

78 
69 

80 
71 

74.5 
67.9 

. 

8  INCHES 

mx. 

HIN 

68 
65 

68 
66 

66 
64 

65 
64 

66 
64 

64 
63 

66 
64 

66 
64 

66 
64 

67 
65 

69 
67 

70 
68 

66 
62 

62 

61 

66 
62 

68 
65 

69 
67 

69 
68 

70 
68 

70 
69 

70 
68 

68 
66 

68 
67 

68 
68 

70 
68 

70 
69 

70 
68 

70 
67 

70 
68 

72 
69 

67.9  i 
65.9 

KINGSTON,  R.  I. 

4  INCHES 

HAX 

HIN 

68 
62 

68 
63 

66 
59 

65 
58 

62 
60 

64 
59 

66 
59 

68 
59 

66 
59 

66 
60 

67 
62 

65 
61 

61 
58 

60 

57 

65 
58 

70 
60 

70 
62 

70 
64 

70 
64 

70 
67 

67 
62 

67 
61 

65 
63 

65 
64 

72 
65 

72 
65 

71 
65 

69 
62 

70 
63 

70 
63 

67.1, 

61.^ 

J 

12  INCHES 

S  PH 

60 

61 

61 

61 

61 

60 

60 

61 

61 

62 

62 

62 

61 

61 

60 

61 

62 

64 

64 

66 

66 

66 

64 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

62.t 

24  INCHES 

5  PH 

57 

58 

58 

58 

58 

58 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

60 

59 

59 

60 

61 

61 

62 

62 

62 

60 

61 

62 

62 

63 

63 

63 

64 

60.4 

BURLINGTON  U  OF  VT.,  VT. 

i 

1 

1  INCH 

MAX 
MIN 

67 
61 

62 

59 

66 

57 

66 
55 

62 
60 

63 

59 

66 
55 

66 
56 

65 
57 

65 
60 

66 
63 

68 
60 

68 
58 

70 
60 

72 
61 

73 
62 

71 
63 

68 

61 

69 
61 

68 
64 

72 
61 

70 
64 

71 
65 

_ 

- 

: 

- 

- 

: 

60  JE 

1 

3  INCHES 

HAX 
HIN 

65 
61 

63 
59 

64 

57 

64 
56 

62 
60 

63 
59 

65 
57 

65 
57 

64 
57 

64 
60 

65 
62 

67 
61 

67 
60 

68 
60 

69 

61 

70 
62 

70 
63 

68 
62 

68 

61 

67 
64 

70 
61 

69 
64 

70 
65 

- 

- 

_ 

- 

_ 

: 

66  Ji' 
60  .Z 

10  INCHES 

HAX 
HIN 

61 
59 

61 
59 

59 
58 

60 

57 

60 
58 

59 
58 

59 
57 

60 
58 

60 
57 

60 
59 

61 
59 

62 
60 

62 
59 

62 
60 

63 
60 

65 
61 

65 
62 

65 
62 

64 
61 

64 
63 

65 
62 

65 
63 

65 
63 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

62  Ji 

59. S 

' 

Storrs,  Conn.  -  Slope  of  Ground:    Downhill  less  than  3  percent  to  the  northeast.   Soil  Type:   Woodbridge  loam.   Ground  Cover:   Grass  sod. 
Instrumentation:   3  Level  Bristol  Temperature  Recorder. 


Kingston,  R.  I. 


Slope  of  Ground:   Level.   Soil  Type:   Bridgehampton  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass,  clipped  to  2  inches. 
Instrumentation:   4  and  8  Inch  Depth  -  Thermocouple  with  Bendix-Friez  Recorder.   12  and  24  Inch  Depth  -  Standard  Soil 
Thermometers. 


Burlington  U  of  Vt . ,  Vt. 


Slope  of  Ground:   Less  than  5  percent  to  the  northwest.   Soil  Type:   Melrose,  fine  sandy  loam.   Ground  Cover: 
Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples  connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


i 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEW  HAMPSHIRE 
MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

u 

I\i. 

LI 

i 

CiiV 

Itt 

Lnj 

Hi 

un 

.£.,: 

) 

NEW  ENGLAND    1 
DELAYED  DATA    1 

Day  of  month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

MARCH  1962 

STAMFORD  5  N 

HAX 

HIN 

32 
24 

29 
8 

34 
6 

30 
12 

38 
24 

37 
27 

41 
32 

44 
26 

39 
18 

50 
28 

46 
22 

42 
23 

49 
31 

47 
30 

50 
32 

48 
30 

50 
32 

49 
27 

52 
25 

51 
30 

45 
32 

54 
32 

54 
30 

56 
28 

58 
28 

58 
28 

53 
35 

63 

31 

68 
31 

72 
35 

68 
43 

48.^ 

27. a 

MAINE 

« 

HAT  1962 

- 

BRUNSWICK 

HAX 
HIN 

46 
38 

46 
41 

42 
38 

46 
38 

55 

41 

54 
38 

51 
38 

55 
34 

57 
38 

62 

41 

63 
34 

59 
34 

60 
31 

48 

45 

49 
44 

53 
44 

59 
40 

68 
43 

74 
48 

66 

47 

69 
46 

69 
42 

65 
42 

54 
47 

76 
52 

74 
47 

69 
47 

67 
43 

66 

40 

79 

51 

85 

57 

60.8 
42.2 

GRAND  LAKE  STREAM 

HAX 

MIN 

44 
32 

50 
27 

52 
38 

49 
39 

45 
36 

46 

41 

49 
40 

48 
31 

52 
26 

47 
31 

54 
29 

60 
29 

- 

65 
33 

56 
40 

56 
42 

70 
44 

69 
48 

76 
42 

90 
50 

69 
39 

58 
37 

65 
37 

65 
35 

69 
45 

72 
44 

72 
39 

64 

36 

74 

50 

76 
52 

73 

51 

61.2 
38.6 

RHODE  ISLAND 

MAT  1962 

* 

NEWPORT 

HAX 
HIN 

49 
41 

46 
41 

52 
42 

62 
45 

66 
46 

60 
44 

69 
48 

60 
43 

62 
42 

67 
43 

61 
45 

68 

41 

61 
46 

51 
46 

58 
50 

61 
49 

67 
44 

69 
49 

68 
52 

75 

55 

79 
53 

66 

47 

74 
49 

68 
55 

80 
56 

74 
55 

72 

54 

70 
49 

66 

44 

79 

57 

78 
59 

65.7 
48.1 

See  reierence  Dotai  toUowing  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAND 
DKI.AYED   DATA 


Ten- 

poroture 

Precipitation 

If 

•  s 

<  s 

of 
i  S 

1 
< 

ll 

■c  z 

1 

01 

X 

• 

i 

1 

5. 
a 

: 
1 

No.  of  Ooyi 

■o 

ll 
t  z 

g.  1 

a  ^ 

I 

a 

5no 

»,  Sl<il 

No.  of  Day* 

Station 

Max. 

MIn. 

1 

1  s 

i 

i 

o 

1 

8 

si 

S  > 

o  J 

CONNECTICUT 

MARCH    1962 

STAMFORD    5   N 

48.6 

27.1 

37.9 

72 

30 

6 

3 

836 

0 

0 

28 

0 

2.06 

1.60 

12 

1.0 

T 

12 

4 

1 

1 

MAINE 
MAY    1962 

BRUNSWICK 

60.8 

42.2 

51.5 

85 

31 

31 

13 

414 

0 

0 

1 

0 

2.14 

.74 

24 

0 

0 

7 

1 

0 

GRAND   LAKE    STREAM 

61.2 

38.6 

49.9 

90 

20 

26 

9 

467 

1 

0 

8 

0 

1.82 

.62 

1 

0 

0 

6 

1 

0 

RHODE   ISLAND 

MAY    1962 

NEWPORT 

65.7 

48.1 

56.9 

80 

25 

41 

12  + 

255 

0 

0 

0 

0 

1.60 

.95 

14 

0 

0 

3 

1 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  Month 

1 

1    2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10       U       12 

13  1   14      15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

l24 

25  1  26  1  27 

26 

29 

30 

31 

CONNBCTICOT 

lURCB   1962 

STAMFORD   5  N 

2.06 

.02 

.10 

T                     1.60 

.02 

T 

T 

.19 

.13 

KAY   1962 

PUTNAM  LAKE 

1.67 

.08 

.10 

.90 

T 

.15 

.14 

.28 

.02      T 

T 

MAIKE 

APRIL    1962 

DPPER  DAM 

3.38 

.38 

.34 

.03       .02 

.28      .08       .04 

.24 

.32      .06       .05 

.62 

.72 

MAY    1962 

BRiraswics 

2.14 

.01 

T 

.49 

.03 

.13 

T 

.10      .01 

T 

.21 

.19 

.74 

T          T 

.23 

GRAlfD  LAKE   STREAM 

1.82 

.62 

T 

.47 

.10 

T 

.23 

.20 

.20 

MASSACHUSETTS 

DECEMBER    1961 

HARDWICK 

3.07 

.09 

.07 

.02      .06 

.17 

.16 

.17 

.43 

.62 

.42 

.32 

.54 

JANUARY   1962 

CBARLBS   RIVER  TILLAGE 

3.65 

.17 

.10 

>.03 

.73 

T 

.15 

.28 

.10 

.09 

NEWBURYPORT 

2.76 

T 

T 

T 

.05 

f.42 

T 

.50 

.01 

T 

T 

.17 

.27 

.08 

.26 

FEBRUARY   1962 

FRANKLIN 

4.42 

.07 

.35 

.86 

.08 

.93 

.24 

1.07 

.05 

.64 

.13 

MARCH    1962 

MANSFIELD 

1.81 

.11 

.03 

.05 

.16 

T 

T 

T 

1.27       .01      T 

T 

T 

.02 

.16 

APRIL    1962 

NORTH  BRIDGE 

3.49 

. 

2.11 

. 

.15 

. 

*           .40 

.35 

.48 

NORWOOD 

2.06 

T 

.35 

T 

.32 

.16 

.73 

.20 

.30 

MAT    1962 

ASHLAND 

2.21 

.20 

.02 

.57 

.15 

T 

.04 

.07      .24 

T 

.40 

.20 

.01 

.11 

.20 

BEECHWOOD 

1.63 

.26 

.04 

.45 

.21 

.13 

.08 

.04 

.10 

.04 

.28 

FRANKLIN 

2.72 

.25 

T 

.41 

.21 

.01 

.05 

.11       .47 

.52 

.09 

.22 

.07. 

.31 

GROTON 

2.87 

.48 

.05 

.66 

.07 

.08 

.09       ,12 

.02 

.03 

.92 

.12 

.11 

.12 

HAKDWICK 

2.20 

.24 

.05 

.43 

.03 

.05 

.02 

.26      .47 

.02 

.04 

.03 

.31 

.25 

HATCHVILLE 

1.30 

.13 

.01 

.10 

.14 

.02 

.05 

.13      .01 

T 

.02 

.69 

IPSWICH 

2.74 

.60 

.02 

.33 

.48 

.01 

T 

.03 

.02      .07 

T 

.90 

.01 

. 

.27 

MILPORD 

2.13 

.06 

.03 

.44 

.19 

.05 

.03 

.15      .52 

.20 

.05 

.08 

.33 

WESTFIELD 

1.82 

.50 

.43 

.01 

.02 

.33 

T 

.09 

.08 

.04 

.32 

WINCH  ENDOK 

3.26 

.37 

.03 

.35 

.01 

.01     |.28 

.01 

T 

.19       .34 

.01 

.03 

.20 

.90 

.08 

.25 

.20 

RHODE    ISLAND 

MAY   1962 

NEWPORT 

1.60 

.05 

.03 

.95 

.22 

.08 

T 

.27 

■ 

VERMONT 

DECEMBER    1961 

SOUTH  NEWBURY 

2.30 

.45 

.13 

.01 

.01 

.01 

.02 

.18 

.16 

.49 

.11 

T 

.01 

T 

.11 

.16 

.43 

.02 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


JUNE  1962 


'*^^l 


r 


J  •  ^°  ° 


'^V 


7STH  MERIDIAN    TIKE   : 


STATION    LEGEND 

O    •  3       Precipitation  only 
,  I  CD  Precipitation,   storage 

/     con..»  1  «  I         O  -•-  O-      Precipitation    and    Temperature 


NEW     ENGLAND, 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE    MILES 
10  0  10  20  30  40 


"V>""^"'(t"      Precipitation,    Temperature   and  Evaporation 


-OType   of  gage  Non- recording i 

Recording,         (f    Bott)  types 


I         Double   circle  combinations    indicate   the  availability  of 
more   detailed  meteorological  data 

I 

ANvw   Durham    3    NX* 

-o- 


'              y              V     /                       V                                                           l-O-                    M.lror.         /C  '\      ^ 

/  J       iV  „      I  t»u,'d..  01       \ — ■-___/!       O       7H^ 


.SA- 


O   West    CuMlogtoi 


;uck«i    »B  Airport 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS, 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


JUNE   I'ibi 


TT 


ea- 


se' 


P»ru   2    wsw.    N.    ^ .       L  ^ 


HlRtiKBt*    r>li 


'NORTHEASTERN 


^60t 


/*^^l 


'  V 


eo' 


irllngton   WB   A*-pfrt    I'    , 

\ 


y60.° 


.66' 


M.®.B 

-o-       '• 

"i. 

/ 

/| 

Chath 
Hudson  4   SE 

/  @ 

/«f| 

'■ 

1  <>  \^ 

NEW     ENGLAND, 
•"■■7EXCEPT     MAINE 


STATUTE    MILES 
10  0  10  20         30         40 


STATION    LEGEND 

O    •  3  Precipitation  only 

<D  Precipitation,   storage 

O  ♦  O-  Precipitation    and    Temperature 

-fy-^-<^  Precipitation,   Temperature   and  Evaporation 

<>!'ype   of  gage  O    Non-recording, 

•    Recording,         d    Botfi  types 

Double   circle  combinations    indicate   Ifie  availability  of 
more   detailed  meteorological  data 


^iLR^ 


\. 


u 


■/!"  ,i',. 


Rockport     1     ESE 


66° 


iu.b^ee' 


„,gg., 


■o^^ 


ford    Hills,    N.    VV     Euton    L   B6«vr/  ^ 


.^  y. 


,66°i\ 


^^ 


@ 


'66 


Naotucket   WB  I 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS, 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 


TOTAL  PRECIPITATION 


JUNE   1962 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.      CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


JUNK    I'tiii 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS, 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 
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STATION  INDEX 


MOUNT    CARHI 
NATCMAUG   n* 
NEW    MAVEN    1 
NEMINGTON 
NORFOLK    2    : 


PAUCMAU6    FOfteST 


:r    RIVER  DAM 

ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOII 
SMEPAUG  0AM 
SHUTTLE  MEADOW  RES' 

STAFFORD  SPRINGS 


CONNECTICUT 


bloomfiecd 

bridgeport  h8  ap 

brooklyn 

bulls  bridge  dam 

burlington 

candlewood  lake 


NGER 


COCKAPONSE 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 
COVENTRY 
CREAM  HILL 

DANSURY 
DAWSON  LAKE 
EASTON  LAKE  RESEl 
FALLS  VILLAGE 
GROTON 


MANCmESTER 

MANSFIELD  KOLLOW  [ 

MIDDLETOWN  4  W 

MILFORD 

MOODUS    RESERVOIR 


STEVENSON    DAM 
STORRS 
TMOMASTON    DAM 

TORRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 
WATERBURY  RAOIO  W6RY 
WEPAWAUG    RESERVOIR 


WEST  HARILAI 
WHIGVILLE  Rl 
WIGWAM  RESEl 
WOLCOTT    RESI 

WOODBURY    3    I 


BANGOR  DOW  F 
BAR  HARBOR 
BELFAST 

BINGHAM  WYMA' 
BRASSUA  DAM 
DGEWATER 
BRIOGTON  1  Nl 
BRUNSWICK 

CAR 


SANGEHVILLE    5    SE 
LSWORTh 

2    SSE 
FARMINGTON 


MOULTON 

JONESBORO 

LEWlSTON 
LONG    FALLS    DAM 
MACNIAS 
HAD  1  SON 
IDOLE    DAH 

ILLINOCKET 

illinocket  faa  ap 
moosehead 

Old  town  faa  airport 
oouossoc 


RIPOGENUS    DAM 
ROCKLAND 
ROCKLAND    1    W 
RUMFORO    3    SW 
flUHFORD 


COUNTY 


NEW  MAVEN 
LITCHFIELD 
NEW  LONDON 
LITCHFIELD 
HARTFORD 

FAIRFIELD 


FAIRFIELD 

MIDDLESEX 
NEW  LONDON 
HARTFORD 
TOLLAND 
LITCHFIELD 


FAIR 


"OLLANO 
410DLESEX 

lEW  HAVEN 


S910 

NEW    LONDON 

6131 

NEW    LONDON 

6597 

NEW    HAVEN 

6645 

WINDHAM 

FAIRFIELD 

TOLLAND 

6966 

LITCHFIELD 

7002 

FAIRFIELD 

7139 

LITCHFIELD 

7432 

HARTFORD 

79<.6 

TOLLAND 
FAIRFIELD 

FAIRFIELD 

8330 

LITCHFIELD 

8436 

LITCHFIELD 

e«.6e 

FAIRFIELD 

NEW    HAVEN 

9007 

NEW    HAVEN 

9067 

MIDDLESEX 

9162 

HARTFORD 

917tt 

HARTFORD 

9506 

HARTFORD 

9568 

LITCHFIELD 

KENNE6EC 
KENNEBEC 
PENOBSCOT 


SOMERSET 
SOMERSET 

AROOSTOOK 
CUMatRLANO 
CUMBERLAND 

AROOSTOOK 
AROOSTOOK 

PENOBSCOT 

LINCOLN 

WASHINGTON 

PISCATAQUIS 

HANCOCK 

FRANKLIN 

AROOSTOOK 

AROOSTOOK 

ENNEBEC 
OXFORD 

ASHINGTON 

ISCA 


IS 

LAND 
AROOSTOOK 
AROOSTOOK 
SOMERSET 
WASHINGTON 

ANDROSCOGGIN 

SOMERSET 

WASHINGTON 

SOMERSET 
OXFORD 

PENOBSCOT 
PENOdSCOT 
SOMERSET 
PENOBSCOT 


PENOBSCOT 
PENOBSCOT 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND 
AROOSTOOK 


MSCAT* 


Uli 


43  04 

43  40 
46  25 

44  04 


05 

02 

57 

08 

57 

?9 

56 

28 

51 

17 

56 

19 

?e 

59 

15 

?? 

03 

72 

72 

73 

72 

72 

72 

15 

3    02 

3    02 

2    26 

2    47 

2    58 

2    57 

3    08 

2    56 

5 

08 

69 

17 

4, 

68 

26 

2B 

It 

70 

09 

6 

67 

46 

7 

68 

36 

4 

70 

58 

5 

67 

5 

28 

69 

35 

70  14 
70  12 
67  28 

69  53 

70  55 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OEPT.  HARTFORD 
SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
i.S.  WEATHER  BUREAU 

ewett  city  water  co. 
<ew  london  water  works 

ianchester  water  dept. 
corps  of  engineers 
kornel  bailet 

haven  water  company 
frank  p.  0  neill 

conn.  agr.  exp>  station 
park  +  forest  comm. 
.  weather  bureau 
,  oept.  hartford 

iRD  C.  CHILDS 


ER  COMPAN 
£«  COMPAN 
POWER  LO 


I  HAVEN  WJ 

'T.  PuSLH 
PARK  ♦  FOREST  COMM 

'  HAVEN  WATER  COMPAN 

MONSE  BONNER 

GREENWICH  WATER  COMPAN 

VlLLE  WTR.  ♦  AOUE. 

1.    LlUHl    *    POWER    CO 


,TER    SUPPL 


ftlDCEFIELO 

CHARLES     T. 

DGEPORT    HYDRAULIC    CC 

.    ENG.    wATERBuRY 

.    COHH.    NEW    BRITAIN 

LIAM     Hi.     SYMONDS 
iMFORD    MUSEUM 
CONN.    LIGHT    *    POWER    CO. 
.    OF    CONN.    AGR.    DEPT. 
ORPS    OF    ENGINEERS 


OfiRlNOTUN 
BRIDGEPORT 


OBSERVER 


HARTFORD 

CO. 

HARTFORD 

iRTFORD 

HER  Bureau 
:lds 

■    POWER    CO. 
HARTFORD 
-    POWER    CO. 


,re«  CO. 


I  HARTFORD 
lEw  BRITAIN 
TER  C0MPAN1 


:  S.  JOHNSON 


I    FORCE 
lATlONAL    PARK 
WATER    DISTRICT 


WEATHER  Bureau 


TER  . 


HICl 


■    ELMER  J.  LELANO 
BANGOR  HTORO-ELEC.  CO. 
MBS.  OOBOTht  S.  JONES 
CHARLES  S.  PREBLE 
JAMES  A.  SCHOFIELD 


JOSEPH 

GARDINER  W. 
UMFORD  FAI 


FOX 


TER  DISTRICT 


iTRAL  MAINE  POWER  CO. 

ON  WATER  POWER  CO. 
ITRAL  MAINE  POWER  CO. 
LIAM  JORDAN 
MADISON  MILLS 


VIATION  AGENCY 


HAROLD  HAMLIN 

'  OF  PORTLAND 

>  WEATHER  Bureau 


GREAT  NORTi 
OLIVER  W.  I 
CENTRAL  MA 
EVALlNE     A. 


ERN    PAPER    CC 

DLMES 

tE    POWER    CO, 


^ 

U 

OBSERVATION 

o 

§ 

U 

1 

< 

TIME  AND 

* 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

i 

OBSERVER 

g 

i 

3 

§ 

b 

1 

1 

if 

o 

•^ 

6 

i 

i! 

RUMFORO    POWER    PLANT 

7335 

OXFORD 

~*4~ 

33 

70 

33 

510 

MIO 

HID 

H 

RUMFORD    FALLS    POWER    CO. 

ST    FRANCIS 

7407 

47 

53 

560 

6A 

6A 

TREFFLE    JANDREAU 

SANFORO    2    NNW 

YORK 

*3 

28 

280 

5P 

5P 

SANFORD    WATER    DISTRICT 

SKOWMEGAN 

7827 

SOMERSET 

165 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

SOUTH    ANDOVER 

7940 

OXFORD 

4* 

35 

70 

44 

7A 

ERwlN    F.    MILLER 

SOUTHWEST    HBR    3    SSE 

8301 

HANCOCK 

44 

14 

68 

16 

15 

c 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

SOUA    PAN    0AM 

33 

20 

610 

MAINE    PUB    SERVICE    CO. 

SWANS    FALLS 

OXFORD 

02 

70 

59 

C 

PUBLIC     SVC.    CO.    OF    N.H. 

THE    FORKS 

SOMERSET 

45 

59 

610 

8A 

UPPER    DAM 

B942 

OXFORD 

44 

52 

70 

52 

1484 

9P 

UNION    WATER    POWER   CO. 

WATERVILLE    PUMP    STA 

9151 

KENNEBEC 

44 

33 

69 

39 

89 

5P 

5P 

KENNEBEC    WATER    DISTRICT 

WEST    BUXTON    2    NNW 

9314 

YORK 

13 

43 

42 

70 

37 

150 

MID 

MID 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

WEST    ENFIELD 

9360 

PENOBSCOT 

11 

4» 

15 

GEORGE    THOMPSON 

WOODLAND 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

9891 

WASHINGTON 

14 

,5 

67 

2* 

1*0 

7A 

7A 

RUSSELL    J.    DOW 

0049 

BERKSHIRE 

42 

39 

^3 

06 

750 

SA 

BA 

^ 

NEW    ENGLAND    POWlR   CO. 

AMHERST 

HAMPSHIRE 

32 

160 

MID 

MIO 

C    M 

UNIVERSITY    OF    MASS. 

ASHBURNMAM 

0190 

WORCESTER 

10 

*2 

39 

71 

53 

1190 

eA 

m.    C.    STEWART 

ASHLAND 

MIOOLESEI 

*2 

15 

71 

28 

230 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 

BARRE    FALLS    DAM 

0<,08 

WORCESTER 

42 

26 

72 

02 

910 

5P 

5P 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BEDFORD 

0535 

MIDDLESEX 

*2 

28 

71 

IT 

135 

MID 

MIU 

„ 

NORTHEAST    WEA.     SvC. 

8EECHW00D 

0551 

NORFOLK 

*2 

13 

70 

49 

40 

8A 

MAS&. WTR. RESOURCES    COMM 

BELCMERIOWN 

0562 

HAMPSHIRE 

42 

17 

72 

21 

555 

SA 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 

BIRCH    HILL     DAM 

*2 

38 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BLUE    HILL    WB 

0736 

NORFOLK 

*2 

13 

71 

07 

640 

MID 

MID 

C    HJ 

BOSTON    WB    AIRPORT 

0770 

SUFFOLK 

*2 

22 

71 

01 

15 

MID 

MIO 

C   HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

60YLST0N 

0801 

WORCESTER 

10 

*Z 

21 

71 

43 

630 

METRO.    DIST.    WTR.    COMH. 

BRIDOewATER    M    C     1 

PLYMOUTH 

57 

70 

57 

40 

MASS.    CORRECTIONAL    INST 

0860 

PLYMOUTH 

71 

80 

5P 

5P 

CITY    ENGINEER 

BUFFUMVILLE    DAM 

0998 

WORCESTER 

17 

*2 

07 

71 

54 

500 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CHARLES    RIVER    VILLAGE 

1323 

NORFOLK 

42 

16 

71 

16 

140 

SA 

EDMUNO    A.    SYMONOS 

CHATHAM    lT     STA 

1376 

BARNSTABLE 

41 

40 

69 

57 

20 

U.S.    COAST    GUARD 

CHESTERFIELD 

1*36 

HAMPSHIRE 

42 

2* 

1425 

eA 

MAiS.wTR. RESOURCES    COMM | 

CHESTNUT    HILL 

144  7 

Suffolk 

42 

20 

7j 

09 

*P 

METRO.    DIST.    wTR.    COMM. 

CLINTON 

1561 

WORCESTER 

10 

42 

24 

71 

41 

398 

6A 

*P 

METRO.    DIST.    wIR.    COMM. 

EAST    BfilMFIELD    DAM 

2107 

WORCESTER 

17 

42 

07 

72 

08 

680 

8A 

BA 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

EAST    PEPPERELL 

2359 

MIDDLESEX 

10 

71 

210 

8A 

MRS.    MART    E.    DAVIS 

EAST    WAREhAM 

2*51 

PLYMOUTH 

41 

46 

70 

*0 

MID 

K 

CRANBERRY    ExP.    STATION 

2S01 

DUKES 

23 

20 

MRS.    ELIZABETH    B.    HOuCM 

FALL    RIVER 

26*2 

BRISTOL 

*1 

*2 

71 

10 

190 

UP 

UP 

H 

RICHARD    C.    8HIGHAM 

FlTCHbURG    2    S 

2806 

WORCESTER 

10 

42 

34 

71 

*6 

400 

SA 

8A 

OEPT. PUBLIC    WORKS 

FRAMINGHAM 

2975 

MIDDLESEX 

10 

*2 

17 

71 

METRO.    DIST.    wlft.    COMM. 

FRANKLIN 

2997 

NORFOLK 

42 

05 

25 

240 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES    COW 

3052 

WORCESTER 

71 

1110 

8A 

MASS, WTR. RESOURCES    COMM 

GROTON 

3270 

MIDDLESEX 

10 

*2 

36 

71 

35 

340 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES    COW 

HAHDWICK 

3*01 

WORCESTER 

5 

42 

21 

72 

12 

960 

8A 

MA:>S.wTR. RESOURCES    CONN 

HATCHVILLE 

3*71 

BARNSTABLE 

« 

*1 

37 

70 

32 

70 

8* 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

3505 

ESSEX 

10 

*2 

46 

50 

EARL    F.    SMITH 

HEATH 

3549 

FRANKLIN 

5 

42 

40 

72 

*9 

1450 

8A 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

H  INGHAM 

362* 

PLYMOUTH 

4 

42 

14 

70 

55 

30 

7P 

7P 

F.    ROBERT    SKlLLiNG 

HODOES    VILLAGE    0AM 

3659 

WORCESTER 

,7 

42 

07 

71 

53 

520 

c 

CORPS   OF   ENGINEERS 

HOLYOKE 

3702 

HAMPDEN 

5 

42 

12 

72 

36 

98 

8A 

H     {RICHARD    w.    SEARS 

HOOSAC    TUNNEL 

3713 

BERKSHIRE 

42 

58 

6A 

8A 

NEW    ENGLAND    POWER    CO. 

HUBBAROSTON 

37  72 

WORCESTER 

5 

42 

29 

72 

00 

1030 

BA 

MISS   BESSIE    WHEELER 

HYANNIS    2    NNE 

3821 

BARNSTABLE 

* 

41 

*I 

70 

16 

35 

6P 

6P 

C            CAPE    ♦    VNYRO.    ELEC.    CO. 

IPSWICH 

3876 

ESSEX 

4 

42 

40 

70 

52 

80 

SA 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

KNIGHTVILLE    DAM 

3985 

HAMPSHIRE 

5 

42 

17 

72 

52 

630 

8A 

eA 

C           ICOfiPS    OF    ENGINEtRi 

LAWRENCE 

4i;'5 

ESSEX 

10 

42 

42 

71 

10 

57 

9P 

MID 

'ESSEX    COMPANY 

4313 

MIDDLESEX 

10 

42 

:PR0P.     locks    ♦    CANALS 

MANSFIELD 

44*9 

BRISTOL 

"• 

•2 

03 

71 

12 

140 

6A 

;HASS.wTH. RESOURCES    COW 

MENDON 

k667 

WORCESTER 

4 

42 

05 

71 

3* 

440 

C 

HAROLD    J.     PARKINSON 

MlDOLEBOaO 

PLYMOUTH 

41 

53 

55 

60 

BA 

MASS. WTR. RESOURCES    COW 

MIOOLETON 

*7*4 

ESSEX 

4, 

42 

36 

71 

01 

5P 

5P 

DANVERS    WATER    WORKS 

MILFORD 

4760 

WORCESTER 

10 

260 

eA 

MAis. WTR. RESOURCES    COW 

NANTUCKET    WB    AIRPORT 

5159 

NANTUCKET 

4 

41 

15 

70 

0* 

43 

MIO 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

NEW    BEDFORD 

52*6 

BRISTOL 

4 

41 

36 

70 

56 

70 

MIO 

4P 

C     H 

CITY  ENGINEER 

NEWBURYPORT 

5285 

ESSEX 

42 

55 

20 

BA 

MASS. WTR. RESOURCES    COW 

NEW    SALEM 

5306 

FRANKLIN 

5 

*2 

2B 

72 

21 

900 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 

NORTHS RIDGE 

5514 

WORCESTER 

42 

71 

310 

eA 

MASS. WTR. RESOURCES    COW 

NORWOOD 

6CU4 

NORFOLK 

4 

11 

71 

13 

145 

DAVID    G.    DOE 

PELHAM 

6251 

HAMPSHIRE 

5 

42 

23 

72 

2* 

1140 

SA 

METRO.    OlST.    WTR.    COMH. 

PEMBROKE 

6262 

PLYMOUTH 

« 

42 

01 

70 

49 

60 

6A 

MASS. WTR. RESOURCES    COW 

PERU 

6311 

BERKSHIRE 

5 

42 

1860 

SA 

MASS. wTR. RESOURCES    COW 

PETERSHAM    3    N 

6322 

WORCESTER 

5 

42 

32 

72 

11 

1090 

BA 

C 

OIR.   HARVARD   FOREST 

PITTSFIELD    WB    AIRPORT 

42 

26 

16 

1153 

MID 

MIO 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

PLAINFIELD 

6425 

HAMPSHIRE 

5 

42 

31 

72 

55 

1520 

8A 

MASS. WTR. Rt*OURCtS    COMM 

PLYMOUTH 

6*66 

PLYMOUTH 

« 

41 

59 

70 

42 

560 

5P 

5P 

PLYMOUTH    lOROAGE    CO. 

PROvlNCETOWN    1    N 

BARNSTABLE 

30 

6P 

CAPE    »    VNYRD.    ELEC.    CO. 

QUAB8IN    INTAKE 

6699 

WORCESTER 

5 

42 

22 

72 

l7 

8A 

METRO.    DIST.    wTR.    COMM. 

READING 

6783 

MIDDLESEX 

* 

42 

31 

71 

oa 

90 

MID 

lOP 

H 

fl.    E.    LAUTZE'lHEISER 

ROCHESTER 

6938 

PLYMOUTH 

* 

*1 

47 

70 

55 

60 

8A 

SA 

M 

NEW    btuFORD    wATtR    WORKS 

ROCKPORT     1    ESE 

37 

60 

SALEM    CG    AIR    STATION 

32 

52 

40 

U.S.    COAST    GUARD 

SANDWICH 

7190 

BARNSTABLE 

A 

41 

70 

30 

20 

MID 

MIO 

H 

W.  A.  wmsoR 

5EGREGANSET 

7293 

BRISTOL 

* 

41 

50 

71 

07 

40 

8A 

BRISTOL   CO.    AGR.    SCHOOL 

shElbuRne   Falls 

7370 

FRANKLIN 

5 

42 

36 

72 

*4 

*00 

BA 

SA 

NtW    ENGLAND    POWER    LO. 

SOUTMBRIDGE     3    SW 

WORCESTER 

17 

03 

05 

720 

CHESTER    R.    SPIELVOGEL 

SOUTH    EGREMONT 

7692 

42 

09 

73 

25 

7*3 

5P 

SA 

DAVID    A.    HUNTER 

SPOT    POND 

8O30 

MIDDLESEX 

1, 

7A 

METRO.    DIST.    wTR,    COMM. 

SPRINGFIELD    ARMORY 

8046 

HAMPDEN 

5 

*2 

07 

72 

3* 

190 

MIO 

MIO 

H 

U.S.    ARMORY 

STERLING 

8154 

WORCESTER 

10 

*2 

27 

71 

48 

490 

8A 

H 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 

STERLING    3    NW 

WORCESTER 

10 

42 

28 

71 

690 

NUNZIO    LANClANl 

8181 

BERKSHIRE 

*2 

73 

670 

NE^BITT    n.    BANbS 

TAUNTON 

BRISTOL 

A 

54 

04 

20 

MID 

MIO 

TAUNTON    WATER    WORKS 

lULLY    DAM 

8573 

WORCESTER 

5 

*2 

39 

72 

13 

8* 

BA 

CORPS    OF    ENGl-iEERS 

TURNERS    FALLS 

B580 

FRANKLIN 

5 

42 

37 

72 

33 

190 

6P 

HID 

W.    MASS.    ELEC.    CO. 

WALPOLE 

NORFOLK 

11 

71 

ZOO 

PARKER    N.    CMICK 

WARE 

8793 

HAMPSHIRE 

5 

42 

72 

15 

410 

7A 

WARE    WATER    wORKb 

WASHINGTON    2 

42 

22 

73 

1960 

7A 

MR^.    MARThA    S.    GARDNER 

WEST    BRIMFIELO 

9093 

HAMPDEN 

5 

10 

16 

<■ 

INA    E.     LAMB 

WEST    CUMMINGTON 

9136 

HAMPSHIRE 

5 

42 

29 

72 

56 

1190 

6P 

6P 

H 

FREDERIC    S.    BROWN 

WESTFIELD 

HAMPDEN 

07 

220 

MAoS. MIA. RESOURCES    COW 

WEST    MEDWAY 

9316 

NORFOLK 

3 

42 

08 

71 

26 

210 

6P 

6P 

K 

FRANCIS    0.    DONOVAN 

WESTON 

9360 

MIDDLESEX 

42 

23 

71 

19 

220 

5P 

5P 

WESTON    COLLEGE 

WEST    OTIS 

9371 

BERKSHIRE 

5 

42 

10 

73 

1370 

SA 

M 

MA^S.*TR. RESOURCES   COW 

HESTOVER    FIELD 

9382 

HAMPDEN 

5 

42 

12 

72 

33 

240 

MIO 

MIO 

U.S.    AIR    FORCE 

WINCHENOON 

WORCESTER 

5 

42 

OS 

860 

MASS. WTR. RESOURCES    COW 

WORCESTER    WB    AIRPORT 

9923 

WORCESTER 

42 

71 

52 

986 

MID 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

WORCESTER 

992B 

WORCESTER 

IS 

620 

6P 

6P 

CLIFFORD    L.    OAVIS 
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MEN   HAMPSHim 


UtLIN 
UTHLtHCH 

HAOrOOQ 
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SOUTH    LTM0E80R0 
SOUTH    MEARE 
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■ALPOlE    2 
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WATERillLLE    VALLE' 
WEST    HENNIICEB 
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HINDHAH 
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CARROLL 


COOS 
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ROCKINGHAM 
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?9 

*.3 

22 

*.3 

12 

42 

57 

t2 

51 

*il  29 
ftl  29 
01    30 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


JAMES  LEONARD 
BROWN  PAPtR  COMPANY 
RUSSELL  L.  HAOUlRE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  S.  HOORE 

,K  SCRV.  CO.  N.I 


.LIP  K..  DROWN 
GRtENVlLLE  MILLS 
OABTHOUTH  COLLEGE 
PUBLIC  SEftV.  CO.  N 
PUBLIC  SERV.  CO.  n 


KENNETH  E.  GOULD 
I.H.  WATER  RtSOURCES  BD 
>  BLAISDELL 


CORPS    OF    tNGlNttBS 
RICHARD    D.    STEVENS 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
JOE    B.    DODGE 
OERTRUDE    E.    NASH 

DUBLIN    SCHOOL 
UNIVERSITY    OF 
RODNEY    L.    GIL 
G.    E.    CAMPUEL 
DWlGHT    A.    DAN 

3eRT 

.STER  WATtR  WOBUS 
WATER  PUwER  CO. 
I  E.  ROTHOVIUS 


WASH.  OBS.  CORP. 

CHUCK  WATtR  WORKS 
FISM  ♦  GAME  OEPT. 
SMEPARD 


US    C.     iLSLET 


CORPS    OF    ENGINEERS 
MRS.    MARION    W.    ANUROS 
N.H.    FISH    HflTCMERY 
CORPS    OF    ENGINEERS 


A.    BIERWI 

BROWN 


U.S.    WEATHER    BUREAU 
HtNftT    J.    STEEBE 
AGRI.    EJIP.    STATION 


1". 

OBSERVATION   , 

^ 

M 

M 

p 

< 

TIME  AND 

X 

o 

5 

c 

TABLES 

STATION 

i 

COUNTY 

< 

1          oncroi/m 

i 

3 

2 

g 

1 

t 

h 

VERMONT 

BELLOWS    FALLS 

0*99 

WINDHAM 

43  oa 

T2 

2T 

300 

SA 

BA 

NEW    CN6LAND    POWtH  CO. 

BENNINGTON    2    NNU 

42    55 

13 

670 

6P 

7A 

H       PAUL    M.     DOHNt 

eeTNCL    «    N 

Ofr»l 

WINDSOR 

4)   53 

72 

660 

VKION   R.   PERKINS 

BLOOMFItLO 

0690 

940 

C    H      GtOR&t    L.    COOPER 

eURLINGION    U   OF    VT 

lOTt 

CMITTtNOEN 

44   28 

T3 

12 

400 

C 

UNIvERSlfT   OF    VERMONT 

BURLINGTON    MB    AIRPORT 

1001 

CHITTENDEN 

44    2« 

73 

09 

331 

MID 

MIO 

C    HJ 

U.S.    wEArnER    auREAU 

CANAAN 

121) 

ESSEX 

4J    00 

Tl 

32 

1020 

P.    E.    FtARON 

CAVENDISH 

W*) 

WINDSOR 

43    23 

72 

36 

600 

6P 

6P 

CENT. vr. PUBLIC    SERV.CO. 

CHELSEA 

1360 

ORANGE 

43    59 

27 

790 

7A 

TA 

MRS.    REOA    CUSMHAN 

CHITTENDEN 

1493 

RUTLAND 

43    42 

72 

57 

CENT. VI. PUBLIC   SERV. CO. 

CORINTH 

1565 

ORANGE 

44    02 

72 

17 

1140 

^ 

DAVID   HASTINGS 

CORNWALL 

15B0 

ADDISON 

43     57 

73 

13 

340 

6P 

6P 

STUART     T.    WITHERELL 

DANVILLE 

CALtDONlA 

44    24 

72 

1204 

OTIS    F.    URICKETI 

DORSET    1    S 

1786 

BENNINGTON 

43     15 

73 

06 

980 

RUFUS   S.   GILBERT 

EN0S8URG    FALLS 

2769 

FRANKLIN 

44   55 

72 

422 

6P 

6P 

H 

L.    M.    POMEROY 

OILMAN 

JJ^l 

ESSEX 

44   25 

71 

43 

950 

6A 

GILMAN    PAPER    COMPANY 

GRAFTON 

3*00 

WINDHAM 

43   n 

72 

37 

C 

AVERT    H.    PARK 

HIOHCATE    FALLS 

3914 

FRANKLIN 

44    56 

7) 

03 

150 

HUNTINGTON    CENTER 

CHlTTbNDEN 

44    17 

700 

6A 

MARlEy    h.    SARGENT 

MANCHESTER    CENTER 

4802 

BENNINGTON 

4J     11 

73 

02 

660 

8A 

PAUL    TODISCHlNOtR 

MANCHESTER    DEPOT 

-.Be? 

BENNINGTON 

43     U 

73 

03 

700 

c 

CENT.VT.PUtt.    SVC.    COAP. 

MAYS    MILL 

5029 

42    45 

625 

7A 

MRS.    GLADYS    E.    MAY 

MC     INDOE    FALLS 

5044 

CALEDONIA 

44    16 

72 

04 

460 

8A 

BA 

NEW   ENGLAND   POWER  CO. 

5132 

WASHINGTON 

44   le 

72 

41 

BA 

GRtEN   MTN.    POWER    CORP. 

MONTPELIER    FAA    AIRPORT 

5278 

WASHINGTON 

44    12 

72 

34 

1122 

MID 

MID 

H 

MORRISVILLE 

5366 

LAMOILLE 

44    34 

72 

36 

660 

c 

WATER    ♦    LIGHT    DtPT. 

MOUNT    MANSFIELD 

16 

44   32 

72 

49 

5P 

5P 

WCAK    DROAOCASTING   CORP. 

NEWFANE 

5492 

43    00 

72 

38 

470 

MISS    MARY    E.    SEATTIE 

NEWPORT 

5542 

ORLEANS 

16 

44    56 

72 

12 

MID 

MIO 

C    H 

MILTON    «.    DREW 

NORTH    DANVILLE 

5632 

CALEDONIA 

44   26 

72 

07 

1140 

MID 

MID 

^ 

AGR.    RESEARCH    SERVICE 

NOHTHFIELD 

5733 

WASHINGTON 

44    06 

72 

40 

BID 

eA 

SA 

c 

WILLIAM    A.     BRYAN 

NORTH    MARILAND    DAM 

576B 

WINDSOR 

43    36 

72 

21 

570 

t 

CORPS   OF    ENGINEERS 

NORTH    SPRINGFIELD    DAM 

5982 

WINDSOR 

43    20 

560 

c 

CORPS   UF    ENGINEERS 

PERU 

6335 

BENNINGTON 

43    14 

163D 

9A 

PAUL   «.    OSTERTAG 

PLYMOUTH    ONION 

6446 

WINDSOR 

43    32 

72 

44 

1220 

MRS.    tHlLIE    MOORE 

READING    HILL 

6746 

WINDSOR 

43    31 

72 

34 

1480 

SP 

I.    F.    ROWLEE 

READSBORO    1    SSE 

6761 

BENNINGTON 

42    45 

72 

56 

U20 

BA 

8A 

H 

NEW    ENGLAND    COWER    CO. 

ROCHESTER 

6893 

WINDSOR 

43   52 

860 

MRS.    BERNICE    ORDWAY 

RUTLAND 

6995 

RUTLAND 

43    36 

620 

6P 

5P 

GEORGE   L.    KIRK. 

SAINT    ALBANS    BAY 

7026 

FRANKLIN 

44    48 

73 

10 

6P 

H 

RAYMOND    C,    SWEENY 

SAINT    JOHNSeuRY 

7054 

CALEDONIA 

44   25 

72 

01 

699 

4P 

4P 

C    H 

FAIRBANKS    MUSEUM 

SALISBURY 

7096 

ADDISON 

43    54 

73 

06 

370 

VAR 

CENT. VT. PUBLIC    SERV. CO. 

SEARSBURG    MOUNTAIN 

7142 

BENNINGTON 

42     54 

2  340 

GEORGE    BRl&GS 

SEARSBURG    STATION 

42    52 

72 

55 

BA 

NEW    ENGLAND    POWtR    LC 

SOMERSET 

T4&1 

WINDHAM 

42    5B 

72 

5' 

2D80 

6A 

8A 

SOUTH    LONDONDERRY 

7617 

WINDHAM 

43    n 

72 

49 

1D30 

7A 

RAT    E.    LYMAN 

SOUTH    NEWBURY 

764b 

ORANGE 

05 

374 

fiA 

MRS.    ISABEL    WHITNEY 

STOCKBRIDGE 

8057 

WINDSOR 

43    47 

72 

45 

RAYMOND    LA    ROCK 

TOWNSHEHD    DAM 

8428 

WINDHAM 

43    03 

72 

42 

510 

c 

CORPS    OF    ENGlNcERS 

TYSON 

8512 

WINDSOR 

43    28 

72 

42 

1080 

c 

LDITH    SPAULOING 

UNION    VILLAGE     DAM 

8556 

ORANOE 

43    48 

72 

16 

463 

BA 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

8600 

42    46 

72 

31 

225 

BA 

NEW    ENGLAND    POWtR    CO. 

WAITSFIELD    2    WSW 

8644 

WASHINGTON 

44     11 

72 

51 

B20 

WINDHAM 

43    03 

72 

MRS.    EDITH    PLIMPTON 

WATERBURY    1    NNE 

6815 

WASHINGTON 

44    21 

72 

45 

875 

12M 

12M 

RADIO    STATION    WDEV 

WEST    BURKE 

9U99 

CALEDONIA 

44    39 

71 

»9 

900 

8A 

BA 

GlLMAN    «.    FORD 

WHITINGHAM    3    W 

9735 

WINDHAM 

42    47 

72 

55 

1450 

BA 

NEW    ENGLAND    POwER    CO. 

WOODSTOCK    3    ENE 

43    38 

72 

26 

660 

8A 

CENT. VT. PUBLIC    SERV. CO. 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  for  Northern  and  Central  New 
England  (Maine,  New  Hampshire,  Vermont,  and  Massachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Best  9,  Massachusetts,  or  to 
the  State  Climatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name ,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office . 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  date  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions ,  as  used  in  "CI ima to logical  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effect  ive  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles .   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation . 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes 
of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  In  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables"  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin . 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  issues, 
or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication . 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  eptry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

tt   Mount  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont  not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes  for 
the  State  or  Section. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C,  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

USCOHM-WB-Asheville,  N.  C.  8/10/62  1175 
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SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  FOR  CENTRAL  AND  NORTHERN  NEW  ENGLAND 


GENERAL:   July  was  remarkable  in  various 
categories,  including  temperature,  precip- 
itation and  storminess.   Highlight  features 
are  described  below: 

TEMPERATURE:   This  was  the  coolest  July  of 
record  at  many  stations  throughout  the  sec- 
tion.  The  deficit  from  normal  temperature 
for  Coastal  Maine  was  the  least,  though 
about  3°,  of  all  the  climatological  divisions 
in  the  four-state  area.   Yet  the  64.0°  mean 
at  Portland  set  a  new  record  for  a  period 
covering  92  years  of  observations.   Portland's 
coolest  July  previously  had  been  in  1915,  with 
64.4°.   Averaging  58.0°  this  July,  Eastport, 
in  the  same  division,  came  within  0.2°  of  the 
record  low  for  90  years  of  observations,  set 
in  1891.   The  climatological  division  with  the 
greatest  temperature  deficit,  over  6°,  was  also 
in  Maine.   This  was  the  Northern  Division. 
Houlton,  Me.,  with  61.1°,  broke  the  61.6°  mark 
set  in  1923  for  61  years  of  observations.   Ex- 
amples elsewhere  include  Bethlehem,  N.  H.,  where 
60.3°  set  a  new  70-year  record  after  breaking  by 
nearly  3°  the  63.0°  mark  set  in  1923;  Burling- 
ton, Vt . ,  where  July  was  the  coolest  of  74  years 
of  record;  Worcester,  Mass.,  where  66.0°  was  the 
lowest  in  71  years  of  record;  and  Boston,  Mass., 
where  this  was  the  coolest  July  in  39  years.   In 
Northern  Maine  this  was  the  fourth  month  in  a  row 
with  subnormal  temperatures.   The  average  defic- 
iency for  the  April  through  July  period  was  3°. 
This  was  the  third  consecutive  cool  month  in 
Central  Massachusetts,  where  the  three-month 
deficiency  averaged  2.5°.   Elsewhere  June  had 
been  normal  or  somewhat  above  normal .   Also  re- 
markable was  the  absence  of  any  spell  of  hot 
days.   Many  stations  in  each  of  the  four  states 
failed  to  reach  90°.   Most  other  stations  had 
but  one  such  day  and  only  a  few  had  two,  the 
maximum  number.   At  Boston,  Mass.,  this  was  the 
first  July  in  56  years  failing  to  reach  the  90° 
mark.   Freezing  temperatures  occurred  at  one  or 
more  official  stations  in  all  three  northern  New 
England  states.   West  Cummington,  Mass.,  with 
34°  on  July  6,  came  close  to  the  freezing  point. 
In  all  likelihood,  frost  occurred  in  a  few  cold- 
prone  spots  in  Massachusetts  as  well  as  in  larger 
areas  of  the  three  northern  states.   Minima  were 
in  the  30 's  at  many  stations  throughout  the  area 
on  several  days  during  July's  first  week. 
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dry  through  July.   The  Western  and  Central 
Massachusetts  and  Southeastern  Vermont  divi- 
sions continued  dry  for  the  third  consecutive 
month.   The  driest  of  these  was  Western  Mass- 
achusetts, where  the  three-month  total  was 
only  6.63  inches,  or  only  54%  of  normal.   At 
Pittsfield,  Mass.,  the  May  through  June  total 
is  only  5.10  inches  or  only  39%  of  normal  for 
the  three  months.   Days  with  measurable  amounts 
of  rain  were  frequent  in  the  north.   Caribou, 
Maine,  had  19  such  days  but  only  6  days  with  no 
rain.   The  count  was  opposite  at  Nantucket,  Mass., 
where  19  days  had  no  rain  and  only  6  days  had 
measurable  amounts.   Rainfall  frequencies  were 
near  the  average  over  much  of  the  central  and 
southern  portions  of  the  section. 

TORNADOES:   Five  tornadoes  occurred,  one  in 
each  of  the  four  states  plus  another  which  cross- 
ed the  Vermont  border  into  New  Hampshire.   On 
July  9  one  spanned  a  very  narrow  6  mile  path  from 
Sebago  Lake  to  Raymond,  Maine;  another  covered  a 
narrow  16  mile  course  from  Chester  to  Weathers- 
field,  Vermont;  another  nearly  8  miles  long  cut 
about  5  miles  from  Springfield,  Vermont,  across 
the  Connecticut  River  into  Charlestown,  New  Ham- 
pshire; and  the  fourth  cut  a  narrow  path  about  1 
mile  long  in  Newport,  New  Hampshire.   On  the  same 
day  a  funnel  cloud  was  also  observed  in  the  Ver- 
gennes,  Vermont,  area.   On  July  21  a  very  narrow 
tornado  cut  a  3.5  mile  path  from  Salem  to  Marble- 
head,  Massachusetts.   Other  locally  severe  wind- 
storms, accompanying  thundersqualls,  were  numerous 
in  Massachusetts  on  July  21. 

LIGHTNING:   Though  mostly  only  minor  burns,  in- 
juries from  lightning  were  inflicted  on  14  persons, 
a  large  number  for  this  section.   Occurrences  of 
property  damage  from  lightning  and  lightning  start- 
ed fires  were  also  numerous.   The  dates  of  the 
principal  damaging  thunderstorms  were  9,  12,  13, 
18,  21,  and  31 . 

LOCAL  WASHING  AND  FLOODING  RAIN:   Outstanding 
occurrences  in  July  were  two.   One  on  the  after- 
noon of  July  18,  covered  an  area  about  10  by  35 
miles  extending  from  southeast  of  Ft.  Kent  south- 
eastward to  Stockholm  and  New  Sweden,  Maine.   Heavi- 
ly damaged  by  erosion  were  roads  and  railroad  beds, 
soils  and  crops.   Damaging  hail,  up  to  3/4  inch 
diameter,  was  reported  to  cover  about  250  acres  of 
this  area.   The  heavy  rain  was  said  to  have  lasted 
about  two  hours.   No  reports  of  total  storm  rainfall 
are  yet  available.   No  official  stations  were  located| 
within  this  heavy  rain  area.   The  other,  on  July  31, 
affected  Chittenden,  Washington,  and  Lamoille  Countie^ 
in  Vermont.   Hardest  hit  were  the  Stowe  and  Moscow 
areas.   Some  roads  were  washed  out  and  three  bridges 
destroyed . 


Robert  E.  Lautzenheiser 
Weather  Bureau  State  Cliraatologist 
1900  Post  Office  Building 
Boston  9,  Massachusetts 
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Temperature 


No.  of  Days 


Precipilolion 


Z  2 
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No.  of  Doy» 


CONNECTICUT 

NORTHWEST 

BULLS    BRIDGE    0AM 
CREAM    HILL 
FALLS    VILLAGE 
ttORFOLK    2    SW 
SALISBURY 
SHEPAUG    DAM 
WIGWAM    RESERVOIR 

DIVISION 

CENTRAL 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

DANBURY 

HARTFORD    BRAINARD    FLO//R 

HARTFORD    WB    AIRPORT  R 

MANSFIELD    HOLLOW    0AM  R 

MIODLETOWN    4    W 

MOUNT    CARHEL 

10RWICH    PUB    UTIL    PLANT 

PUTNAM 

STORRS 

WATERBURY    RADIO    WBRY 

DIVISION 

COASTAL 

BRIDGEPORT    WB    AP  R 

GROTON 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT         R 

NORWALIC    GAS    PLANT 

STAMFORD    5    N 

DIVISION 


NORTHERN 

8RASSUA    DAM 

BRIDGEWATER 

CARIBOU    WB    AIRPORT  / 

CLAYTON    LAKE 

FORT    KENT 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HOULTON    FAA    AIRPORT 

HOULTON 

JACKMAN 

LONG    FALLS    DAM 

MIDDLE    DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET    FAA    AP 

OOUOSSOC 

PATTEN 

PRESOUE    ISLE 

RIPOGENUS    DAM 

ST    FRANCIS 

SQUA    PAN    DAM 

OIVI SION 

SOUTHERN    INTERIOR 

AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

BANGOR    DOW    FIELD 

BRIDGTON    1    NNW 

CORINNA 

EAST    SANGERVILLE    5    SE 

FARMINGTON 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

HIRAM  2  S 

LEWISTON 

MADISON 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

ORONO 

RUMFORD  3  SW 

RUMFORO  POWER  PLANT 

WATERVILLE  PUMP  STA 

WEST  BUXTON  2  NNW 

WOODLAND 

DIVISION 

COASTAL 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRUNSWICK 


81.6 
78.1 
82.6 

75.1 

77.7 


78.6 
78.8 
78.5 
80.5 
79.3 
81.5 
79.8 
77.5 
80.1 
81.5 
78.3 
77.6 
80.6 


78.9 
76.9 
78.5 
79. 8^ 
81.0 


69.* 
72.7 
69.3 
69.4 
72.5 
70.1 
71.1 
69.2 
70.4 
70.2 
69.8 
70.8 
72.4 
70.6 
69.4 
70.5 
71.3 
70.7 
71.5 
71.5 


74.5 

72.1 

76.6 

74.5 

71.4 

75.0 

75.7 

70.2 

77.4 

75.3 

74.8 

71.3 

70.5 

7  3.6^ 

74.6 

76.8 

75.8 

71.5 


71.4 
75.4 
75.3 


54.1 
56.9 
53.0 
52.7 

53.8 
54.4 


55.3 
52.7 
49.2 
56.2 

55.1 
56.4 
51.7 
55.9 
56.1 
57.3 
55.0 
55.5 
54.1 


61.2 
66.6 
59.7 
58.1 
56.1 


48.7 
48.6 
61.3 
47.8 
50.4 
48.5 
49.4 
51.3 
51.7 
51.0 
48.6 
48.1 
53.0 
52.6 
48.1 
48.3 
51.2 
50.1 
47.0 
46.0 


54.9 

54.4 

54.8 

51.4 

51.9 

51.6 

52.1 

51,2 

51.5 

67.2 

52.6 

50.7 

49.7 

50. IM 

52.3 

64.0 

61.2 

51.9 


67.9 
67.5 
67.8 
63.9 
I 
65.8 
67.2 


67.0 
66.8 
63.9 
68.4 
67.2 
69.0 
65.8 
66.7 
68.1 
69.4 
66.7 
66.6 
67.4 

67.1 


70.1 
66.7 
69.1 
69. OM 
68.6 

68.7 


59.1 
60.7 
60.3 
58.6 
61.5 
59.3 
60.3 
60.3 
61.1 
60.6 
59.2 
59.5 
62.7 
61.6 
58.8 
59,4 
61.3 
60.4 
59.3 
58.8 

50.1 


64.7 

63.3 

65.7 

53.0 

61.7 

63.3 

63. o 

50.7 

54.5 

65.3 

63.7 

51.0 

50.1 

61. 9M 

63.4 

65.4 

63.5 

61.7 


2.8 
2.5 


5.0 
3.2 


3.6 
2 


4.7 
6.2 


5.5 
4.6 


3.7 
4.4 
7.1 


4.'? 
4.4 


6.3 
5.4 


190 
142 
151 
203 
119 
160 
151 
152 
132 
141 
189 
175 
116 
125 
194 
170 
127 
156 
190 
205 


65 

87 

41 

95 

116 

100 

73 

148 

53 

37 

83 

131 

153 

107 

78 

48 

75 

127 


2, 

1.16 

1.48 

1.85 

1.64 

1. 

2, 

1.77 


2.07 
3.39 
1.77 
2.64 
2.26 
1.64 
1.57 
2.31 
1,59 
1.74 
2.54 
1.84 
2.30 

2.14 


1.97 
1.59 

2.00 


2.95 
5.49 
5.72 

7.30 
5.48 
5.39 
5.69 
6.72 
5.51 
4.54 
5.59 
3.58 
5.26 
5.23 
4.32 
7.90 
7.11 
4.38 
4.04 
7.43 

5.74 


2.81 
3.85 
3.65 
4.93 
5.58 
3.81 
2.93 
6.12 
3.37 
2.81 
3.35 
3.91 
3.98 

4.35 
3.20 
2.55 
5.74 


2.77 
2.^5 
2.92 


3.51 
2.71 


1.74 
1.97 


1.80 
1.43 


.61 
2.58 


3.25 
.95 


.52 
1.79 


3.25 
•  18 


3.72 
1.93 


.07 
.64 

.16 
.58 
.17 
.83 


2.46 

.57 


.93 

1.14 

.82 

.70 

1.11 

.96 

.40 

.62 

.63 

.67 

1.24 

.77 

.98 


.72 
2.70 
1.92 
2.15 
2.18 
2.18 
2.00 
2.28 
2.55 
1.34 
1.92 

.60 
1.46 
1.38 
1.02 
2.00 
2.08 

.75 

.86 
2.40 


1.08 
1.03 

.97 
2.06 
2.35 
1.20 
1.02 
1.50 

.56 


.78 

.74 
1.00 

.84 
1.03 


.90 
1.00 
1.29 


9 

1 

U 

2 

U 

4 

15 

4 

12 

4 

9 

3 

15 

4 

13 

4 

11 

4 

9 

2 

11 

4 

11 

1 

12 

4 

11 

4 

9 

3 

11 

5 

11 

3 

10 

3 

10 

2 

See   reference   notes   follovlJiB  Station   Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAW) 


CONTINUED 

Jl 

JLY 

1962 

Teir 

perature 

Precip 

itotion 

«.  E 

>. 

^ 

0.  of  Days 

«  E 

s- 

Snow 

«.  Sleet     1 

No.  of  Days 

Station 

^Aax. 

M 

^ 

• 

Q 

^T) 

£ 

2.  3 
2  - 

o  E 

1 

\i 

S 

s 

o 

II 

Q  0 

1 

1 

? 

II 

<  S 

< 

1 

o 

i 

1 

1 

l\ 

y 

s  > 

I 

n 

6 

1 

1 

i   O 
1  % 

o 

1 

o 

o 

o 
o 

DAMARISCOTTA  MILLS 

74.9 

54.2 

64.6 

87 

6 

43 

3 

52 

0 

0 

0 

0 

2.79 

1.24 

24 

•  0 

0 

4 

2 

1 

EASTPORT 

66.0 

50.0 

58.0 

-  3.5 

82 

28 

43 

4 

215 

0 

0 

0 

0 

5.97 

2.90 

1.50 

24 

.0 

0 

12 

4 

2 

ELLSWORTH 

72.1 

52.9 

62.5 

88 

9 

40 

3 

104 

0 

0 

0 

0 

li91 

-  1.19 

.79 

14 

•  0 

0 

4 

1 

0 

JONESBORO 

70.8 

50.5 

60.7 

85 

12 

35 

3 

144 

0 

0 

0 

0 

4.94 

1.23 

25 

.0 

0 

10 

4 

2 

PORTLAND 

75. q 

57.4 

66.7 

88 

6 

50 

5+ 

28 

0 

0 

0 

0 

3.01 

.83 

24 

.0 

0 

7 

2 

0 

PORTLAND  WB  AIRPORT   //R 

75.5 

52.4 

64.0 

-  4.1 

85 

8 

40 

3 

68 

0 

0 

0 

0 

2.89 

.03 

.84 

24 

.0 

0 

6 

2 

0 

ROCKLAND 

72.3 

53.7 

63.0 

87 

8 

42 

3 

85 

0 

0 

0 

0 

3.17 

1.02 

14 

.0 

0 

4 

3 

1 

SANFORD  2    NNW 

79.9 

52.0 

66.0 

90 

9 

38 

3 

38 

1 

0 

0 

0 

5.15 

1.63 

24 

.0 

0 

9 

3 

2 

DIVI SION 

63.5 

-  2.3 

3.44 

.37 

.0 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

78.5 

51.6 

65.1 

-  4.3 

90 

9 

40 

6+ 

58 

0 

0 

0 

2.47 

-  2.15 

.73 

10 

.0 

0 

7 

0 

HOQSAC  TUNNEL 

78.4 

51.4 

54.9 

-  3.8 

91 

9 

41 

6 

47 

0 

0 

0 

2.76 

-  1.48 

.54 

10 

.0 

0 

7 

0 

KNIGHTVILLE  DAM 

79.5 

51.7 

65.6 

92 

9 

40 

3 

43 

0 

0 

0 

1.30 

.50 

10 

.0 

0 

5 

0 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT   R 

77.1 

51.2 

64.2 

-  3.6 

92 

8 

40 

2 

54 

0 

0 

0 

1.78 

-  3.11 

.51 

9 

.0 

0 

4 

0 

SOUTH  EGREMONT 

78.0 

51.6 

64.8 

90 

8 

40 

4 

50 

0 

0 

0 

2.86 

-  1.51 

1.43 

10 

.0 

0 

6 

1 

STOCKBRIDGE 

78.5 

51.3 

64.9 

-  2.8 

90 

8 

39 

6 

51 

0 

0 

0 

2.65 

-  1.95 

.86 

9 

.0 

0 

6 

2 

0 

WEST  CUMMINGTON 

79.8 

48.1 

64.0 

89 

9 

34 

5 

75 

0 

0 

0 

0 

1.36 

.57 

9 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

64.8 

-  4.0 

2.17 

-  2.24 

.0 

CENTRAL 

AMHERST 

79.6 

55.7 

67.7 

-  4.0 

91 

8 

42 

2 

18 

1 

0 

0 

0 

2.15 

-  1.67 

.65 

23  + 

.0 

0 

5 

2 

0 

BARRE  FALLS  DAM 

77.5 

50.7 

64.1 

88 

8 

37 

5+ 

57 

0 

0 

0 

0 

2.40 

.60 

16 

.0 

0 

9 

1 

0 

BIRCH  HILL  DAM          R 

79.5 

51.0 

65.3 

91 

8 

37 

5+ 

55 

0 

0 

0 

1.79 

.63 

24 

.0 

0 

7 

1 

0 

BLUE  HILL  WB          // 

77.1 

57.6 

67.4 

-  3.5 

90 

8 

49 

5 

27 

0 

0 

0 

1.44 

-  1.83 

1.17 

9 

.0 

0 

1 

1 

1 

BUFFUMVILLE  DAM 

78.6 

53.7 

66.2 

90 

9 

42 

3 

35 

0 

0 

0 

1.33 

.91 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

CHESTNUT  HILL 

77.6 

58.7 

68.2 

-  5.3 

84 

21  + 

47 

6 

14 

0 

0 

0 

1.35 

-  1.93 

.64 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

CLINTON 

77.3 

58.0 

67.7 

-  3.2 

88 

9 

47 

6+ 

20 

0 

0 

0 

2.30 

-  1.34 

.74 

10 

.0 

0 

6 

2 

0 

EAST  BR1MFIELD  DAM 

79.8 

53.9 

66.9 

91 

9 

44 

4+ 

25 

0 

0 

0 

1.60 

1.18 

10 

.0 

0 

2 

1 

1 

FITCHBURG  2  S 

81.5 

56.6 

69.1 

-  3.2 

94 

9 

43 

6 

15 

0 

0 

0 

2.02 

-  1.44 

.54 

10 

.0 

0 

6 

1 

0 

FRAM INGHAM 

81.2N 

57.5 

69. 4M 

-  3.6 

93 

9 

47 

6 

11 

0 

0 

0 

1.58 

-  1.81 

1.35 

10 

.0 

0 

2 

1 

1 

HAVERHILL 

eo.6 

58.4 

59.5 

-  4.3 

92 

8 

48 

3 

2 

0 

0 

0 

2.88 

-   .70 

1.04 

24 

.0 

0 

6 

3 

1 

LAWRENCE 

79.7 

58.4 

59.1 

-  3.2 

90 

8 

48 

6 

7 

0 

0 

0 

3.83 

•  31 

.73 

12 

.0 

0 

7 

5 

0 

LOWELL 

79.9 

57.9 

68.9 

-  4.7 

91 

8 

47 

6 

8 

0 

0 

0 

2.84 

-   .57 

.72 

9 

.0 

0 

7 

3 

0 

READING 

79.2 

53.4 

56.3 

91 

8 

41 

5+ 

36 

0 

0 

0 

1.92 

1.01 

9 

.0 

0 

4 

1 

1 

SHELBURNE  FALLS 

78. p 

52.3 

55.6 

-  4.3 

91 

9 

40 

6+ 

43 

0 

0 

0 

1.32 

-  2.59 

.52 

10 

•  0 

0 

4 

1 

0 

SPRINGFIELD  ARMORY 

61.4 

58.2 

59.8 

-  4.2 

95 

8 

50 

2 

3 

0 

0 

0 

1.06 

-  2.93 

.31 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

TULLY  DAM 

80.3 

49.9 

65.1 

94 

9 

37 

6 

54 

0 

0 

0 

3.35 

1.11 

24 

.0 

0 

8 

2 

1 

TURNERS  FALLS 

81.5 

56.1 

58.8 

-  3.5 

94 

8 

42 

3 

7 

0 

0 

0 

3.00 

-   .98 

.86 

23 

.0 

0 

7 

3 

0 

WALPOLE 

77.5 

5?.0 

65.3 

85 

12 

40 

6 

49 

0 

0 

0 

1.94 

1.56 

9 

.0 

0 

3 

1 

1 

WEST  MEDWAY 

81.0M 

52. 3M 

56. 7M 

91 

8 

39 

3 

46 

0 

0 

0 

1.59 

1.59 

9 

.0 

0 

1 

1 

1 

WESTON 

80. IM 

53. 9M 

57. OM 

-  5.0 

91 

8 

40 

6 

33 

0 

0 

0 

1.95 

-  1.29 

1.32 

9 

.0 

0 

3 

1 

1 

WESTOVER  FIELD 

79.3 

56.4 

67.9 

91 

8 

45 

2 

11 

0 

0 

0 

1.37 

.59 

9 

.0 

0 

4 

1 

0 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

75.3 

66.7 

66.0 

-  3.8 

87 

8 

49 

5 

35 

0 

0 

0 

0 

1.97 

-  1.66 

.62 

9 

.0 

0 

6 

1 

0 

WORCESTER 

77.3 

55.7 

56.5 

-  4.1 

88 

8 

42 

3 

35 

0 

0 

0 

0 

1.88 

-  1.70 

.58 

9 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

57.3 

-  4.7 

2.04 

-  1.55 

.0 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT     //R 

78.4 

62.3 

70.4 

-  3.3 

89 

8 

55 

6 

5 

0 

0 

0 

■   0 

1.61 

-  1.27 

.85 

9 

.0 

0 

5 

0 

BROCKTON 

80.2 

54.0 

67.1 

89 

22+ 

41 

6 

25 

0 

0 

0 

0 

1.02 

-  1.93 

.53 

9 

.0 

0 

2 

0 

EAST  WAREHAM 

77.6 

57.0 

57.3 

-  3.7 

85 

20 

47 

6 

24 

0 

0 

0 

0 

1.20 

-  1.58 

.75 

10 

.0 

0 

2 

c 

EDGARTOWN 

74.4 

58.5 

56.5 

81 

14 

51 

19+ 

25 

0 

0 

0 

0 

1.55 

.51 

10 

.0 

0 

5 

0 

FALL  RIVER 

78.4 

60.4 

69.4 

-  3.2 

88 

8 

51 

5+ 

5 

0 

0 

0 

0 

1.39 

-  1.62 

.83 

9 

.0 

0 

2 

0 

H INGHAM 

79.0 

54.9 

57.0 

92 

8 

43 

6+ 

33 

1 

0 

0 

0 

1.92 

1.13 

9 

.0 

0 

3 

1 

HYANNIS  2  NNE 

77. ^^ 

57. 6M 

57. 5^ 

84 

11 

43 

3 

21 

0 

0 

0 

0 

1.85 

.60 

10 

.0 

0 

6 

0 

M IDDLETON 

79.6 

54.9 

57.3 

88 

21  + 

42 

4 

20 

0 

0 

0 

0 

3.09 

.13 

1.18 

12 

.0 

0 

3 

1 

NANTUCKET  WB  AIRPORT    R 

72.7 

59.1 

65.9 

-  1.5 

81 

20 

53 

18+ 

28 

0 

0 

0 

0 

3.60 

.69 

1.23 

25 

.0 

0 

5 

2 

NEW  BEDFORD 

79. 4^ 

62. 5M 

71. OM 

-  1.0 

88 

20 

55 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

2.05 

-   .19 

1.25 

9 

.0 

0 

5 

1 

PLYMOUTH 

79.1 

58.1 

68.6 

-  3.6 

89 

12+ 

48 

6 

11 

0 

0 

0 

0 

1.25 

-  1.57 

.93 

9 

.0 

0 

3 

0 

PROVINCETOWN  1  N 

78.2 

57.6 

67.9 

85 

19+ 

44 

3 

13 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

ROCHESTER 

77.9 

64.3 

66.1 

87 

13 

44 

6+ 

34 

0 

0 

0 

0 

1.40 

1.03 

10 

.0 

0 

2 

1 

ROCKPORT  1  ESE 

74.2 

58.5 

56.4 

85 

8 

50 

6 

27 

0 

0 

0 

0 

2.34 

1.05 

24 

.0 

0 

4 

1 

SALEM  CG  AIR  STATION 

75.4 

59.1 

67.3 

84 

20 

51 

4 

17 

0 

0 

0 

0 

2.83 

1.54 

24 

.0 

0 

4 

1 

TAUNTON 

77.7 

65.1 

66.4 

-  5.1 

88 

6 

42 

5 

37 

0 

0 

0 

0 

1.23 

-  2.21 

.96 

9 

.0 

0 

1 

0 

DIVISION 

67.6 

-  3.4 

1.90 

-   .95 

.0 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

74.1 

50.5 

52.3 

81 

12  + 

37 

6 

97 

0 

0 

0 

0 

4.39 

1.02 

15 

.0 

0 

10 

3 

1 

BERL  IN 

77.0 

50.9 

64.0 

-  2.5 

89 

9+ 

35 

4 

82 

0 

0 

0 

0 

3.17 

-   .44 

.56 

10 

.0 

0 

9 

2 

0 

BETHLEHEM 

72.5 

48.0 

50.3 

-  6.9 

82 

1 

35 

5+ 

152 

0 

0 

0 

0 

3.83 

-   .32 

1.49 

10 

.0 

0 

7 

2 

1 

C0LE6R00K 

73.2 

47,9 

50.6 

85 

1 

32 

3 

152 

0 

0 

1 

0 

6.96 

1.27 

13 

.0 

0 

13 

6 

2 

FABYAN 

73.5 

i7.1 

50.3 

83 

S 

30 

4+ 

152 

0 

0 

4 

0 

5.68 

1.94 

31 

T 

T 

4 

10 

3 

2 

FIRST  CONN  LAKE 

69.4 

46.6 

58.0 

-  5.0 

82 

9 

30 

5 

217 

0 

0 

2 

0 

6.22 

3.27 

1.26 

16 

.0 

0 

11 

7 

4 

GRAFTON 

77.0 

47.1 

52.1 

85 

8 

30 

6 

110 

0 

0 

4 

0 

3.77 

1.75 

9 

.0 

0 

7 

2 

1 

LANCASTER 

75.7 

49.5 

52.5 

85 

8 

33 

4+ 

94 

0 

0 

.  0 

0 

4.37 

.85 

31 

.0 

0 

13 

3 

0 

ttMOUNT  WASHINGTON      //R 

<.9.5 

38.2 

43.9 

-  5.2 

50 

12 

27 

5 

648 

0 

0 

5 

0 

11.48 

4.77 

2.67 

9 

.1 

0 

14 

6 

4 

PINKHAM  NOTCH 

68.1 

49.8 

59.0 

-  4.4 

78 

8 

36 

4+ 

180 

0 

0 

0 

0 

5.77 

2.19 

2.12 

31 

.0 

0 

10 

5 

2 

DIVI SION 

51.0 

-  4.7 

5.25 

1.04 

T 

SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM          R 

78.6 

52.5 

56.5 

90 

9 

38 

6 

52 

1 

0 

0 

0 

4.64 

1.27 

24 

.0 

0 

8 

4 

2 

CAMPTON 

78.6 

50.6 

64.6 

91 

9 

37 

6+ 

71 

1 

0 

0 

0 

4.30 

1.55 

10 

.0 

0 

5 

4 

1 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

80.0 

53.1 

55.6 

-  3.0 

91 

8 

40 

6 

31 

1 

0 

0 

0 

2.99 

-   .42 

1.25 

23 

.0 

0 

5 

2 

1 

See    retereDce   : 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NED 

ENGLAND 

CONTINUED 

JULY    1962 

Starion 

Ten 

ipera 

ure 

Precipitation 

,   E 

•   E 

c   E 

X 

Mo.  o 

IDoyi 

f   I 

a 

Snow.  Slaol 

No  ot  Doyt 

M 

o.. 

M 

in. 

tl 

I 

o 

5 

<  S 

f  1 
<  S 

< 
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1 

1 

1 

D    i 

Si 

•J 
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|i 

a  £ 

* 

s 

o 

1 

1 

go 

i    o 

s 

i 
o 

i 
S 

CONWdY    1    N 

75.8 

50.7 

63.8 

89 

8 

33 

3 

73 

0 

0 

0 

0 

4.53 

.82 

16 

.0 

0 

10 

3 

0 

BURMA" 

79.2 

51.3 

55.3 

-    3.3 

89 

12  + 

39 

5+ 

51 

0 

0 

0 

0 

3.59 

.09 

1.10 

24 

.0 

0 

6 

3 

E«ST    DEERING 

76.6 

60.3 

63.5 

88 

8 

35 

6 

78 

0 

0 

0 

0 

3.54 

1.11 

24 

.0 

0 

8 

3 

FRANHLIN    1    NW 

31.4 

51.8 

56.6 

-    3.5 

92 

8 

38 

3 

35 

1 

0 

0 

0 

5.54 

1.99 

1.26 

25 

.0 

0 

10 

3 

HANOVER 

78.8 

53.5 

66.2 

-    3.0 

86 

12  + 

40 

3 

37 

0 

0 

0 

0 

3.65 

-       .63 

1.15 

IS 

.0 

0 

9 

2 

^EENE 

81.2 

53.1 

57.2 

-    2.6 

93 

8 

37 

5 

31 

1 

0 

0 

0 

4.22 

.52 

2.72 

24 

.0 

0 

6 

2 

LAKEPORT 

77.6 

55.3 

66.5 

87 

8 

44 

6 

31 

0 

0 

0 

0 

5.03 

1.22 

24  + 

.0 

0 

10 

3 

MANCHESTER 

80.3 

53.3 

66.8 

-    3.4 

95 

9 

44 

6+ 

29 

2 

0 

0 

0 

4.42 

.99 

1.58 

10 

.0 

0 

7 

3 

MASSABESIC    LAKE 

77.6 

52.3 

55.0 

88 

8 

39 

6+ 

51 

0 

0 

c 

0 

4.59 

1.81 

9 

.0 

0 

6 

3 

MOUNT    SLINAPEE 

73.3 

53.7 

63.5 

82 

8 

43 

6 

74 

0 

0 

0 

0 

3.55 

1.16 

24 

.0 

0 

8 

2 

NASHUA      2    NNW 

7R.5M 

51. 3M 

64. OM 

-     5.4 

86 

11 

39 

5 

40 

0 

0 

0 

0 

3.39 

-       .05 

.91 

24 

.0 

0 

8 

3 

NORTHWOOn 

77.5 

53.1 

65.3 

89 

8 

44 

5+ 

44 

0 

0 

0 

0 

5.63 

1.58 

24 

.0 

0 

8 

4 

PETERBORO       2    S 

76.6 

'.7.4 

6?.l 

88 

8 

33 

5+ 

111 

0 

0 

0 

0 

3.07 

1.05 

24 

.0 

0 

7 

1 

PLYMOUTH 

7^.7 

48.4 

53.1 

88 

9 

36 

6+ 

86 

0 

0 

0 

0 

5.13 

1.78 

10 

.0 

0 

9 

6 

PORTSMOUTH 

76.5 

51.4 

64.0 

88 

8 

41 

4+ 

57 

0 

0 

0 

0 

2.97 

.75 

13 

.0 

0 

5 

3 

SURRY    MOUNTAIN    DAM                R 

77.7 

50.7 

64.2 

89 

9 

37 

5 

■     53 

0 

0 

0 

0 

4.03 

1.35 

24 

.0 

0 

9 

3 

WINDHAM 

SO. 2 

51.9 

66.1 

91 

8 

38 

3 

39 

1 

0 

0 

0 

4.29 

1.46 

24 

.0 

0 

7 

4 

WOLFEBORO 

76.0 

53.5 

64.8 

85 

8 

42 

6  + 

54 

0 

0 

0 

0 

4.57 

1.05 

18 

.0 

0 

9 

4 

WOODSTOCK 

76.6 

50.9 

53." 

90 

8 

37 

6+ 

66 

1 

0 

0 

0 

5.78 

.90 

18 

.0 

0 

9 

6 

0 

DIVISION 

54.° 

-     4.4 

4.28 

.57 

.0 

RHODE    ISLAND 

CLOCK     ISLAND    WP    AP               R 

73.5 

50.9 

57.2 

-     2.4 

81 

1 

51 

6 

11 

0 

0 

0 

0 

1.97 

-       .72 

.74 

21 

.0 

0 

4 

2 

0 

6REENVILLE 

77.? 

55.4 

55.3 

89 

8 

44 

5 

32 

0 

0 

0 

0 

2.16 

1.11 

22 

.0 

0 

2 

2 

1 

KINGSTON 

77.4 

54.0 

65.7 

-    4.2 

84 

8 

44 

5+ 

39 

0 

0 

0 

0 

1.77 

-    1.07 

1.20 

9 

.0 

0 

4 

1 

1 

NEWPORT 

77.6 

59.5 

68.6 

85 

20 

47 

2 

7 

0 

0 

0 

0 

1.58 

1.16 

9 

.0 

0 

3 

1 

1 

PROVIDENCE    WB    AIRPORT       R 

77.6 

59.4 

68.5 

-    3.6 

85 

12 

51 

6 

12 

0 

0 

0 

0 

1.52 

-    1.29 

1.31 

9 

.0 

0 

2 

1 

1 

DIVI SION 

67.3 

-    3.9 

1.88 

-       .97 

.0 

VERMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELO 

76.7 

49. IM 

62. 4M 

-    4.4 

84 

8  + 

35 

4+ 

93 

0 

0 

0 

0 

6.94 

2.51 

1.35 

13 

.0 

0 

14 

5 

2 

CHELSEA 

75.8 

45.7 

60.8 

-    5.1 

85 

9  + 

32 

6 

141 

0 

0 

1 

0 

4.93 

.85 

.81 

24+ 

.0 

0 

11 

4 

0 

ENOSRURC.    FALLS 

77.1 

51.0 

54.1 

88 

8 

38 

4  + 

67 

0 

0 

0 

0 

6.22 

1.64 

13 

.0 

0 

8 

6 

1 

MC     INDOE    FALLS 

76.0 

51.3 

63.7 

85 

1 

39 

3 

72 

0 

0 

0 

0 

7.65 

2.00 

13 

.0 

0 

9 

7 

3 

MIDDLESEX 

77.1 

50.9 

54.0 

89 

1 

38 

6 

74 

0 

0 

0 

0 

5.78 

1.15 

31 

.0 

0 

11 

5 

1 

lONTPELIER    FAA    AP 

73.9 

49.8 

51.9 

83 

12+ 

36 

3 

102 

0 

0 

0 

0 

5.55 

2.06 

31 

.0 

0 

11 

4 

1 

•MOUNT    MANSFIELD 

62.1 

46,2 

54.2 

73 

9 

32 

28 

330 

0 

0 

1 

0 

13.25 

4.93 

13 

.0 

0 

12 

9 

4 

NEWPORT 

7'.. 6 

50.8 

62.7 

-    4.5 

85 

8 

38 

5 

92 

r> 

0 

0 

0 

7.24 

3.10 

1.18 

13 

.0 

0 

12 

5 

3 

NORTH    DANVILLE 

74.2 

48.6 

61.4 

84 

12 

32 

3 

122 

0 

0 

1 

0 

5.93 

1.99 

31 

.0 

0 

11 

3 

1 

WATERBURY    1    NNE 

75.5 

50.3 

52.9 

85 

9 

36 

7 

91 

0 

0 

0 

0 

9.05 

2.90 

31 

.0 

0 

12 

6 

2 

WEST    BURKE 

75.0 

42.2 

58.6 

88 

1 

29 

5 

203 

0 

0 

5 

0 

4.95 

1.02 

.75 

13 

.0 

0 

12 

5 

0 

DIVISION 

52.3 

-    4.9 

5.43 

2.48 

.0 

WESTERN 

BENNINGTON    2    NNW 

80,3 

52.1 

65.2 

92 

8 

38 

6 

35 

1 

0 

0 

0 

2.37 

1.33 

10 

.0 

0 

4 

1 

1 

BURLINGTON    WB    AIRPORT       R 

76.5 

51.5 

64.0 

-    6.5 

92 

8 

39 

6 

71 

1 

0 

0 

0 

5.93 

2,08 

1.75 

31 

.0 

0 

9 

4 

2 

CORNWALL 

80.3 

64.4 

67.4 

-    3.7 

93 

8 

40 

6 

26 

2 

0 

0 

0 

4.30 

1.33 

31 

.0 

0 

9 

4 

1 

DORSET    1    S 

78.7 

49.5 

64.1 

86 

8 

35 

6+ 

75 

0 

0 

0 

0 

3.84 

1.24 

9 

.0 

0 

8 

3 

1 

SAINT    ALBANS    BAY 

76.7 

57,7 

67.2 

87 

8 

45 

5 

26 

0 

0 

0 

0 

4.43 

1.10 

31 

.0 

0 

7 

5 

1 

DIVISION 

55.8 

-    3.9 

4.17 

,05 

.0 

SOUTHEASTERN 

BELLOWS    FALLS 

79.5 

52.2 

55.9 

92 

9 

41 

5 

40 

1 

0 

0 

0 

3.87 

.19 

1.02 

24 

.0 

0 

8 

3 

1 

CAVENDISH 

80.5 

48.9 

64.7 

-    3.4 

90 

8 

33 

6 

59 

I 

0 

0 

0 

4.45 

.09 

1.09 

24 

.0 

0 

8 

4 

1 

READSBORO    1     SSE 

77,4 

50.9 

64.2 

89 

9 

40 

4 

55 

0 

0 

0 

0 

2.50 

-    1.88 

.84 

10 

.0 

0 

7 

2 

0 

SOMERSET 

71.2 

45.2 

58.2 

-    4.4 

82 

9 

33 

3 

210 

0 

0 

0 

0 

1.90 

-    2.40 

.77 

10 

.c 

0 

4 

1 

0 

VERNON 

80.6 

52.5 

65.6 

92 

9 

40 

6  + 

35 

1 

0 

0 

0 

2.78 

-    l.On 

.88 

24 

.0 

0 

6 

3 

0 

WOODSTOCK    3    ENE 

77.9 

50.9 

54.4 

-    3.9 

86 

9 

37 

3 

64 

0 

0 

0 

0 

3.50 

-       .55 

.87 

15 

.0 

0 

6 

3 

0 

Dl VI S ION 

54.0 

-    3.5 

3.18 

-       .90 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:   95°  on  the  9+  at  3  stations. 

Lowest  Temperature:   29°  on  the  6th  at  West  Burke, 
Vt  . 

Greatest  Total  Precipitation:   9.05  inches  at  Waterbury 

1  NNE,  Conn. 

Least  Total  Precipitation:   1.02  inches  at  Brockton, 
Mass . 

Greatest  One-day  Precipitation:   2.90  inches  on  the  31st 

at  Waterbury  1  NNE,  Conn. 

Greatest  Total  Snowfall:   Trace  at  Fabyan,  N.  H. 

Deepest  Snow  on  Ground:   Trace  on  the  4th  at  Fabyan,  N.H. 


3ce   refereoce   notes   followiog  Station    Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


NSW   EHGLAHD 
JULT  1963 


Station 

H 

Day 

of  Month 

1  1  2  1  3 

4  1  5 

6 

7  1  8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14   15 

16   17 

18 

19   20 

21 

22 

23 

24 

25  I  26  1 

27 

28   29  I 

30 

31 

CONNECT  KUT 

BAKERSVILLE 

BALTIC 

BARKHAMSTEO 

BRIDGEPORT  WB  AP        R 

BROOKLYN 

1.48 
1.74 
1.64 
1.97 
1,80 

T 

.43 

.80 
.68 

.67 
1.21 

T 

.19 

.34 

.13 

.19 

.20 

T 
.03 

.22 

T 

T 

T 

.05 
.02 

.02 

.05 

.25 

.05 

.24 
.20 
.06 

.27 

.10 
.02 
.49 
.02 

.34 

.16 

.26 

7 

.21 

.39 

7     .04 
.39 

.02 
.09 

7 

BULLS  BRIDGE  DAM 
BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  ST 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 

2.34 
2.07 
2.06 
3.39 
2.89 

.32 

.62 
.20 
.33 

.21 

.36 

.25 
.93 
.35 

.82 

T 
T 

.04 

.16 
.01 

7 

7 

.44 

.23 
.01 

.40 
1.14 
.50 

.14 
.12 

.30 

.28 

•  61 
.40 
.70 
.53 
.40 

7 

.60 

.32 
.40 

7 

.64 

.01 

7 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

OANBURY 

OAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

1.77 
1.16 

2.54 
1.74 
2.57 

.31 
.70 

.90 

.82 
.38 

.08 
.30 

.37 

.15 
.01 

.26 

.01 

.12 
.04 

.06 

.01 

.67 
.52 

.16 

.20 

.27 

.01 

7 

.32 
.11 
.02 

•  24 

•  24 

•  49 
.72 
.68 

.06 

.37 

.07 

•  07 
.02 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARO  FLD//R 

HARTFORD  WB  AIRPORT     R 

LAKE  KONOMOC 

1,48 
1.59 
2,26 
1,64 
1,32 

.08 

.69 
.22 
.95 

.60 
.49 

.23 
1.11 
•  26 

.29 

T 
I 
.24 

.03 

7 

.04 

T 
T 

.07 
.06 

.21 
.10 
.07 
.01 

.13 

.28 
.01 
.01 

.07 
.13 
.34 
.19 

.11 
.21 
.01 
.06 
.46 

.13 
.05 
.20 
.06 
•  03 

7 

7 
7 

7 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM    R 

MIDDLETOWN  A  W 

MILFORD 

MOUNT  CARMEL 

1*64 
1.57 
2.31 
2.46 
1.69 

.23 

.36 
.40 
.27 
1.17 

.25 

.66 
.23 
.32 
•  39 

.01 

.02 

T 

.01 

7 

.02 
•  05 

.41 

.12 
.07 
.27 
.24 
.12 

•  03 

•  23 

.37 
.02 
.02 

.25 

.30 
.62 
.49 
.63 

.02 
7     .01 

.20 
.30 

.44 
.12 

7 

NATCHAUG  RANGER  STA 

NEW  HAVEN  W6  AIRPORT    R 

NORFOLK  2  SW 

NORTH  BRANFORO 

NORTH  GUILFORD 

1.82 
2.00 
1.85 
1.93 
1.56 

.10 

.85 

.68 

.52 
.61 
.26 

T 

.24 

.22 

.20 
.22 
.33 

.02 

.02   T 

.01 

.04 

T 

7 

•  03 
.02 
.03 

.16 

.05 
.07 
.22 
.39 
.20 

.02 
.61 
.51 

.03 

.45 
.03 
.15 
.69 
.69 

.01 

7 
.01   .07 

.35 

7 

.03 

NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PAUCHAUG  FOREST 
PROSPECT 

PUTNAM 

1.54 
1.74 
1.76 
2.33 
2.64 

.02 
.67 

1.05 
•  59 

1.2* 

.74 
.24 

.37 
.41 
.10 

.08 

.37 

.01 
.05 

.05 

•  04 

•  05 

.10 
.04 

.22 

.05 

.01 

.04 
.24 
.87 

.62 
.29 
•  16 
.82 
.22 

.13 

.06 

.06 

PUTMAN  LAKE 

ROCKY  RIVER  DAM 

ROUND  POND 

SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

2.64 
3. 25 
2.07 
1.64 
2.01 

.02 

.    • 

. 

.34 

.44 
.22 

• 

.40 

1.10 
.74 
.28 

.03 
.91 

7     .01 

.04 
.06 

.12 

.12   .25 

.06 

.32 

.52 

.18 
.52 

.47 
.05 

.03 
.46 
.03 
.01 
7 

.84 
.65 
.93 
.12 
.80 

7 

.01 
.07 
.02 

.39 

7 

.01 

7 

SHEPAUG  DAM 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 

1.46 
1.66 

VM 

3.46 

1.04 

.39 
.48 

.02 
.35 

.26 
.71 

.19 

.27 

T 

.32 

T 

.25 

7 
•  07 

•  06 

.03 

.01 
.03 

.02 
.14 

.03 
.24 
.01 
.29 
.98 

.01 
.31 

.95 

.58 
.47 
.35 
.72 
.82 

.01   .01 
.36 
7 
.01 

.20 
.04 

7 

STORRS 

T0RRIN6T0N 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEPAWAU6  RESERVOIR 

1.84 
1.20 
2.60 
2.30 
2.02 

.77 

.65 
.34 

.36 
.56 

•1 

.33 
.40 

T 
.23 

•  01 

•  23 

•  02 

T 

•  05 

•  03 

7 

7 
.04 

.25 

1.04 
.96 
.25 

.10 

.05 

7 

.37 

.56 
.39 
•  53 
.53 
.58 

.12 

7     7 

•07 

7 

WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLANO 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 

2.48 
1.67 
2.41 
2.48 
1.67 

.26 

.23 

1.24 
.42 

.20 

1.05 
.05 
.68 
.25 
.32 

7 

.02 
•  01 

.32 

.06 
.10 
.04 
.90 
.15 

.43 
.04 
.53 
.50 
.28 

.50 
.14 
.53 

.69 

.10 

.21 

.19 
.25 

.02 

WOODBURY  3  W 

2.06 

.20 

.42 

•  03 

.20 

.28 

.93 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  F lELD 
BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

2.81 
3.85 
2.77 
2.35 
5.71 

T 
.07 

.02 

T     .08 

T     .17 

.03 

T     .02 

.04 
.06 

.01 
.08 

.08 
.89 

.04 

.27 
.03 
.07 
.02 

.11 

.15 
.08 
.05 
1.70 

1.08 
.85 
.90 

1.00 
.80 

.21   T 

.12   .06 

.25 

•  15 

.34   .01 

.07 
.02 

.09   T 
.03 

T 
T 

.33 

.31 

.02 

-  .05 
.44 
.11 

.47 

.06 
.05 

.82 

1.03 
.60 
.66 
.49 

.17 
.03 
.27 
.17 
.59 

7 

.02 

.06 

.02 

.02 

.08 
.13 

•  06 

•  01 
.12 

7 

.03 

BRA5SUA  DAM 

BRIDGEWATER 

6RIDGT0N  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT    //R 

2.55 

5.49 
3.66 
2.92 
6.72 

.20 

.26 

.07 

T 

.25   T     T 

.02 
.10   T 

r     .03 
.05   T 

.04 
.02 

.01 

.62 

.25 
T    1.54 

.72 
.32 
.10 
.07 
.66 

.01 

T 

.22 
.21 
.01 

.03 
.35 
.97 
1.29 
.12 

.33   .05 

2.70 

.21 

.13   I 

.42  1.92 

.17   .01 
.17 

.08 
T 

.02 

T 

.13 

.26 

.09   7 

.02 

.15   .03 

.30 
.61 
.06 
.02 
1.11 

.17 
.14 

.09 

.14 
.55 
.47 
.14 

.25 
.58 
.22 
.01 

•  10 
.12 
.03 

.03 

7 

.02   7 

•  02 
.36 

.04 

7 

.02 

.05 

.09 
7 
•  10 

CLAYTON  LAKE 

CORINNA 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SAN6ERVILLE  5  SE 

2.79 
5.97 
5.66 

.12 

.11 

T 

.10 

.16 

.13   .32 
.15 

.02 

.06 
.01 

.20 

.71 

.22 

.42 

.89 
.16 
.20 
.55 
.03 

.02 

.20 

T 

.05 

.06 
2.06 

.90 
1.12 
2.35 

•42  2^15 
.56   .03 
.45 

•18   .85 
.60   .20 

.42 

.03 
T 

.16 
.03 

.01 

.94 
.05 

.54 
.36 

.4C 
.6C 

.18 

7 

.40 

.52 

1.24 

1.50 

.60 

.11 
7 

.05 
.32 

.32 
•  03 
7 
.25 

7 

.05 
.03 

.16 
.12 

7 
7 
•  05 

.11 
.04 

.07 

ELLSWORTH 
FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 

GARDINER 

1.91 
3.81 
4.68 
6.48 
2.93 

.83 

.16   T 
.04 

.08 

T     .15 
.03 

.14 
.07 

T 

.03   .27 
.70 
.08 

.05 
.56 
.70 
.51 
.02 

T 

T 

.01 
.15 
.02 
.04 
.60 

.79   .02 
1.20   .04 
.15   .56 
.73  2.16 
.60   .08 

.01 

T     .11 
1.34 
.27 

.04 

.46 

.03 
7 

.15   .02 
.26   7 

.46 
7 

.48 
.02 

.02 
.07 
.24 

.08 
.61 
7 

.10 
1.02 

.37 

.02 

.10 

.34 
.24 

.26 
.49 
.12 

7 
.03 

.01 

.05 
■  06 

.06 
•  01 

.13 

.02 

T 

.02 

7 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HAYNESVlLLE 

HIRAM  2  S 

6.01 
6.12 
6.39 
6.69 
3.37 

.10 

I     T 

.06 

.40       T 

.03 

T 

T 
.05   .06 
.11   .17 

I 

.48 
.05 

.48 

.42 
.03 

.61 

.27 
T 

.02 
.61 

.84 

.10 

.26 
.10 
2.18 
T 
.28 

.89 
.10 
.65 
.54 
.66 

1.10 

1.50   .53 

.05   .14 

.36  2.00 

.26 

.05 
.22   T 

.90 

7 

.25 

.06 

.22 
.12   7 

.12   .10 

.22 

7 
1.41 
.89 
.05 

.47 

7 
.01 

.05 
.25 

.21 
.14 
.40 
.37 
.62 

.32 

.57 

.15 
.30 

.01   .35 

7 

.71 
7 
•  26 

7 

7 

7 

7 

.19 

7 
7 

1.02 
.22 
.01 
.06 
.11 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

HOULTON 

JACKMAN 

J0NES60R0 

LEWISTON 

6.72 
6.51 

4.54 
4.94 
2.81 

.41 
.49 
.06 

T 
.03 

.10   .12 

.05   .10 

.12 

T     .01 

•  04 
.08 
.09 
.18 

.04   T     T 

.37 

.11 
.23 
.43 
.02 

.14 

.05 
.10 
.26 

1.13 
.50 
.39 
.14 

.88 

.36  2.28 
.95  2.55 
.32   .04 
1.14   .08 
.22   .06 

.26 

.07 
.11 

.01 
7 
1.34 

7 

.57   7 
.25 

.22   .03 
.24 

7 

.51 
.55 
.22 

.04 

.28 
.55 

7 

7 

.21 

7 

.56 

.01 

.66 

.30 
.24 

1.23 

.21 

.01 
.02 
.36 
.95 
.01 

7 

.04 
.04 

.02 
.04 
.04 

.04 

.30 

.18 

.03 

7 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 
MADISON 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 

5.59 
6.04 
3.35 
3.68 
5.26 

T 

.20 
T 

.09 
.12 

.10 
.25 
T     .02 
.03 
.02 

.22 

.18 

.05 

.09   T 

.33 
•  60 

T          .02 

.48 

T 

.15 
.25 

•  02 

.01 

.04 

.04 
.02 
.02 
.43 

1.92 
.08 
.88 
.15 
.50 

.71   T 
1.26   T 
.37   T 
.28   .21 
1.46   .20 

.05   T 

.33 

.04 

.79 

.42 

.72   7 

1.27 
.05 

.01 

.18 

7 

.33 
.2C 

.32 

.41 
.01 
.02 
.51 

.52 
.05 
.78 
.43 
.31 

1.23   7 

.28 

.37 
.04 

.11 
.56 
.01 
.04 
.21 

.02 
.05 

.02   .02 

.22 

.03 
.15 
•  IC 

7 

.01 
.11 
.3! 

7 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MOOSEHEAD 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 

ORONO 

5.23 

3.06 
3.91 
4.32 
3.98 

.13 
.12 
.01 
.02 
.16 

.02   .07 
.04 

T     .08 
.04 

T     .11 

T 
.06 

.02 

.02   T     .19 

.02 

T     .75 

T 

.26 
.26 
1.02 

.03 

T 

.21 

.02 

T 

•  65 
.14 

.16 

1.38 
.18 

1.13 
.46 

•  43 

•34   .85 
.62   .05 
.01   .12 
.82   .10 
.39   .09 

.06 
.10 
.01 
.05 
.03   T 

.01 

.01 

7 

7 

.06 

.01 
.37 

.47 

.72 
.26 
.39 

.3C 
.76 

.38 

.13 

7 

7 

.36 
.33 
.68 
.58 
.55 

.17 

7 

.01 
.02   7 

.34 

7 

.07 
.03 
.13 

7 

7 

.06 

.03   7 

.12 

.19 
.40 
.08 

7 

•  10 
7 

•  41 
7 
.0< 

PATTEN 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT   //R 

PRE50UE  ISLE 

PIPOGENUS  DAM 

7.90 
3.01 
2.89 
7.11 
4.38 

.30 

T 

T 

.25   T 

.30 

T     .26 
T     .01 
.06   .01 

.03 

.04 

T     .58 
T     .62 

.04        .04 
.16 

2.01 
.65 

.03 

.27 
.19 

.63 

.60 
.35 
.38 
.24 
.02 

1.80  2.00 
.01   .01 
.01   .01 
.31  2.08 
•43   .23 

.40   .20 

.26 
.75 

7 
.02 

•15  1.55 

•  34 
.04 

.55 

7 

.01 
.71 
.35 

.05 
.04 
.39 
.28 

.30 
.32 

.17 
.83 
.84 
.10 
.30 

.06 

.31 
.43 
.04 

.07 
.08 

7 
.01 

.01 
7 

.12 
.02 

.12 

.01 

.01 

.0! 

ROCKLAND 
RUM FORD  3  SW 
RUMFORD  POWER  PLANT 
ST  FRANCIS 
SANFOHD  2  NNW 

3.17 

4.35 
4.04 
5.16 

.02 
.01 
.22        T 

.03 

.07 
T 
T 

.10 

T 

.06 
.77 
.61 
.08 
.61 

.74 

.15 
.04 

.21 
•  36 

.86 
.73 
.74 

1.30 

1.02 
.09   .35 
.29   .30 
•42   .20 
•03   ^02 

.03 

.86 
.32 

.32 

.19 

.15 

.02 

.03 

.45   .03 

.12 

7 

.44 

7 
7 

.48 
.39 

.35 

.07 

.62 
.28 
.49 
.13 
1.63 

.08 
.52 
•  53 

.01 
•  21 

.08 

•  03 
.02 
.10 

.2! 

7 
.0! 

SOUTH  ANDOVER 

4.71 

.11 

T 

.72 

.25 

.20 

.74 

.29   .49 

T 

.09 

.21 

.24 

.38 

•  26 

•  02 

7 

•  03 

.61 

DAILY  PRECIPITATION 


Sifttton 


fMC    FORKS 

.*TtRVH.LE    PUMP    STA 
«C$T    BUKTON    2    NNW 

<PST    ENFIELD 
■OOOIANO 


IUS5ACMU  SETTS 

kOAllS 

tNNCRST 

kSHBURNHAH 

'INLAND 

UftRC   FALLS    DAM 

lEEOWOOD 

lELCNFftTOWN 

MHCM   MILL    DAM 

ILd€   MILL    we  / 

lOSTOM    MS    AIRPORT  / 

lOTLSTON 
ilWOtTOK 

iUFfUMVILLE    DAM 
>1ARIES   ftlVER   VILLAGE 
■HATHAM    LTSTA 

■MESTERFIELD 

MESTNOT    HILL 

LINTON 

AST   BftlMFIELD    DAM 

AST   »EPPERELL 

AST   HAREHAM 
DGARTOMN 
ALL   RIVER 
ITCHBURG    2    5 
lt;H  INGHAM 

RANKLIN 

ARONER 

ROTON 

ARDVICK 

ATCMVfLLE 

AVERHILL 

EATM 

INGHAM 

OLYOKE 

OOSAC    TUNNEL 

UBBARDSTON 
YANNIS    2    NNE 
PSWICH 

NIGH'.VILLC    DAM 
AHRENCE 

DWELL 

IDOLEBORO 

rDOLETON 

ILFORD 

ANTUCKET    W8    AIRPORT 

PI  BEDFORD 
EWBURYPORT 
EW  SALEM 
0RTH6RIDGE 
ORVOOD 


LAINFIELO 
LYMOUTM 

WVINCETOWN    1    N 
JABBIN    INTAKE 
FADING 

K HESTER 

KKPORT    1    ESE 

MEM    C6    AIR    STATION 

iGREGANSET 

^ELBURNE    FALLS 

XITH6RIDGE    3    SW 
HJTH   E6REM0NT 
>0T   POND 

>RINGFIEL0    ARMORY 
rERL  I  N6 

rOCRBRIDGE 
kUNTON 
JLLY    DAK 
JRNERS    FALLS 
kLPOLE 

IRE 

ISHINGTON    2 
:ST   CUMMIN6T0N 
"STFIELO 
:ST   MEOWAY 

:ST0N 

■ST   OTIS 

:ST0veR    FIELD 

IN CHEN DON 

)RCESTER   we    AIRPORT 

«CESTER 


lEW   HAMPSHIRE 

:nton 
:rlin 

iTHLEHEM 
.ACKWATER    DAM 
lAOFORD 

iMPTON 

kNNON    MOUNTAIN 

:NTER    HARBOR 

.AREMONT 

)LEBROOIC 


7. 45 
2.71 

3.20 
2.65 


2*30 
1*60 
2.73 


■t 

17 

.29 

3 

83 

.09 

4 

S4 

.10 

2 

87 

.06 

4 

30 

.03 

T 

72 

.11 

4 

it 

4 

6t 

.IS 

t 

96 

.32 

n. 


Day  oi  Month 


8        9 


1.12 
1.23 


1.56 
1.01 


1.59 
1.32 


1.36 

1.67 


13      U      15 


16      17       18 


1       .16 


.55 

1.001 


.25 

.05 


26      27      28      29      X 


.21 

.56 

.01 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

NED  ENG 
JULY 

LAMD 
1962 

Station 

1 

Day 

of  Month 

12   3 

4   5  I  6 

7   8   9 

10  1  11 

12 

13  1 

14   15 

16 

17 

18 

19  {  2C 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29   30 

31 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  OEERING 

ERROL 

6.23 
4.25 
3.59 
3.64 
4.1A 

.34 

.02 
.05 
.16 

.30 
.02 

.95 
.57 
.82 

1.05 
.73 

.19 

•  34 
.06 

.91 
.08 
.55 

.02 
.53 

.45   ,15 

.04   .26 

.90 
.21 
.28 
.28 

7 

•  26 
.18 

.30 

7 

.26   .09 

.24 
.49 

.04   ,14 

.34 

.13 
.67 

.60 
2.38 
1.10 
1.11 

.46 

,28 

•  07 

•  23 
,22 

.32 

.14 

.08 

•  04 

.09   .21 

•  06 

•  13 

•  15 

•  12 

7 

.04 
•  58 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FITZWILLIAM 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKDN  FALLS  DAM      R 

5.68 
8.22 
3.96 
5.64 
4.19 

.06 
.09 
.01 

T     .03   .01 
.03 

1.06 
.35 

,28   7 
1.02   .06 
.57 

.33 

.38 
.01 

.45 

.34 
1.16 
.23 

.29 
.45 

.82 
.83 
.12 

.10 

.03 
1.26 

1.12 

.68 

.12 
,05 
,14 
,16 
.15 

.01 

7 

.83 

.63   . 
.54 

.16 
02   .27 

.01 

.80 

.23 

7 

.02 

.22 
.81 
.84 

1.15 

1.26 
.05 

•  32 

.43 
.41 
.25 

.06 
1.25 
.74 

.10 

•  34 

•  02 

•  25 
7 

.34 
.35 

1>9« 
•  43 

GILMANTON 

GRAFTON 

GREENVILLE 

HANOVER 

KEENE 

4.92 
3.77 
3.19 
3.65 
4.22 

7 

.30 
.21 
.03 

7    1.75 
.79 

.39 
.05 
1.55 
.04 
.72 

.22 

,29 

.24 

7 

.14 

.21 

.66 

.21 

.03 

.38 

.03 
.15 

.07 

7 

.29 
1.15 

.63 

•  03 

.02 
.02 

.02 

.14 

.10 

.27 
.03 
.06 
.32 

•  07 

1.05 
.53 
.67 
.28 

2.72 

.44 

7 

.61 

.04 

,25 
.15 

.23 
•  02 

.15 

.20 

.17 

•  35 

.08 

LAKEPORT 

LAKEPORT  2 

LANCASTER 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM          R 

5.03 
4.82 
4.37 
5.58 
3.19 

.01 
.02 
.25 
.04 

T 

T 
.01   .52 

.63 
.54 
.10 
1.26 
.25 

.25 

,45 
,12 
,55 
.46 
.22 

.16   .26 
.35   .25 
.24 
.39  1.12 
,05 

.30 
.43 
.10 
.08 
.20 

.01 

.21 

1.22 
1.18 
.01 
•  74 

.04 
.03 
.33 
.33 

T 
.30 

•  01 

1.22 
.90 
.47 
.47 

1.65 

.09 
.38 

7 
7 

,31 

.19 
•  12 
.20 

•  14 
.44 
.03 

•  42 
.25 

•  01 

•  08 

.19 
.06 
7     ,17 
.15 
.06 

.12 
.85 

MANCHESTER 
MARLOW 

MASSABESIC  LAHE 
MILAN  7  N 
MILFORO 

4.42 
3.29 
4.59 
7.02 
3.96 

.01 

.26 

T 

1.81 
1.10 
2.17 

1.66 

.71 

.43 

.01 
.10 

7 

,12 
.30 
.70 
.19 

,48 

.95 

.04 
.15 
.03 

.03 

7 

,34 
7 

.25 

.47 

.10 

.46   ,62 

,42 

•10   ,04 

•  56 

•  06 

•  28 

1.11 
.92 

1.15 
•  54 
.89 

.26 

.15 

7 

.10 

.11 

.61 

.26 

.10 

.79 

7 

•  15 

.08 
.35 
.04 
.20 

.50 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON      //R 

NASHUA   2  NNW 

NEWPORT 

NORTHWOOO 

3.65 
11.48 
3.39 
3.98 
5.63 

.08 

.01 

.10 
7 

.18   ,03 

T 

.10  2.67 
1.09 

.05 
.41 

.73   7 
.59 

.15 
.45 
.29 

1.38 

.83 
1.23 

.25 
1.03 

.67 

.02 
.20   .91 

7     .04 

T 

.10 

.17 

.18 

7 

•  04 
.21 

.15 
.28 

7   - 
.29   .09 
.12 

7 

7 

.03 
.39 
.53 

.03 

1.16 

.08 

.91 

1.09 

1.68 

.20 

.18 
.86 
.02 
.22 
.25 

7 
1.25 
.29 
.04 

.45 

.56 
.10 

il2 
2.13 

OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2    S 
PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 

4.04 
3.07 
6.77 
5.13 
2.97 

T 
.06 

.11 

.05 

.02   .01 

.40 
.67 

.72 

.82 

.06 
1.78 

.08 

.11 

.07 

.06 
,22 
1.16 
.50 
.75 

7 

.07   .83 
.40 
.06 

!04 
.02 
.06 

,01 

.03 

.01 
.51 

.06 
.30   .36 
.18 
.20 
.05   .31 

.19 
.10 

.33 

2.24 

1.05 

.49 

.65 

.55 

.24 

.15 

.46 

.68 

T 

.06 

.10 

.17 
•  59 

•  14 

.32 

.09 
.02 

2.12 

SOUTH  DANBURY 

SOUTH  LYNDEBORO 

SOUTH  WEARE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM      R 

WALPOLE  2 

4.64 
2.95 
3.69 
4.03 
3.98 

.03 
.02 
.03 
.12 
.14 

.39 

.39 

.34 
.67 
.45 

1.18 
.15 
.16 
.20 

.03 
.01 
.36   .08 

.02 
.52 
.15 
.26 

,24 

7 

,29 

1.23 
•  05 

.97 

.01 
.03 
.02 
.01 

.05 
.26 
.45 
.06 

.78 
1.10 
1.71 
1.36 
1.12 

.33 
.04 

.19 
.09 
.41 
.46 

.45 

.13 
.12 
.11 

7 

.25 
.05 
.11 
.52 
•  57 

•02 

WEST  HENNIKER 
WEST  RUMNEY 
WHITEFIELD 
WINDHAM 
WOLFEBORO 

3.63 
3.27 
2.96 
4.29 
4.67 

.09 
.10 

7 

.55 

.36 

7     .57 

1.56 
.93 
.02 
,13 

.54 
.06 

.13 
.21 
.14 
,53 
,45 

.11 

.17   ,34 

.08 

.40 

.21 

.03 
.13 

,03 

1,05 

.21 

.01 

.16 
.27 

.10 
J5 

7 
.02 

.82 

1.81 
.31 
.46 

1.46 
.97 

.53 

.14 

.01 

.01 

7 

.13 
,43 
,65 

.41 

7 

•  05 

.12 
.06 
.14 

,12 

.05 
•  40 

WOODSTOCK 
YORK  POND 

5.78 
4.05 

,08 
.22 

T     ,05 

7     .72 
.01 

,02 
.79 

.66 
■  02 

,74 
.47 

.02   .09 

.18   .18 

.04 
.07 

7 

.90 

.59        .40 
.56   .01   .33 

.06 

7 

.44 
.36 

.01 

,46 

7 
.24 

•  52 

•  41 

.04 
•  05 

•  04 
.03 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  VB  AP      R 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

1.97 
2.16 
1.77 
1.58 
1.62 

.02 
.78 
1.20 
1.16 

1.31 

.06 

.60 
.02 
.08 

■  n 

.01 

7 

,05 

,09 

,01 

7 

7 
•  04 

7 

.05 
.03 

.74 

T 

.14 

7 

1.11 

.03 
.03 

.32 

.05 

.05 
.06 

.23 
.05 
.11 
.16 
.02 

.06 
.04 

.18 

.10 

WOONSOCKET 

2.17 

^ 

1.81 

,03 

.05 

.01 

.16 

•  09 

.02 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

BENNINGTON  2  NNW 

BETHEL  t.  N 

BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

3.87 
2.37 
4.58 
6.94 
5.93 

.02 
.06 
.36 
.75 

T 

.14   .66 

T     .40 

.52 

1.33 
.96 
.18 

.01 

,40 

.35 
.02 
.25 

1.35 

1.03 

.05 

.12 

.11   .23 
.04   .19 

.21 

1.15 
.02 

.46 

7 

,08 

.12 
.05 
.22 

•  06 

7          .01 

.18        .07 

1.02        .41 

.01   .28 

7 

.06 
.01 
.01 

7 

.69 

1.02 
.24 

.92 
.48 
.03 

7 

.29 

.08 
.18 
.27 
.73 

.25 
.10 
.07 
.13 

.07 

7 
•  02 

7 

.61 
•  46 
T 

.11 
.07   .01 

•  03 

•  01 
.17 
.94 

1.75 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

5.84 
4.45 
4.93 
3.80 
4.30 

.07 
.26 
.66 
.49 
.25 

T 

.86 
.69 

.66 
.05 
.61 
1.59 
.06 

.06 

1.32 
.07 
.35 
.14 
.08 

.38 

.03   .01 
.10   7 
.02 

.07 

.08 
.29 
.43 

,02 

,04 
7 

.03 

7 

.29 

.62 

.33 

7 

.63 
.29 
.20 

.16 
.09 
.19 

.42 

.11 
.13 

1.09 
.81 
.71 
.57 

7 
7 

.21 

.08 

7 

1.92 

•  02 

•  03 

.19 

7 

.4^   .1* 
.50]  .67 
7     .36 
.29!  .15 
.11  1.33 

DANVILLE 
DORSET  1  5 
ENOSBURG  FALLS 
GILMAN 
HUNTINGTON  CENTER 

6.90 
3.84 
6.22 
4.99 

.71   ,35 

.03 

1.24 
.97 

.80 

.04 
1.04 

.10 

7 

.52 
.26 

1.64 
.11 

.35 

7 

.48   .30 

.20 
7 

.68 
.04 

,05 

7 
.17 

.06 

7 

.05 

.05 

.96 

.02   .02   ,61 
.30 

.18 
.05 

.08 
.18 
7 
.57 

.66 
.58 

.02 

.76 

.65 
.22 

•  11 

.10 

.08 
.25 

.46   .92 

.03   .46 

.40 

.04   .11 

1.60 
•  50 

1.15 
2.30 

MANCHESTER  CENTER 

MAYS  MILL 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AP 

3.90 
2.10 
7.65 
5.78 
5.55 

.15 
.02 
.26 

7     .68 

1.26 
.49 

1.18 
.75 

7 

.02 

.06 
.02 
2.00 
.50 
.66 

.51  1.03 
.02   .09 
.24   .20 

.03 
.20 
.93 

.41 

.11 

.63 
.07 

.02 
.03 
7 

.02 

.01 
.23 

.09 

.31 
.58 

.01 

.23 

.18 

.17 

7 
.30 

.08 

.04 
.91 

.26 

.54 
.62 
.98 
.21 

7 

.10 

.16 

7 

.43 

.11 

.02 

.20 
.07 

7 

.01 
.10 

1.38 
.14 

•  07 

•  01 
7 

7 

.01 
.72 
1.16 
2^06 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWFANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

PERU 

13.25 
3.20 
7.24 
5.93 
3.49 

.54 
.03 
.09 
.05 

.69 

.45 
.75 
.56 

.22 

.66 
.02 
.03 
.15 

.07 

.66 

.10 

4.93 
.05 

1.18 
.72 
.05 

.26 
.11 

1.10 
.05   .30 

.04 
.11 

.14 

.03 
,20 

.10 
.42 
.12 

.54 
.02 
.03 

.02 

.56 

.41 
.30 

,06 
.01 

.06 

.35 

.45 
•  02 

.64 

•  98 

•  13 

•  23 
.56 

•  01 

1.65 

.37 
1.07 
.33 
.11 

1.06 
.41 
.54 
.11 
.02 

.05 

.05   .12,  1.69 

.37|  .07 

.34   .03'  .74 

,04   .03|  1.99 

1.54! 

PLYMOUTH  UN  ION 
READING  HILL 
READS80R0  1  5SE 
ROCHESTER 
SAINT  ALBANS  BAY 

3.52 
3.15 
2.50 
3.55 
4.43 

.08 
.06 
.11 

.94 
.25 

1.25 

.84 
.96   7 

.05 

.08 

.05 
.10 
.65 

.35 

.30 
.05 
7     .05 

.08 

.05 

.17 

.24 

7 

.03 

7 
.43   .56  ,22 
.41        .50 

.26 

•  30 
.04 

.94 
.80 

•  16 

•  82 
.55 

7 

.02 

.15 
.61 
.22 
.75 

.07 

7 

.05 

.04 
.02 

,42   .02 
.40  .20 
.141  .02 
7  :  .17 
7       :  1.10 

.0-^  .64 
.53   .02 
.52I  7 
.46'  .01 
1.55 

SALISBURY 

SEARS6UR6  MOUNTAIN 

5EARS6URG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

3.43 
3.00 
3.07 
1.90 
3.82 

.02 
.03 
.02 

.89 

.08   .01 
1.30 
1.24 

.77 
1.00 

.25 

.11 
.09 
.06 

.02 

.02 

.06 
.20 

7 

.07 

.04 

,03 

,02 

.43 

T 
.03   .05 

7 

.38 
.26 

.21 

•  77 

•  17 

•  15 

•  28 
.76 

T 

.13 
.24 
.13 
.17 

.27 

•  46 

•  06 

•  10 

7 

SOUTH  NEWBURY 

UNION  VILLAGE  DAM       R 

VERNON 

WAITSFIELD  1  S 

WARDS60R0 

3.12 
1.59 
2.78 
7.04 
2.21 

.16 

7 

.15 

.88 

7 
7 

.81 
.62 
.67 
.59 
.76 

7 

.10 
.20 
.05 
.47 
.02 

.36   .61 

7 

.02   .64 

7 

.59 
.35 
.12 

.12 

.01 
.39 
.04 

7 
.01 

.20 

7 

.13 

.04 

.20 

.20 

7 

.05 
.12 
.08 

.06 

.32 

•  40 

•  68 
1.26 

.37 

7 

.06 
,03 
.12 

•  20 
.16 
.35 
.09 

7 
.13 

.16;  ,18 

•  03' 
.01   .02;  1.48 

.651 

WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 
WHITINGHAM  3  W 
WOODSTOCK  3  ENE 

9.05 
4.95 
2.51 
3.60 

.65 
.31 

.08 
.35 

.83 

7 

.06 
.59 
.83 

.81 

7 
.01 

.35 
.76 
.04 
.07 

.08 

.34   .06 

.16 

.08   .02 

.75 
.59 

.87 

,19 

,05 
,01 

7 

.44 
.06 

7 

•  22 

•  37 

.02 

.17 
.06 
.16 

.22 

.67 
.51 
.35 

.73 

.02 

1.23 

.42 
•  02 

•  28 

•  55 

•  12 

7 

.18 
.10 

.01   .031  2.90 
.13   .30 
.30  7 
•39   .01 

MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFAT.T. 

SeMonol        1961    -    1962 

NEW   ENGLAND 

Slallon 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

CONNECT r CUT 

AKSONI* 

. 

_ 

- 

. 

. 

SaKCRSVILLE 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

BALTIC 

- 

_ 

- 

- 

- 

_ 

B«(«l>H«MSTeO 

_ 

- 

- 

- 

- 

_ 

SRIDCEPORT    W8    *P 

.3 

5.8 

1.8 

17.2 

.4 

T 

25.5 

e«00»LrN 

T 

3.0 

15.0 

2.6 

28.9 

T 

T 

49.5 

BULLS   BKIDGE    DAM 

- 

- 

- 

- 

- 

BURLINGTON 

4.8 

13.4 

- 

32.4 

- 

T 

- 

- 

CXKAPONSET   RANGER    ST 

5.0 

_ 

- 

20.2 

T 

- 

COLCHESTER 

T 

5.6 

12.5 

~ 

~ 

T 

T 

- 

collinsville  1  S 

5.0 

8.6 

1.5 

32.0 

2.0 

49.1 

COVENTRY 

7.0 

13.5 

.5 

- 

- 

- 

CREAM    HILL 

7.0 

13.5 

1.7 

28.5 

2.0 

1.0 

53.7 

DANBURY 

5.0 

10.0 

.5 

25.5 

1.0 

42.0 

DAKSON   LAKE 

- 

- 

- 

- 

~ 

- 

- 

- 

- 

EASTON    LAKE    RESERVOIR 

- 

11.0 

3.0 

31.5 

- 

. 

fALLS   VILLAGE 

- 

. 

- 

- 

T 

- 

GROTON 

_ 

6.5 

3.0 

12.5 

.5 

- 

HARTFORD    BRA  1  HARD    FLO 

1.8 

10.2 

1.5 

20.1 

.3 

33.9 

HARTFORD   WB    AIRPORT 

5.0 

U.3 

1.6 

22.9 

.7 

41.5 

LAKE   KONOMOC 

- 

_ 

- 

- 

- 

_ 

HANCHESTER 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

MANSFIELD   HOLLOW   DAM 

4.0 

16.5 

1.0 

19.0 

.5 

41.0 

hidoletown  a  W 

5.0 

10.8 

.7 

22.7 

T 

39.2 

MILFORO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MOUNT    CARMEL 

4.1 

8.3 

2.4 

20.6 

T 

T 

35.4 

NATCHAUG    RANGER    STA 

_ 

14.5 

1.5 

25.5 

- 

T 

»£*    HAVEN    we    AIRPORT 

5.0 

9.3 

1.8 

20.3 

.7 

T 

37.1 

NORFOLK    2    SW 

T 

13.1 

23.7 

7.6 

39.4 

10. 1 

6.8 

T 

100.7 

NORTH    BRANFORD 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

NORTH   GUILFORD 

. 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NORWALK    GAS    PLANT 

_ 

- 

17.5 

T 

T 

- 

NORWICH    PUB    UTIL    PLANT 

_ 

_ 

3.0 

- 

T 

- 

PAUCHAUG    FOREST 

1.0 

7.0 

5.0 

- 

- 

- 

PROSPECT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PUTNAM 

T 

4.0 

15.7 

3.0 

30.5 

T 

- 

- 

_ 

PUTMAN    LAKE 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

- 

ROCKY    RIVER    DAM 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

ROUND   POND 

7.0 

_ 

- 

- 

- 

- 

SALISBURY 

12.4 

15.1 

3.5 

20.5 

T 

T 

51.5 

SAUGATUCK    RESERVOIR 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

SMEPAUG   DAM 

5.5 

11.9 

2.5 

28.4 

1.3 

49.6 

SHUTTLE   MEADOW    RESVR 

3.7 

9.0 

1.2 

30.8 

.5 

T 

45.2 

STAFFORD    SPRINGS 

T 

7.0 

19.0 

2.4 

25.9 

1.4 

.3 

56.0 

STAMFORD    5    N 

2.0 

9.7 

1.2 

22.7 

1.0 

36.6 

STEVENSON    DAM 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

. 

STORRS 

T 

5.0 

15.0 

2.3 

21.8 

.8 

44.9 

TORRINGTON 

11.0 

- 

26.0 

- 

T 

- 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 

« 

- 

- 

- 

T 

- 

WATERBURY   RADIO   WBRY 

- 

9.5 

- 

20.9 

2.5 

- 

"EPAWAUG    RESERVOIR 

. 

. 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WESTBROOK 

1.0 

8.0 

1.6 

16.7 

.1 

T 

27.4 

WEST   HARTFORD 

- 

- 

- 

- 

WEST   HARTLAND 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

WHIGVILLE   RESERVOIR 

4.0 

13.7 

1.7 

32.5 

1.7 

53.6 

WIGWAM   RESERVOIR 

4.5 

9.7 

- 

24.8 

1.0 

T 

- 

OOLCOTT    RESERVOIR 
WOODBURY    3   W 

5.2 

13.5 

3.2 

37.2 

2.0 

.5 

61.6 

T 

5.5 

11.0 

2.5 

29.5 

1.0 

T 

49.5 

MAINE 

AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

T 

16.3 

24.4 

12.5 

27.0 

19.8 

13.0 

113.0 

BANGOR    DOW    FIELD 

13.3 

22.8 

13.5 

31.1 

21.5 

15.3 

- 

BAR    HARBOR 

T 

1.0 

23.5 

2.5 

25.7 

12.0 

4.0 

68.7 

BELFAST 

T 

25.0 

5.0 

19.0 

- 

- 

- 

BINGHAM    WYMAN    DAM 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BRASSUA    DAM 

3.0 

38.9 

14.0 

15.0 

21.9 

24.7 

14.6 

T 

132.1 

6RIDGEWATER 

8.0 

8.0 

13.0 

10.5 

18.0 

7.0 

13.5 

T 

78.0 

BRIDGTON    1    NNW 

T 

15.5 

14.0 

12.5 

34.0 

15.5 

8.0 

99.5 

BRUNSWICK 

1.4 

8.9 

18.9 

6.5 

30.9 

9.7 

4.3 

80.6 

CARIBOU    WB    AIRPORT 

4.1 

7.1 

8.9 

12.7 

16.3 

7.7 

11.7 

T 

68.5 

CLAYTON    LAKE 

. 

. 

. 

15.0 

- 

19.3 

16.9 

18.5 

T 

- 

COR  INN A 

.5 

17.0 

14.4 

13.0 

24.9 

19.7 

15.0 

104.5 

OAMARISCOTTA    MILLS 

T 

9.0 

21.0 

10.0 

23.0 

14.0 

8.0 

65.0 

EASTPORT 

T 

23.0 

5.0 

25.7 

7.5 

1.0 

62.2 

EAST   SANGERVILLE    5    SE 

1.0 

- 

15.3 

10.5 

26.0 

5.0 

17.0 

~ 

ELLSWORTH 

T 

1.5 

19.2 

16.0 

18.5 

14.5 

12.0 

81.7 

FARMINGTON 

1.0 

10.0 

29.0 

21.5 

16.9 

FORT   FAIRFIELD 

e.o 

3.5 

3.6 

9.5 

16.5 

- 

14.0 

- 

FORT    KENT 

_ 

.4 

.5 

6.0 

10.0 

14.6 

4.0 

16.1 

T 

- 

GARDINER 

T 

15.0 

19.5 

11.0 

24.0 

6.2 

11.0 

86.7 

GILEAO 

T 

30.0 

16.0 

13.0 

34.0 

21.5 

15.0 

129.5 

GRAND   LAKE    STREAM 

_ 

_ 

_ 

13.0 

- 

- 

- 

- 

GREENVILLE 

4.5 

42.4 

12.2 

16.7 

30.9 

20.7 

20.1 

T 

147.5 

HIRAM    2    S 

T 

17.3 

23.6 

12.6 

37.2 

19.9 

3.3 

113.9 

HOULTON    FAA    AIRPORT 

5.7 

12.0 

12.0 

13.0 

- 

- 

10.0 

- 

HOULTON 

6.0 

4.5 

12.5 

8.5 

23.5 

3.0 

9.0 

67.0 

JACKNAN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

JONESBORO 

2.0 

_ 

18.0 

3.3 

26.5 

17.8 

8.0 

- 

LEWISTON 

T 

12.5 

27.8 

12.3 

25.5 

16.4 

7.0 

101.5 

LONG   FALLS    DAM 

27.0 

13.5 

13.5 

23.5 

36.0 

" 

~ 

NACHIAS 

.3 

1.2 

22.0 

8.6 

24.7 

12.6 

6.6 

76.0 

MADISON 

T 

25.8 

15.2 

14.5 

26.4 

20.0 

13.5 

115.4 

MIDDLE    DAM 

~ 

~ 

* 

~ 

~ 

HILLINOCKET 

2.5 

9.5 

11.0 

19.5 

21.5 

8.5 

12.5 

85.0 

NILLINOCKET    FAA    AP 

T 

- 

16.7 

~ 

" 

" 

" 

* 

•WOSEHEAD 

3.8 

35.1 

13.7 

15.1 

24.4 

18.2 

13.8 

T 

124.1 

See  Reference  Notes  Followina  Station  1 
-   159   - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


Season  of       1961 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOU05SOC 

ORONO 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

- 

- 

l.O 

T 
T 

.6 

lO.O 

27.7 

7.0 

9.7 

20.2 
19.8 
15.0 

19.1 

10.0 
14.5 
9.0 

9.9 

28.0 
22.8 

25.0 

32.3 

21.0 
22.6 

16.0 

12.1 

9.0 

19.0 

2.0 

7.7 

99.2 
126.4 

I 
9J.6 

PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
RUMFORO  3  SW 
RUMFORD  POWER  PLANT 

7.4 

1.0 

T 
T 
T 

9.0 
17.0 

27.7 
23.9 

8.8 

17.0 
15.0 
15.4 
18.1 

7.5 
17.6 
4.9 
9.3 
11.5 

12.7 
21.5 
29.0 
24.1 
28.0 

2.6 
20.0 
12.2 
15.3 
19.9 

17.6 
8.0 
6.0 
15.7 
16.8 

T 

65.5 

102.0 
71.5 
107.6 
118.2 

ST  FRANCIS 
SANFORD  2  NNW 
SOUTH  ANOOVER 
SOUA  PAN  DAM 
THE  FORKS 

T 

T 

8.0 

.2 

A.O 

7.0 

24.5 

12.0 

23.0 
20.9 
11.5 
6.2 

6.0 
11.5 
12.2 

28.5 
29.1 
19.5 
22.6 

2.1 

13.0 
19.0 
10.0 
17.4 

14.0 
5.4 
16.5 
13.5 

10.3 

T 

121.6 

UPPER  DAM 

WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 
WOODLAND 

.6 
T 

.5 

T 

2.5 

15.0 
8.0 

3.0 

19.1 
19.1 

20.0 

14.0 
15.0 

23.0 
28.0 

27.0 

21.0 
13.0 

12.0 

12.0 
3.0 
6.0 
5.0 

104.1 
84.6 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

6ARRE  FALLS  DAM 

2.0 
T 

3.0 
6.5 
13.4 
3.5 
8.5 

17.0 

26.0 
17.5 
18.2 

3.7 
2.5 
6.7 
2.3 
4.1 

27.2 
35.0 
39.9 
38.0 
29.8 

1.3 

2.0 

11.9 

.8 

4.5 

2.0 
1.5 
8.9 

2.6 

54.2 

85.4 
67.6 

BEDFORD 
BEECHWOOD 
BELCHERTOWN 
BIRCH  HILL  DAM 
BLUE  HILL  WB 

4.5 

4.0 
7.5 
2.7 

19.0 

13.8 
21.5 

18.3 

3.2 

2.5 

4.5 
4.7 

36.1 

32.8 

35.0 
30.1 

.3 

2.5 

4.5 
1.5 

.7 

T 

.5 

3.0 
3.0 

63.8 

66.1 
76.0 
60.3 

BOSTON  WB  AIRPORT 
BOYLSTON 
BROCKTON 
6UFFUMVILLE  DAM 
CHARLES  RIVER  VILLAGE 

.9 

7.0 

5.6 
2.1 

11.4 
26.0 
10.5 
23.2 
15.1 

2.5 

2.1 
3.6 

3.5 

28.7 
41.5 
34.3 
37.5 
32.4 

1.1 

1.5 

.1 

.6 

.6 

.1 

2.7 

T 
1.8 

44.7 

70.5 
55.5 

CHATHAM  LT  STA 

CHESTERFIELD 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  PEPPERELL 

T 

7.5 

1.1 

7.5 

10.0 

2.5 
23.5 

8.4 
22.5 

4.3 
2.4 
2.8 
6.0 

6.8 
39.8 
28.1 
39.7 
35.2 

T 
12.2 
.4 
1.7 

5.0 

T 
6.0 

1.0 

4.0 

T 

92.3 
41.4 
74.2 

EAST  WAREHAM 
EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 
FRAM INGHAM 

T 

1.1 
10.8 
2.5 

7.8 

3.0 

6.0 

24.6 

18.0 

4.7 
6.0 
4.7 
4.8 
2.5 

20.9 

28.6 
39.8 
34.5 

T 
T 
.1 
7.5 
.3 

.8 

T 

.4 

5.0 

.8 

34.2 

40.9 
92.5 
68.6 

FRANKLIN 

GARDNER 

GROTON 

HARDWICK 

HATCHVILLE 

4.0 

a. 8 

12.0 
9.0 

T 

13.0 
21.2 

24.0 

5.0 
4.9 
5.3 

2.4 

32.5 
43.3 

35.9 

17.9 

.7 
8.8 
5.7 

.3 

3.0 

7.3 

3.5 

.6 

.5 

58.2 
94.3 
86.4 

HAVERHILL 
HEATH 
H INGHAM 
HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 

4.1 
8.3 
1.2 
4.5 
8.0 

22.5 
18.1 
11.9 
10.0 
27.0 

4.3 
6.7 
4.7 
1.5 
12.1 

30.2 
36.1 
31.5 
29.1 
46.6 

2.0 

13.5 

.4 

1.0 

8.5 

1.7 

11.6 

.5 

T 
7.0 

64.8 
95.2 
50.2 
46.1  , 
109.2 

HUBBARDSTON 
HYANNIS  2  NNE 
IPSWICH 

KNI6HTVILLE  DAM 
LAWRENCE 

T 
T 
T 

5.8 

4.0 
10.0 
3.3 

19.4 
15.5 

20.3 

T 
2.6 
3.0 
3.6 

32.1 
33.2 
38.4 

4.0 

2.0 

6.0 

.5 

2.6 

1.0 

T 

62.6 
68.7 
66.1 

LOWELL 

MANSFIELD 

MIDDLEBORO 

MIDDlETON 

MILFORD 

T 
T 

T 

5.0 

3.2 

4.0 

19.0 

9.5 
15.5 
17.0 

4.0 

6.0 
1.1 
2.8 

36.0 

27.3 

30.5 

T 

3.0 
2.6 
1.0 

1.0 

67.8 

47.1 
65.3 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
NEWBURYPORT 
NEW  SALEM 
NORTHER lOGE 

T 
T 

T 

T 

T 

5.0 

4.5 

3.6 

6.5 

24.8 

18.5 

10.4 
4.0 
2.8 
4.0 
3.5 

13.1 
19.6 
32.0 

39.8 

1.2 

T 
3.6 

.7 

T 
1.0 
5.0 

.5 

29.0 
30.1 
69.1 

NORWOOD 
PELHAM 
PEMBROKE 
PERU 
PETERSHAM  3  N 

- 

T 

6.0 

8.0 
21.6 
25.0 

2.0 

4.7 
7.6 
5.0 

31.5 

23.1 

47.0 
42.0 

6.0 
2.0 

3.0 

3.0 

.5 

11.5 

4.0 

T 

- 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
PLA INFIELD 
PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
OUABBIN  INTAKE 

5.4 

7.0 

T 

6.0 

25.9 
16.1 

14.3 

4.7 
5.0 
2.5 

29.9 

30.3 

4.4 
8.0 

T 
2.0 

4.9 

11.0 

T 
.5 

75.2 
66.6 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

T 
T 

4.7 

T 

2.0 

T 

22.4 
9.0 
14.0 
13.4 
3.5 

1.2 
4.0 
5.0 
2.0 
1.5 

34.7 
25.0 
36.0 

2.3 

.3 

1.0 

2.0 

T 

3.8 

T 
2.0 

T 

69.1 
68. 0 

SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUThBRIDGE  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

T 

5.5 

10.0 
9.0 
2.0 

22.6 
20.5 
22.0 
14.8 

5.0 
3.5 
2.7 
2.0 

38.3 
33.5 
29.0 
29.6 

7.3 
3.5 

3.0 
.4 

T 
1.5 

71.0 
65.7 
50.3 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
STOCKBRIOGE 
TAUNTON 

tully  dam 

T 
T 

5.0 
11.3 

9.5 

T 

14.5 

18.0 
21.3 
24.5 
6.5 
15.0 

T 
2.6 
6.5 
4.0 
4.7 

26.0 
38.7 
33.6 
29.5 
33.5 

T 
6.4 
3.5 

T 
2.0 

T 
1.0 
1.0 

.5 
3.0 

49.0 
81.3 
78.8 
42.5 

72.7 

TURNERS  FALLS 

7.0 

17.5 

6.0 

34.0 

2.5 

1.5 

61.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CONTINUCD 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

S«uonol       1961   -   1962 


July 


Augxist 


S«plembe: 


January 


February 


April 


May 


NEW   CNCLANO 


MAUPOLE 
MARE 

MASHINSTOM    2 
VEST   CUMHINCTON 
KESTFIELD 

■EST    MEOWAY 

WESTON 

WEST   OTIS 

Kf STOVER    FIELD 

klNCHENOON 

KORCESTER    WB    AIRPORT 
WORCESTER 

NEW    HAMPSHIRE 
BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER   DAM 
BRADFORD 

CAMPTON 

CANNON    MOUNTAIN 

CENTER    HARBOR 

CLAREMONT 

COLEBROOIC 

CONCORD   WB   AIRPORT 
CONWAY     1    N 
OIXVILLE    NOTCH 
DUBLIN 
DURHAM 

EAST    DEERING 

ERROL 

FABYAN 

FIRST    CONN    LAKE 

FITZWILLIAM 

FRANKLIN    1    NW 
FRANKLIN    FALLS    DAM 
6ILMANT0N 
GRAFTON 
GREENVILLE 

HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT    2 
LANCASTER 

LEBANON   FAA    AIRPORT 

LINCOLN 

MAC    DOWELL    DAM 

MANCHESTER 

NARLOW 

MASSABESIC    LAKE 
MILAN    7    N 
HILFORO 
MOUNT    SUNAPEE 
MOUNT    WASHINGTON 

NASHUA      2    NNW 
NEWPORT 
NORTHWOOD 
OTTER   BROOK   DAM 
PETERBORO      2    S 

PINKHAM   NOTCH 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 
SOUTH    OANBURY 
SOUTH   LYNOEBORO 

SOUTH   WEARE 
SURRY    MOUNTAIN    DAM 
WALPOLE    2 
WEST   HENNIKER 
WEST   RUMNEY 

WHITEFIELD 
WINDHAM 

WALFEBORO    FALLS 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

rOKK   POND 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

WOON SOCKET 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NNW 
BETHEL  4  N 
BLOOMFIELO 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DANVILLE 
DORSET  1  S 


1.0 
1.0 


4.0 
1.0 


3.4 

T 
1.0 


1.0 
1.0 


27.5 

14.0 
11.0 


22.0 

10.0 

21.0 

19.8 

S.8 

4.6 


7.6 
7.3 
16.8 


13.8 

12.0 


7.0 
12.0 

31.0 
13.0 
6.4 
10.0 
10.0 

10.3 
10.2 
9.0 


24.0 
4.5 


12.0 
13.5 


1.7 
3.5 


27.0 
28.7 


23.1 

18.0 


21.1 

30.1 


34.5 
35.1 

31.4 


22.7 

40,3 


.5 

8.8 

3.5 

1.5 

T 
5.0 
2.3 
4.8 

4.5 
4.2 


14.0 
12.2 
13.5 

15.3 

20.1 


2.6 
9.5 


12.8 
23.5 


24.1 
17.7 


24.0 
29.1 
23.0 


21.5 
22.9 


27.5 
18.7 

4.2 

7.9 

9.2 

13.0 


23.8 
19.7 


20.3 
21.8 


12.1 
8.8 


5.7 
7.8 


8.2 

9.0 

23.5 
11.0 
4.5 


7.0 
10.0 
10.0 


12.7 
5.3 


3.8 
5.1 
4.9 
3.5 


33.1 
40.0 


23.8 

31.0 


37.3 
40.2 


12.0 
28.3 
30.9 
34.1 


16.5 

7.5 


12.0 
3.1 
6.8 

11.8 

1.5 
5.0 


11.5 
3.0 

I 
5.0 
4.0 

4.0 
3.5 
4.0 


3.0 
2.1 


59.9 

93.8 


71 
44 
83 

.6 

.7 
.8 

83 
76 

0 
8 

118 

■  0 

105 
106 
98 
123 

2 
5 

7 
2 

92.9 
127.3 

71.1 
132.0 
96.3 
98.1 
65.4 

118.8 


89 

.3 

03 

.9 

98 

8 

84 

7 

95 

7 

109 

6 

111 

3 

79 

6 

114 

0 

95 

1 

128 

5 

193 

4 

85.5 
118.5 

179.5 
99.0 
73.7 


92.3 
82.2 

91.5 


96.7 
74.3 


20 

8 

41 

3 

47 

0 

54 

.1 

88 
47 
97 
129 
76 

1 
5 
5 
6 
8 

107 
119 

5 
0 

101 
69 

0 
5 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

CONTIf«JED                                                                                                                                              Season  ol       1961   -   1962 

NEW    ENGLAND 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

AprU 

May 

June 

Total 

ENOSBURG    FALLS 

23.0 

1».0 

13.0 

21.0 

9.5 

12.2 

OILMAN 

- 

2'i.<i 

12.0 

17.0 

- 

3.8 

HUNTINGTON    CENTER 

23.0 

15.0 

6.0 

23.0 

9.6 

10.0 

85.6 

MANCHESTER    CENTER 

T 

. 

MAYS    MILL 

6.0 

29.0 

9.8 

44.8 

7.3 

6.0 

102  .9 

MC     INOOE    FALLS 

6.0 

18.6 

6.3 

23.5 

9.5 

4.3 

MIDDLESEX 

29.2 

22.9 

13.6 

33.0 

19.9 

4.8 

123.4 

MONTPELIER    FAA    AP 

T 

16.0 

24.8 

- 

- 

MOUNT    MANSFIELD 

- 

31.8 

39.5 

8.1 

30.5 

23.6 

34.5 

_ 

NEWFANE 

6.0 

22.0 

10.2 

44.0 

10.0 

5,0 

97.2 

NEWPORT 

9.2 

20.7 

13.5 

27.6 

18.9 

10.9 

100.8 

NORTH    DANVILLE 

_ 

_ 

_ 

- 

NORTHFIELD 

- 

- 

- 

- 

15.1 

23.0 

- 

- 

_ 

- 

. 

_ 

_ 

PERU 

8.0 

30.0 

11.0 

55.0 

17.0 

11.0 

132.0 

PLYMOUTH    UNION 

14.0 

31.0 

u.o 

52.0 

21.0 

13.0 

145.0 

READING    HILL 

8.0 

2'i.0 

13.5 

50.0 

18.0 

_ 

REAOSBORO    1    SSE 

_ 

9.3 

30.5 

12.4 

48.9 

9.1 

12.8 

ROCHESTER 

6.0 

15.0 

8.0 

38.0 

14.0 

1.0 

82.0 

RUTLAND 

9.5 

16.5 

4.6 

22.0 

4.4 

T 

57.0 

SAINT    ALBANS    BAY 

3.0 

12.5 

3.0 

21.0 

9.0 

2.0 

50.5 

SAINT     JOHNSBURY 

e.5 

18.8 

11.3 

25.4 

7.5 

. 

_ 

SALISBURY 

_ 

- 

_ 

SEARSBURG    MOUNTAIN 

9.3 

25.7 

9.6 

42.1 

12.9 

15.2 

114.8 

SEARSBURG    STATION 

34.1 

16.5 

52.7 

14.1 

16.8 

SOMERSET 

8.5 

26.8 

16.6 

54.0 

16.1 

16.8 

T 

138.8 

SOUTH    LONDONDERRY 

6.0 

15.0 

12.0 

52.0 

6.0 

9.0 

100.0 

SOUTH    NEWBURY 

- 

11.0 

21.0 

- 

UNION    VILLAGE    DAM 

8.0 

23.0 

10.0 

45.0 

12.0 

4.0 

102.0 

VERNON 

7.5 

21.0 

8.5 

41.0 

2.0 

2.0 

82.0 

WAITSFIELD   2     WSW 

29.0 

31.0 

10.0 

36.5 

23.0 

8.0 

137.5 

WAROSBORO 

8.0 

26.5 

13.0 

58.5 

15.0 

13.0 

WATERBURY    1    NNE 

- 

10.1 

47.5 

23.0 

30.0 

T 

WEST    BURKE 

17.0 

23.0 

14.5 

30.9 

11.5 

4.0 

WHIT  INGHAM    3    W 

9.6 

30.6 

10.6 

53.2 

9.8 

113.8 

WOODSTOCK    ?    ENE 

5.0 

21.0 

11.4 

58.8 

14.5 

4.0 

114.7 

PRECIPITATION  MEASURED  IN  STORAGE  GAGES 


Station 

Obser  - 
vation 

Amount 
■inoe 

Snow  on 
ground 

Station 

Obser- 
vation 

Amount 
■inoe 

Snow  on 

Station 

Obser  - 

Amount 

Snow  OD 

date 

lastoba. 

date 

lastobs. 

ground 

date 

lastobB. 

ground 

1961 

1961 

CLEAR    BROOK,    N.    H. 

July        31 
Aug.         31 
Sept.      29 
Oct.         30 
Nov .         30 
Dec.         29 

1962 
Jan. 
Feb. 

liar.         29 
Apr.         30 
May           31 
June        29 
July        31 

3.63 
2.90 
2.25 
4.50 
4.37 

1.65 
4.50 
3.00 
2.30 
9.50 

WATERVILLE  VALLEY,    N.    H. 

July        31 
tug.         31 
iept .      29 
)ct.        30 
Jov .         30 
3ec .         29 

1962 
Tan. 
?eb. 

Iar .         29 
Apr.         30 
toy           31 
June        29 
July        31 

2.25 
2.60 
2.40 
4.00 
3.75 

2.38 
4.75 
2.90 
1.75 
4.25 

TOTAL    

TOTAL    

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 
p.h. 

Relab 

ve    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

ill 

s 

SUtion 

1 

■oBl 

ill 

a.x3  a 

1 

< 

ll 

1       ^ 

a  1 

<3J 

s 
< 

a 
o 

?.s 

a 

0. 

1 

8 

s 

S 

i 

8! 

1 

§1 

3 

Hi 

in 

BLOCK    ISLAND   WB   AIRPORT,     R.     I. 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

81 

66 

- 

1 

2 

2 

2 

0 

0 

7 

- 

7.1 

BLUE   HILL   WB,    MASS. 

SSW 

15 

11.8 

37 

w 

21 

82 

81 

54 

69 

8 

5 

0 

0 

1 

0 

14 

61 

- 

BOSTON   WB   AIRPORT,     MASS. 

s 

11 

12.3 

34 

sw 

9 

72 

68 

51 

62 

5 

3 

4 

1 

0 

0 

13 

67 

6.0 

BRIDGEPORT    WB  AIRPORT,     CONN. 

wsy 

11 

11.2 

35++ 

NW 

21 

82 

79 

59 

67 

7 

2 

3 

1 

0 

0 

13 

- 

6.2 

BURLINGTON   WB   AIRPORT,    VT. 

s 

11 

6.5 

26 

NW 

13 

86 

83 

56 

65 

5 

7 

5 

2 

2 

0 

21 

61 

6.4 

CARIBOU    WB   AIRPORT,     ME. 

WSW 

9 

10.3 

31++ 

NNW 

4 

89 

85 

62 

72 

6 

8 

7 

1 

3 

0 

25 

- 

7.8 

CONCORD    WB   AIRPORT,    N.    H. 

NW 

10 

5.5 

21 

W 

9+ 

84 

79 

46 

60 

2 

4 

4 

1 

1 

0 

12 

57 

5.9 

HARTFORD   WB  AIRPORT,    CONH. 

s 

23 

6.7 

32 

SW 

12 

84 

81 

51 

60 

5 

4 

2 

1 

0 

0 

12 

62 

6.5 

MOUNT   WASHINGTON,    N.    H. 

w 

43 

24.5 

86% 

W 

27 

91 

91 

87 

91 

1 

3 

8 

2 

2 

2 

18 

32 

7.7 

NANTUCKET  WB  AIRPORT,    MASS. 

WSW 

16 

10.4 

29 

s 

9 

91 

81 

71 

86 

6 

1 

2 

1 

2 

0 

12 

74 

6.3 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,    CONN. 

- 

- 

6.9 

34 

sw 

23 

78 

61 

- 

2 

3 

2 

2 

0 

0 

9 

68 

6.2 

PITTSFIELD   WB   AIRPORT,     MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

6 

3 

1 

0 

0 

14 

- 

- 

PORTLAND    WB   AIRPORT,     ME. 

S 

13 

8.5 

38 

w 

9 

88 

80 

60 

71 

6 

7 

4 

2 

0 

0 

19 

55 

7.1 

PROVIDENCE   WB   AIRPORT,     R.    I. 

WSW 

10 

9.4 

23++ 

w 

12 

80 

78 

56 

67 

4 

5 

1 

0 

1 

0 

11 

56 

6.2 

WORCESTER   WB   AIRPORT,     MASS. 

w 

11 

6.9 

25++ 

sw 

9 

73 

70 

51 

63 

1 

5 

5 

1 

0 

0 

12 

- 

6.3 

*  Peak  Gust 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

NCI  nGLAMD 

JULY  19a2 

Day  Oi  Month 

1 

1 

SUtioa 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

l_ 

COHHECTICUI 

miDGEPORT  WB  *P 

MAX 

86 

60 

76 

76 

70 

7) 

86 

87 

78 

82 

82 

84 

85 

76 

82 

72 

74 

68 

80 

85 

84 

79 

73 

76 

76 

82 

76 

80 

79 

79 

77 

78.9 

MIN 

62 

55 

58 

57 

58 

57 

60 

64 

67 

62 

69 

62 

66 

63 

59 

64 

61 

60 

59 

59 

67 

64 

62 

60 

58 

64 

57 

60 

64 

64 

66 

61.2 

lULLS  eRIOGE  DAM 

MAX 

86 

87 

62 

81 

79 

80 

84 

95 

90 

73 

60 

82 

89 

82 

66 

77 

77 

67 

87 

87 

85 

84 

72 

78 

80 

81 

76 

85 

80 

65 

79 

81.6 

MIN 

49 

44 

44 

46 

47 

50 

59 

54 

66 

57 

48 

56 

61 

51 

52 

56 

57 

56 

55 

48 

60 

59 

59 

56 

50 

64 

53 

41 

58 

60 

60 

54.1 

lURLINCTON 

MAX 
MIN 

8S 

55 

83 
48 

77 
47 

79 

48 

79 
52 

73 
47 

78 
50 

84 
57 

92 
69 

82 
58 

80 
56 

81 
57 

81 
60 

82 
57 

82 
54 

78 
60 

70 
56 

72 

57 

67 
57 

84 

54 

86 
60 

83 

58 

79 
57 

70 
58 

72 
52 

78 
52 

80 
50 

76 
53 

•  1 

57 

SO 
60 

82 

58 

78.6 
55.3 

OLCMESTER 

MAX 
MIN 

85 

5* 

84 
42 

78 
42 

79 
41 

74 
50 

78 
46 

82 
48 

89 
53 

83 
67 

80 
58 

81 
49 

81 

54 

82 
61 

80 
51 

S3 
53 

68 
58 

70 
53 

70 
53 

85 
58 

88 

47 

80 
58 

81 
57 

70 
58 

74 
57 

78 
54 

77 
62 

74 
46 

80 
45 

79 

56 

78 
68 

75 
56 

78.8 
52.7 

OVENTRY 

MAX 

8« 

81 

77 

76 

77 

72 

76 

86 

89 

76 

78 

81 

77 

80 

81 

79 

69 

72 

76 

63 

82 

82 

80 

73 

76 

78 

77 

77 

80 

60 

80 

78.6 

MIN 

♦9 

37 

36 

37 

45 

39 

39 

46 

68 

54 

44 

47 

58 

45 

47 

57 

48 

57 

59 

43 

54 

64 

60 

64 

44 

61 

44 

42 

49 

56 

53 

49.2 

REAM  HILL 

MAX 

80 

76 

77 

77 

75 

75 

81 

89 

84 

78 

79 

80 

81 

80 

82 

77 

71 

69 

82 

83 

78 

82 

72 

73 

75 

78 

72 

79 

76 

81 

78 

78.1 

MIN 

55 

51 

53 

53 

56 

52 

55 

63 

66 

66 

47 

62 

60 

59 

57 

55 

57 

57 

57 

56 

64 

58 

58 

58 

55 

61 

48 

53 

60 

60 

61 

56.9 

>ANBURT 

MAX 

82 

80 

79 

79 

75 

79 

85 

92 

83 

82 

64 

67 

84 

80 

S3 

78 

71 

68 

85 

86 

87 

82 

75 

75 

79 

82 

76 

83 

78 

83 

76 

80.5 

MIN 

58 

48 

49 

49 

51 

51 

53 

57 

67 

58 

50 

57 

62 

54 

55 

60 

58 

56 

58 

51 

63 

62 

62 

58 

51 

64 

52 

50 

60 

59 

59 

66.2 

ALLS  VILLAGE 

MAX 

85 

81 

83 

83 

78 

79 

85 

94 

92 

82 

83 

83 

83 

64 

S3 

84 

78 

74 

85 

87 

88 

83 

77 

72 

80 

83 

77 

83 

82 

86 

84 

82.6 

MIN 

56 

43 

43 

42 

45 

46 

46 

52 

67 

60 

47 

64 

59 

60 

51 

49 

57 

66 

58 

47 

61 

59 

59 

60 

50 

64 

46 

44 

51 

60 

60 

53.0 

iROTON 

MAX 

83 

77 

73 

76 

70 

74 

81 

81 

75 

81 

81 

80 

83 

81 

75 

71 

69 

71 

81 

81 

80 

79 

69 

72 

76 

77 

73 

81 

80 

78 

75 

76.9 

MIN 

58 

50 

50 

50 

53 

50 

55 

67 

68 

68 

53 

57 

61 

64 

55 

58 

53 

56 

68 

57 

62 

63 

61 

59 

64 

64 

62 

51 

58 

60 

58 

56.5 

URTFORO  BRAINARO  FLO 

MAX 

82 

78 

78 

80 

73 

79 

85 

92 

76 

79 

81 

81 

63 

82 

81 

69 

70 

66 

85 

86 

84 

S3 

72 

75 

79 

82 

75 

84 

80 

82 

77 

79.3 

MIN 

55 

45 

47 

46 

52 

49 

50 

56 

64 

58 

52 

66 

59 

52 

55 

60 

54 

56 

68 

52 

62 

60 

58 

58 

62 

59 

53 

51 

69 

60 

60 

55.1 

lARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 

84 

83 

80 

82 

76 

80 

87 

94 

79 

81 

83 

82 

63 

85 

81 

73 

73 

70 

87 

87 

87 

83 

73 

77 

82 

82 

75 

86 

83 

86 

81 

81.5 

MIN 

55 

44 

49 

49 

54 

48 

49 

56 

67 

62 

55 

57 

60 

56 

68 

60 

57 

60 

58 

52 

63 

60 

59 

67 

53 

60 

52 

51 

61 

63 

62 

56.4 

lAKSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 

85 

84 

79 

78 

79 

72 

77 

83 

92 

77 

80 

81 

63 

82 

84 

81 

70 

73 

70 

85 

86 

84 

81 

74 

75 

80 

80 

71 

82 

82 

83 

79,8 

MIN 

54 

40 

41 

41 

50 

42 

42 

49 

65 

67 

47 

51 

60 

47 

61 

58 

50 

59 

60 

46 

55 

58 

62 

57 

49 

51 

52 

43 

62 

58 

66 

61.7 

(IDDLETOWN  »  W 

MAX 

82 

80 

77 

75 

76 

71 

76 

BO 

67 

77 

79 

63 

84 

78 

78 

78 

70 

70 

75 

81 

81 

64 

78 

69 

74 

74 

77 

76 

60 

76 

79 

77.5 

MIN 

58 

46 

46 

47 

51 

48 

50 

68 

68 

69 

52 

68 

61 

54 

53 

59 

54 

54 

58 

52 

64 

61 

67 

56 

56 

63 

52 

57 

61 

58 

61 

56.9 

lOUNT  CARMEL 

MAX 

85 

80 

80 

81 

73 

78 

85 

86 

80 

82 

84 

82 

84 

82 

81 

80 

72 

69 

85 

86 

85 

81 

71 

75 

78 

81 

75 

82 

80 

80 

78 

80.1 

MIN 

57 

47 

52 

50 

55 

47 

55 

57 

68 

67 

49 

57 

62 

56 

55 

61 

55 

54 

57 

59 

59 

62 

69 

58 

53 

63 

53 

50 

56 

59 

58 

66.1 

lEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 

86 

81 

75 

77 

70 

73 

86 

87 

77 

83 

81 

81 

86 

77 

79 

72 

72 

69 

82 

81 

82 

80 

72 

76 

78 

82 

76 

79 

80 

78 

77 

78.5 

MIN 

60 

54 

55 

55 

58 

52 

59 

61 

66 

61 

55 

61 

66 

59 

58 

62 

59 

59 

60 

61 

66 

64 

62 

60 

57 

64 

57 

56 

61 

61 

63 

69.7 

lORFOLK  2  SW 

MAX 

81 

7S 

73 

74 

73 

72 

72 

78 

86 

77 

75 

76 

79 

76 

78 

76 

71 

71 

63 

78 

60 

80 

78 

70 

71 

74 

76 

67 

77 

75 

78 

75.1 

MIN 

57 

44 

43 

43 

49 

42 

47 

55 

58 

55 

49 

55 

58 

53 

52 

51 

57 

55 

55 

49 

61 

55 

56 

58 

49 

59 

47 

51 

56 

59 

67 

62.7 

raRVALK  GAS  PLANT 

MAX 

80 

81 

77 

78 

82 

70 

75 

86 

85 

85 

84 

85 

80 

84 

71 

73 

71 

84 

83 

87 

79 

76 

76 

77 

86 

76 

83 

60 

80 

79.8 

MIN 

55 

53 

54 

54 

54 

53 

59 

61 

68 

60 

64 

59 

66 

61 

67 

57 

57 

57 

57 

67 

62 

65 

62 

57 

54 

61 

56 

54 

64 

62 

62 

68.1 

lORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

MAX 

84 

86 

82 

77 

81 

75 

77 

85 

90 

76 

94 

86 

82 

66 

94 

94 

71 

74 

77 

86 

85 

83 

81 

74 

76 

78 

79 

77 

82 

81 

74 

81.6 

MIN 

58 

49 

48 

49 

55 

51 

53 

57 

71 

61 

54 

67 

64 

56 

67 

60 

54 

58 

62 

55 

64 

63 

64 

60 

54 

65 

51 

50 

59 

61 

57 

57.3 

'UTNAM 

MAX 

82 

78 

78 

78 

70 

77 

82 

90 

76 

60 

80 

62 

83 

62 

79 

69 

70 

68 

84 

84 

82 

82 

74 

70 

79 

79 

70 

80 

81 

85 

76 

78.3 

MIN 

57 

44 

43 

44 

52 

47 

48 

51 

67 

60 

51 

55 

61 

52 

56 

61 

51 

58 

61 

51 

61 

61 

59 

61 

53 

62 

50 

52 

56 

63 

57 

55.0 

lALISeuRY 

MAX 

88 

73 

73 

69 

81 

82 

81 

80 

70 

73 

76 

81 

73 

80 

77 

83 

79 

MIN 

44 

53 

56 

58 

55 

49 

64 

54 

56 

58 

49 

61 

47 

49 

57 

67 

61 

jHEPAUG  DAM 

MAX 

83 

81 

75 

76 

77 

75 

75 

82 

90 

79 

78 

78 

75 

81 

79 

81 

70 

70 

76 

83 

81 

81 

79 

70 

75 

75 

78 

73 

78 

76 

80 

77.7 

MIN 

57 

44 

44 

47 

49 

50 

48 

55 

67 

58 

49 

54 

68 

51 

54 

56 

57 

58 

55 

50 

59 

56 

56 

58 

49 

62 

47 

48 

55 

60 

58 

63.8 

iTAMFORD  5  N 

MAX 

82 

82 

80 

82 

SO 

76 

86 

92 

86 

86 

85 

85 

85 

83 

64 

70 

74 

71 

85 

84 

87 

79 

74 

75 

77 

83 

79 

82 

81 

81 

77 

91.0 

MIN 

51 

49 

51 

50 

51 

52 

56 

57 

70 

59 

60 

57 

62 

65 

54 

62 

58 

55 

59 

53 

59 

62 

59 

57 

61 

65 

59 

49 

64 

54 

59 

56.1 

.TORRS 

MAX 

81 

78 

76 

76 

76 

75 

80 

66 

84 

74 

78 

79 

80 

81 

80 

78 

70 

67 

82 

83 

80 

78 

72 

71 

76 

77 

72 

79 

78 

79 

77 

77.6 

MIN 

58 

43 

49 

50 

53 

43 

51 

66 

66 

57 

49 

56 

61 

59 

55 

68 

52 

57 

69 

57 

61 

60 

60 

58 

52 

62 

51 

56 

56 

61 

58 

65.5 

(ATERBURY  RADIO  WBRY 

MAX 

85 

78 

78 

79 

76 

78 

84 

91 

89 

81 

82 

84 

62 

82 

82 

78 

75 

72 

85 

85 

83 

81 

74 

76 

78 

80 

79 

32 

79 

83 

80 

80.6 

MIN 

57 

45 

47 

45 

48 

49 

48 

47 

67 

68 

60 

51 

62 

60 

52 

60 

56 

56 

57 

50 

63 

58 

56 

56 

50 

63 

51 

62 

53 

62 

59 

64.1 

IIGWAM  RESERVOIR 

MAX 

84 

81 

86 

84 

78 

73 

80 

68 

90 

79 

79 

80 

80 

80 

81 

81 

71 

74 

80 

82 

83 

79 

78 

66 

78 

78 

78 

80 

80 

80 

83 

79.9 

MIN 

58 

44 

47 

47 

50 

50 

52 

57 

69 

59 

51 

55 

60 

56 

53 

54 

57 

46 

58 

51 

61 

55 

57 

58 

53 

63 

49 

49 

50 

62 

67 

64.4 

MAINE 

UGUSTA  FAA  AIRPORT 

MAX 

78 

74 

74 

74 

63 

70 

80 

87 

82 

71 

84 

86 

63 

70 

68 

64 

74 

64 

81 

81 

82 

79 

75 

69 

79 

67 

66 

83 

79 

75 

66 

74.5 

MIN 

55 

49 

48 

49 

45 

45 

51 

61 

62 

60 

56 

56 

66 

54 

54 

54 

53 

55 

58 

57 

69 

58 

54 

53 

65 

58 

56 

66 

59 

58 

57 

64.9 

ANGOR  DOW  FIELD 

MAX 

77 

7J 

67 

66 

60 

65 

76 

86 

61 

66 

34 

60 

64 

66 

60 

64 

72 

62 

78 

78 

76 

77 

76 

69 

77 

62 

68 

84 

77 

72 

69 

72.1 

MIN 

56 

47 

42 

45 

49 

50 

52 

54 

69 

69 

58 

67 

56 

56 

53 

54 

55 

57 

57 

53 

59 

56 

61 

54 

50 

57 

58 

59 

69 

58 

56 

54.4 

AR  HARBOR 

MAX 

74 

73 

69 

68 

60 

63 

72 

82 

78 

72 

83 

76 

67 

64 

62 

60 

67 

65 

74 

76 

76 

78 

77 

66 

75 

71 

68 

80 

76 

70 

69 

71.4 

MIN 

52 

49 

48 

50 

49 

50 

54 

49 

63 

65 

57 

56 

64 

54 

63 

55 

54 

55 

53 

53 

57 

57 

55 

54 

50 

52 

53 

59 

57 

64 

58 

53.8 

ELFAST 

MAX 

79 

76 

75 

72 

67 

71 

81 

89 

80 

73 

66 

62 

69 

o8 

65 

65 

72 

65 

78 

79 

79 

77 

81 

71 

79 

•75 

70 

84 

63 

74 

70 

75.4 

MIN 

58 

48 

45 

45 

50 

46 

53 

53 

53 

69 

66 

66 

68 

56 

66 

56 

63 

56 

55 

53 

54 

55 

55 

54 

52 

66 

55 

59 

56 

56 

65 

63.9 

RASSUA  DAM 

MAX 

85 

69 

64 

66 

61 

60 

59 

77 

82 

78 

62 

77 

77 

61 

60 

58 

67 

76 

65 

74 

76 

74 

69 

72 

70 

74 

61 

60 

74 

72 

72 

69.4 

MIN 

54 

40 

34 

39 

46 

38 

42 

61 

69 

66 

61 

63 

63 

52 

61 

51 

47 

50 

55 

47 

50 

64 

39 

44 

42 

49 

52 

52 

50 

54 

55 

48.7 

RIOGEWATER 

MAX 

87 

72 

65 

61 

59 

60 

68 

78 

82 

77 

75 

73 

72 

58 

59 

74 

79 

78 

70 

80 

79 

74 

75 

74 

80 

76 

68 

72 

80 

75 

76 

72.7 

MIN 

56 

34 

32 

38 

46 

49 

50 

40 

52 

60 

54 

50 

53 

50 

50 

51 

45 

48 

53 

43 

47 

51 

38 

53 

38 

52 

55 

54 

56 

56 

53 

48.6 

RIDGTON  1  NNW 

MAX 

63 

75 

74 

76 

68 

78 

82 

87 

80 

77 

84 

84 

67 

74 

71 

70 

73 

71 

81 

82 

83 

80 

75 

71 

78 

69 

69 

82 

61 

76 

73 

76.6 

MIN 

63 

49 

44 

42 

45 

45 

52 

63 

62 

68 

54 

58 

59 

56 

56 

54 

55 

57 

57 

52 

60 

57 

56 

57 

52 

58 

51 

56 

61 

61 

61 

64.8 

RUNSWICIC 

MAX 

79 

76 

76 

75 

65 

79 

82 

85 

72 

76 

89 

81 

70 

73 

71 

65 

69 

66 

83 

82 

77 

81 

74 

71 

75 

68 

70 

63 

81 

74 

66 

76.3 

MIN 

54 

49 

46 

45 

48 

54 

50 

61 

62 

62 

56 

64 

59 

69 

58 

56 

56 

59 

59 

56 

64 

60 

59 

57 

52 

62 

56 

57 

62 

60 

60 

56.8 

ARIBOU  WB  AIRPORT 

MAX 

68 

61 

63 

58 

61 

58 

73 

83 

80 

64 

69 

70 

59 

61 

56 

74 

80 

71 

74 

76 

68 

71 

74 

73 

78 

59 

66 

78 

79 

70 

74 

69.3 

MIN 

48 

42 

41 

47 

46 

49 

52 

49 

60 

57 

66 

53 

52 

51 

50 

50 

49 

55 

54 

50 

55 

51 

43 

51 

43 

54 

52 

56 

59 

57 

68 

51.3 

LAYTON  LAKE 

MAX 

84 

68 

62 

65 

60 

60 

63 

76 

83 

77 

59 

77 

73 

56 

55 

67 

73 

77 

69 

74 

75 

69 

72 

72 

72 

76 

61 

64 

75 

76 

70 

69.4 

MIN 

53 

35 

35 

35 

44 

39 

45 

48 

48 

69 

62 

53 

55 

49 

52 

53 

42 

54 

50 

44 

47 

46 

35 

48 

40 

58 

53 

54 

48 

54 

53 

47.8 

ORINNA 

MAX 

79 

73 

74 

65 

65 

67 

82 

89 

87 

72 

84 

82 

72 

65 

63 

64 

73 

70 

61 

82 

79 

78 

75 

72 

78 

73 

65 

81 

76 

72 

7o 

74.5 

MIN 

60 

38 

35 

37 

45 

43 

51 

46 

67 

oi 

50 

50 

56 

63 

53 

53 

49 

57 

57 

48 

58 

54 

48 

53 

46 

57 

53 

56 

56 

58 

52 

61.4 

See   reference   i 
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HEW  EKGLARD 
JULT  1962 

Station 

0*7  CM  Month 

} 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

29 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

DAMARISCOTTA  MILLS 

MAX 
MIN 

78 

60 

75 

47 

74 

43 

73 

44 

63 
47 

74 

44 

80 
48 

87 

55 

81 
62 

74 
60 

86 

53 

83 
58 

67 
56 

69 
64 

69 
56 

65 
66 

67 
52 

66 

67 

61 

68 

83 
53 

76 
57 

61 
57 

76 

67 

76 
53 

78 
51 

66 
58 

70 
54 

81 
54 

79 
68 

75 
61 

66 
55 

74.9 
54.2 

EASTPORT 

MAX 
MIN 

72 
50 

71 
45 

63 
45 

61 

43 

57 
46 

59 
48 

63 

61 

70 

49 

60 
51 

67 
61 

76 
65 

72 
64 

69 
50 

59 
50 

65 

52 

62 
51 

68 

49 

57 
51 

70 
49 

73 
50 

62 

49 

77 

55 

72 
46 

67 

61 

69 
47 

68 

49 

68 
62 

82 
55 

76 
52 

66 
51 

66 
52 

66.0 
50.0 

EAST  SANGERVILLE  6  SE 

MAX 
MIN 

78 
57 

67 
40 

68 
40 

63 

42 

59 
46 

66 

44 

76 
60 

S4 
54 

83 
60 

66 

60 

80 
50 

78 

51 

73 

56 

62 

54 

60 
54 

63 
62 

71 
52 

66 
56 

76 
58 

78 
50 

76 
67 

72 
53 

75 
42 

69 
52 

75 
47 

71 
56 

64 
54 

78 
65 

77 
66 

70 
67 

66 
67 

71.4 
61.9 

ELLSWORTH 

MAX 
MIN 

7* 
56 

76 

45 

76 

40 

70 
45 

67 
47 

62 

50 

64 
54 

76 
48 

66 
58 

72 
58 

73 
54 

65 

54 

79 
58 

60 
57 

58 
65 

64 
56 

64 
64 

68 
54 

62 
55 

80 
50 

80 
47 

70 
63 

60 
52 

76 
67 

66 

46 

78 
54 

60 
64 

80 
60 

74 
59 

84 
66 

70 
64 

72.1 
52.; 

FARMINGTON 

MAX 
MIN 

86 
63 

77 

40 

72 

37 

73 
39 

65 

48 

64 
40 

74 
45 

76 
50 

90 
61 

82 
59 

71 

50 

64 
52 

81 
60 

63 

50 

70 
65 

70 
55 

67 
51 

76 

56 

67 
52 

61 
47 

63 
55 

81 
57 

79 

46 

74 
64 

71 
45 

79 
66 

66 
52 

66 
56 

82 
66 

78 
60 

74 
67 

75.0 
51.6 

FORT  KENT 

MAX 
MIN 

76 
54 

67 
38 

64 
34 

64 

43 

64 

46 

63 

46 

76 
52 

84 
45 

61 
61 

67 

61 

68 
56 

70 

53 

68 
55 

69 
52 

58 
51 

75 
51 

81 

45 

60 
49 

74 
56 

79 
48 

75 

48 

73 
52 

71 

41 

72 
62 

78 

40 

77 
54 

70 
55 

78 
65 

61 
58 

76 
57 

79 
55 

72. S 

50.4 

GARDINER 

MAX 
MIN 

78 
60 

74 
46 

76 
40 

74 
41 

64 
45 

71 
44 

82 
47 

88 
63 

81 
69 

73 
60 

65 
51 

86 

54 

70 
56 

71 
54 

70 
56 

66 
53 

71 
47 

67 
54 

83 
56 

82 

49 

81 
56 

82 
66 

76 
53 

69 

51 

78 
46 

70 
54 

69 
53 

83 
52 

80 
67 

76 
58 

71 
56 

75.7 
62.1 

GRAND  LAKE  STREAM 

MAX 
MIN 

86 
58 

74 
44 

70 
41 

67 
45 

56 
46 

62 

48 

63 
62 

65 

49 

66 
54 

76 
62 

75 
64 

80 
66 

78 
55 

58 
53 

59 
61 

58 
62 

63 

50 

75 

54 

63 

53 

76 

52 

78 
50 

69 

55 

79 

44 

75 
61 

65 

47 

78 
49 

59 
62 

66 
66 

80 
56 

72 
63 

68 

66 

70.2 
51.2 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

70 
50 

66 
39 

67 
35 

62 
37 

61 

45 

60 
46 

77 

48 

84 
50 

62 
57 

67 
55 

80 
63 

78 
62 

59 
53 

63 
52 

61 
61 

64 
45 

76 
43 

66 

56 

76 
52 

80 
44 

76 
50 

73 

43 

74 
39 

71 
45 

77 

41 

59 
53 

62 

52 

76 
53 

71 
60 

71 
56 

64 
59 

70.1 
48.5 

HAYNESVILLE 

MAX 

MIN 

77 
58 

66 

45 

66 
31 

59 
37 

59 

40 

57 
49 

73 

50 

85 
42 

65 
66 

67 
61 

76 
56 

76 

49 

70 
64 

58 
52 

56 
51 

64 
52 

76 
47 

66 
62 

77 
51 

79 
45 

72 
51 

75 
50 

76 

36 

68 

61 

78 
39 

70 
61 

68 
57 

79 
56 

78 

49 

71 
57 

75 

54 

71.1 

49.4 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

80 
49 

77 
40 

71 
39 

78 
38 

68 

46 

78 
39 

S3 

41 

88 
48 

83 
56 

78 
68 

89 

61 

86 

64 

71 
69 

77 
57 

69 
58 

69 

65 

72 
54 

74 
57 

63 
55 

84 
48 

85 
66 

80 
64 

73 
63 

71 
53 

79 
45 

72 
55 

69 

47 

84 
64 

64 
69 

80 
55 

69 
69 

77. 4 
51.5 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
44 

68 
39 

63 
36 

57 
40 

56 
47 

58 
49 

71 

51 

83 

48 

62 
58 

66 
69 

73 
67 

72 

66 

58 
53 

69 
52 

56 

60 

73 
62 

77 
52 

66 

57 

73 
53 

78 
49 

69 
59 

73 
48 

74 
42 

69 

48 

79 
43 

60 
55 

67 

67 

79 
68 

77 
69 

69 
60 

71 
61 

69.2 
51.3 

HOULTON 

MAX 
MIN 

78 
56 

67 
43 

58 
42 

54 
42 

57 
46 

58 
52 

75 
52 

81 
47 

62 
57 

67 
61 

73 
58 

73 
66 

65 
51 

69 

61 

56 
50 

72 
51 

74 
49 

72 

49 

73 
58 

77 
49 

71 
56 

73 
55 

74 
44 

73 
49 

78 
43 

69 
55 

69 
53 

79 
66 

79 
66 

69 
58 

76 
57 

70.4 
51. T 

JACKMAN 

MAX 
MIN 

80 
57 

65 
42 

67 

34 

65 
42 

60 
42 

60 

43 

78 

46 

82 

56 

72 

60 

68 
55 

73 
66 

75 
56 

63 
57 

64 
62 

64 
52 

67 

53 

75 
62 

66 
47 

71 
56 

75 
47 

73 
50 

70 
57 

72 
42 

70 
63 

76 
46 

72 
66 

62 

50 

73 
55 

70 
62 

75 
56 

71 
55 

70.2 
51.0 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

74 
54 

76 

40 

73 
36 

70 
38 

63 

46 

61 
49 

62 

50 

72 

48 

62 

54 

67 
53 

76 
52 

85 
53 

76 
53 

67 
63 

64 
63 

59 

54 

64 
53 

72 

53 

56 
51 

60 
50 

76 
61 

76 
55 

60 
50 

73 

53 

61 

48 

74 
50 

56 
50 

73 
54 

84 
54 

60 
56 

69 
63 

70.8 
50. S 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

77 
63 

74 
52 

It 

73 
48 

66 
50 

7* 
48 

80 

54 

88 
58 

79 
66 

74 
62 

64 
58 

82 
62 

69 
61 

71 
60 

69 
57 

67 
57 

71 
54 

67 
56 

60 
68 

82 
56 

85 
62 

79 
61 

76 
59 

71 

54 

77 
63 

70 
60 

69 
56 

83 
57 

60 
63 

77 
63 

67 
59 

79.3 
57.2 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

82 
58 

70 
40 

65 

35 

68 
38 

65 
43 

59 
39 

62 

44 

76 
50 

86 
58 

76 

55 

63 
46 

78 
61 

76 
55 

60 
60 

66 

60 

64 
51 

67 
49 

72 

49 

66 
61 

75 
46 

77 

48 

76 
56 

71 

40 

70 

41 

70 
44 

73 
46 

63 
50 

60 
52 

76 
65 

64 
65 

72 
55 

69.8 
48.9 

MAD  ISON 

MAX 
MIN 

79 
61 

70 
40 

68 

37 

67 

39 

62 

49 

64 
41 

79 

47 

87 

49 

64 
61 

71 
61 

83 
51 

81 
63 

69 
69 

69 
55 

68 
55 

65 

64 

73 
50 

72 
59 

81 

57 

84 
48 

62 
57 

62 
59 

79 
45 

75 
64 

78 
45 

73 
62 

65 
64 

61 
66 

81 

67 

73 
60 

73 
66 

74.8 
52.6 

MIDDLE  DAM 

MAX 
MIN 

82 
52 

70 
36 

63 

33 

67 
33 

71 

44 

59 
36 

67 

44 

76 
47 

82 
51 

7* 
52 

6* 
52 

78 
55 

79 
58 

65 

54 

64 
55 

69 
55 

69 
46 

75 
52 

66 
62 

73 
42 

75 
54 

76 
49 

70 
47 

71 
46 

66 
42 

75 
47 

69 

45 

58 

48 

76 
61 

69 
56 

75 
56 

70.8 

48.1 

MILLINOCKET 

MAX 
MIN 

89 
59 

73 
42 

67 

44 

67 
44 

62 

44 

61 
48 

61 
51 

77 
50 

89 
61 

88 
63 

69 
67 

82 
67 

78 
61 

69 
63 

58 
51 

66 
62 

65 

49 

75 
52 

64 
58 

76 
51 

76 
55 

76 
66 

73 
45 

78 
53 

73 
47 

78 
6.6 

69 
66 

65 
54 

80 
56 

77 
58 

70 
69 

72.4 
53.0 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MAX 
MIN 

73 
54 

68 
43 

67 

43 

62 

46 

61 

48 

69 

50 

78 
52 

87 
49 

86 

61 

67 
59 

81 
67 

78 
67 

62 
64 

58 

53 

65 

52 

66 

61 

75 
60 

62 

56 

77 

67 

60 
50 

74 
66 

74 
48 

73 

44 

71 
53 

76 
46 

60 
56 

63 
56 

79 
66 

75 
51 

69 
59 

74 
60 

70.6 
52.6 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 
50 

70 
38 

69 

36 

62 
38 

61 
48 

61 

47 

77 
48 

66 
45 

63 
57 

70 
68 

82 
64 

81 
61 

63 
56 

64 
55 

59 
54 

63 

60 

73 
54 

62 
66 

78 
53 

80 
46 

75 
66 

76 
47 

74 
42 

67 
51 

77 

44 

60 
57 

66 

57 

81 
66 

74 
54 

71 
59 

71 
57 

71.3 
50.7 

OQUOSSOC 

MAX 
MIN 

80 
60 

67 
37 

62 

33 

65 
35 

67 

43 

60 
37 

69 

42 

73 
44 

81 
51 

73 
52 

69 

45 

75 
51 

76 
63 

61 
52 

63 
64 

64 
53 

69 
50 

73 
51 

66 

50 

72 

44 

77 
53 

75 
63 

71 
36 

7-1 
50 

63 
43 

74 
49 

66 
49 

63 

50 

76 
53 

69 
56 

76 
59 

69.4 
48.1 

ORONO 

MAX 
MIN 

68 
50 

69 

40 

65 

40 

62 

43 

55 

43 

58 

44 

71 

50 

S3 
46 

62 
58 

69 
59 

77 
52 

78 
49 

77 
52 

58 
60 

58 
60 

61 
50 

66 
60 

66 
53 

77 
53 

83 
46 

76 

54 

71 
52 

76 

43 

71 

48 

77 
44 

71 
51 

66 

44 

76 
54 

76 
64 

72 
57 

71 
62 

70.5 
49.7 

PATTEN 

MAX 
MIN 

74 
53 

65 
40 

66 

35 

62 
39 

59 

41 

60 
60 

65 
52 

82 
42 

86 
52 

79 
51 

60 
60 

79 
56 

69 

48 

68 
46 

63 
42 

66 

41 

76 

48 

64 
52 

74 
49 

77 

44 

69 
52 

72 
49 

73 

44 

72 
53 

73 
42 

62 
52 

64 
55 

74 
52 

76 
62 

69 
68 

66 
59 

70.5 
48.3 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

80 
56 

79 
54 

76 
50 

78 
52 

66 
50 

77 
50 

82 
65 

88 
60 

77 
64 

78 
64 

67 
68 

7« 
60 

66 
58 

73 
67 

68 
68 

66 
56 

69 
56 

71 
66 

82 
59 

83 
66 

81 
63 

81 
62 

70 
67 

71 
65 

78 
66 

71 
69 

70 
56 

84 
57 

80 
66 

78 
69 

66 
69 

75.9 
57.4 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
51 

76 

45 

74 
40 

76 
42 

66 
47 

77 
41 

81 
45 

86 
52 

78 
60 

78 
55 

84 
47 

81 
57 

69 

69 

73 
53 

66 
66 

66 
56 

69 
54 

71 
52 

81 
53 

82 
51 

61 
62 

60 
55 

70 
54 

71 
90 

75 
4« 

71 
67 

69 
51 

82 
62 

82 
60 

77 
61 

68 
61 

75.5 
52.4 

PRESOUE  ISLE 

MAX 
MIN 

83 
55 

65 

41 

63 
37 

60 
45 

59 

44 

58 

49 

73 

49 

63 
46 

61 

56 

72 
60 

71 
65 

70 
53 

68 
64 

59 
51 

57 
50 

71 
49 

60 
48 

75 
63 

74 
57 

78 
49 

75 
55 

70 
56 

72 
43 

72 
92 

77 

43 

75 
53 

66 
55 

76 
53 

78 
59 

72 
57 

75 
57 

71.3 
51.2 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

87 
54 

70 
40 

65 
38 

65 

41 

61 
45 

69 

44 

57 

47 

76 
51 

84 
59 

80 
57 

62 
52 

79 
53 

76 
57 

69 
60 

60 

60 

55 

50 

69 
49 

75 
50 

70 
53 

76 

60 

78 
52 

75 
55 

71 
45 

73 

47 

70 
47 

76 
49 

67 
63 

61 
63 

75 
52 

75 
65 

76 
55 

70.7 
50.1 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

77 
56 

74 
47 

73 
42 

69 

44 

62 

49 

69 
46 

78 

49 

87 

54 

77 
61 

72 
57 

84 
57 

76 
66 

64 
66 

68 
66 

65 
66 

61 
66 

67 
63 

63 
56 

77 
66 

79 
62 

74 
56 

61 
66 

72 

57 

68 
94 

72 
63 

62 
95 

71 
54 

81 
54 

79 
66 

79 
56 

64 
53 

72.3 
53.1 

RUMFORD  3  SW 

MAX 
MIN 

75 
45 

71 
41 

70 
38 

73 
40 

64 
41 

72 
41 

79 
46 

86 
48 

78 
57 

72 

57 

82 
61 

62 
56 

66 
68 

68 
56 

67 
54 

66 

53 

76 
53 

68 
59 

78 
63 

80 
48 

80 
56 

76 

50 

71 
47 

51 

78 
61 

65 
64 

64 
48 

60 
63 

73.1 
90.1 

RUMFORD  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

75 
52 

71 
42 

73 
39 

75 
39 

64 

43 

72 

44 

80 
51 

90 
50 

81 
59 

70 
59 

84 
54 

65 
64 

65 
59 

69 
66 

69 
56 

68 
55 

77 
52 

69 
58 

78 
57 

60 
49 

82 
66 

77 
56 

73 
47 

71 

54 

78 
47 

67 
67 

51 

62 
60 

78 
67 

77 
60 

67 
59 

74.  S 
52.3 

ST  FRANCIS 

MAX 
MIN 

87 
54 

67 
41 

61 
36 

61 
36 

S9 

38 

66 

41 

59 

49 

78 

44 

86 
46 

80 
69 

67 

64 

74 

63 

70 
62 

69 
51 

57 
50 

57 

50 

77 
44 

82 

45 

76 
54 

76 
47 

78 
46 

73 
60 

68 

40 

74 
39 

76 

43 

79 
42 

63 

44 

68 
46 

78 
57 

80 
53 

82 
53 

71.5 
47.0 

SANFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

85 
60 

85 
43 

78 
38 

77 
41 

76 

44 

79 

41 

83 

44 

90 
51 

87 
58 

78 
60 

86 
49 

88 
66 

75 
59 

78 
66 

7a 
56 

71 
55 

72 
61 

77 
51 

63 
55 

84 
49 

86 
69 

83 
55 

76 
51 

72 
54 

79 
49 

78 
58 

72 
61 

84 
47 

84 

56 

60 
62 

60 
56 

79.! 
92.0 

SOUA  PAN  DAM 

MAX 
MIN 

se 

56 

69 
32 

62 
30 

64 
36 

69 

41 

62 
48 

59 

43 

74 
41 

86 
43 

84 
61 

68 
66 

73 
54 

71 
64 

68 
51 

59 
50 

57 
52 

73 
39 

80 
41 

79 
55 

73 
43 

79 
44 

79 

43 

79 
36 

74 
40 

72 
36 

78 
44 

64 
48 

67 
64 

79 
64 

61 
50 

72 
53 

71. S 
46.0 

WATERVILLE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

63 
61 

75 
46 

ir 

82 
41 

68 
49 

70 
47 

80 
50 

88 
51 

87 
60 

70 
61 

64 
63 

84 
55 

75 
60 

70 
65 

68 
56 

65 
56 

72 

44 

72 
57 

60 
69 

83 
51 

82 
69 

80 
67 

76 
53 

72 
54 

78 
48 

75 
58 

69 
56 

64 
67 

83 

68 

78 

73 
59 

76.1 
94. C 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

77 
49 

75 
43 

74 
39 

75 

42 

65 
46 

74 
39 

79 

44 

86 
49 

81 
59 

75 
54 

85 
50 

84 
65 

69 

60 

72 
60 

65 
67 

67 
54 

66 
54 

70 
63 

82 
55 

62 
49 

82 
54 

74 
57 

69 
56 

67 
67 

80 
48 

78 
53 

69 
48 

80 
54 

84 
54 

65 

56 

77 
49 

79.1 

51.2 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

86 
61 

81 
44 

71 

41 

70 
43 

59 
47 

61 
51 

69 
52 

66 
54 

85 

52 

77 
66 

73 
57 

81 
57 

61 
66 

60 
56 

61 
54 

66 
54 

63 

51 

77 
56 

74 
51 

79 
63 

62 
51 

65 
46 

76 

50 

80 

54 

63 
46 

79 
49 

60 
50 

61 
63 

76 
53 

62 
54 

70 
58 

71. S 
51. ! 

Oonltemd 

L/ 

n.1 

Lil 

IJ 

Uiv 

ITL. 

mI\I 

\I 

un 

iCtZ 

> 

MIW  raoLAND 
JULY  1962 

Sudan 

D.7 

Ol  Month 

' 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

u 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

< 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
HIN 

«6 

60 

76 

40 

76 
40 

77 

40 

79 
48 

74 

40 

75 
43 

60 
49 

90 
67 

60 
67 

77 
60 

78 
52 

60 
56 

79 
50 

82 
47 

83 
56 

78 
67 

80 
61 

70 
64 

81 

44 

83 

54 

64 
66 

81 
66 

76 
56 

73 
47 

62 

51 

76 
66 

62 
48 

80 
53 

76 
56 

65 

64 

76.5 
51. < 

AMHERST 

MAX 
HIN 

79 
50 

79 
42 

SO 

44 

79 
45 

73 
52 

78 
45 

83 

48 

91 
53 

80 
66 

79 
57 

60 
52 

63 

56 

82 

58 

84 
54 

81 
56 

74 
64 

76 

60 

71 
63 

85 

60 

85 
52 

85 
64 

64 
62 

74 
63 

79 
56 

79 
62 

78 
66 

70 

54 

82 
52 

80 
61 

83 
66 

77 
63 

79.6 
66.7 

BARRE  FALLS  0AM 

MAX 
MIN 

«2 
5* 

77 
38 

76 
38 

76 
37 

75 
44 

74 
37 

79 
41 

88 

44 

66 
62 

77 
56 

78 
46 

84 
49 

78 
53 

61 
49 

79 
52 

74 
57 

70 
55 

68 
56 

81 
59 

80 
46 

81 
59 

79 
56 

76 
53 

69 
59 

77 
47 

76 

60 

64 
48 

79 
47 

78 
56 

80 
61 

79 
56 

77.5 
50.7 

erRCH  MILL  DAM 

MAX 
MIN 

84 
58 

77 
39 

77 
37 

77 
37 

76 
44 

75 
37 

60 
42 

91 
46 

90 
60 

79 
58 

79 
46 

64 
50 

80 
67 

60 
48 

81 

49 

77 
58 

74 
55 

72 
58 

82 

54 

63 

44 

S3 

61 

81 
55 

81 

54 

70 
56 

78 

47 

79 
61 

71 

44 

60 
50 

79 
56 

83 
62 

83 
57 

79.6 
61.0 

BLUE  HILL  WB   , 

MAX 
MIN 

77 
59 

77 
54 

77 
54 

78 
52 

65 

50 

75 

49 

80 
66 

90 
61 

74 
61 

79 
68 

82 
59 

83 

63 

80 
61 

78 
58 

71 
56 

63 

57 

66 

54 

69 
56 

83 

58 

83 
60 

79 
63 

62 
62 

70 
61 

60 
56 

76 
59 

77 

60 

68 

51 

84 
56 

63 
60 

83 
62 

77 
60 

77.1 
57.6 

BOSTOM  V8  AIRpOHT 

MAX 

HIN 

76 
6* 

80 
58 

80 
58 

60 
57 

66 
57 

79 
55 

84 
62 

89 
66 

79 
66 

82 
64 

66 
66 

65 
67 

77 
66 

76 
63 

69 
62 

67 
61 

67 
59 

73 
60 

86 
63 

85 

64 

63 
66 

82 

67 

70 
64 

70 
60 

79 
61 

80 
62 

71 
59 

86 
63 

86 
65 

78 
64 

79 
63 

78.4 
62.3 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

79 
56 

78 
46 

78 
43 

78 
46 

78 
52 

77 
41 

83 
«1 

69 
49 

67 
63 

82 
57 

84 
49 

86 
53 

83 
69 

82 
67 

76 
66 

72 
54 

68 
51 

72 

52 

65 
56 

65 

63 

64 

58 

89 
60 

74 
57 

71 
59 

79 
51 

79 

58 

76 
53 

64 
46 

84 
59 

63 
57 

80 
51 

60.2 
54.0 

BUFFUMVILLE  DAM 

MAX 
HIN 

83 
57 

61 
44 

78 
42 

76 
45 

78 
49 

71 

46 

?7 
49 

62 

50 

90 
66 

76 
60 

79 
51 

82 
64 

84 
68 

82 
52 

66 
55 

79 
58 

67 
51 

72 
56 

67 
58 

86 

51 

84 
61 

81 
57 

81 
56 

72 
61 

72 
60 

76 
55 

77 

50 

76 

50 

62 
55 

60 
60 

62 
59 

78.6 
53.7 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

77 
65 

75 

54 

76 
48 

82 
54 

74 
56 

75 
47 

79 
59 

80 
57 

79 
64 

78 
6q 

82 
60 

84 
64 

60 
62 

77 
60 

71 
56 

70 
58 

68 
56 

70 
58 

83 
60 

63 
58 

64 
66 

81 
62 

75 

62 

70 
68 

76 
68 

78 
62 

79 
66 

62 

68 

82 
62 

80 
62 

76 
50 

77.6 
58.7 

CLINTON 

MAX 
MIN 

84 
64 

83 
48 

78 
47 

76 
47 

78 
52 

69 
47 

76 

64 

78 
58 

88 
64 

76 
62 

80 
60 

60 
62 

82 
62 

82 
58 

82 
56 

74 
61 

66 
56 

70 
61 

66 
60 

63 

54 

63 

65 

81 
61 

80 
59 

70 
59 

69 

69 

76 
62 

76 
55 

68 
58 

60 
64 

76 
64 

62 
51 

77.3 

58.0 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

MAX 
MIN 

89 
58 

82 

44 

79 

44 

81 

44 

79 
50 

76 

48 

79 
46 

63 
51 

91 
68 

81 
60 

79 
53 

80 
56 

85 

59 

S3 
56 

84 
64 

82 

59 

72 

53 

76 
57 

66 
59 

65 
49 

64 
57 

60 
59 

65 
57 

73 
61 

75 
49 

78 
55 

78 
49 

65 
54 

61 
66 

76 
60 

65 
67 

79.8 
63.9 

EAST  KAREHAM 

MAX 
MIN 

80 
58 

77 
50 

76 

48 

78 

53 

67 
51 

77 
47 

81 
56 

82 
53 

73 
62 

61 
69 

82 
57 

62 
68 

80 
62 

80 
57 

74 
58 

70 
55 

68 

55 

75 
56 

63 
62 

86 

56 

75 
63 

62 

64 

77 
62 

69 
55 

76 
50 

80 
62 

73 
55 

84 
57 

80 
62 

84 
60 

74 
62 

77.6 
57.0 

EOGARTOWN 

MAX 
MIN 

75 
60 

77 
60 

73 
57 

71 
54 

76 
59 

65 
52 

71 
55 

79 
68 

76 
62 

74 
60 

77 
68 

78 
60 

78 
64 

81 
59 

79 
59 

67 
55 

71 
60 

66 
51 

71 
51 

78 
58 

79 
60 

75 
65 

77 
64 

70 
61 

72 
55 

71 

60 

74 
56 

72 
55 

77 
61 

77 
62 

78 
61 

74.4 
56.6 

FALL  RIVER 

MAX 
HIN 

79 
62 

79 
53 

77 
51 

78 
54 

70 
56 

77 
51 

82 
56 

88 
61 

71 
66 

81 
61 

82 
62 

86 
66 

83 
66 

83 
63 

76 
60 

70 
59 

69 
56 

73 
57 

64 
62 

85 
60 

77 
66 

62 
66 

75 
65 

71 
63 

77 
60 

80 
64 

73 
58 

82 
61 

60 
64 

62 

62 

76 
63 

78.4 
60.4 

FITCHBUR6  2  S 

HAX 
HIN 

88 
64 

82 
49 

80 
45 

81 
45 

62 
47 

72 
43 

80 
59 

86 
56 

94 
67 

80 
61 

82 

60 

86 
62 

65 
61 

84 
69 

86 
53 

78 
58 

70 
56 

76 
57 

73 
69 

89 

54 

67 
64 

87 
59 

86 
56 

73 
57 

76 
61 

80 
61 

60 
62 

72 
56 

86 
63 

64 
63 

86 
67 

81.6 
56.6 

FRAHINGHAM 

HAX 
MIN 

62 

84 
48 

80 

48 

81 
49 

80 
54 

70 
47 

79 
57 

69 
66 

93 

67 

80 
62 

82 

57 

84 
59 

88 
61 

65 

60 

81 
65 

76 
59 

69 
52 

73 
56 

72 
59 

88 
57 

87 
64 

65 
62 

86 

61 

74 
59 

75 
64 

61 
62 

63 
56 

72 
59 

86 
62 

86 
62 

88 
59 

81.2 
57.6 

HAVERHILL 

HAX 

MIN 

81 

64 

81 
51 

83 
48 

82 
49 

76 
54 

81 

49 

86 
56 

92 

66 

82 
67 

63 
60 

86 

59 

66 
62 

78 
62 

76 
57 

73 
67 

74 
59 

71 
59 

74 
58 

68 
60 

86 
60 

65 
67 

65 
61 

77 
59 

72 
57 

62 
66 

77 
63 

71 
64 

86 
67 

84 
63 

81 
66 

76 
63 

60.6 
66.4 

H INGHAM 

MAX 
MIN 

78 
59 

78 
45 

78 
43 

79 
45 

66 
51 

79 
43 

63 
54 

92 

51 

78 
64 

81 
57 

86 
54 

86 

58 

78 
59 

76 

64 

77 
52 

67 
53 

69 
53 

73 

54 

84 
64 

84 
62 

62 
64 

65 
61 

73 

57 

69 
67 

81 
53 

60 
61 

72 
66 

86 
69 

86 
59 

83 
59 

60 
62 

79.0 
64.9 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
HIN 

86 
61 

eo 

43 

75 
42 

76 

42 

76 
44 

77 

41 

79 
45 

83 
60 

91 
57 

79 
55 

77 
61 

77 
62 

79 
56 

79 
49 

61 

46 

80 
51 

73 
58 

74 
55 

72 

54 

81 
47 

63 

49 

62 

56 

82 

55 

74 
69 

73 
48 

79 

50 

76 
56 

64 
46 

60 
53 

79 
58 

82 
61 

78.4 
51.4 

HYANNIS  2  NNE 

HAX 
HIN 

78 
62 

73 
56 

74 
43 

77 
48 

76 
52 

77 
60 

62 

49 

60 
68 

78 

60 

84 
61 

82 
67 

79 
66 

77 
56 

74 
59 

66 
51 

66 

59 

72 
56 

63 
59 

82 

59 

81 
64 

80 
67 

76 
58 

69 
62 

76 
45 

77 
61 

79 
56 

80 
59 

79 
60 

78 
58 

80 
56 

77.3 
57.6 

MIGHTVILLE  0AM 

MAX 
MIN 

86 

58 

82 
42 

82 
40 

80 
42 

78 
48 

74 
42 

80 

44 

82 
50 

92 

68 

62 

58 

78 

48 

60 
62 

80 

58 

60 
50 

84 
50 

81 
56 

71 
56 

73 

58 

66 
52 

84 
46 

84 
54 

84 
58 

60 
54 

70 
60 

74 
48 

78 
54 

80 
52 

70 
46 

84 
53 

80 
58 

84 
56 

79.6 
51.7 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

85 
64 

81 
54 

80 
50 

83 
53 

69 
54 

77 
48 

83 
66 

90 
66 

79 
66 

80 
61 

83 
59 

87 
62 

60 
60 

82 
68 

74 
66 

72 
57 

72 
60 

71 
57 

86 

60 

85 
57 

87 
65 

84 

60 

74 
61 

72 

56 

81 
55 

79 

62 

72 
55 

84 
59 

60 
63 

81 
61 

79 
62 

79.7 
68.4 

LOWELL 

HAX 
HIN 

83 
57 

81 
49 

81 
48 

81 
50 

71 
54 

79 
47 

64 
56 

91 
57 

80 
64 

61 
60 

86 
58 

87 
61 

81 
62 

84 
69 

74 
66 

71 
58 

72 
58 

71 

57 

85 
60 

86 
66 

65 
64 

83 
61 

74 
65 

72 
57 

80 
56 

79 
60 

69 
55 

64 
59 

63 
62 

76 
65 

81 
63 

79.9 

67.9 

MIODLETON 

HAX 
MIN 

79 
60 

78 
63 

78 
47 

78 

42 

79 

49 

75 
46 

81 
53 

68 
60 

65 

64 

79 
58 

82 
65 

86 
56 

79 
67 

76 
69 

72 
53 

74 
52 

80 
54 

71 
65 

82 
57 

88 
52 

86 
61 

62 
57 

61 

57 

73 
54 

79 
46 

79 
59 

78 
52 

80 
55 

62 
60 

80 
59 

78 
59 

79.6 
64.9 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 

60 

71 
57 

67 

54 

72 
56 

65 
56 

70 
67 

76 
60 

76 

60 

72 

64 

75 

61 

77 
59 

76 
60 

76 
61 

77 
59 

69 
68 

71 
55 

67 
53 

66 
63 

76 
61 

81 
61 

71 
64 

76 
65 

70 
65 

72 

54 

70 

55 

75 
62 

70 
69 

76 
62 

74 
53 

77 
59 

68 
59 

72.7 

69.1 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

81 
64 

81 
63 

77 
58 

81 
57 

70 
57 

80 
55 

85 

59 

87 
65 

73 
69 

83 
66 

66 
64 

64 
66 

84 
68 

65 
63 

76 
66 

72 
62 

71 
61 

74 
59 

66 
63 

88 
64 

72 
63 

76 
61 

79 
67 

74 
60 

84 
62 

80 
64 

65 
59 

71 
55 

79.4 
62.6 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
HIN 

76 
46 

75 
40 

76 

41 

75 
42 

72 
46 

74 
41 

80 
44 

92 

50 

81 
57 

74 
53 

77 
47 

78 
63 

78 
66 

81 
53 

78 
49 

72 
54 

74 
54 

66 
56 

81 
66 

83 

45 

84 
66 

82 

53 

72 
54 

74 
49 

77 
47 

72 

63 

66 
69 

82 
52 

78 
56 

84 
63 

77 
61 

77.1 
61.2 

PLYMOUTH 

MAX 

HIN 

78 
62 

78 
51 

78 
49 

77 
50 

77 
55 

74 
48 

80 
57 

89 
66 

86 
66 

81 
69 

66 
60 

89 
64 

61 
63 

76 

60 

73 
61 

69 

55 

69 
56 

76 
57 

81 
60 

62 
58 

63 
64 

78 
62 

73 
60 

72 

59 

76 
54 

62 

61 

80 
54 

66 
57 

35 
59 

80 
59 

76 
63 

79.1 
58.1 

PROVINCETOWN  1  N 

HAX 

MIN 

78 
62 

76 
55 

75 
44 

77 
51 

74 
51 

76 
49 

84 
52 

84 
53 

79 
64 

62 
69 

66 

58 

82 
62 

76 
66 

78 
57 

74 
68 

73 
55 

78 
55 

73 
57 

85 
61 

62 
58 

79 
65 

82 
62 

74 
60 

72 

60 

76 

50 

78 
62 

74 
57 

81 
61 

60 
63 

80 
60 

76 
58 

76.2 
57.6 

READING 

MAX 
MIN 

SI 
48 

79 
44 

80 
41 

80 
43 

69 

44 

79 
41 

83 

49 

91 
49 

82 
63 

81 
54 

84 
53 

86 
57 

80 
56 

60 
63 

73 

64 

71 
55 

70 
54 

72 
56 

63 
57 

66 

50 

63 

63 

84 
57 

74 
68 

69 

54 

79 

50 

79 
58 

69 

64 

84 
57 

64 
62 

80 
61 

79 
59 

79.2 
53.4 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

80 
58 

80 
45 

78 

44 

77 
50 

77 
56 

67 

44 

76 
61 

62 

49 

83 
60 

73 
59 

80 
56 

66 
53 

87 
60 

64 
63 

62 
57 

74 
52 

72 
52 

68 
54 

73 
57 

64 
53 

63 

60 

76 
61 

61 
59 

74 
60 

70' 

49 

74 
69 

78 

61 

72 
61 

82 

54 

80 
55 

80 
60 

77.9 
54.3 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

74 
63 

75 
55 

70 
53 

78 
51 

63 
51 

74 
50 

81 
54 

65 
68 

78 
63 

79 
59 

62 
60 

78 
63 

70 
63 

68 
68 

69 
67 

69 

60 

71 

60 

70 
59 

79 
59 

80 
59 

79 
60 

77 
61 

69 

61 

65 
55 

72 
5.6 

74 
60 

69 

64 

83 
54 

75 
64 

75 
62 

70 
62 

74.2 
58.5 

SALEM  CG  AIR  STATION 

HAX 
HIN 

80 
62 

76 
52 

73 
52 

76 
51 

72 
54 

73 
52 

61 
57 

83 
59 

77 

65 

76 
61 

82 

60 

80 
64 

74 
65 

72 
69 

67 
69 

66 

60 

67 
68 

71 
59 

82 
60 

64 
59 

77 
65 

81 
65 

69 

61 

66 

57 

76 
61 

74 
61 

70 
58 

63 
57 

81 
61 

73 
58 

72 
51 

76.4 
59.1 

shelburne  falls 

HAX 
HIN 

85 
60 

79 

40 

75 
42 

78 

41 

76 

50 

71 

40 

76 

44 

81 
60 

91 
60 

83 
60 

76 
52 

78 
62 

61 
54 

82 
63 

83 
46 

60 
57 

72 
68 

75 
57 

75 
54 

81 
45 

85 
62 

84 
56 

63 
55 

72 

58 

71 
48 

79 
54 

76 

53 

66 

54 

82 
57 

82 
57 

81 
52 

78.8 
52.3 

SOUTH  EGREMONT 

MAX 
MIN 

82 
58 

76 

42 

76 
41 

74 
40 

73 
44 

75 
41 

81 

44 

90 
49 

88 
65 

77 
57 

79 
46 

78 
62 

79 
57 

80 

49 

79 
46 

76 

50 

73 
58 

66 

53 

81 
53 

82 
46 

83 
65 

60 
56 

76 
58 

76 
58 

76 
45 

78 
61 

71 
48 

80 
41 

75 
56 

81 
59 

79 
51 

78.0 
51.6 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

83 
57 

82 
50 

80 
51 

S2 
54 

76 
57 

60 
51 

65 

56 

96 
68 

80 
60 

83 
60 

82 
61 

83 
61 

88 
64 

86 
61 

82 
57 

71 
57 

75 

56 

68 

59 

87 
59 

87 
56 

86 
65 

33 
61 

74 
63 

78 
60 

81 
53 

31 
58 

74 
54 

86 
54 

82 

63 

85 
51 

60 
64 

81.4 
58.2 

STOCKBRIOGE 

MAX 
MIN 

80 
56 

77 
41 

78 
41 

77 

40 

75 

45 

74 
39 

81 
43 

90 
60 

82 
66 

77 
56 

79 
46 

78 

51 

80 
66 

82 
47 

81 
47 

73 
50 

75 
56 

65 
57 

82 
55 

64 
46 

84 
62 

82 
54 

73 
56 

75 
58 

78 
46 

79 
56 

70 
50 

82 
46 

77 

55 

83 
59 

80 
52 

78.5 
51.3 

TAUNTON 

HAX 
HIN 

78 
56 

77 

45 

76 

44 

77 
46 

67 

48 

76 
42 

81 
53 

88 
51 

74 
66 

80 
66 

62 
63 

84 
56 

82 
62 

81 
64 

74 
56 

68 

54 

68 
53 

71 

58 

85 
61 

84 
63 

79 
61 

60 
62 

75 
62 

69 
55 

77 
52 

79 

60 

73 

54 

84 
52 

31 
54 

32 
53 

76 
63 

77.7 
55.1 

S«e 

efercnc*  do 

t«B  t 
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iDdex. 
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DAILY  TEMPERATURES 


HEW  KKGLUD 

JPI-Y   1962 


SUtion 

Day  OiMonlh 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9  ; 

10 

"i 

12 

13  1 

14  1 

IS 

16 

17 

18 

»l 

20 

21 

22 

i 
23 

24 

2S 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

TULLV  DAK 

MAX 
MIN 

88 
S9 

82 
♦  1 

SO 
38 

82 
38 

80 
46 

75 
37 

80 
42 

84 
46 

94 
52 

79 
68 

82 
46 

82 
51 

84 
57 

S3 

47 

85 

51 

80 
52 

71 
55 

75 
58 

67 
55 

86 

44 

86 
50 

83 
52 

84 
53 

74 
57 

76 
46 

80 
53 

74 
46 

66 

46 

84 
55 

79 
59 

66 
57 

80.3 
49.9 

TURNERS  FALLS 

MAX 
HIN 

83 
61 

86 
44 

81 
42 

81 
46 

74 
50 

80 
54 

85 
57 

94 
58 

84 
65 

82 
59 

83 

52 

65 
56 

84 
68 

87 
52 

81 
54 

73 
59 

78 
68 

71 

59 

86 
58 

87 
49 

87 
61 

84 
57 

77 
58 

75 
54 

81 

69 

61 
57 

71 
68 

84 
60 

81 
69 

84 
64 

77 
61 

81.5 
56.5 

WALPOLE 

MAX 
MIN 

80 
57 

76 
43 

76 
41 

77 
46 

67 

48 

76 
40 

80 
52 

83 
49 

77 
63 

78 
56 

83 

50 

86 
53 

81 
57 

83 
51 

75 
53 

66 

57 

69 

51 

71 
52 

83 
57 

S3 
52 

80 
59 

83 

57 

73 

57 

72 

69 

77 
49 

77 
61 

68 
49 

82 
55 

82 

56 

81 
58 

77 
57 

77.6 
53.0 

MEST  CUMMINGTON 

MAX 
MIN 

86 
56 

80 
36 

76 
35 

78 
36 

76 
43 

76 
34 

77 
40 

60 
46 

89 

68 

81 
55 

79 

45 

77 
48  ' 

82 
56 

80 
48 

82 
44 

81 
52 

71 
55 

73 
53 

68 
57 

82 
40 

S3 
54 

83 
53 

83 
49 

82 
57 

82 
42 

82 
58 

SO 

40 

81 

44 

81 
52 

81 

54 

81 
51 

79.8 
48.1 

BEST  HEDKAY 

MAX 
MIN 

83 
58 

80 
41 

79 
39 

80 
40 

70 
47 

76 
40 

86 
52 

91 

46 

79 
65 

82 
58 

84 
51 

86 
56 

85 
60 

86 
52 

7S 
66 

71 
59 

72 
49 

70 
54 

87 
58 

87 
49 

84 

54 

82 
58 

85 
60 

81.0 
62.3 

WESTON 

MAX 
MIH 

83 
42 

78 
41 

79 

43 

74 
48 

77 

40 

82 
52 

91 

50 

86 
64 

80 
58 

83 
54 

87 
57 

83 

59 

82 
65 

76 
62 

71 
59 

70 
51 

70 
56 

85 
58 

86 
51 

86 
64 

85 
57 

74 
55 

73 
68 

80 
51 

80 
61 

70 
52 

84 
64 

84 
59 

86 
59 

78 
58 

80.1 
53.9 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
HIN 

82 
57 

79 
45 

80 
47 

79 
47 

73 
57 

78 
48 

82 
49 

91 
54 

78 
66 

80 
62 

83 
66 

82 
57 

82 
61 

83 
58 

79 
57 

72 

60 

74 
57 

68 
59 

84 
59 

83 
53 

83 
62 

81 
58 

72 

60 

75 
56 

80 
53 

82 
59 

72 
64 

84 
55 

78 
60 

82 
63 

76 
60 

79.3 
56.4 

WORCESTER  we  AIRPORT 

MAX 
HIN 

78 
58 

75 
55 

75 
52 

76 
52 

67 
51 

73 
49 

79 
56 

87 
62 

73 
61 

76 
59 

78 
68 

83 
62 

79 
60 

80 
56 

74 
56 

65 
56 

68 
54 

64 
55 

80 
58 

80 
59 

80 
61 

80 
59 

69 

59 

69 

58 

76 
55 

76 
55 

65 
60 

79 

65 

78 
59 

SO 
61 

71 

60 

75.3 
56.7 

WORCESTER 

MAX 
HIN 

80 
61 

74 
51 

75 
42 

75 
43 

68 
49 

75 
43 

79 
50 

88 
58 

79 
66 

77 

60 

81 
59 

86 
62 

80 
60 

82 
60 

75 
56 

70 
59 

72 
55 

66 
56 

82 
56 

81 
50 

80 
60 

84 
55 

71 
56 

71 
58 

78 
62 

78 
62 

68 
56 

81 
54 

82 
58 

82 
62 

76 

57 

77.3 
55.7 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

HAX 
HIN 

79 
57 

68 
38 

70 
38 

72 
40 

68 
38 

70 
37 

75 

43 

81 

47 

78 
62 

74 
63 

77 
52 

81 
53 

72 
56 

74 
62 

72 
65 

71 
61 

76 
54 

74 
66 

75 
51 

77 
48 

78 
59 

76 
53 

72 
47 

68 
51 

76 
46 

73 

69 

69 
49 

77 
50 

73 
55 

76 
57 

76 
58 

74.1 

50.6 

BERLIN 

HAX 

HIN 

89 
61 

75 
40 

71 
37 

75 
36 

73 
44 

64 
37 

73 
50 

77 

46 

89 
58 

78 
65 

77 
47 

87 
53 

85 
63 

67 

59 

76 
55 

76 
55 

74 
52 

60 
56 

75 
54 

80 
47 

84 
69 

82 
57 

77 

44 

75 
60 

71 
45 

SO 
50 

74 
52 

66 
61 

83 
57 

75 
59 

81 
60 

77.0 
50.9 

BETHLEHEM 

HAX 
HIN 

82 

57 

69 
37 

68 
36 

70 
38 

71 
36 

62 
36 

70 
45 

76 
46 

81 
60 

78 
49 

70 
49 

77 
52 

80 
51 

70 
51 

73 
52 

72 
46 

70 
50 

73 
53 

70 
SO 

74 
46 

77 
52 

77 
53 

73 
44 

70 
47 

69 

44 

75 
49 

71 
47 

59 
48 

77 
55 

71 
53 

75 
55 

72.5 
48.0 

BLACKWATER  DAM 

HAX 
MIN 

87 
62 

77 
44 

75 
39 

77 
41 

77 
46 

69 
38 

76 

49 

81 
46 

90 
61 

81 
69 

78 
62 

83 
63 

87 
60 

78 
51 

82 
58 

75 
56 

69 
55 

72 
57 

77 
53 

61 

47 

S3 
61 

85 

66 

81 
62 

76 
55 

73 
47 

78 

57 

76 
47 

72 
48 

81 
57 

So 
62 

SO 
57 

78.6 
52.5 

CAMPTON 

HAX 
MIN 

87 
59 

77 
39 

77 
37 

77 
37 

74 
39 

71 
37 

77 
43 

82 
45 

91 
56 

75 
56 

77 
46 

86 
51 

86 
58 

77 
64 

81 
60 

74 
52 

74 
57 

77 
58 

78 
53 

81 
45 

83 
54 

86 
52 

79 
47 

75 
55 

74 
45 

80 
66 

75 
51 

67 
48 

83 

55 

79 
61 

80 
61 

78.6 
60.6 

COLEBROOli 

MAX 
MIN 

85 
58 

70 
35 

67 
32 

69 
33 

72 

38 

60 
37 

68 

40 

75 

42 

84 

50 

77 
54 

69 
45 

79 
53 

81 
57 

68 
56 

67 
60 

72 
48 

74 
49 

77 
57 

76 
53 

75 
46 

78 
51 

78 
56 

72 
41 

73 
46 

71 
42 

77 

48 

70 
52 

60 
52 

78 
52 

69 
57 

80 
55 

73.2 
47.9 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 
HIN 

81 
51 

78 
42 

79 
41 

79 
43 

70 
48 

78 
40 

83 

49 

91 

48 

81 
62 

81 
56 

87 

50 

87 
55 

SO 
59 

85 
63 

74 
68 

72 
57 

75 
57 

76 
59 

86 

54 

86 
48 

86 
63 

86 

57 

77 
52 

74 
54 

80 
61 

76 
58 

70 
51 

85 
50 

S3 

59 

81 
62 

76 
61 

80.0 
63.1 

CONWAY  1  N 

MAX 
MIN 

76 
60 

74 
34 

73 
33 

73 
40 

65 
42 

79 
35 

80 
39 

89 

45 

81 
66 

It 

86 
53 

85 
51 

69 
69 

76 
55 

72 
59 

71 
54 

75 
57 

76 
64 

82 
54 

84 
44 

84 
66 

77 
54 

76 
50 

71 
54 

79 
45 

73 
60 

69 
46 

S3 
SO 

81 
55 

79 
60 

70 
60 

76.8 
50.7 

DURHAM 

HAX 
HIN 

86 
57 

78 
42 

78 
39 

78 
40 

72 

46 

77 
39 

83 

44 

89 

45 

82 
58 

60 
67 

85 
48 

89 

54 

86 

60 

76 
61 

71 
63 

71 
54 

71 
56 

74 

60 

83 

55 

84 
46 

84 
58 

84 
53 

75 
52 

71 

56 

79 

46 

76 
59 

70 
61 

S4 
47 

63 
55 

79 
62 

78 
59 

79.2 

51.3 

EAST  DEERING 

HAX 
MIN 

77 
53 

75 
40 

76 
36 

77 
37 

68 
41 

74 
35 

79 
46 

88 
43 

76 
59 

77 
54 

80 
54 

83 
54 

78 
57 

80 

46 

72 

60 

69 
56 

70 
52 

70 
57 

81 
55 

S2 
45 

83 
62 

80 
54 

70 
49 

72 
64 

77 
43 

73 
59 

72 
45 

81 
49 

82 
56 

78 
61 

74 
54 

76.6 
60.3 

FABYAN 

HAX 
HIN 

71 
58 

69 

31 

71 
30 

72 
30 

64 
40 

70 
31 

71 
42 

83 

39 

82 
66 

71 
52 

78 
42 

82 
48 

72 
46 

73 
57 

74 
56 

69 
45 

70 
52 

73 
52 

75 

50 

80 
40 

82 
56 

74 
67 

70 
41 

69 
51 

78 
38 

73 
58 

60 
50 

78 
45 

76 
52 

77 
56 

70 
69 

73.6 
47.1 

FIRST  CONN  LAKE 

HAX 
HIN 

81 
55 

66 
34 

63 
31 

66 
33 

68 
30 

59 

34 

64 
38 

72 
47 

82 
47 

72 
51 

60 

44 

76 
51 

78 
55 

63 
53 

64 
60 

65 
47 

68 

48 

75 

54 

71 

51 

72 
45 

74 
53 

74 
56 

68 
37 

70 
46 

69 
46 

74 
50 

65 
49 

56 

48 

74 
50 

66 
56 

76 
56 

69.4 
46.6 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 
HIN 

83 

«6 

77 
43 

78 
38 

78 
40 

73 
43 

78 
39 

82 
48 

92 

46 

81 
60 

79 
60 

88 
48 

89 
64 

80 
60 

82 
50 

TS 
59 

75 
55 

75 
53 

86 
58 

83 
56 

67 
47 

88 
57 

87 
56 

86 
52 

83 
56 

82 
50 

76 

60 

75 
48 

83 

48 

85 

57 

80 
62 

78 
58 

81.4 
51.8 

GRAFTON 

MAX 
HIN 

77 
56 

74 
31 

76 
31 

76 
32 

70 
36 

75 

30 

80 
38 

86 
37 

79 
66 

77 
53 

81 
40 

83 

49 

^^ 

67 

80 
53 

73 
57 

72 
56 

74 
54 

78 
53 

78 
47 

80 
40 

84 
59 

77 

50 

74 

44 

72 

54 

77 
43 

76 
59 

71 
43 

SO 
40 

78 
53 

77 
60 

74 
SO 

77.0 
47.1 

HANOVER 

HAX 
HIN 

77 
62 

76 
42 

77 
40 

76 
42 

70 
45 

77 
41 

81 
47 

86 
46 

81 
62 

76 
67 

86 
51 

86 
56 

61 

83 
62 

74 
61 

78 
56 

79 
55 

76 
59 

80 
56 

84 
49 

84 
62 

78 
55 

78 
51 

76 
55 

80 
51 

79 
61 

66 

62 

82 

48 

78 
59 

S3 

62 

77 
63 

76.8 
53.5 

KEENE 

HAX 
HIN 

83 
61 

79 
40 

80 
38 

81 
39 

75 
49 

79 
37 

85 
44 

93 
47 

82 
63 

82 
61 

83 
47 

84 
53 

83 
62 

86 
51 

81 
62 

73 
60 

78 
67 

76 

60 

87 
58 

88 
45 

86 
65 

86 

57 

75 
65 

78 
58 

81 

50 

75 
62 

70 
49 

85 

44 

81 
57 

S3 
66 

80 
59 

81.2 
53.1 

LAKEPORT 

HAX 
HIN 

76 
53 

74 
47 

75 
45 

73 
47 

70 
47 

75 

44 

80 
53 

87 
53 

82 
62 

77 
59 

84 
57 

85 
68 

77 
61 

85 

58 

74 
68 

73 
56 

76 
53 

76 
59 

81 
57 

83 
53 

83 
61 

78 
60 

75 
66 

73 
65 

80 
54 

76 
68 

65 
54 

82 
56 

80 
60 

81 
62 

70 
60 

77.6 
55.3 

LANCASTER 

HAX 
MIN 

79 
60 

70 
36 

71 
33 

72 
33 

65 

40 

71 
35 

78 
41 

85 
42 

76 
67 

11 

80 
43 

82 
54 

71 
56 

73 
66 

75 
55 

75 
53 

78 
53 

74 
55 

76 
55 

80 
44 

80 
58 

78 
54 

73 
43 

72 
53 

79 
46 

75 
61 

70 
50 

78 

48 

76 
64 

82 
58 

80 
56 

75.7 
49.5 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

90 
60 

81 
48 

80 
44 

80 
46 

81 
47 

71 
44 

79 

47 

84 
50 

96 

62 

80 
60 

84 
56 

82 
54 

88 
54 

80 
57 

83 
58 

75 

58 

71 
56 

73 
55 

74 
56 

85 

51 

88 
53 

84 
59 

83 
56 

73 
50 

72 

52 

79 
52 

74 
52 

71 
51 

85 

66 

83 

59 

80 
60 

80.3 
63.3 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
HIN 

80 
60 

77 
45 

77 
39 

77 
41 

69 

47 

76 
39 

80 
49 

88 

47 

80 
63 

79 
55 

64 
49 

64 
53 

78 
58 

81 
53 

7» 
55 

68 
56 

70 
56 

70 
54 

83 

52 

84 
47 

83 
60 

80 
55 

70 
54 

72 
65 

78 
49 

74 
60 

72 
47 

83 
46 

83 
55 

78 
62 

75 
60 

77.6 
52.3 

MOUNT  SUNAPEE 

MAX 
MIN 

76 
61 

70 
45 

71 

44 

72 
46 

72 
44 

69 

43 

75 
49 

82 
53 

79 
62 

72 
53 

75 
57 

78 
60 

73 
60 

75 
55 

69 
62 

67 
63 

69 

51 

72 
57 

75 
66 

76 
52 

80 
62 

75 

58 

70 
51 

67 
63 

73 
50 

73 
57 

68 

50 

76 
5S 

75 
59 

75 
60 

74 
59 

73.3 

53.7 

MOUNT  WASH(NGTON 

HAX 
MIN 

53 

3» 

43 

31 

45 

30 

46 
29 

34 
27 

45 
30 

49 

34 

68 

42 

58 

44 

45 

38 

52 

40 

60 
46 

47 
41 

60 
41 

50 
40 

48 
39 

54 
41 

50 
42 

49 
41 

54 

41 

53 

43 

46 
38 

52 

39 

43 
38 

61 
37 

48 
36 

40 
34 

50 
38 

53 

42 

57 
44 

50 
45 

49.5 
38.2 

NASHUA   2  NNW 

MAX 
HIN 

80 
57 

78 
42 

79 
41 

70 
48 

77 
39 

83 
47 

82 

47 

82 
52 

80 
55 

84 
49 

86 
62 

79 
58 

84 
52 

75 
63 

71 
53 

74 
52 

72 
56 

85 
53 

85 
48 

83 
42 

82 
55 

74 
54 

73 
55 

80 
60 

78 
47 

68 
59 

72 
51 

83 

56 

81 
60 

76 
57 

76.0 
49.7 

NORTHWOOD 

MAX 
MIN 

80 
61 

74 
50 

76 
46 

75 
44 

70 
46 

76 
44 

80 
49 

89 
55 

82 

60 

78 
57 

84 
63 

85 

52 

77 
57 

77 

56 

70 
53 

72 
52 

72 
63 

74 
51 

82 
56 

83 
55 

83 
58 

80 
55 

73 
56 

69 
63 

78 
62 

75 
59 

72 
49 

83 
48 

83 
57 

78 
56 

73 
55 

77.5 
53.1 

PETERBORO   2  S 

HAX 
MIN 

77 
56 

74 
35 

76 
33 

75 

34 

68 

38 

73 
33 

78 
39 

88 
43 

82 
62 

80 
54 

81 
48 

82 
62 

81 
54 

81 
47 

73 
46 

71 
47 

72 

46 

71 

48 

82 

49 

82 

41 

SO 
58 

78 

60 

70 
46 

71 

52 

76 
46 

73 

57 

71 
46 

80 
45 

78 
S3 

81 
58 

76 
54 

76.  S 
47.4 

PINKHAK  NOTCH 

MAX 
MIN 

71 
56 

65 
48 

68 
36 

68 
36 

58 
43 

67 
38 

73 
41 

78 
47 

75 
67 

tt 

72 
53 

76 
52 

61 

54 

69 
55 

62 
54 

64 
48 

70 
48 

65 
52 

71 
53 

75 
48 

76 
55 

70 
58 

67 
50 

62 

49 

71 
42 

64 

50 

58 

49 

73 
62 

67 
52 

69 
57 

62 
57 

68.1 
49.1 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

87 
50 

78 
38 

74 
36 

75 
37 

73 

40 

72 

36 

76 

40 

81 

46 

88 
58 

76 
56 

77 
46 

84 
47 

85 
52 

73 
62 

so 

58 

72 
64 

73 
55 

75 
56 

75 
52 

79 
45 

SI 
46 

83 
55 

79 

48 

78 

60 

74 

47 

79 
40 

76 
51 

66 
45 

81 
49 

80 
55 

SO 
69 

77.7 
4«.4 

PORTSMOUTH 

MAX 
HIN 

79 
50 

77 

44 

76 
41 

76 
41 

66 

45 

77 
42 

80 
46 

88 
49 

83 
59 

78 
56 

85 
52 

81 
66 

70 
68 

71 

64 

70 
56 

67 

69 
50 

75 

51 

84 
55 

84 
46 

84 
56 

81 
56 

71 
48 

70 
51 

77 
47 

72 
57 

69 
49 

84 

60 

83 
66 

76 
61 

7« 
58 

76.5 
61.4 
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ConltDnad 

u 

J\i. 

LI 

IJ 

ayi 

LTC 
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11 

un 

lCw 

t 

Nn  raGLAND 
JULY  1982 

Sutton 

Day  Ol  Month 

1 

1 

2 

3 

« 

i 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

•* 
60 

77 
42 

77 

3a 

77 
48 

69 
37 

76 
43 

SO 
45 

89 
56 

77 
57 

80 
50 

81 

5e 

79 
49 

82 
52 

76 
54 

82 

51 

84 
53 

85 
55 

73 
46 

7S 
51 

7S 
47 

78 
57 

77.7 
50.7 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

as 

80 
53 

SO 
38 

74 
47 

80 
39 

84 
48 

91 

47 

83 
63 

82 
54 

86 
51 

79 
59 

88 

52 

74 
50 

70 
55 

86 

4S 

84 
59 

83 
52 

SO 
47 

77 
60 

69 
47 

77 
57 

80.2 
51.9 

KOlFeBORO 

MAX 
MIN 

to 

63 

72 
44 

74 
42 

67 
45 

73 

42 

78 

46 

86 
55 

78 
60 

74 
56 

84 
56 

7» 
58 

76 
57 

70 
55 

71 
52 

80 
52 

82 
59 

.  78 
56 

78 

60 

73 
69 

72 
54 

72 
60 

76.0 
53.5 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

76 
i9 

76 
38 

74 
37 

76 
39 

72 
39 

76 
37 

60 
43 

90 

46 

77 

57 

75 
55 

85 

51 

77 
56 

78 
55 

73 

58 

71 
52 

75 

59 

79 
69 

80 
46 

83 

57 

78 
58 

75 

48 

78 

44 

72 
69 

65 
50 

71 
61 

76.8 
60.9 

RHODE  ISLAND 

BLOCIC  ISLAND  WB  AP 

MAX 

MIN 

SI 
63 

74 
56 

71 
59 

67 
52 

70 
51 

75 
60 

75 
62 

78 
62 

62 

75 
61 

78 
64 

75 
62 

73 
60 

70 
62 

68 
61 

68 
58 

74 
61 

80 
61 

76 
66 

75 

65 

70 
62 

72 
62 

73 
62 

70 
59 

73 
61 

79 

64 

68 
64 

73.5 
60.9 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

80 
57 

76 
48 

76 
57 

68 
50 

75 
44 

SO 

50 

89 
54 

78 
57 

81 
54 

83 

59 

81 
59 

83 
56 

76 
57 

68 
56 

70 
50 

69 
56 

84 
56 

S3 
55 

80 
63 

81 

60 

72 
59 

75 

54 

78 
56 

71 
60 

80 
54 

81 
60 

74 
66 

77.2 
55.4 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

SO 
56 

77 
46 

77 
46 

76 

44 

74 
45 

80 
49 

84 
53 

79 
59 

82 
51 

80 
54 

82 
63 

81 
51 

78 
55 

70 
55 

69 

54 

70 
54 

83 
69 

83 
51 

79 
61 

60 
62 

75 

64 

74 
50 

75 
64 

72 

46 

80 
46 

78 
57 

78 
56 

77.4 
54.0 

NEWPOST 

MAX 
MIN 

61 
56 

79 
47 

75 
54 

70 
56 

77 
54 

78 
55 

80 
57 

82 
61 

64 
62 

81 
62 

S3 
65 

81 
60 

75 
60 

68 
59 

70 
57 

71 
67 

83 
61 

85 
62 

78 
65 

62 
66 

71 
64 

77 
69 

71 
65 

74 
62 

82 
68 

80 
62 

73 
63 

77.6 
59.5 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 

60 

78 
53 

74 
52 

69 
55 

76 
51 

82 
55 

83 
59 

SO 
61 

81 
58 

85 
62 

83 
64 

83 
62 

77 

60 

69 
56 

68 
56 

69 

60 

84 
62 

64 
60 

81 
66 

81 
65 

71 
63 

72 

60 

76 
56 

79 
62 

72 
56 

82 
56 

79 
63 

74 
64 

77.6 
59.4 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

86 
61 

77 
42 

77 
42 

SO 
50 

70 
41 

81 
49 

92 
52 

82 
59 

78 

49 

81 
53 

S4 
56 

81 
50 

85 
53 

76 
65 

71 
57 

77 
60 

73 
56 

82 
48 

88 
64 

87 
56 

86 
54 

76 
57 

74 
49 

77 
60 

76 
56 

68 
48 

84 
54 

79 
59 

82 

60 

79.5 
62.2 

BENNINGTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

78 
61 

79 
39 

79 
40 

75 
48 

76 
38 

92 

49 

84 
65 

79 
55 

SO 
50 

S2 
52 

S3 
60 

83 

49 

78 
51 

80 
51 

76 

68 

83 

54 

84 
44 

65 
67 

81 
63 

79 
50 

77 
58 

81 

47 

77 
63 

70 
54 

62 
47 

78 
56 

84 
62 

83 
66 

60.3 
62.1 

BLOOMFIELO 

MAX 
MIN 

8* 
43 

71 

37 

72 
35 

70 
41 

72 
36 

84 
46 

76 
53 

77 
54 

81 
45 

81 
53 

68 
56 

71 
56 

76 
52 

73 
58 

73 

57 

77 
54 

80 
49 

80 
48 

80 

70 
42 

72 
53 

78 
45 

77 
61 

72 

51 

So 
43 

75 
56 

82 
59 

81 

55 

75.7 

49.1 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
«6 

73 
43 

74 
42 

68 
44 

71 
39 

92 
49 

83 
60 

77 
56 

80 
57 

84 
55 

75 
53 

72 
51 

71 

54 

80 

50 

78 
56 

78 
54 

81 
48 

82 
59 

74 
53 

70 
47 

74 

51 

61 
47 

78 
56 

64 
54 

82 
56 

70 
59 

80 
65 

80 
60 

76.5 
51.5 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

85 
60 

77 
35 

78 
35 

79 
41 

75 
32 

90 

44 

88 
54 

87 
53 

80 
50 

84 
48 

81 
57 

83 

49 

77 
57 

78 
55 

78 

54 

83 
51 

84 
41 

84 
50 

83 
51 

76 
47 

74 
55 

80 
43 

76 
68 

72 
49 

82 
44 

81 
55 

80 
60 

80 
68 

80.5 
48.9 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

85 
55 

73 
35 

71 
33 

74 
37 

64 
32 

78 
39 

35 
50 

SO 
55 

74 

44 

79 
46 

82 
52 

74 
43 

73 
53 

74 
51 

76 

65 

72 

51 

77 
41 

60 
46 

81 

47 

74 
45 

73 
49 

73 

40 

78 
45 

77 

60 

61 
46 

79 
47 

77 
55 

81 
56 

75. S 
45.7 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

81 
61 

79 
42 

79 
41 

73 
4S 

77 
40 

93 
54 

90 
65 

82 
55 

82 
53 

84 
59 

82 
63 

83 
50 

79 
56 

76 
54 

77 
60 

82 
56 

85 
61 

64 
62 

76 
65 

72 
49 

77 
56 

82 
50 

80 
65 

70 
65 

63 
53 

75 
59 

83 
67 

80 
62 

80.3 
54.4 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

SO 
54 

78 
40 

78 
42 

76 
38 

74 
35 

88 
47 

82 
63 

78 
58 

SO 
58 

82 

48 

78 
56 

81 
46 

72 
50 

77 
47 

78 
48 

82 
48 

82 
42 

82 
62 

78 
51 

74 
46 

74 
55 

79 

49 

76 
59 

77 
47 

78 
47 

77 
55 

82 
59 

60 
60 

78.7 
49.5 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 

MIN 

74 
54 

72 

40 

74 
38 

38 

71 
43 

78 

42 

86 
47 

63 
55 

75 

55 

76 

50 

SO 
56 

75 
57 

76 

54 

75 
51 

79 
49 

78 
60 

76 
56 

81 
60 

87 
48 

81 
69 

66 
42 

75 
50 

61 
45 

75 
59 

65 
52 

60 
51 

73 
57 

83 
55 

78 
57 

77.1 
61.0 

MC  INDOE  FALLS 

MAX 
MIN 

85 
57 

73 
42 

71 
39 

75 
43 

65 

41 

79 

47 

83 

61 

77 
57 

75 

49 

SO 
54 

82 
55 

73 
53 

73 
57 

74 
56 

77 
67 

74 
56 

78 
49 

80 

50 

82 
55 

76 

49 

74 
52 

73 

50 

78 
51 

76 
52 

64 
51 

81 

66 

73 

60 

62 
61 

76.0 
51.3 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

89 

60 

74 
40 

73 
39 

76 
42 

66 
38 

79 

44 

67 
53 

78 
57 

77 
52 

79 

54 

84 
59 

74 

50 

74 
57 

74 
55 

76 
57 

77 
56 

78 

47 

82 
52 

82 
55 

76 
50 

72 
53 

75 
46 

80 
60 

76 

62 

48 

80 
56 

73 
58 

83 
58 

77.1 
50.9 

MONTPELIER  FAA  AP 

MAX 
MIN 

72 
51 

69 
39 

71 
36 

62 

43 

71 
38 

83 
45 

78 
60 

73 
54 

77 
52 

(3 

51 

70 
51 

76 
49 

70 
54 

76 
52 

75 

54 

75 

79 
46 

60 
57 

74 
53 

70 
49 

72 
46 

79 
46 

73 
55 

t\ 

79 

50 

72 
66 

77 
68 

74 
57 

73.9 

49.6 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

66 

48 

56 
40 

57 

43 

61 
36 

57 
39 

70 

54 

73 
56 

59 
41 

62 

50 

66 
54 

67 
47 

62 
47 

61 
47 

61 
49 

62 
51 

69 
49 

65 

48 

66 

45 

59 

48 

66 
45 

56 
46 

66 

45 

64 
50 

51 
36 

64 
32 

64 
49 

65 
62 

65 
52 

62.1 
46.2 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

70 
47 

69 
43 

70 
39 

64 
42 

70 
38 

85 
49 

SO 
5S 

74 
50 

80 
50 

80 
57 

69 
58 

72 
56 

75 
55 

77 
54 

79 
57 

76 
54 

80 
51 

78 
61 

73 
43 

74 
43 

73 
51 

78 
47 

76 
55 

61 
51 

79 
52 

71 
59 

61 
57 

75 
69 

74.6 
61.1 

NORTH  DANVILLE 

MAX 
MIN 

69 
49 

68 
38 

69 
32 

61 

40 

68 
33 

82 
42 

82 
60 

74 
55 

78 
45 

84 
50 

71 
56 

74 
52 

75 
55 

77 
51 

74 
56 

75 
63 

81 
45 

79 
57 

76 
50 

72 

44 

72 

47 

78 
41 

72 
61 

62 

50 

79 

60 

72 
66 

82 

60 

72 
58 

74.2 
48.6 

READSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

84 
58 

78 
41 

77 
41 

76 
48 

72 
41 

81 
49 

69 
56 

80 
57 

77 
51 

77 

51 

82 
55 

79 
50 

79 
51 

71 
57 

74 

54 

72 

63 

82 
46 

60 
52 

81 
64 

80 
55 

71 
56 

73 
46 

77 
50 

74 
55 

63 

50 

78 
54 

77 
57 

79 

60 

77.4 
50.9 

SAINT  ALBANS  BAV 

MAX 

MIN 

75 
60 

73 
51 

73 
49 

77 
47 

70 
46 

87 
59 

85 
67 

77 
60 

77 
62 

78 
65 

78 
58 

73 
58 

71 
54 

77 
59 

76 
63 

77 
61 

82 
58 

60 
64 

76 
62 

73 
60 

75 
56 

60 
56 

77 

60 

67 

56 

78 
59 

77 
63 

80 
62 

79 
65 

76.7 
57.7 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

SO 
55 

69 
34 

67 
33 

69 
44 

64 
35 

72 
42 

82 
53 

76 
51 

69 

44 

70 
45 

77 
53 

71 

44 

73 

44 

65 
53 

71 
60 

70 
45 

74 
38 

71 
45 

77 
46 

76 
47 

69 
51 

65 
36 

73 
44 

69 
49 

57 
47 

74 
50 

71 
53 

77 
56 

71.2 
45.2 

VERNON 

MAX 
MIN 

88 
61 

80 
42 

SO 
40 

81 
51 

73 
40 

83 
49 

92 
57 

SI 
59 

82 
49 

80 
54 

83 
59 

86 

49 

85 
57 

73 
57 

74 
67 

72 
66 

66 
54 

86 
54 

64 
67 

82 
66 

76 
57 

75 

49 

79 
53 

77 
49 

67 
49 

85 
56 

79 
60 

82 
61 

60.6 
52.5 

WATERBURT  1  NNE 

MAX 
MIN 

73 
60 

71 
41 

70 
38 

74 
45 

68 
38 

82 
45 

86 

44 

77 

54 

75 
56 

76 
53 

83 
56 

76 
49 

72 
53 

70 
53 

76 
58 

74 
53 

76 
48 

79 
60 

85 

53 

75 
45 

69 
54 

73 
46 

78 
60 

75 
62 

71 
48 

81 
55 

70 
54 

80 
66 

75.5 

60.3 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

88 
54 

70 

32 

70 
30 

73 
34 

64 
29 

76 

37 

84 
52 

78 

52 

73 
39 

80 
41 

82 
51 

70 
45 

75 
48 

76 
48 

78 
60 

78 
60 

76 

40 

60 
41 

80 
46 

76 
34 

74 
36 

72 
36 

60 
38 

74 
47 

61 
40 

79 
46 

70 
52 

74 
60 

76.0 
42.2 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

S6 
59 

75 

40 

74 
37 

It 

77 

44 

67 
38 

80 
44 

88 
58 

82 
51 

78 
49 

81 
52 

84 
59 

77 

50 

80 
59 

73 
57 

73 
57 

76 
66 

76 
64 

80 
45 

82 
55 

63 
52 

77 
52 

76 
56 

73 
47 

80 
49 

78 
62 

68 
47 

80 
57 

77 
60 

80 
60 

77.9 

60.9 

a«»   rer«r«oc«   notes   follovlnc  Statlao   Index. 
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MO^^^HLY  and  seasonal  heating  degree  days 

Season  ol   1961   -   1962 


NEW    ENGLAND 


Long-term 

Station 

July 

Augtist 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

AprU 

May 

June 

Total 

July-June 

CONNECTICUT 

BRIOCEPORT  we  AP 

1 

3 

41 

247 

584 

982 

1094 

1031 

825 

507 

207 

24 

5546 

;e96 

BULLS  BRIDGE  DAM 

9 

16 

74 

325 

693 

1121 

1233 

1138 

886 

553 

229 

34 

6311 

COLCHESTER 

11 

22 

80 

339 

697 

1109 

1194 

1128 

902 

547 

276 

49 

6354 

COVENTRY 

27 

40 

98 

400 

701 

1121 

1221 

1170 

935 

559 

352 

81 

6705 

CREAM  HILL 

U 

16 

77 

318 

734 

1157 

1273 

1176 

973 

558 

296 

42 

6633 

DANBURY 

5 

7 

71 

294 

652 

1073 

1174 

1099 

873 

510 

223 

27 

6008 

FALLS  VILLAGE 

16 

15 

78 

343 

719 

1135 

1246 

1159 

916 

558 

240 

29 

6454 

GROTOH 

1 

8 

52 

316 

634 

1014 

1144 

1053 

860 

533 

325 

43 

5985 

HARTFORD  BRAINARO  FLO 

1 

13 

63 

330 

662 

1092 

1200 

1119 

830 

508 

230 

29 

6097 

6139 

HARTFORD  KB  AIRPORT 

6 

8 

76 

322 

706 

1110 

1225 

1160 

854 

501 

230 

22 

6221 

6068 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

13 

29 

64 

408 

706 

1137 

1245 

1164 

921 

533 

312 

65 

6617 

Ml  DOLE  TOWN  *  W 

4 

13 

66 

305 

657 

1073 

1178 

1133 

917 

526 

271 

45 

6190 

MOUNT  CARMEL 

0 

9 

57 

261 

623 

1044 

1140 

1079 

858 

514 

225 

21 

5651 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

0 

1 

41 

263 

604 

1001 

1114 

1044 

824 

522 

226 

24 

5664 

6026 

NORFOLK  2  SW 

43 

50 

116 

473 

621 

1236 

1372 

1310 

1088 

642 

333 

79 

7563 

NORWALK  GAS  PLANT 

0 

5 

47 

267 

566 

982 

1115 

1073 

821 

459 

224 

29 

5626 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

0 

6 

40 

271 

560 

990 

1089 

1058 

830 

450 

228 

31 

5553 

SHEPAUG  DAM 

22 

79 

316 

692 

1116 

1231 

1160 

937 

552 

282 

53 

STAMFORD  5  M 

1 

7 

66 

267 

606 

1023 

1120 

1065 

836 

459 

205 

29 

5686 

STORRS 

9 

27 

83 

38  3 

692 

1119 

1226 

1137 

914 

534 

256 

38 

6418 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

5 

7 

65 

309 

661 

1087 

1181 

1121 

907 

517 

231 

29 

6120 

WESTBROOK 

6 

24 

64 

307 

641 

1054 

1134 

1050 

895 

563 

298 

47 

6083 

WIGWAM  RESERVOIR 

a 

11 

57 

294 

641 

1073 

1161 

1116 

906 

518 

261 

28 

6076 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

40 

26 

89 

448 

779 

1209 

1444 

1367 

969 

677 

391 

65 

7524 

BANGOR  DOW  FIELD 

33 

24 

88 

465 

783 

1223 

1453 

1411 

985 

713 

415 

112 

7705 

BAR  HARBOR 

79 

31 

109 

368 

680 

1093 

1281 

1244 

933 

669 

396 

128 

7031 

BELFAST 

54 

26 

94 

423 

713 

1161 

1354 

1312 

947 

679 

396 

76 

7237 

BRASSUA  DAM 

88 

156 

570 

935 

1397 

1749 

1681 

1226 

881 

560 

161 

BRIDGEWATER 

76 

75 

170 

579 

665 

1296 

1651 

1596 

1066 

810 

462 

152 

6822 

BRIOGTON  J  NNW 

30 

23 

68 

361 

7*6 

1211 

1415 

1357 

962 

655 

376 

50 

7266 

BRUNSWICK 

44 

15 

82 

399 

727 

1135 

1350 

1311 

960 

660 

414 

107 

7224 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

61 

104 

168 

580 

905 

1343 

1713 

1613 

1054 

858 

492 

161 

9072 

10173 

CLAYTON  LAKE 

960 

1437 

1804 

1730 

1176 

914 

566 

CORINNA 

47 

54 

114 

490 

630 

1286 

1547 

1478 

1040 

7J0 

416 

86 

8100 

DAMARISCOTTA  HILLS 

56 

28 

65 

422 

738 

1167 

1361 

1295 

949 

665 

421 

67 

7274 

EASTPORT 

150 

78 

176 

468 

726 

1112 

1350 

1294 

963 

745 

504 

236 

7802 

8246 

EAST  SANGERVILLE  9  SE 

60 

62 

115 

472 

852 

1277 

1575 

1475 

1032 

738 

450 

104 

8212 

FARMINGTON 

51 

65 

100 

469 

839 

1262 

1591 

1572 

1044 

714 

456 

106 

8289 

FORT  KENT 

93 

162 

537 

922 

1336 

1743 

1662 

1110 

643 

467 

160 

GARDINER 

40 

42 

67 

435 

798 

1228 

1436 

1406 

1016 

705 

419 

92 

7704 

GRAND  LAKE  STREAM 

803 

1244 

1495 

1451 

1022 

762 

467 

155 

GREENVILLE 

90 

87 

166 

566 

932 

1364 

1694 

1570 

1165 

849 

527 

162 

9212 

HIRAM  2  S 

36 

34 

90 

419 

764 

1234 

1470 

1431 

1023 

707 

419 

69 

7716 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

56 

SO 

170 

549 

876 

1303 

1631 

1563 

1054 

616 

469 

155 

8726 

HOULTON 

49 

66 

151 

535 

877 

1307 

1648 

1543 

1038 

601 

453 

121 

8589 

JACKMAN 

63 

53 

121 

529 

867 

1346 

1647 

1554 

1143 

832 

492 

124 

8771 

JONESBORO 

85 

49 

137 

497 

766 

1184 

1375 

1368 

1020 

731 

484 

171 

7687 

LEWISTON 

32 

20 

69 

381 

726 

1176 

1390 

1335 

966 

653 

372 

46 

7166 

LONG  FALLS  DAM 

100 

110 

150 

574 

923 

1369 

1684 

1637 

1225 

856 

557 

157 

9342 

MADISON 

43 

35 

89 

425 

792 

1256 

1537 

1452 

1012 

718 

419 

76 

7654 

MIDDLE  DAM 

120 

140 

566 

956 

1404 

1699 

1611 

1238 

666 

580 

209 

MILLINOCKET 

42 

60 

131 

541 

862 

1290 

1622 

1591 

1021 

754 

489 

136 

8539 

MILLINOCKET  FAA  AP 

45 

59 

137 

532 

870 

1260 

1612 

1542 

1023 

781 

466 

125 

8472 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

52 

58 

139 

520 

824 

1303 

1541 

1510 

1056 

753 

448 

140 

8344 

OOUOSSOC 

112 

165 

584 

947 

1363 

1705 

1605 

1199 

843 

571 

223 

ORONO 

102 

455 

767 

1164 

1403 

1438 

1067 

776 

484 

152 

PORTLAND 

37 

15 

71 

387 

696 

1109 

1306 

1243 

896 

612 

364 

64 

6802 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

66 

47 

104 

433 

751 

1196 

1369 

1307 

976 

686 

438 

107 

7480 

7681 

PRESOUE  ISLE 

59 

61 

161 

555 

886 

1334 

1668 

1559 

1054 

823 

471 

133 

8784 

RIPOSENUS  DAM 

58 

72 

106 

552 

898 

1347 

1682 

1629 

1177 

884 

582 

164 

9151 

ROCKLAND 

71 

40 

103 

426 

709 

1140 

1303 

1236 

933 

683 

428 

120 

7194 

RUMFORD  3  SW 

74 

68 

105 

502 

855 

1286 

1571 

1474 

1062 

736 

454 

122 

8309 

RUMFORD  POWER  PLANT 

51 

41 

83 

442 

800 

1233 

1497 

1409 

1014 

666 

413 

82 

7751 

ST  FRANCIS 

931 

1356 

1804 

1775 

1170 

893 

562 

207 

SANFORD  2  NNW 

42 

34 

66 

396 

724 

1196 

1383 

1299 

938 

601 

368 

50 

7117 

SQUA  PAN  DAM 

se 

107 

184 

568 

906 

1339 

1682 

1629 

1107 

873 

497 

229 

9209 

WATERVILLE  PUMP  STA 

28 

29 

68 

363 

739 

1209 

1426 

1363 

946 

639 

370 

59 

7259 

WEST  BUXTON  2  NNW 

67 

42 

110 

439 

801 

1219 

1409 

1008 

68  7 

42  5 

96 

WOODLAND 

1 

33 

86 

429 

773 

1173 

1431 

1449 

961 

700 

435 

111 

7604 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

38 

39 

92 

406 

804 

1206 

1365 

1299 

1014 

598 

332 

65 

7258 

AMHERST 

7 

26 

66 

359 

726 

1155 

1279 

1207 

930 

567 

303 

42 

6687 

BARRE  FALLS  DAM 

36 

47 

108 

372 

765 

1207 

1322 

1219 

980 

596 

374 

63 

7109 

BEDFORD 

11 

6 

68 

269 

654 

1114 

1254 

1169 

887 

533 

326 

BIRCH  HILL  DAM 

28 

37 

95 

376 

767 

1198 

1334 

1252 

983 

591 

348 

57 

7066 

BLUE  HILL  WB 

12 

20 

69 

315 

692 

1093 

1206 

1136 

901 

518 

303 

64 

6331 

BOSTON  WB  AIRPORT 

6 

3 

51 

246 

604 

991 

1118 

1066 

814 

467 

271 

35 

5672 

5791 

BROCKTON 

2 

13 

59 

294 

633 

1014 

1133 

1064 

850 

495 

306 

49 

5912 

BUFFUMVILLE  DAM 

19 

35 

62 

394 

710 

1159 

1288 

1227 

960 

555 

340 

73 

6842 

CHESTNUT  HILL 

9 

2 

53 

253 

629 

1052 

1150 

1079 

871 

492 

295 

36 

5923 

CLINTON 

24 

11 

81 

355 

676 

1088 

1227 

1256 

948 

528 

317 

47 

6558 

EAST  WAREHAM 

3 

8 

68 

315 

674 

1019 

1132 

1072 

902 

555 

337 

67 

6152 

EOGARTOWN 

7 

10 

29 

276 

581 

937 

1067 

1011 

855 

537 

359 

86 

5757 

FALL  RIVER 

0 

3 

43 

260 

634 

991 

1097 

1046 

833 

475 

250 

36 

5670 

FITCHBURG  2  S 

16 

12 

76 

336 

692 

1108 

1268 

1211 

923 

511 

321 

52 

6526 

FRAM INGHAM 

5 

9 

58 

334 

665 

1067 

1219 

1205 

881 

472 

287 

46 

6266 

HAVERH 1 LL 

3 

5 

49 

283 

632 

1062 

1201 

1129 

822 

451 

267 

15 

5919 

H  1  NGHAM 

6 

17 

93 

333 

652 

1045 

1155 

1096 

8  77 

504 

304 

56 

6140 

HOOSAC  TUNNEL 

34 

44 

97 

418 

807 

1243 

1381 

1312 

1029 

635 

356 

61 

7437 

HYANNIS  2  NNE 

14 

20 

49 

267 

610 

960 

1090 

995 

657 

496 

376 

83 

5839 

KNIGHTVILLE  DAM 

29 

44 

113 

446 

812 

1202 

1361 

1302 

1023 

621 

356 

75 

7406 

LAURENCE 

10 

4 

69 

279 

636 

1072 

1219 

1134 

861 

479 

282 

36 

6061 

MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Ssuonol    1961    -    1962 


Nev   EN6LAN0 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

meaiw 
July-June 

lOKELL 

3 

8 

61 

294 

672 

1087 

1213 

1126 

857 

512 

277 

21 

6133 

Ml  DOLE  ION 

22 

20 

71 

290 

616 

1066 

1163 

1129 

913 

520 

3*5 

51 

6196 

NANTUCKET  WB  «IBPORT 

21 

9 

53 

275 

582 

883 

1018 

9*7 

866 

576 

384 

113 

5727 

6102 

KEW  BEDFORD 

0 

0 

22 

207 

554 

913 

1024 

970 

773 

458 

216 

37 

5176 

PITTSFIELD  we  HrRPORT 

36 

49 

100 

414 

820 

1227 

1363 

1286 

999 

636 

329 

91 

7392 

769* 

plwouth 

1<> 

11 

58 

249 

585 

958 

1065 

1005 

832 

*69 

319 

94 

6619 

PROVINCETOWN  1  N 

17 

5 

63 

279 

583 

917 

1036 

976 

835 

5)2 

368 

93 

570* 

READING 

15 

25 

86 

335 

703 

1102 

1226 

1172 

690 

53* 

3*8 

68 

6504 

ROCHESTER 

12 

15 

55 

341 

649 

1039 

1178 

1126 

905 

530 

363 

87 

6300 

ROCKPORT  1  ESE 

36 

22 

98 

350 

657 

1031 

1156 

1071 

69* 

5*6 

387 

86 

6335 

SALEM  CG  AIR  STATION 

16 

10 

72 

287 

622 

1009 

1151 

1092 

6  7* 

51* 

3*2 

59 

6060 

SANDWICH 

2 

5 

40 

215 

542 

681 

99* 

922 

783 

*57 

SHELBURNE  FALLS 

24 

36 

91 

404 

766 

1184 

1361 

1297 

963 

597 

3** 

64 

7131 

SOUTH  EGREMONT 

31 

34 

96 

380 

733 

1159 

1270 

1191 

9*6 

673 

281 

56 

6790 

SPRINGFIELD  ARMORY 

2 

4 

49 

239 

632 

1046 

1165 

1088 

812 

*6* 

246 

22 

9761 

STOCICBRIDGE 

AS 

52 

108 

397 

768 

1179 

1305 

1203 

969 

602 

298 

66 

698* 

TAUNTON 

2 

15 

67 

298 

650 

1037 

11*5 

1066 

655 

658 

324 

61 

6097 

TULLY  0AM 

30 

40 

107 

460 

785 

1225 

1379 

1296 

975 

568 

371 

67 

7323 

TURNERS  FALLS 

13 

15 

74 

346 

728 

1146 

1309 

1205 

928 

670 

286 

29 

6661 

WALPOLE 

8 

32 

97 

356 

694 

1098 

1215 

11*9 

899 

553 

366 

68 

6527 

WEST  CUMMINGTON 

53 

53 

122 

451 

836 

1284 

139* 

1298 

WEST  MEOWAY 

7 

14 

75 

310 

660 

1080 

1161 

1127 

675 

511 

311 

42 

6193 

WESTON 

5 

14 

83 

299 

691 

1090 

1196 

1135 

666 

496 

319 

48 

62** 

WESTOVER  FIELD 

3 

15 

76 

336 

704 

1109 

1251 

1221 

913 

69* 

293 

41 

6596 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

24 

29 

88 

382 

758 

1175 

1260 

1196 

9*3 

596 

329 

70 

6869 

69  79 

WORCESTER 

16 

20 

86 

339 

7U3 

1130 

1235 

1169 

925 

53* 

303 

5* 

6616 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

58 

67 

114 

467 

875 

1297 

1*89 

1372 

1078 

696 

398 

93 

800* 

BERLIN 

55 

79 

103 

468 

8*3 

1267 

1557 

1*68 

1065 

687 

42* 

81 

8117 

BETHLEHEM 

85 

109 

132 

656 

951 

1357 

1626 

1517 

1183 

766 

470 

1*1 

8893 

BLACCWATER  DAM 

46 

53 

110 

470 

799 

1209 

1*36 

1389 

1000 

612 

412 

69 

7606 

CAMPTON 

43 

54 

103 

437 

821 

1230 

1503 

1*20 

1025 

665 

*2* 

76 

7790 

COLEBROOK 

63 

64 

127 

496 

907 

1336 

1697 

1615 

1182 

766 

*60 

157 

8670 

CONCORD  WB  AIRPORT 

21 

25 

86 

389 

756 

1172 

1369 

1316 

956 

585 

3*1 

33 

7049 

7612 

CONWAY  1  N 

63 

65 

110 

459 

810 

1269 

1508 

1453 

1000 

693 

406 

87 

7923 

DURHAM 

34 

32 

90 

370 

709 

1155 

1316 

1258 

917 

57* 

392 

62 

6911 

EAST  DEERING 

63 

73 

135 

443 

801 

1232 

1395 

1330 

1017 

660 

403 

103 

7665 

FA6VAN 

104 

lie 

142 

539 

930 

1378 

1600 

1493 

1170 

786 

425 

1*7 

8832 

FIRST  CONN  LAKE 

109 

129 

191 

629 

986 

1452 

1780 

1701 

1272 

697 

569 

FRANKLIN  1  NW 

21 

24 

77 

378 

775 

1211 

1424 

1318 

976 

602 

35* 

28 

7187 

GRAFTON 

67 

83 

131 

498 

852 

1305 

1537 

1409 

lOeo 

699 

*3* 

96 

6191 

HANOVER 

25 

31 

86 

420 

812 

1230 

143* 

1331 

1000 

627 

3*5 

*1 

7382 

KEENE 

28 

45 

91 

394 

736 

1165 

1333 

1229 

918 

666 

317 

LAKEPORT 

22 

28 

77 

401 

777 

1183 

139* 

1353 

981 

616 

3*8 

»7 

7226 

LANCASTER 

47 

83 

132 

525 

893 

1326 

16*1 

1*61 

1086 

708 

379 

86 

8387 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

35 

52 

102 

467 

836 

1269 

1*74 

1383 

10*1 

663 

379 

71 

7772 

MANCHESTER 

25 

28 

83 

387 

728 

11*4 

1353 

1329 

96* 

552 

368 

*9 

7000 

MASSABESIC  LAKE 

25 

38 

94 

376 

729 

1167 

1341 

1272 

968 

581 

366 

55 

7012 

MOUNT  SUNAPEE 

51 

53 

108 

437 

824 

1260 

1*11 

1323 

10*9 

676 

386 

77 

7654 

MOUNT  WASHINGTON 

503 

502 

466 

924 

1261 

1657 

19*2 

1669 

1622 

1269 

6*7 

579 

132*1 

13627 

NASHUA   2  NNW 

19 

26 

86 

374 

764 

1176 

1355 

1272 

9*7 

592 

351 

51 

7003 

NORTHWOOO 

34 

27 

80 

362 

738 

1161 

1332 

1257 

933 

590 

37* 

38 

6926 

PETERBORO   2  S 

65 

57 

127 

42  5 

813 

12*8 

1375 

1300 

1028 

663 

♦  07 

89 

7697 

PINKHAM  NOTCH 

120 

110 

137 

497 

926 

1345 

1560 

1*37 

112* 

797 

*8* 

16* 

6701 

PLYMOUTH 

79 

109 

95 

475 

628 

1223 

1*70 

1393 

1019 

665 

*** 

92 

7892 

PORTSMOUTH 

49 

33 

94 

388 

739 

1151 

1325 

1256 

959 

603 

*42 

98 

7137 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

29 

41 

102 

450 

779 

1247 

1*27 

13*1 

1021 

603 

379 

63 

7*82 

WINDHAM 

19 

25 

93 

378 

699 

1125 

1291 

119* 

698 

5*3 

339 

45 

66*9 

WOLFESORO 

372 

763 

1180 

1395 

1312 

979 

63* 

395 

63 

WOODSTOCK 

37 

44 

88 

430 

808 

1242 

1513 

13*1 

1005 

642 

379 

54 

7663 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

7 

4 

39 

257 

577 

932 

1052 

1015 

881 

591 

313 

65 

5733 

5B43 

GREENVILLE 

6 

24 

77 

339 

682 

1110 

1210 

1141 

90* 

52* 

30* 

73 

639* 

KINGSTON 

3 

17 

54 

311 

621 

1013 

1120 

1069 

866 

53* 

322 

66 

6018 

NEWPORT 

0 

0 

30 

229 

557 

939 

10*5 

1000 

821 

50* 

25 

35 

6*10 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

0 

6 

49 

284 

633 

1013 

1123 

1068 

8*0 

*89 

27* 

40 

6819 

6125 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

24 

28 

76 

393 

779 

1215 

1418 

1363 

1005 

600 

344 

62 

7307 

BENNINGTON  2    NNW 

36 

29 

90 

388 

774 

1176 

1315 

1227 

963 

579 

268 

39 

686* 

BLOOMFIELD 

37 

51 

108 

464 

1291 

1445 

1449 

1076 

724 

34* 

90 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

34 

47 

104 

468 

649 

1266 

1529 

1*33 

1109 

690 

32* 

73 

7926 

7B65 

CAVENDISH 

40 

44 

106 

450 

629 

1244 

1473 

1367 

1052 

65* 

353 

6* 

7666 

CHELSEA 

61 

104 

131 

544 

883 

1322 

1654 

1510 

1175 

727 

502 

CORNWALL 

13 

13 

76 

368 

772 

1198 

1415 

1307 

980 

567 

■  273 

35 

7017 

DORSET  1  S 

49 

40 

85 

421 

804 

1209 

1350 

1286 

966 

617 

319 

62 

7207 

ENOSBURG  FALLS 

14 

51 

92 

447 

836 

1281 

1515 

1399 

1032 

68* 

311 

71 

7733 

MC  INOOE  FALLS 

40 

56 

101 

459 

829 

1248 

1520 

1*68 

1065 

683 

*0* 

7* 

79*7 

MIDDLESEX 

37 

58 

108 

471 

863 

129* 

1553 

1519 

1123 

70* 

399 

69 

8198 

MONTPELIER  FAA  AP 

53 

68 

115 

491 

892 

1293 

1506 

1*37 

1U6 

711 

396 

99 

8177 

MOUNT  MANSFIELD 

259 

245 

227 

704 

1114 

1520 

1772 

1573 

13*7 

961 

591 

30* 

10617 

NEWPORT 

39 

65 

112 

469 

876 

1272 

1574 

1*69 

1099 

726 

366 

93 

8163 

NORTH  DANVILLE 

C 

88 

143 

489 

970 

1*13 

1672 

1*90 

11*1 

8*4 

**8 

129 

8827 

NORTHFIELD 

874 

1293 

REAOSBORO  I  SSE 

56 

64 

102 

437 

797 

1239 

1404 

1337 

1070 

653 

373 

94 

7626 

RUTLAND 

25 

32 

78 

376 

750 

115* 

1330 

1261 

9*5 

576 

276 

48 

6852 

SAINT  ALBANS  BAY 

6 

8 

52 

341 

755 

1186 

1437 

1379 

1052 

650 

260 

16 

7131 

SAINT  JOHNSBURY 

21 

25 

79 

391 

810 

1233 

1*87 

137* 

1013 

SOMERSET 

139 

118 

169 

536 

914 

1351 

16*5 

1*26 

1200 

78* 

*61 

VERNON 

23 

29 

71 

384 

755 

1197 

1383 

131* 

952 

580 

3*8 

5* 

7090 

WATERBURY  1  NNE 

35 

67 

96 

437 

636 

1267 

1468 

1386 

10*9 

660 

380 

89 

7772 

WEST  BURKE 

77 

121 

172 

585 

975 

1391 

1740 

1653 

1208 

811 

606 

WOODSTOCK  3  ENE 

44 

59 

106 

46  5 

841 

1276 

1524 

1*55 

1103 

665 

*02 

80 

60*0 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 
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NEW  ENGLAMD 
JULY  1962 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MOUNT  WASHINGTON,  N.  H. 

SNOWFAU, 
SN  ON  GND 

T 

.1 

T 

T 

T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

And 

Depth 

Day  of  month 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STORHS,  CONN. 

1  INCH 

MAX 
HIN 

82 

74 

83 
70 

83 

69 

82 

70 

80 

71 

80 
69 

80 
69 

86 

71 

82 

77 

80 
72 

79 

71 

80 
71 

82 

74 

83 
72 

84 
72 

78 
74 

77 
70 

74 
72 

84 

71 

84 

71 

80 

75 

82 
73 

77 
74 

77 
72 

79 
69 

79 
73 

75 
69 

80 
68 

78 

71 

81 
72 

78 
74 

80.3 
71.6 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

78 
72 

77 
68 

77 
68 

76 
68 

75 
69 

74 
68 

76 
68 

80 
69 

78 
74 

78 
69 

75 
68 

75 
69 

77 

71 

78 
69 

77 
70 

74 
71 

73 
68 

71 
69 

78 
69 

78 
69 

76 
72 

77 
70 

73 

71 

73 
70 

75 
67 

75 
70 

72 
67 

76 
66 

74 
68 

76 
69 

74 
71 

75.7 
69.4 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

72 
70 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

69 
67 

69 
68 

70 
68 

69 
68 

70 
68 

70 
68 

70 
69 

70 
69 

70 
68 

70 
68 

70 
69 

69 
68 

68 
67 

70 
67 

70 
68 

70 
69 

70 
68 

70 
68 

69 
68 

I 

69 
69 

69 
67 

68 
66 

68 
67 

69 
68 

70 
69 

69.6 
68.0 

KINGSTON,  R.  I. 

MAX 
MIN 

71 
65 

71 
63 

69 
63 

70 
62 

68 
63 

68 

61 

71 
62 

72 
63 

68 
67 

72 
65 

71 
64 

70 
65 

72 
66 

71 
64 

70 
65 

67 
64 

66 
63 

67 
63 

72 
64 

73 
64 

70 
67 

71 
66 

69 
68 

69 
65 

69 
63 

70 
66 

67 
63 

69 
61 

69 
63 

73 
65 

70 
66 

4  INCHES 

69.8 
64.1 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

68 

65 

68 
65 

67 
64 

68 
63 

66 
64 

66 
63 

68 
63 

69 
64 

68 
66 

69 
67 

69 
66 

68 
66 

70 
66 

69 
65 

68 
66 

67 
65 

66 
65 

66 
65 

69 
66 

70 
66 

69 
68 

70 
68 

69 
68 

68 
66 

68 
65 

68 
68 

67 
65 

67 
63 

68 
65 

70 
66 

69 
68 

68.1 
65.5 

12  INCHES 

5  PU 

66 

66 

66 

66 

66 

65 

66 

65 

65 

67 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

67 

68 

66.5 

24  INCHES 

5  PM 

64 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

66 

65 

65 

66 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

65 

65 

66 

66 

65.0 

BURLINGTON  U  OF  VT.,  VT. 

1  INCH 

MAX 
HIN 

- 

- 

72 
60 

72 
60 

70 
62 

71 
59 

75 
63 

72 
63 

75 
67 

75 
66 

71 
65 

72 
64 

72 
66 

73 
65 

73 
66 

72 
65 

73 
65 

73 
67 

76 
65 

76 
64 

75 
70 

75 
67 

70 
65 

72 
64 

72 
63 

72 
67 

- 

- 

- 

- 

_ 

72.9 
64.5 

3  INCHES 

MAX 

MIN 

- 

- 

71 
61 

71 
62 

69 
63 

70 
60 

73 
64 

70 
64 

74 
67 

73 
66 

70 
66 

71 
65 

71 
66 

72 
65 

72 
66 

71 
66 

72 
65 

72 

67 

75 
66 

74 
65 

74 

70 

73 
68 

70 
66 

72 
65 

71 
64 

72 
68 

- 

- 

_ 

- 

- 

71.8 
65.2 

10  INCHES 

MAX 
MIN 

- 

- 

67 
64 

66 
64 

66 
64 

66 
63 

67 
65 

67 
63 

67 
65 

68 
66 

68 
66 

67 
65 

68 
66 

68 
66 

68 
66 

68 
66 

68 
66 

68 
66 

69 
67 

70 
66 

70 
69 

70 
67 

69 
67 

68 
66 

67 
65 

69 
67 

_ 

_ 

_ 

; 

_ 

67.9 
65.6 

Storrs,  Conn. 
Kingston,  R. 


Slope  of  Ground:    Downhill  less  than  3  percent  to  the  northeast.   Soil  Type: 
Instrumentation:   3  Level  Bristol  Temperature  Recorder. 


Woodbridge  loam.   Ground  Cover:   Grass  sod. 


Burlington  U  of  Vt. 


Slope  of  Ground:   Level.   Soil  Type:   Bridgehampton  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass,  clipped  to  2  Inches. 
Instrumentation:   4  and  8  Inch  Depth  -  Thermocouple  with  Bendix-Friez  Recorder.   12  and  24  Inch  Depth  -  Standard  Soil 
Thermometers . 

Vt.  -  Slope  of  Ground:   Less  than  5  percent  to  the  northwest.   Soil  Type:'  Helrose,  fine  sandy  }oam.   Ground  Cover: 

Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples  conaected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

COVENTRY,  CONN. 

EVAP 

.23 

.30 

.23 

.22 

.23 

.17 

.17 

.22 

.22 

.18 

.26 

.20 

.04 

.24 

.20 

.14 

.08 

-13 

.03 

.24 

.23 

.10 

.14 

.06 

.10 

.20 

.17 

.15 

.21 

.14 

.17 

5.40 

ROCHESTER,  MASS. 

EVAP 
WIND 

.18 
18 

.18 
16 

.22 

15 

.21 
15 

.24 
26 

.20 
26 

.82 
25 

.25 
10 

.18 
33 

.10 
40 

.27 
30 

.19 
16 

.12 
21 

.15 
15 

.21 

7 

.11 
11 

.10 
19 

.03 

4 

.13 
20 

.20 

16 

.25 

17 

.10 
46 

.04 

7 

.01 
10 

.10 
8 

.18 
36 

.14 
24 

.15 
37 

.23 
32 

.16 
28 

.13 

7 

5.58 
635 

LAKEPORT  2,  N.  H. 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.14 
15 
83 
56 

.33 
45 
80 
48 

.35 
25 

81 

45 

.14 
15 
76 
47 

.29 
30 
73 
49 

.22 

25 
81 
46 

.36 
20 
82 

51 

.16 
25 
87 
53 

.19 

5 

75 

63 

.11 
25 
80 
57 

.26 
35 
87 
54 

.29 
25 
85 
58 

.17 
25 
80 
59 

.10 
20 
86 
55 

.26 
30 
74 
59 

.09 
15 
73 
55 

.14 
30 
79 
55 

.13 
45 
75 
57 

.12 
30 
83 
56 

.21 
15 
88 
54 

.37 
35 
82 

61 

.06 
50 
84 

59 

.12 
15 
80 
55 

.23 
35 
71 
53 

.15 

15 
79 
55 

.15 
75 
71 
54 

.20 
50 
63 
52 

.07 
55 
83 

51 

.21 
25 
83 
61 

.20 

5 

82 

61 

.16 

5 

67 

62 

5.98 

865 

79.9 

55.0 

lUSSABESIC  LAKE,  N.  B. 

EVAP 
WIND 

.25 
26 

.30 
36 

.25 

31 

.25 
34 

.21 
39 

.21 
35 

.26 
35 

.12 

31 

.36 

11 

.25 
19 

.20 
20 

.15 
27 

.16 
15 

.22 

18 

.13 
25 

.15 
13 

.09 
20 

.12 
9 

.15 
11 

.25 
26 

.23 

34 

.17 
20 

.19 
43 

.04 
30 

.18 
31 

.06 
26 

.24 

61 

.16 
35 

.20 
20 

.17 
17 

.07 
17 

5.81 
815 

KINGSTON,  R.  I. 

EVAP 
WIND 

.10 
93 

.23 

14 

.34 
49 

.21 
35 

.20 
82 

.18 
57 

.19 

51 

.16 
113 

.22 
63 

.18 
70 

.25 
55 

.19 
56 

.10 
45 

.13 
48 

.17 
62 

.10 
47 

.19 
63 

.11 
43 

.13 
54 

.23 
47 

.15 
121 

.02 
29 

.07 
34 

• 
56 

.14 
52 

.10 
82 

.23 
71 

.29 
96 

.15 
60 

.14 
48 

.0» 
37 

4.97 
1833 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 
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ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS, 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 
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ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS.  ' 


TOTAL  PRECIPITATION 


JULY    i-)t,i 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS, 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


JULY  1962 


ISOUNES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS, 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 


STATION  INDEX 


1 

^ 

OBSERVATION 

6 

g 

U 

P 

< 

TIME  AND 

X 

6 

3 

TABLES 

STATION 

H  i   COUNTY 

< 

H 

1 

OBSERVER 

^ 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

I 

i 

CONNECTICUT 

ANSON  1 A 

O120 

NEW    HAVCN 

41    20 

79 

05 

BA 

ANSONIA    WATER    CO. 

BAKCKSVILLE 

0321 

LITCHFIELO 

41    90 

73 

02 

710 

BA 

WATER    BUREAU    HARTFORD 

BALTIC 

0291 

NEW    LONDON 

!■ 

41    57 

72 

140 

MID 

BALTIC    MILLS    CO. 

,  B«<tKMAMSTCO 

o;»5 

LITCHFIELD 

41    96 

72 

97 

420 

0A 

WATER    BURCAU    HARTFORD      ' 

SLOOMFIELC) 

Obi*.'  HARTFORD 

*l    90 

72 

169 

C 

ENG*   DEPTi    HARTFORD 

!  BHIPOfPOfiT    HB    AP 

OSOb    FAIRF I ELO 

41    10 

73 

08 

7 

HIO 

MIO 

C 

HJ 

U.S.   WEATHER   BUREAU 

8B00HLYN 

09ie    WINDHAM 

»; 

41   47 

71 

97 

275 

6P 

DONALD    J.    FIELDS 

' BULLS    eRIPGE    PAX 

C961    LITCHFIELD 

41    39 

7S 

29 

260 

MIO 

7* 

CONN.    LIGHT    *    POWER   CO. 

BUftLINC-TON 

O^Ti    HARTFORD 

41    48 

72 

96 

910 

SA 

S* 

WATER    BUREAU    HARTFORD 

CANDLfWOOO    LAKE 

109-^    FAIRFIELD 

41     29 

73 

28 

900 

c 

CONN.    LIGHT    ♦    POWER    CO.i 

COC^APONSET    ftANGER    STA 

1*88    MIDDLESEX 

41    28 

72 

91 

170 

SA 

ST.    PARK.    ♦    FOREST    COMM.I 

COLCMESIEB 

1*99    NEW    LONDON 

72 

17 

400 

6P 

6P 

RAYMOND    J.    RUSZALA               \ 

COLLINSVILLE    1    S 

15)6    HARTFORD 

41    46 

72 

96 

300 

OA 

II 

COLLINS    COMPANY                       1 

COVENTRY 

168'    TOLLAND 

72 

21 

12M 

12M 

12M 

UNIVERSITY    OF    CONN. 

CREAK    HILL 

1715    LITCHFIELD 

41    54 

73 

19 

1300 

9P 

5P 

CREAM    HILL    FARM                       | 

1 DAN8URY 

1762    FAIRFIEUO 

41    23 

28 

910 

7P 

7P 

JOSEPH    P.    SIMKO.    JR.          1 

1 frAMSOt    LAKE 

1798    NEW    HAVEN 

41    22 

72 

BA 

NEW    HAVEN   WATER    COMPANY 

1 EASTON    LAKE    ftESERvOIB 

2288    FAIRFIELD 

41     14 

73 

19 

260 

9P 

BRIDGEPORT   HYDRAULIC 

1  FALLS    VILLAGE 

2658    LITCHFIELD 

41    57 

73 

22 

580 

6P 

8A 

HARTFORD    ELEC.    LIGHT    CO 

1  CItOTON 

1207    NEW    LONDON 

i"' 

41    21 

7Z 

03 

39 

MID 

MID 

H 

GROTON    PUBLIC    UTIL. 

HARTFOfiD 

JA46    HARTFORD 

41    46 

7; 

42 

140 

c 

ENG.    OEPT.    HARTFORD            ' 

MARTfOftD    BfiAINARO    FLO 

S»51    HARTFORD 

72 

39 

MIO 

MIO 

C 

SEWAGE    TREATMENT    PLANT    ' 

HARTFORD    MB    AIRPORT 

34S6    HARTFORD 

72 

41 

169 

MID 

MID 

U.S.    WEATHER    BUREAU            1 

JEWETT     CITY 

3857    NEW    LONDON 

1" 

41    38 

71 

94 

400 

c 

JEWEIT    CITY    WATER    CO.       | 

LAKE    KONOMOC 

3989    NEW    LONDON 

41    24 

72 

11 

180 

SA 

NANCMESTPR 

44A3    HARTFORD 

41    46 

72 

29 

392 

8A 

MANCHESTER   WATER   DEPT. 

HANSF1EL0    HOLLOW    DAM 

»*8S    TOLLAND 

V 

41    45 

72 

11 

250 

8A 

8A 

c 

CORPS   OF   ENGINEERS 

yiDOLETOWN    «    H 

4767    MIDDLESEX 

41    33 

72 

390 

12M 

12M 

KORNEL    BAILEY                            ' 

HILFORD 

4790    NEW    HAVEN 

41    12 

73 

05 

NEW    HAVEN  WATER    COMPANY' 

1  MOODOS    RESERVOIR 

5018    MIDDLESEX 

41    30 

72 

26 

380 

c 

FRANK    P.    0    NEILL                    , 

MOUNT    CARMEL 

5077    NEW    HAVEN 

41    25 

72 

„ 

200 

6P 

6P 

H 

CONN,    AGR.    EXP.    STATION 

NATCHAUG    RANGER    ST* 

5125    WINDHAM 

V 

41    53 

72 

OS 

40C 

8A 

ST.    PARK   +   FOREST   COMM.j 

5273    NEW    HAVEN 

41    16 

72 

53 

MIO 

U.S.    WEATHER    BUREAU            ; 

5285    HARTFORD 

41   42 

72 

150 

c 

ENG.    DEPT.    HARTFORD            i 

NORFOLK    2    SW 

5445     LITCHFIELD 

41    58 

73 

13 

1380 

BA 

BA 

c 

H 

EDWARD    C.    CHILDS 

NORTH    PRANFORD 

5510    NEW    HAVEN 

41    20 

72 

210 

NEW   HAVEN    WATER    COMPANY 

NORTH    GUILFORO 

5641     NEW    HAVEN 

41    23 

72 

280 

8A 

NEW    HAVEN    WATER    COMPANY 

NORWftLH    GAS     PLANT 

5893    FAIRFIELD 

41    07 

73 

25 

37 

8A 

8A 

CONN.    LIGHT    +    POWER    CO., 

NORWICH    PUB    UTIL    PLT 

5910    NEW    LONDON 

li 

41    32 

72 

20 

lOA 

lOA 

OEPT.    PUBLIC    UTILITIES 

PAUCHAUG   FOREST 

6131    NEW    LONDON 

>7 

41    35 

71 

91 

270 

7A 

ST.    PARK    ♦    FOREST    COMM. 

PROSPECT 

6597    NEW    HAVEN 

41    30 

72 

97 

420 

8A 

NEW    HAVEN   WATER    COMPANY 

6645    WINOMAM 

n 

41    54 

71 

54 

240 

8P 

7A 

c 

ALPHONSE    BONNER 

6655    FAIRFIELD 

41    05 

73 

38 

300 

GREENWICH    WATER    COMPANY 

ROCHVILLE 

6942     TOLLAND 

41    52 

72 

26 

510 

c 

ROCKVILLE    WTR.    +    AOUE. 

6966    LITCHFIELD 

41    35 

73 

26 

220 

7A 

CONN.    LIGHT    +    POWER    CO. 

ROUND    POND 

7002    FAIRFIELD 

41    18 

73 

32 

785 

7A 

1  SALISBURY 

7109    LITCHFIELD 

73 

27 

1015 

9P 

CHARLES    T.    JECKEL                  , 

SAUGATUCK    RESERVOIR 

7157    FAIRFIELD 

41    15 

73 

21 

300 

9P 

BRtDGEPORT    HYDRAULIC    CO' 

SHEPAUG    OAH 

7373    LITCHFIELD 

41    43 

73 

18 

841 

12M 

c 

BUR.    ENG.    WATERBURY 

SHUTTLE    MEADOW    RESVR 

7432    HARTFORD 

41    39 

72 

49 

370 

8A 

M 

WTR.    COMM.    NEW    BRITAIN 

'  STAFFORD    SPRINGS 

7946    TOLLAND 

17 

41    57 

72 

18 

540 

4P 

WILLIAM    W(    SYMONDS               ' 

STAMFORD    5    N 

T970    FAIRFIELD 

4,  41    08 

200 

5P 

c 

STAMFORD    MUSEUM 

STEVENSON    DAM 

8065    FAIRFIELD 

73 

10 

7A 

CONN.    LIGHT    *    POWER    CO. I 

STORRS 

8138    TOLLAND 

17 

41    46 

15 

650 

5P 

5P 

CG 

U.    OF    CONN,    AGR.    OEPT,    , 

8330    LITCHFIELD 

41    42 

73 

03 

550 

CORPS    OF    ENGINEERS 

8436    LITCHFIELD 

41    48 

07 

580 

AR 

TOHRINGTON    WATER    CO,          : 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 

8488    FAIRFIELD 

41    17 

09 

320 

7P 

BRIDGEPORT    HYDRAULIC    CO 

WATEftSURY    RADIO    WBRY 

8916     NEW    HAVEN 

* 

41    35 

02 

605 

5P 

WEPAWAUG   RESERVOIR 

9007    NEW    HAVEN 

41     18 

73 

02 

180 

6A 

NEW    HAVEN    WATER    COMPANY] 

WESTBROOK 

9057    MIDDLESEX 

41    18 

72 

26 

40 

4P 

4P 

H 

JAMES    RINTOUL 

: WEST    HARTFORD 

9162    HARTFORD 

41    45 

72 

47 

275 

8A 

WATER    BUREAU    HARTFORD 

: WEST    HARTLAND 

42    00 

72 

58 

1180 

BA 

WATER    BUREAU    HARTFORD       , 

WHIGVILLE    RESERVOIR 

9508    HARTFORD 

72 

57 

500 

BA 

WTR.    COMM,    NEW    BRITAIN    , 

■ WtGWAM    RESERVOIR 

9568.  LITCHFIELD 

41    40 

73 

08 

525 

12H 

12M 

WATERBURY  WATER   COMPANY 

WOlCOTT    RESERVOIR 

9759    NEW    HAVEN 

41    37 

72 

56 

770 

BA 

WTR,    COMM,    NEW    BRITAIN 

woooeuRT  3   W 

9783!  LITCHFIELD 

41    34 

73 

16 

960 

BA 

H 

OSCAR    S.    JOHNSON 

MAINE 

AUGUSTA 

□273    KENNEBEC 

44    19 

69 

47 

250 

c 

PETER    WILLIAMSON 

AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

0275    KENNEBEC 

44    19 

69 

48 

350 

MID 

MID 

H 

FED.    AVIATION    AGENCY 

BANGOR    DOW    FIELD 

0355,  PENOBSCOT 

11    44    48 

68 

49 

202' MtO 

MIOt           1 

U.S.    AIR    FORCE 

BAR    HARBOR 

037  1    HANCOCK 

4    44    23 

68 

12 

30:      5P 

2P 

H 

ACADIA    NATIONAL    PARK 

BELFAST 

0480    WALOO 

00 

20      8P 

BELFAST    WATER    DISTRICT 

BINGHAM    WYMAN    DAM 

0600    SOMERSET 

9    45    04 

69 

54 

395 

MID 

CENTRAL    MAINE    PWRt    CO. 

8RASSUA    DAM 

0814    SOMERSET 

69 

1050'     7A 

7A 

KENNEBECK    WTR.    PWR.    CO. 

BRID6EWATER 

0833    AROOSTOOK 

15    46    25 

67 

51 

410       5P 

9P 

HAROLD    MAC     ILROY.    JR. 

BfilDGTON    1    NNW 

0844    CUMBERLAND 

44    04 

70 

6001      6P 

6P 

H 

ANDREW    J.    SANBORN 

BRUNSWICK 

0934    CUMBERLAND 

43    53 

69 

96 

70    MID 

MID 

U.S.    NAVY 

CARIBOU    W6     AIRPORT 

1175    AROOSTOOK 

46    52 

68 

01 

624,  MID 

MIO 

c 

HJ 

U.S.    W=AIHER    BUREAU 

CLAYTON    LAKE 

45    37 

69 

1000    eA 

C 

MRS.    JEAN   WEYMOUTH 

CORINNA 

1628    PENOBSCOT 

44    65 

69 

360^     6P 

6P 

RAYMOND    R.    PALMER 

OAMARISCOTTA    MILLS 

1823    LINCOLN 

44    08 

69 

31 

210i     8P 

8P 

MRS.     NANCY    RAWLINGS 

EASTPORT 

2426    WASHINGTON 

44    55 

80,     7P 

c 

K 

WALTER     A.     HICKS 

EAST    SANGERVILLE    5    SE 

2442    PISCATAQUIS 

69 

17 

540:      5P 

5P 

MRS.    ELMER    J,    LELAND 

ELLSWORTH 

2620    HANCOCK 

44    32 

24 

8A 

H 

BANGOR    HYDRO-ELEC.    CO. 

EUSTIS    2    SSE 

2700!  FRANKLIN 
2765    FRANKLIN 

45    12 

44    40 

70 

28 
09 

1170 
390 

7A 

7A 

c 

MRS.    DOROTHY    S.    JONES       ■ 
CHARLES    S.    PREBLE 

FORT    FAIRFIELD 

2368    AROOSTOOK 

46    48 

67 

46 

300 

7A 

JAMES    A.    SCHOFIELD 

FORT    KENT 

2878    AROOSTOOK 

3046    KENNEBEC 

47    15 
44    13 

69 

47 

530 

140 

9P 
SS 

11 

c 

" 

JOSEPH    M.    FOX 

GARDINER    WATER    DISTRICT' 

70 

700 

5P 

RUMFORD    FALLS    POWER    CO.I 

GRAND    LAKE    STREAM 

3261    WASHINGTON 

45    11 

57 

290 

8A 

8A 

STATE    FISH    HATCHERY 

GREENVILLE 

3353    PISCATAQUIS 

45    28 

69 

35 

1060 

MID 

c 

MRS.    WINNIE    P.    SAWYER       | 

HIRAM    2    S 

3800    CUMBERLAND 

43    51 

48 

290 

CENTRAL    MAINE    POWER    C0.| 

HOULTON   FAA    AP 

3892    AROOSTOOK 

47 

493    MID 

FED.    AVIATION    AGENCY         1 

HOULTON 

3397    AROOSTOOK 

67 

90 

4101      6P 

6P 

c 

45    37 

70 

1160 

5P 

5P 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

JONESBORO 

4183    WASHINGTON 

44    39 

67 

39 

185 

7A 

IRVING    C.    MASON 

u.is,=» 

45661  ANDROSCOGGIN 

44    06 

70 

14 

182 

gp 

9P 

UNION   WATER   POWER   CO. 

LONG    FALLS    DAM 

47811  SOMERSET 

45    13 

70 

12 

U60 

7A 

7A 

H 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

MACHIAS 

4878    WASHINGTON 

44    43 

28 

7A 

H 

WILLIAM    JORDAN                          i 

MADISON 

49271  SOMERSET 

69 

53 

260 

6P 

MADISON    MILLS 

MIDDLE    0AM 

5261,  OHFORO 

44    47 

99 

1450 

7A 

9P 

UNION    WATER    POWER    CO. 

5304,  PENOBSCOT 

45    39 

350 

c 

GREAT    NORTHERN    PAPER   CO 

5309'  PENOBSCOT 

45    39 

41 

MID 

MID 

FED.    AVIATION    AGENCY 

MOOSEHEAO 

5460 

SOMERSET 

45    35 

69 

43 

1023 

7A 

OLD    TOWN    FAA    AIRPORT 

642  5 

PENOBSCOT 

68 

MID 

MID 

FED.    AVIATION    AGENCY 

OOUOSSOC 

6427 

FRANKLIN 

44    5B 

47 

1510 

8A 

BA 

AHLO   COPP 

ORONO 

6430 

PENOBSCOT 

44    52 

66 

42 

115 

4P 

4P 

UNIVERSITY    OF    MAINE 

643  5 

PENOBSCOT 

68 

41 

HAROLD    HAMLIN 

PORTLAND 

6900 

CUMBERLAND 

43    40 

15 

MIO 

MIO 

CITY   OF    PORTLAND 

PORTLAND    WB    AIRPORT 

590  5    CUMBERLAND 

43    39 

70 

61 

c 

HJ 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

PRESOUE     ISLE 

593?:  AROOSTOOK 

46    39 

68 

00 

5P 

RIPOGENUS    DAM 

7IT4:   PISCATAQUIS 

45    53 

965 

GREAT    NORTHERN    PAPER   CO 

ROCKLAND 

7250l  KNOX 

69 

07 

40 

OLIVER    W.    HOLMES 

ROCKLAND    1    W 

7255 

44    06 

69 

08 

30 

c 

CENTRAL     MAINE    POWER    CO, 

RUMFORD    3    SW 

7325 

OXFORD 

44    31 

70 

674 

KID 

MIO 

EVALINE    A.    WARREN 

7330 

OXFORD 

44    33 

70 

33 

905 

c 

RUMFORD    FALLS    POWER   CO* 

'ORD  POWER   PLANT 
RANCIS 
'ORD   : 


HBR   9   SSE 


E    PUMP   STA 
ON   2   NNW 

WEST    ENFIELO 

WOODLAND 

MASSACHUSETTS 


BARRE  FALLS  DAM 
BEDFORD 
BEECHWOOD 
BELCHERTOWN 


BLUE  I 


ILL  I 


BOSTON  WB  AIRPOf 
BOYLSTON 
BRIDGEWATER  M  C 
BROCKTON 
BUFFUMVlLt-E  DAM 
CHARLES  RIVER  VI 
CHATHAM  LT  STA 
CHESTERFIELD 


EAST  :;rimfield  dam 

EAST  PEPPERELL 
EAST  WAREHAM 
EDGAR TOWN 
FALL  RIVER 
Fl  TCH6URG  2  S 
FRAH I NGHAM 
FRANKLIN 
GARDNER 
GROTON 

HA ROW  I CK 
HATCHVILLE 

HAVERHILL 

HEATH 

H  INGHAM 

HODGES  VILLAGE  DAM 

HOLYOKE 

HOOSAC    TUNNEL 

HUBBAROSTON 


IPSWICH 

knightville  dam 
lawrence 

LOWELL 

MANSFIELD 

MENDON 

MIDDLEBORO 

MIDDLETON 

MILFORD 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

I  NEW  BEDFORD 

NEWBURYPORT 

NEW  SALEM 
'  NORTHBRIDGE 
'  NORWOOD 
'  PELHAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  3  N 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

'  PLAINFIELO 

PLYMOUTH 
!  PROVINCETOWN  I  N 
i  QUAB6IN  INTAKE 
1  READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SAlEM  CG  air  STAT  ION 

SANDWICH 

SEGREGANSET 


IE  FALLS 
SOUTHBRIOGE  3  SW 
SOUTH  ECREMONT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD  ARMORY 


ST  El 


ING 


STERLII 
SIOCKBRFOGE 
TAUNTON 
TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WARE 

WASHINGTON  2 

WEST  BRIMFIELD 

WEST  CUMMIN6T0N 

WESTFIELO 

WEST  HEDWAY 

WESTON 

WEST  OTtS 

WESTOVER  FIELD 
WINCHENDON 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 


OXfORD 

AROOSTOOK 

YORK 

SOMERSET 

OXFORD 

HANCOCK 

AROOSTOOK 

OXFORD 

SOHCRSCT 

OXFORD 

KENNEBEC 
YORK 

PENOBSCOT 
WASHINGTON 


WORCESTER 

MIDDLESEX 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

WORCESTER 

NORFOLK 


0736 

0770|  SUFFOLK 
08011  WORCESTER 
08401  PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
WORCESTER 
NORFOLK 
BARNSTABLE 
HAMPSHIRE 
SUFFOLK 
WORCESTER 


2107'  WORCESTER 
Z369J  MIDDLESEX 
2451.  PLYMOUTH 
250l!  DUKES 

BRISTOL 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

WORCESTER 

MIDDLESEX 


2975 


3270 

3401 

BARNSTABLE 
3505  ESSEX 
3549i  FflANKL  IN 
3524'  PLYMOUTH 
3659'  WORCESTER 
3702;  HAMPDEN 
3713|  BERKSHIRE 
37721  WORCESTER 
382!|  BARNSTABLE 


I  387. 


ESSEX 


IIRE 

4105:  ESSEX 
I  4313|  MIDDLESEX 

4449'  BRISTOL 

4667  WORCESTER 
■  471  I  PLYMOUTH 

4744:  ESSEX 
,  4760i  WORCESTER 
I  51591  NANTUCKET 


ESSEX 


■  641* 


WORCESTER 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

PLYMOUTH 

BERKSHIRE 

WORCESTER 

BERKSHIRE 


j  6425  HAMPSHIRE 
j  6486  PLYMOUTH 

6681  BARNSTABLE 
I  6699  WORCESTER 

6783;  MIDDLESEX 

■  6938,  PLYMOUTH 
'  6977'  ESSEX 

i  7124|  ESSEX 

7190  BARNSTABLE 
I  7293   BRISTOL 

7370  FRANKLIN 
7627  WORCESTER 
7692  BERKSHIRE 
8030  MIDDLESEX 
8046  HAMPDEN 
8154    WORCESTER 

■  8159  WORCESTER 
'  8181  BERKSHIRE 

BRISTOL 
8573  WORCESTER 


FRANKLIN 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

BERKSHIRE 

HAMPDEN 

HAMPSHIRE 

HAMPDEN 

NORFOLK 

MIDDLESEX 

BERKSHIRE 

HAMPDEN 

WORCESTER 

WORCESTER 


42  19 
42  25 
42  28 


42  22 
42  21 

41  57 


42  24 
42  20 
42  24 


42  39 
42  03 
42  05 


42 


*2  07 
42  11 
42  23 

4  42  01 

5  42  27 
9  42  32 
7  42  26 

5  42  31 

41  59 

42  04 
42  22 
42  31 

41  47 

42  39 


I  17 


42  36 
42  03 
42  09 
42  27 
42  07 
42  27 
42  28 
42  17 

4  41  54 

5  42  39 

5  42  37 

4  42  II 

5  42  16 


42  12 
42  42 

42  16 
42  18 


70  9» 
66  93 

70  47 


73  06 
72  32 
71  93 

71  28 

72  02 

71  17 

70  49 

72  21 
72  07 

71  07 


69  97 
72  51 

71  09 

71  41 

72  08 
71  35 

70  40 

70  31 

71  10 
71  46 
71  25 
71  25 
71  59 
71  35 


72  58 
72  00 
70  16 


72  52 
71  10 
71  19 
71  12 
71    34 

70  55 

71  01 
71    31 


73    04 

72  11 

73  16 


70  12 

72    17    ! 

71  06 
70    66 
70    37    ' 
70    52    ' 

70  30    ; 

71  07   I 


72  44 

72  05 

73  25 

71  06 

72  35 
71  48 
71  48 


72  15 

73  09 
72    16 


71    26 

71  19 
73    09 

72  33 

72  05 
71  52 
71    49 
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I860 
1090 
1153   t 


25|     5P      5P: 


80      7Pi     7P 


400{      8A      8A 


>    MILLER 

.    PARK    SERVICE 

NC    PUB    SERVICE    CO. 

C    SVC.    CO.    OF    N.I 

MADALYN    BENNETT 

ON    WATER    POWER    CO. 


KENNEBEC  WATER  DISTRICT 
I  CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 
I GeORGC    THOMPSON 

AUSTELL   J.    DOW 


NEW   ENGLAND   POWER   CO. 

UNIVERSITY    OP    MASS* 
I M«    C.    STEWART 
I  METRO.    DIST.    WTRi    COMM, 

CORPS   OF   ENGINEERS 

NORTHEAST    HEA.    SVC. 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
'metro.  DIST.  WTR,  COMM, 
■  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  U,S.  WEATHER  BUREAU 


lASS. 


NST; 


CITY    ENGINEER 
I  CORPS   OF    ENGINEERS 

EDMUND    A,    SYMONDS 

U.S.    COAST    GUARD 
I  MASS. WTR, RESOURCES    COMM' 

METRO*    OlSTt    WTR,    COHM.i 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM.I 

' CORPS   OF   ENGINEERS 
MRS.    MARY    E.    DAVIS 

'  CRANBERRY   EXP.    STATION 
MRS.    ELIZABETH    B.    HOUGH 
RICHARD    C,    QRIGHAM 
DEPT, PUBLIC    WORKS 
METRO.    DIST,    WTR.    COMM. 
MASS. WTR. RESOURCES    COMMl 
MASS. WTR. RESOURCES    COMM' 
MASS. WTR, RESOURCES    COMmI 

; MASS. WTR. RESOURCES   COMM 
MASS. WTR. RESOURCES    COMM, 
EARL    F.    SMITH 
MASS. WTR. RESOURCES    COMMi 
F*    ROBERT    SKILLIN6  I 

CORPS    OF    ENGINEERS 
, RICHARD    W*    SEARS  I 

I  NEW   ENGLAND    POWER    CO* 
I  MISS   BESSIE    WHEELER  I 

j  CAPE    *   VNYRD.    ELEC.    CO*j 

MASS. WTR. RESOURCES  COMM; 
CORPS    OF    ENGINEERS 

ESSEX    COMPANY  ! 

PROP.    LOCKS    ♦    CANALS 
i MASS, WTR, RESOURCES    COMM' 
,  HAROLD    J,    PARKINSON  ! 

'  MASS, WTR, RESOURCES  COMM' 
:  OANVERS    WATER    WORKS  i 

MASS, WTR. RESOURCES  COMM 
I    U.S.    WEATHER    BUREAU 

CITY    ENGINEER  I 

MASS.WTR. RESOURCES  COMM 
METRO.  DIST.  WTR,  COMM*: 
MASS. WTR. RESOURCES  COMMj 
DAVID    G.    DOE  I 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM,' 
MASS. WTR. RESOURCES    COMM' 
MASS. WTR, RESOURCES    COMM 
DIR.    HARVARD    FOREST 
I   U«S.   WEATHER   BUREAU 

MASS.WTR.RESOURCES  COMM 
'  PLYMOUTH    CORDAGE    CO* 

CAPE   +   VNYRD,    ELEC*   CO. 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 

R.    E.    LAUTZENHEISER 

NEW    BEDFORD    WATER    WORKS 
I  REV.    R.    M.    BARKER 
, U*S.    COAST    GUARD 

W*    A.    WINSOR 
i  BRISTOL    CO.    AGR.    SCHOOL 


NEW    ENGL 

AND    POWER    CO. 

CHESTER 

S.    SPIELV06EL 

DAVID    A. 

HUNTER 

METRO.    D 

ST.    WTR.    COMM 

NUNZIO    L 

lNCIANI 

NESBITT 

U    BANGS 

rfATER    WORKS 

CORPS    OF 

ENGINEERS 

W*    MASS. 

ELEC.    CO. 

PARKER    N 

MRS.    MARTHA    S.    GARDNER 

!  FREDERIC    S.    BROWN 

MASS.WTR.RESOURCES    COMm! 
I  FRANCIS    D.    DONOVAN  I 

I  WESTON    COLLEGE 

MASS.WTR.RESOURCES    COMmI 

U.S.    AIR    FORCE 
MASS.WTR.RESOURCES    COMHJ 
UiS*    WEATHER    BUREAU 
CLIFFORD   L*    DAVIS 


STATION  INDEX 


NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 

HLEHEM 

CKWATER  0AM 
BRADFORD 
BRISTOL 
CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 
CENTER  HARBOR 
AREMONT 

CLEAR  eROOK 
COLEBROOK 

CONCORD  we  AIRPORT 
CONWAY  1  N 

VILLE  NOTCH 
DUBLIN 
DURHAM 

EAST  DEERING 
ERROL 
FABVAN 

IRST  CONN  LAIce 

ITZWILLIAM 
TRANKLIN  I  NW 
FRANKL IN  FALLS  DAM 
GILMANTON 
GRAFTON 
GREENVILLE 
HANOVER 

.LSBORO  2  W 
HUDSON 

FERSON 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 
LANCASTER 
LANOAFF 

LEBANON  FAA  A  I RPORT 
LINCOLN 

MAC  DOWELL  dam 
HANCHESTER 


iSSABESIC  LAKE 

'LFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
mount  WASHINGTON 
NASHUA  2  HKV 
NEW  DURHAM  ?  NNW 
NEWPORT 
NORTHWOOD 

OTTER  BROOK  DAM 
PETERBORO  2    S 

PINKHAM  NOTCH 
PITTSBURG  RESERVOK 

PORTSMOUTH 

SOUTH  LYNOE80R0 
SOUTH  WEARE 
SUNAPEE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
WALPOLE  2 
WARREN 

WATERVILLE  VALLEY 
WEST  HENNIKER 
WEST  RUMNEY 


I  15' 


COUNTY 


GRAFTON 
COOS 

GRAFTON 

MERRIMACK 

MERRIMACK 

GRAFTON 

GRAFTON 

GRAFTON 

BELKNAP 

SULLIVAN 


1S90  GRAFTON 

1647  COOS 

16B3  MERRIMACK 

1T32  CARROLL 

2023  COOS 

213t>  CHESHIRE 


STR 


2999    COOS 
3024    CHESHIRE 
3177   MERRIMACK 
3182    MEHfllMACK 
3359    BELKNAP 
3530    GRAF' 


3B50    C?l 


S6OR0 


S013 

HILLSBOPO 

5072 

HILLSeORO 

5150 

CHESHIRE 

5?n 

HILLSBOHO 

5'.12 

HILLS80R0 

5679 

MERRIMACK 

5ft39 

COOS 

MILLS60R0 

S7flO 

STRAFFORD 

Sflftfl 

6368 

ROCMNGHA 

6550 

CHESHIRE 

6697 

H1LLSP0R0 

6818 

6856 

COOS 

6945 

69fiO 

ROCKINGHA 

7967 

MERRIMACK 

8081 

HILLSBORO 

HILLSBORO 

8502 

SULL 1  VAN 

8519 

CHESHIRE 

8855 

CHESHIRE 

8885 

GRAFTON 

8960 

GRAFTON 

9291 

MERRIMACK 

9474 

GRAFTON 

9618 

COOS 

9726 

CHESHIRE 

ROCKINGHA 

9866 

CARROLL 

994  0 

GRAFTON 

9966 

COOS 

5   4*    25 

2    55 

10   43    33 


42 

47 

41 

29 

41 

72 

43 

12 

42 

,7 

42 

51 

43  29 

II  42  53 

43  03 

5    43  23 


43  55 
43  57 
43    10 

43  48 

44  23 
42    46 

42  47 

43  36 
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JAMES  LEONARD 
BROWN  PAPER  COMPANY 
RUSSELL  E*  HAGUIRE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RUTH  S*  MOORE 
PUBLIC  SERVi  C0>  N.Hi 
ERASTUS  DOLE 
AUSTIN  MACAULAV 


CORPS  OF  ENGINEERS      I 
RICHARD  D*  STEVENS 
UiS>  WEATHER  BUREAU     I 
JOE  6.  DODGE 
GERTRUDE  E.  NASH 
DUBLIN  SCHOOL.  INC* 
UNIVERSITY  OF  N,H. 
RODNEY  Lt  GILBERT 
G*  E<  CAMPBELL 
OWIGHT  A.  DANFORTH 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
MASS.WTR. RESOURCES  COMM 
F»  J.  SOUTHMAYO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ARTHUR  G*  BROWN 
PHILL IP  K,  BROWN 
GREENVILLE  MILLS 
DARTMOUTH  COLLEGE 
PUBLIC  SERV*  CO.  N.H. 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 

INACTIVE   6/61 
HERTON  T.  GOODRICH 
KENNETH  E.  GOULD 
N.H.  WATER  RESOURCES  BO 


MRS.    KATHLEEN    BOYLE 
CORPS    OF    ENGINEERS 
PUBLIC    SERV.    CO.    N.H 

MANCHESTER    WA 
UNION    WATER    PC 

RICHARD    0.    PAR 
MT.    WASH,    OPS 

ER    WOR 

KER 

I  MARY  R.  STRACHAN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
Gt  A.  MORI  SON 
: GEORGE  HAMILTON 
N.H.  WATER  RESOURCES 
WILLARD  F.  WIG6ETT 
DEPT.  PUBL IC  WORKS 
POWERS 


IARRy  I 


MRS. 


I  MRS. 


HOL' 


LSLEY 


ANDRl 
CHEftY 


.  CORPS  OF  ENGINEERS 

ELVA  M.  CH1VELL 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 
CARL  0.  GRUPE 
HERMAN  E.  BAKER 
' ROBERT  A.  SIERWEILER 


STATION 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

NEWPORT  WATER  WORKS 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

WOON SOCKET 

VERMONT 

'BELLOWS  FALLS 

[BENNINGTON  2  NNW 

BETHEL  4  N 

BLOOMFIELO 

BURLINGTON  U  OF  VT 
iBURLINGTON  WB  AIRPORT 


NEWPORT 
.  PROVIDENCE 

.  I  WASHINGTON 


0499  WINDHAM 
0563|bENNINGTON 

0661  IWINDSOR 
069o|ESSE)t 

TENOEN 


TENOEN 


ESSEX 

WINDSOR 
ORANGE 


136C 

1433  RUTLAND 
,1565  ORANGE 
1580  ADDISON 
1715  CALEDONIA 
1786  BENNINGTON 


ENOSBURG    FALLS 

2769 

FRANKLIN 

3341 

ESSEK 

GRAFTON 

3400 

HIGHGATE    FALLS 

3914 

FRANKLIN 

HUNTINGTON    CENTER 

4052 

CHITTENDEN 

MANCHESTER    CENTER 

4882 

BENNINGTON 

MANCHESTER    DEPOT 

MC    1N00E    FALLS 

504  4 

CALEDONIA 

MIDOLESei 

5132 

WASHINGTON 

MONTPELIER    FAA    AIRPORT 

5278 

MORRISVILLE 

LAMOILLE 

MOUNT    MANSFIELO 

5416 

LAMOILLE 

NEWFANE 

5492 

WINDHAM 

NEWPORT 

5542 

ORLEANS 

NORTH    DANVILLE 

5632 

CALEDONIA 

NORTHFIELD 

5733 

WASHINGTON 

NORTH    MARYLAND    DAM 

5768 

WINDSOR 

NORTH    SPRINGFIELD    0AM 

WINDSOR 

BENNINGTON 

PLYMOUTH    UNION 

WINDSOR 

6746 

WINDSOR 

PEADSBORO    1    SSE 

6761 

BENNINGTON 

ROCHESTER 

689  3 

WINDSOR 

RUTLAND 

'6995 

RUTLAND 

SAINT    ALBANS    BAY 

7026 

FRANKLIN 

SAINT     JOHNSBURY 

CALEDONIA 

SALISBURY 

7098 

ADO  I  SON 

SEARS8URG    MOUNTAIN 

7142 

BENNINGTON 

SEARSflURG    STATION 

7152 

SOMERSET 

740  1 

WINDHAM 

SOUTH    LONDONDERRY 

SOUTH    NEWBURY 

STOCKBRIOGE 

8057 

WINDSOR 

WAITSFIELD  1 
WAR0S60RO 
WATERBUPY  1  Nl 
WEST  BURKE 


NEW  STATIONS 


7201      6P      6P| 


'    CALEDONM 
1    WINDSOR 


|3601iARC»STOOIC 
6585    PENOBSCOT 


41  10 
41  S3 
41  29 
41    29 

41  30 
41  44 
41    59 


43    08 

42  55 

43  53 
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it 


45 

00 

43 

43 

41 

44 

43 

44 

44 

43 

44 

44  46 

44  25 

143  54 

142  54 

^2  52 

l42  58 

43  11 

44  04 


U   45    50 
11     46   00 


3    09 

1  32 

2  36 
2    27 


3    13 

2  08 

3  06 

2  48 

1  43 
■2    37 

3  03 

2  9S 


1122   M 

680 
3960 


1630  , 
1220  ; 
1480 
1120 


2   43 

1  59 

2  55 
2    28 


67    59 
66    27 


360]    7P      7P| 
5  70      7P      7P 


NEW    ENGLAND    POWER    CO. 
PAUL    W.    BOHNE 
VICTOR    R.    PERK  INS 
GEOPGE    L.    COOPER 
UNIVERSITY    OF    VERMONT 
U.S.    WEATHER    BUREAU 


CENT, 


RUFU: 


'.CO. 


.PUBLIC    SERV. CO.' 


LBER 


POMEROY 
OILMAN    PAPER    COMPAN 
AVERY    H.    PARK 

I    HARRIS 
HARLEV    W.    SARGENT 

PAUL    TODTSCHINDER 


GREEN    MTN.    POWER    CORP. 
FED.    AVIATION    AGENCY 
WATER    •    LIGHT    DEPT. 

!    BROADCASTING    CORP, 


RESEARCH    SERVICE 


AGR. 

WILLI' 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PAUL  R.  OSTERTAC 

,  EMILIE  HOORE 

■.  ROWLEE 
ENGLAND  POWER  CC 

>  BERNICE  ORDWAY 
GEORGE  L.  KIRK 


YMONO  I 


SWEEN- 


CENT. VT, PUBLIC    SERv.COi 

GEORGE    6RIGGS 
jNEW    ENGLAND    POWER    CO. 

NEW    ENGLAND    POWER    CO. 

RAY    E.    LYMAN 
mRS.     ISABEL    WHITNEY 
JRAYMOSD    LA    HOCK 

CORPS    OF    ENGINEERS 

■EDITH    SPAUL01NG 
ICORPS    OF    ENGINEERS 

'NEW    ENGLAND    POWER    CO. 


'MRS. VIRGINIA    ALR 
J.HAL    PATTERSON 


7-HOUSATOKICi       S-HUDSON;       9-KElWEBECi 


t-MERRIMACKi       1 1 -PENOBSCOT  j       12-PRESLIlIPSCOT. 


I 
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REFERENCE   NOTES  NEW    ENGLAND 

1962 

Additional  Information  regarding  the  cUmate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CUmatologlHt  tor  Northern  and  Central  Now 
England  (Maine,  Now  Hampshire,  Vermont,  and  Massachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Dost  9,  Massachusot ts   or  to 
the  State  Cllmatologlst  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks   Connecticut 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  ' 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  date  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  In  "Cllma tological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Bin  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  cllma tological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes 
of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables"  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  lor  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  issues, 
or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Dally  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

ft   Mount  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont  not  used  In  computing  Division  averages  or  extremes  for 
the  State  or  Section. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

ft      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset.  • 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

}eneral  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
MTIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Governmont  Printing  Office,  Washington  25, 
).  C. 

[nformation  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
'Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washingtc 
J5j  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
)ata  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

iubscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
noney  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
;o  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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76.7 

54.4 

65.6 

-  0.7 

87 

6 

43 

19 

39 

0 

0 

0 

0 

5.92 

3.05 

2.97 

7 

.0 

0 

9 

3 

1 

WATERVILLE  PUMP  STA 

77.8 

56.5 

67.2 

-  1.1 

85 

6 

47 

23 

19 

0 

0 

0 

0 

2.45 

-   .49 

.72 

29 

.0 

0 

7 

1 

0 

WEST  BUXTON  2  NNW 

75.3 

54.5 

64.9 

84 

27+ 

44 

23 

54 

0 

0 

0 

0 

3.84 

1.08 

8 

.0 

0 

9 

3 

1 

WOODLAND 

75.2 

55.8 

65.5 

-  1.0 

88 

27 

45 

24 

42 

0 

0 

0 

0 

3.41 

.39 

1.40 

22 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

65.0 

-  2.0 

4.08 

1.16 

COASTAL 

BAR  HARBOR 

71.3 

56.3 

63.8 

-  2.2 

78 

25 

45 

24 

53 

0 

0 

0 

0 

3.24 

.12 

1.20 

29 

.0 

0 

6 

2 

1 

BELFAST 

76.3 

55.5 

65.9 

82 

20+ 

44 

24 

23 

0 

0 

0 

0 

1.90 

.97 

29 

.0 

0 

3 

2 

0 

BRUNSWICK 

73.1 

56.8 

65.0 

84 

6 

48 

24+ 

52 

0 

0 

0 

0 

2.23 

.87 

20 

.0 

0 

5 

2 

0 

DAMARiSCOTTA  MILLS 

74.5 

56.6 

55.6 

82 

6 

43 

19 

32 

0 

0 

0 

0 

3.02 

1.15 

17 

.0 

0 

5 

3 

1 

See   reference   notes  following  Station   Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAND 


ONTINUED 

AU 

GUS 

r  leea 

Ton 

nporature 

Pracipltation 

•   1 

s  i 

5. 

No.  of  Doyt 

1  2 

Sno 

w,  SInt 

No.  of  Day. 

Station 

Max. 

Min. 

■f  "J 

i 

• 
1 

i 
S 

?  E 

If 

o 

C 

- 

: 

S 

S  3 

II 

n 

1 

I.  E 

S 

1 

1 

1 

»  t 

si 

li 

Si 

1 

n 

1 
o 

a 

1 

Is 

• 

o 

i 

o 

ASTPORT 

68.6 

52.3 

60.6 

-    1.3 

77 

2 

44 

24 

129 

0 

0 

0 

0 

2.67 

-       .19 

1.02 

21 

.0 

0 

6 

3 

1 

ULSWORTH 

72.3 

54.6 

53.5 

79 

15 

44 

24+ 

58 

0 

0 

0 

0 

D    2.65 

.10 

1.25 

30 

.0 

0 

6 

1 

1 

ONESeORO 

70.9 

53.0 

62.0 

80 

3 

41 

19 

93 

0 

0 

0 

0 

2.47 

1.36 

30 

.0 

0 

5 

1 

1 

ORTLANO 

76.* 

58.3 

65.9 

86 

20 

52 

24 

20 

0 

0 

0 

0 

3.65 

.73 

29 

.0 

0 

8 

4 

0 

ORTLAND    WB    AIRPORT       //R 

74.5 

55.0 

64.8 

-    2.0 

84 

20 

42 

24 

52 

0 

0 

0 

0 

2.87 

.45 

.56 

29 

.0 

0 

7 

3 

0 

OCKLAND 

72.8 

55.6 

64.2 

80 

3 

44 

24 

49 

0 

0 

0 

0 

2.60 

1.17 

29 

.0 

0 

6 

1 

1 

ANFORO    2    NNW 

80.1 

53.9 

67.0 

88 

5 

41 

25 

27 

0 

0 

0 

0 

2.10 

.86 

29 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIVISION 

64.5 

-    1.1 

2.66 

-       .14 

ASSACHUSETTS 

KESTERN 

DAMS 

77.5 

53.6 

55.6 

-    1.5 

90 

7 

41 

19 

59 

1 

0 

0 

0 

3.99 

.56 

1.98 

8 

.0 

0 

4 

3 

2 

DOSAC    TUNNEL 

76. 6M 

53. OM 

64. SM 

-    1.8 

86 

7 

42 

19 

55 

0 

0 

0 

0 

5.04 

1.55 

2.40 

8 

.0 

0 

4 

3 

2 

HI6HTVILLE    DAM 

77.6 

52.5 

65.1 

88 

7 

40 

19 

57 

0 

0 

0 

0 

3.40 

1.10 

11 

•  0 

0 

7 

3 

1 

ITTSFIELD    WB    AIRPORT       R 

75.2 

53.2 

64.7 

-    1.5 

87 

5 

42 

19 

69 

0 

0 

0 

0 

3.56 

-       .34 

1.59 

7 

•  0 

0 

3 

3 

1 

DUTM    EGREMONT 

76.5 

54.9 

65.7 

85 

20 

41 

19 

58 

0 

0 

0 

0 

6.34 

2.29 

3.31 

8 

.0 

0 

8 

3 

2 

TOCKBRIOGE 

77.3 

53.6 

65.5 

-    0.1 

65 

31  + 

41 

19 

54 

0 

0 

0 

0 

3.48 

-       .67 

2.05 

7 

.0 

0 

6 

1 

1 

EST    CUMMINGTON 

76. 9M 

49.4 

63. 2M 

86 

20 

38 

23 

95 

0 

0 

0 

0 

4.33 

.44 

21 

.0 

0 

6 

2 

2 

D 1 V 1 S 1  ON 

64.9 

-    1.7 

4.31 

.58 

CENTRAL 

■IHERST 

79.0 

56.7 

67.9 

-    1.7 

86 

7+ 

41 

19 

35 

0 

0 

0 

0 

3.33 

-       .53 

.92 

10 

.0 

0 

6 

3 

0 

ARRE    FALLS    DAM 

77.2 

53.6 

65.4 

84 

6+ 

40 

23 

51 

0 

0 

0 

0 

2.72 

.82 

10 

.0 

0 

6 

2 

0 

IRCH    HILL    DAM                         R 

78.4 

54.5 

65.5 

85 

7+ 

39 

19 

54 

0 

0 

0 

0 

3.48 

.94 

8 

.0 

0 

6 

3 

0 

.UE    HILL    WB                          // 

76.4 

59.0 

67.7 

-    1.7 

87 

5 

53 

23+ 

30 

0 

0 

0 

0 

6.20 

2.15 

2.88 

29 

.0 

0 

6 

4 

JFFUHVILLE    DAM 

77.4 

55.1 

66.3 

88 

9 

43 

19 

47 

0 

0 

0 

0 

3.08 

1.21 

16 

.0 

0 

6 

4 

HESTNUT    HILL 

78.5 

60.3 

69.4 

-    2.4 

66 

6 

60 

24 

19 

0 

0 

0 

0 

3.27 

-       .54 

1.21 

29 

.0 

0 

5 

3 

.INTON 

76.0 

59.9 

68.0 

-    1.2 

84 

7 

49 

23 

27 

0 

0 

0 

0 

3.47 

-       .63 

1.11 

10 

.0 

0 

5 

3 

VST    BRIMFIELO    DAM 

77.7 

55.1 

56.4 

86 

7+ 

46 

19 

42 

0 

0 

0 

0 

3.82 

1.25 

29 

.0 

0 

5 

3 

ITCHBURG    2    S 

79.5 

57.3 

68.4 

-    2.2 

90 

7 

47 

19 

31 

1 

0 

0 

0 

6.20 

2.95 

3.06 

8 

.0 

0 

6 

4 

^AH INGHAM 

80.4 

58.2 

59.3 

-    2.0 

91 

7 

47 

24+ 

31 

1 

0 

0 

0 

3.22 

-       .69 

.82 

29 

.0 

0 

7 

3 

VVERHILL 

81.1 

50.6 

70.9 

-    0.9 

89 

6 

51 

19 

7 

0 

0 

0 

0 

3.40 

.47 

1.49 

29 

.0 

0 

4 

2 

VWRENCE 

78.2 

59.4 

68.8 

-    1.5 

87 

6+ 

50 

19+ 

16 

0 

0 

0 

0 

3.52 

.32 

1.46 

29 

.0 

0 

4 

2 

3WELL 

77.8 

57.5 

67.7 

-    3.9 

89 

5 

61 

23+ 

30 

0 

0 

0 

0 

2.41 

-    1.11 

1.20 

29 

•  0 

0 

5 

1 

rADING 

78.5 

57.0 

57.8 

90 

5 

44 

24+ 

40 

1 

0 

0 

0 

4.24 

1.94 

29 

.0 

0 

6 

2 

1ELBURNE    FALLS 

76.9 

53.3 

65.1 

-    2.8 

89 

7 

42 

20+ 

61 

0 

0 

0 

0 

2.69 

-       .64 

1.51 

8 

.0 

0 

3 

2 

'RINGFIELD    ARMORY 

80.4 

59.2 

69.8 

-    2.4 

89 

8 

49 

9 

17 

0 

0 

0 

0 

3.78 

-       .61 

1.40 

10 

.0 

0 

6 

3 

JLLY    DAM 

78.1 

52.4 

65.3 

87 

4  + 

39 

19 

67 

0 

0 

0 

0 

3.18 

1.07 

11 

.0 

0 

6 

2 

JRNERS    FALLS 

79.2 

56.4 

67.8 

-    2.5 

88 

5 

43 

19 

26 

0 

0 

0 

0 

2.30 

-    1.30 

1.05 

7 

.0 

0 

4 

2 

VLPOLE 

77.5 

55.6 

66.6 

86 

6 

42 

24+ 

43 

0 

0 

0 

0 

4.08 

2.15 

29 

.0 

0 

5 

1 

:ST   MEDWAY 

80. OM 

56. 3M 

68. 2M 

90 

6 

41 

24+ 

34 

1 

0 

0 

0 

2.97 

1.50 

29 

.0 

0 

5 

2 

ISTON 

80. 5M 

57. OM 

58. 8M 

-    1.5 

89 

5 

44 

24+ 

23 

0 

0 

0 

0 

3.65 

-       .49 

1.45 

29 

.0 

0 

8 

2 

iSTOVER    FIELD 

78.4 

58.3 

58.4 

87 

5 

46 

19 

31 

0 

0 

0 

0 

2.62 

1.06 

10 

.0 

0 

6 

2 

3RCESTER    WB    AIRPORT 

75.0 

57.2 

65.1 

-    2.2 

64 

6 

49 

19+ 

48 

0 

0 

0 

0 

4.15 

-       .09 

1.43 

10 

.0 

0 

6 

4 

5RCESTER 

77.8 

55.2 

57.0 

-    1.8 

87 

7 

45 

23+ 

32 

0 

0 

0 

0 

3.83 

-       .25 

1.23 

10 

.0 

0 

6 

4 

DIVISION 

57.7 

-    2.4 

3.55 

-       .23 

rOASTAL 

)STON    WB    AIRPORT            //R 

77.6 

62.3 

70.0 

-    1.7 

89 

5 

55 

23 

13 

0 

0 

0 

0 

3.72 

.06 

1.59 

29 

.0 

0 

6 

3 

^OCKTON 

79.1 

55.3 

67.7 

66 

6 

41 

25+ 

35 

0 

0 

0 

0 

5.55 

1.84 

3.01 

29 

.0 

0 

7 

3 

1ST    WAREHAM 

76.2 

58.4 

67.3 

-    2.4 

86 

27 

46 

24 

29 

0 

0 

0 

0 

3.91 

-       .38 

2.01 

29 

.0 

0 

6 

2 

JGARTOWN 

73.5 

59.9 

55.7 

81 

8+ 

49 

25 

20 

0 

0 

0 

0 

3.66 

2.11 

29 

.0 

0 

6 

2 

VLL    RIVER 

77.9 

61.3 

69.5 

-    1.5 

85 

2  7+ 

52 

2  5+ 

11 

0 

0 

0 

0 

2.37 

-    2.10 

•  74 

29 

.0 

0 

6 

2 

NGHAM 

78.2 

58.3 

58.3 

89 

6 

44 

24+ 

29 

0 

0 

0 

0 

4.45 

2.22 

29 

.0 

0 

6 

3 

r ANN  IS    2    NNE 

76.0 

57.5 

56.8 

85 

21 

39 

25 

43 

0 

0 

0 

0 

2.54 

1.70 

29 

.0 

0 

5 

1 

DDLETON 

79.1 

55.5 

57.9 

67 

8  + 

40 

23 

34 

0 

0 

0 

0 

4.36 

1.11 

2.40 

29 

.0 

0 

7 

2 

iNTUCKET    WB    AIRPORT         R 

72.1 

59.9 

65.0 

-    1.5 

62 

27 

49 

25 

32 

0 

0 

0 

0 

3.85 

.17 

2.74 

28 

.0 

0 

4 

1 

:w    BEDFORD 

77.7 

64.3 

71.0 

-    0.2 

86 

8+ 

55 

23 

5 

0 

0 

0 

0 

4.16 

.07 

2.20    29 

.0 

0 

5 

3 

.YMOUTH 

77.9 

59.5 

58.7 

-    2.0 

89 

6 

47 

24 

23 

0 

0 

0 

0 

3.29 

-       .97 

2.08 

29 

.0 

0 

5 

2 

iOVINCETOWN    1    N 

75.8 

69.1 

67.5 

87 

21 

42 

24 

32 

0 

0 

0 

0 

3.53 

1.86 

29 

.0 

0 

6 

2 

JCHESTER 

76.1 

55.8 

66.0 

86 

9 

42 

25+ 

45 

0 

0 

0 

0 

3.13 

1.57 

29 

.0 

0 

5 

2 

)CKPORT    1    ESE 

73.3 

59.1 

65.2 

85 

21 

62 

19 

27 

0 

0 

0 

0 

3.38 

2.15 

29 

.0 

0 

6 

1 

iLEM    CG    AIR    STATION 

75.0 

60.3 

57.7 

83 

22+ 

62 

13+ 

24 

0 

0 

0 

0 

3.97 

1.57 

29 

.0 

0 

7 

2 

iNOWICH 

77.1 

62.5 

59.8 

88 

7 

51 

24 

6 

0 

0 

0 

0 

3.43 

1.94 

29 

.0 

0 

6 

2 

lUNTCN 

77.3 

67.5 

67.4 

-    2.4 

86 

27+ 

43 

25+ 

30 

0 

0 

0 

0 

4.41 

.05 

1.46 

1 

.0 

0 

5 

3 

2 

D 1 V 1 S 1  ON 

67.9 

-    2.0 

3.75 

-       .10 

W   HAMPSHIRE 

. 

lORTHERN 

NTON 

74.8 

52.9 

63.9 

82 

20+ 

42 

22+ 

76 

0 

0 

0 

0 

3.97 

1.29 

21 

.0 

0 

8 

2 

1 

RLIN 

78.1 

53.1 

65.5 

1.3 

91 

27 

42 

23 

51 

2 

0 

0 

0 

5.90 

2.88 

2.15 

8 

.0 

0 

8 

4 

3 

THLEHEM 

73.0 

52.0 

62.5 

-    2.8 

82 

7 

44 

23 

96 

0 

0 

0 

0 

8.66 

5.13 

3.01 

1 

.0 

0 

8 

6 

2 

)LEBROOK 

74.4 

52.0 

63.2 

83 

2  7+ 

43 

23 

88 

0 

0 

0 

0 

6.91 

2.00 

21 

.0 

0 

11 

6 

1 

BYAN 

74.9 

50.3 

52.5 

84 

31  + 

33 

23 

90 

0 

0 

0 

0 

7.50 

2.14 

7 

.0 

0 

14 

3 

2 

RST    CONN    LAKE 

71.4 

51.1 

51.3 

0.4 

82 

27 

40 

23 

136 

0 

0 

0 

0 

7.00 

3.39 

1.09 

15 

.0 

0 

5 

1 

AFTON 

77.0 

51.2 

54.1 

86 

6 

34 

19 

75 

0 

0 

0 

0 

1.99 

•  96 

10 

.0 

0 

5 

1 

0 

NCASTER 

77.1 

52.9 

55.0 

85 

26+ 

42 

19 

51 

0 

0 

0 

0 

4.51 

1.60 

7 

.0 

0 

9 

2 

1 

UNT    WASHINGTON               //R 

54.8 

42.6 

48.7 

1.0 

52 

31  + 

32 

19 

495 

0 

0 

1 

0 

11.20 

4.55 

3.65 

29 

.0 

0 

12 

4 

4 

NKHAM    NOTCH 

70.2 

51.3 

50.8 

-    0.7 

79 

6 

42 

23 

134 

0 

0 

0 

0 

6.32 

1.94 

1.65 

29 

.0 

0 

11 

4 

2 

D 1 V 1 S  1  ON 

63.2 

-    0.4 

5.85 

2.27 

(JUTHERN 

ACKWATER    DAM                         R 

76.8 

54.2 

55.5 

87 

7 

43 

23+ 

56 

0 

0 

0 

0 

3.55 

1.03 

11 

.0 

0 

8 

2 

1 

MPTON 

77.9 

63.3 

55.5 

87 

27+ 

42 

23+ 

51 

0 

0 

0 

0 

2.45 

.77 

11 

.0 

0 

5 

1 

0 

NCORD    WB    AIRPORT               R 

79.0 

65.5 

57.8 

0.4 

68 

6 

43 

19 

30 

0 

0 

0 

0 

2.59 

-       .37 

.82 

29 

.0 

0 

* 

3 

0 

See  reference   notes  folloving  Station    ladez. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW   ENGLASt 
AUGUST   1962 


Temperature 

Precipitation 

»  1 

•  E 
D  E 

o 

1  z 

2 

1 
i 

No.  o 

Days 

0  E 
II 

a 

Sno 

»,  Sleet 

No.  of  Doys 

Stolion 

Max. 

M 

n. 

I1 

D  0 

I 

s. 

I 

i 

i 

i 

i  " 

1 

g.  1 

-C 

S 

J 

S 

s ; 

°l 

5  i 

s  1 

■5 

a  E 

0 

0 

"5 

X  0 

• 

0 

0 

0 

<   1 

<  i 

< 

O  it 

i 

Q 

o 

sl 

sJ 

oie 

5 

0  i 

0 

s 

S 

lg 

a 

0 

0 

0 

CONWAY  1  N 

77,4 

53.3 

55.4 

85 

6 

40 

19 

60 

0 

0 

0 

0 

4.36 

.96 

9 

.0 

0 

9 

3 

0 

DURHAM 

79.7 

53.8 

65.8 

0.1 

87 

7+ 

41 

24+ 

32 

0 

0 

0 

0 

2.06 

-  1.17 

.88 

29 

.0 

0 

5 

2 

0 

EAST  PEERING 

76. 4M 

53. OM 

64. 7M 

85 

6 

41 

19 

72 

0 

0 

0 

0 

4.30 

1.46 

7 

.0 

0 

4 

3 

2 

FRANKLIN  1  NW 

80.9 

55.9 

68.4 

0.5 

89 

20+ 

43 

19 

15 

0 

0 

0 

0 

3.27 

.28 

.76 

10 

.0 

0 

9 

2 

0 

HANOVER 

78.0 

56.1 

67.1 

-  0.1 

87 

20+ 

44 

19 

30 

0 

0 

0 

0 

2.46 

-   .61 

.78 

10 

.0 

0 

6 

2 

0 

KEENE 

79.9 

55.4 

67.7 

-  0.1 

87 

2  7+ 

40 

19 

32 

0 

0 

0 

0 

4.89 

1.68 

2.92 

6 

.0 

0 

5 

2 

2 

LAKEPORT 

77.8 

58.2 

68.0 

86 

27+ 

49 

23+ 

27 

0 

0 

0 

0 

3.38 

.94 

1 

.0 

0 

7 

2 

0 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

76.9 

54.6 

65.8 

87 

31 

42 

19 

47 

0 

0 

0 

0 

2.38 

.86 

10 

.0 

0 

5 

1 

0 

MANCHESTER 

79.7 

54.7 

57.2 

-  0.5 

89 

7 

47 

19 

34 

0 
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65.4 

87 
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42 
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62.5 

68.5 

-  1.1 
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64.6 

-  0.6 

-J 

3.50 
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TEMPERATURE    AND   PRECIPITATION   EXTREMES 

Highest  Temperature:      91°  on  the  27+  at  3  stations. 

Lowest  Temperature:      33°  on  the  23d  at  3  stations. 

Greatest  Total  Precipitation:      8.  66  inches  at  Beth- 
lehem. N.   H. 

Least  Total  Precipitation:      1.  66  inches  at  Roches- 
ter,  Vt. 

Greatest  One-day  Precipitation:  3.  97  inches  on  the 
8th  at  East  Sanger- 
viUe  5  SE,   Me. 


See  refereoce  notes  follovlOK  StatloD  Index 
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.05 

.05 
,05 
.16 

.06 
.05 
.05 
.17 

.06 
1.13 

.07 
.37 

.04 

.04 

•"      .06 

.03 

T 

T 

.48 
.29 
3^69 

.39 
•  04 

T 
.33 

.20 

.09 

RTMWOOD 

2.99 

.08 

.03    1.25 

.36 

.32 

J 

.07 
T 

1.01 
.10 

•  26 

,60 
•  10 
.97 
1.86 
.31 

TER    eROOK    OAH 

5.55 

.03 

2.65 

.20    1.33 

.03 
.80 

•  02 
.36 

.11 
.32 

TERBORO      2    5 
HKHAH    NOTCH 

THOUTH 

3.5t 

i.l! 
3.71 

.02 
.20 

.06 
.02 

.03 
.18 

.12       .49       .27 
.92      .43       .14 
.41       T 

.77      .13 
.50      .12      .02 
1.08 

•  02 

•  38 

7 

.21 

.09 

.04 
.21 

T 

.02 
T 

.43 
.29 

RTSHOUTH 

2.2a 

.10 

.03       .01       .01 

.15 

.23 

.10 

.13 

,12 

,01 

.06 

.02 

1.31 
.12 
.92 
.80 
.10 

UTH   OANBURY 

3.13 

1.06 

7           .19 

.21    1.09 

7 

.07 

.04 

.35 

UTH   LYNDEBORO 

3.62 

.12 

.50                   .13 

.93      .26      .13 

.07 

■  16 

.  60 

UTK   MEARE 

3.96 

.04 

T 

1.59       .12 

.07      .89      .03 

.15 

.04 

.13 

.03 

RRY   WOUNTArN    DAM               R 

6.56 

.20 

.76 

3.25 

.17    1.43 

.63 

T 

UliORTM    2 

2.13 

.09 

.12       .17      .12 

.42      .07      7 

.02 

.12 

T 

.01       .03 

.15 

.13 

J 

.96 

.10 
.02 
,28 

LPOLE    2 

ST   HENNIKER 

4.74 
3.23 

1.08 

.50    1.35 

1.25       .09 

.15    1.54 
.73      .23 

.02 
.14 

T 

.03 

.48 
.57 

.06 

ST   RUMNEY 

3.67 

.06 

.22 

.61 

.43 

.03      .89      .06 

.11 

.46 

•  06 

,03 

.12 

.02 

tTEFlELO 

5.66 

2.22 

.05 

1.47      7 

.50      .01 

.33 

T 

T             .02 

.10 

.19 

,75 

•t&HAM 

3.55 

.02 

.28      .03 

.68      .07 

.08 

.04 

T 

.74 

.26 

J 

.95 

,40 
.01 
.01 
1.30 

LFEBORO 

1.99 

T 

7 

.08       .51       7 

.48      .04      .01 

.03 

.05 

.04 

.26 

T 
T 

.48 
.21 

,02 

3DST0CH 

3.1« 

.07 

.2  5 

.81       .23 

.45       .11 

.57      .01 

.06 

.05 

.33 

«K   POND 

5.89 

.42 

.07 

.04 

.01    1.27      .03 

.06      .56      .04 

.35 

.03 

•  02 

.67 

.80 

HODE    ISLAND 

SCK,    ISLAND    WB    AP               R 

6.74 

.07    1.78       .09 

.90      7 

7 

.63 

•  11 

.05 

2.56 

.99 

:enville 

* GST ON 

3.20 
4.08 

.06      .03 
1.01       .19 

.70      .03 

.56                   .01 

T 

.41 
.06 

.49 

.09 
•  04 

.17 
.03 

.33 

.36 

1.39 
1.27 

.07 
.06 
•  01 
T 

*PORT 

3VI0ENCE    WB    AIRPORT       R 

3.35 

2.73 

.02 

.40      .02 
.01       .13      7 

.35       .01 
.49      7 

T 
7 

.02 
.52 

.48 

.02 
•  01 

.05 
.02 

T 

.41 
1.30 

1.98 
.23 

JNSOCiCET 

3.40 

.06 

.04      .29      .03 

.71 

.02 

.09 

1.72 

•  44 

, 

RMONT 

-LOWS    FALLS 

♦  .74 

.56 

1.08    1.38       .01 

.15    1.50 

T 

.09 

T 

.04 

.39 

T 

.01 
.03 

.14 
.04 

tHINGTON    2    NNW 

2.06 

.04 

.04      .66 

.96      .04 

7           .06      .11 

.10 

T 

HEL    *    H 

2.26 

.03 

T 

1.20 

.03      .49      .07 

.15 

.06 

.03 

X 

WNFIELD 

6.02 

.12 

.42 

.47       .12 

.50       .31       .08 

.05      .72 

.11       .42 

,22 

.01       .02 

•  92 

- 

.29 

LINGTON    WB    Al RPORT       R 

3.46 

.11 

.04      ,33 

1.29      T 

.16      .23 

.02       .56 

T 

.02       .31 

!34 

T 

T 

AAN 

5.94 

.49 

.39 

.19       .03 

.69       .82 

.58       .12 

.66 

.01 

.07       .03 

1.35 

•  26 

T 

.25 

END  ISM 

2.45 

.36 

T 

.02 

.25       .10       .02 

.95      .42 

.04      .02 

T 

.02 

.29 

LSEA 

3.11 

.02 

7 

1.42      7 

.02       .68      .13 

.29 

.11 

.08 

.09       .05 

.03 

T 

.19 

TTENOEN 

3.10 

.17 

.54 

.02      .93      .21 

.03      .36 

.75 

.01 

.03 

•  02 

T 

.03 

HWALL 

2.89 

.84       .04      .09 

.11      .73 

.'ft 

.16 

.14 

.05 

.41 

T 

.04 

VILLE 

3.96 

.70 

•  26 

.10 

.02       .45 

.03                   .64 

.02                   .36 

.03 

.53 

.39 

•  43 

SET    I    S 

3.08 

.94 

1.10      .64 

.30 

J 

•  10 

S8URG    FALLS 

3.44 

.80      .04      7 

T           .11 

.38      .26 

.37 

T 

1,10 

.29 

X 

.09 
.11 
,01 

TINGTON    CENTER 

4.B7 

.48 

.02 

.56    1.28 

7           .33       .09 

.05    1.23 

,05 

.02 

.40 

.25 

CHESTER    CENTER 

3.50 

.53 

7         1.04      7 

.08    1.43      .03 

.28      .10 

S   MILL 

5.41 

T 

.04    3.19 

.02       .90      7 

.75 

T 

.40 

T 

.10 

.01 

INDOE    FALLS 

5.73 

1.65 

.02 
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DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLA 
ADGUST  19 

StaUon 

Day  Of  Montli 

« 

a 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

A 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  MB  AP 

MAX 
MIN 

81 

6e 

82 

60 

82 
59 

83 
59 

81 
64 

84 
70 

82 
69 

87 
66 

72 

57 

58 
56 

67 

57 

76 
55 

78 
66 

SI 
64 

77 
56 

79 
58 

79 
61 

76 

57 

78 
54 

83 
65 

77 
66 

77 
59 

75 
55 

76 

55 

76 
56 

81 

SO 

82 

67 

73 
67 

80 
66 

84 
66 

79 
66 

78. 
61 

BULLS  BRIDGE  0AM 

MAX 
MIN 

Si 
62 

83 
52 

86 
49 

78 
56 

84 
55 

89 
64 

79 
67 

66 
62 

76 
59 

62 
56 

69 

54 

80 
61 

79 
53 

81 
62 

82 
62 

80 
51 

80 
65 

76 

47 

80 
44 

89 
58 

86 
63 

78 
51 

79 
51 

76 
49 

79 
49 

83 
54 

86 

59 

78 
66 

84 
65 

86 
65 

95 
58 

80. 
56. 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

77 
62 

84 
56 

82 

54 

85 

55 

80 
60 

83 
65 

86 
66 

80 
63 

65 

60 

63 
54 

58 
62 

67 
51 

73 
62 

72 
55 

81 
66 

79 
52 

80 
53 

78 
51 

73 
47 

77 
60 

86 
62 

82 
57 

72 
50 

75 
49 

75 
47 

79 
56 

82 
59 

92 
62 

70 
63 

77 
64 

81 
57 

77. 
56. 

COLCHESTER 

MAX 

MIN 

83 
64 

82 

50 

82 
52 

76 
56 

81 
52 

64 
67 

86 
68 

87 
64 

84 
58 

69 
63 

68 
64 

73 
47 

75 
48 

80 
62 

78 
63 

80 
51 

S2 
62 

74 
51 

75 
44 

83 
60 

80 
64 

75 

50 

75 
42 

75 
43 

76 
44 

83 
60 

76 
63 

77 
66 

75 
63 

80 
64 

81 
56 

78. 
55. 

COVENTRY 

MAX 
MIN 

76 

63 

83 
44 

81 

45 

83 
50 

79 
46 

82 
62 

84 
65 

82 
59 

85 
61 

64 
53 

64 

53 

67 

43 

72 
44 

75 

48 

81 
54 

78 
46 

77 
61 

82 

50 

72 
38 

76 
50 

83 
61 

83 

46 

72 
39 

75 
38 

75 
39 

78 
46 

80 
57 

80 
58 

73 
63 

76 
64 

80 
54 

77. 
51. 

CREAM  H ILL 

MAX 
MIN 

80 
63 

78 
58 

82 

57 

76 
59 

80 
58 

84 
65 

80 
66 

81 
63 

76 
57 

68 
61 

62 
62 

73 

52 

74 
56 

77 
56 

76 
54 

77 
56 

73 
61 

71 
49 

75 
42 

82 
60 

81 
64 

73 
56 

72 

48 

73 
52 

74 
53 

79 
56 

SO 
60 

76 
62 

77 
62 

82 
62 

83 
60 

76. 

57. 

DANBURY 

MAX 
MIN 

66 

82 
56 

84 
52 

78 
56 

84 
54 

66 
66 

63 
59 

84 
64 

78 
60 

60 
64 

67 
54 

78 
50 

77 
53 

82 
62 

79 

64 

78 
53 

81 
66 

75 

50 

79 
47 

87 
62 

83 
66 

77 
53 

77 
48 

'7 
48 

79 
52 

92 
56 

85 
62 

74 
63 

91 
65 

84 
66 

84 
61 

79. 
57. 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

83 
6't 

83 
52 

86 
50 

80 
56 

64 
54 

89 
62 

83 
66 

63 
61 

78 
60 

62 

64 

67 
54 

79 
52 

79 
51 

78 
59 

82 
56 

85 
49 

77 
62 

74 
46 

78 
39 

87 
59 

84 
65 

78 
51 

77 
51 

76 
48 

80 
49 

81 
52 

84 
56 

SO 
63 

80 
64 

86 
60 

96 
56 

80. 
55. 

GROTON 

MAX 
MIN 

81 
65 

83 
55 

80 
57 

79 
59 

80 
60 

85 
66 

84 

70 

68 
67 

70 
60 

63 
55 

67 

57 

76 

54 

71 
63 

62 
61 

78 
56 

81 
55 

80 
64 

74 
55 

75 
50 

80 
65 

80 
66 

77 
54 

76 
50 

73 
49 

75 
48 

79 
55 

84 
64 

72 
66 

77 
66 

SO 
63 

79 
60 

77. 
58. 

HARTFORD  BRAINARO  FLD 

MAX 
MIN 

84 
63 

64 
54 

86 
53 

81 
58 

81 
55 

66 
68 

63 
66 

87 
62 

70 
55 

68 
52 

69 
64 

73 

60 

76 
61 

83 
56 

80 
64 

81 

53 

82 

61 

74 

50 

79 
47 

86 
62 

85 
59 

75 
53 

78 

50 

77 
48 

78 
49 

83 
66 

82 
63 

75 
65 

79 
65 

84 
66 

82 
61 

79. 
56. 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

86 
63 

85 
58 

87 
51 

85 
60 

88 
56 

90 
69 

85 
70 

86 
63 

67 
58 

59 

55 

68 
66 

74 
61 

79 
53 

84 
69 

81 
66 

S3 
52 

83 
60 

74 
52 

79 
49 

87 
62 

86 
60 

74 
55 

77 
50 

76 
49 

80 
51 

84 
59 

85 
63 

74 
66 

77 
66 

84 
65 

82 
62 

80. 
58. 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

76 
60 

86 
49 

83 
53 

66 

54 

83 
50 

86 

65 

88 
66 

86 
63 

88 
62 

65 

54 

61 
64 

69 

48 

76 
46 

77 
64 

81 

61 

80 

50 

82 
54 

84 
51 

73 
42 

77 
53 

84 
65 

S3 
49 

75 
42 

77 
43 

77 
41 

78 
60 

82 
63 

82 
63 

74 
64 

76 
66 

81 
55 

79. 
54. 

MIDOLETOWN  ^  W 

MAX 
M  IN 

74 
67 

80 
56 

80 
55 

80 
60 

77 
55 

81 
66 

82 
68 

81 
62 

63 
61 

62 
62 

68 
52 

64 
50 

70 
62 

72 
54 

78 
66 

75 
58 

77 
67 

79 
50 

78 
46 

74 
63 

82 
65 

61 

55 

71 
50 

74 
48 

72 
52 

74 
59 

78 
62 

80 
65 

72 
62 

75 
65 

78 
60 

75. 

57. 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
MIN 

86 

68 

84 
61 

83 
53 

80 
58 

83 

53 

86 
66 

84 
71 

67 
63 

75 
60 

61 
54 

68 
54 

76 
52 

76 
61 

83 
60 

80 
67 

80 
54 

81 
70 

75 
54 

78 

45 

86 
64 

86 
66 

78 
52 

75 
62 

75 
49 

78 
46 

82 
65 

93 
61 

SO 
64 

90 
64 

84 
65 

82 

60 

79. 
58. 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
67 

82 
60 

62 
58 

80 
61 

81 
56 

85 
70 

85 
72 

90 
68 

72 
56 

68 
66 

70 
57 

74 
52 

76 
56 

80 
62 

76 
69 

79 
57 

79 
65 

76 
59 

77 
51 

83 
67 

77 
61 

77 
56 

74 
55 

73 
53 

76 
53 

80 
59 

SO 
68 

71 
67 

91 
66 

86 
66 

76 
62 

77., 
60. 

NORFOLK  2  SW 

MAX 
M  IN 

77 
62 

76 
57 

75 
48 

80 
56 

77 
54 

79 

56 

82 
65 

75 
62 

78 
58 

62 
51 

64 
49 

62 
49 

72 
51 

74 
66 

75 
64 

74 
52 

78 
60 

72 
45 

67 
44 

73 
46 

82 

61 

82 
54 

68 

46 

71 
46 

72 
52 

75 
53 

78 
56 

80 
61 

70 
61 

74 
60 

79 
55 

74. 
54. 

NORWALK.  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

77 
67 

82 
52 

82 
56 

82 
56 

79 
56 

82 
63 

86 
72 

62 
65 

86 
68 

68 
56 

69 
66 

68 

56 

76 
53 

78 
58 

83 
57 

80 
55 

79 
60 

80 
55 

77 
51 

80 
66 

89 
68 

83 
56 

77 

53 

75 
52 

75 
54 

77 
56 

80 
61 

SO 
60 

78 
66 

83 
65 

85 
66 

79. 
58. 

NORW ICH  PUB  UTIL  PLANT 

MAX 
M  IN 

73 
67 

76 
55 

77 
56 

79 
61 

77 
59 

82 
69 

66 
72 

84 
67 

90 
64 

66 
56 

62 
67 

69 
62 

76 
54 

78 
60 

84 
55 

81 
55 

82 
69 

83 
56 

76 

50 

78 

63 

82 
68 

85 
55 

76 

48 

78 
49 

76 
47 

80 
55 

S2 
67 

89 
69 

76 
66 

82 
62 

81 
60 

78. 
59. 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

83 
63 

80 
51 

83 
53 

80 
62 

84 
52 

86 
66 

85 
69 

66 
66 

71 
59 

61 
63 

68 

53 

73 

60 

79 

53 

80 
66 

80 
54 

82 

56 

SO 
62 

74 
52 

76 

45 

83 
60 

84 
67 

71 

51 

76 

45 

76 
44 

78 
44 

81 

54 

82 

63 

76 

65 

73 
64 

79 
64 

82 
57 

78. 
56. 

SAL IS8URV 

MAX 

MIN 

80 
62 

80 
54 

81 
49 

77 
59 

62 
55 

85 
65 

82 
65 

81 
62 

77 

52 

64 
52 

75 
48 

75 
50 

77 
67 

78 
53 

78 

50 

72 
45 

75 
44 

83 
58 

82 

64 

70 
52 

75 
46 

74 
49 

76 
53 

80 
57 

S3 
60 

75 
61 

78 
63 

82 
63 

83 
65 

77. 
55. 

SHEPAUG  DAM 

MAX 
MIN 

76 
65 

80 
55 

80 
49 

81 
54 

76 
53 

80 
65 

85 
67 

81 
62 

84 
61 

64 
53 

61 
52 

70 
49 

76 
51 

75 
52 

79 
54 

78 
48 

77 
67 

74 
48 

72 
44 

76 
67 

83 
65 

81 

50 

73 
47 

75 
46 

74 
46 

77 
54 

81 
58 

81 
62 

73 
63 

78 
63 

83 
54 

76. 
55. 

STAMFORD  5  N 

MAX 

MIN 

83 
66 

84 
54 

83 

54 

79 
56 

76 
55 

87 
65 

85 
65 

86 
63 

84 
64 

65 
55 

66 

55 

75 
51 

76 

60 

81 
62 

79 
53 

79 
52 

80 
67 

77 
52 

79 
48 

88 
68 

86 

64 

79 

54 

76 
51 

74 
49 

76 
52 

80 
52 

81 
53 

76 
64 

82 
64 

S3 
62 

82 
62 

79. 
57. 

STORRS 

MAX 
M  IN 

82 
64 

80 
57 

83 
52 

79 
57 

81 
54 

84 
66 

82 

67 

85 
65 

82 
57 

58 
52 

66 
53 

71 
62 

74 
50 

60 
56 

79 
55 

78 
51 

81 
65 

77 

53 

74 

60 

82 

60 

82 
65 

90 
58 

74 
50 

79 

50 

75 
49 

60 
56 

80 
62 

78 
65 

73 
63 

78 
64 

80 
57 

7«. 
57. 

WATERBURr  RADIO  WBRY 

MAX 
MIN 

82 

63 

84 
52 

83 
50 

82 

54 

84 
53 

84 
69 

85 
67 

66 
63 

83 
61 

62 

62 

62 

53 

75 
49 

76 
50 

82 
67 

80 

54 

79 
51 

91 
63 

76 

50 

79 
45 

87 
62 

87 
65 

84 
55 

77 
43 

77 
46 

80 
49 

82 
56 

84 
61 

61 
63 

79 
64 

84 
63 

83 
60 

SO. 
66. 

WESTBROOK 

MAX 
MIN 

62 
63 

84 
50 

81 
49 

80 
54 

81 
52 

84 
67 

84 
69 

68 
64 

66 
61 

63 
64 

67 
56 

76 

60 

72 

49 

81 
69 

79 

51 

60 
48 

80 
67 

77 
52 

75 
43 

80 
69 

60 
66 

79 
49 

77 
46 

74 
45 

76 
42 

80 
51 

80 
51 

79 
62 

79 
64 

82 
63 

81 
57 

78. 

a. 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

80 
67 

80 
54 

80 
51 

82 
57 

82 
54 

84 
68 

84 
67 

60 
62 

82 
58 

64 
63 

60 
53 

70 
60 

73 
51 

78 
60 

78 

54 

76 
52 

78 
60 

79 

50 

70 
45 

77 
58 

94 
58 

84 

53 

73 
46 

75 
49 

75 
51 

78 
56 

81 
57 

82 
62 

76 

64 

SO 
61 

81 
58 

77. 
66. 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

MAX 
M  IN 

80 

61 

76 
54 

82 
53 

77 
57 

78 
60 

85 
61 

81 
63 

76 
56 

70 
53 

67 
51 

67 
55 

72 
57 

69 
66 

66 
57 

79 
66 

82 
52 

80 
56 

72 
56 

74 
62 

83 

57 

66 

57 

71 
51 

75 
48 

76 
49 

79 
52 

86 
52 

95 
59 

79 
62 

70 

78 
66 

79 
59 

7». 
55. 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 
M  IN 

71 
60 

75 
55 

79 
50 

74 
57 

71 
56 

79 
59 

72 
63 

76 
57 

70 
52 

58 
51 

63 

54 

68 
57 

69 
57 

66 
66 

76 
56 

77 
51 

72 

61 

70 
52 

70 
50 

79 
59 

65 

55 

68 

53 

71 

47 

72 
49 

76 
64 

79 
55 

76 
59 

75 
62 

73 

57 

75 
68 

72. 
55. 

BAR  HARBOR 

MAX 
MIN 

63 
57 

77 
55 

77 
51 

75 
59 

64 
54 

75 
55 

75 
60 

72 

63 

71 
57 

69 
53 

66 

55 

66 

57 

68 
59 

70 
65 

77 
61 

77 
52 

70 
57 

72 
57 

72 
54 

73 
63 

72 

56 

68 
53 

69 
46 

70 
45 

73 
59 

78 
59 

77 
69 

72 
66 

68 
59 

68 
61 

71. 
56. 

BELFAST 

MAX 
MIN 

75 
59 

82 
55 

81 

48 

77 
52 

69 

55 

78 
59 

81 
63 

61 
63 

76 
57 

73 
54 

70 
56 

70 
55 

70 
59 

69 
67 

82 

61 

61 

50 

79 
68 

7* 
60 

75 
49 

82 
55 

74 
59 

76 

63 

75 

47 

76 
44 

80 
60 

79 
50 

90 
49 

79 
69 

76 
59 

74 
62 

76. 
55. 

BRASSUA  DAM 

MAX 

MIN 

65 

59 

74 
54 

65 
47 

79 

54 

76 
57 

74 
56 

81 
60 

70 
57 

60 
50 

66 

43 

57 
45 

60 

52 

71 

50 

72 
64 

66 

54 

73 
45 

78 
51 

72 
49 

65 
61 

66 

53 

74 
54 

61 
48 

69 

44 

73 

47 

78 
52 

SO 
52 

96 
56 

82 
59 

68 
53 

76 
55 

71. 
52. 

BRID6EWATER 

MAX 
M  IN 

69 

60 

76 
45 

81 
41 

78 
48 

76 

60 

78 
65 

70 
54 

70 
51 

69 

76 

45 

74 
56 

74 
66 

80 
40 

76 
56 

68 
52 

70 
48 

64 
51 

64 

44 

68 
42 

71 
34 

79 
38 

78 
52 

86 
50 

83 
49 

92 
56 

74 
54 

77 
55 

74. 
52. 

BRIDGTON  1  NNW 

MAX 
M  IN 

82 
62 

80 
56 

82 
50 

82 
52 

66 
57 

81 
67 

83 
63 

69 
53 

65 
52 

66 
64 

75 
66 

73 
65 

71 
58 

80 
67 

81 
52 

81 
59 

72 
55 

85 
47 

77 
61 

72 
63 

76 
4S 

78 
50 

86 
63 

S3 
59 

79 
61 

79 
58 

81 
58 

77. 
66. 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

65 
62 

79 
56 

78 

53 

72 
62 

71 
62 

64 
61 

75 
64 

80 
60 

71 
52 

11 

66 

64 

70 
58 

67 

64 

64 
68 

78 
56 

73 
46 

75 
61 

73 

57 

72 

60 

79 

59 

70 
59 

73 
53 

74 
48 

70 
49 

70 
54 

76 
57 

77 
60 

77 
61 

80 
60 

77 
60 

73. 
56. 

CAR IBOU  WB  A IRPORT 

MAX 
M  IN 

68 
56 

74 
49 

79 
50 

78 
55 

66 
58 

76 
60 

71 
63 

63 
52 

71 
47 

71 
43 

69 
51 

72 
50 

76 

51 

69 

67 

72 
51 

78 
47 

70 
57 

67 
49 

68 
44 

62 

51 

59 

40 

66 

44 

71 
41 

78 
46 

82 
55 

85 
57 

83 
61 

90 
59 

78 
53 

76 
5* 

72. 
51. 

CLAYTON  LAKE 

MAX 
MIN 

69 
56 

75 
49 

73 
47 

77 
46 

80 
59 

66 
55 

61 
60 

70 
49 

53 
48 

69 
39 

66 
48 

57 
50 

73 
44 

78 
56 

67 
49 

72 
43 

78 
48 

76 
48 

65 
41 

69 

63 

62 

44 

54 
36 

68 

33 

73 
39 

76 
49 

91 

50 

84 
67 

82 
55 

82 
59 

71 
48 

79 

48 

71. 
4S. 

I   fotlovlDs   StktiOD   lDd«z 
186    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NKH    KMCLAND 
AI.'OUST   1863 


SUNoa 

Dtr  0<  Moalii 

25 

79 
62 

26 

•  2 
55 

27 

82 

97 

29 

80 
62 

29 

73 
54 

30 

76 
96 

31 

76 
59 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

s 

9 

10 

u 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

< 

COOINNf 

MAX 

MIN 

79 
S2 

80 
52 

SO 
43 

78 
52 

78 
57 

83 
59 

80 
63 

77 
69 

71 
52 

67 
48 

65 
53 

71 
55 

72 
53 

70 
56 

78 
67 

so 

44 

76 
54 

71 
54 

72 
44 

80 
55 

66 

57 

72 
55 

75 

41 

77 
42 

79.7 
93.3 

0»M»RISCOITA  MILLS 

MAX 
MIN 

75 

60 

78 
57 

81 
53 

75 
59 

73 
57 

82 
60 

79 
65 

78 
65 

71 
66 

68 
52 

68 

64 

69 
68 

68 
56 

67 
67 

77 
56 

79 
53 

76 

60 

71 
56 

75 
43 

79 

57 

74 

60 

70 
54 

74 
60 

75 

50 

77 
52 

80 
99 

76 
99 

77 
61 

70 
64 

74 
97 

73 
99 

74.9 
96.6 

E»ST(>ORT 

MAX 
MIN 

58 
53 

77 
52 

75 
48 

64 
49 

58 
54 

68 
51 

67 
55 

68 

54 

68 
53 

59 

51 

67 

54 

70 
54 

72 
55 

71 
54 

76 
57 

74 
48 

61 
52 

74 
53 

72 

46 

69 
52 

63 
54 

68 
51 

69 
46 

69 

44 

74 
51 

74 
54 

73 
92 

74 
59 

66 

99 

68 

97 

70 
97 

66. B 
92.3 

E»SI  S*NfleRVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

76 
60 

74 
50 

78 
44 

70 
56 

75 
57 

78 

60 

78 
67 

70 
67 

71 

60 

62 

50 

64 

50 

70 
53 

68 
64 

68 
55 

74 
57 

78 
43 

75 
59 

67 
55 

69 

47 

78 
56 

68 
56 

68 

50 

70 
42 

7S 
45 

77 
50 

78 
63 

78 
98 

79 
60 

70 
62 

73 
55 

76 
55 

72.7 
54.4 

ELLSWORTH 

MAX 
MIN 

70 
5* 

70 
54 

78 
47 

77 

50 

71 
66 

67 
57 

76 

58 

69 

64 

75 
58 

75 

54 

61 

64 

67 
57 

69 
66 

70 
57 

73 
57 

79 
50 

76 
56 

72 
60 

76 
44 

75 

48 

77 
60 

63 

56 

72 
48 

73 
44 

74 
47 

75 
55 

74 
56 

75 

60 

70 
62 

66 
58 

77 
66 

72.3 

94.6 

FARMINGTON 

MAX 
MIN 

67 
61 

82 
52 

79 
44 

82 
54 

76 
58 

79 
59 

86 

64 

76 
54 

72 
48 

59 
53 

69 
54 

76 
65 

75 
59 

66 
54 

78 
45 

82 

53 

75 
56 

71 
42 

74 

54 

85 

50 

68 
51 

72 
44 

76 

44 

79 
49 

82 
52 

85 
54 

83 
98 

80 
59 

70 
57 

79 
66 

76.1 
93.1 

FORT  ICENT 

MAX 
MIN 

73 
61 

75 
49 

81 
49 

62 
48 

77 
60 

80 
59 

79 

64 

67 

51 

70 
42 

71 
41 

67 
51 

75 
50 

80 
50 

76 
54 

70 
55 

SI 

44 

83 
54 

71 
60 

68 

44 

68 
52 

62 

45 

67 
42 

73 

40 

79 

41 

S3 
52 

66 
52 

85 
58 

82 
56 

76 
61 

76 
46 

79 
61 

79.6 
90.8 

GARDINER 

MAX 
MIN 

80 
58 

79 
51 

81 

45 

75 
54 

78 
59 

85 
59 

80 
68 

80 
61 

73 
51 

68 
48 

68 
54 

73 
58 

71 
55 

67 

49 

79 
64 

81 
47 

80 
56 

73 
53 

73 
46 

84 
56 

77 
59 

72 
48 

75 
45 

76 
47 

78 
50 

84 

53 

83 

54 

79 
59 

72 
62 

78 
56 

78 
57 

76.8 
63.9 

6RAMD  LAKE  STREAM 

MAX 
MIN 

73 
55 

66 
55 

76 

49 

78 
50 

82 
61 

68 
54 

SO 
58 

79 
65 

78 
53 

74 
51 

60 
53 

66 
65 

66 
57 

70 

50 

76 
51 

75 
50 

7S 
54 

80 
54 

78 
42 

71 
53 

76 
53 

59 

48 

70 
44 

73 
41 

71 
45 

80 
47 

84 
66 

80 
56 

81 
60 

67 
66 

73 
58 

73. 8 
92.3 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

80 
57 

76 

48 

80 
43 

73 
54 

77 
57 

81 
58 

73 
63 

65 

54 

69 

45 

57 

40 

61 
61 

71 
49 

71 
48 

63 
67 

75 

45 

79 
41 

73 
56 

68 
49 

68 
47 

77 
53 

62 

51 

70 
45 

73 
41 

78 
42 

81 

47 

86 

47 

80 
55 

82 

54 

66 
55 

77 
60 

80 
49 

73.3 
50.0 

HAVNESVILLE 

MAX 
MIN 

72 
60 

76 
55 

80 
40 

78 
42 

78 
62 

78 
60 

79 
65 

70 
58 

70 
62 

72 

44 

70 
50 

66 
45 

76 

48 

76 
56 

75 
56 

80 
41 

73 
56 

70 
40 

70 
40 

76 

53 

68 

50 

69 
48 

71 
36 

77 
39 

80 
48 

84 

53 

60 
64 

S3 
55 

71 
53 

72 
64 

78 
59 

74.6 
90.4 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

84 
59 

81 

50 

84 
46 

78 
54 

83 
61 

88 
59 

81 
65 

81 
59 

67 

64 

58 
52 

68 
51 

75 
50 

71 
52 

73 
57 

83 

51 

82 

46 

82 
59 

73 
54 

74 
45 

85 

50 

80 
60 

73 

50 

77 
45 

79 
44 

82 
49 

87 
52 

66 
57 

60 
58 

72 
63 

81 
59 

81 
55 

78.4 
93.4 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
59 

75 
53 

80 
47 

79 
58 

72 
59 

78 
62 

75 
65 

65 
53 

69 

50 

62 

47 

62 
52 

66 

61 

76 

50 

69 

57 

73 
57 

80 
48 

68 

60 

69 

52 

70 
50 

69 

55 

57 
50 

67 

45 

70 
40 

77 
60 

81 
55 

84 
56 

82 
60 

82 
62 

71 
56 

70 
53 

78 
59 

72.6 
53.9 

JACKMAN 

MAX 

MIN 

75 
60 

75 
52 

80 
45 

77 
50 

77 
58 

84 
59 

78 
62 

70 
62 

68 
52 

64 
44 

60 
51 

70 
52 

76 
45 

70 
62 

73 
55 

76 
44 

72 
55 

70 
50 

68 
50 

74 
58 

70 
55 

72 

50 

73 
45 

76 
45 

78 
48 

83 
47 

84 
57 

80 
55 

75 
60 

82 
55 

65 
60 

74.6 
52.4 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

68 
54 

60 
55 

80 
50 

79 
54 

70 
52 

59 
55 

75 
55 

67 
61 

72 
56 

72 
62 

60 
52 

67 
66 

68 
58 

71 
64 

75 
55 

78 
50 

75 
53 

63 
55 

74 
41 

75 

50 

69 

57 

61 

50 

72 

45 

74 
44 

71 
46 

76 
52 

76 
53 

75 
53 

76 
56 

68 
69 

69 
60 

70.9 
53.0 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

82 
62 

78 
58 

83 
53 

75 
58 

77 
62 

84 
62 

81 
67 

82 

60 

7X 
56 

64 
64 

68 
56 

73 
58 

71 
56 

67 

57 

80 
61 

80 
53 

81 
55 

71 
59 

73 
53 

85 
59 

69 
59 

73 
53 

76 
51 

77 

50 

79 
54 

S3 
53 

84 
59 

77 
62 

72 
65 

80 
59 

77 
59 

76.5 
57.5 

LONG  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

66 

50 

76 
52 

73 
44 

77 
46 

76 
52 

75 
60 

79 
60 

73 
60 

67 
52 

68 
42 

57 
43 

63 
50 

71 
51 

70 
52 

63 
52 

73 
44 

76 
45 

70 
47 

65 
47 

67 
51 

78 
55 

62 

50 

68 
44 

70 
45 

77 
48 

80 
51 

81 
59 

SO 
57 

78 
58 

63 
54 

76 
53 

71.6 
50.8 

HAD  1  SON 

MAX 
MIN 

80 
62 

79 
51 

81 
46 

81 
54 

76 
60 

82 
61 

79 
67 

73 
62 

68 
56 

68 
50 

68 
55 

77 
56 

76 
55 

71 
58 

80 
67 

SO 
47 

77 
58 

68 
55 

73 
47 

84 
57 

70 
60 

72 
52 

75 
48 

76 
46 

81 

50 

79 
53 

80 
60 

80 
59 

75 
61 

76 

57 

78 
58 

76.2 
56.4 

MIDDLE  DAM 

MAX 
MIN 

67 
54 

75 

50 

71 
42 

77 
46 

73 
55 

75 
57 

82 
63 

76 

55 

72 

53 

66 
51 

66 
51 

61 
46 

70 
46 

71 

53 

63 
62 

72 
51 

78 
49 

75 
46 

65 

40 

69 

47 

80 
55 

75 
54 

77 
43 

71 
45 

75 
46 

79 
47 

62 

48 

79 
55 

76 
60 

66 
55 

72 
49 

72.4 
50.4 

HILLINOCKET 

MAX 
MIN 

74 
60 

73 
57 

77 
47 

80 
57 

78 
58 

75 
58 

81 
62 

76 
63 

67 
53 

70 
48 

61 
62 

62 

53 

70 
50 

72 
51 

66 
56 

76 
46 

80 
57 

71 
56 

69 

47 

71 
56 

76 
55 

59 
51 

69 

41 

73 
45 

78 
53 

80 
55 

64 
56 

79 
60 

82 

61 

69 
56 

72 
56 

73.2 
54.0 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MAX 
MIN 

72 
60 

77 
57 

80 
46 

77 
57 

74 
58 

81 
62 

75 
65 

67 
55 

70 
63 

61 

50 

62 

53 

68 

63 

72 

51 

67 
58 

76 
52 

80 
46 

67 
61 

70 
48 

70 
47 

76 
55 

59 
51 

68 

50 

72 
42 

78 
45 

SO 
52 

83 
56 

76 
56 

SO 
60 

69 
56 

71 
56 

77 
56 

72.8 
53.8 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
60 

76 
50 

79 
44 

78 
53 

72 
58 

82 
61 

61 
66 

73 
58 

71 
62 

59 
50 

65 
55 

69 

56 

70 
57 

68 
57 

77 
53 

78 
44 

71 

61 

72 

47 

73 
45 

80 
59 

63 
56 

71 
50 

72 
43 

76 
43 

76 
51 

81 
47 

79 
55 

76 
62 

68 
58 

74 
56 

77 
59 

73.6 
53.7 

OOUOSSOC 

MAX 
MIN 

68 
51 

74 
51 

72 

42 

78 
43 

74 
55 

77 
59 

81 
63 

78 
57 

73 
52 

66 
44 

59 
51 

60 
47 

71 
47 

71 
64 

62 
52 

72 
43 

78 
49 

72 
45 

64 

45 

68 
52 

80 
56 

72 
51 

68 
41 

71 
44 

75 
47 

78 
46 

81 
53 

79 
55 

79 
57 

66 

54 

77 
48 

72.4 
60.1 

ORONO 

MAX 

MIN 

64 
54 

70 
50 

81 
46 

76 
52 

74 
54 

78 
57 

76 
60 

73 
62 

64 
50 

64 
46 

60 
48 

64 
52 

68 
53 

66 
64 

69 
55 

78 
44 

72 
56 

68 
46 

68 
43 

75 
56 

75 
51 

62 
46 

64 
41 

74 
43 

76 

50 

77 
49 

76 
53 

75 
56 

65 
60 

76 
50 

78 
56 

71.2 
51.1 

PATTEN 

MAX 
M  IN 

73 
52 

76 
54 

74 
42 

77 
51 

73 
51 

78 
62 

72 

65 

70 
52 

68 
52 

68 
42 

62 
43 

70 
52 

75 
45 

72 
62 

69 

44 

72 
49 

68 
59 

72 
52 

74 
52 

79 
51 

69 
49 

69 

44 

69 

41 

76 

46 

78 
48 

84 
53 

64 
60 

86 

60 

69 
51 

72 
49 

74 
53 

73.3 
50.9 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

79 
60 

Bl 
58 

81 
58 

76 
60 

74 
59 

82 
59 

80 
65 

80 
60 

69 

56 

58 
64 

6S 
55 

70 
58 

73 

66 

68 
69 

81 
68 

78 
55 

78 
63 

74 
59 

76 
54 

86 

60 

73 
57 

72 
56 

73 
53 

75 
52 

74 
56 

80 
56 

83 
63 

74 
62 

71 
63 

78 
60 

72 
60 

75.4 
58.3 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
56 

79 
50 

79 
47 

73 
59 

74 
69 

82 
58 

80 
63 

80 
60 

68 
56 

58 

53 

67 

56 

69 

54 

70 
56 

68 
59 

79 
54 

77 
47 

SO 
60 

73 
55 

74 
48 

84 

57 

72 
59 

69 

50 

72 
45 

74 
42 

75 
50 

80 
54 

62 

60 

73 
61 

70 
63 

79 
59 

72 
55 

74.5 
55.0 

PRESOUE  ISLE 

MAX 
MIN 

69 
60 

75 
50 

79 
52 

78 

54 

74 
57 

77 
59 

75 
66 

68 
52 

75 
49 

68 
41 

62 

51 

72 

51 

76 
51 

73 
56 

73 
49 

80 
42 

76 

57 

71 
56 

68 
45 

66 
52 

63 
45 

67 
43 

70 
38 

76 
46 

82 
58 

65 
54 

83 
62 

80 
60 

77 
61 

75 
53 

76 
54 

73.9 
52.4 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

69 
58 

76 
52 

74 
47 

80 
52 

78 
56 

70 
56 

76 
63 

69 
56 

60 
50 

68 
45 

62 
46 

60 
50 

70 
50 

73 
50 

70 
54 

73 
42 

80 

45 

74 
45 

67 

48 

68 
51 

69 
51 

65 

49 

68 

43 

73 

45 

78 

47 

82 

53 

85 

59 

60 
58 

82 
61 

70 
51 

75 
54 

72.4 
51.2 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

73 
56 

79 
55 

80 
50 

74 
54 

68 

53 

79 

57 

76 
64 

78 
64 

72 

57 

62 
54 

67 
56 

66 

59 

64 
56 

69 
56 

78 
58 

76 
50 

74 
58 

73 

60 

75 
45 

74 
57 

69 

58 

69 
56 

75 

45 

74 
44 

73 
51 

78 
55 

78 
57 

74 
59 

69 
61 

72 
59 

70 
60 

72.8 
55.6 

RUMFORD  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

80 
61 

76 
56 

83 
47 

78 
53 

80 
52 

87 
60 

79 
66 

78 
59 

69 
66 

60 
50 

68 

55 

75 

54 

73 
56 

67 
59 

77 
54 

82 

47 

77 
55 

69 

49 

73 
43 

85 
55 

70 
59 

72 
51 

76 
45 

79 

47 

83 
51 

85 
52 

84 
59 

62 
59 

69 
63 

76 
59 

62 

54 

76.7 
54.4 

ST  FRANCIS 

MAX 
MIN 

76 
61 

73 
46 

75 
49 

80 
48 

83 
50 

67 
58 

83 

60 

74 
51 

59 

40 

72 

40 

72 
39 

57 
48 

70 
46 

79 
47 

71 
46 

73 
45 

SO 
46 

76 

48 

67 

44 

68 
47 

65 

45 

59 
38 

69 
39 

75 
39 

78' 
38 

82 

55 

66 
65 

85 
49 

86 
56 

72 
46 

76 
46 

73.8 
47.2 

SANFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

85 
60 

84 
55 

83 
48 

81 
53 

84 
50 

88 
58 

86 

60 

84 
64 

75 
55 

65 
51 

70 
56 

75 
57 

73 
52 

76 
57 

83 
51 

85 
47 

82 

58 

73 
59 

76 
42 

86 

53 

84 
60 

79 
55 

78 
48 

76 
42 

82 
41 

66 

50 

66 
55 

82 
58 

73 
65 

61 
59 

81 
53 

80.1 
53.9 

SOUA  PAN  DAM 

MAX 
MIN 

72 
59 

77 
47 

78 
44 

78 
49 

78 
55 

70 
58 

82 
62 

70 
64 

59 
61 

69 

40 

69 
39 

61 
61 

72 
45 

77 
48 

74 
52 

73 
42 

79 
45 

72 
53 

72 

42 

72 
49 

64 

41 

60 
40 

65 

33 

70 
34 

78 
41 

63 

51 

87 
56 

84 
54 

63 
56 

71 
51 

79 
52 

73.5 

48.2 

WATERVILLE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

63 
62 

82 
53 

82 
48 

80 
57 

78 
60 

85 
62 

81 
66 

78 
62 

74 
66 

70 
51 

67 
55 

74 
57 

72 
57 

69 
68 

80 
57 

82 

49 

79 
59 

72 
59 

75 
48 

84 
58 

79 
60 

73 
53 

75 
47 

76 
49 

60 
52 

63 

55 

64 
57 

80 
63 

77 
65 

79 
58 

76 
58 

77.6 
66.5 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
M  IN 

82 
60 

76 
52 

80 

47 

74 
55 

79 
59 

84 
68 

80 
67 

81 
59 

66 
57 

58 
52 

66 
56 

70 
53 

69 
55 

68 
57 

77 
52 

SO 
46 

84 
59 

71 
53 

73 
48 

83 
55 

74 

60 

67 

50 

73 
44 

76 

45 

79 
48 

83 
50 

64 
56 

76 
58 

70 
64 

77 
60 

74 
54 

75.3 
94.5 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

75 
59 

65 
59 

80 
48 

83 

50 

78 
59 

64 
60 

80 
60 

79 
66 

73 
57 

75 
55 

60 
55 

73 
57 

66 

60 

77 
58 

ao 

58 

79 
48 

82 

50 

68 
62 

76 
49 

73 

58 

76 
56 

60 
52 

72 
46 

73 
45 

79 
46 

62 
52 

68 
60 

84 
60 

84 
63 

76 
60 

70 
61 

75.2 
55.8 

8««   reference   aotea  following  Station   Index. 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

MEW  QIGLAIID 
AUGUST  1962 

StaUon 

Day  Of  Month 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

1 

29 

30 

31 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

80 
60 

78 
49 

76 
45 

84 
52 

82 
59 

85 
61 

90 
64 

80 
64 

81 

58 

65 
52 

55 
62 

64 

52 

78 

49 

60 
53 

73 
58 

75 
47 

79 

51 

80 
47 

70 
41 

78 

44 

86 
63 

60 
51 

68 

47 

76 

47 

76 
51 

76 
53 

83 
54 

86 
60 

81 
64 

74 
63 

84 
50 

77.5 
63.6 

AMHERST 

MAX 
MIN 

64 
65 

86 
51 

85 
48 

85 
63 

86 
59 

86 
68 

86 
71 

85 
63 

66 
60 

62 

53 

69 

63 

75 
50 

71 
53 

79 
57 

79 
51 

62 

50 

78 
66 

73 
48 

78 
41 

85 
59 

83 
62 

71 

50 

76 
49 

77 
46 

79 

51 

83 
58 

84 
51 

74 
64 

74 
65 

83 
66 

85 

57 

79.0 
56.7 

BARRE  FALLS  DAM 

MAX 

MIN 

80 
64 

79 
51 

82 
48 

81 
56 

82 

51 

84 
63 

83 
64 

84 
61 

60 
56 

60 
52 

66 
63 

69 

48 

74 
61 

76 
60 

76 
61 

79 
46 

78 
64 

71 
47 

73 
42 

82 
57 

81 
65 

79 
48 

73 
40 

75 
41 

76 
43 

79 
52 

81 
60 

79 
60 

71 
60 

79 
62 

80 
63 

77.2 
53.6 

BIRCH  HILL  DAM 

MAX 
MIN 

82 
65 

82 
49 

84 
45 

84 
62 

85 
53 

86 
65 

86 
69 

83 
60 

83 

60 

60 
52 

65 

64 

71 
49 

74 
54 

73 
55 

77 
51 

78 
46 

78 
66 

72 
48 

73 
39 

61 
56 

82 
64 

79 
48 

76 
43 

76 

43 

77 
45 

81 
52 

62 
61 

81 
58 

75 
57 

SO 
62 

83 
57 

78.4 
54.5 

BLUE  HILL  WB 

MAX 
MIN 

79 
64 

80 
59 

85 
59 

80 
62 

86 
60 

87 
66 

84 
68 

82 
62 

62 

66 

58 
53 

66 
66 

70 
64 

76 
57 

79 
58 

80 
57 

64 
58 

79 
61 

71 
54 

77 
57 

62 
63 

82 

63 

66 

55 

72 
53 

75 
54 

78 
54 

62 

60 

85 
65 

72 
63 

67 
62 

71 
60 

71 
58 

76.4 

59.0 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 

M  IN 

Bit 
66 

77 
64 

81 
63 

82 

65 

81 
63 

89 
69 

85 
72 

81 
64 

64 
60 

62 
56 

66 
59 

69 
58 

71 
60 

62 
61 

79 
62 

87 
62 

B3 
64 

75 

60 

79 
56 

85 
67 

66 
67 

70 
57 

73 
55 

74 
58 

82 
58 

86 

61 

83 
67 

73 
66 

69 
65 

73 
64 

72 
61 

77.6 
62.3 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

77 
62 

80 
57 

84 
48 

80 
64 

85 
54 

86 
62 

85 
73 

85 
69 

80 
69 

63 
56 

66 
66 

70 
52 

72 
53 

79 
58 

80 
56 

83 
48 

62 
65 

77 
55 

77 
44 

82 

65 

85 
67 

84 
51 

75 
41 

78 
42 

80 
41 

84 

50 

85 

60 

SO 
65 

78 
62 

74 
61 

76 
61 

79.1 
56.3 

BUFFUMVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

73 
62 

82 

53 

81 
52 

85 
57 

80 
51 

82 
65 

86 
67 

83 
67 

88 
59 

63 

53 

56 

51 

69 
50 

75 
53 

76 
53 

79 
62 

80 
52 

80 
53 

60 
52 

73 
43 

76 
56 

84 
63 

63 
52 

70 
46 

76 
44 

76 
46 

77 
51 

80 
63 

80 
62 

75 
63 

72 
63 

79 
64 

77.4 
55.1 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

82 
64 

82 
62 

84 
58 

84 
62 

86 
59 

88 
66 

86 
69 

62 
68 

76 
60 

62 
54 

66 
56 

68 
57 

72 
56 

78 
60 

80 
60 

82 

54 

82 
65 

72 
58 

78 
53 

82 

63 

84 
69 

82 

60 

72 

52 

76 
50 

79 
52 

83 

58 

84 
64 

83 
66 

70 
66 

72 
64 

75 
64 

78.5 

60.3 

CLINTON 

MAX 
MIN 

70 
66 

80 
58 

79 
57 

83 

64 

79 
57 

83 

65 

84 
71 

81 
67 

83 
61 

62 
53 

62 

57 

68 
53 

70 
58 

73 
62 

77 
57 

76 
59 

80 
64 

80 
54 

73 
51 

78 
58 

81 
68 

80 
57 

68 

49 

74 
53 

76 
59 

76 
61 

79 
65 

SO 
64 

74 
66 

70 
64 

76 
60 

76.0 
59.9 

EAST  BR  IMF lELD  DAM 

MAX 
M  IN 

72 
62 

84 
52 

83 
52 

86 
53 

83 
52 

81 
56 

86 
63 

82 
64 

82 
60 

62 
54 

59 
52 

70 
50 

72 
50 

78 
63 

80 
53 

82 

50 

81 
57 

80 
52 

72 
46 

77 
55 

83 
64 

82 

53 

68 

47 

77 
48 

77 
48 

78 
58 

81 
61 

83 
61 

75 
63 

72 
63 

80 
57 

77.7 
55,1 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

74 
64 

77 
59 

81 
52 

83 
59 

84 
60 

84 
69 

86 
72 

60 
66 

66 
59 

63 
67 

67 

67 

72 
56 

76 
57 

78 
61 

80 
58 

79 
56 

79 
65 

74 
66 

76 
51 

61 
63 

84 
66 

67 
52 

73 
48 

77 
46 

75 

47 

80 
53 

86 
64 

74 
65 

66 
62 

66 

60 

70 
59 

76.2 
58.4 

EDGARTOWN 

MAX 
MIN 

68 
62 

69 
63 

76 
56 

77 
56 

76 

60 

80 
63 

81 
67 

81 
70 

79 

61 

66 
63 

64 

60 

64 
60 

71 
61 

70 
61 

75 
69 

77 
59 

77 
61 

77 
60 

77 
54 

72 
58 

78 
66 

77 
56 

67 
60 

72 
50 

71 
49 

73 
50 

80 
57 

80 
66 

72 
65 

67 
62 

67 
62 

73.5 
59.9 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

77 
64 

82 
60 

83 
62 

81 
64 

84 
61 

86 
69 

63 
72 

86 
67 

67 
60 

62 
58 

66 

56 

75 
56 

79 
59 

81 
62 

81 
59 

82 
62 

83 
66 

75 
58 

77 
55 

81 
64 

84 

69 

72 
56 

78 
52 

76 
62 

78 
52 

83 
61 

86 
66 

73 
66 

68 
64 

73 
63 

74 
63 

77.9 
61.3 

FITCHBURG  2  S 

MAX 
MIN 

77 
65 

87 
55 

82 

51 

88 
60 

85 
54 

88 

64 

90 
67 

83 
65 

85 
59 

62 

53 

60 
52 

69 
54 

74 
55 

77 
55 

81 
56 

83 
54 

85 
63 

83 
52 

74 
47 

78 
58 

87 
67 

85 
55 

68 

48 

78 
60 

79 

64 

81 
57 

85 
61 

84 
62 

77 
63 

71 
64 

SO 
56 

79.5 
57.3 

FRAMINGHAM 

MAX 
MIN 

80 
60 

86 
58 

84 
55 

89 
60 

85 
56 

89 
65 

91 
68 

88 
69 

87 
60 

63 
54 

68 
63 

69 

55 

73 
66 

83 
57 

86 
58 

94 
55 

86 
64 

84 
54 

74 

49 

80 
56 

83 
66 

86 

57 

69 

47 

78 
47 

82 
49 

81 
55 

85 
63 

88 
66 

75 
65 

70 
64 

78 
61 

80.4 
58.2 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

85 
64 

84 
60 

87 
57 

84 
64 

86 
58 

89 
68 

66 
70 

88 
69 

79 
60 

65 
55 

72 
66 

70 
56 

74 
57 

78 
61 

86 
58 

86 
58 

83 
66 

76 
58 

79 

51 

85 
64 

87 
66 

82 

60 

79 

55 

80 
52 

82 

54 

86 
59 

68 
65 

77 
66 

70 
66 

83 
63 

SO 
62 

81.1 
60.6 

H INGHAM 

MAX 
MIN 

81 

64 

61 
56 

87 

54 

85 
61 

88 
55 

89 
66 

67 
71 

81 
69 

69 

60 

61 
67 

67 
67 

69 

54 

75 
52 

79 
60 

81 
59 

85 
54 

84 

66 

7* 
52 

77 
49 

82 

60 

84 

66 

74 
56 

74 
44 

76 
44 

80 
47 

86 
58 

84 
65 

76 
65 

66 
63 

71 
61 

72 
61 

78.2 
58.3 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

75 
60 

80 
51 

78 
48 

85 
51 

80 
56 

84 
58 

86 
64 

75 
62 

80 
59 

67 
63 

62 
52 

64 
50 

74 
50 

76 
57 

76 
65 

78 
49 

80 
51 

80 
47 

69 

42 

76 

44 

85 

60 

82 
51 

67 

48 

76 
47 

77 
49 

80 
51 

81 
53 

80 
55 

74 

60 

72 
67 

76.6 
53.0 

HYANNIS  2  NNE 

MAX 
M  IN 

74 
60 

73 
62 

79 
47 

75 
50 

80 
54 

83 
64 

83 
71 

60 
71 

75 
59 

63 

58 

64 
58 

70 
56 

71 
49 

77 
62 

78 
59 

77 
51 

78 
67 

80 
56 

77 
46 

82 
64 

85 

66 

82 
59 

72 
53 

74 
40 

75 
39 

80 
49 

84 
64 

78 
64 

68 
62 

65 

59 

73 
61 

76.0 
57.5 

KNIGHTVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

76 
60 

84 
50 

82 
46 

86 
56 

82 

54 

85 
62 

66 
64 

76 
60 

64 
60 

62 
52 

56 
52 

66 

48 

72 
46 

76 
56 

60 
52 

82 
46 

80 
50 

76 
48 

72 

40 

78 
44 

86 

64 

81 
48 

68 

44 

76 
44 

76 
48 

78 
50 

62 
52 

S2 

56 

74 
62 

74 
60 

82 
52 

77.6 
52.5 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

86 
65 

82 
62 

87 
56 

83 
63 

84 

50 

87 
59 

84 
68 

64 
69 

72 
56 

65 
53 

70 
56 

69 
56 

75 
67 

76 
60 

81 
58 

84 

56 

79 
64 

73 
60 

73 
50 

83 
61 

84 
68 

73 
62 

73 
53 

80 
53 

78 
54 

80 
58 

83 
63 

78 
64 

71 
63 

75 
63 

72 
60 

78.2 
59.4 

LOWELL 

MAX 
MIN 

86 
60 

82 
59 

88 
55 

85 
55 

89 
54 

88 
54 

82 

67 

64 
62 

66 
59 

59 
53 

67 
52 

69 
51 

73 
58 

77 
58 

79 
59 

83 
57 

79 
63 

72 
56 

76 
52 

84 
52 

83 
57 

62 
59 

74 
51 

83 
57 

78 
52 

83 

57 

85 
63 

75 
64 

67 
64 

78 
63 

78 
60 

77.8 
67.5 

MIDDLETON 

MAX 
MIN 

80 
62 

83 
54 

85 
49 

80 
60 

80 
53 

87 
64 

86 
66 

67 
67 

66 
56 

63 
52 

67 
54 

68 

54 

76 
66 

78 
57 

80 
56 

82 

51 

62 
64 

76 
56 

74 

48 

81 
62 

83 
65 

84 

55 

75 

40 

75 
43 

78 
48 

83 
58 

85 
62 

82 
63 

73 
62 

77 
60 

77 
67 

79.1 
56.6 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
60 

75 
58 

75 
57 

76 
57 

78 
62 

76 
65 

77 
68 

79 
65 

65 

60 

63 
60 

66 

60 

70 
56 

67 
57 

73 
63 

76 
60 

73 
69 

71 
64 

75 
69 

72 
57 

76 
66 

79 
66 

66 
55 

71 
54 

69 
51 

72 
49 

75 
58 

82 
63 

70 
64 

67 
63 

65 
61 

65 
59 

72.1 
59.9 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

74 
67 

83 
63 

84 
65 

82 
66 

84 
66 

85 
71 

82 

74 

85 
68 

66 
63 

63 
61 

66 

60 

76 
69 

77 
64 

77 
64 

62 
61 

82 

63 

82 
67 

79 
61 

79 
59 

82 
68 

82 
71 

70 
68 

78 
55 

77 
57 

76 
58 

83 
64 

80 
70 

77 
70 

68 
65 

71 
63 

74 
63 

77.7 
64.3 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

79 
62 

77 
53 

83 

45 

78 
56 

83 
57 

87 
60 

76 
66 

80 
60 

63 
56 

57 
50 

64 
49 

74 
46 

75 
51 

76 
66 

75 
51 

79 
46 

78 
54 

69 
49 

75 
42 

86 
56 

80 
57 

66 

48 

74 
43 

73 

44 

75 
52 

76 
55 

82 
53 

73 
61 

76 
63 

83 
55 

86 
54 

76.2 
53.2 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

73 
64 

76 
60 

87 
56 

82 
62 

86 
60 

89 
67 

86 
71 

82 
68 

72 
61 

62 
58 

66 
58 

67 
56 

70 
54 

79 
62 

60 
58 

84 
59 

84 
66 

81 
69 

79 
54 

83 
62 

87 
66 

85 
56 

72 

50 

72 

47 

81 

60 

86 
68 

85 
58 

76 
60 

68 
63 

68 
61 

68 
61 

77.9 
59.5 

PROVINCETOWN  1  N 

MAX 
MIN 

73 
63 

78 
60 

81 
53 

76 
62 

80 
60 

84 
67 

83 
70 

77 
69 

72 
59 

62 
58 

66 
57 

73 
51 

73 
52 

75 
63 

79 
61 

80 
59 

76 
66 

77 

60 

76 
52 

78 
62 

87 
66 

76 
55 

74 
45 

74 
42 

75 
52 

82 
59 

84 
65 

77 
65 

67 
62 

65 
58 

67 
59 

75.8 
59.1 

READING 

MAX 

MIN 

84 
60 

80 
53 

85 
52 

83 

60 

84 
54 

90 
66 

67 

70 

65 

64 

64 
56 

61 
53 

66 
57 

69 
52 

73 
55 

80 
60 

83 
55 

85 
50 

82 
62 

75 
64 

78 
44 

84 
64 

85 
64 

66 
49 

75 
45 

76 
44 

79 
62 

85 
56 

67 
63 

76 
65 

68 
65 

78 
60 

78 
60 

78.5 
57.0 

ROCHESTER 

MAX 
MIN 

74 
64 

75 
58 

77 

50 

83 
53 

79 

57 

82 
59 

64 

68 

64 
68 

66 
59 

64 
58 

61 
57 

63 
52 

73 
54 

72 
59 

76 
55 

78 
50 

80 
56 

81 
54 

75 

47 

75 

57 

79 
64 

84 
54 

69 

47 

75 
42 

75 
42 

77 
50 

SO 
5? 

84 
62 

74 
62 

67 
60 

70 
59 

76.1 
55.8 

ROCKPORT  I  ESE 

MAX 
MIN 

74 
60 

75 
59 

77 
60 

72 
60 

75 
60 

78 
60 

78 
64 

75 
61 

66 
56 

60 
56 

68 
56 

66 
58 

69 
54 

71 
59 

75 
60 

77 
59 

78 
62 

72 
60 

73 
52 

80 
62 

85 
65 

75 
56 

70 
54 

72 
53 

72 
55 

77 
60 

SO 
64 

73 
63 

66 
62 

70 
60 

70 
60 

73.3 
59.1 

SALEM  CG  A IR  STAT  ION 

MAX 
MIN 

75 
64 

76 
59 

76 
59 

75 
61 

75 
58 

83 
66 

79 
72 

72 
66 

68 
57 

63 
54 

66 
57 

67 
62 

69 
52 

74 
60 

76 
59 

63 
59 

63 
66 

73 
58 

78 
53 

83 
67 

83 
67 

83 

58 

72 
56 

70 
53 

76 
59 

82 

61 

77 
64 

76 
64 

66 
63 

76 
61 

71 
62 

75.0 
60.3 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

76 
66 

74 
62 

84 
60 

82 
63 

86 
62 

86 
66 

88 
68 

62 
66 

68 
62 

62 
61 

66 

61 

71 
60 

74 
60 

80 
64 

76 
60 

62 
63 

82 
66 

78 
62 

79 
63 

82 
66 

86 

69 

70 
59 

7* 
56 

76 
51 

80 
54 

64 
60 

82 
68 

76 
6S 

68 
65 

66 
62 

68 
62 

77.1 
62.5 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
M  IN 

74 
61 

82 
51 

82 
46 

84 
54 

81 
56 

64 
61 

89 
61 

79 
60 

82 
59 

66 
53 

66 
52 

63 
51 

tl 

75 
58 

72 
62 

80 
50 

84 
50 

79 
50 

69 
42 

75 
42 

86 
59 

82 

51 

66 

49 

76 
48 

76 
49 

81 
52 

S2 
56 

82 
56 

73 
61 

73 
60 

83 
52 

76.9 
63.3 

SOUTH  EGREMONT 

MAX 
M  IN 

78 
61 

75 
52 

81 
45 

81 
58 

81 
54 

84 
60 

81 
67 

80 
63 

76 
58 

62 

52 

65 
52 

68 
53 

75 
50 

76 
61 

76 
64 

80 
45 

76 
63 

70 
46 

75 
41 

85 
60 

83 
63 

68 
53 

73 
44 

73 
44 

75 
49 

78 
54 

80 
53 

77 
61 

78 
64 

SO 
62 

83 
59 

76.5 
54.9 

SPR INGFIELD  ARMORY 

MAX 
M  IN 

87 
61 

85 
62 

87 
56 

84 
64 

86 
61 

86 
69 

63 
60 

89 
66 

69 
49 

61 
54 

70 
66 

72 
53 

79 
56 

63 
69 

64 
56 

83 

58 

80 
57 

75 
54 

80 
52 

87 
63 

as 

67 

73 
56 

78 
51 

77 
53 

80 
55 

83 
59 

83 
65 

76 
64 

76 
65 

86 

67 

83 
6* 

80.4 
59.2 

ST0CK6RI0GE 

MAX 
M  IN 

79 
60 

78 
50 

83 
45 

80 
56 

83 
54 

86 
60 

78 
66 

82 
60 

66 
59 

59 
61 

66 
52 

75 
50 

76 
50 

76 
59 

77 
55 

80 
45 

79 
59 

71 
44 

75 
41 

85 
59 

80 
62 

68 
51 

76 

44 

75 
45 

78 
51 

80 
51 

84 
52 

74 
60 

77 
62 

84 
56 

86 
50 

77.S 
53.6 

DAILY  TEMPERATURES 


Km   KNOLAND 


CoBlinu*<i 



«ALA 

\/AI 

1-IIU 

f 

AU0U8T  ItSS 

SUUaa 

Day  Of  Month 

^ 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2B 

2'l 

30 

31 

< 

TAUNTON 

MAX 
MIN 

78 
65 

79 
56 

83 
52 

81 
58 

84 
55 

85 

66 

82 

71 

83 
66 

67 

60 

64 
58 

67 
58 

72 
52 

78 
56 

79 
62 

80 
57 

81 
53 

82 
64 

74 
53 

77 
53 

81 
59 

84 

60 

69 

46 

79 
45 

75 
43 

78 

43 

82 

54 

85 
60 

74 
66 

69 
64 

72 
63 

73 
61 

77.3 
97.5 

TULLY  OAH 

MAX 

MtN 

75 
61 

87 
49 

82 

49 

87 
51 

83 
63 

86 
59 

86 

68 

80 
60 

86 
59 

61 
51 

66 
51 

64 
48 

74 
52 

76 

55 

78 
51 

83 

43 

82 
53 

79 
45 

72 
39 

79 
44 

es 

62 

83 

48 

68 
42 

79 
42 

79 
45 

80 
51 

93 

57 

83 
57 

73 
61 

70 
62 

93 
56 

78.1 
92.4 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

S5 
63 

81 
52 

85 
50 

83 
61 

87 
58 

88 

67 

80 
68 

86 
63 

66 
59 

61 
53 

68 
55 

76 
57 

77 
55 

79 

54 

79 

54 

82 

59 

BO 
63 

72 

49 

79 
43 

87 
57 

84 
61 

69 

52 

78 
50 

78 
47 

80 
50 

81 
59 

84 
57 

76 
60 

75 
59 

85 
59 

99 
59 

79.2 
96.4 

XALPOLE 

MAX 

MIN 

79 
61 

80 
53 

84 
49 

81 
60 

85 
52 

86 
63 

84 
68 

85 

68 

70 
58 

61 
55 

67 
57 

73 
51 

76 
52 

78 
56 

78 
52 

83 

50 

81 
63 

73 
53 

75 
42 

81 

58 

63 
66 

72 
50 

75 
42 

77 
42 

77 
43 

81 

51 

94 
61 

74 
63 

68 

64 

74 
62 

76 

59 

77.9 
59.6 

WEST  CUMMINGTON 

MAX 
MIN 

81 
56 

82 
46 

82 

40 

86 
52 

84 
51 

86 
56 

74 
56 

82 

57 

63 
55 

56 
50 

66 

49 

72 

47 

74 
48 

76 
60 

78 
52 

80 
42 

80 
52 

76 
42 

74 

40 

86 
58 

80 
61 

68 
45 

75 
38 

76 
39 

79 
43 

81 
45 

84 
49 

72 
53 

72 

60 

84 
54 

46 

76.9 
49.4 

WEST  MEOWAT 

MAX 
MIN 

55 

87 

87 
50 

90 
64 

85 

69 

89 
68 

75 
60 

62 
54 

68 
57 

77 
60 

79 
52 

81 
57 

83 
53 

95 
53 

83 
66 

75 
53 

78 

43 

84 
59 

85 
68 

72 
51 

78 
41 

79 
41 

80 
45 

85 
53 

86 
61 

80 
65 

68 
65 

76 
64 

82 

60 

80.0 
96.3 

WESTON 

MAX 

MIN 

S3 
63 

83 
53 

87 

54 

84 
61 

88 
53 

89 
64 

86 
67 

87 
67 

76 
59 

63 

53 

69 
56 

74 
51 

78 
53 

81 
58 

82 
54 

85 
53 

86 
64 

75 
52 

77 
47 

85 
60 

84 
66 

79 
44 

79 
44 

SO 
48 

84 
55 

86 
62 

77 
64 

68 
64 

79 
62 

80 
59 

80.5 
57.0 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

59 

82 

59 

84 
52 

82 
63 

85 
59 

87 
69 

81 
70 

86 
63 

66 

60 

60 
54 

68 
56 

73 
51 

75 
54 

82 

58 

79 
56 

81 
53 

78 
64 

73 
52 

78 
46 

86 
64 

83 
64 

70 
54 

75 
51 

74 
48 

77 
51 

80 
55 

84 
62 

73 
66 

75 
66 

83 
66 

85 
62 

78.4 
58.3 

WORCESTER  we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 
65 

76 
57 

82 
56 

79 
60 

81 
56 

84 
65 

80 
67 

82 
64 

64 
56 

56 
49 

65 
53 

69 
52 

73 
54 

76 
57 

75 
55 

79 
56 

77 
61 

68 

50 

72 
49 

81 
57 

80 
60 

68 
53 

73 
50 

73 
53 

75 
53 

79 
56 

78 
62 

72 
63 

69 
62 

77 
62 

79 
59 

75.0 
57.2 

WORCESTER 

MAX 
MIN 

81 
6A 

80 
54 

84 
52 

81 
57 

85 
52 

86 
64 

87 
67 

85 
65 

75 
59 

59 
51 

68 
54 

72 
58 

75 

54 

78 
53 

78 
55 

83 
52 

78 
55 

72 
51 

74 
45 

83 
56 

82 
66 

70 
55 

75 
45 

77 
47 

76 
53 

81 
53 

81 
62 

76 
62 

71 
62 

78 
63 

82 
56 

77.8 
56.2 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

MAX 

MIN 

76 
57 

73 
49 

78 
47 

79 

58 

81 
59 

82 
60 

80 
67 

73 

58 

67 

53 

61 
50 

61 
52 

73 
51 

71 

51 

72 
55 

74 
53 

77 
47 

75 
58 

70 
46 

68 
42 

82 
56 

80 
57 

70 
42 

74 
44 

76 

48 

78 
50 

81 
51 

60 
54 

76 
57 

70 
60 

79 
57 

81 
51 

74.8 
52.9 

BERLIN 

MAX 
MIN 

70 
60 

82 

50 

77 
45 

85 
52 

78 
57 

81 
61 

90 
65 

80 
61 

80 
56 

67 

47 

60 
53 

63 
54 

79 
53 

74 

55 

70 
55 

80 
48 

85 
49 

82 
52 

70 
44 

72 
51 

85 

50 

81 
55 

74 
42 

80 
46 

82 
48 

65 
49 

91 

53 

86 

57 

82 
58 

67 
59 

82 
52 

78.1 
53.1 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

65 
54 

76 
48 

72 
45 

78 
54 

78 
54 

80 
54 

82 
61 

73 
54 

74 
50 

64 
45 

62 

50 

61 
50 

73 
50 

71 
55 

68 

54 

74 
49 

77 
58 

74 
47 

65 
49 

67 
53 

81 
57 

76 
52 

70 
44 

73 
45 

75 
49 

78 
50 

81 
55 

79 
56 

73 
60 

65 
56 

79 
63 

73.0 
52.0 

BLACKWATER  0AM 

MAX 

MIN 

72 
61 

81 
54 

76 
46 

82 
58 

82 
54 

84 
61 

87 
66 

79 

62 

82 

58 

61 
54 

57 
52 

67 
52 

74 
57 

73 
58 

75 
56 

78 
45 

81 
54 

81 
51 

70 
43 

75 
54 

86 

60 

81 
53 

64 

43 

76 
44 

77 
47 

80 
50 

84 
53 

86 
55 

75 
63 

73 
62 

81 
54 

76.8 
54.2 

CAMP  TON 

MAX 
MIN 

73 
62 

83 

50 

79 
45 

84 
52 

82 

55 

84 
64 

85 
67 

72 

60 

81 
60 

69 
52 

68 
55 

68 
48 

78 
56 

73 
60 

68 
57 

80 
44 

83 
52 

81 
47 

72 
42 

75 
47 

87 
56 

82 
57 

68 
42 

77 
44 

79 
47 

63 

50 

87 
53 

85 
55 

75 
61 

73 
61 

82 
52 

77.9 
53.3 

COLEBROOK 

MAX 
MIN 

71 
58 

76 
52 

72 

44 

79 
48 

80 
60 

80 
62 

83 
63 

73 

61 

72 
54 

64 
48 

62 

53 

62 
52 

74 
48 

77 
53 

66 

51 

73 
45 

78 
48 

74 
44 

66 

45 

70 
58 

83 
60 

77 
52 

71 

43 

75 
44 

77 
48 

80 
46 

83 
54 

81 
55 

77 
58 

70 
55 

79 
48 

74.4 
52.0 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 
63 

80 
54 

85 
49 

83 
61 

86 

56 

88 
66 

82 
67 

86 
64 

64 
69 

59 
54 

69 
56 

75 
53 

73 
57 

78 

60 

80 
55 

83 
51 

62 
63 

73 
52 

77 
43 

86 
59 

86 
59 

67 
52 

77 
48 

78 
47 

81 
48 

85 
52 

86 
58 

75 
61 

75 
65 

83 
64 

82 
60 

79.0 
56.6 

CONWAY  I    N 

MAX 
MIN 

S3 
60 

60 
50 

82 
46 

79 
51 

82 
51 

86 
60 

79 
68 

83 
64 

67 
65 

61 
53 

67 
54 

76 

;5 

73 
66 

70 

69 

61 
55 

8C 
45 

61 
54 

68 
48 

74 
40 

85 

50 

SO 
60 

71 
56 

71 
47 

76 
42 

80 
44 

85 
45 

83 

51 

78 
55 

74 
64 

82 

60 

83 
53 

77.4 
53.3 

DURHAM 

MAX 
MIN 

8l| 
57 

83 
53 

84 
45 

82 
52 

81 
50 

87 
57 

87 
66 

84 
64 

7<, 

67 

65 

53 

70 
55 

73 
54 

72 
52 

74 
58 

31 
56 

83 
47 

82 
57 

78 
55 

75 
41 

84 
52 

85 
60 

83 

57 

76 
43 

78 
41 

80 
44 

86 

47 

86 
57 

82 
57 

72 
65 

80 
61 

79 
56 

79.7 
53.8 

EAST  DEERING 

MAX 
M  IN 

82 
57 

61 
42 

81 
60 

81 
51 

85 
61 

79 
65 

83 

59 

67 
56 

58 
50 

67 
53 

47 

73 

75 
56 

77 

53 

80 
43 

81 

70 
50 

74 
41 

84 
54 

81 
57 

64 
49 

74 
42 

76 
42 

78 
49 

82 
54 

83 
59 

73 
55 

70 
64 

80 
62 

76.4 
53.0 

FABYAN 

MAX 
MIN 

76 

53 

73 
48 

79 
39 

76 
57 

81 
57 

82 
61 

77 
66 

74 
57 

68 

54 

65 
53 

64 
53 

73 
51 

70 
53 

67 
58 

75 

55 

80 
34 

72 
52 

65 

44 

73 
43 

82 
48 

75 
55 

72 
52 

75 
33 

76 
43 

81 
41 

84 
43 

80 
48 

76 
50 

68 
59 

79 
52 

84 
45 

74.9 
50.3 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

67 
58 

73 
50 

70 
47 

75 
53 

76 
59 

77 
59 

80 
61 

70 
60 

70 
52 

63 
51 

59 

51 

57 
49 

73 
49 

73 

54 

61 
51 

70 
44 

75 
47 

70 
42 

61 
43 

67 
43 

79 
58 

73 
50 

68 

40 

72 
42 

74 
51 

77 
52 

82 
55 

79 
57 

77 
57 

68 
52 

76 

47 

71.4 
51.1 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 
MIN 

84 
63 

80 
52 

85 
46 

82 
57 

84 
55 

89 
61 

84 
66 

83 
61 

78 
58 

65 
53 

71 
55 

78 
53 

75 
59 

78 
60 

81 
61 

65 
49 

80 
60 

78 
49 

77 
43 

89 
55 

85 
62 

78 
55 

78 
49 

81 
48 

84 

50 

87 
53 

88 
56 

80 
59 

75 
65 

82 
63 

83 
58 

80.9 
55.9 

GRAFTON 

MAX 
MIN 

79 
59 

75 

44 

81 
39 

82 

53 

84 
53 

86 
60 

81 
64 

79 
57 

68 

57 

60 
50 

66 
53 

76 

46 

73 
56 

72 
59 

75 
56 

80 
43 

81 
56 

67 
42 

72 
34 

85 
52 

81 
58 

73 

50 

75 
42 

78 
41 

80 
44 

83 
45 

85 
51 

74 
53 

72 
60 

81 
60 

84 
51 

77.0 
51.2 

HANOVER 

MAX 
MIN 

81 
62 

78 
52 

84 
48 

83 
59 

84 
62 

87 
65 

77 
68 

80 
62 

65 
57 

61 
54 

66 
55 

77 
50 

76 
54 

72 
60 

80 
58 

85 
51 

81 
60 

70 
51 

74 
44 

87 
57 

81 
61 

72 
57 

77 
47 

78 
49 

82 

50 

85 
53 

84 
56 

72 
59 

69 
64 

84 
60 

86 

55 

78.0 
56.1 

KEENE 

MAX 
MIN 

85 
66 

81 
51 

86 
46 

84 
61 

86 
55 

87 
65 

80 
67 

86 
61 

75 
60 

60 
52 

69 

54 

73 
50 

77 

55 

78 
60 

82 
55 

82 

48 

81 
65 

74 
50 

78 
40 

86 

56 

84 
64 

71 

50 

81 
49 

79 
44 

82 
46 

84 
51 

87 
55 

77 
57 

70 
64 

86 

62 

86 

57 

79.9 

55.4 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

81 
64 

80 
56 

83 
54 

81 
60 

83 
59 

86 
64 

79 
66 

82 
63 

64 
57 

57 

55 

67 
56 

77 
56 

75 
59 

74 
59 

80 
60 

82 

54 

78 
62 

70 
53 

75 
49 

86 

58 

82 
64 

69 

54 

77 
49 

79 
51 

82 

53 

85 
56 

86 
60 

75 
63 

71 
66 

83 
62 

83 
61 

77.8 
58.2 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

80 
56 

77 

50 

81 
45 

82 

50 

83 
59 

85 
64 

83 
68 

75 
60 

65 

56 

64 
50 

63 
54 

77 
53 

76 
48 

75 

54 

76 
55 

80 
46 

76 
55 

72 

51 

70 
42 

84 
54 

77 
57 

74 
53 

75 
43 

78 
44 

81 
45 

85 

47 

82 

53 

76 
56 

72 
63 

81 

57 

84 
50 

77.1 
52.9 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
58 

79 
51 

84 
48 

82 
61 

34 
61 

86 
63 

77 
64 

79 
61 

63 
56 

59 
54 

66 
55 

77 
49 

74 
53 

71 
60 

74 
52 

80 

50 

80 
59 

70 
47 

72 
42 

84 

57 

80 
61 

69 

50 

75 
48 

79 

45 

81 
49 

85 
52 

83 
55 

70 
59 

70 
64 

84 
56 

87 
54 

76.9 
54.6 

MANCHESTER 

MAX 

MIN 

77 
62 

86 
56 

81 
52 

88 
54 

83 
54 

85 
56 

89 
67 

83 
65 

85 
59 

63 
56 

58 
52 

68 

53 

75 
59 

75 
60 

78 
59 

82 

50 

84 
52 

81 
49 

75 
47 

78 
48 

88 
53 

86 
55 

68 
49 

77 
48 

79 
49 

86 
50 

86 
55 

86 
53 

84 
62 

74 
59 

83 
53 

79.7 
54.7 

MASSABE5IC  LAKE 

MAX 
M  IN 

83 
60 

79 
51 

82 

46 

82 

57 

82 

51 

87 
61 

82 
65 

84 
63 

75 
58 

63 

53 

70 
55 

72 
49 

73 
53 

72 
58 

30 
57 

83 
49 

82 
58 

73 
53 

76 
42 

85 
54 

83 
62 

75 
56 

75 
45 

72 
45 

80 
46 

84 
48 

84 
57 

77 
59 

70 
65 

80 
53 

79 
55 

78.2 
54.6 

MOUNT  SUNAPEE 

MAX 
MIN 

74 
61 

74 
53 

76 

50 

77 

61 

79 
61 

82 
65 

75 
67 

76 
68 

72 
56 

58 
49 

63 
52 

70 
51 

70 
53 

70 
57 

71 
56 

74 
51 

76 
62 

65 
49 

68 

47 

81 
55 

79 
65 

73 
54 

69 
46 

71 
49 

74 
55 

73 
59 

77 
61 

72 
60 

69 
62 

77 
59 

77 
56 

73.0 
56.5 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

52 
39 

53 
38 

58 
41 

58 
47 

58 

45 

62 
53 

57 
49 

55 
46 

48 
37 

47 
35 

55 

44 

54 
41 

59 
40 

55 

45 

67 
37 

58 
44 

51 
42 

43 
33 

45 
32 

56 
44 

52 
43 

44 
38 

53 
36 

56 
39 

62 

47 

62 

50 

59 
43 

56 
49 

52 

46 

61 
47 

62 

51 

54.8 
42.6 

NASHUA   2  NNW 

MAX 
MIN 

84 
61 

80 
56 

85 
48 

83 
57 

86 
52 

88 
63 

84 
65 

86 
66 

68 

56 

60 
53 

71 
56 

72 
52 

75 
54 

77 

55 

81 
56 

82 

48 

80 
60 

72 
51 

76 
42 

85 
56 

84 
63 

66 

51 

76 
47 

78 
47 

80 
48 

82 
52 

84 
50 

77 
60 

70 
65 

81 
62 

82 
56 

78.5 
55.5 

NORTHWOOD 

MAX 

M  IN 

84 
60 

80 
56 

84 
50 

82 
54 

84 
50 

87 
59 

82 
65 

83 
64 

75 
55 

67 
51 

70 
53 

74 
55 

72 
52 

74 
56 

61 
57 

83 
50 

80 
60 

72 
55 

76 
48 

83 
53 

83 
61 

72 
55 

80 
50 

78 
45 

81 
51 

83 
51 

85 
51 

76 
59 

72 
60 

80 
60 

81 
56 

78.8 
54.9 

PETERBORO   2  S 

MAX 
MIN 

81 
60 

76 
43 

82 

41 

80 
58 

82 

50 

84 
60 

79 
63 

83 
56 

72 

56 

59 

49 

65 
53 

72 
45 

72 
52 

75 
51 

78 

31 

79 
49 

79 
60 

69 

47 

74 
40 

82 
55 

80 
64 

76 

50 

75 
38 

75 

47 

78 
51 

80 

55 

82 
58 

77 
58 

72 
63 

78 
62 

81 
54 

76.7 
52.9 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 
M  IN 

72 
56 

70 
49 

77 
44 

72 
53 

73 
55 

79 
60 

71 
65 

74 
60 

63 
52 

55 

45 

57 
50 

67 
50 

73 
52 

63 
53 

66 
54 

73 
45 

69 
51 

62 
47 

66 

47 

77 
52 

73 
56 

63 
52 

68 
42 

74 
46 

75 
45 

77 
46 

77 
50 

71 
53 

63 
58 

77 
51 

77 
50 

70.2 
51.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
AUGUST    1962 


Slatton 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ID 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S 

> 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

72 
60 

80 
51 

74 
44 

81 
44 

80 
54 

82 
58 

85 
64 

78 
59 

80 
58 

65 

51 

58 
53 

69 
46 

76 
47 

72 

59 

70 
69 

73 
47 

61 
49 

61 
49 

70 
39 

73 
47 

62 
54 

81 
55 

59 

44 

75 
42 

76 
45 

61 
49 

64 
52 

64 
55 

79 
58 

72 
59 

84 
50 

76.4 
51.7 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

SO 
56 

78 
53 

78 
50 

77 
55 

76 
52 

87 
58 

84 
64 

82 
62 

67 
55 

59 

60 

59 
52 

57 
55 

71 
52 

72 
57 

78 
64 

80 
48 

81 
59 

74 
57 

75 
46 

65 
58 

64 
60 

67 
52 

72 
45 

75 
44 

76 
49 

83 

48 

85 
64 

74 
56 

70 
52 

75 
56 

70 
56 

75.9 
54.1 

SURRY  MOUNTAIN  0AM 

MAX 
MIN 

74 
61 

80 
50 

77 
44 

81 
51 

79 
53 

83 
51 

84 
66 

75 
58 

81 
58 

63 
50 

58 
62 

66 
47 

72 
53 

72 
68 

75 

54 

76 
45 

79 
52 

79 

46 

69 

40 

74 
45 

83 
52 

79 
52 

54 
45 

73 
46 

75 
47 

77 
50 

80 
64 

81 
57 

74 
60 

71 
50 

62 
52 

75.4 
52.6 

TAMWORTH  2 

MIN 

83 
60 

83 
50 

84 
42 

91 
51 

82 
51 

85 
59 

84 
68 

83 
60 

77 
55 

64 
64 

68 
65 

77 
56 

75 
66 

70 
69 

81 
55 

83 
42 

81 
55 

72 
49 

74 
47 

85 

50 

85 

60 

76 
56 

78 
40 

78 
41 

62 
45 

85 
46 

84 
52 

60 
54 

75 
54 

63 
59 

83 
52 

79.4 
53.2 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

84 
60 

81 
54 

85 

45 

83 

54 

86 
49 

89 
60 

84 
64 

87 
56 

74 
57 

53 
52 

71 
55 

69 
52 

73 
52 

78 
65 

81 
52 

83 
45 

61 
56 

72 
49 

75 

40 

85 
53 

86 
64 

76 
53 

76 

47 

72 
43 

80 
44 

64 
48 

85 
59 

78 
57 

72 
54 

82 
63 

81 
56 

79.3 
53.7 

WOLFEBORO 

MAX 
MIN 

80 
59 

75 
57 

81 
50 

80 
56 

82 
55 

86 
61 

79 
61 

81 
63 

74 
55 

65 
62 

67 

54 

74 
57 

71 
66 

73 
58 

76 
59 

80 
50 

79 
58 

73 
47 

84 
55 

80 
60 

69 
55 

75 
51 

75 
45 

79 
50 

83 
52 

63 
56 

75 
50 

74 
64 

80 
60 

60 
55 

77.1 
55.7 

WOOOSTOCK 

MAX 
MIN 

81 
61 

77 
52 

83 
45 

81 
52 

82 
56 

83 
64 

74 
57 

80 
59 

71 
58 

63 
62 

67 
54 

78 
49 

71 
58 

68 
59 

77 
57 

81 
45 

78 
55 

70 
46 

73 
44 

82 
55 

78 
59 

66 
55 

77 
43 

79 
44 

81 
45 

85 
48 

81 
52 

75 
55 

72 
61 

81 
59 

66 
49 

76.8 
53.5 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
M  IN 

73 
65 

81 
60 

75 
63 

76 
64 

77 
61 

77 
69 

80 
72 

88 
59 

70 
62 

65 

60 

66 

60 

72 
60 

69 
59 

76 

64 

74 
63 

74 
59 

75 
64 

72 
50 

73 
55 

75 
68 

77 
67 

74 
59 

72 
58 

70 
51 

73 
55 

78 
61 

82 

69 

72 
66 

73 
55 

74 
65 

73 
62 

74.4 
62.5 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

82 
62 

80 
55 

85 
52 

80 
58 

80 
54 

65 

86 

86 
55 

72 
57 

60 
53 

66 
55 

72 
52 

76 
53 

79 
56 

79 
54 

81 
58 

80 
51 

72 
52 

75 
48 

81 
55 

83 
65 

72 
52 

75 
50 

77 
45 

77 
47 

61 
58 

83 
52 

74 
54 

69 
53 

76 
60 

79 
59 

77.2 
56.4 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

77 
64 

82 

54 

79 
51 

77 
54 

77 
59 

82 

67 

80 
71 

87 
59 

80 
60 

63 

58 

68 
59 

74 

50 

74 
63 

79 

51 

79 

64 

78 
52 

60 
58 

75 

67 

74 
45 

79 

62 

82 

67 

78 
51 

73 

43 

71 
42 

74 

42 

79 
51 

82 
51 

79 
51 

70 
64 

75 
65 

77 
51 

76.9 

57.3 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

76 
65 

82 
63 

80 
62 

77 
64 

79 
62 

82 
6, 

83 
72 

88 

70 

76 
61 

53 
69 

67 
69 

77 
58 

72 
52 

78 
54 

61 
58 

80 
59 

81 
58 

72 
69 

79 
54 

78 
65 

85 
69 

75 
50 

75 
55 

73 
53 

76 
53 

80 
58 

65 
59 

73 
65 

70 
65 

73 
64 

76 
64 

77.2 
61.9 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
66 

82 
59 

80 
58 

77 
61 

79 
59 

84 
69 

83 
72 

87 
68 

68 
61 

63 
58 

58 

59 

76 
56 

73 
56 

81 
63 

79 
69 

82 

57 

82 
54 

74 
59 

76 
53 

82 
66 

84 
67 

73 
55 

76 

50 

72 
49 

76 
50 

60 
50 

84 
64 

74 
66 

71 
64 

76 
65 

77 
65 

77.3 
60.6 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

75 
62 

85 

54 

81 
48 

84 
49 

80 
58 

83 

62 

84 

57 

84 
54 

86 
59 

64 
65 

59 
53 

72 
52 

60 
53 

72 
50 

75 
61 

63 
52 

61 
54 

82 

54 

72 
43 

80 
45 

91 
55 

85 
55 

70 
50 

76 
49 

77 
49 

80 
54 

83 
58 

85 

60 

75 
63 

73 
63 

86 
56 

76.6 
55.7 

BENNINGTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

82 

62 

79 

48 

86 

45 

82 
62 

88 
64 

86 
68 

79 
68 

81 
55 

75 

55 

64 

53 

65 

54 

60 
51 

81 
52 

72 
62 

79 
63 

82 

47 

80 
57 

70 
46 

78 
4! 

90 
54 

84 
68 

72 
52 

80 
42 

81 
46 

84 

48 

86 
51 

88 

57 

77 
68 

75 
65 

85 
56 

90 
50 

60.0 
55.5 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

78 
67 

78 
52 

78 
43 

58 

81 

82 
62 

81 
56 

73 

50 

65 
55 

64 
65 

63 
53 

77 
56 

75 

48 

74 
56 

75 
50 

78 
46 

77 
56 

70 
47 

82 

76 
60 

75 
57 

75 
44 

78 
44 

85 
50 

84 
52 

80 
57 

77 
53 

82 
56 

85 

48 

76.8 
53.8 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
53 

75 
50 

82 

49 

81 
67 

80 
65 

85 
63 

73 
61 

56 
65 

64 
55 

63 
66 

61 
48 

77 

47 

76 

61 

72 
50 

76 

54 

61 
49 

76 
56 

71 
44 

71 
43 

85 
63 

79 
55 

71 
50 

75 
45 

77 
52 

60 
58 

82 
59 

85 

59 

76 
63 

76 
60 

SO 
53 

87 
53 

76.2 
54.8 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

81 
58 

80 
48 

84 

44 

83 
56 

85 
56 

84 
60 

81 
53 

82 
57 

74 
55 

63 
51 

67 
62 

76 
43 

74 
48 

74 
59 

79 
54 

82 
42 

82 

53 

70 
46 

75 
35 

88 
61 

85 
59 

78 
41 

77 
38 

79 
40 

81 
45 

85 
48 

84 
51 

80 
54 

72 
60 

84 
55 

87 
46 

79.2 

60.7 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

77 
58 

79 
41 

70 
40 

81 
43 

80 
56 

83 
58 

85 
61 

75 
59 

76 

54 

65 

51 

60 
54 

59 

44 

76 
44 

74 
51 

72 
61 

78 
42 

80 
44 

75 

44 

70 
40 

72 
42 

85 
55 

79 

53 

72 

37 

76 
39 

78 
41 

80 
48 

84 
50 

84 

53 

73 
55 

71 
53 

82 
45 

75.8 
48.6 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

81 
57 

79 
49 

83 
58 

82 
66 

81 
65 

87 
65 

82 
69 

75 
64 

56 
56 

61 
56 

64 
54 

79 
48 

79 
55 

74 
64 

79 
63 

61 
52 

76 

52 

74 
51 

72 
45 

85 

60 

83 
64 

75 
53 

78 
45 

76 
53 

60 
56 

83 
60 

85 
68 

60 
64 

75 
67 

83 
57 

89 
61 

78.3 
57.6 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

80 
58 

78 
45 

82 
42 

80 
53 

83 
60 

84 
63 

76 
67 

78 
62 

68 
57 

68 

51 

64 
62 

78 
47 

78 
62 

58 
52 

80 
50 

80 
46 

79 

55 

69 

44 

73 
40 

85 
55 

79 
62 

69 

62 

75 
39 

78 
45 

61 
44 

65 

50 

84 
55 

80 
54 

75 
58 

85 
56 

87 
46 

77.7 
52.5 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

79 

59 

74 

57 

83 
41 

83 
62 

79 
67 

87 
62 

.  79 
57 

69 
53 

66 
55 

65 
54 

61 
55 

78 
57 

80 
51 

79 
56 

79 
62 

82 
47 

79 
60 

73 
46 

57 
54 

84 
51 

78 
60 

75 
47 

77 
43 

80 
49 

63 
51 

63 
59 

86 

54 

82 
60 

77 
64 

85 
51 

68 
52 

78.1 
55.0 

MC  INDOE  FALLS 

MAX 
MIN 

73 

61 

79 
53 

75 
50 

81 
51 

81 
57 

83 
64 

86 

66 

75 

61 

76 
56 

55 
53 

53 

54 

64 
52 

76 

55 

74 
56 

69 
53 

76 
51 

80 
62 

75 
49 

70 
47 

71 
48 

86 
52 

SO 
56 

72 
47 

75 
47 

77 
50 

79 
53 

84 

57 

82 

55 

75 
61 

71 
58 

82 
55 

75.0 
54.8 

MIDDLESEX 

MAX 
M  IN 

76 
56 

78 
51 

76 
49 

83 
51 

83 
59 

84 
64 

87 
66 

75 
52 

76 

56 

56 

64 

52 

55 

65 

49 

79 
50 

75 
57 

73 
64 

77 
50 

61 
50 

75 

44 

71 
42 

73 
46 

87 
50 

79 
54 

74 
45 

77 
47 

79 

48 

83 
50 

86 

57 

85 
58 

76 
51 

75 
54 

85 
51 

77.5 
53.2 

MONTPEL lER  FAA  AP 

MAX 
MIN 

76 
53 

72 

50 

80 
44 

80 
58 

82 

63 

65 
62 

75 
52 

74 
55 

52 

64 

69 
54 

51 
51 

74 
48 

73 
49 

73 
59 

76 

51 

60 
47 

73 
55 

66 

44 

58 
43 

65 
61 

76 
57 

71 
48 

74 
43 

77 
47 

81 
47 

83 
53 

83 
53 

72 
55 

70 
62 

81 
55 

84 
51 

75.1 
52.8 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

62 

49 

62 
48 

68 
50 

66 

55 

71 
54 

72 
53 

58 
57 

51 
51 

51 

46 

54 
43 

53 

45 

60 
43 

59 
49 

55 
51 

61 

44 

65 

48 

65 

50 

56 

37 

54 

39 

66 
35 

64 

48 

60 
41 

50 
46 

65 

45 

67 

50 

71 
55 

70 
55 

69 
58 

62 

57 

71 
54 

73 
59 

63.7 
46.9 

NEWPORT 

MAX 
M  IN 

78 
53 

75 
61 

80 
48 

83 
58 

81 
63 

86 
62 

71 
63 

69 

54 

52 

54 

64 
51 

62 

60 

77 

50 

76 
62 

67 

60 

77 
63 

60 
50 

76 
53 

69 

44 

72 
46 

85 
56 

60 
55 

72 

47 

75 

44 

60 
53 

62 
55 

86 
57 

85 
50 

77 
62 

71 
59 

80 
54 

87 
53 

75.5 
53.9 

NORTH  DANVILLE 

MAX 
MIN 

78 
50 

74 
46 

81 
42 

80 
54 

83 
60 

84 
63 

76 
66 

75 
55 

63 
55 

60 

51 

64 
52 

78 
44 

72 
51 

66 

60 

78 
49 

80 
44 

75 
55 

67 
43 

56 
41 

87 

54 

79 
59 

72 
45 

75 
39 

76 
45 

80 
46 

64 

50 

80 
54 

79 
58 

72 
54 

82 
68 

64 

50 

75.9 
51.7 

REAOSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

74 
60 

79 
51 

77 
48 

81 
49 

78 
56 

83 
59 

86 
63 

75 
60 

61 
68 

62 
52 

55 
49 

67 
48 

74 
46 

75 
51 

73 
57 

60 
48 

80 
48 

79 
47 

66 
41 

76 

53 

86 
65 

79 

50 

77 
46 

75 
44 

77 
45 

80 
49 

61 
52 

63 
54 

73 
60 

72 

56 

64 
52 

76.5 
52.2 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

73 
55 

76 
52 

78 
55 

68 

48 

69 

44 

64 
59 

63 
59 

78 
54 

75 
44 

75 

44 

79 
49 

83 
64 

84 
58 

76 
62 

64 
67 

61 
46 

86 
53 

SAINT  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

79 
69 

76 
57 

81 
58 

82 
69 

80 
67 

85 
68 

83 
69 

71 
60 

65 
55 

65 
58 

64 
57 

77 
53 

77 
64 

73 
65 

78 
58 

60 
60 

79 
54 

71 
54 

76 
54 

62 

54 

78 
64 

72 

50 

74 
54 

77 
50 

80 
61 

81 
63 

82 
62 

81 
67 

77 
66 

61 
57 

86 
63 

77.2 
61.0 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

74 
55 

73 
42 

70 
38 

78 
43 

76 
53 

79 
57 

78 
53 

72 
56 

75 
55 

59 

48 

52 

46 

59 

43 

68 
44 

71 
53 

65 
52 

72 

36 

74 
42 

75 
37 

63 

35 

58 
41 

61 
53 

74 

46 

61 

37 

71 
37 

72 

41 

76 

43 

79 
46 

77 
49 

70 
59 

69 
58 

76 
44 

71.2 
47.3 

VERNON 

MAX 
MIN 

76 

63 

86 
51 

81 
43 

83 
53 

80 
55 

84 
63 

84 
58 

77 
51 

86 
50 

56 

54 

56 

52 

69 

49 

77 
55 

74 
60 

78 
52 

61 
54 

80 
55 

78 
47 

73 
43 

79 
48 

64 
52 

85 
51 

57 

50 

75 
50 

76 
49 

79 
53 

82 
58 

83 
59 

75 
63 

75 
63 

85 
62 

77.6 
56.2 

WATERBURY  1  NNE 

MAX 
MIN 

72 
55 

77 
51 

74 
47 

80 
57 

83 
62 

79 
60 

83 
65 

73 
51 

70 
53 

53 

54 

60 
54 

68 

48 

47 

51 

54 

48 

58 

45 

44 

56 

51 

50 

45 

48 

48 

82 

53 

83 
56 

62 

58 

74 
63 

72 

55 

62 

53 

53.9 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

78 
54 

78 
45 

76 

38 

81 
37 

82 
51 

83 

66 

84 
57 

75 
65 

76 
60 

65 
45 

64 
47 

63 

41 

78 

44 

76 
52 

66 
52 

76 
42 

80 
46 

75 
41 

66 
38 

72 
48 

66 

55 

78 
52 

71 
38 

76 
36 

79 
45 

82 
46 

85 
52 

63 
52 

78 
56 

72 
54 

82 
48 

75.5 
47.7 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

75 
59 

81 
50 

77 
46 

83 
49 

80 
57 

85 
62 

85 
65 

78 
69 

78 
56 

65 
54 

60 
54 

55 

47 

75 
61 

73 
56 

71 
55 

79 
45 

81 
50 

80 
48 

69 

41 

72 

55 

66 

60 

81 
55 

70 
43 

76 
45 

77 
49 

80 
52 

63 
55 

83 
57 

71 
51 

71 
56 

83 
52 

75.5 
53.1 

See   reference   aotee   follovlnt  StstlOB   Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


All(,i::iT  1»S2 


Station 

and 

Depth 

Day  oi  month 

~'~~ 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

'^ 

30 

3. 

I 

STORKS,  CONN. 

1  INCH 

MAX 

UIN 

83 
75 

82 
72 

83 

71 

83 
74 

83 
72 

83 
75 

83 
78 

87 
77 

81 
71 

71 

67 

73 
68 

76 
68 

77 
68 

78 
72 

80 
70 

78 
70 

81 
75 

77 
71 

77 
68 

78 
72 

82 
76 

77 
72 

78 
68 

78 
68 

78 
68 

79 
71 

80 
74 

7b 
76 

76 
74 

78 
73 

Bl 
73 

79.3 
71.8 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

78 
72 

78 
72 

78 
70 

78 
71 

78 
70 

78 
73 

78 
75 

82 
74 

78 
71 

69 
66 

69 
65 

72 
66 

72 
67 

74 
69 

75 
67 

75 
67 

76 
72 

74 
69 

74 
68 

73 
69 

77 
73 

74 
70 

74 
67 

74 
67 

74 
67 

75 
68 

7S 
71 

74 
73 

73 
71 

73 
70 

75 
70 

75.1 
68.9 

8  INCHES 

MAX 
HIN 

70 
69 

70 
68 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
70 

72 

71 

72 

71 

73 
70 

67 
65 

65 
65 

- 

66 
66 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

70 
69 

70 
68 

69 
66 

68 
68 

71 
69 

70 
68 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

69 
68 

66 
66 

70 
69 

- 

I 

69.1 
65.6 

KINGSTON,  R.  I. 

4   INCHES 

MAX 
MIN 

71 
68 

73 
66 

71 
65 

72 
65 

73 
67 

74 
69 

73 
71 

78 
71 

73 
66 

66 
64 

66 
64 

69 
63 

70 
64 

70 
66 

72 
65 

72 
66 

72 
68 

72 
66 

70 
64 

70 
67 

72 
68 

69 
66 

69 
62 

69 
62 

69 
61 

71 
64 

73 
67 

70 
69 

69 
67 

70 
67 

71 
66 

70.9 
65.9 

8   INCHES 

MAX 
MIN 

70 
69 

71 
67 

70 
67 

70 
67 

71 
68 

72 
70 

72 

71 

75 
71 

74 
69 

68 
66 

66 
65 

68 

65 

68 
66 

69 
68 

70 
67 

70 
68 

71 
69 

70 
68 

69 
66 

69 
68 

71 
68 

69 
67 

68 
65 

68 
64 

68 
64 

69 
66 

70 
67 

69 
67 

68 
66 

68 
66 

69 
66 

69.7 
67.1 

12  INCHES 

S  PU 

68 

68 

68 

68 

68 

70 

70 

71 

70 

68 

68 

67 

67 

67 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67.9 

24  INCHES 

5  PM 

66 

67 

67 

67 

67 

68 

68 

68 

68 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

69 

68 

68 

68 

67.1 

Storrs ,  Conn. 
Kingston,  R.  I 


Slope  of  Ground:    Downhill  less  than  3  percent  to  the  northeast. 
Instrumentation:   3  Level  Bristol  Temperature  Recorder. 


Soil  Type:   Woodbridge  loam.   Ground  Cover:   Grass  sod. 


-  Slope  of  Ground: 
Instrumentation ; 
Thermometers , 


Level.   Soil  Type:   Bridgehampton  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass,  clipped  to  2  inches. 
4  and  8  Inch  Depth  -  Thermocouple  with  Bendix-Friez  Recorder.   12  and  24  Inch  Depth  -  Standard  Soil 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

station 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

COVENTRY,  CONN. 

EVAP 
WIND 

.06 

.19 

.15 

.25 

.17 

.19 

.22 

.12 

.24 

.08 

.02 

.04 

.07 

.10 

.15 

.17 

.17 

.26 

.20 

.14 

.15 

.16 

.15 

.15 

.15 

.16 

.16 

.09 

.04 

.13 

.14 

4.47 

ROCHESTER,  MASS. 

EVAP 
WIND 

.11 
22 

.15 
17 

.10 
10 

.16 
30 

.17 
21 

.17 
21 

.22 
30 

.18 
71 

.22 

47 

.03 

81 

.02 
41 

.04 
8 

.12 
13 

.16 
7 

.12 
15 

.16 
21 

.15 
33 

.11 
32 

.21 
29 

.14 
25 

.13 
53 

.17 
26 

.09 
27 

.19 
7 

.13 
26 

.17 
23 

.16 
28 

.13 
14 

.01 
46 

.01 
75 

.06 
19 

3.99 
918 

LAKEPORT  2,  N.  H. 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.63 

5 
89 
61 

.22 

5 
85 
57 

.34 
15 
87 
62 

.14 

5 

81 

59 

.18 
30 
87 
58 

.29 

10 
89 
64 

.09 
25 
75 
65 

.04 
55 
87 
61 

.30 
20 
65 
57 

.10 
30 
57 
51 

30 
65 
53 

.16 
10 
84 
56 

.07 

5 

73 

59 

.23 

15 
69 
58 

.06 

5 

86 

57 

.11 
15 
85 
56 

.22 

15 
81 
62 

.09 

5 
77 
51 

.25 
25 
77 
47 

.13 
25 
84 
57 

.11 
30 
82 
63 

.30 
25 
69 
57 

15 
82 
50 

.34 

10 
81 
51 

.20 

25 
83 
55 

.20 
40 
86 

56 

.20 

5 

85 

60 

.16 
10 
74 
62 

.06 

5 

68 

62 

.06 
60 
85 
61 

.17 

5 

87 

63 

B5.83 

580 

79.5 

56.8 

MASSABESIC  LAKE,  N.  H. 

EVAP 
WIND 

.13 

14 

.22 

33 

.22 
12 

.18 
20 

.19 
24 

.16 
18 

.11 
36 

.21 
8 

.11 

57 

.04 
48 

.02 
11 

.09 
17 

.09 
20 

.06 
27 

.16 
31 

.19 
27 

.10 
24 

.22 
22 

.17 
36 

.13 

40 

.20 

43 

.06 
30 

.13 
29 

.20 
32 

.17 
26 

.18 
25 

.17 
20 

.08 
18 

* 
46 

.10 
42 

.10 
26 

4.19 
862 

KINGSTON,  R.  I. 

EVAP 
WIND 

.07 
61 

.30 
57 

.22 

60 

.20 

51 

.19 
92 

.11 
38 

.17 
144 

.16 
100 

.23 

.21 

.05 
330 

.09 
18 

.13 

41 

.05 
62 

.25 

44 

.22 

60 

.11 
113 

.17 
51 

.25 
46 

.12 
68 

.18 
136 

.06 
63 

.30 
54 

.14 
21 

.10 
61 

.25 
40 

.06 
52 

.17 
37 

148 

.17 
108 

.11 B  5.00 
45  2201 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  diiection 

Wind 

speed 
ph. 

Rekh 

ve  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

■o   „ 
P 

<£  as 

1 

Station 

.a 

i 

s  a  £ 

a.v  a. 

1 
1 

S 
II 

1    ! 

1-B| 
S   .2 

:3 

< 

of 
o  w 

< 
■■w 

1 
o  H 

o  m 

g 
H 

O 

Ol 

A 

A 

I 

9 

SI 

(2 

III 
?  >.  d 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.  I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

3 

1 

3 

1 

1 

11 

- 

6.2 

BLUE  HILL  WB,  MASS. 

SSW 

26 

12.7 

39 

sw 

20 

94 

93 

60 

81 

5 

7 

2 

2 

1 

1 

18 

56 

- 

BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS. 

s 

17 

13.1 

37 

N 

29 

83 

82 

65 

71 

6 

4 

3 

2 

1 

0 

16 

61 

5.9 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 

SSW 

12 

11.0 

29++ 

ENE 

9 

86 

87 

65 

74 

2 

6 

4 

0 

2 

0 

14 

- 

5.6 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT. 

S 

26 

6.7 

25 

NW 

21 

84 

82 

61 

73 

5 

5 

6 

1 

1 

0 

18 

57 

6.3 

CARIBOU  WB  AIRPORT,  ME. 

SSE 

15 

8.3 

23++ 

WNW 

15 

92 

90 

65 

79 

2 

4 

4 

1 

1 

0 

12 

- 

7.0 

CONCORD  WB  AIRPORT,  N.  H. 

s 

10 

5.2 

18 

S 

7 

90 

87 

57 

71 

6 

6 

1 

•3 

0 

0 

16 

50 

6.3 

HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

s 

28 

7.1 

24 

N 

29+ 

94 

93 

58 

73 

1 

3 

2 

2 

1 

1 

10 

65 

6.8 

MOUNT  WASHINGTON,  N.  H. 

w 

58 

19.0 

69% 

W 

14 

86 

86 

84 

85 

1 

2 

8 

0 

2 

2 

15 

39 

6.7 

NANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 

s 

15 

10.9 

37 

NW 

29 

94 

86 

75 

89 

7 

4 

3 

0 

0 

1 

15 

52 

6.3 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

7.0 

31 

SW 

21 

- 

86 

66 

- 

5 

1 

6 

1 

1 

0 

14 

65 

5.7 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

5 

0 

2 

1 

0 

11 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME. 

s 

17 

8.3 

31 

N 

30 

93 

90 

67 

84 

7 

4 

4 

3 

0 

0 

18 

51 

6.6 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 

ssw 

17 

10.2 

33++ 

NNW 

29 

89 

88 

65 

76 

5 

4 

3 

1 

1 

0 

14 

49 

5.9 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 

sw 

20 

7.5 

21++ 

WSW 

20 

83 

78 

60 

71 

3 

5 

2 

3 

1 

0 

14 

6.3 

%   Peak  Gust 

See  refereoce  notes  ioUowing  Station  Inde: 
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TOTAL  PRECIPITATION 


AUGUST  1962 


"  l-O- 

.17    3   E.    «.    T.l  j  I  I 

'  t    OSfclnt    Albans   Say 


NEW     ENGLAND, 
r-vlXCEPT     MAINE 


STATUTE    MILES 
0  10  20         30         40 


75TB  OSIDIMI  TIU   ZOn 


STATION   LEGEND 


O    •  3       Precipitation  only 
(D  Precipitation,   storage 

O  -•-  O-      Precipitation    ond    Temperature 


"V"  "T  V"      Precipitation,   Temperature  and  Evaporation 


I        Double  circle  combinations   indicate   the  availability  of 
'4      more   detailed  meteorological  data 

I 

DuphM    3   KWl 

f  Saolord    2    mm. 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


AUGUST   1962 


r 


'■•v^i' 


V 


-^ f-.j7^ i    NEW     ENGLAND, 

sbum  An.      .  I  I  C»nMnT  Oquo»«oc,    He, -O-  


EXCEPT     MAINE 


STATUTE    MILES 
10 0  10  20         30         40 


75TH  HXRIDIAM   TIO  ZOHZ 


STATION   LEGEND 

O    9  a  Precipitation  only 

(D  Precipitation,   storage 

-O-  ♦■<>-  Precipitation   and    Temperature 

"9""^""(r  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

-GType   of  gage  O    Non-recording; 

•    Recording,         9    5<?M  types 

Double   circle  combinations    indicate   ttte  availability  of 
more   detailed  meteorological  data 

I 


"^       }  n^.^i^^i       Salen   OG   Air    Sta 


o     ""'      (  "O-  ' 

..Son    r°«„„      ^oY-^Sro.. 


'oughkeepsle   fAA    AP 


X^ 


Alrpo 

^    ■  ^V'ii*^,,  o .  B.,80,.®      ,  J*-  ""•';•"  »."o;_». .^fefx  \        T*?!'-"" 

®      B..^B»«,,..  „^<>;.^;j;;.v  °o,x\\'r«..<,,\..../  v.^j^,  cMji  ■'•>••-"" /=_*^;-^  Y    »,r^,,.- 

I  Rocky  Jllver    DM  J>     1  Vi  an-i^e.  ■S»op»    ^esvr  rt  —h"  *"H  v  rv    ^^-. 

!..„. .. ,.  /  Vo    o  .-<>'  ■^-"  ^£»-  "■^•«-     »?"T  "^^ 

O  •    Wo^bur,    3    IJ^.rbur,    lUdlo   rav  )-C^  .-..  - 

I  '        tr^'f  JT-o.p„'tO  Xddl.to. 

C.r^I    .    31.    ,.    ,.  |c„di..„,^    L,».  I  ;  O 


69' 


\        Hor»lcb   Pub  Dttl   PI  X. 

I  -9- 


5v      O    K<»'**lk  Gks   Plut 


O  Kortb'  Br..ford}JjAS^i^ 

seaport    Power   Bouae      N      Y  '''^^ 

v'^r ld««luaptoa ,    I.    TT 


PatebOfiM,   I,   T. 

-ol- 


r  r?i 


'/IV  (5  *« 

Newport   wtr   Wko 


69" 


@ 

Block    laluift   *B  AP 


Nftotucket   *B  Airport 


ISOUNES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS, 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 


TOTAL  PRECIPITATION 


AUGUST   1962 


ISOUNES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS, 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


AUGUST   1962 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS, 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 
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STATION  INDEX 


STATION 


CONNECTICUT 


eARKHAHSTEO 
5LO0MFIELD 
BRIDGEPORT  ' 
eROOKLYN 


cockaponspt  Ranger  S' 
colchester 
collinsville  1  s 
coventry 

CREAM    HltL 

OANBURY 

DAWSON    LAKE 

EASTON   LAKE   RESERVOIF 

FALLS    VILLAGE 

SROTON 


LAKE    KONOMOC 

MANCHESTER 

MANSFIELD    HOLLOW    0AM 

MIDDLETOWN    i*    W 

MILFORD 

MOOOUS    RESERVOIR 

j  MOUNT    CARMEL 
NATCHAUG    RANGER    ST* 
NEW   HAVEN    we    AIRPORT 
NEMINGTON 
NORFOLK    2    SW 
NORTH    BRANFORD 
NORTH    GUILFORD 
NORWALK    GAS    PLANT 
NORWICH    PUB    UTIL    PLT 
PAUCHAUG  FOREST 


PROSPECT 

PUTNAM    UAl 


OCKVILLE 
!  ROCKY    RIVER    DAM 

ROUND    POND 

SALISBURY 
I  SAUGATUCK  RESERVOIR 
,  SHEPAUG  DAM 
;  SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

;  STAFFORD  SPRINGS 


THQMASTON  DAM 

TORRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

WATER6URV  RADIO  WBRY 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

WESTBROOK 

WEST    HARTFORD 
WEST    HARTLAND 
WHIGVILLE    RESERVOIR 
WIGWAM    RESERVOIR 
WOLCOTT    RESERVOIR 
WOODBURY    3    W 

MAINE 


;  eANGOR    OOW    < 


;  efilDGEWATER 


CORINNA 

DAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPOfiT 

EAST    SANGERVILLE    5 

ELLSWORTH 

euSTIS   2   SSE 

FARMINGTON 

FORT    FAIRFIELD 

FORT    KENT 

GARDINER 

CI  LEAD 

GRAND    LAKE    STREAM 

GREENVILLE 

HtRAM   2   S 

HOULTON  FAA  AP 

HOULTON 


JONESBORO 

LEWISION 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MtLLINOCKET  FAA 

MOOSEHEAD 


PORTLAND 
PORTLAND  WB  AH 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 


320' 


NEW  HAVEN 
LITCHFIELD 
NEW  LONDON 

LITCHFIELD 

HARTFORD 

FAIRFIELD 


hartford 
tollano 

litchfield 


FAIRFIELD 
LITCHFIELD 
NEW  LONDON 


TFORD 
i  345i; HARTFORD 
■  3A56.'  HARTFORD 
I  38571  NEW  LONDON 
!  39691  NEW  LONDON 
I  '.4A3J  HARTFORD 
I  ttee    TOLLAND 
<t767  MIDDLESEX 
4790  NEW  HAVEN 
5019  MIDDLESEX 

I  5077  NEW  HAVEN 
I  5125  WINDHAM 
;  5273  NEW  HAVEN 


;  5893, FAIRFIELD 
5910|  NEW  LONDON 
61311  NEW  LONDON 

I  6597  NEW  HAVEN 
I  6645'  WINDHAM 
'  6655  FAIRFIELD 
69'.2  TOLLAND 
6966  LITCHFIELD 
7002!  FAIRFIELD 
,  7109  LITCHFIELD 
7157.  FAIRFIELD 


,  8065:  FAIRFIELD 
8138'  TOLLAND 
8330'  LITCHFIELD 
8*36;  LITCHFIELD 
;  8488,  FAIRFIELD 
,  8916  NEW  HAVEN 
I  900  7  NEW  HAVEN 
'  9067'  MIDDLESEX 


62  HARTFORD 
7/.1  HARTFORD 
OB.  HAfiTFORO 
6B'  LITCHFIELD 
59'  NEW  HAVEN 
83:  LITCHFIELD 


0273  KENNEBEC 
0275  KENNEBEC 
03551  PENOBSCOT 
0371,  HANCOCK 
0A60'  WALOO 
0600  SOMERSET 

■ O8I4I  SOMERSET 
08331  AROOSTOOK 
09ft4|  CUMBERLAND 

<  0934;  CUMBERLAND 


■  1175! 
1472  AROOSTOOK 
1628' PENOBSCOT 
1823  I 


73  05 
73  02 
72  06 
72  57 

72  44 

73  08 

71  57 
73  29 

72  56 

73  28 

72  31 
72  17 
72  56 

72  21 

73  19 
73  28 

72  59 

73  19 
73  22 
72  03 

72  42 
72  39 

72  41 

71  54 

72  U 
72  29 
72  11 
72  43 


72  5S 

72  05 

72  53 


72  97 

71  54 

73  38 

72  26 


32 

77 

21 

le 

49 

16 

32 

10 

15 

01 

07 

09 

02 

02 

26 

47 

98 

•>7 

08 

69  47 
69  48 
68  49 
68  12 


43  53    69  56 


56  ,  69  13 


I  2426, 


NGTON 


2442,  PISCATAQUIS 
2620.  HANCOCK 
2700  FRANKLIN 
2765' FRANKLIN 
26661  AROOSTOOK 

2878  AROOSTOOK 
I  3046  KENNEBEC 

3110  OXFORD 
,  3261  WASHINGTON 
'  3353  PISCATAQUIS 

3800  CUMBERLAND 
I  3892  AROOSTOOK 

3897  AROOSTOOK 

4086  SOMERSET 
I  4163  WASHINGTON 

4566  ANDROSCOGGIN 

4761  SOMERSET 
' 4878  WASHINGTON 

4927  SOMERSET 

5261  OXFORD 
'  5304'  PENOBSCOT 

5309  PENOBSCOT 
I  5460  SOMERSET 
!  6425  PENOBSCOT 
I  6427'  FRANKLIN 

6430i  PENOBSCOT 

643  5  PENOBSCOT 

6900  CUMBERLAND 

0  5  CUMBERLAND 

37  AROOSTOOK 

ISCATAOUIS 

KNOX 

I  KNOX 

i   OXFORD 

I  OXFORD 


4  44  32 
9  45  12 
9  4*  40 


69  31 

66  59 

69  17  I 
68  26  i 

70  28  I 
70  09  '■ 

67  46  I 


45  28  ;  69  35 


15  46  07  I 
15  46  08 
45  37  I 


:::, 


45  39  I 
45  39  I 
45  35  I 


44  52  i  68  42 


OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


IP 

7A 

ip 

AR 

7P 

5P 

flA 

4P 

*P 

SA 

BA 

BA 

?h 

12N 

8A 

SA 

ID 

Mro 

1060  7A  7A 
410  5P  5P 
600      6P      6P 


1160 

5P 

185 

7A 

182 

9P 

1160 

260 

6P 

1460 

7A 

6061      5P;      5Pi 


.TER    BUREAi 


.    CO. 


.RTFORD 


CO.; 


CO. 


WATER    BUREAU    HARTFORD 
ENG.    OEPT.    HARTFORD 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
DONALD    J.    FIELDS 
CONN.    LIGHT    ♦    P0W8 
WATER    BUREAU    HARTFORD 
CONN.    LIGHT    ♦    POWE 


COLLINS    COMPANY 
UNIVERSITY    OF    CONN. 
CREAM    HILL    FARM 
JOSEPH    P.    SIMKO,    JR. 
NEW    HAVEN    WATER    COMPANY 
BRIDGEPORT    HYDRAULIC 
HARTFORD    ELEC.    LIGHT    CO, 
GROTON    PUBLIC    UTIL. 

ENG.    OEPT.    HARTFORD 
SEWAGE    TREATMENT    PLANT 
U.S.    WEATHER    BUREAU 


ENGINEERS 
■  AILEY 
N    WATER    COMPANY 


RUMFORO    POWER    PLANT 


,  SANFORD  , 
I  SKQWHE6AI 
I  SOUTH  ANI 
i  SOUTHWES' 


COUNTY 


(  SWANS  Fj 
i  THE  FORI 
UPPER    0' 


WATERVILLE  PUMP 
!  WfiST  BUXTON  2  Nf 
I  WEST    ENFIELD 

WOODLAND 


H6R    3    SSE 


lASSACHUSETTS 


ADAMS 

AMHERST 

ASHBURNI 


BEDFORD 

BEECHWOOD 

BELCHERTOWN 


CQNN*  A6R.  EXI 


STATION 
FOREST  COMM. 
R  BUREAU 
HARTFORD 

■ATER  COMPANY 
'ATER  COMPANY 
•  POWER  CO. 


WILLIAM  W.  SYMONDS 
■   STAMFORD  MUSEUM 
I  CONN.  LIGHT  ♦  POWER  CO. 
I  U»  OF  CONN.  AGR.  OEPT. 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

TORRINGTON  WATER  CO. 
I  BRIDGEPORT  HYDRAULIC  CO 


NEW 


:  WBR' 
.TER  COMPANY 


TER  BUREAU  HARTFORD 
,TER  BUREAU  HARTFORD 

TERBURv  WATER  COMPANY 


I  PETER  WILLIAMSON 
1  FED.  AVIATION  AGENCY 
UfS.  AlP  FORCE 
ACADIA  NATIONAL  PARK 
BELFAST  WATER  DISTRK 
CENTRAL  MAINE  PWP.  CI 
KENNEBECh:  WTR.  PWR .  ( 


liS.  WEATHER  BUREAU 
IRS.  JEAN  WEYMOUTH 
AYMOND  R.  PALMER 
IRS.  NANCY  RAWLINGS 
■ALTER  A.  HICKS 
,RS.  ELMER  J.  LELAND 
ANGOR  HYDRO-ELEC*  CO. 
iRS.  DOROTHY  S.  JONES 
HARLES  S.  PREBLE 
SCHOFIELD 


AMES 


'OSEPI 


LS  POWER  CO. 


UN 

ON    W 

TER    POWER    CO 

fF 

MAINE 

POWER    ( 

MA 

ISDN 

JORDA 

ON    W 

TER    POWER    CO. 

GR 

AT    N 

RTHER 

PAPER 

CC 

AGENCY 

TAGNE 

FED.    AV 

AT  ION 

AGENCY 

ARLO   COPP 

NE  EKI 


HER  BUREAU 


PAPER  CO 

OL  I  VER  W.  HOLMES 

NE  POWER  CO* 

WARREN 
RUMFORO  FALLS  POWER  CO. 


BLUE    HILL    WB 

■j  BOSTON    WB    AIRPORT 
!  BOYLSTON 
BRIDGEWATER    M    C     I 
BROCKTON 
eUFFUMVlLLE    DAM 
CHARLES    RIVER    VILLAGE 
CHATHAM   LT    STA 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT    HILL 
CL INTON 


H    (oEPT.    PUBLIC    UTILITIES 

EDGARTOWN 

; ST.    PARK    +    FOREST    COMM. 

FALL    RIVER 

FITCHBURG 

NEW    HAVEN   WATER    COMPANY 

C    H    1  ALPHONSE    BONNER 

FRANKLIN 

GREENWICH    WATER    COMPANY 

GARDNER 

C            ROCKVILLE    WTR.    ♦    AOUE. 

GROTON 

CONN.     LIGHT    ♦    POWER    CO. 

RIDGEFIELD    WATER    SUPPLY 

HAROWICK 

, CHARLES    T.    JECKEL 

HATCHVlLLE 

BRIDGEPORT    HYDRAULIC    CO 

HAVERHILL 

C         ;  BUR.    ENG,    WATERBURY 

HEATH 

HODGES    VILLAGE 
HOLYOK  E 
H005AC    TUNNEL 
HUBBAROSTON 


"lENOON 
■♦IDDLEBQRO 
*1  IDOL  ETON 
WILFORD 


TSFIELD    WB    AIRPORT 


PLYMOUTH 
PROVINCETOWN    1    I 
0UA86IN     INTAKE 
READING 
ROCHESTER 
fiOCKPORT    1    ESE 
SALEM    CC    AIR    ST- 


SHEL6URNE    FALLS 
SOUTHBRIDGE    3    SW 
SOUTH    EGREMONT 
SPOT    1 


SPRII 


lELO 


STERLING 
STERLING  3  I 
STOCKBRIDGE 
TAUNTON 
I  TULLY  DAM 


WASHINGTON  2 
WEST  6RIMFIELI 
WEST  CUMMINGT( 
WESTFIELO 
WEST  MEDWAY 
WESTON 
WEST  OTIS 

WESTOVER  FIEL( 
WINCHENDON 
WORCESTER  WB  I 


7479.  YORK 
;  7827  SOMERSET 
7940  OXFORD 
8301  HANCOCK 
8398  AROOSTOOK 
864  J  OXFORD 
8721  SOMERSET 
8942  OXFORD 


9151 
9314  YORK 
9360  PENOBSCOT 
9891  WASHINGTON 


0049  BERKSHIRE 
0120  HAMPSHIRE 
I  01901  WORCESTER 
j  02181  MIDDLESEX 
I  040e!  WORCESTER 
I  05351  MIDDLESEX 
'  O551I NORFOLK 
I  05621  HAMPSHIRE 
I  0666:  WORCESTER 
I  0736j  NORFOLK 

I  077ol  SUFFOLK 

OflOlj  WORCESTER 
'  0840'  PLYMOUTH 
,  0660'  PLYMOUTH 
WORCESTER 
NORFOLK 
BARNSTABLE 
HAMPSHIRE 
SUFFOLK 
WORCESTER 


21071  WORCESTER 
2369' MIDDLESEX 
2491;  PLYMOUTH 
2501'  DUKES 
2642  BRISTOL 
2606;  WORCESTER 
2975,  MIDDLESEX 
2997,  NORFOLK 
30S2  WORCESTER 
3270  MIDDLESEX 

340lj  WORCESTER 
3471  BARNSTABLE 
3505  ESSEX 
3549  FRANKLIN 
3624  PLYMOUTH 
3659  WORCESTER 
3702  HAMPDEN 
3713  BERKSHIRE 
3772  WORCESTER 
3621,  BARNSTABLE 

3676  ESSEX 
3985  HAMPSHIRE 
4l05(  ESSEX 
4313^  MIDDLESEX 
4449|  BRISTOL 
4667  WORCESTER 
4711  PLYMOUTH 
4744I  ESSEX 
4760;  WORCESTER 


,  5159 


KET 


5246  BRISTOL 
5285  ESSEX 
5306;  FRANKLIN 
5914  WORCESTER 
6004  NORFOLK 
6291  HAMPSHIRE 
6262  PLYMOUTH 
6311'  BERKSHIRE 
6322  WORCESTER 
6414  BERKSHIRE 

6425  HAMPSHIRE 

6486  PLYMOUTH 
.  6681  BARNSTABLE 

6699,  WORCESTER 

6763  MIDDLESEX 
,  6936  PLYMOUTH 

6977  ESSEX 

7124  ESSEX 

7190  BARNSTABLE 


8154  WORCESTER 
8159  WORCESTER 
S181  BERKSHIRE 


8793  HAMPSHIRE 
6843  BERKSHIRE 
9093  HAMPDEN 
9136  HAMPSHIRE 
9191  HAMPDEN 
9316  NORFOLK 
9360  MIDDLESEX 
9371  BERKSHIRE 

9382  HAMPDEN 

I  9770  WORCESTER 
9923  WORCESTER 
9928  WORCESTER 


69  39 

70  37 
68  39 

45  09    67  24 


42  15  '  71  28 


42 

76 

72    02 

42 

28 

4? 

n 

n 

42 

38 

42 

13 

42 

7? 

42 

71 

57 

03 

42 

07 

4! 

74 

42 

70 

42 

24 

4 

41    23 

4,  41    42 

10    42    34 

10'  42    17 

42    05 

5 

42    35 

10 

42    36 

5 

42    21 

4 

41    37 

17'  42  07  ■ 
5;  42  12 

9I  42  41 

5!  42  29  , 


I'  42  39 

>,  42  03 

>  42  05 

I  41  93 


4 

41    38 

70   56 

42    50 

70    55 

1 

42    28 

72    21 

4 

42    07 

71    41 

72  06  ; 
71  35  I 
70  40  I 

70  31  1 

71  10 

71  46  ; 

71  25 

71  25 

71  59 

71  35 

72  12 

70  32 

71  04 


72  36 
72  58 
72  00 
70  16 

70  52 
72  52  I 

71  10  j 
71  19 
71  12 
71  34 

70  55  I 

71  01 
71  31  I 
70  04 


5  42  10 
5  42  29 
51  42  07 
3  42  08  , 
»  42  23 
9  42  ID  I 
I 
42  12  I 
42  42  I 
42  16 
42  IS 


70  37 
70  52 

70  30 

71  07 


72  09 

73  25  , 
71  06 
7?  35 


71  15 

72  15 

73  09 
72  16 
72  58 

72  42 
71  26 

71  19 

73  09 

72  33 

72  09 
71  S2 
71  49 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


6A  8A 
IIP;  IIP! 
BA      8Ai 


OBSERVER 


6P      6P' 


60      8A      SA      eA 


200      7P;      7P 


NATIONAL    PARK    SERVICE 
MAINE    PUB    SERVICE    CO. 
PUBLIC    SVC.    CO.    OF    N.H, 
MRS.    MADALYN    BENNETT 
UNION    WATER    POWER    CO. 

KENNEBEC    WATER    DISTRIC 
CENTRAL    MAINE    POWER    CO, 
GEORGE    THOMPSON 
RUSSELL    J.    DOW 


RESOURCES    COMM 
ST,    WTR,    COMM. 
ENGINEERS 
BUREAU 


!    BUREAU 
HTR.    COMM. 
lASS.    CORRECTIONAL     INST 
ITY   ENGINEER 
ORPS    OF    ENGINEERS 
DMUND    A,    SVMONDS  > 

i.S.    COAST    GUARD  I 

lASS. WTR. RESOURCES  COMM' 
lETHO.  DIST,  WTRi  COMM) 
lETHO.    DIST.    WTR.    COMM, 

ORPS    OF    ENGINEERS 


.RESOURCES  COMM 
.RESOURCES  COMM 
■RESOURCES    COMM 


:. RESOURCES    COMM 
;. RESOURCES    COMM 


F.    ROBERT    SKILLIN6 

CORPS    OF    ENGINEERS 

RICHARD    W,    SEARS 

NEW    ENGLAND    POWER    CO. 

CAPE    ♦    VNYRD.    ELEC.    CO. 

MASS. WTR. RESOURCES    COMM 

CORPS    OF    ENGINEERS 

ESSEX    COMPANY 

PROP.    LOCKS    *    CANALS 

MASS. WTR. RESOURCES    COM* 

HAROLD    J.     PARKINSON 

MASS, WTR. RESOURCES    COMt 

DANVesS    WATER    WORKS 

MASS. WTR. RESOURCES    COM^ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

CITY    ENGINEER 

MASS. WTR. RESOURCES    COM^ 

METRO.    DIST.    WTR,    COMM. 

MASS, WTR, RESOURCES    COM> 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 

MASS, WIR. RESOURCES    COM* 

MASS. WTR. RESOURCES    COM* 

DIR.    HARVARD    FOREST 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

MASS. WTR, RESOURCES    COMM 

PLYMOUTH   CORDAGE    CO. 

CAPE    ♦    VNYRD.    ELEC.    CO. 

METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 

R.    E.    LAUTZENHEISER 

NEW    BEDFORD    WATER    WORKS 

REV.    R,   M.    BARKER 

U.S.    COAST    GUARD 

W.    A.    WINSOR 

BRISTOL    CO,    AGR.    SCHOOL 

NEW    ENGLAND    POWER    CO. 

CHESTER   R.    SPIELvOGEl 

DAVID    A.    HUNTER 

METRO.    DIST.    WTR,    COMW. 

U.S.    ARMORY 

METRO.    DIST,    WTR,    COMM. 

NUNZIO    LANCIANI 

NESBITT    H,    BANGS 

TAUNTON    WATER    WORKS 

CORPS    OF    ENGINEERS 

W.    MASS.    ELEC.    CO. 

PARKER    N>     CHICK 

WARE    WATER    WORKS 

MRS.    MARTHA    S.     GARDNER 
FREDERIC    S.    BROWN 
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REFERENCE    NOTES  NEW    ENGLAND 

1962 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  for  Northern  and  Central  New 
England  (Maine,  New  Hampshire,  Vermont,  and  Massachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Host  9,  Massachusetts^  or  to 
the  State  Climatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name ,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office . 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowf a  11  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  date  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index ,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables ,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  " CI ima to logical  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957 . 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are :   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles .   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65**  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931 -1960 . 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes 
of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table ;  when  published ,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation .   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables"  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month . 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  issues, 
or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry.  I 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

tt   Mount  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont  not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes  for 
the  State  or  Section. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month . 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  ENGLAND  -  SEPTEMBER  1962 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature;   92°  on  the  1st  at  Bennington  2  NNW, 
Vt . 

Lowest  Temperature:   20"  on  the  22d  at  Grafton,  N.  H. 

Greatest  Total  Precipitation:   5.64  inches  at  Woodland, 

Me. 

Least  Total  Precipitation:   1.76  inches  at  Falls  Village, 

Conn,  and  Concord  WBAP,  N.  H. 

Greatest  One-day  Piecipitation :   2.71  inches  on  the  28th 

at  East  Warehara,  Mass. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   Trace  at  3  stations. 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


GENERAL: 


September  was  notable  for  its  continuation  of  below  normal  temper- 
ature, its  distribution  of  precipitation,  and  the  occurrence  of  a 
coastal  storm.     Highlights  are  given  below. 

TEMPERATURE: 

Septembei-was  the  third  consecutive  month  with  a  temperature  de- 
ficit in  New  England  generally,  continuing  the  much  below  normal 
temperatures  of  July  and  August.  In  central  Massachusetts  this 
was  the  fifth  cool  month  in  a  row,  where  the  period  average  was  a 
substantial  2.  5°  below  normal.  In  northern  Maine,  this  was  the 
sixth  month  in  a  row  with  a  temperature  deficit,  averaging  for  the 
whole  period  more  than  2.  5°  below  normal. 

PRECIPITATION: 

Extreme  northern  sections  received  abundant  precipitation  well 
distributed  through  the  month.  Much  of  the  centraland  southern 
portions  v/as  on  the  dry  side  until  the  advent  of  a  major  coastal 
storm,  mainly  on  the  27th  and  28th,  brought  heavy  rains  to  coastal 
areas.  Many  localities  between  these  areas  experienced  continued 
rainfall  deficiency  for  up  to  seven  consecutive  months  back  through 
March.  Concord,  N.  H.  ,  and  Pittsfield,  Mass.  ,  are  examples  of 
these  localities.  At  Concord,  the  deficit  for  the  year  through  Sep- 
tember amounted  to  6.93  inches.  At  Pittsfield,  the  total  of  only 
15.  84  inches  in  the  past  seven  months  was  less  than  56%  of  normal. 
Due  to  considerable  local  variability  of  rainfall,  not  all  areas  in 
southern  New  Hampshire  or  western  Massachusetts,  however,  have 
been  so  extremely  dry. 

COASTAL  STORM  OF  SEPTEMBER  27-28: 

A  severe  'northeaster'  passing  by  New  England  offshore  brought 
heavy  rains  beginning  late  on  September  26  and  ending  about  mid- 
day on  September  28  in  the  southern  and  from  September  27  to  Sep- 


tember 29  in  the  northern  coastal  areas.  Heavy  wind  drove  storm 
surge  tides  and  high  waves  against  the  shores,  swamping  many 
boats  and  damaging  considerable  fishing  gear.  Heavy  wind  inland, 
with  the  driving  rain,  tore  much  foliage  prematurely  from  trees. 
These  slippery  wet  leaves  on  highways  were  blamed  for  scores  of 
accidents.  Widespread  but  mostly  minor  wind  damage  occurred, 
includingtrees  and  wires  downedand  structural  damage.  The  most 
serious  property  damage  instances  included  a  case  at  Hebron,  Conn., 
where  downed  power  lines  started  a  fire  destroying  six  homes,  and 
one  at  Milton,  Mass.  ,  where  structural  steel  of  a  large  building 
under  construction  was  collapsed  and  destroyed.  Coincident  with 
the  heavy  winds  along  coastal  areas  was  the  movement  of  a  dis- 
turbance inland  along  extreme  western  New  England  northward  tc 
central  Vermont  and  thence  more  easterly  across  Vermont  to 
New  Hampshire.  Much  local  wind  damage  resulted  along  this  path 
especially  many  cases  of  downed  trees,  wires,  and  chimneys,  by 
winds  which  appeared  to  be  stronger  than  those  along  the  coast. 
Some  velocities  were  measured  in  the  60  to  70  m.  p.  h.  range.  To- 
tal period  rainfall  amounts,  due  principally  from  the  'northeaster', 
are  shown  on  the  accompanying  maps  (Pages  201  and  202). 


Robert    E.    Lautzenheiser 
Weather  Bureau  State  ClimatologJst| 
1900   Post  Office  Building 
Boston  9,    Massachusetts 

Joseph  J.    Brumbach 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Windsor  Locks,   Connecticut 
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269 

1 

0 

3 

0 

2.79 

-  1.72 

.57 

28 

.0 

0 

7 

1 

0 

HOOSAC  TUNNEL 

67.9 

43.7 

55,8 

-  3.6 

87 

28 

21 

291 

0 

0 

3 

0 

3.35 

-  1.05 

.85 

26 

.0 

0 

7 

2 

0 

KNiGHTVILLE  DAM 

59.1 

42.5 

55.8 

87 

25 

21 

298 

0 

0 

5 

0 

3.58 

1.10 

28 

.0 

c 

6 

3 

1 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT   R 

66.9 

43.9 

55.4 

-  2.7 

65 

27 

22 

298 

0 

0 

* 

0 

3.09 

-  1.41 

1.05 

1 

.0 

0 

6 

3 

1 

SOUTH  EGREMONT 

68.5 

45.3 

56.9 

84 

26 

21 

254 

0 

0 

2 

0 

2.77 

-  1.31 

.87 

2 

.0 

0 

5 

2 

0 

STOCKBRIOGE 

67. 8M 

44. 2M 

56. OM 

-  2.5 

86 

25 

21 

282 

0 

0 

3 

0 

2.48 

-  2.14 

,69 

1 

.0 

0 

9 

1 

0 

WEST  CUMMINGTON 

69.0 

38.8 

53.9 

86 

2 

23 

22+ 

335 

0 

0 

7 

0 

4.29 

1,12 

28 

.0 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

55.6 

-  3.3 

3.19 

-  1.24 

.0 

CENTRAL 

AMHERST 

70.9 

44.7 

57.8 

-  4.2 

64 

1 

27 

22+ 

232 

0 

0 

2 

0 

3.74 

-   .59 

1,01 

27 

.0 

0 

6 

4 

BARRE  FALLS  DAM 

68.3 

43.7 

55.0 

81 

1 

25 

22+ 

290 

0 

0 

6 

0 

2.81 

1,05 

26 

.0 

0 

6 

2 

BEDFORD 

70.3 

47.4 

58.9 

65 

10 

28 

22 

207 

0 

0 

1 

0 

4.54 

2,03 

27 

.0 

0 

6 

3 

BIRCH  HILL  DAM          R 

69.2 

45.1 

57.2 

63 

1 

24 

22+ 

253 

0 

0 

4 

0 

2.24 

,50 

27 

.0 

0 

5 

1 

BLUE  HILL  WB           // 

58.7 

50.9 

59.8 

-  2.5 

84 

14 

35 

21 

159 

0 

0 

0 

0 

4.69 

.64 

2.26 

27 

.0 

0 

5 

2 

BUFFUMVILLE  DAM 

70.5 

45.1 

57.8 

84 

15 

28 

22 

235 

0 

0 

2 

0 

3.60 

1.86 

28 

.0 

0 

6 

1 

CHESTNUT  HILL 

70.* 

52.5 

51.5 

-  3.3 

84 

14 

38 

22 

143 

0 

0 

0 

0 

4.17 

.30 

2.35 

26 

.0 

0 

6 

2 

CLINTON 

68.4 

50.3 

59.4 

-  2.5 

80 

16  + 

32 

22 

200 

0 

0 

1 

0 

4.81 

.93 

1.93 

28 

.0 

0 

5 

3 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

69.9 

47.0 

56.5 

65 

1 

31 

22 

224 

0 

0 

1 

0 

3.78 

1.70 

28 

•  0 

0 

7 

2 

FITCHBURG  2  S 

72.0 

48.6 

60.3 

-  2.3 

89 

2 

30 

22 

165 

0 

0 

2 

0 

4.01 

-   .10 

1.90 

28 

.0 

0 

6 

3 

FRAMINGHAM 

72.'. 

49.3 

60.9 

-  2.8 

86 

15  + 

33 

22+ 

155 

0 

0 

0 

0 

3.72 

-   .34 

2.25 

28 

.0 

0 

6 

2 

HAVERHILL 

72.6 

52.1 

62.4 

-  1.9 

87 

10 

34 

22 

121 

0 

0 

0 

0 

4.27 

.55 

1.53 

18 

.0 

0 

4 

3 

LAWRENCE 

70.2 

51.8 

51.0 

-  1.8 

86 

10 

35 

22 

145 

0 

0 

0 

0 

4.23 

.42 

1.84 

27 

.0 

0 

4 

3 

LOWELL 

68.6 

50.0 

59.3 

-  4.5 

84 

10 

31 

22 

168 

0 

0 

1 

0 

4.69 

.88 

1.68 

27 

.0 

0 

6 

3 

READING 

70.7 

46.8 

56.8 

85 

14+ 

29 

22 

205 

0 

0 

2 

0 

4,66 

1.97 

27 

.0 

0 

5 

3 

SHELBURNE  FALLS 

69.2 

44,1 

55.7 

-  3.5 

68 

2 

28 

21 

278 

0 

0 

3 

0 

4.11 

-   .09 

1.42 

28 

.0 

0 

5 

2 

SPRINGFIELD  ARMORY 

72.3 

48.2 

50.3 

-  4.5 

85 

14 

31 

25 

170 

0 

0 

1 

0 

4.18 

.05 

1.75 

27 

.0 

0 

5 

3 

TULLY  DAM 

70.2 

41,5 

55.9 

86 

1 

26 

22* 

294 

0 

0 

6 

0 

2.65 

.81 

28 

.0 

0 

5 

3 

TURNERS  FALLS 

70.9 

46.8 

56.9 

-  3.7 

85 

1 

29 

22 

203 

0 

0 

1 

0 

4.00 

-   .02 

1.08 

27 

.0 

0 

6 

3 

WALPOLE 

70.1 

47,4 

56,8 

85 

14 

26 

22 

210 

0 

0 

2 

0 

3.50 

1.36 

27 

.0 

0 

5 

2 

WEST  MEDWAY 

72.2 

46,8 

59.5 

86 

14 

25 

22 

195 

0 

0 

3 

0 

3.23 

1.56 

28 

.0 

0 

4 

2 

WESTON 

72.1 

47,6 

50.0 

-  2.9 

66 

10 

25 

22 

177 

0 

0 

2 

0 

3.54 

-   .26 

1.35 

28 

.0 

0 

6 

3 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

56.6 

49,7 

56.2 

-  2.5 

60 

10  + 

33 

21 

21T 

0 

0 

0 

0 

5.42 

1.50 

2.61 

27 

.0 

0 

5 

3 

WORCESTER 

69. 5^ 

49. 6M 

59. 5M 

-  1.9 

82 

14  + 

29 

22 

189 

0 

0 

1 

0 

5.21 

1.32 

1.90 

27 

.0 

0 

5 

3 

DIVISION 

59.1 

-  3.5 

3,98 

.03 

.0 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT     //R 

71.0 

54.8 

52.9 

-  2.4 

66 

14 

41 

21 

106 

0 

0 

0 

0 

4.10 

.64 

2.37 

27 

.0 

0 

5 

BROCKTON 

71.9 

47,6 

59.8 

84 

14 

32 

25 

170 

0 

0 

1 

0 

3.64 

-   .05 

1.50 

28 

.0 

0 

7 

EAST  WAREHAM 

69.2 

49.2 

59,2 

-  3.6 

61 

11 

34 

22 

182 

0 

0 

0 

0 

4.65 

.81 

2.71 

28 

.0 

0 

6 

EDGARTOWN 

68.6 

53.0 

60,6 

75 

12  + 

39 

22 

132 

0 

0 

0 

0 

5.22 

2.30 

26 

.0 

0 

10 

FALL  RIVER 

71.5 

53.3 

62,4 

-  1.9 

83 

11 

37 

22 

111 

0 

0 

0 

0 

2.62 

-   .90 

1.12 

27 

.0 

0 

5 

HINGHAM 

70.1 

46.8 

59,5 

86 

14  + 

29 

22 

190 

0 

0 

1 

0 

3,74 

1.55 

27 

.0 

0 

4 

HYANNIS  2  NNE 

70.1 

50.2 

60,2 

62 

11 

29 

22 

169 

0 

0 

1 

0 

4,15 

1.27 

27 

.0 

0 

5 

MIDDLETON 

71.6 

46.1 

69,9 

63 

10 

27 

22 

179 

0 

0 

1 

0 

4.79 

1.15 

2.25 

28 

.0 

0 

5 

NANTUCKET  WB  AIRPORT    R 

67.3 

55.5 

51.5 

-  0.9 

77 

2 

45 

21 

117 

0 

0 

0 

0 

3.95 

.44 

1.45 

27 

.0 

0 

6 

NEW  BEDFORD 

72.7 

55.1 

63.9 

-  1.1 

65 

11 

40 

21 

7? 

0 

0 

0 

0 

2.50 

-   .73 

1.33 

27 

.0 

0 

3 

PLYMOUTH 

71.2 

51.9 

51.6 

-  2.4 

86 

14 

34 

22 

138 

0 

0 

0 

0 

4.26 

.36 

2.24 

28 

.0 

0 

5 

PROVINCETOWN  i  N 

69.8 

52.6 

51,2 

82 

11 

30 

22 

133 

0 

0 

1 

0 

3.58 

1.80 

28 

.0 

0 

6 

ROCHESTER 

70.1 

45.7 

57,9 

63 

12 

30 

22 

218 

0 

0 

2 

0 

3.23 

1.58 

28 

.0 

0 

8 

ROCKPORT  1  ESE 

66.6 

52.7 

59.7 

81 

10 

37 

22 

178 

0 

0 

0 

0 

4.25 

1.95 

28 

.0 

0 

4 

SALEM  CG  AIR  STATION 

69.7 

51.9 

50.6 

86 

11 

32 

22 

154 

0 

0 

I 

0 

3.58 

1.56 

27 

.0 

0 

4 

SANDWICH 

71.1 

54.2 

52.7 

84 

11 

40 

21 

107 

0 

0 

0 

0 

4.59 

2.62 

26 

.0 

0 

8 

TAUNTON 

70.'! 

47,2 

58.6 

-  3.9 

83 

10 

26 

22 

202 

0 

0 

1 

0 

3.46 

-   .30 

1.44 

27 

.0 

0 

6 

2 

DIVISION 

60.6 

-  2.4 

3.91 

.27 

.0 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

64.8 

44.5 

54.7 

81 

28 

22 

313 

0 

0 

2 

0 

3.65 

1,68 

11 

.0 

0 

5 

2 

1 

BERLI N 

67.3 

43.6 

55.5 

-  0.7 

91 

28 

22 

302 

1 

0 

4 

0 

2.O0 

-   .95 

.67 

18 

.0 

0 

8 

2 

0 

BETHLEHEM 

64. 5M 

43. IM 

53, 8M 

-  3.6 

82 

28 

22 

340 

0 

0 

3 

0 

3.54 

-   .51 

.98 

11 

.0 

0 

8 

3 

0 

C0LE8R00K 

65.5 

41.3 

53.5 

84 

25 

22 

346 

0 

0 

6 

0 

3.02 

.65 

18 

.0 

0 

7 

2 

0 

FABYAN 

64.7 

41.0 

52.9 

82 

22 

22 

352 

c 

0 

6 

0 

4.52 

1.04 

18 

.0 

0 

10 

3 

1 

FIRST  CONN  LAKE 

61.7 

40,8 

51.3 

-  2,0 

82 

28 

22 

406 

c 

0 

6 

0 

3.89 

-   ,30 

1.31 

10 

.0 

0 

7 

3 

1 

GRAFTON 

56.6 

41,5 

54.1 

83 

20 

22 

336 

c 

0 

7 

0 

2.93 

.70 

5 

.0 

0 

8 

3 

0 

LANCASTER 

65.9 

43.4 

54.7 

82 

27 

22+ 

306 

c 

0 

5 

0 

3.04 

.85 

11 

.0 

0 

7 

3 

c 

ttMOUNT  WASHINGTON      //R 

41.8 

31,7 

36.8 

-  4,2 

53 

16 

21 

839 

c 

5 

17 

0 

9.42 

2.42 

1.79 

10 

1.0 

1 

24+ 

13 

8 

4 

PINKHAM  NOTCH 

60.1 

43,6 

52.0 

-  2.4 

73 

10 

27 

22 

386 

c 

0 

3 

0 

5.46 

.47 

1.44 

28 

.0 

0 

9 

3 

3 

DIVISION 

53.5 

-  2.3 

3.66 

-   .47 

.0 

SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM          R 

56.2 

44.3 

55.3 

63 

11+ 

26 

22 

282 

c 

0 

5 

0 

2.54 

1.17 

28 

.0 

0 

5 

1 

CAMPTON 

69. OM 

42. 2M 

55. 6M 

86 

1 

26 

22 

269 

c 

0 

0 

4.39 

2.12 

11 

.0 

0 

6 

1 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

69.7 

45.7 

57.7 

-  1.5 

85 

10 

28 

22* 

234 

c 

0 

3 

0 

1.75 

-  1.99 

,55 

27 

.0 

0 

6 

0 

CONWAY  1  N 

67.0 

42.4 

54.7 

61 

10 

23 

21 

381 

c 

0 

5 

0 

5.03 

1.70 

18 

.0 

0 

e 

3 

DURHAM 

71.1 

44.8 

58.0 

-  1.3 

85 

10 

25 

22 

224 

c 

0 

4 

0 

2.75 

-   .61 

1.09 

28 

.0 

0 

5 

'   A 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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S 
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a 

o 

tST    DEERING 

67. 2M      '.3.8M 

55. 5M 

83 

10 

23 

22 

299 

C 

0 

4 

0 

3.31 

1.05 

28 

•  0 

0 

7 

2 

1 

iANKLIN    1    NW 

71.2 

46.8 

59.0 

-    1.2 

85 

10 

29 

22+ 

209 

C 

0 

2 

0 

2.14 

-    1.58 

.82 

28 

.0 

0 

5 

] 

0 

VNOVER 

67. B 

47.6 

57.7 

-    1.7 

87 

1 

30 

21 

240 

c 

0 

2 

0 

3.21 

-       .17 

1.28 

11 

.0 

0 

5 

2 

1 

:ene 

71.3 

45.5 

58.5 

-    1.8 

87 

1 

25 

22* 

220 

c 

0 

2 

0 

2.94 

-       .92 

.88 

28 

.0 

0 

6 

2 

0 

ilCEPORT 

67.1 

48.5 

57.8 

81 

10+ 

34 

22 

228 

c 

0 

0 

0 

2.30 

.82 

28 

.0 

0 

6 

1 

0 

:banon  faa  airport 

66.8 

44.3 

55.5 

86 

1 

27 

21 

294 

c 

0 

3 

0 

2.52 

.86 

11 

.0 

0 

i 

] 

0 

INCHESTER 

71.8 

45.3 

59.1 

-    0.8 

87 

11 

31 

23+ 

203 

c 

0 

2 

0 

2.05 

-    1.58 

.78 

28 

.0 

0 

5 

1 

0 

VSSABESK    LAKE 

69. <» 

45.5 

57.5 

85 

10 

25 

22 

241 

c 

0 

3 

0 

2.43 

.55 

18 

.0 

0 

5 

3 

0 

)UNT    SUNAPEE 

64.1 

46.9 

55.5 

80 

1 

30 

22 

294 

c 

0 

2 

0 

3.58 

1.11 

28 

.0 

0 

8 

2 

1 

ISMUA       2    NNW 

69.9 

44.9 

57.4 

-    2.9 

84 

10  + 

27 

22 

243 

c 

0 

4 

0 

3.33 

-       .46 

1.65 

28 

.0 

0 

5 

2 

I 

JRTHWOOD 

67.8 

46.3 

57.1 

84 

10 

29 

22 

248 

c 

0 

2 

0 

2.48 

.98 

28 

.0 

0 

4 

3 

0 

:terboro     2  S 

67.9 

44.3 

55.1 

82 

1 

23 

22 

278 

c 

0 

3 

0 

3.10 

1.03 

28 

.0 

0 

7 

2 

1 

.YHOUTh 

67.4 

41.1 

54.3 

81 

1 

25 

22 

323 

c 

0 

6 

0 

3.06 

.85 

11 

.0 

0 

5 

3 

0 

)RTSMOUTH 

66.9 

45.1 

55.0 

82 

14+ 

26 

22 

275 

c 

0 

2 

0 

3.13 

1.13 

27 

.0 

0 

5 

3 

1 

JRRY    mountain    DAM              R 

68.0 

41.6 

54.8 

83 

2 

25 

22 

318 

c 

0 

5 

0 

2.54 

.85 

28 

.0 

0 

7 

2 

0 

VMWORTH    2 

69.5 

43.6 

56.5 

82 

10  + 

23 

22 

269 

c 

0 

4 

0 

4.21 

1.07 

18 

.0 

0 

6 

4 

2 

NDHAM 

72.1 

45.8 

59.0 

86 

14  + 

25 

22 

204 

0 

0 

3 

0 

3.81 

1.53 

28 

.0 

0 

6 

3 

1 

)LFEBORO 

66.6 

47.9 

57.3 

81 

10 

30 

22 

245 

0 

0 

2 

0 

2.10 

.72 

28 

.0 

0 

6 

1 

0 

WDSTOCK 

57.7 

44.5 

56.1 

81 

10 

25 

22 

266 

0 

0 

3 

0 

3.09 

1.40 

18 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

56.8 

-    2.7 

3.00 

-       .81 

.0 

tOOE    ISLAND 

.CC(C    ISLAND    WB    AP              R 

58.0 

55.5 

52.3 

-    1.7 

77 

11  + 

45 

21 

106 

0 

0 

0 

0 

4.24 

1.04 

2.50 

27 

.0 

0 

7 

2 

1 

lEENVILLE 

70.2 

47.8 

59.0 

85 

14 

29 

22 

195 

0 

0 

2 

0 

3.78 

1.45 

28  + 

.0 

0 

5 

2 

2 

NGSTON 

70.5 

48.3 

59.4 

-    2.8 

82 

11 

29 

22 

190 

0 

0 

2 

0 

3.85 

.12 

1.48 

28 

.0 

0 

7 

3 

2 

tOVIOENCE    WB    AIRPORT       R 

70.2 

51.4 

60.8 

-    2.4 

84 

14 

34 

22 

152 

0 

0 

0 

0 

3.67 

.16 

2.02 

27 

.0 

0 

4 

3 

1 

DIVISION 

50.4 

-    3.1 

3.89 

.36 

.0 

RMONT 

lORTHEASTERN 

.OOMFIELO 

58.'.M 

45. 3M 

5  7.4M 

0.1 

84 

0 

0 

0 

0 

2.95 

-       .84 

.73 

18 

.0 

0 

7 

3 

0 

lELSEA 

67.8 

37.7 

52.8 

-    4.0 

87 

22 

22+ 

374 

0 

0 

6 

0 

3.94 

.27 

1.12 

18 

.0 

0 

8 

3 

2 

lOSBURG    FALLS 

68.6 

45.3 

57.0 

86 

30 

21 

255 

0 

0 

3 

0 

3.39 

.70 

5 

T 

0 

8 

2 

0 

:    INDOE    FALLS 

56.9 

45.1 

56.0 

84 

32 

21 

279 

0 

0 

1 

0 

3.52 

.98 

16 

.0 

0 

7 

3 

0 

DDLESEX 

68.0 

43.9 

55.0 

88 

31 

22  + 

282 

0 

0 

2 

0 

3.37 

.91 

18 

.0 

0 

8 

2 

0 

INTPELIER    FAA    AP 

64.7 

43.9 

54.3 

81 

29 

22 

328 

0 

0 

3 

0 

2.79 

.85 

17 

.0 

0 

5 

2 

0 

lUNT    MANSFIELD 

52.8 

39. 3M 

45. IM 

72 

25 

22 

559 

0 

1 

5 

0 

6.54 

1.25 

11 

T 

T 

20 

11 

5 

2 

"WPORT 

65.5 

45.0 

55.3 

-    2.1 

82 

31 

22+ 

292 

0 

0 

2 

0 

3.35 

-       .30 

1.04 

10 

.0 

0 

6 

3 

1 

IRTH    DANVILLE 

53.7 

41.1 

52.4 

82 

24 

22 

381 

0 

0 

5 

0 

3.86 

1.00 

17 

.0 

0 

8 

3 

1 

,INT    JOHNSBURY 

59.2 

45.4 

57.8 

-    1.4 

85 

29 

21 

238 

0 

0 

2 

0 

3.09 

-       .39 

.62 

11 

.0 

0 

8 

2 

0 

iTERBURY    1    NNE 

55.7 

44.8 

55.8 

89 

30 

22 

291 

0 

0 

1 

0 

4.43 

1.12 

18 

.0 

0 

10 

4 

1 

ST    BURKE 

65.5 

39.9 

53.2 

88 

25 

22+ 

355 

0 

0 

8 

0 

3.90 

.02 

1.15 

18 

.0 

0 

9 

3 

1 

DIVISION 

55.3 

-    2.1 

3.51 

-       .18 

T 

ESTERN 

NNINGTON    2    NNW 

70.4 

45.6 

58.0 

92 

25 

21 

235 

1 

0 

3 

0 

2.58 

.50 

11 

.0 

0 

7 

1 

0 

RLINGTON    WB    AIRPORT       R 

55.2 

45.1 

55.7 

-    4.2 

84 

30 

21 

296 

0 

0 

2 

0 

3.56 

.25 

.99 

10 

.0 

0 

8 

3 

0 

RNWALL 

70.1 

46.6 

58.4 

-    2.8 

85 

27 

21 

226 

0 

0 

2 

0 

3.41 

1.03 

18 

.0 

0 

7 

2 

1 

RSET    1     S 

68.1 

42.9 

55.5 

88 

25 

21 

294 

0 

0 

4 

0 

3.39 

.89 

28 

.0 

0 

12 

3 

0 

TLANO 

68.5 

47.0 

57.8 

-    1.9 

87 

29 

22+ 

237 

0 

0 

2 

0 

2.86 

-       .95 

1.20 

11 

.0 

0 

5 

2 

1 

INT    ALBANS    BAY 

58. IK 

50. 7M 

59. 4M 

83 

27 

21 

193 

0 

0 

2 

0 

3.15 

.83 

6 

.0 

0 

7 

4 

0 

0 1  V I S I  ON 

57.5 

-    2.5 

3.16 

-       .53 

.0 

outheastern 

: 

LLOWS    FALLS 

69.9 

45.4 

57.7 

87 

1 

30 

22+ 

240 

0 

0 

3 

0 

2.75 

-       .89 

.95 

28 

.0 

0 

7 

2 

0 

VENDISH 

59.2 

42.2 

55.7 

-    2.3 

85 

1 

23 

21 

289 

0 

0 

5 

0 

3.08 

-       .51 

.87 

28 

.0 

0 

7 

3 

0 

ADSBORO    1    SSE 

67.1 

42.7 

54.9 

87 

2 

28 

21 

314 

0 

0 

3 

0 

3.88 

-       .54 

.84 

28 

.0 

0 

8 

6 

0 

MERSET 

62.4 

37.6 

50.0 

-    3.7 

83 

2 

21 

22 

450 

0 

0 

9 

0 

4.38 

-       .54 

1.36 

28 

.0 

0 

7 

4 

1 

RNON 

70.2 

45.2 

57.7 

85 

1 

29 

21 

239 

0 

0 

2 

0 

2.69 

-    1.50 

1.15 

28 

.0 

0 

5 

1 

1 

ODSTOCK    3    ENE 

57.4 

42.3 

54.9 

-    3.7 

86 

1 

25 

22 

316 

0 

0 

3 

0 

2.62 

-    1.02 

.50 

11 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

55.2 

-    2.5 

J 

3.23 

-       .78 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13       14      15 


16      17      18      19      20      21 


CONNECTICUT 

ANSON  I  A 
BAKERSVI LLE 
BARKHAMSTEO 
BRIDGEPORT  WB  AP 
BROOK  LY:^ 

BULLS  BRIDGE  DAM 
BURL INGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 
COLCHESTER 
COLLINSVILLE  1  S 

COVENTRY 

CREAM  MILL 

OANBURY 

DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

FALLS  VILLAGE 

GROT ON 

HARTFORD  BRAINARD  FLD/ 

HARTFORD  WB  A IRPORT 
LAKE  KONOMOC 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MJDDLETDWN  fc  w 
MILFORO 
MOUNT  CARMEL 

NATCHAUG  RANGER  STA 
NEW  HAVEN  we  AIRPORT 
NORFOLK  2  SW 
NORTH  BRANFORD 
NORTH  GUILFORD 

NORWALK  GAS  PLANT 
PROSPECT 

PUTNAM 
PUTNAM  LAKE 
ROCKY  RIVER  0AM 

ROUND  POND 

SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 

SMEPAUG  DAM 

SHUTTLE  MEADOW  RE5VR 


STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

TORR INGTON 

3 
2 
2 
3 
2 

66 
96 
85 
06 
91 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 
WATERBURY  RADIO  WBRY 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WESTBROOK 
WEST  HARTFORD 

3 
2 
3 

IB 
92 

07 

26 

WEST  HARTLAND 
WMIGVILLE  RESERVOIR 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 


MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  F I  ELD 

BELFAST 

BINGHAM    WYMAN     DAM 

BRASSUA    DAM 


6RI0GEWATER 

4.25 

BRIDGTON  1  NNW 

3.42 

BRUNSWICK 

2.80 

CARIBOU  WB  AIRPORT    //R   3.64 

CLAYTON  LAKE 

2.65 

CORINNA 

3.75 

DAMARISCOTTA  MILLS 

3.13 

EASTPORT 

3.29 

EAST  SANGERVILLE  5  S£ 

3,21 

ELLSWORTH 

4.66 

FARM INGTON 

4.12 

FORT  FAIRFIELD 

4.12 

FORT  KENT 

4.59 

GARDINER 

3.05 

GILEAD 

4.22 

GREENVILLE 

2.28 

HAYNESVILLE 

2.41 

MtRAM  2  S 

2.88 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

2.47 

MOULT  ON 

2.42 

JACKMAN 

2.21 

JONESBORO 

5,03 

LEWISTON 

3,05 

LONG  FALLS  DAM 

2.75 

MACHIAS 

4,97 

MADISON 

4.05 

MIDDLE  DAM 

2,95 

MILLINOCKET 

2,25 

MILLINOCKET  FAA  AP 

2.2'* 

MOOSEHEAD 

2.02 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

3.04 

OOUOSSOC 

3.01 

ORONO 

3,06 

PORTLAND 

3.22 

PORTLAND  W6  AtRPORT   //R   2.53 

PRESOUE  ISLE 

3.34 

RIPOGENUS  DAM 

2.04 

ROCKLAND 
RUMFORD  3  SW 
RUMFORD  POWER  PLANT 

4,71 

3.32 

ST  FRANCIS 

4.52 

SANFORD  2  NNW 

2.65 

SOUTH  ANDOVER 

2.98 

SQUA-PAN  OAM 

2.95 

THE  FORKS 

1.93 

UPPER  OAM 

2.89 

WATERVILLE  PUMP  STA 

2.99 

WEST  BUXTON  2  NNW 

2.52 

WEST  ENFIELD 

4.33 

.01 
.01 
,12 


T  T  T 


■06      .01 
.02      T 


.54 
.66 
1.37 


.05        ,02 
.051     "03 


.14    l.BO       .01 


.12  l«57i      .16 

T  1*69    1.06 

T  1*25    1.11 

.20  .16    1.96 


17 

1.33 

92 

.45 

15 

.90 

19 

1.90 

36 

1.92 

.50  1.46 
•37  1.68 
.IS!  1.74 

.13;  1.18 
.1*  1.36 
.20  1.25 
.11  2.00 
.11    1.20 


1.80      .45      .071 


S««  r«l«i«nce  aal«.  loUowing  Si.uon    |nd«x 
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DAILY  PRECIPITATION 


i^O^WMd 


iOOOCMO 

lUSSACHUSCTTS 

tMHS 
V»«tST 

UMC    FALLS   0AM 

KDrO«0 
UCCNWOOO 

KLCMCftTOtM 

SitCH  HILL    DAM 

M.oe   HlLt    "8  / 

SOSTOM   »e   AtRPORT  / 

»OVLSTOM 

JJWCITOM 
MjFriMViLLE    DAM 

:maal€5  RiveR  VILLAOe 
:hatham  ltsta 

:h€ST£RFi€LD 

:h6stkut  hill 

iliktcwi 

L«ST  eft  IMF  I  Eld  dam 

;*ST    PEPPERELL 
:*ST    WAREHAM 
:D6ART0HN 
-ALL   RIVER 
■iTChSURG   2    S 

iARONER 
iROTOK 
lARDklCK 
■ATCMVILLE 

(AVERHILL 
<€ATH 
HUGH  AM 
•OlTOKE 
iOOSAC    TUNNEL 

HJMAROSTON 
(TAMNIS    2    MHE 
PSMICh 

LNIGtiTVILLE    DAM 
.AWftENCE 

CWELL 
OWSFIELD 
■  I  JOLEBORO 
1 1  DOLE TON 
IILFDRO 

lANTUC^ET    H8    AIRPORT 
lEW    SEOFORO 
lEweURYPORT 
m    SALEM 
KMTHBR I DG£ 

ORHOOO 

■eLHAM 

'EMBROKE 
ERU 
ETEHSHAM    3   H 

rTTSF^ELO    KB    AIRPORT 
LA  INF (ELD 
■LYMOUTH 

-RCVINCETOWN    1    N 
OABBIN     INTAKE 

EAOING 

OCMESTER 

OCKPORT    1    ESE 

ALEN   C6    AIR    STATION 

ANDlflCH 

EGRE6ANSET 
HEL8URNE    FALLS 
0UTH8RIDGE    3    SW 
OUTh    E6REM0NT 
POT    POND 

PRtHGFtELD    ARMORY 

TERLtNG 

TOCKBR I DGE 

AUNTON 

ULLY    DAM 


estfielo 
est  meoway 

ESTON 
EST    OTtS 
INCHENDON 

ORCESTER    MB    AIRPORT 


2.T9 

3.84 
3.99 
2.81 


'    I    '    I    3 


Day  of  Monih 


IE*  I 


AMP SHIRE 


EN  TON 

ERLIN 

ETHLEhEm 

LACKWATER     DAM 

^AOCOflO 

*MPTON 

ANNON   MOUNTAIN 

ENTER    HARBOR 

-AREMONT 

3LEBR00K 


S.49| 

4.171 
4.81 


4.65 

».22 
2.62 


3.95 
2.601 

4.93 
3.061 


3.09     1.06 


*.26 
3.66 
2.97 

4.56 
3.23 
4,25 
3.56 


2.77 

.87 

3.71 

4.18 

.44 

.01 

4,99 

.08 

a. ".8 

.59 

.0? 

3.46 

.08 

2.65 

.20 

4.00 

.95 

3.60 

.01 

.02 

2.12 

.31 

3.70 

.12 

4.29 

.07 

3.43 

.09 

3.23 

.03 

3.S4 

.01 

3.34 

.74 

3.65  .01 

2.90  .16 

3.54  .02 

2.54  .02 


2.66 

2.51 
3.08 
3.02 


10      U       12      13      U 


.02    1.60      .08      .01 


IS   I   16  I   17  I    18  I    19  I  20  I  21  I  22  ;  23  I  24  I  25  I  26  I  27      28  ]  29  |  M  i  31 


1.04      .06      .03 


.40      .01       .08 


.50       .03 
.42 
1.50 


.05       .26 

.54       T 
.43       .01 


1.12       .06       .05 
1.19       .49       .02 


.29       .08  ,04 

.40       .09  .04 
1.47 

.40  .38 


.85 

•  02 
.43 

.05 

.15 

.29 

T 

.43 

.17 

.10 

.53 

.01 

.28 

.20 

.07 

.24 
.15 

1.52      .01      .05 


04    1.70 
12    2.19 

01    1.05 


96 

1.60 

T 

10 

1.86 

.25 

14 

1.87 

.38 

14 

2.04 

•  U 

.01 

16 

1.45 

1.11 

.02 

12 

2.36 

.65 

73 

1.93 

.08 

14 

1.70 

.16 

09 

1.50 

.63 

.06 

22 

2.71 

.05 

13 

2.30 

.28 

^22  1 

12 

.39 

11 

1.90 

.54 

.02 

11 

2.25 

.17 

T 

07 

.97 

.30 

09 

2.02 

.35 

.02 

13 

1.11 

.10 

Z2 

2.30 

.18 

I 

83 

1.52 

.05 

18 

1.59 

1.39 

•  03 

.19  1 

55 

1.50 

12 

1.19 

1.17 

04 

.85 

.59 

T 

18 

.76 

.11 

.03 

.05  1 

27 

1.02 

.05 

08 

2.53 

.74 

.01 

15 

1.10 

.93 

.04  1 

84 

.78 

.01 

T 

.07  1 

88 

.63 

.01 

17 

1.70 

.46 

T 

70 

1.57 

.04 

T 

70 

2.25 

.13 

13 

2.18 

.23 

7 

.03  1 

46 

.04 

T 

.09  1 

33 

.29 

12 

2.16 

.85 

.01 

13 

1.23 

.23 

• 

• 

2.51 

13 

2.04 

.48 

.01 

.37  1 

37 

.29 

10 

2.00 

•  80 

T 

03 

1.41 

.61 

10 

1.00 

.10 

53 

.23 

.07 

1.46 

.48 

.04 

94 

2.24 

SO 

1.80 

.03 

28 

.91 

.11 

.13  1 

97 

.85 

.03 

11 

1.58 

.27 

■  12  1 

42 

1.96 

.02 

.08  I 

56 

1.08 

.03 

46 

2.62 

.04 

27 

2.00 

.57 

08 

1.42 

1.29 

.04 

13 

2.10 

.35 

16 

.71 

.21 

09 

1.95 

.62 

.02 

T    1 

76 

.68 

• 

• 

2.75 

35 

.45 

.10 

.18  1 

44 

.61 

06 

.81 

.05 

.12  1 

08 

.77 

.29  1 

36 

1.32 

.01 

.11 

10 

.85 

.42 

.06 

13 

1.12 

.68 

.03 

14 

1.31 

.94 

89 

1.55 

.06 

88 

1.36 

.02 

16 

1.12 

.26 

.02 

13 

.88 

.11 

' 

.04  2 

51 

.66 

T 

.25  1 

90 

1.20 

.02 

*I2    1.10       .10 


mVlLLE    NOTCH 

iBLIN 

JRHAH 

*ST    OEERING 

*ROL 

iBTAN 

IRST    CONN    LAKE 

IT2KILLIAM 

tANKLIN    1    NW 


Sec  r*letttac«  ooles  loUowring  Suboii   Ind«>. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10       U       12   I    13 


14 


15    :    16       17       18       19      20       21 


FRANKLIN  FALLS  0AM 

R   2.30 

GILMANTON 

2.25 

GRAFTON 

2.93 

GREENVILLE 

3.76 

HANOVER 

3.21 

ICEEME 

2.9*. 

LAKEPORT 

2.30 

LAKEPORT  2 

2.07 

LANCASTER 

S.O'. 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

2.52 

LINCOLN 

^.'*^ 

MAC  DOWELL  DAM 

R   3.63 

MANCHESTER 

2.0b 

MARLOW 

2.15 

MASSABE5IC  LAKE 

2,43 

MILAN  7  N 

3.06 

MILFORO 

3.09 

MOUNT  SUNAPEE 

3.58 

MOUNT  WASHINGTON      // 

R   9.*.2 

NASHUA   2  NNW 

3.33 

NEWPORT 

2.56 

NORTHWOOD 

2. AS 

OTTER  BROOH  DAM 

2.61 

PETERBORO  Z    S 

3.10 

PINKHAM  NOTCH 

5.<te 

PLYMOUTH 

3.06 

PORTSMOUTH 

3.13 

SOUTH  DAN6URY 

2.91 

SOUTH  LYNDEBORO 

3.1<» 

SOUTH  WEARE 

2.76 

SURRY  MOUNTA IN  0AM 

R   2.6i. 

TAMWORTH  2 

'*,2\ 

WALPOLE  2 

3.09 

WEST  HENNIKER 

3.52 

WEST  RUMNEY 

3,95 

WHITEFIELO 

4.13 

WINDHAM 

3.81 

WOLFEBORO 

2.10 

WOODSTOCK 

3,09 

YORK  POND 

4.83 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  W6  AP 

R   4.24 

GREENVILLE 

3.76 

KINGSTON 

3,86 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

R   3.67 

WOONSOCKET 

3.27 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

2.75 

BENNINGTON  2  NNW 

2.58 

BETHEL  *  N 

3.02 

BLOOMFtELO 

2.96 

BURLINGTON  W6  AIRPORT 

R   3.56 

CANAAN 

2.92 

CAVENDISH 

3.08 

CHELSEA 

3.94 

CHITTENDEN 

4.26 

CORNWALL 

3.41 

DANVILLE 

4.09 

DORSET  1  S 

3.39 

ENOSBURG  FALLS 

3.39 

OILMAN 

3.45 

HUNTINGTON  CENTER 

4.20 

MANCHESTER  CENTER 

3.01 

MAYS  MILL 

4,42 

MC  INDOE  FALLS 

3.52 

MIDDLESEX 

3.37 

MONTPEL lER  FAA  AP 

2.79 

MOUNT  MANSF lELO 

6.54 

NEWFANE 

3.71 

NEWPORT 

3.35 

NORTH  DANVILLE 

3.86 

PERU 

3.52 

PLYMOUTH  UN  ION 

3.58 

READING  HILL 

3.22 

READS60R0  1  SSE 

3.98 

ROCHESTER 

3.61 

RUTLAND 

2.66 

SAINT  ALBANS  BAY 

3.16 

SAINT  JOHNSBURT 

3.09 

SALISBURY 

?.91 

SEARSBURO  MOUNTAIN 

4.71 

SEAR58URG  STATION 

5.12 

SOMERSET 

4.36 

SOUTH  LONDONDERRY 

2.61 

UNION  VILLAGE  DAM 

R   2.79 

VERNON 

2.69 

WAITSFIELD  1  S 

3.95 

WARDS6OR0 

3.67 

WATERBURY  1  NNE 

4.43 

WEST  6URKE 

3.90 

WHITINGHAM  3  W 

4.59 

WOODSTOCK  3  ENE 

2.62 

1.12 
.86 


.92    1.25       ,75 


.39 
.10 
,20 


.50,      ,09       ,05 


.4% 

T 

.80 

.22 

.03 

.78 

T 

.30 

.23 

.SOI 

.57 

•  0<> 

.2<> 

.29 

.76 

.84 

.26 

.30 

.11 

.14 

•"i 

1.10 

.21       .031  1*65 


T 

l.«5 

1.<.5 

.13 

1.08 

1.08 

.03 

2.02 

.69 

.28 

.IS 

1.79 

.12 

.04: 

T 

.01 

.12 

.06 

.47 

•  45 

•  06 

.10 

.07 

.34 

T 

.54 

.19 

7 

.48 

.01 

.49 

.13 

T 

.18 

.01 

.13 

.05 

.28 

.26 

.04 

.05 

.01 

T 

.02 

.07 

T 

.30 

.08 

.19 

.23 

.07 

.35 

.01 

1.25 

.38 

.01 

Sec  leterence  DOtes  loUowmg  Sution   [od*!. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPIEMUER  lltJ 


SlaHon 


CONNECTICUT 
BRIO&EPOliT    we    AP 

BULLS    BRIDGE     DAM 

euSLINCTON 

COl CHESTER 

COVENTRY 

CREAM    HILL 

DANBUSV 

FALLS    UILLAGE 

OROTON 

HARTKORD    BRAINARD    FLO 

HARTFORD    WB    AIRPORT 

MANSFIELD    HOLLOW    DAM 

HIDOLETOMN    l>    U 

MOUNT    CARMEL 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT 

NORFOLU    2    SW 

NORWALK  GAS  PLANT 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 

STAMFORD  5  N 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WEST6R00K 

WIGWAM    RESERVOIR 


MAINE 
AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

BANGOR    DOW    FIELD 

BELFAST 

3RA$$UA    DAM 

3RIDGEWATER 

SRIOGTON    1     NNW 

iRUNSWICK 

jrARIBOU  W6  AIRPORT 

XAYTON  LAKE 

:ORINNA 

MMARISCOTTA  MILLS 


MAX 

78 

75 

HIN 

69 

63 

MAX 

87 

74 

MIN 

6S 

62 

MAX 

82 

84 

MIN 

60 

66 

MAX 

80 

72 

MIN 

62 

61 

MAX 

83 

79 

MIN 

63 

66 

MAX 

81 

78 

MIN 

6» 

62 

MAX 

8<. 

74 

MIN 

67 

64 

MAX 

81 

SO 

MIN 

63 

65 

MAX 

75 

76 

MIN 

6A 

60 

MAX 

84 

73 

MIN 

6<> 

58 

MAX 

S<> 

73 

MIN 

66 

57 

MAX 

8<. 

80 

MIN 

62 

67 

Di7  OI  Month 


78   77   68 


80   73 
66   63 


79   74 
68   62 


80   82 
69   70 


80   71 
67   68 


82   74 
63   61 


82   82 
65   64 


MAX 

63 

72 

73 

MIN 

57 

56 

49 

MAX 

66 

70 

72 

MIN 

57 

52 

46 

MAX 

71 

75 

76 

MIN 

58 

49 

48 

MAX 

8? 

75 

68 

MIN 

56 

55 

38 

MAX 

MIN 

MAX 

75 

73 

76 

MIN 

60 

60 

47 

MAX 

64 

73 

76 

MIN 

60 

56 

49 

MAX 

78 

72 

70 

MIN 

59 

49 

42 

MAX 

84 

80 

70 

MIN 

58 

50 

34 

MAX 

74 

72 

75 

MIN 

55 

56 

46 

MAX 

65 

70 

75 

MIN 

58 

59 

48 

76   67 
55   58 


78   62 

49   57 


76 

64 

65 

44 

53 

50 

76 

75 

58 

40 

50 

49 

73 

65 

62 

54 

54 

42 

76   65   64 


48   56   46 

76   62   66 
51   56   46 


78  62  67 

49  56  43 

75  78  60 
43  49  51 

71  74  59 

49  56  47 

76  67  66 
49  5  7  49 

74  66  67 

55  58  48 


75   77 
53   56 


76   60 
44   54 


75   69   62 


75   72   58 


75   63 
50   51 


75   69 
47   55 


74   72   59 
50   57   46 


74   63   61 


66   56 
43   41 


75   70   58 
43   40   51 


37   40   47 


72   59   54 
38   43   37 


72   74   64 


68   61 
40   49 


75   64   59 
46   45   50 


73   75 
49   52 


77   77 
38   44 


64   72   75 


69   74 
31   33 


72   72 

49   49 


75   75 

40   44 


76   76 
49   42 


69   75   74 


73   76   75 


72   77   77 


66   69 
42   50 


71   74   74 


68   73   75 


45   48 
76   74 


74   72 
39   47 


70   75 

38   40 


75   75 
38   43 


74   7  3 
37   40 


72   72 

41   45 


72   74   79 


38   43   50 


72   78   77 


57   65   70 


59 

56 

65 

70 

34 

38 

30 

36 

71 

66 

72 

76 

49 

47 

39 

45 

64 

65 

68 

75 

49 

51 

41 

48 

57   68   76 


57   66   69 


70   75   76 


38   46   49 


80   79 
68   66 


75   79 
57   64 


75   78 
60   68 


73   78 
55   67 


76   77 
60   61 


SO   79 
62   68 


81   78 
62   62 


76   81 
64   63 


83   82 

63   62 


75   80 
55   62 


72   78 
61   68 


78   82 
67   65 


71   77 
48   61 


75   82 
52   68 


79   82 
58   64 


78   78 
61   61 


81   80 
59   70 


79   79 
62   67 


80   83 
61   70 


75   79 
60   67 


69 

81 

72 

58 

59 

56 

64 

73 

68 

59 

56 

53 

70 

75 

73 

56 

58 

56 

75 

65 

70 

48 

57 

54 

72 

63 

64 

56 

56 

52 

77 

77 

70 

59 

63 

58 

76 

82 

75 

60 

62 

57 

61 

66 

60 

55 

55 

49 

73 

62 

70 

54 

57 

52 

68 

74 

70 

56 

59 

51 

71 

79 

75 

56 

60 

55 

78   81 
54   66 


85   85 
45   55 


48   50   45 


78   84 
44   59 


73   79 
38   51 


81   82 
51   59 


85   88 
48   60 


85   83 
45   64 


76   82 
51   60 


81   86 
47   57 


82   86 
47   60 


75   80 
40   50 


72   77 
47   61 


74   71 
50   64 


7!   68 
39   43 


75   72 
37   44 


73   72 
44   40 


7-3   71 
32   36 


70   65 
48   52 


72   68 
42   47 


75   70 
39   41 


73   71 
45   47 


76   73 
36   39 


78'  76   71   72 


67 

62 

60 

61 

64 

51 

44 

37 

42 

49 

66 

59 

5« 

64 

66 

43 

38 

29 

27 

37 

70 

67 

61 

56 

62 

47 

42 

34 

32 

36 

68 

61 

61 

61 

65 

44 

37 

32 

27 

38 

69 

66 

59 

57 

58 

38 

32 

23 

22 

31 

64 

57 

55 

56 

60 

44 

41 

37 

39 

42 

66 

63 

58 

63 

66 

45 

40 

31 

32 

41 

65 

60 

56 

60 

63 

38 

37 

27 

29 

36 

70 

62 

60 

63 

64 

48 

44 

33 

33 

44 

66 

60 

58 

62 

63 

49 

39 

32 

31 

40 

70 

62 

59 

52 

65 

49 

42 

31 

32 

42 

71 

68 

62 

59 

61 

40 

36 

26 

25 

35 

67 

65 

57 

56 

58 

48 

42 

33 

30 

42 

58   51  I  46 


77   80 
51   66 


68   78 
46   49 


79   80 
52   55 


68   65 
42   42 


77   75 
47   51 


80   85   771  73   71 


58   47  1  38 


82   80 
47   59 


80   84 
47   55 


78   64 
50   58 


84   86 
45   59 


76   82 
45   55 


78   82   83 


77   68 
55   50 


76   71 
56   55 


67   71 
50   48 


77   72 
60   51 


63   64 
52   46 


73   71 
45   42 


72   70 
55   44 


75   72 

55   51 


71   68 
41   45 


76   72 
40   41 


76   69 

42   49 


73   68 
46   46 


75   72 
42   43 


72   68 
54   52 


70  I  72 
55  I  50 


70   69 
56   42 


57   63 
49   42 


63   60 

45   40 


62   53 
40   79 

70   60 


66   66   69 


63   62   69 


67   63   72 


56   58   57 
46   38   45 


35 


57   55 
37   32 


40   28 
62   59 


62   57 
47   34 


61   62 

40   32 


71   65   61 


65   59   56 
47   39   36 


62   57   55 


66   63   60 
49   46   36 


55   49 

35   33 


63   56   56 


50  I  47   31 


68  I  65 
54  ,  47 


72  '  68 
53   51 


54   54 
32   28 


61   58   55 
43   38   42 


65   64   68  '  63 


66   65   71   66   62   58 
44   45   57   »4   46   31 


23   24  2i      26  I  27   2S  29  i  30  I  31 


60   64   67 


62   66 

39   46 


49   55 
30   36 


60   59 
37   39 


60   61 
26   37 


57   60 
30   39 


56   60 
27   35 


62   67 
34   33 


59   62 

32   42 


61   63 

30   42 


62   65 
30   42 


58   57   59 


56   61 
32   41 


53   58   56 


56   61 
32   36 


49   49 
29   30 


54   60 
24   32 

59   65 


67 
48 

70 
58 

63 
55 

59 
53 

66 
53 

68 
48 

68 

35 

71 
52 

65 

52 

62 

53 

70 
52 

6R 
42 

63 

40 

68 

40 

70 
46 

57 
49 

55 

49 

70 
39 

70 
36 

71 
56 

64 

54 

55 

50 

69 
53 

62 

38 

62 
29 

69 
35 

71 
52 

59 
50 

57 
49 

6t 
36 

64 
44 

69 
53 

62 

54 

54 
46 

64 
49 

64 

42 

69 

39 

73 
54 

62 
55 

!5 
50 

70 
53 

69 
42 

68 

34 

70 
50 

67 
5? 

57 
51 

69 
51 

66 

40 

69 

38 

73 
57 

60 
53 

60 
52 

70 
51 

68 
42 

68 

38 

73 
54 

58 

51 

52 
49 

69 

47 

67 
42 

71 
38 

70 
52 

59 
53 

54 

51 

72 
51 

70 
41 

63 
31 

72 
35 

74 
50 

60 
51 

60 
51 

71 
35 

63 
44 

66 

54 

70 
56 

56 
49 

62 

50 

65 
43 

69 

40 

74 

51 

66 

55 

56 

51 

70 
52 

70 
46 

67 
42 

72 
58 

61 
55 

58 
53 

68 
54 

67 
49 

58 

40 

64 
45 

64 
51 

55 
47 

52 

47 

62 

43 

66 

43 

68 

45 

71 
55 

60 
52 

61 

53 

69 
48 

70 
33 

72 

57 

61 

52 

54 
50 

70 
52 

68 
41 

65 
41 

68 
53 

65 
53 

54 
48 

66 

49 

66 
42 

65 
33 

66 

52 

69 
53 

58 
49 

65 
50 

68 
40 

67 
39 

71 
50 

69 
58 

59 
53 

67 
53 

67 
46 

68 
43 

70 
54 

69 

55 

56 

49 

67 

50 

66 

45 

68 
37 

72 
50 

70 
55 

60 
50 

70 
51 

70 
39 

68 
35 

71 
56 

66 

57 

58 

52 

68 
51 

69 

37 

66 
39 

69 
53 

70 
54 

57 
49 

68 
50 

68 
42 

63   59   55 


41   51   48 


55   60 
48   50 


49   57   58 


33  41 

56  63 

33  44 

51  61 
29  34 

52  50 
29  34 

55  61 

26  34 

57  62 

31  41 


56  I  70   64   60   52   53   62 
40  '  37   50   51   44   45   50 


56  I  66   64   57   53   57 
41  I  38   54   51   49   52 


70.4 
54.2 


71.6 
A6.6 


70.3 
46.7 


70.2 
46.9 


69.5 
42.3 


71.2 
49.0 


70.9 
46.8 


70.4 
49.6 


70.7 
47.2 


71.6 
48.3 


67.7 
49.5 


71.5 
49.6 


70.8 
52.7 


65.4 
45.3 


71.6 
50.9 


70.4 
46.8 


69.7 
46.3 


70.5 
48.9 


69.8 

49.8 


71.1 
47.8 


70.0 
48.5 


61 

57 

52 

57 

64 

50 

51 

47 

49 

53 

65 

54 

48 

48 

53 

44 

45 

41 

42 

45 

56 

50 

55 

54 

54 

45 

43 

43 

42 

42 

61.8 
42.5 


51 

50 

52 

53 

56 

61.0 

42 

42 

43 

43 

47 

42.1 

62 

48 

57 

49 

51 

62.4 

45 

38 

39 

40 

45 

40.7 

60 

57 

50 

55 

58 

65.8 

48 

48 

44 

45 

52 

43.6 

60 

60 

51 

57 

62 

66.6 

51 

50 

46 

48 

53 

47.8 

See  Reference  Notes  FoUowlDg  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1962 


Day  Of  Month 


11      12      13      14      IS     16 


18   ;   19      20   I  21      22      23      24      25      2S      27      28      29      30      31 


EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

ELLSWORTH 

FARMINGTON 

FORT  KENT 

GARDINER 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM  2     S 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

HOULTON 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MADISON 

MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET  FAA  AP 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 


PORTLAND  WB  AIRPORT 
PRESQUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
RUMFORD  3  SW 
RUMFORD  POWER  PLANT 
ST  FRANCIS 
SANFORO  2  NNW 
SOUA  PAN  DAM 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2     NNW 
WOODLAND 


MASSACHUSETTS 
ADAMS 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


80 
60 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


72   71 
54   48 


70   72 
56   44 


72   75 

46   47 


75   70 
51   37 


72   76 
58   42 


70   73 
53   38 


77   75 
47   36 


73   72   77 


72   72 
50   42 


71   75 
55   38 


67   76 
54   44 


71   75 
58   50 


75   68 
55   39 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


72   77 
60   44 


75   65 
55   42 


65   72 

59   43 


72   74 
47   38 


78   66 
58   41 


66   74 
48   40 


72   74 
50   44 


71   71 
56   41 


73   70 
54   44 


73   77 
51   44 


84   70 
50   37 


72   75 
59   45 


74   76 
60   43 


70   75 
50   44 


76   74 
59   44 


68   62   57 
44   49   50 


71   68   59 

40   45   47 


76   66   58 

47   43   54 


76   75   63 
42   38   45 


73   66   62 

38   44   50 


76   66   63 
39   39   47 


74   64   58 
36   38   37 


74   66   56 
32   39   50 


77   64   66 
42   45   38 


72   59   56 
40   44   38 


77   60   58 
38   34   36 


74   72   58 
36   37   45 


74   75   63 
44   45   49 


75   65   62 
50   50   50 


71   71   61 
36   37   41 


73   72   62 
46   40   51 


72   74   55 
41   44   42 


74   72   68 
44   42   50 


72   67   56 
36   37   37 


73   56   56 
37   38   35 


72   71   57 
37   39   42 


67   67   60 
41   38   38 


71   63   65 
51   55   50 


72   65   54 
43   46   41 


71   68   55 
36   44   49 


72   72   55 

44   43   47 


72   63   59 
45   43   51 


42   42   42 


90   87   69 
53   55   48 


84   72 
57   50 


74   54   61 


78   78 
40   44 


79   79   57 


58   72 
32   39 


66   75 

37   42 


63   72   75 


58   66 
32   45 


71   75 
35   41 


70   74   77 
31   38   43 


68   70   78 


55  70  76 

33  45  55 

69  70  76 

35  47  52 

67  70  77 

33  38  42 

58  70  74 

37  39  47 

72  75  76 

40  49  48 

57  57  71 

35  35  42 

72  76  75 


57   67 
32   33 


57   73 
29   41 


59   73   75 


55   67 
34   39 


54   71   76 


71   77   75 
42   52   53 


51   67 
34   48 


58   67 
36   36 


71   75   79 


64 

60 

66 

48 

33 

32 

66 

74 

78 

51 

34 

44 

51 

55 

66 

40 

30 

30 

62 

73 

75 

51 

35 

43 

70   75   76 
32   40   40 


59   70 
41   42 


62   58   74 


73   75   75 
33   39   41 


60   57 

53   54 


64   70 
56   56 


55   71 

55   58 


78   68 
48   49 


75   73 
56   58 


72   81   73 


53   73 
55   53 


53  67 

54  52 


82   77 
55   59 


53   65   60 
57   58   51 


67   70 
55   51 


76   63   69 


74   79 
60   62 


73   67 
45   56 


72   77 
58   61 


78 

67 

52 

56 

62 

65 

56 

53 

55 

68 

57 

55 

73 

62 

51 

57 

71 

64 

55 

52 

75 

80 

50 

60 

79 

79 

58 

58 

72 

66 

55 

57 

73 

60 

50 

54 

72 

79 

57 

58 

70   77   67 
55   62   57 


83   82 
57   62 


78   62   71 
49   55   50 


80   73 
51   54 


56   57   50 


57   69 
55   55 


74   82   70 
43   63   60 


83   78   75 


61   65 

49   46 


70   57 
45   55 


71   68 
55   55 


71   75 
48   53 


67   65 
39   53 


74   78 
54   53 


70   71 
45   53 


69   62 
43   52 


60   65 
35   54 


57   63 
35   49 


58   57   56 


64   59   55 


50   54   52 


66   64   58 


69   65   57 
44   41   28 


57   53   54 


60   57 
43   30 


58   53   52 


78   79   71 


55   62   64 


64   60   64 


59   70 
47   48 


75   77   69 


53   70   72 


69   75 
52   55 


60   74 
48   49 


64   70 
50   53 


68   65 
49   54 


56 

57 

62 

41 

44 

40 

70 

70 

65 

37 

5? 

43 

56 

65 

57 

40 

50 

40 

57 

64 

57 

42 

51 

47 

60 

52 

56 

40 

45 

35 

71   67   63 


66   58 
46   56 


59   59 
40   41 


52   67 

40   57 


71  55  64 

46  43  28 

66  59  55 

49  46  38 

63  57  51 

45  37  32 

62  59  55 

47  43  30 


52   58 
78   42 


56   61   56 
31   34   36 


57   57 
26   31 


50   54 i  51 
50   51   47 


51   55 
48   48 


58   58 
51   51 


69   50  '  55 


53   57 
43   50 


57   62 
29   36 


60  I  64 
32  I  33 


56   69 
36   35 

56  I  57 


58   53   52   53   56 


61   50   50   61 


26   31   31 


55   55   60   67 


25   27   28 


53   58 
28   31 


54   57 
29   31 


59   60 
30   35 


50   50 
29   30 


57   62 

30   38 


33 


53   51  I  48 
46   45  !  42 


57   51 
37   41 


55   58   51 

50   47  ,  45 


58   57   51   53 


57   51  '  53 

47   43  i  44 


54   55 
43   48 


53   57 
45   46 


52   59   57 


49   55   56 


54   51   61 
46   45   50 


51   58   52 
53   50  '  47 


62   56  '    50 
37   47   42 


61   57   53 
40   51   45 


55   59 
50   52 


58   60   62 
37   41   43 


56   50 
35   28 


59   59   67 
39   44   48 


59   58   65 
42   38   52 


69   68 
50   57 


62   52 
45   52 


71   82 
55   50 


70   61 
49   58 


65   65 
42   50 


63   69 

46   47 


63   73 
51   55 


67;  52 

48  I  36 

7l'  62 

45  i  45 

61  ,  60 

49  41 

74  i  68 

56  46 


72   67 
53   42 


58   60 
37   47 


67   71 
49   54 


68   70 
40   50 


54   52 
38   49 


55   54 

35   41 


65   72 
42   55 


78   77   66 
52   55   47 


61   71   68 


77   31   73 


60   66   65  I  54 
40   42   41!  39 


77'  66 
50   44 


80   73;  68 
54   46  I  40 


65   71   62   70 
43   47   53i  45 


63 

67 

42 

50 

56 

58 

34 

36 

73 

69 

35 

52 

56   70 
40   57 


56   68 
40   50 


59  56 

46  37  35 

58  53  53 

39  37  36 

63  50  55 

39  36  27 

61  57  49 

43  35  29 

62  55  52 

40  39  20 

58  63  50 

49  42  36 

56  61  56 

44  37  3ft 

62  55  55 

47  36  30 

55  52  51 

45  36  30 

67  63  58 

46  48  34 

55 
33 

63  55  53 

43  40  33 

57  57  52 
45  32  29 

56  64  50 

45  41  28 

65  57  54 

46  32  25 

66  64  58 

41  46  30 

68  64  60 

44  34  28 


45   50 
27   32 


55   53 
20   32 


53   56 
29   35 


54   56 
26   35 


57   55 
33   31 


50   56 
32   35 


56  I  66 
33   45 


55  I  66 
33   36 


58   55 
30   32 


52  I  64 

32  I  36 


62   59  I  55 


45  44  41 

50  51  54 

43  43  45 

50  53  58 


46   45   43 
57   55   48 


51   56   51 
36   44  ,  41 


61   52   46   51   53 


58   61   57   57 
36   49   45  I  42 


57   60 
27   45 


51   60 
20   35 


53   52 

28   28 


57   67 
39   34 


55  64  59 
20  38  35 

56  64  61 
29  40  34 

54  50  62 
27  31  28 

64  55  59 

24  39  41 

55  52  59 

25  30  28 


57   63 
30   37 


55   54 
55   51 


65   56   52 

50   50   47 


60   50  !  51 
45   43   41 


65   52  I  48 

35   43  I  41 


62   58  I  52 

49   51  I  48 


55   53  I  47 
50   47   45 


55   56 
50   52 


56   62 
50   53 


55   40   54   51 


62   46   56 
32   40   40 


68   65   55 

41   50   45 


30   41 
55   65 


55  '  50   52   53 


67   68  I  68 
41   41  I  47 


56  61  56  70 

27  39  38  30 

62  61  65  56 

31  32  37  j  36 


61   50   52 
50   50   45 


64   56   52 

51   50   47 


69   5ft   56 


57   60 
47   54 


56   57 
51   48 


71   83   79:  71   55   69   55   65   55  1  52   58   63   67   66   55   57   57 
46   48   551  40   40   45   47   41   27   76   30   40   '5   35   50   48   51 


81   33   75:  77 
44   53   46i  36 


70   67 
45   43 


50   63   53   54   70   70   59   62   59   60 
77   77   43   1.0   34   55   52  ,  50   50   42 


S«e  Reference  Notes  Following  Station  jj^^qx 
-   210   - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER    1962 


Station 


Day  Of  Month 


11      12      13      U      15  i  16      17      18      19     20     21      22      23     24     25 


29     30     31 


BARRE    FALLS   I>AM 

Bt'DFORD 

BIRCH  MILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BOSTON    WB    AIRPORT 

BROCKTON 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

EAST  WAREHAM 

EOGARTOWN 

FALL  RIVER 


FITCNBURG  2  S 


FRAMINGHAM 


H INGHAM 

HOOSAC  TUNNEL 

HYANNIS  2    NNE 

KNIGHTVILLE  DAM 

LAURENCE 

LOWELL 

MIDOLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  C6  AIR  STATION 

SANDWICH 

SHELBURNE  FALLS 

SOUTH  EGREMONT 

SPRINGFIELD  ARMORY 

ST0CK6RIDGE 


81   79 
63   66 


62   72   71. 


83   80   77 
62   6S   <tl 


76   73   70 
59   59   54 


79   76   71 
62   62   57 


75   76 
58   59 


83   80 
60   64 


79   78   74 
60   66   53 


80   SO 
64   66 


85   82 
64   67 


72   77   73 
58   59   53 


67   72   76 
60   60   60 


73   77 
61   61 


63   89   7^ 


60  84   74 

61  63   53 


77   75 
61   66 


78   76   70 


83   87   66 
55   63   44 


72   75   70 
57   64   57 


82   67   66 
52   64   44 


74  71  67 

40  54  47 

76  63  65 

46  5  3  41 

77  75  61 
43  55  46 

74  60  63 
55  54  48 

72  64  67 

57  60  52 

77  70  66 

43  52  51 

75  78  66 
46  50  50 

76  62  62 

52  58  54 

72  75  60 

50  57  52 

75  78  61 

48  50  49 

75  65  63 

46  52  47 

72  75  66 

53  52  58 

79  66  67 

53  57  52 


76   76 
49   65 


80   69   70 
51   56   51 


75   63 
44   50 


75   77   58 


72   70 
4  3   46 


74   76   58 


MAX 

80 

72 

73 

74 

65 

MIN 

60 

64 

50 

52 

57 

MAX 

79 

70 

73 

77 

63 

MIN 

60 

57 

50 

50 

57 

MAX 

78 

76 

75 

77 

73 

MIN 

57 

64 

45 

43 

50 

MAX 

67 

77 

70 

72 

66 

MIN 

59 

60 

57 

54 

53 

MAX 

71 

77 

77 

78 

66 

MIN 

62 

63 

59 

59 

53 

MAX 

85 

68 

75 

73 

59 

MIN 

62 

47 

43 

43 

51 

MAX 

7* 

76 

69 

70 

67 

MIN 

59 

66 

55 

48 

53 

MAX 

69 

74 

73 

70 

65 

MIN 

57 

65 

53 

45 

52 

MAX 

61 

73 

74 

77 

63 

MIN 

60 

51 

46 

46 

53 

MAX 

70 

72 

77 

71 

76 

MIN 

58 

59 

52 

44 

45 

MAX 

72 

72 

67 

67 

63 

MIN 

59 

60 

55 

53 

55 

MAX 

76 

75 

72 

72 

67 

MIN 

57 

65 

53 

52 

59 

MAX 

72 

79 

70 

74 

66 

MIN 

62 

62 

56 

42 

54 

MAX 

84 

88 

70 

74 

73 

MIN 

62 

66 

46 

43 

43 

MAX 

84 

80 

73 

71 

68 

MIN 

60 

61 

44 

43 

56 

MAX 

83 

74 

76 

78 

69 

MIN 

63 

58 

52 

52 

52 

MAX 

65 

70 

75 

64 

MIN 

60 

54 

43 

54 

MAX 

76 

75 

74 

76 

63 

MIN 

61 

60 

51 

43 

52 

MAX 

85 

64 

65 

79 

60 

MIN 

55 

63 

42 

42 

46 

72   73 

35   38 


77   75 
43   49 


31   36   37 


75   74 
52   54 


47  55  56 

71  76  74 

38  36  41 

63  71  75 


77   76 
46   52 


69   74 
45   52 


39   45 
75   72 


52   50   50 


77   74 
51   57 


67   75   60 


49   52 
77   76 


75   75 
38   39 


72   75 
36   38 


78   76 
48   50 


77   75 
48   49 


70   75   75 


74   69 
52   53 


73   73 
36   38 


73   76 

51   54 


76   73 
46   55 


62 

70 

72 

35 

40 

38 

68 

73 

71 

45 

53 

55 

71 

74 

74 

44 

45 

51 

70 

78 

74 

46 

54 

56 

61 

74 

75 

34 

34 

41 

69 

73 

73 

32 

35 

39 

73 

76 

76 

39 

39 

50 

69 

74 

73 

31 

36 

39 

71   76   74 


86   81   76 
57   61   56 


80   78   71 
61   67   56 


83   79   74 
57   59   56 


85   61   77 
62   66   61 


63   82   76 
54   67   52 


83   82   76 

60   70   62 


72   78   78 
60   68   63 


58   67   60 


60   61   57 


81   83   77 
59   65   62 


56   67   60 


79   66   62 
54   67   61 


62   71   60 


85   81   75 


75   81   72 
44   56   60 


62   67   59 


76   62   75 


86   79   76 
62   60   59 


64   78   75 
62   63   57 


59   66   55 


73   72   73 


78   85   77 
58   65   61 


62   59   51 


76   62   76 
59   66   60 


85   81   76 
61   61   51 


73   60   83 
46   63   55 


60  67  58 

82  66  74 
62  69  61 

78  84  76 
62  66  60 

76  83  76 

41  63  62 

60  76  70 

62  64  58 

81  81  76 

63  66  59 

79  75  70 

61  61  57 

83  81  75 
55  61  54 

76  83  75 

40  63  59 


72   78 

41   48 


79   84 
49   59 


79   80 
4  1   60 


78l  70   68 
45!  36   38 


751  7?   72 
50;  44   42 


741  68   72 

43[  35   •!5 


52   59   53 


73   86 
58   63 


78   84 
47   54 


73   73 
55   55 


75   72 

49i  40   45 


75  80  84 

44  50  49 

78  64  78 

46  60  54 

74  77 


75   73 
40   40 


7?   71 
52   48 


80!  74   70 
55   49   43 


eli  74 

5l|  42 


74|  73   73 
53!  46   44 


73   75 
55i  51 


55   61   57 


78   84 
50   56 


75   72 
52   53 


7B   75 
48   42 


76   84   861  '6   79   74 
52   57   56 


52   61   54 


75 

65 

76 

72 

72 

71 

48 

59 

49 

42 

44 

59 

67 

77 

77 

71 

69 

65 

44 

45 

44 

40 

43 

43 

71 

76 

74 

73 

71 

73 

57 

61 

57 

44 

42 

62 

42   44   44 


75   61 
53   60 


79   81   71 
52   59   46 


76   82 

48   57 


72   71   72 
60   61   56 


80   78   83 
57   64   59 


79   79   69 
43   55   46 


72   85 
53   59 


74   75   76 
56   60   57 


77   85   77 
46   60   47 


75   77 
49   52 


71   80   74 
60   60   58 


74   64 
53   59 


74   78 
54   60 


49   45   59 


38   38   42 


70   74 
50   47 


70   71 
48   46 


47   40   58 


72   70 
58   59 


79   72 
53   58 


66   58 
38   38 


74   72 
48   47 


75   70 
50   52 


73   74 
4?   41 


77   74 
41   41 


68   69 
52   48 


70   71 
50   49 


52   56 

80!  74   69 


46   46   45 


79 

79 

72 

72 

67 

73 

63 

44 

56 

41 

38 

38 

42 

49 

62 

85 

77 

75 

72 

71 

69 

51 

51 

50 

47 

47 

53 

49 

60 

60 

71 

68 

59 

68 

64 

43 

55 

42 

37 

36 

47 

39 

78 

81 

75 

73 

73 

71 

70 

58 

57 

49 

41 

42 

51 

4S 

73 

83 

82 

75 

71 

72 

68 

40 

43 

44 

16 

38 

44 

37 

66   63   57 
42   37   25 


66   62   56 

48   39   33 


65   50   55 
45   16   24 


66   62   56 
46   41   35 


71   68   63 
42   42   36 


70   68   62 
47   40   29 


66   64   58 

50   48   40 


52   45   15 


68   65   61 


70   51   58 


72   68   61 


71   53   61 

51   48   38 


70   68   55 


73   71   65 
44   44   31 


70   56   52 
50   46   37 


69   62   59 


66   63   64 


68   64   58 


68  67  59 
50  47  36 

67  60  57 

50  42  35 

71  68  63 

46  43  13 

67  59  56 
56  51  45 

73  66  66 

54  47  40 

63  55  53 

44  32  28 

71  67  60 
50  48  37 

72  64  60 

55  50  43 

69  63  59 

46  16  n 

72  72  63 

43  46  35 

66  60  56 

48  48  4n 

68  62  60 

49  47  36 

72  52  60 

56  49  40 

68  64  58 

46  42  28 


63   61 

31   43 


62   62 

45   42 


60   60 
40   42 


60   60   57 


60 

61 

72 

53 

50 

50 

61 

59 

77 

40 

48 

32 

61 

64 

57 

60   60   59 


58   58   60 


60   62 
34   42 


64   60   55 


62   59 
40   50 


66   63   57 


61   63 
32   46 


60   63   63 


66 

64 

50 

47 

60 

58 

44 

47 

56 

61 

61   60   57 


68   62   58 


57   62   62 
27   38   38 


63   63   56 


61   63   60 


60   63   61 
30   32   44 


60   60   56 
37   47   48 


60   63   60 
32   47  .49 


66   52   58 

44   48   52 


58   60   56 


62   60   61 


65   54 
43   42 


58   63   61 
26   38   42 


63   61   58 


52   59   61 


72   72   58 
35   52   51 


67   66   66 

30   54   50 


35   38   51 


72   70   68 


58   68   59 


61   67   70 


68   70   59 


54   67   70 
43   52   58 


71   73   62 


58   73   72 
42   47   53 


61   64   74 
39   44   53 


74   73   58 
43   57   54 


71   72   62 
36   55   54 


63   66   67 
35   37   49 


34   52   56 


60 

62 

64 

30 

42 

32 

64 

61 

71 

49 

49 

42 

60 

58 

70 

49 

46 

42 

63 

52 

72 

44 

44 

40 

60 

55 

66 

49 

47 

55 

70  73  63 
54  57  56 

67  67  57 

34  53  51 

71  75  69 
46  55  57 

72  73  69 

46  56  56 

72  73  58 

17  56  52 

58  71  72 

34  38  55 

60  69  59 

47  53  53 

69  70  70 
47  56  53 

72  74  62 

50  60  58 

63  67  71 

35  35  52 

65  66  60 

34  54  52 

70  71  62 
31  5  0  49 


70   72   60 


S3   60 

46   41 


56   61   68 

50   53   45 


61   65 

49   40 


56   60   65 


60  63  68 

52  54  51 

58  70  67 

51  55  42 

58  55  69 

48  48  39 


63 

67 

54 

46 

55 

59 

50 

48 

56 

69 

50   49   43 


61   68   67 
5  2   51   46 


59   66   69 
57   54   50 


60   71   69 


57   55   59 
46   48   45 


59   56   64 


54   56   69 
51   52   50 


60   60   67 
52   53   45 


65   69   67 
54   52   44 


56   54   66 

50   50   40 


57   59   64 
51   54   50 


54   57   66 


62  58  65 
47  49  46 

67  67  64 

55  56  54 

63  72  73 
55  55  50 

52  65  65 


63   69   58 


54   63   68 
53   53   50 


58   60   68 
51   52   45 


50   52   50 


59   65 
5  2   44 


68   70   70 
56   55   50 


56   52   65 


55  66  65 

49  50  39 

68  70  70 

47  42  38 

54  65  64 

48  47  40 

60  68  68 


35   56   54  i  53   49   41 


58   56 

50   48 


70.2 
41.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1962 


Station 


Day  Of  Month 


9       10      11      12      13      14      15     16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


TURNERS    FALLS 

WALPOLE 

WEST  CUMMINGTON 

«EST  MEOWAY 

WESTON 

WORCESTER  W8  AIRPORT 

WORCESTER 


NEW  HAMPSHIRE 
BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  0AM 

CAMPTON 

COLEBROOK 

CONCORD  W8  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  1  NW 


GRAFTON 


LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSA6ESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA   2    NNW 

NORTHWOOD 

PETERBORO   2  S 

PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 


MAX 

86 

76 

MIN 

55 

50 

MAX 

79 

75 

MIN 

60 

65 

MAX 

86 

88 

MIN 

46 

62 

MAX 

82 

73 

MIN 

62 

64 

MAX 

83 

74 

MIN 

60 

61 

MAX 

80 

69 

MIN 

62 

57 

MAX 

81 

73 

MIN 

64 

61 

79  65  65 

49  54  44 

78  61  65 
44  51  51 

74  76  67 

39  40  39 

79  67  66 


74  58  61 

55  55  46 

73  63  63 

48  54  48 


MAX 

81 

75 

72 

73 

66 

56 

MIN 

58 

55 

43 

42 

49 

42 

MAX 

91 

82 

73 

80 

79 

58 

MIN 

53 

57 

43 

42 

45 

44 

MAX 

82 

81 

68 

73 

74 

56 

MIN 

53 

55 

45 

43 

44 

42 

MAX 

80 

83 

68 

75 

76 

62 

MIN 

62 

62 

43 

42 

51 

47 

MAX 

85 

76 

71 

77 

79 

64 

MIN 

57 

59 

40 

41 

45 

44 

MAX 

84 

82 

67 

72 

75 

61 

MIN 

50 

53 

41 

39 

40 

44 

MAX 

83 

70 

77 

77 

64 

64 

MIN 

62 

49 

42 

46 

54 

39 

MAX 

78 

74 

76 

76 

64 

61 

MIN 

59 

57 

42 

42 

40 

46 

MAX 

75 

74 

76 

79 

70 

67 

MIN 

59 

58 

44 

40 

48 

50 

MAX 

80 

72 

73 

74 

65 

62 

MIN 

62 

52 

41 

41 

51 

45 

MAX 

82 

68 

73 

75 

59 

60 

MIN 

52 

50 

35 

34 

39 

42 

MAX 

82 

79 

66 

70 

70 

56 

MIN 

51 

51 

42 

35 

39 

40 

MAX 

83 

79 

79 

79 

72 

63 

MIN 

63 

63 

44 

45 

52 

47 

MAX 

83 

73 

74 

79 

59 

59 

MIN 

57 

58 

35 

34 

46 

42 

MAX 

87 

75 

77 

75 

65 

63 

MIN 

60 

62 

46 

47 

57 

43 

MAX 

87 

72 

78 

80 

65 

66 

MIN 

62 

62 

44 

47 

55 

45 

MAX 

81 

68 

76 

76 

62 

62 

MIN 

62 

51 

48 

50 

54 

43 

MAX 

82 

73 

75 

75 

74 

58 

MIN 

53 

49 

41 

40 

45 

45 

MAX 

86 

71 

76 

75 

60 

61 

MIN 

58 

45 

43 

46 

53 

35 

MAX 

82 

84 

71 

78 

81 

67 

MIN 

59 

61 

49 

48 

49 

54 

MAX 

80 

71 

76 

77 

65 

64 

MIN 

60 

58 

43 

43 

52 

46 

MAX 

80 

74 

68 

70 

67 

56 

MIN 

59 

60 

47 

46 

53 

41 

MAX 

63 

55 

49 

52 

40 

38 

MIN 

50 

37 

36 

36 

32 

23 

MAX 

84 

71 

77 

78 

63 

64 

MIN 

60 

51 

46 

44 

52 

41 

MAX 

75 

72 

75 

76 

63 

64 

MIN 

57 

58 

49 

48 

49 

46 

MAX 

82 

75 

74 

75 

68 

60 

MIN 

59 

62 

40 

42 

53 

44 

MAX 

69 

68 

69 

71 

58 

54 

MIN 

56 

55 

44 

42 

44 

42 

MAX 

31 

75 

67 

76 

77 

62 

MIN 

55 

59 

40 

40 

45 

45 

MAX 

67 

72 

70 

71 

62 

64 

MIN 

56 

53 

45 

43 

48 

44 

MAX 

82 

83 

67 

74 

76 

61 

MIN 

55 

61 

41 

43 

46 

43 

73   76   77 
35   40   42 


70   76   74 
35   40   43 


63   71   75 
29   35   37 


73   77   76 
32   38   46 


73   78   77 
33   43   48 


69   72   72 
42   52   53 


84 

76 

75 

82 

83 

61 

64 

52 

46 

59 

83 

80 

74 

78 

85 

59 

65 

53 

47 

57 

75 

82 

74 

62 

82 

44 

47 

47 

39 

45 

83 

82 

79 

81 

86 

59 

69 

56 

44 

57 

86 

81 

76 

61 

85 

56 

67 

58 

47 

57 

80 

76 

72 

77 

79 

59 

60 

55 

51 

57 

82 

SO 

74 

61 

82 

59 

60 

59 

52 

58 

67   72   73 


62   72   77 


7 

71 

6 

44 

1 

76 

5 

39 

3 

78 

58   69   73 


74   77   78 

34   41   41 


30   33   36 


74   78   78 
30   36   37 


68   71   77 
26   32   34 


79   73   60 
57   60   52 


43   62   56 


53   62   53 


76   83   72 


46   60   56 


75   75   71 


61  63  56 

81  77  67 

61  61  54 

85  81  73 

57  65  63 

83  74  71 

60  61  51 

78  70  58 

54  56  53 


55 

65 

68 

73 

68 

67 

34 

38 

40 

39 

59 

52 

75 

79 

79 

85 

81 

75 

36 

40 

44 

59 

66 

56 

70 

74 

76 

82 

73 

66 

28 

32 

33 

57 

62 

55 

71 

77 

78 

81 

74 

69 

36 

41 

42 

61 

62 

56 

75 

77 

78 

85 

76 

74 

33 

40 

38 

57 

64 

59 

72 

77 

77 

81 

73 

63 

38 

46 

48 

60 

61 

58 

70 

74 

75 

75 

71 

61 

32 

36 

38 

54 

6-1 

55 

70 

76 

75 

81 

70 

68 

33 

39 

41 

63 

62 

47 

65 

76 

79 

78 

87 

78 

38 

37 

43 

44 

61 

58 

73   76   77 
32   38   42 


86   77   72 


65 

69 

70 

78 

75 

66 

35 

49 

48 

61 

61 

55 

39 

47 

56 

66 

55 

40 

25 

33 

43 

46 

38 

37 

73 

77 

75 

84 

78 

74 

32 

38 

40 

59 

61 

55 

73 

77 

77 

84 

78 

70 

40 

47 

48 

56 

66 

55 

71 

74 

74 

81 

74 

71 

29 

36 

45 

58 

66 

53 

33   41   48 


63   72   75 
30   32   35 


69   75   76 


62   69   73 


73   67   60 
58   57   53 


76   78   72 
39   56   66 


78   82   71 
59   56   53 


69   63   60 


40   41   52 


72   70   70 
42   41   57 


72   70   67 


75   77   73 
38   37   58 


73   74   70 
45   40   57 


69   69   66  1  64   57 


68   61   56   61 
47   40   33   29 


68 

64 

57 

44 

13 

23 

70 

65 

61 

40 

39 

77 

68 

69 

59 

43 

4? 

30 

62   62   60 
76   42   43 


75   38   47 


64   63   62 
76   45   45 


54  I  56   59   56 

33  I  38   45   45 


74   72   72   68  1 
54I  47   41   56 


65   63   56   61 
46   42   35   29 


71,  58 

461  *2 


76  I  65 
46!  "'' 


62   62 

40   49 


56   52   50 


65   64   54 


57   75   73 


70  80  801  71 

46  53  54!  39 

65  79  60!  70 

47  50  45'  39 

66  75  74!  65 
49  51  5o'  ""^ 

80  82  75;  ■") 

45  57  46  '' 

77  78  68  "• 


63   761 
48   46' 


79   60   71 

44   58   49 


65   63 

41   41 

65   64 


73   69 
39   52 


65   67 

35   45  ' 


41   36   29 


64   60   49 
45   36   27 


65   57   52 
45   33   23 


74   64, 

57   42 


59   71   72 


83   75   69 
56   53   *0 


70   65 
38'  "0 


79   70 1  *5 
60   481  *2 


76   74 
44   38 


79  79  71 

52  60  60 

77  75  72 

49  54  45 

79  77  70 

44  56  46 

75  61  84 
52  52  52 

76  84  75 
46  56  45 


50   40 
37   33 


63   75 
57   46 


73   71 
36   56  * 


70   65 
34   53 


66   61 
34   50 


69   65 
37   42 


72   69 
40   53 


65   64  , 
32   45 


67   64 
40   52 


70   69 
37   54 


69   67 
45   54 


68   61 
38   50 


68   63 
41   51 


76   74 
42   43 


72   67  1 
36   53 


69   64 
43   38 


62   56   55 

42   36   27 


60   46   58 
41   40   30 


43  32  29 

67  62  56 
42  39  29 

61  55  52 

36  33  22 

60  54  52 
50  43  30 

68  60  61 
42  37  25 

65  57  55 

47  38  36 

61  66  49 


61   56   50 
45   31   27 


70   68   64 


65   60 
38   40 


63   66   60  \    57   67   50 


29   32   31 


32   29 

27   16 


73   67 
47   *2 


80   71 
57   46 


69   66 
55   51 


73   66 
39   55 


70   66 
35   52 


55   57 
38   50 


65   64 
35   38 


70   69 
38   50 


67   70 
36   40 


71   70 
34   53 


71   70 
35   55 


63   68 

31   32 


72   73 
34   56 


75   73 
35   55 


72   72 
42   5  3 


54   68 
50   51 


55   64   67 
50   51   42 


55   57   62 
46   46   4] 


56   67   70 
51   53   40 


54  i  49   52   43 


50   59   64 
46   49   44 


52   61   65 


66   60   60 
26   39   36 


60   62   64 
26   30   33 


47   53   61 
28   30   35 


65   60   58   55   65   57 


59   63 
30   39 


64   60  I  71 
41   38   32 


64   58  I  69 
32   34   26 


62   65   62   72 


66 

63 

57 

48 

52 

36 

49 

45 

46 

47 

65 

59 

60 

60 

66 

37 

45 

45 

44 

47 

70 

69 

56 

53 

56 

46 

48 

48 

49 

46 

70 

65 

58 

60 

65 

35 

44 

45 

49 

46 

64 

58 

57 

66 

64 

34 

49 

46 

46 

49 

43  I  30 
56  i  69 


23   35   36 


55   66   60 


22 

33 

31 

44 

46 

59 

28 

31 

30 

61 

55 

62 

29 

40 

42 

58 

62 

62 

20 

40 

36 

54 

63 

62 

31 

44 

40 

59 

67 

67 

25   41   38 


57   64   68 

34   43   43 


53   61   61 
27   37   32 


54  64  62 

30  42  36 

58  61  65 

31  31  42 

61  62  58 

26  41  43 

53  57  58 

30  39  39 

26 

17 


70   57 
62   51 


65   54 
51   47  : 


71   66 
53   62 


70   58 
52   47  , 


60   57  I 
45   40 


54   58   67 
49   53   48 


52   56   62 
46   46   48 


59   61   57 
30   33   46 


70   65 
63   50 


65   57 

50   46 


66   69 
53   52 


70   60 
55   48 


65   56 
5  3   49 


60   58 
49   47 


34   32 
25   24 


64   60   56 


55   58   55 
45   37   24 


56   45   48 
43   36   32 


65   62 
40   38 


68   66 

44   37 


67   67   57 
33   62   60 


61   63   60 

27   44   39  I  32 


62   59 
32   42 


73   71 
39   54 


70   61 
53   62 


63   60 

50   48 


40   40 
34   32 


70   57 
53   50 


60   56 
38   50 


54   67 
47   49 


56   67   58 


52   46 
44   4  3 


66   57 
48   49 


52   55   52 
48   47   42 


66   61 
49   48 


55   66   69 
49   50   42 


50   56   64 
47   49   48 


55   66   59 


53   59   63 


58   55   58 
49   49   47 


66   58 

47   60 


51   53   59 


34   40   36 
29   32   31 


55   59   57 
48   53   43 


51   55   67 


58   62   59   68   62   58   53   59   66 
23   42   39  '  38   52   47   46   47   38 


53  I  58   58   51 
33  '  34   48   45 


56   54 
43   42 


56   56   59   63   71   72   65   54   56 
26   28   39 '  32   35   46   48   45   45 


56  '  66 

25  t  25 


55   57 
41   41 

57   50 


68   66   55 
35   51   49 


53   62   64 
46   49   45 


70.1 
47.4 


77.2 
46. S 


69.5 
49.6 


61   67   66   57   57   62 


32   38  I  31   34 


68.2 

44.3 


65.6 
41.3 


69.7 
45.7 


67.0 
42.4 


71.1 
44.8 


67.2 
43.8 


64.7 
41.0 


61.7 
40.8 


71.2 
46.6 


66.6 
1  41.5 


67.6 
47.6 


71.3 
45.6 


67.1 
48.5 


66.9 
43.4 


55.8 
44.3 


71.8 
46.3 


69.4 
45.5 


64.1 
46.9 


41.8 
31.7 


69.9 
44.9 


67.8 
46.3 


67.9 
44.3 


60.1 
43.8 


66.9 
45.1 


68.0 
41.6 
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Continuwl 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  01  Monlh 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1962 


10 


22   23   24 


r«MIIORTH  2 


WOODSTOCK 


RHODE  ISLAND 
BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 


PROVIDENCE  WB  AIRPORT 


VERMONT 
BELLOWS  FALLS 

BENNINGTON  2  NNW 

8L00MFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CORNWALL 

DORSET  I  S 

ENOSBURG  FALLS 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AP 

MOUNT  MANSFIELD 


NORTH  DANVILLE 

READSBORO  1  SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 

VERNON 

WATER6URY  1  NNE 

WEST  BURKE 

WOODSTOCK  3  ENE 


MAX 

62 

75 

MIN 

60 

60 

MAX 

76 

MIN 

63 

MAX 

69 

MIN 

64 

MAX 

70 

MIN 

59 

71   77   71 
62   64   S7 


79   74   74 
61   58   50 


75   77   73 
63   62   54 


74   77   74 
64   62   55 


MAX 

87 

85 

MIN 

57 

64 

MAX 

92 

72 

MIN 

64 

61 

MAX 

84 

78 

MIN 

62 

53 

MAX 

S4 

71 

MIN 

66 

49 

MAX 

86 

74 

MIN 

53 

60 

MAX 

87 

84 

MIN 

48 

55 

MAX 

85 

80 

MIN 

66 

59 

MAX 

88 

73 

MIN 

59 

58 

MAX 

86 

83 

MIN 

59 

54 

MAX 

84 

81 

MIN 

56 

60 

MAX 

88 

85 

MIN 

55 

60 

MAX 

81 

71 

MIN 

60 

47 

MAX 

72 

66 

MIN 

59 

43 

MAX 

82 

75 

MIN 

63 

48 

MAX 

82 

72 

MIN 

59 

44 

MAX 

86 

87 

MIN 

51 

60 

MAX 

87 

78 

MIN 

60 

61 

MAX 

83 

80 

MIN 

69 

58 

MAX 

86 

81 

MIN 

56 

59 

MAX 

81 

63 

MIN 

46 

59 

MAX 

85 

84 

MIN 

62 

66 

MAX 

89 

82 

Ml  N 

58 

57 

MAX 

88 

80 

MIN 

49 

55 

MAX 

86 

84 

Ml  N 

54 

61 

76   67   69 
45   50   49 


75   66   61 
47   50   48 


78   65   60 

48   45   44 


76   62   66 
56   60   55 


77   60   63 
49   51   60 


76   64   66 
53   56   49 


80  60  62 

48  50  47 

79  67  64 

43  55  42 

75  74  60 


66   63 

53   39 


77   78   60 


72   64 
57   39 


78   65   61 


74   61 
46   44 


76   77   59 


60   59 
48   36 


62   58   47 


59   56 
46   39 


76   76   57 


76   71   60 


73 

62 

59 

47 

75 

61 

46 

43 

73 

52 

42 

39 

78 

61 

51 

46 

76 

57 

45 

42 

78 

69 

36 

43 

75 

60 

45 

40 

74   76   77 
30   35   37 


74   76   76 


70   75   76 
38   44   47 


30   36   39 


65   72   69 
51   54   57 


70   75   74 
39   45   48 


70   74   71 
35   39   39 


70   76   73 
43   46   50 


63   70   76 


82   78   72 

67   67   59 


86   82   77 


54   56   56 


73   77   75 
63   66   61 


57   61   56 


58   66   55 


80   63   76 
59   63   59 


76   83   74 


77 

80 

65 

76 

38 

39 

64 

60 

72 

75 

69 

70 

38 

39 

60 

61 

75 

76 

81 

71 

40 

43 

62 

60 

76 

76 

83 

79 

31 

32 

56 

60 

72 

75 

76 

80 

29 

33 

36 

60 

74 

83 

76 

76 

45 

48 

66 

60 

75 

76 

76 

74 

35 

38 

62 

58 

76 

77 

77 

73 

40 

40 

63 

57 

71 

75 

73 

78 

38 

42 

45 

62 

71 

76 

77 

83 

36 

41 

42 

62 

73 

74 

79 

70 

35 

40 

62 

57 

59 

63 

63 

6? 

43 

49 

53 

39 

75 

75 

74 

70 

46 

45 

60 

56 

74 

73 

76 

69 

36 

36 

59 

56 

69 

74 

74 

80 

35 

37 

44 

62 

75 

77 

78 

76 

40 

43 

63 

63 

75 

76 

78 

75 

53 

54 

55 

63 

76 

77 

76 

76 

40 

42 

59 

65 

65 

70 

73 

75 

28 

31 

36 

57 

73 

71 

75 

63 

39 

44 

45 

60 

70 

76 

75 

78 

39 

44 

40 

59 

70 

75 

76 

74 

32 

35 

44 

59 

72 

76 

74 

79 

35 

38 

47 

62 

79   66   78 


62 

45 

53 

65 

77 

76 

57 

51 

56 

61 

78 

76 

46   56   44 


71   74 
59   64 


79   85   76 


6a   68   67 


70   74   73 
39   36   56 


65   70   67 
44   40   54 


64   68   67 
38   36   56 


71   69   70 
53   59   61 


74   70   70 


72   67   60 
43   38   30 


64   57   '.i 
50   38   32 


66   65   53 

41   38   35 


75   63   59 
44   40   31 


75   80   76   75   71   71 ]  69   63   61 


58   50 1  39   43   58 


76l  73   66   71 


55   60   55 


78   81   79 


47   46   51 


75   69   66 
42   42   42 


73;  70   74   67 
43   39   41   52 


66   66   62 


65   58   57 


78   67|  63 
62   46   41 


74|  69 
39   34 


76]  68 
39   34 


80   75,  76 
64   461  43 


75   76 
41i  40 


61   50 
45   36 


65   58 
46   39 


60   53 
47   40 


57   65   61 
23   33   34 


62   66   69 
26   46   43 


58   61   56 

30   37   40 


55   64   66 


62   60   59 
51   54   47 


62   61   56 
29   39   42 


61  62  60 

29  44  50 

61  62  58 

34  43  48 


55   57   64 


60   66   70 
27   39   34 


63   62 
32 


61   62 

38   35 


64   66 
39   37 


69   67   62 
30   51   48 


72   70   63 
32   52   62 


65 
53 


69   63   57 
32   50   42 


65   66   62 
53   56   55 


93   99   6« 

46  46   49 


54 

98 

70 

46 

50 

49 

51 

54 

63 

45 

47 

49 

56 

64 

59 

50 

50 

46 

77   73 

65   52'  46 


61   70   63  I  60   57 


40   42   47 


53   63 

24   32 


70   71   68 
34   56   57 


46   5  7   54 


65   66 
36   39 


64   67 
34   54 


66   64 
33   48 


65   58 
36   49 


70   67 
29   51 


64   66 
26   27 


63   67   69 
56   56   53 


56   69   68 


60   66   68 
53   54   39 


68 
52 


55   61 
51   46 


68   66 
50   41 


57   66   63 


58   60   59 


45  !  46   44 


54   60   64 


56   62 
48   44 


76   75 
49   49 


62   60   79 


67   60   65 
44   43   43 


65   61   67 
42   41   44 


75   67|  59 
61   47   42 


66  66  55l 

44  55  39 

78  77  66 

49  54  47 

75  77  65 


61   80   77 


75   73 
60   46 


76   72 
65   57 


76   76 
65   46 


50 

44   55   50 
35   35   37 

59   68   64 


56   60   62 
36   36   46 


69   67   67 
39   40   42 


75   67   61 
43   42   51 


65   62 
45   41 


67   63 
42   41 


60   50 
45   35 


49   43 

26   28 


58   47 
39   28 


65   61   54 


61   58 
46   43 


67   57 
49   42 


65   66   66   64   62   51 
43   41   52  I  45   40   29 


681  63 

38   31 


80   62;  76 

49   47 i  40 


82   66 

481  '•7 


76  65 

42,  40 


72   69 
41   45 


58   57 
42   37 


70   66 

45   39 


64   61 

44   40 


65   62 
45   36 


70   77   77 


69   65   67 
39   39   41 


54   65   65   67   67   56   58 
31   42   34   39   42   46  I  48 


54   64   63 


56   63   64 
31   35   31 


53   55   63 
33   34   39 


54   54   66 
31   33   37 


60   62 
35   36 


44   43 

33   36 


61   64 
36   35 


50   60   61 


57   60 
32   40 


55   66   64 
29   43   36 


52   62   63 
30   41   40 


55   65   65 

31   41   34 


60   55 
50   47 


59   65 

33   41 


53   62  j 
39   35 


52   52   59 
25   27   29 


54   62 
33   37 


69   65 

33   50 


63   69 
37   38 


64   69 
35   36 


66   61 
31   52 


52   52 

36   42 


67   57 
36   48 


65   62 

28   48 


67   66 
35   54 


66   64 
34   52 


57   60 
29   30 


64   69 

39   40 


62   67 
34   50 


63   68 
29   31 


59   63 
42   48 


65   59 
50   48 


59   67 
49   49 


59   63 
46   48 


60   57 
47   47 


54  69  58 

46  49  47 

54  65  56 

48  47  47 

55  52  61 

44  47  43 

56  61  63 
51  51  50 

58  61  59 

49  49  53 

59  70  65 
49  50  51 

51  50  60 

43  45  42 


69  I  57 
50  I  51 


61  I  57 
48   47 


60   59 
46   48 


69  i  56 
50   49 


53   64 
47   43 


55   59 
4  7   44 


69.9 
43.6 


68.0 
56.5 


70.2 
47.8 


70.5 
46.3 


70.2 
91.4 


70.4 
49.6 


69.2 
42.2 


70.1 
46.6 


68.6 

45.3 


66.9 
49.1 


64.7 
43.9 


92.8 
39.3 


69.5 

49.0 


63.7 
41.1 


67.1 
42.7 


68.5 
47.0 


68.1 
50.7 


69.2 

46.4 


70.2 
45.2 


66.7 
44.8 


66.5 
39.9 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1962 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

STORRS,  CONN. 

1  INCH 

MAX 
UIN 

81 
77 

78 
73 

78 
70 

78 
70 

73 
72 

72 
67 

74 
63 

74 
64 

73 
64 

74 
70 

77 
73 

74 
70 

77 
67 

78 
71 

74 
69 

74 
66 

70 
65 

73 
68 

69 
64 

68 
62 

65 
58 

63 
56 

64 
58 

64 
60 

67 
58 

72 
64 

68 
64 

64 
62 

68 
62 

67 
61 

71.7 
65.6 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

78 
73 

77 
73 

73 
69 

75 
68 

72 

68 

69 
66 

70 
63 

71 
63 

70 
64 

70 
67 

73 

70 

70 

67 

72 
65 

74 
68 

72 

67 

70 
65 

67 
64 

68 

67 

66 
62 

65 
61 

62 

58 

60 

55 

61 
57 

60 
58 

63 

57 

67 

61 

66 
62 

62 
60 

62 
60 

63 
59 

68.3 
63.9 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

71 
71 

71 
70 

70 
70 

70 
68 

69 
67 

67 
66 

66 
64 

65 
64 

65 
64 

65 
65 

68 
66 

69 
66 

66 

65 

68 
66 

68 
66 

67 
65 

66 
64 

66 
65 

65 
63 

63 
62 

60 
60 

60 
58 

58 
58 

58 

58 

59 
58 

62 
60 

62 
61 

; 

; 

60 
60 

60.8 
59.7 

KINGSTON,  R.  I. 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

70 
67 

70 
68 

70 
65 

69 
63 

65 
64 

68 
64 

67 
64 

67 
59 

65 
59 

66 
63 

70 
65 

69 
64 

68 
62 

68 
64 

68 
63 

67 
60 

64 
60 

65 
63 

63 
60 

62 
59 

60 
55 

58 
53 

58 
55 

57 
55 

58 
53 

62 
58 

60 
58 

58 
56 

61 
57 

60 
56 

64.4 
60.4 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

69 
66 

69 
67 

69 
66 

68 
65 

67 
67 

67 
65 

66 
63 

66 
63 

65 
63 

66 
65 

67 
65 

67 
65 

66 
65 

66 
65 

67 
65 

66 
63 

65 
63 

65 
64 

64 
63 

63 
62 

61 
59 

59 

57 

59 
58 

59 
S8 

58 
56 

61 
59 

61 
60 

60 
59 

60 
59 

60 
58 

64.2 
62.4 

12  INCHES 

5  PK 

68 

68 

68 

67 

67 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

65 

65 

65 

65 

63 

63 

61 

59 

59 

59 

60 

61 

60 

64.5 

24  INCHES 

5  PH 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

64 

62 

62 

62 

62 

62 

61 

61 

62 

61 

64.3 

STORRS,  CONN. 


-   SLOPE  OF  GROUNOi   DOWNHILL  LESS  THAN  3  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   SOIL  TYPE, 
SOD.   INSTRUMENTATION,   3  LEVEL  BRISTOL  TEMPERATURE  RECORDER. 


WOODBRIDGE  LOAM.   GROUND  COVER.   GRASS 


SLOPE  OF  GROUND, 
INSTRUMENTATION, 
THERMOMETERS. 


LEVEL.   SOIL  TYPE,   BRI DGEHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVER,   KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO  2  INCHES 
«  AND  8  INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  BENDIX-FRIEZ  RECORDER.   12  A^C  24  INCH  DEPTH  -  STANDARD  SOIL 


BURLINGTON  U  OF  VT . 


VT.  -  SLOPE  OF  GROUND,   LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.   SOIL  TYPE,   MELROSE,  FINE  SANDY  LOAM.   GROUND  COVER, 
KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTEN- 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Stsbon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

g°< 

COVENTRY,  CONN. 

EVAP 

.  12 

.04 

.15 

.14 

.08 

.05 

.15 

.11 

.15 

.12 

.10 

.09 

.19 

.  12 

.  14 

.16 

.15 

.09 

.13 

.12 

.15 

.12 

.07 

.07 

.09 

.06 

.07 

- 

- 

.08 

B  3.35 

ROCHESTER,  MASS 

EVAP 

.05 

.09 

.00 

.  16 

.14 

.00 

.14 

.12 

.13 

.13 

.11 

.14 

.11 

.  13 

.  10 

.  17 

.11 

.05 

.20 

.12 

.08 

.09 

.08 

.09 

.01 

.09 

.06 

.00 

.00 

.04 

2.76 

WIND 

U 

26 

5 

16 

6 

e 

16 

12 

12 

28 

51 

37 

17 

18 

41 

23 

12 

49 

44 

24 

11 

11 

10 

43 

21 

26 

12 

63 

41 

7 

721 

LAKEPORT  2,  N.  H. 

EVAP 

.  16 

.07 

.09 

.21 

.20 

» 

.22 

.  13 

.  19 

.15 

.10 

.19 

.07 

.  14 

.13 

.18 

.12 

.11 

.20 

.05 

.05 

.08 

.16 

.04 

.  17 

- 

.09 

- 

- 

.07 

B  3.74 

WIND 

15 

5 

5 

5 

5 

5 

30 

5 

15 

15 

20 

50 

15 

10 

30 

20 

15 

25 

65 

30 

10 

15 

10 

5 

5 

5 

« 

75 

100 

15 

645 

MAX 

77 

71 

83 

61 

59 

69 

75 

77 

75 

79 

74 

61 

81 

75 

73 

65 

65 

67 

65 

59 

60 

55 

66 

55 

66 

64 

52 

45 

50 

62 

66.9 

MIN 

61 

57 

49 

51 

51 

43 

41 

47 

49 

57 

57 

54 

49 

55 

50 

44 

43 

46 

43 

40 

32 

34 

42 

42 

40 

51 

44 

43 

45 

46 

47.0 

MASSABESIC  LAKE,  N.  H. 

EVAP 

.  11 

.  13 

.  17 

.  17 

.10 

.17 

.  11 

.15 

.  13 

.  13 

.20 

.  13 

.  11 

.  14 

.  18 

.  16 

.06 

.  15 

.  13 

.09 

.  14 

.06 

.09 

.06 

.07 

.04 

.05 

.00 

.02 

.07 

3.37 

WIND 

21 

17 

37 

19 

31 

45 

19 

42 

32 

31 

48 

48 

20 

43 

40 

35 

35 

53 

40 

27 

35 

26 

27 

29 

24 

12 

48 

168 

67 

30 

1149 

KINGSTON,  R.  I. 

EVAP 

.06 

« 

.  14 

.07 

.10 

.12 

.20 

.47 

.  16 

.11 

.09 

.25 

.04 

.  14 

.20 

.  11 

.09 

.09 

.20 

.07 

.  14 

.03 

.03 

.11 

.03 

.04 

.16 

.  19 

.  12 

.13 

3.69 

WIND 

59 

85 

28 

32 

1 

75 

23 

31 

60 

90 

169 

67 

41 

101 

80 

21 

50 

121 

79 

40 

46 

26 

69 

68 

33 

107 

33 

224 

45 

47 

1971 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 


speed 

.p.h. 


Relative    humidity   averages  - 
percent 


Number  of  days  with  precipitation 


S  S  i 
o.   a  c 


BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.  I. 
BLUE  HILL  WB,  MASS. 
BOSTON  W6  AIRPORT,  MASS. 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 
BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT . 
CARIBOU  WB  AIRPORT,  ME. 
CONCORD  WB  AIRPORT,  N.  H. 
HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 
MOUNT  WASHINGTON,  N.  H. 
NANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 
PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME. 
PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.  I. 
WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 
%   PEAK  GUST 


WNW 
SW 


s 
wsw 


13.4 

13.5 

13.4 

6.9 

8.7 

4.4 

7.1 

27.6 

12.2 

6.  1 

8.9 

10.0 
7.9 


i  NE 


47 

33++ 

22 

27++ 

25 

20 


2  8++ 
30++ 


NNE 
ENE 


S««  reference  notes  ioUowing  Station  Index. 
-    214    - 


95 
82 


57 

57 

79 

54 
53 

72 
69 

6.0 
5.7 
7.0 
7.6 
6.4 
6.3 
6.4 
6.4 
5.6 

6.2 
5.7 
5.7 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
SEPTEMBER  1962 


Day  of  month 

Stddon 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAINE 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

MILLINOCKET  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 

1 

1 

.5 

1 

T 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

VERMONT 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
-    215    - 


TOTAL  PRECIPITATION 


SEPTEMBER   1962 


NEW     ENGLAND, 
EXCEPT     MAINE 


STATUTE    MILES 
10  0  10  20         30         40 


7STH   HERIDIUr   TIKE   ZOITE 


STATION   LEGEND 


•  ^^  Woodstock    3    EH E  -^  t       I  I         ''  Center^  Hmrbor 


\  1^^^^  »Clare*ont     sunapee  Franklin    1    W    *.    O  \ 


O    •  3  Precipitation  only 

®  Precipitation,   storage 

O  -•-  O-  Precipitation    and    Temperature 

"9--4"<^  Precipitation,   Temperature   and  Evaporation 

-<^ype   of  gage  O    Non- recording; 

Recording,         9    5oM  //pei 
I 
I         Double   circle  combinations    indicate   the  availability  of 

I         more   detailed  meteorological  data 


.....    ».    Y.I  south    I^„aon«„„    0„,.o„  B^ii-.    F.IU    / 


ISOUNES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS, 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


lEPTEMBER   1962 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS.  ' 


TOTAL  PRECIPITATION 


SEPTEMBER   1962 


PAK?ic^^K^y'^'i:'ol^rA:°ourAnL°^  approximately  equal  value,    caution  should  be  used  in  interpolating  on  these  maps. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


SEPTEMBER   1962 


ISOUNES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAT 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 


STATION  INDEX 


STATION 


nULLS  BRIRGE  I 
BURLINGTON 
CANOLEWOOD  LAI 


MinOLETOWN  4  W 

MILFOPO 

MOOOl";  RESERVPM 


ADOW  fiFSVR 


6IN6HAM  1 
BRASSUA  I 
BR lOGEWA- 


CLI 

YTON    LAKE 

FLL 

T    SANGF 
5W0RTH 

»V 

MOULTOI 
J«CKMAI 


oouossoc 

ORONO 

ORONO    2 

PORTLAND 

PORTLAND 

WB    A 

PRESOUe 

SIF 

RIPOGENUS 

DAM 

ROcruANn 

ROritlANO 

1    W 

fiUMFORO    3 

IW 

RUMFORn 

RUMFORn    P 

OWER 

nZO  NEW  HAVEN 
1??7  LTTCMFtELD 
^^51  NEW  LONDON 


NEW  LONDON 


IIDDLEsex 
lEw  HAVEN 
irpOLFSEK 


0Z73, KENNEBEC 
0275  KENNEBEC 
0355' PENOBSCOT 


Ofll**  SOMERSET 
0833  AR005TOOIC 
084'.  CUMBERLAND 

1175  AROOSTOOK 

14,7?  »ROOST0OR 
1628  PENOBSCOT 


30O6 

KENNEBEC 

OXFORD 

3261 

WASHINGTON 

3353 

PISCATAQUIS 

3«ftf) 

CUMBERLANO 

Iftfl? 

AROOSTOOr 

4086 

SOMERSET 

4183 

WASHINGTON 

A566 

ANOBOSCOGGI 

6781 

SOMERSET 

fc^JT 

SOMERSET 

OXFORD 

PENOBSCOT 

SIO* 

PENOBSCOT 

SOMERSET 

6425 

PENOBSCOT 

6430 

FRANKLIN 

PENOBSCOT 

PENOBSCOT 

6900 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

6'>3T 

AROOSTOOK 

7174 

PISCATAQUIS 

I  AROOSTOOK 
I  7479  YORK 
7827  SOMERSET 


2   58 

2  57 

3  08 


5    OB 

69    17 

5    12 

TO    28 

4    40 

70    09 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


625    )2H: 12H 


1 

44     24 

70    58 

4  45  a 

9    45    28 

69    35 

1    45    50 

67    59 

3    43    51 

70    48 

5    46    07 

67    47 

5    46    06 

9 

AS    37 

70    16    1 

^ 

*4    39 

67    3«    1 

1 

4*    06 

70    lA 

45    13 

70    12 

44    43 

67    28 

9 

44    48 

69    53 

70    55 

1 

45    39 

1 

45    39 

68    Al 

45    35 

^ 

44    57 
44    58 

66    40 
70    47 

1 

44    52 

68    42 

1 

68    27 

70    15 

4 

43    39 

70    19    1 

5 

46    39 

68    00    ! 

45    53 

69    11     ' 

44    06 

69    07 

«• 

44    06 

69    08 

, 

A*    31 

70    3A 

4A    33 

70    33 

AA    33 

70    33 

5 

A7    11 

68    53 

43    28 

70    47 

' 

AA    46 

69    A3     1 

AMOOVER 
iF«;T  HBO  3  SSE 
SOUA  PAN  DAM 


OONALt 
CONN. 

WATER  I 
CONN.  I 


HEATHER  BUREAl 


CREAM    HILL    FAftH 

BARRE    FAL 

JOSEPH    P.    SIM«.0>    JK. 

NEW    HAVEN    WATER    COMPANY 

' BFFCHWOaO 

flRIOGEPORT    HYDRAULIC 

IBFLCHFRTO 

HAHTFORO    EL  EC.    LIGHT    CO 

■BIR'-M    MIL 

OROTON    PUBLIC    UllL. 

ENG.    OEPI.    HARTFORD 

IT  no<;TON  wn 

SEWAGE     IREAIMEM    PLANT 

U.S.     WEAIHEH    BUREAU 

BRIDGFWAT 

NEW    LONDON    WATER    WORKS 

MANCHESTER    WATER    DEPt. 

CHARLFS    fi 

CORPS    OF    ENGINEERS 

fHESTERFi 

FRANK    P.    O    NEILL 

CLINTON 

CONN.    AGR.    tXP.    SIAt ION 

Ieast  brim 

SIA 


uSEui 


CONN. 
U.  OF  CONN.  AGI 
CORPS  OF  tNGINI 
iTORRINCION  WATI 
iBRIDGEPURT  HTOI 
RADIO  SIAI ION  I 
NEW  HAVEN  WAIEJ 
, JAMES    RINTOUL 

i  WATER    BUREAU    H< 


MRS.    ELMEK    J. 

-ELAND 

BANGOR    MlTDHU-d 

EC.    C 

MRS.    OORCIHY    S 

JONE 

CHARLES    S.    PRE 

3LE 

JAMES     A.     SCHOf 

ELD 

AL    MAINE    POWER    CO. 

G  C.  MASON 

WAttR  POWER  CO. 
AL  MAINE  PUWLR  CO. 
AM  JORDAN 

WATER  POWER  CO. 

NORTHERN  PAPER  CO 
AVIATION  AGENCY 
MONTAGNE 
AVIATION  A6ENCT 


ARLO  COPP 
UNIVERSITY 
HAROLD  HAHl 


SEGREi 


NSET 


SHfLBURNF    FALLS 
SOUTHBRIDGE    3    SW 

SOUTH    EGREMONT 
SPOT    POND 

SPRINGFIELD    ARMORY 
tTfPLING 


«      COUNTY   :S 


!0049  6ERKSHH 


ni9o 

WORCESTER 

MIDDLESEX 

0408 

WORCESTER 

0535 

MIDDLESEX 

NORFOLK 

HAMPSHIRE 

0736 

NORFOLK 

0770 

SUFFOLK 

PLYMOUTH 

0fl6r 

PLYMOUTH 

WORCESTER 

NORFOLIt 

1376 

BARNSIABL 

HAMPSHIRE 

SUFFOLK 

1561 

WORCESTER 

?lftT 

WORCESTER 

2451 

PLYMOUTH 

2501 

DU'ES 

BRISTOL 

2806 

WORCESTER 

7975 

MIDDLESEX 

7997 

NORFOLK 

305? 

WORCESTER 

3270 

MIDDLESEX 

3401 

WORCESTER 

3624  PLYMOUTt 
3659  WOHCESTf 
3702  HAMPDEN 
3713  BERKSHK 
5772  WORCEsn 
3821  BARNSTAf 


5246  BRISTOL 


5514  WORCESTER 
6004  NORFOLK 
6251  HAMPSHIRE 
6262  PLYMOUTH 
6311  BERKSHIRE 
6322  WORCESTER 


I  WORCESTER 
1  MIDDLESEX 
I  PLYMOUTH 
'  ESSEX 


7627 

WORCESTE 

BERKSHIR 

fl030 

MIDDLESE 

RI54 

WORCESTE 

WORCESTE 

BERKSHIR 

8573 

WORCESTE 

8580 

FRANKLIN 

8755 

NORFOLK 

HAMPSHIR 

BERKSHIR 

9136 

HAMPSHIR 

9116 

NORFOLK 

9160 

MIDOLESE 

9371 

BERKSHIR 

9387 

HAMPDEN 

WORCESTE 

997» 

WORCESTE 

9<)?e 

WORCESTE 

42  39 
42  15 
42  26 


70  AA 
68  18 

68  20 
70  59 

69  69 

70  52 

69  39 

70  37 
68  39 
67  24 


2  21 
2  07 
1  07 


2   40 

1    46 

5    42 

10 

72    16 

5    42 

5    42 

" 

72    A2 

3    42 

23 

1     19 

5    A2 

73    09 

5    A2 

,2 

72    33 

5    A? 

A2 

■2    05 

A    42 

1* 

71    52 

0 

2 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


750      8aI    SA 


680.     8A      8A 


190 

6P 

200 

7P 

375 

1190 

6P 

MAOALTN    BENI 


CENTRAL    MAINE    POWER 
IGEORGE    THOMPSON 
RUSSELL    J.    DOW 


NORTHS 

AS 

WEA.    SV 

.. 

fHASS.W 

R 

RESOURCE 

S    COHI 

[METRO. 

0 

ST. 

WTR, 

COMH 

CORPS 

fcNC 

NtER 

U.S.   w 

£A 

HtK 

bUHEAU 

U.S.    w 

EA 

HtR 

BUREAU 

METRO. 

MASS. 

:0RREC 

L     INS 

CITY    E 

ICORPS 

1  EDMUND 

A 

SY 

ONUS 

HASS.W 

tR 

fif  S 

METRO. 

METRO. 

0 

ST. 

WTR. 

COMM 

U    S   CORP 

OF 

ENGR 

MASs'wiR* 

HESOUHCE 
RESOUI<CE 

EARL    F.     S 

F.    ROBERT 
CORPS    OF 

ENGINEER 

NEW    ENGLANU     PUWLR    I. 


CORPS    OF    ENG INI 
ESSEN     COMPANY 
PROP.    LOCKS    *    ' 


90   MID    lOP 


MASS.wTR.hESOURCES    cohm 
PLYMOUTH    CORDAGt    CO. 
CAPE    •     VNTRO.     ELEC.     CO. 
METRO.    DIS1.    WTR.    COHM. 
R.    E.    LAUIZENHEISER 
NEW    BEDFORD    WATER    WORKS 

U.S.    COAST    GUARD 

w.    A.    WINSOR 

BRISTOL    CO.    AGK.    SCHOOL 

NEW  ENGLAND  POwtR  Co. 
CHESTER  R.  SPItLVOGLL 
DAVIO    A.    HUNTER 


I.    MASS.    ELEC.    ' 
'AfttER    N.     CHICK 


tIER    KORKb 
kRTHA     S.     (lARUNtR 
LAHB 

R. RESOURCES    COM 
>    O.    DONOVAN 

R.RESOURCEa    COMJ 


STATION  INDEX 


STATION 


NFW   HAMPSHIRF 


iTERVILLP     VALLEV 


RhOOF 
"LOfK      rSLAI 


COUNTY 


T^    6R*fT0H 
"0    COOS 
01    GRAFTON 
«I    HCRRIHACK 


S    19 

10)43    15 
3    36 


5 

*3 

42 

10 

0/ 

10 

42 

5 

44 

25 

5 

42 

bb 

10   *3 

3^ 

43 

32 

866 

5ULLIVAN 

i 

^S 

?? 

366 

ROCKINGHAM 

<• 

43 

12 

550 

CHESHIRE 

5 

A2 

57 

10 

13 

16 

SSfi 

COOS 

S 

45 

•JA5 

*'67 

MERRIMACK 

10 

43 

?9 

53 

HILL560RO 

bo; 

SULLIVAN 

5 

43 

23 

$19 

CHESHIRE 

■i 

43 

00 

CARROLL 

10 

855 

CHESHIRE 

5 

43 

Ob 

865 

GRAFTON 

10 

43 

55 

JAMES 

LtONARO 

MUSSEL 

.    £.    MAOUIHE 

:OHPS 

)F    ENGINttRS 

*UTM    S 

.    MOORE 

>UBLIC 

SERV.    CO.    N. 

EHAbTl 

S    DOLE 

AU&Ilh 

.A    SAL 

CONN. 

VALLEY    ELEC. 

CORPS 

OF    ENGINEERS 

1 1  CHAR 

)   0.     STEVENS 

joe  a. 

OOOGE 

JERTRu 

>E    E.    NASH 

)yBLIN 

SCHOOL*     INC. 

SI  TV    OF    N.M. 

10DNET 

OWIGHT 

A.     OANFOftlH 

NEW    ENQLANO    PUMtR    t 

MASS.W 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  for  Northern  and  Central  New 
England  (Maine,  New  Hampshire,  Vermont,  and  Massachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Host  9,  Massachusetts,  or  to 
the  State  Climatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  date  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observatior . 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960, 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes 
of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
sta  cions  snow  on  ground  values  are  at  7: 00  a.m.,  E.S.T, 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables"  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  issues , 
or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

tt   Mount  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont  not  used  in  comput  ing  Division  averages  or  extremes  for 
the  State  or  Section. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments . 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  ENGLAND-  SPECIAL  WEATHER  SUMMARY    -  OCTOBER  1962 


GENERAL:    October  continued  the  stretch  of  below  nor- 
mal temperature  of  several  months'  duration  and  was 
notable  for  its  distribution  of  precipitation  and  the  occur- 
rence of  record-breaking  storms.     Highlights  are  given 
below. 

TEMPERATURE:    October  was  the  fourth  consecutive 
month  with  a  temperature  deficit  generally,    continuing 
the  trend  from  July.     This  was  the  fifth  cool  month  in  a 
row  in  central  Massachusetts,   where  the  average  was 
more  than  2°  below  normal  for  the  entire  period.     In  nor- 
thern Maine  this  was  the  seventh  month  in  a  row  with  a 
temperature  deficit,    averaging  for  the  seven   months  also 
more  than  2°  below  normal.     October's   temperature   de- 
ficit was  mostly  due  to  the  very  cold  weather  during  the 
final  week  when  minima  dropped  to  the  low  20's  at  many 
inland  stations  and  even  into  the  teens  as  far  south  as 
Portland  (WBAP),   Maine.     Many  coastal  and  even  some 
island  stations  experienced  the  first  freeze  of  the  season. 
The  first  freeze  at  Nantucket,   Mass.  ,    31°  on  October  30, 
was  17  days  earlier  than  the  average  date.     Most  inland 
stations  already  had  freezing  in  September. 

PRECIPITATION:    Precipitation  ranged  from  excessive, 
up  to  more  than  three  times  normal  over  the  coastal   sec- 
tions from  Rhode  Island  to  southwestern  Maine,   down  to 
near  or  even  below  normal  in  eastern  and  northern  Maine 
and  in  extreme  western  New  England.     The  excess  amounts 
were  due  primarily  to  the  October  5-7  storm  described 
below.     The  droughty  conditions  prevalent  in  parts  of 
southern  New  Hampshire  were  thus  ended.     The  accumu- 
lated deficiency  for  1962  through  September  at  Concord, 
6.  93  inches,  was  very  nearly  balanced  at  that  station  by 
October's  excess  of  6.  12   inches.     The  seven  months' 
rainfall  deficiency  which  affected  much  of  the  Berkshires 
of  western  Massachusetts  from  March  through  September 
was  not  similarly  erased,     Pittsfield,   with  but  slightly 
above  the  normal  total  for  October,   received  less  than 
61%  of  normal  for  the  eight  months,   March-October,  Not 
all  Berkshire  areas,  however,   have  been  so  dry. 

COASTAL  STORM  AND  HURRICANE  DAISY  OF  OCTOBER 
5-7:    The  combined  impact  of  a  coastal  storm  or  "north- 
easter" on  October  5-6  ,    and  the  fringe  of  tropical  storm 
"Daisy"  immediately  following  on  October  6-7,   produced 
widespread  and  heavy  damage.     Rainfall  amounts  were 
very  light  in  northern  Maine  but  moderate  to  excessive 
elsewhere.     The  distribution  of  total  storm  rainfall  is 
shown  on  the  accompanying  map  (Page  226).     The  band  of 
maximum  yield  was  generally  slightly  inland  from  the  im- 
mediate coastline,   along  a  line  from  central  Rhode  Island 
to  Portland,   Maine.     The  heaviest  reported  station  total 
was  14.  25  inches  from  an  unofficial  station  in  Wakefield, 
Mass.     This  was  measured  by  a  Taylor  plastic-type  rain 
gage  under  good  exposure  conditions.     Though  winds  were 
generally  only  light  to  moderate  inland  and  exceeded  35 
m.  p.  h.    in  gusts  only  in  the  coastal  areas,  they  were  suf- 
ficient in  combination  with  the  beating  heavy  rain  to  strip 
many  trees  of  leaves.     The  slick  wet  leaves  on  highways 
contributed  to  a  rash  of  accidents  which  caused  many  in- 
juries and  some  fatalities  in  each  state.     The  leaves  also 
clogged  urban  street  drains  and  intensified  local  flooding 
problems.     Local  flooding  of  highways  and  basements  was 
widespread  through  the  area  of  heavier  rainfall.     Flood 
waters  reached  first  floor  levels  in  many  homes  and  hun- 
dreds of  families  were  forced  to  evacuate,   mostly  in  the 
Chelsea  and  Stoneham  areas  of  Massachusetts.     Many 
store  and  warehouse  inventories  were  damaged  by  flood- 
ing.    New  24-hour  records  were  set  at  many  stations  in 


the  band  of  heaviest  rainfall.     At  Providence,   R.   I.  ,   for 
example,    6.  63  inches  in  a  single  24-hour  period  broke  the 
old  6.  17  inches  mark  set  September  16,    1932.     Portland, 
Maine,   at  the  other  end  of  this  heavy  rainfall  band,   is  an- 
other example,   where  7.  71   inches   exceeded  the  old   24- 
hour  record  of  7.  49  inches  set  in  September  1954.     At 
other  stations  new  records  for  a  single  storm  were  made 
At  some  of  these  the  storm  was  sufficient  to  make  Octo- 
ber's total  a  new  record  for  any  month.     For  example,   at 
Reading,   Mass.  ,  the  total  of  12.  85   inches   exceeded  that 
for  any  calendar  month  in  over  62  years  of  record.     Also 
at  Providence,   R.   I.  ,   the  11.  89   inch  total  exceeded  the 
11.  12   inches  previously  recorded  in  August  1955.     Many 
roads  were  blocked  by  floodwater  or  washouts  and  some 
rail  transportation  was  slowed  by  flooded  tracks.     Air 
transportation  was  grounded.     Erosion  on  slopes  was  se- 
vere in  many  areas  and  caused  some  small  landslides. 
Some  roads  were  thereby  blocked  or  partially  blocked  in 
eastern  Massachusetts.     Subways  were  flooded  in  Boston 
more  severely  than  ever  before.     Severe  winds  were  lim- 
ited to  the  coastal  area  of  Maine.     Portland  recorded  a 
gust  to  52  m.  p.  h.   on  October  7  and  other  sections  of  the 
coast  experienced  gusts  to  70  m.  p.  h.    or  more.     Coastal 
installations   and  fishing  lobster  gear  were  heavily  damag- 
ed and  hundreds  of  small  boats  were  ripped  from  mooring! 
Several  small  buildings  were  swept  off  from  small  Mt.    De 
sert  Rock,   22  miles  off  shore  from  Southwest  Harbor,    an( 
the  Coast  Guard  reported  the  destruction  to  have  been  the 
worst  in  the  115-year  history  of  that  Base.     Many  southeri 
Maine  communities  were  without  power  and  phone  service 
as  falling  trees  and  limbs  severed  utility  lines.     In  many 
areas  the  storm  rainfall  was  very  welcome  as  it  replen- 
ished ground  water  and  reservoir  supplies  which  had  be- 
come low  during  the  summer. 


TORNADO  OF  OCTOBER  12:    A   late  season  tornado  cause 
considerable  damage  at  Charlton,   Mass.,   at  about  4:30P.J 
on  October  12.     The  damage  path  varied  from  about  200      » 
feet  to  200  yards  along  three  unconnected  segments  of  a     l 
total  path  over  five  miles  in   length. 

SNOWSTORM  OF  OCTOBER  26  -    27:    The  first  general 
snowstorm   came  very  early  in  the  season  to  New  England 
on  October  26  and  extended  into  the  27th   in  the  extreme 
north.     The  heaviest  amounts,    ranging  from  7   to    16  inche 
fell  in  Maine  generally  from  Kennebec  County  northward 
and  northeastward.     The  larger  totals  were  reported  in  the 
Moosehead  Lake  area  and  northward  over  western  Aroos- 
took Co.     New  records  for  so  early  in  the  season  included 
3,  6  inches  at  Portland  and  13.  9   inches  at  Greenville.  Mar 
schools  were  dismissed  due  to  the  storm.      Snowfall  totals 
ranged  downward  in  other  New  England  states  to  only 
traces   at  many  stations  in  lower  elevations  and  along  the 
coast.     Amounts  were  highly  variable  from   station  to  sta- 
tion.    Many  reported  one  to  three  inches  in  Connecticut 
and  Rhode  Island,   with  even  four  to  eight  inches  at  higher 
hill  locations  in  southern  Connecticut,  where  this  was  also 
the  heaviest  snowfall  for  so  early  in  the  season.     Amounts 
ranged  from  one  to  two  inches  over  much  of  inland  Massa- 
chusetts but  up  to  five  inches  in  the  higher  elevations  of 
Worcester  Co,     At  Worcester,   4.  7   inches  set  a  new  re-    ij 
cord  for  the  month  of  October.     In  New  Hampshire  totals    1 
of  four  to  six  inches  were  reported  at  higher  elevations 
of  the  southern  portions  and  up  to  six  to  eight  inches  were 
common  in  the  north.     In  Vermont  many  northern   stations 
and  those  at  higher  elevations  in  the  south  received  from 
one  to  four  inches.     However,    in  Vermont  this  was  not  the 
first  snowstorm  of  the  season,  as  many  stations  had  re- 
ceived similar  amounts  just  two  days  earlier,   onOct.  24-- 
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Robert  E.   Lautzenheiser 
Weather   Bureau  State  Climatologist 
1900  Post  Office  Building 
Boston  9,   Massachusetts 

Joseph  J.    Brumbach 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Windsor  Locks,   Connecticut 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     85°  on  the  12th  at  Hartford  WB  AP,    Conn. 

Lowest  Temperature:     10°  on  the  31st  at  St.    Francis,   Maine,  and 
on  the  30th  at  Fort  Kent,   Maine. 

Greatest  Total  Precipitation:     12.  85    inches  at  Reading,   Mass. 

Least  Total  Precipitation:  1.  83  inches  at  Eastport,    Maine. 

Greatest  one-day  Precipitation:     8.  64  inches  on  the  6th  at  Middle- 
ton,   Mass. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     18.  0  inches  at  St.    Francis,    Me. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     13  inches  on  the  31st 

at  Clayton  Lake,    Me. 
and  on  the  26th  at 
Greenville,    Maine. 
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STORM  RAINFALL 

OCT.  5  -  7,  1962 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1962 


Ton 

iperaluro 

Proci 

>itation 

II 

•  E 

ri 

< 

S 

• 

i 

I 

1 

No.  of  Days 

1 

•  \ 
1  ^ 

6 

i 
a 

Sno 

w,  SIcot 

No.  of  Doyi 

Station 

Mox. 

Mln. 

1 

S.    I 

«•  o 
1  S 

a 

1 
o 

t. 
1 

o 

! 
1 

§ 

S! 

si 

°  I 

}  2 

CONNFCTiruT 

NORTHWFST 

BULLS  «9IDGF  PAM 

63.8 

38.9 

51.4 

84 

12 

22 

25 

419 

0 

0 

10 

0 

3.89 

1.42 

6 

5 

3 

1 

CREAM  HILL 

59.2 

42.0 

50.6 

-  0.9 

78 

12 

24 

25 

441 

0 

0 

5 

0 

2.77 

-   .68 

.77 

31 

2.0 

1 

26 

8 

2 

0 

FALLS  VILLAGE 

61.8 

38.6 

50.2 

-  0.2 

82 

12 

20 

25 

461 

0 

0 

11 

0 

2.75 

-   .43 

.66 

31 

T 

0 

7 

2 

0 

NORFOLK  2    SW 

54.* 

37.6 

46.0 

74 

13 

23 

26+ 

582 

0 

1 

10 

0 

3.62 

1.02 

6 

2.3 

2 

27 

9 

2 

1 

SALISBURY 

60.2 

40.1 

50.2 

79 

12 

22 

26 

457 

0 

0 

7 

0 

ft. 34 

1.24 

5 

T 

0 

9 

3 

2 

SHEPAUG  BAM 

61.8 

39.5 

50.7 

81 

13 

22 

26 

438 

0 

0 

8 

0 

3.50 

1.01 

5 

2.5 

0 

8 

2 

1 

WIGWAM  RESERVOIR 

63.8 

40.1 

52.0 

80 

13 

24 

25 

397 

0 

0 

5 

0 

3.34 

1.15 

5 

1.5 

0 

6 

2 

2 

DIVISION 

50.7 

-  n,2 

3.47 

-   .01 

l.ft 

CENTRAL 

BURLINGTON 

61.1 

39.8 

50. ■; 

83 

13 

25 

30 

444 

0 

0 

6 

0 

4.16 

1.81 

6 

9 

2 

COLCHFSTFP 

62.4 

39.5 

51.0 

81 

12 

21 

25 

428 

0 

0 

8 

0 

4.53 

2.02 

5 

5.0 

6 

25 

8 

2 

COVENTRY 

60.7 

34.3 

47.5 

81 

13 

16 

26 

533 

0 

0 

15 

0 

3.36 

1.44 

5 

8 

2 

OANfluRY 

62.8 

42.0 

52.4 

83 

12 

25 

30 

388 

0 

0 

5 

0 

4.78 

2.75 

5 

2.0 

2 

25 

7 

3 

HARTFORO  PRAINARO  FLD//R 

61.2 

39.4 

50.3 

-  3.1 

84 

12 

2? 

30 

449 

0 

0 

5 

0 

3.76 

.75 

1.84 

5 

T 

25 

7 

2 

HARTFORn  WP  AIRPORT     R 

61.4 

40.4 

50.9 

-  1.4 

85 

12 

25 

25 

428 

0 

0 

4 

0 

4.2ft 

1.05 

2.12 

5 

T 

27 

8 

3 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM    R 

61.9 

36.2 

49.1 

81 

13 

17 

25 

487 

0 

0 

14 

0 

3.18 

1.59 

5 

1.0 

27  + 

7 

1 

MIDDLFTOWN  ft  W 

59.3 

42.0 

50.7 

-  2.9 

77 

13 

26 

30 

ft38 

0 

0 

4 

0 

3.B9 

.20 

1.34 

5 

1.7 

27  + 

8 

3 

MOUNT  CARMEL 

63.9 

41.6 

52.8 

83 

12 

24 

30  + 

376 

0 

0 

4 

0 

3.97 

2.39 

5 

1.2 

27  + 

4 

2 

NORWICH  PUP  UTIL  PLANT 

M 

M 

M 

PUTNAM 

61.6 

38.0 

49.8 

82 

12 

21 

30 

464 

0 

0 

10 

0 

6.71 

2.75 

5 

2.6 

2 

25 

5 

3 

2 

STORRS 

61.9 

41.9 

51.9 

0.3 

80 

12 

24 

30 

397 

0 

0 

4 

0 

3.38 

-   .10 

1.05 

5 

1.5 

0 

5 

2 

2 

WATERBURY  RADIO  WPRY 

64.2 

40.7 

52.5 

84 

12 

24 

30+ 

387 

0 

0 

5 

0 

3.58 

1.95 

5 

T 

26 

6 

2 

1 

DIVI c ION 

50.8 

-  2.0 

4.51 

1.09 

1.8 

COASTAL 

BRIDGEPORT  WP  AP        R 

62.0 

45.8 

53.9 

-  1.5 

76 

12 

30 

30 

342 

0 

0 

3 

0 

3.08 

-   .30 

1.58 

5 

T 

T 

25 

5 

1 

1 

GROTON 

62.1 

42.4 

52.3 

77 

12 

25 

30 

388 

0 

0 

5 

0 

7.70 

4.82 

5 

T 

T 

25 

6 

4 

1 

NEW  HAVFN  WP  AIRPORT    R 

61.9 

44.6 

53.3 

-  0.7 

75 

12 

27 

30 

356 

0 

0 

3 

0 

3.58 

.13 

1.92 

5 

1.3 

1 

26 

5 

1 

1 

NORWALK  GAS  PLANT 

63.6 

42.5 

53.1 

84 

13 

28 

30+ 

361 

0 

0 

6 

0 

4.73 

1.74 

5 

T 

0 

6 

4 

2 

STAMFORD  5  N 

65.1 

41.1 

53.1 

84 

12 

25 

30  + 

366 

0 

0 

6 

0 

4.50 

2.81 

5 

2.5 

1 

25 

6 

2 

1 

WESTBROOK 

63.6 

39.5 

51.5 

78 

12 

21 

25 

408 

0 

0 

9 

0 

4.83 

2.58 

5 

T 

T 

27  + 

6 

3 

1 

DIVISION 

52.9 

-  1.3 

4.75 

1.19 

.6 

MAINE 

NORTHERN 

BRASSUA  DAM 

50.3 

35.0 

42.7 

70 

4 

23 

25  + 

685 

0 

2 

12 

0 

4.85 

1.39 

1.24 

7 

16.3 

10 

2 

2 

BRIDGFWATFP 

62.8 

32.6 

42.7 

75 

3 

17 

30 

583 

0 

0 

17 

0 

3.14 

.58 

29 

9.0 

5 

25 

10 

1 

0 

CARIROU  WP  AIRPORT    //R 

50.1 

34.5 

42.3 

-  0.7 

75 

3 

16 

30 

596 

0 

0 

12 

0 

3.33 

-   .03 

.74 

31 

11.0 

6 

27  + 

10 

3 

0 

CLAYTON  LAKE 

50.6 

31.1 

40.9 

72 

4 

15 

30 

74ft 

0 

1 

19 

0 

2.99 

.49 

21 

14.2 

13 

31 

6 

0 

0 

FORT  KENT 

52.3 

33.5 

42.9 

77 

3 

10 

30 

581 

0 

0 

14 

0 

3.79 

1.48 

31 

11.7 

10 

29 

7 

3 

1 

GREENVILLE 

51.3 

34.0 

42.7 

-  1.5 

72 

3 

20 

30 

583 

0 

1 

14 

0 

4.51 

.53 

1.19 

5 

17.9 

13 

25 

7 

3 

2 

HAYNESVILLE 

53.6 

33.3 

43.5 

76 

3 

18 

30 

561 

0 

0 

1ft 

0 

2.91 

.38 

29 

5.0 

6 

26 

12 

0 

0 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

51.5 

35.3 

43.4 

74 

3 

24 

30+ 

565 

0 

0 

12 

0 

3.76 

•  69 

31 

7.9 

5 

27 

9 

3 

0 

HOULTON 

51,9 

34.7 

43.3 

-  2.0 

73 

3 

23 

28 

564 

0 

0 

15 

0 

3.25 

-   .64 

.57 

25 

5.0 

5 

26 

10 

2 

0 

JACKMAN 

52.3 

36.3 

44,3 

72 

3 

24 

26  + 

535 

0 

0 

12 

0 

3.56 

.57 

1,00 

7 

10 

2 

1 

LONG  FALLS  DAM 

51.3 

34.8 

43.1 

71 

4 

24 

26 

575 

0 

2 

12 

0 

4.33 

1,54 

7 

11.0 

8 

4 

1 

MIOOLF  DAM 

51.2 

33.0 

42.1 

71 

4 

22 

30+ 

703 

0 

2 

16 

0 

6.61 

2.20 

1.35 

7 

11 

ft 

2 

MILLINOCKFT 

52.6 

36.5 

44.5 

-  1.6 

74 

4 

25 

25 

625 

0 

0 

12 

0 

2.26 

-  1.44 

.50 

2ft 

ft.O 

8 

1 

0 

MILLINOCKFT  FAA  AP 

51.7 

36.8 

44.3 

73 

3 

24 

25+ 

635 

0 

0 

11 

0 

4.91 

2.31 

31 

9.0 

7 

27 

8 

3 

1 

OOUOSSOC 

50.0 

33.1 

41.6 

70 

5+ 

22 

30 

718 

0 

2 

15 

0 

3.92 

1.19 

5 

7.3 

3 

28  + 

8 

3 

1 

PATTEN 

54.3 

35.1 

44.7 

72 

4+ 

22 

25 

62ft 

0 

n 

15 

0 

PRESOUE  ISLE 

51.6 

35.0 

43.3 

-  1.3 

75 

3 

17 

30 

654 

0 

0 

13 

0 

2.72 

-   .69 

.51 

12 

7.5 

5 

27 

9 

1 

0 

RIPOGFNUS  DAM 

50.9 

34.5 

42.7 

-  2.9 

70 

4 

24 

31  + 

684 

0 

1 

13 

0 

2.93 

-  1.02 

.63 

7 

10.0 

9 

2 

0 

ST  FRANCIS 

51.4 

30.1 

40.8 

75 

4 

10 

31 

746 

0 

2 

20 

0 

2.53 

.62 

27 

18.0 

12 

29  + 

8 

2 

0 

SOUA-PAN  DAM 

51.9 

31.5 

41.7 

74 

4 

15 

30 

728 

0 

0 

22 

0 

2,34 

-  1.08 

.42 

29+ 

9.0 

8 

27 

8 

0 

0 

DIVI SION 

42.9 

-  2.0 

3.67 

-   .12 

10.3 

SOUTHERN  INTERIOR 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

55.6 

38.9 

47.3 

75 

3 

25 

25 

542 

0 

0 

9 

0 

6.89 

1.92 

5 

5.0 

6 

27 

8 

3 

J 

BANGOR  now  FIELD 

53.8 

3B.3 

46.  1 

72 

3 

26 

30 

579 

0 

0 

9 

0 

5.40 

1.72 

31 

7.8 

8 

25 

7 

ft 

1 

BRIDGTON  1  NNW 

59. 4M 

38. 5M 

49. OM 

77 

3 

25 

30+ 

485 

0 

0 

0 

7.70 

2.51 

7 

T 

T 

27  + 

8 

3 

3 

CORINNA 

55.7 

36.5 

46.1 

74 

3 

20 

25 

577 

0 

0 

12 

0 

4.43 

1.15 

7 

10.7 

10 

26 

7 

4 

1 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

53.9 

36.7 

45.3 

74 

3 

22 

29 

602 

0 

0 

9 

0 

4.85 

1.40 

31 

9,0 

7 

27 

8 

5 

2 

FARMINGTON 

54.7 

33.8 

44.3 

-  3.4 

71 

5 

21 

25 

534 

0 

0 

15 

0 

5.03 

2.17 

2.75 

7' 

7 

3 

1 

GARnlNFR 

57.7 

35.3 

45.5 

-  2.4 

75 

3 

18 

25 

568 

0 

0 

12 

0 

6.95 

3.17 

2.65 

7 

8.0 

8 

3 

2 

HIRAM  2  S 

57.3 

34.5 

45.9 

72 

3 

19 

30 

587 

0 

0 

12 

0 

8.23 

4.77 

3.51 

5 

2.0 

2 

26 

6 

4 

3 

LEWISTON 

55.7 

40.2 

48.5 

-  1.2 

75 

3 

27 

25 

505 

0 

0 

5 

0 

7.35 

3.84 

2.10 

5 

3.6 

ft 

26 

7 

4 

? 

MADISON 

56.2 

36.9 

46.5 

-  1.0 

75 

3 

23 

25 

553 

0 

0 

9 

0 

6.24 

3.04 

1.78 

5 

9.0 

7 

5 

2 

OLD  TOWN  FAA  A IRPORT 

53.7 

34.8 

44.3 

-  3.6 

72 

3 

20 

25 

534 

0 

0 

)ft 

0 

4.50 

.52 

1.75 

31 

5,0 

4 

27 

6 

ft 

1 

ORONO 

52.4 

35.3 

43.9 

66 

4+ 

23 

25 

648 

0 

0 

11 

0 

3.63 

.98 

5 

5,0 

9 

2 

0 

RUMFORD  POWER  PLANT 

55.2 

37.3 

46.3 

-  1.3 

74 

3 

27 

25  + 

674 

0 

0 

10 

0 

6.66 

3.21 

2.34 

5 

3,3 

8 

4 

3 

WATFRVILLF  PUMP  STA 

58.1 

38.1 

48.1 

-  1.1 

75 

3 

26 

30 

514 

0 

0 

11 

0 

7.39 

3.90 

2.75 

7 

9,0 

9 

26 

7 

4 

3 

WEST  PUXTON  2  NNW 

57.1 

35.1 

46.1 

71 

3 

20 

30 

579 

0 

0 

12 

0 

11.48 

5.95 

6 

2,0 

2 

26 

6 

3 

3 

WOODLAND 

55.7 

36.8 

46.3 

-  0.7 

75 

ft 

26 

31  + 

571 

0 

0 

12 

0 

2.94 

-  1.31 

.90 

29 

3,0 

2 

26 

7 

2 

0 

DIVISION 

46.3 

-  l.fl 

5.29 

2.59 

6,5 

COASTAL 

"FLFAST 

58.4 

39.5 

49.0 

76 

3 

26 

25 

491 

0 

0 

8 

0 

5.99 

2.12 

7 

1,0 

1 

26 

7 

3 

3 

BRUNSWICK 

57.2 

40.5 

48.9 

73 

4 

25 

30 

492 

0 

0 

5 

0 

7.03 

2.86 

6 

1,0 

T 

26 

5 

3 

3 

DAMARISCOTTA  MILLS 

57.5 

39.1 

48.3 

75 

4  + 

24 

30 

511 

0 

0 

7 

0 

7.25 

2.40 

7 

3,0 

3 

26 

6 

5 

3 

EASTPORT 

55.6 

42.1 

48.9 

0.4 

73 

3 

30 

30 

495 

0 

0 

3 

0 

1.83 

-  1.79 

.70 

31 

T 

C 

4 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


*  * 

NEW 

ENGLANDil 

CONTINUED 

OCTOBER  1962J 

TeiT 

pera 

ure 

Precipitation                         J 

<  S 

•  E 

IJ 

< 

II 

a  E 
^1 

X 

S 

i 

o 

No.  of  Days 

p 

II 

S.E 

£ 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days   | 

Station 

Max. 

M 

n. 

1 

a   0 

1 

1 

1 

1  1 

0 
0 

o| 

a2 

sJ 

oi 

ELLSWORTH 

57.2 

38.8 

48.0 

76 

4  + 

25 

25 

520 

0 

0 

8 

0 

3.38 

-   .45 

•  81 

7 

2.0 

2 

27 

8 

3  0 

JONFSPnpO 

56.7 

36.3 

46.6 

75 

4 

22 

30 

554 

0 

0 

12 

0 

3.65 

1.23 

8 

4.0 

1 

PORTLAND 

57.8 

42.6 

50.2 

74 

3 

28 

30 

455 

0 

0 

4 

0 

10.60 

6.05 

6 

7 

3 

3 

PORTLAND  WB  AIRPORT   //R 

57.9 

37.3 

47.6 

-  1.0 

74 

3 

19 

30 

629 

0 

0 

8 

0 

12.27 

9.07 

7.49 

5 

3.6 

1 

27+ 

7 

3 

3 

ROCKLANO 

67.3 

39.9 

48.6 

74 

3 

23 

30 

601 

0 

0 

7 

0 

7.15 

2.40 

7 

T 

T 

26 

7 

4 

3 

SANFORO  2  NNW 

60.8 

36.8 

48.8 

78 

3 

20 

30 

493 

0 

0 

11 

0 

11.40 

4.48 

7 

3.0 

0 

8 

3 

3 

DIVISION 

48.5 

-    0.6 

7.14 

3.45 

2.0 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

57.1 

37.8 

47.6 

-    1.6 

79 

13 

27 

30 

636 

0 

0 

10 

0 

3.35 

.13 

.89 

31 

T 

0 

6 

2 

0 

HOOSAC  TUNNEL 

58.5 

37.3 

47.9 

-  1.3 

76 

13 

24 

30 

523 

0 

0 

8 

0 

4.13 

.76 

1.27 

5 

8 

2 

2 

KNIGHTVILLE  DAM 

58.7 

34.9 

46.8 

80 

13 

20 

25  + 

652 

0 

0 

15 

0 

3.96 

1.60 

6 

.0 

0 

9 

3 

1 

P1TTSFIFLD  WR  AIRPORT   R 

57.5 

37.1 

47.3 

-  0.8 

81 

12 

25 

30+ 

■^41 

0 

0 

8 

0 

3.41 

.15 

.78 

5 

.5 

T 

25 

9 

3 

0 

SOUTH  EGREMONT 

60.2 

38.1 

49.2 

79 

12 

21 

25 

482 

0 

0 

9 

0 

3.25 

.07 

1.39 

31 

T 

0 

5 

2 

1 

STOCKBRIDGE 

58.7 

36.6 

47.7 

-  1.3 

80 

12 

21 

26 

630 

0 

0 

12 

0 

3.07 

-   .04 

.81 

31 

T 

0 

10 

2 

0 

WEST  CUMMINGTON 

58.2 

32.3 

45.3 

79 

4 

20 

30+ 

505 

0 

0 

19 

0 

4.95 

1.26 

6 

9 

4 

2 

DIVISION 

47.4 

-  1.7 

3.73 

.48 

.1 

CENTRAL 

AMHERST 

60.2 

38.2 

49.2 

-  2.6 

82 

12 

22 

30 

481 

0 

0 

10 

0 

4.16 

1.11 

1.05 

5 

8 

3 

1 

BARRE  FALLS  DAM 

57.5 

34.1 

45.8 

75 

13 

18 

30 

683 

0 

0 

17 

0 

5.32 

2.02 

7 

2.0 

1 

27  + 

9 

2 

2 

BEDFORD 

61.0 

38.8 

49.9 

79 

12 

21 

30 

450 

0 

0 

9 

0 

9.76 

4.03 

5 

T 

0 

6 

4 

3 

BIRCH  HILL  DAM          R 

59.5 

36.2 

47.9 

76 

3 

19 

30 

524 

0 

0 

13 

0 

5.49 

2.47 

5 

2.0 

2 

25 

7 

4 

3 

BLUE  HILL  WB           // 

69.5 

43.0 

51.3 

-  1.4 

77 

3 

27 

27 

420 

0 

0 

5 

0 

10.84 

7.P9 

3.78 

5 

3.0 

3 

25 

8 

5 

3 

BUFFUMVILLF  DAM 

61.0 

36.1 

48.6 

81 

13 

22 

30+ 

500 

0 

0 

11 

0 

6.81 

2.33 

5 

T 

T 

27+ 

7 

2 

2 

CHFSTNUT  HILL 

62.8 

44.3 

53.6 

-  1.2 

78 

4+ 

26 

30 

'51 

0 

0 

3 

0 

9.62 

6.26 

6.55 

5 

7 

2 

2 

CL INTON 

58.9 

41.6 

50.3 

-  1.9 

76 

13 

26 

30 

462 

0 

0 

5 

0 

7.90 

4.54 

3.58 

5 

1.5 

0 

7 

3 

2 

EAST  BRIMF 1  ELD  DAM 

59.7 

37.5 

48.6 

79 

13 

23 

30 

601 

0 

0 

10 

0 

6.73 

2.85 

7 

1.0 

1 

26 

9 

2 

2 

FITCHBURG  2    S 

61.6 

38.8 

50.2 

-  2.2 

81 

4 

21 

30 

452 

0 

0 

10 

0 

7.05 

3.53 

2.87 

5 

2.0 

2 

27 

9 

4 

2 

FRAM INGHAM 

63.0 

39.9 

51.6 

-  1.7 

82 

4 

24 

30 

410 

0 

0 

7 

0 

8.02 

4.97 

3.33 

5 

T 

0 

6 

2 

2 

HAVFRHILL 

62.9 

42.7 

52.8 

-  1.2 

81 

3 

26 

30 

371 

0 

0 

3 

0 

10.09 

7.10 

5.93 

5 

2.0 

0 

5 

4 

2 

LAWRENCE 

61.8 

42.8 

52.3 

-  0.3 

78 

3 

23 

30 

387 

0 

0 

3 

0 

9.73 

6.70 

4.20 

6 

T 

0 

7 

4 

4 

LOWFLL 

M 

M 

M 

10.48 

7.32 

4.82 

5 

T 

0 

9 

3 

2 

READING 

61.2 

38.8 

50.0 

79 

12+ 

21 

30 

459 

0 

0 

9 

0 

12.85 

6.96 

5 

1.0 

T 

25 

7 

4 

3 

SHELBURNE  FALLS 

58.3 

37.0 

47.7 

-  2.0 

72 

17+ 

25 

31  + 

631 

0 

0 

12 

0 

5.10 

1.43 

2.09 

6 

8 

3 

1 

SPRINGFIELD  ARMORY 

60.9 

41.8 

51.4 

-  3.5 

83 

12 

29 

30 

417 

0 

0 

4 

0 

4.72 

1.55 

2.00 

5 

.0 

0 

9 

4 

1 

TULLV  DAM 

68.2 

34.4 

46.3 

77 

4 

21 

30 

673 

0 

0 

15 

0 

5.00 

3.23 

7 

T 

T 

27+ 

8 

3 

2 

TURNERS  FALLS 

60.1 

38.4 

49.3 

-  2.7 

78 

3 

25 

25 

482 

0 

0 

8 

0 

4.88 

1.81 

1.44 

5 

8 

4 

2 

WALPOLF 

61.4 

37.6 

49.6 

78 

12 

19 

30 

473 

0 

0 

n 

0 

9.86 

5.05 

5 

.4 

T 

26 

7 

4 

3 

WF5T  MFDWAY 

63.9 

37.7 

60.8 

81 

12 

20 

30 

433 

0 

0 

n 

0 

8.46 

3.81 

5 

.5 

1 

26 

9 

5 

2 

WESTON 

64.1 

39.1 

51.6 

-  1.4 

79 

12  + 

20 

30 

409 

0 

0 

6 

0 

8.55 

6.30 

4.82 

5 

.5 

1 

26 

7 

3 

2 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

57.5 

40.8 

49.2 

-  1.3 

77 

12 

24 

27 

483 

0 

0 

6 

0 

8.56 

5.09 

3.28 

5 

4.7 

6 

26 

10 

4 

3 

WORCESTER 

60.7 

39.1 

49.9 

-  1.7 

79 

12 

22 

30 

460 

0 

0 

8 

0 

7.84 

4.30 

2.10 

5 

.0 

0 

7 

4 

4 

DIVISION 

49.9 

-  2.6 

7.87 

4.64 

1.0 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT     //R 

61.4 

46.8 

54.1 

-  0.9 

79 

12+ 

31 

30 

330 

0 

0 

1 

d 

8.58 

5.54 

3.00 

5 

T 

T 

25+ 

6 

4 

3 

BROCKTON 

63.7 

38.3 

51.0 

77 

3 

21 

3n< 

425 

0 

0 

8 

0 

8.81 

5.72 

3.94 

6 

T 

0 

7 

4 

2 

EAST  WARFHAM 

60.1 

40.8 

60.5 

-  2.4 

72 

3 

24 

30 

442 

0 

0 

5 

0 

5.42 

2.98 

2.45 

7 

.3 

T 

27 

9 

3 

2 

EDGARTOWN 

60.9 

43.8 

52.4 

70 

13+ 

28 

30 

386 

0 

0 

4 

0 

6.36 

2.53 

7 

9 

5 

1 

FALL  RIVFR 

61.1 

44.9 

63.0 

-  1.4 

76 

3 

28 

30 

354 

0 

0 

2 

0 

7.12 

3.89 

1.88 

5 

1.5 

1 

25 

8 

5 

3 

H INGHAM 

61.3 

40.8 

51.1 

77 

3 

23 

30 

424 

0 

0 

5 

0 

9.07 

3.12 

5 

1.0 

T 

26 

7 

5 

3 

HYANNIS  2  NNF 

62.0 

41.9 

52.0 

72 

3 

21 

30 

396 

0 

0 

6 

0 

7.05 

2.92 

7 

.0 

0 

9 

4 

3 

MIDDLETON 

63.1 

39.6 

51.3 

78 

4+ 

20 

30 

418 

0 

0 

8 

0 

12.71 

9.37 

8.54 

5 

7 

3 

2 

NANTUCKET  WB  AIRPORT    R 

60.0 

47.1 

53.6 

-  0.2 

69 

4 

31 

30 

345 

0 

0 

1 

0 

7.46 

3.75 

2.41 

7 

T 

T 

25 

9 

5 

2 

NEW  BEDFORD 

63.6 

47.7 

65.7 

-  0.2 

78 

3 

33 

29 

280 

0 

0 

0 

0 

5.53 

2.58 

1.60 

5 

.0 

0 

6 

4 

3 

PLYMOUTH 

63.2 

44.1 

53.7 

-  1.0 

79 

3 

26 

30 

345 

0 

0 

3 

0 

10.13 

5.55 

4.12 

7 

1.5 

8 

4 

3 

PROVINCETOWN  1  N 

61.2 

46.3 

63.3 

75 

3 

26 

30 

357 

0 

0 

1 

0 

9.06 

3.73 

7 

.0 

0 

11 

5 

3 

ROCHESTER 

61.4 

37.6 

49.6 

76 

4 

21 

30 

471 

0 

0 

10 

0 

8.56 

3.74 

6 

1.2 

1 

26 

8 

3 

2 

ROCKPORT  1  ESE 

58.2 

43.9 

61.1 

72 

12 

27 

30 

426 

0 

0 

3 

0 

5.95 

3.07 

7 

T 

0 

6 

4 

2 

SALEM  CG  AIR  STATION 

60.0 

43.5 

51.8 

78 

12 

30 

30 

403 

0 

0 

2 

0 

7.24 

3.08 

6 

T 

0 

7 

4 

3 

SANDWICH 

62.6 

46.8 

54.7 

77 

3 

31 

30 

312 

0 

0 

1 

0 

7.11 

2.73 

7 

T 

T 

26 

8 

3 

2 

TAUNTON 

61.2 

38.7 

60.0 

-  2.5 

76 

3 

22 

30+ 

459 

p 

0 

9 

0 

8.12 

4.52 

2.35 

6 

T 

T 

26 

6 

6 

3 

DIVI  <;|0N 

62.3 

-  1.4 

8.03 

4.70 

.4 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

54.7 

36.0 

45.4 

72 

3 

22 

30 

501 

0 

0 

13 

0 

5.97 

2.26 

5 

2.4 

1 

26 

9 

4 

2 

BERL IN 

56.0 

34.7 

44.9 

-  1.1 

78 

4 

25 

30+ 

517 

0 

1 

14 

0 

6.27 

2.15 

2.56 

7 

3.0 

1 

27+ 

8 

2 

2 

BETHLEHEM 

52.4 

34.6 

43.6 

-  3.4 

71 

4 

21 

30 

650 

0 

2 

12 

0 

5.90 

2.72 

2.08 

7 

5.0 

4 

27 

13 

2 

2 

COLEBROOK 

52.4 

33.8 

43.1 

74 

4 

21 

15 

572 

0 

1 

14 

0 

5.74 

1.52 

7 

9.0 

7 

28+ 

12 

3 

2 

FABYAN 

54.2 

33.0 

43.6 

73 

3 

20 

27 

664 

0 

0 

17 

0 

7.11 

1.96 

6 

2.0 

2 

25 

10 

5 

2 

FIRST  CONN  LAKE 

50.2 

32.6 

41.4 

-  1.4 

71 

6 

20 

30  + 

723 

0 

2 

15 

0 

5.12 

1.34 

.96 

13 

12.3 

6 

30  + 

0 

GRAFTON 

56.7 

33.7 

45.2 

75 

3 

18 

30 

506 

0 

0 

16 

0 

7.44 

2.51 

6 

.5 

T 

25 

8 

4 

2 

LANCASTER 

54.2 

36.0 

46.1 

71 

3 

23 

30+ 

509 

0 

0 

13 

0 

4.21 

1.51 

6 

2.0 

2 

25 

9 

3 

1 

MOUNT  WASHINGTON       //R 

35.3 

22.8 

29.1 

-  1.8 

63 

4 

5 

27 

1107 

0 

13 

27 

0 

13.30 

7.11 

4.80 

5 

24.7 

4 

26 

15 

a 

5 

PINKHAM  NOTCH 

52.3 

34.9 

43.6 

-  1.2 

73 

3 

20 

30 

660 

0 

2 

12 

0 

10.69 

5.35 

4.21 

6 

3.0 

10 

4 

3 

DIVISION 

44.0 

-  1.5 

6.48 

2.85 

4.5 

SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM          R 

67.5 

36.0 

46.8 

78 

4 

21 

30 

659 

0 

0 

13 

0 

8.50 

4.00 

7 

T 

0 

e 

3 

2 

CAMPTON 

56.6 

34.3 

46.5 

79 

4 

22 

26 

599 

0 

0 

15 

0 

5.10 

3.03 

7 

T 

0 

9 

3 

2 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

59.0 

37.1 

48.1 

-  0.6 

80 

3 

22 

30 

519 

0 

0 

1! 

0 

8.78 

6.12 

3.99 

6 

T 

T 

27+ 

8 

4 

4 

CONWAY  1  N 

66.8 

34.1 

46.6 

77 

3 

18 

26 

597 

0 

0 

17 

0 

8.98 

2.56 

6 

4.0 

T 

30  + 

8 

5 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   228   - 
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61. P 

36.4 

49.2 

0.0 

78 

4<- 

17 

30 

488 

0 

0 

11 

0 

10.50 

7.33 

3.93 

7 

2.0 

T 

26 

7 

3 

3 

FAST  OPC-RING 

58,4 

35.5 

47.0 

77 

3 

18 

30 

552 

0 

0 

13 

0 

8.68 

3.31 

6 

3.0 

8 

4 

4 

FRANKLIN  I  NW 

60.2 

37.0 

48.6 

-  0.3 

80 

3 

22 

30 

500 

0 

0 

10 

0 

8.97 

5.98 

3.72 

6 

T 

0 

9 

4 

3 

HANOVFR 

96.3 

38.2 

47.3 

-  1.0 

74 

3 

23 

30 

542 

0 

0 

11 

0 

6.56 

3.84 

2.24 

6 

T 

0 

9 

4 

4 

KEFNF 

60.6 

36.5 

48.6 

-  1.2 

81 

3 

20 

30 

504 

0 

0 

12 

0 

5.22 

3.43 

3.45 

7 

.1 

0 

7 

3 

2 

LAKFPORT 

55.8 

39.6 

47.7 

77 

3 

25 

30 

529 

0 

0 

6 

0 

6.60 

2.60 

7 

1.1 

1 

27  + 

7 

3 

2 

LEBANON  FAA  A  1 RPORT 

56.0 

37,1 

46.6 

76 

3 

20 

30 

565 

0 

0 

11 

0 

6.97 

2.84 

6 

T 

0 

7 

4 

2 

MANrHFSTER 

60.4 

37.7 

49.1 

-  0.6 

81 

4 

24 

30 

490 

0 

0 

9 

0 

9.06 

6.17 

3.68 

7 

6 

4 

2 

MASSAPE<iir  LAKE 

60.1 

36.0 

48.1 

79 

3 

20 

30 

518 

0 

0 

10 

0 

8.85 

3.78 

6 

7 

4 

3 

MOUNT  SUNAPFF 

54.9 

38.4 

46.7 

69 

3 

22 

30 

562 

0 

0 

8 

0 

7.17 

2.31 

6 

2.0 

2 

26 

9 

3 

3 

NASHUA   2  NNW 

60.0 

36.8 

48.4 

-  1.7 

79 

3 

19 

30 

509 

0 

0 

10 

0 

10.21 

6.90 

4.30 

6 

1.5 

0 

7 

4 

2 

NORTHWOOP 

59,8 

37.9 

48.9 

78 

3 

21 

30 

493 

0 

0 

9 

0 

10.41 

3.60 

6 

3.0 

8 

4 

3 

PFTFPBORO   ?  S 

58,8 

36.5 

47.7 

77 

3 

18 

30 

531 

0 

0 

10 

0 

7.42 

2.47 

6 

5.0 

3 

26 

8 

5 

3 

PLVMOUTH 

56,6 

33.8 

45.2 

75 

4 

20 

25 

505 

d 

0 

14 

0 

6.91 

3.45 

7 

T 

0 

6 

3 

2 

PORTSWOUTH 

57,0 

36.6 

46.8 

76 

3 

18 

30 

555 

0 

0 

9 

0 

10.77 

5.52 

5 

T 

0 

8 

3 

3 

fURRY  MOUNTAIN  DAM       p 

57,6 

34.3 

46.0 

75 

4 

23 

30 

582 

0 

0 

17 

0 

6.25 

3.30 

7 

T 

T 

26 

7 

3 

2 

TAMWORTH  2 

59.1 

34.7 

46.9 

78 

3 

20 

30 

555 

0 

0 

17 

0 

9.24 

3.81 

6 

.5 

d 

8 

3 

3 

WINDHAM 

61.5 

37.1 

49.3 

78 

12 

19 

30 

478 

0 

0 

10 

0 

10.88 

5.52 

6 

T 

T 

25 

6 

4 

4 

WOLFEBORO 

57. IM 

38. 8M 

48.0m 

75 

3 

22 

30 

523 

0 

0 

0 

7.60 

2.79 

5 

T 

T 

27  + 

7 

4 

3 

WOODSTOCK 

56.2 

36.5 

46.4 

77 

3 

23 

30 

571 

0 

0 

13 

0 

7.63 

2.85 

6 

1.0 

T 

31 

10 

4 

3 

DIVI 5I0N 

47.4 

-  1.5 

8.31 

5.30 

1.1 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP      R 

59.-? 

48.2 

53.8 

-  1.4 

71 

12 

30 

30 

344 

0 

0 

1 

0 

7.27 

4.25 

1.54 

5 

T 

T 

26 

9 

6 

3 

GRFFNVILLE 

60. 6M 

39. 3M 

50.0m 

79 

12 

22 

30 

459 

0 

0 

6 

0 

10.38 

3.55 

6 

•  5 

1 

25 

7 

5 

4 

KINKSTON 

6-<.! 

40.9 

52.0 

-  n.4 

76 

12 

22 

30+ 

397 

0 

0 

7 

0 

8.25 

4.97 

2.23 

6 

0 

8 

5 

5 

PROVIOENCF  WB  AIRPORT   R 

61.4 

43.0 

52.2 

-  1.0 

80 

12 

28 

30 

389 

0 

0 

4 

0 

11.89 

8.79 

5.39 

5 

1.6 

2 

25 

7 

5 

4 

DIVI SION 

52.0 

-  2.1 

9.45 

5.25 

.7 

VFRMONT 

NORTHEASTERN 

BLOOMFIELD 

55.6 

37.6 

46.6 

0.1 

74 

3 

25 

30 

652 

0 

0 

8 

0 

5.14 

1.59 

1.42 

7 

9.0 

3 

27 

12 

2 

2 

CHELSEA 

55.9 

31.4 

43.7 

-  2.5 

77 

4 

19 

30 

652 

0 

0 

19 

0 

5.34 

2.19 

2.41 

7 

T 

0 

7 

3 

2 

ENOSBURG  FALLS 

55.9 

36.9 

46.4 

75 

16* 

22 

30+ 

569 

0 

0 

9 

0 

6.44 

1.55 

7 

5.0 

T 

29+ 

13 

4 

1 

MC  INDOE  FALLS 

54.8 

37.3 

46.1 

73 

4 

25 

30 

577 

0 

,0 

12 

0 

5.95 

2.48 

7 

.3 

7 

3 

2 

MIDDLESEX 

56.6 

36.3 

46.5 

75 

4 

24 

30 

558 

0 

0 

12 

0 

4.80 

1.95 

7 

4.5 

3 

25 

9 

3 

1 

MONTPELIER  FAA  AP 

53.8 

36.2 

45.0 

73 

12  + 

24 

30+ 

614 

0 

0 

11 

0 

5.50 

1.94 

5 

3.1 

T 

27 

8 

* 

2 

MOUNT  MANSFIELD 

43.2 

26. Of 

34. 6M 

62 

16  + 

-  5 

28 

940 

0 

6 

1 

5.95 

1.97 

7 

11.0 

8 

27 

15 

4 

1 

NEWPORT 

53.6 

37. S 

45.7 

-  0.9 

74 

3 

24 

30 

591 

0 

0 

8 

0 

7.05 

3.87 

1.89 

6 

5.0 

1 

30+ 

11 

5 

1 

NORTH  DANVILLE 

52.7 

34.1 

43.4 

73 

20+ 

19 

15 

662 

0 

0 

16 

0 

5.71 

2.15 

6 

0 

11 

5 

2 

SAINT  JOHNSBURY 

57.3 

38.0 

47.7 

-  0.5 

75 

3 

25 

15 

531 

0 

0 

8 

0 

6.34 

3.28 

2.10 

7 

.5 

T 

25 

8 

3 

2 

WATERSUPY  1  NNE 

55.5 

35.7 

45.6 

75 

4 

23 

30+ 

593 

0 

0 

13 

0 

5.05 

2.20 

7 

5.0 

9 

2 

1 

WEST  BURKE 

53.7 

33.4 

43.6 

74 

4 

21 

15+ 

658 

0 

1 

15 

0 

5.75 

2.30 

2.80 

7 

12 

2 

1 

DIVI c ION 

45.5 

-  1.3 

5.83 

2.58 

3.6 

WESTERN 

BENNINGTON  2  NNW 

50.6 

38.5 

49.1 

78 

3 

24 

30 

488 

0 

0 

8 

0 

3.06 

.58 

6 

T 

T 

24 

10 

2 

0 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

54.5 

38.1 

46.3 

-  2.3 

73 

3 

23 

29 

571 

0 

0 

10 

0 

3.28 

.31 

.65 

6 

.1 

T 

31  + 

7 

3 

0 

CORNWALL 

57.5 

40.4 

49.0 

-  1.2 

75 

3 

24 

30 

489 

0 

0 

8 

0 

3.72 

.98 

7 

2.0 

7 

3 

0 

DORSET  !  S 

58.8 

36.5 

47.7 

78 

3 

20 

30 

531 

0 

0 

10 

0 

4.91 

2.10 

5 

T 

0 

8 

3 

I 

RUTLAND 

59.1 

38.8 

49.0 

-  0.5 

76 

3 

24 

30 

489 

0 

0 

9 

0 

3.89 

.95 

1.12 

7 

T 

0 

8 

2 

1 

SAINT  ALBANS  BAY 

56.1 

43.0 

49.5 

69 

3 

28 

304 

473 

0 

0 

5 

0 

3.94 

1.00 

7 

T 

0 

11 

2 

1 

nivi  <;  ION 

48.5 

-  0.9 

3.80 

.69 

.4 

SOtlTHFASTFRN 

BELLOWS  FALLS 

59.2 

37.7 

48.5 

77 

4 

25 

30 

505 

Q 

0 

11 

0 

5.21 

3.31 

2.76 

7 

0 

7 

3 

2 

CAVFNOI CH 

58.9 

34.8 

46.9 

0.0 

77 

3 

20 

30 

554 

0 

0 

15 

0 

6.58 

3.20 

1.75 

7 

0 

8 

4 

4 

RFAn<;Bnpo  1  SSE 

57.1 

35.9 

46.5 

77 

4 

25 

30 

565 

0 

0 

13 

0 

4.80 

1.23 

1.45 

5 

.3 

T 

27 

8 

3 

2 

SOMERSET 

53.2 

32.4 

42.8 

-  1.5 

76 

4 

20 

30 

682 

0 

1 

19 

0 

5.31 

1.31 

1.64 

5 

2.5 

1 

28  + 

9 

4 

2 

VERNON 

59.6 

37.3 

48.5 

77 

4 

23 

30 

504 

0 

0 

12 

0 

4.85 

1.85 

1.54 

5 

0 

10 

3 

2 

WOODSTOCK  3  ENE 

56.2 

34.5 

45.4 

-  2.2 

74 

4 

20 

30 

601 

0 

0 

15 

0 

5.77 

2.61 

2.43 

7 

0 

5 

3 

2 

DIVK  ION 

46.4 

-  0.8 

5.59 

2.22 

.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

NEW  ENGLAND 
0C70BER  1962 

station 

5 

e2 

Day  of  Month 

1  1  2    3 

4  1  5  1  6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

•>r 

12 

13  I  14  1  IS 

16  I  17   18 

19   20  {  21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

AN SON I  A 

6AKER5V1LLE 

eARKHAMSTED 

BRIDGEPORT  W8  AP        R 

BROOKLYN 

4.84 
4.27 
4.03 
3.08 
6.86 

1.20  2. OS 

.11  1.97 

.21  1.6<> 

T    1.66   T 

T    2.26  1.93 

.12 

.08 

.13 

T 

.61 

.03 
•  05 

T 
T 

.02 
.12 
.20 
.04 
.13 

.25 
.32 

.45 

•  05 

•  05 

.06 
.03 
.04 

T 

.01 

T 

.01       T 

T 
T 

.02 

7 

•  03 

7 
•  15 

•  01 

•  26 

•  23 

7 

.46 

7 

.11 

.40 
.60 

.36 
.12 

.06 

7 

.02 

7 
•  06 

.19 

7 

.69 
1.14 
1.03 

.20 

1.05 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 
COLCHESTER 
COLLINSVIULE  1  S 

3,89 
4.16 
4,70 
4.53 
4.53 

.32  l.»2 
.32  1.61 
.22  2.92 
2.02   .26 
.*6  1.73 

.12 
.08 
.28 
.15 

•  02 
.01 
.05 

.07 
.12 
.06 
.13 
.14 

.60 
.21 
•  06 

.24 

.10 
.22 

•  11 

T 

7 
7 

•  28 

•  18 

.31 
.16 
.13 

.01 
.05 
.45 

.28 
.11 
.38 
.21 
.20 

.03 

.01 

.03 

7 

.14 

.84 
1.18 
.60 
.90 
I.IS 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

DANBURY 

DAWSON  LAKE 

EASTON  LAKE  RESERVOIR 

3.36 
2.77 

4.78 
4.70 
4.74 

.11  !.'>'• 

T     .63   .05 

.0»  2.75   .06 

1.21  2.16 

T    3.23 

.30 

.13 

T 

.02 

.03 

.08 

T 

.11 
.20 
.51 

.12 

.06 
.14 
.03 
.21 
.02 

•  02 

T 

T 

.08 
.02 

T 
T 

T 
.03 

T 

•  02 

.33 
.15 

7 

.16 
.02 

•  22 

•  28 

•  04 

•  42 

.41 

•  01 

•  39 

.16 

.17 
•  14 

.07 
•  17 

7 

.60 

•  77 
.57 
.67 
.90 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLD//R 

HARTFORD  W6  AIRPORT     R 

LAKE  KONOMOC 

2.75 
7.70 
3.76 
4.24 
6.42 

.20   .55 
T    4.62   .03 
T    1.64   .03 
.01  2.12   .10 

.21  4.34 

.06 
.15 
.11 
.18 
.03 

.01 
.08 

.06 
.16 
.19 
.15 

.27 
.07 
.06 
.04 
.10 

.02 
.12 

T 

T 

•  01 

T 
T 

•  01 

7 

.62 

.08 

.20 

.24 

.36 

.13 
7 
7 
.24 

•  73 
.35 

•  22 

•  51 

.18 

7 

.16 

7 

•  17 
.07 
.02 
7 

•  09 

.19 
.53 

.67 

.86 
.73 
.39 
.65 

.4« 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM    R 
MIDDLETOWN  t*    W 
MILFORD 
MOUNT  CARMEL 

2.48 
3,18 
3.89 
3.83 
3.97 

.12   .66 
.08  1.59 
.83  1.34 
.93  1.76 
T    2.39   .06 

.14 
.30 
.10 

.02 

.12 
.12 
.01 
.01 

.10 
.14 
.10 

.04 
.05 
.30 
.05 
.06 

.02 

T 

.03 

T 
T 

.01 

.04 

7 

.14 
.12 
.02 
.01 

•  05 

•  06 

•  26 
.24 
.38 

.33 

.36 
.27 

.47 
.02 

.18 
.13 

.02 

.38 

.37 
.68 

.32 

.90  1 

NATCHAUG  RANGER  STA 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT    R 

NORFOLK  2  SW 

NORTH  BRANFORD 

NORTH  GUILFORD 

5.11 
3.58 
3.62 
4.06 
3.96 

.08  2.65 
.08  1.92   .02 

.21  1.02 
.02   .53  2.06 

.46  1.96 

1.03 
.01 
.20 
.03 
.06 

.15 

.05 
.03 
.05 

.12 
.06 
.15 

.02 
.05 

.03 

.01 
.36 
.08 
.12 

•  04 
.04 
.06 

T 
7 

.01 
.01 

.02 

T 

T     T 

T 
.01 

7 

•  04 

•  01 

.04 

7 

.20 
.36 
.07 

.12 

7 

7 

•  47 

•  01 

•  13 

•  12 

.31 

.20 
.47 
.45 

7 

.12 
.01 
.16 
.03 
.03 

.36 

.40 
.49 
.81 
.61 
.52 

NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PROSPECT 

PUTNAM 

PUTNAM  LAKE 

4.73 

5.67 
5.71 
5,33 

-    -    - 

1.25  1.74 

•    4.00 

.02   .75  2.90 

.05  2.75 

1.35  1.64 

.02 
.31 
.03 
1.52 
.02 

.03 
.14 

.02 

.09 
.06 
.04 

.09 
.07 
.32 
.06 
.27 

.02 

.02 

.14 
.40 

•  03 

T 

T 

•  01 

7 
.10 

7 

•  02 
.09 
.21 

•  30 
.34 
.03 
.61 
.50 

.60 
.39 
.31 

.96 

.08 
.02 

T 

•  57 

•  42 
1.06 

.3« 

•  05 

ROCKY  RIVER  DAM 
ROUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
SHEPAUG  DAM 

3.67 
4.91 
4.34 
4.69 
3.60 

.33  1.29 

T    1.40  1.73 

•08  1.24   .09 

T    2.92   .04 

1.01   .29 

.01 
.11 
.02 
.03 

.01 

T 

.02 
.06 
.40 
.20 
•  38 

.53 

.20 
.14 
.02 
.34 

.02 
.01 

.24 

T 

.10 

.01 
.07 

.02 

T 

•  03 

•  01 

•  02 

T 

•  30 
.03 
.32 

•  23 

•  12 

•oa 

.02 
.19 
.52 
.60 
.18 

.38 

.44 

.04 
.14 

.13 

•  11 

•  02 

.10 
.04 

.72 
.45 
1.20 
.66 
.78 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  DAM 
STORRS 

4.70 
3.47 
4.60 
4,23 
3.38 

T     .44  2.30 

T     .91   .29 

T    2.81   .06 

.75  2.00 

1.06   .24 

.04 
.66 
.01 
T 
•  39 

.02 
.02 

•  05 
.07 

•  19 
.01 
.09 

•  30 
.04 

•  03 

•  24 

•  04 

.09 

T 

T 

.21 

T 
.05 

T 

•  02 

T 

7 

.19 
•  06 

.14 

.23 

.03 

7 

.03 
.22 
.70 
.09 
•  32 

.26 
.04 

•  12 

•  48 

.09 
.10 

7 
.09 

.10 
.02 

7 

.89 
.83 

.39 
.66  * 

1.01 

TORRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 
WATERBURY  RADIO  WBRY 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WE STB ROOK 

3.52 
6.41 
3.58 
4.75 
4.83 

1.38  .14 
1.40  3.20   .05 

.02  1.95   .03 

2.39  1.20 
T    2.58   .17 

.02 

.03 

.08 

.06 
.01 

.09 
.21 
.20 
.01 
.13 

•  31 

•  05 

•  20 
.10 
.08 

.06 

.02 

T 

.01 

.03 

7 

T 

•  01 

.35 

7 
.07 

.08 

.05 

7 

.02 

•  48 

•  22 

.75 

•  12 

•  45 

•  18 

•  02 
.03 

.07 

.11 
.11 

.04 

.94 
.84 

.72 
.57 
.65 

WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLANO 
WMIGVILLE  RESERVOIR 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 

4.71 
4.31 
4,39 
3.34 
5.83 

T     .38 
.18  1.87 
.55  1.82 
1.15   .32 
.01   .55  2.90 

2.17 

.03 
.02 
.08 

.13 
.04 
.02 

.02 
.16 
.08 
.25 
.09 

.06 
.34 
.37 
.25 
.35 

.25 

.05 
.01 

•  26 

.05 

.01 

.02 

7 

.12 

.24 
.32 
.08 
.09 
.18 

.06 
.03 
.06 

•  07 

•  14 

.17 

•  09 

•  21 
.07 
.33 

•  06 

•  14 
.02 

.12 

.04 

1.13 
1.09 
1.10 
1.00 
•  80 

WOODBURY  3  W 

3.28 

i     .63   .89 

.02 

T 

.02 

.42 

.01 

.17 

.12 

.22 

7 

i78 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  0AM 
BRASSUA  DAM 

6.69 

5.40 
6.99 

5.01 
4.86 

.03 

.47  1.92 

.06   .97 

1.25 

.05  2.01 

.48 

1.84 
.96 

2.12 
.46 

1.24 

I 
.35 

T 
.03 

.06 

.04 

•  21 
.31 

.45 
.27 

.16 

T 
•  02 

.19 
.17 

.10 
.06 

T 
•  05 

.12 

.29 
.35 

•  24 
.63 

T 

7 
I 

•  38 

•  40 

7 

.22 

•  78 

•  »0 
.20 

7 

7 
T 
•  03 

1.18 

•  01 

•  02 

•  13 

T 
.02 

.29 

7 

1.76 
1.72 
2^07 
U21 
•  38 

BRIDGEWATER 

BRIOGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT    //R 

CLAYTON  LAKE 

3.14 
7,70 
7,03 
3.33 
2.99 

.10 

.10 
.01   T 

.02 

.39  2.37 

T     .33  2.86 

T 

.07 

.09 
2.61 
1.82 
.02 
.38 

.01 

T 

T 
.06 

.01 

.16 

T 
T 

T 
T 

.33 
.12 
.06 
.42 

T 

T 
.34 

T 

T 

.01   T 

7     .18 
.08 
.04 

.13  .a 
•  49 

.31 

•  01 
.42 

•  10 

•  30 

•  35 

•  14 

.23 

7 
7 

.02 
.17 

.04 

.48 
.27 
.16 
.65 

.32 

.16 
.40 

•  07 

7 
.28 

7 

.66 

7 
.19 

.41 

.09 
.06 

.28 
1.39 
1.32 

.74 
.18 

CORINNA 

OAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  5E 

ELLSWORTH 

4.43 
7.25 
1.83 
4.86 
3.38 

T 

T     .65 
1.50 
T 

.85 
.03 

1.15 
2.40 

.45 
1.08 

.81 

.05 
.72 

.08 
.05 

.08 

.18 
T 

.05 
.10 

.31 

.08 

7 

.10 

•  04 

7 
7 

•  23 

.15 

•  75 

•  26 

.33 

.07 
.60 

.70 
.60 
.32 
.60 
.03 

.06 

•  03 

•  60 
.46 

7 

.20 
.16 

.11 

.93 
1.80 

.70 
1.40 

•  18 

FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GARDINER 
G I  LEAD 

6.03 
3.34 
3.79 
6.96 
9.15 

.05   .09 
.05 

.90 

T 
.09  1.53 
.37  3.31 

2.75 
.01 
.06 
2.66 
2.61 

.55 

•  01 

•  02 

.06 

T 

T 
.06 

.08 

T 
T 

.14 
.20 
.30 

.42 
.65   T 

.02 

•  26 
.63 

.11 
.17 

•  OS 

•  35 
.10 

.06 

T 

•  01 
.05 

•  17 

.30 

•  38 
.26 

7 

•  09 

.03 
.07 

.07 

.06 

.24 
.33 

.37 

•  43 

•  83 

•  54 

7 

.72 
•  43 
.34 

.07 

.38 

7 
1.48 
1.26 
1.61 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

HOULTON 

4.51 
2.91 
8.23 
3.78 
3.25 

T 
.23 

T 

.02  1.19 
.15 

.66  3.51 

T         .11 

.03 

.37 
.33 

1.73 
.43 
-47 

.01 
T 

T 
T 

.12 

.07 
.05 

T 
T 

T 

.18 
.18 
.05 
.27 
.30 

.03 
T 

•  01 

.09 
.30 
.09 
7     .44 
.15 

.12 

.02 
.30 

.38 

•  16 
.31 

•  40 
.12 

7 
.24 

.03 
.21 

.79 
.26 
.26 
.54 
.67 

.05 

7 

.07 

.14 
•  22 

.59 

.10 

.38 

.18 
.55 

.01 
.11 

1.18 

•  34 
1^35 

•  69 
.35 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

3.66 
3.56 
7.35 
4.33 
2.95 

.05 

T 

.52 
.04 
.48  2.10 
.51 
.05 

1.00 

.60 

2.00 

1.54 

.53 

.18 
1.23 

.51 
1.15 

T 

T 

.06 
.04 

.13 

.35 

.36 

.14 

•  03 

T 

T 

.09 
.02 

.18 

.04 
.04 

.32 

.15 
.57 

.31 
.38 

.02 

7 
7 

.53 

7 

.15 

.35 

.87 

.62 
.42 

.15 
.12 

7 
.06 

.40 

.10 

7 

.10 

.09 

7 
7 

•  27 

•  03 
1.70 

.28 

7 

MADISON 
MIDDLE  DAM 
MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 

MOOSE HE AD 

6.24 
5.61 
2,28 

4.91 
4,07 

T 
T 

T    1.78 
.30  1.22 

.09 
T     .47 

.42 

1.76 
1.36 
.38 
.30 
.99 

.02 
.21 

.40 

.04 

.09 
.13 

T 

T 
.05 

.62 

.73 

.21 

.19 
.23 

•  01 

T 

.06 

•  07 

•  03 

•  16 

•  05 

.01 

.18 

7 
•  07 

.12 
.30 

.62 

7 

.20 
.05 

.50 

•  34 

.10 
,  7 

•  72 

•  26 

.61 

7 

.08 
.34 
.05 
.91 

.20 

.22 
.12 

7 

.14 

.20 

.06 

.14 

7 
7 
7 

•  98 
.60 
.16  . 

2.31  . 

•  35  . 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 

ORONO 

PATTEN 

PORTLAND 

4.50 
3,92 
3.63 

10.50 

T 
.09 

.01   .58 

1.19 

.31   .98 

T     .35  6.05 

.75 
.64 
.16 

1.85 

.01 
.10 

T 

T 
T 

.08 

T 

.01 

.05 

.09 

.08 
.20 
.06 

.58 
.06 

•  03 

•  03 

T 

•  17 

•  01 
.23 
.12 
.03 

7 

.07 
7 
•  04 

.37 

.04 
.10 
.30 

7 

•  22 
.32 

.04 

7 

.66 

7 

.43 

.30 

•  04 

7 
.50 

7 

.29 

.15 

.01 

.07 
.12 

•  04 

•  04 
.02 

.12 
.60 
.12 

1.76  . 
.10  . 
.6]  ' 

1.40 

PORTLAND  WB  AIRPORT   //R 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

RUMFORO  POWER  PLANT 

12,27 
2.72 
2.93 
7.16 
6.66 

.11 
.02 

T     .30  7.49 
T 

.27 
.03  1.32 
.43  2.34 

2.03 
.12 
.63 
2.40 
1.35 

.28 

T 

.01 

T 
.03 

.03 

.06 
.51 

.23 
.52 

T 
.17 

T 

•  02 
.04   ^32 

.05 

•  01 

•  21 

•  24 
.10 
.05 

.31 
.06 

•  21 
.21 

.2C 
•  40 
.39 
.01 

T 
.08 

.36 
.16 

.62 

.19 

.41 
.55 

.02 
.03 
.03 

.02 
.42 

.20 
.05 

.13 

T 

1.63  . 

.07  . 

.15  . 
1.85  . 
1.37  . 

ST  FRANCIS 
SANFORD  2  NNW 
SOUTH  ANDOVER 
SQUA-PAN  DAM 
THE  FORKS 

2.53 
11.40 
6.54 
2.34 
3.85 

.05 

T     .03 

.05  ,liU      .06 

.26  3.85 
.21  2.26 

,70  1.15 

.10 
4.48 
1.56 
.08 
.20 

.06 
.13 
.04 
.14 

.06 

.03 
.12 

.04 

.01 
.07 

.02 
.45 

.16   T 

.42 

.11 

T 
T 

.24 

T 

.11 
.21 
.05 

.56 

.26 

•  07 

.32 
.47 
7 
•  59 

•  14 

.02 

7 

.20 

.09 

.11 

T 
.08 

.32 
.23 

.62 

7 

.36 

.42 

.06 
.02 

7 
.15 

.34 

7 

.42 

.10 

.04 

.07  . 
1.80  . 
1.16  . 

.10  • 

UPPER  DAM 

WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 

5.11 
7.39 
11.48 

.05  1.10 
T    1.70 
.46  5.96 

1.25 
2.75 
2.49 

T 

.02 
.08 

.07 
.04 

.04 

.91 

.43 
.06 

•  03 

.08 
.08 
•  03 

.22 

•  13 

•  23 

.02 
.13 

.08 

.18 
.67 
.26 

.12 

.07 

.17 
.01 

.03 

.70  • 
1.50  . 
1.84  • 
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Station 

■I 

Day  oi  Month 

1    1    2    1    3 

4    1    S    I    E 

7 

8    1 

9 

10  I 

11     1 

12 

13  1   14      IS 

16  1    17   1    18 

19  1  20  1  21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1  29   1 

30 

31 

«$T    ENFIELO 

3.09 

.11 

.63 

.47 

.12 

.27 

,44 

TtJ 

.09 

•  le 

«>00l.AN0 

l.» 

T 

.09 

.27 

.94 

T 

•  16 

T 

.06 

.29 

T 

.46 

T 

.20      .90 

7 

MASSACHUSETTS 

AOAHS 

3.39 

.03      .31       .83 

.32 

.06 

,03 

,15 

.06 

T 

.16 

.03 

.01 

.38 

,02 

T 

.25 

•  89 

AMMERST 

>.16 

1.05      ,97 

.39 

,15 

.06 

.01 

.21 

.33 

.07 

.04 

.42 

•  64 

ASHBURNHAM 

T.66 

.03    3.00 

2.26 

,26 

.28 

.20 

.04 

7 

.43 

.07 

.26 

.11 

•  71 

ASHLAND 

S.16 

.04    3,66 

2.98 

.33 

.13 

,05 

T 

.06 

.15 

.29 

.12 

.34 

BARRE    FALLS    0AM 

5.32 

.07    1.71 

2.02 

.17 

.10 

,10 

.17 

.28 

.05 

.13 

.09 

.44 

9EOFOR0 

«.75 

2.55    4.03 

1.60 

,09 

.09 

.05 

T 

.07 

T 

.38 

•  05 

.16 

•  66 

BEECMWOOD 

9.0* 

.03    2.16 

2.14 

1.40 

1.11 

.02 

.35 

• 

.30 

•  63 

BELCHERTOMN 

4.89 

.12      .86 

1.75 

.11 

,03 

.18 

.06 

T 

.31 

.36 

.08 

.31 

•  16 

•  66 

81RCH    MILL    DAM                          R 

>.>9 

.51    2.47 

1.57 

,07 

.13 

.05 

.02 

.40 

T 

.26 

T            ^02 

7 

UOO 

BLUE    HILL    we                          // 

10.64 

3.17    3.78 

1.72 

.18 

.21 

T 

T 

.15 

,01 

.76 

•  09 

.03 

•  74 

BOSTON    W8    AIRPORT             //R 

8.6a 

T         1.93    3.00 

2.08 

.03 

.02 

I 

.01 

T 

.01 

.02 

T 

.05 

.49 

•  11 

.06 

•  86 

80YLST0N 

• 

•           • 

» 

6.05 

• 

.23 

.04 

7 

.10 

• 

.43 

•  03 

• 

• 

BROCKTON 

8.81 

•36    3.94 

2.39 

.09 

.04 

.08 

.03 

.05 

.24 

.69 

.01 

•  10 

•  79 

BUFPUMVILLE    DAM 

5.81 

T         2.33 

2.00 

.11 

T 

.08 

.02 

T 

.33 

T 

.10 

T 

.36 

•  07 

•  41 

CHATHAM   LTSTA 

6.60 

.71 

3.08 

1.30 

.01 

.01 

,01 

.06 

.08 

.61 

.21 

•  20 

.02 

•  38 

CHESTERFIELD 

».6S 

.20    1.85 

.54 

.07 

.04 

.32 

,05 

.33 

.16 

7 

.03 

•  13 

•  93 

CHESTNUT    HILL 

9.62 

5.55 

2,60 

.36 

.05 

.06 

.08 

.19 

.17 

.12 

•  42 

CLINTON 

7.90 

.43    3.56 

2,17 

.02 

.05 

.20 

.01 

.02 

.01 

.01 

,10 

.41 

.01 

•  88 

EAST    BRIHFIELD    DAH 

6.73 

.10    1.98 

2.85 

.22 

.03 

.15 

.04 

.30 

.20 

.06 

.30 

.08 

•  40 

EAST    PEPPERELL 

8.11 

T         3.65 

2.02 

.13 

.02 

,05 

1.45 

•  79 

EAST    HAREHAM 

6.42 

.04    1.66 

2,46 

.60 

.12 

.03 

T 

.01 

.01 

,13 

.45 

.24 

.31 

.34 

E06ARTOMN 

6.36 

.06       .69 

2.53 

.80 

,18 

.04 

.02 

.02 

.04 

,10 

.57 

.23 

.35 

.53 

FALL    RIVER 

7.12 

1.28    1.86 

1,57 

,02 

,01 

r 

,40 

.06 

.77 

.11 

.16 

.86 

F1TCH8URG    2    S 

7.06 

.07    2,67 

2.00 

,27 

,55 

.14 

.03 

T 

.12 

.21 

.10 

.70 

FRAMINGHAN 

8.02 

.04    3,33 

3.26 

,47 

,12 

.04 

,06 

.08 

.23 

.09 

.30 

FRANKLIN 

_ 

. 

. 

_ 

,07 

.07 

.16 

.05 

.27 

.29 

.06 

.45 

GARDNER 

S.l* 

.05    2.05 

1.46 

.10 

,05 

.06 

,03 

1 

T 

.52 

.09 

.07 

.64 

GROT ON 

8.74 

.05    3.58 

3.04 

.25 

,19 

.10 

T 

,04 

.27 

.19 

.20 

.05 

.78 

NARDWICK 

6.91 

.19    1.23 

3.26 

.16 

.04 

,06 

.07 

.30 

.34 

.06 

.15 

.06 

.68 

HATCMVILLE 

5.86 

.04    1.33 

2.03 

,70 

,08 

.03 

•  04 

.03 

.30 

.44 

.06 

.27 

.62 

HAVERHILL 

10.09 

T           .61    5,93 

1.96 

,04 

,04 

,08 

T 

.03 

T 

,06 

.36 

.01 

.97 

HEATH 

5.37 

.02      ,20    2,34 

.97 

T 

T 

,35 

.07 

.02 

•  26 

T 

,01 

.09 

T 

7 

.04 

T 

1.00 

HINGHAM 

9.07 

.63    3.12 

2.90 

,04 

,09 

,10 

.01 

,01 

T 

,31 

.01 

1.05 

.08 

.02 

.70 

HOLYOKE 

5.11 

.13    3.00 

1.25 

,07 

,03 

,10 

.04 

T 

•  04 

T 

.22 

7 

.12 

.06 

1.06 

HOOSAC    TUNNEL 

4.13 

.17    1.27 

.44 

,04 

.04 

,31 

.08 

T 

•  23 

T 

.01 

,01 

.24 

.03 

.01 

.01       .15 

1.09 

HU8BARDSTON 

4.75 

.22    1.20 

1.92 

,08 

,09 

.12 

.05 

•  09 

.42 

.03 

.19 

.34 

HYANNIS    2    NNE 

7.05 

.14   1.25 

2.92 

,16 

.17 

.06 

.18 

.62 

.06 

,22 

1.25 

IPSWICH 

9.35 

.02    4.35 

2.90 

,63 

T 

.11 

.07 

.02 

.01 

.08 

.21 

.33 

.42 

KNIGHTVILLE    DAM 

3.95 

.15    1.60 

.50 

,10 

.20 

.05 

.25 

.15 

.10 

,05 

.80 

LAWRENCE 

9,73 

T         1.13    4,20 

2.25 

.42 

.05 

.22 

T 

T 

.06 

.36 

T 

1.00 

LOWELL 

10.48 

T         4,62 

3.36 

.53 

.11 

,12 

.05 

.06 

,11 

.34 

.47 

.49 

MIOOLEBORO 

9.20 

.27    3,54 

2,67 

.20 

.03 

.12 

T 

.02 

.32 

,97 

.24 

,08 

.64 

HIDDLETON 

12.71 

,27    6,64 

1.96 

.15 

.01 

.16 

.03 

.03 

.02 

.06 

,40 

,03 

.91 

MILFORO 

7.04 

.04    2,35 

2.64 

,46 

.10 

.06 

.20 

.10 

,12 

.32 

,09 

.36 

NANTUCKET    WB    AIRPORT         R 

7.45 

.64      .99 

2.41 

.26 

.23 

T 

.17 

.03 

.61 

,04       ,29 

7 

1.76 

NEW    BEDFORD 

5.63 

1.60    1.16 

1.23 

.01 

.09 

.04 

.40 

.26 

.65 

NEWBURY PORT 

12.58 

.01    4.45 

6,10 

,66 

,13 

.04 

T 

,03 

T 

.06 

.19 

.25 

.01 

.65 

NEW    SALEM 

7.03 

.11    1.60 

2,90 

,10 

,25 

.16 

.05 

,25 

.03 

.47 

.15 

.04 

.07 

.66 

NORTH8RI0GE 

6.61 

•           • 

5.13 

.13 

• 

.22 

. 

T 

.12 

* 

.36 

.10 

.55 

NORWOOD 

9.24 

,01    3,74 

3.36 

.81 

.13 

.06 

.02 

T 

.07 

.16 

.34 

.06 

.48 

PELHAM 

6.36 

,11    1,96 

2.38 

.17 

.09 

.26 

.02 

.31 

.16 

.09 

.82 

PEMBROKE 

9.02 

T         2,75 

2.70 

1.03 

T 

.16 

.06 

T 

.38 

.48 

1.12 

.07 

.27 

PERU 

4.52 

.02    1.40 

.73 

.07 

,09 

.23 

.26 

.48 

.01 

.02 

.02 

,04 

1.16 

PETERSHAM    3    N                             R 

6.21 

.10    1.90 

2.15 

.30 

.05 

.05 

.03 

.16 

.01 

.45 

.15 

.16 

.70 

PITTSFIELD    WB    AIRPORT       R 

3.41 

T           .78      .22 

.13 

.20 

.12 

.37 

T           T 

T 

.07 

.01 

.05 

T 

.19       .05 

.63 

.69 

PLAINFIELD 

4.00 

.24    1.27 

.28 

. 

. 

.46 

.02 

.04 

.57 

.02 

.09 

.01 

,09 

. 

• 

.91 

PLYMOUTH 

10.13 

.35    2.65 

4.12 

.09 

T 

.13 

T 

T 

.02 

.27 

1.62 

,14 

.07 

.67 

PROVINCETOWN    1     N 

9.05 

.16    1.66 

3.73 

.17 

T 

.15 

.01 

.52 

.40 

1.00 

,20 

.16 

.87 

0UA8BIN    INTAKE 

6.76 

.50    1.33 

2.45 

.25 

.01 

.15 

.02 

.02 

.38 

.46 

.07 

.16 

.11 

.63 

READING 

12.85 

2.11    6.96 

2.00 

.05 

.12 

.03 

,15 

.45 

.03 

.06 

.89 

ROCHESTER 

6.56 

.03    3.74 

2.14 

.88 

.09 

.02 

T           T 

.01 

.21 

.41 

.47 

.11 

.45 

ROCKPORT    1    ESE 

6.95 

.30    1.60 

3.07 

T 

.01 

.03 

T 

T 

.26 

.56 

.04 

7 

.68 

SALEM    CG    AIR    STATION 

7.24 

.29    3.08 

1.95 

T 

.02 

.13 

.03 

T                        .01 

.02 

.07 

.52 

.12 

7 

1.01 

SANDWICH 

7.11 

.06    1.84 

2.73 

.44 

.05 

.03 

.04 

.40 

.42 

.13 

.31 

.75 

SEGREGANSET 

8.30 

,11    2,52 

2,36 

.45 

.11 

.57 

.05 

.53 

1.05 

.13 

•  43 

SHELBUHNE    FALLS 

5.10 

T            ,12    2,09 

.91 

.08 

.03 

.25 

.06 

.40 

T 

T 

.12 

.03 

.12 

•  69 

S0UTH6R1DGE    3    SW 

8.01 

,10    2,68 

3.14 

,23 

.05 

.19 

.02 

.17 

T 

.20 

.13 

.38 

.14 

•  49 

SOUTH    EGREMONT 

3.26 

,34      ,90 

.02 

,01 

.04 

.27 

.02 

.01 

.17 

.02 

.07 

U39 

SPOT    POND 

11.39 

6,82 

2.92 

,42 

.08 

.06 

,10 

.30 

.27 

.06 

•  46 

SPRINGFIELD    ARMORY 

4.72 

2.00      .55 

.33 

,16 

.07 

.01 

.02 

.17 

.19 

.10 

.50 

•  62 

STERLING 

. 

.           . 

. 

6,18 

. 

< 

.28 

.07 

,29 

# 

.38 

.11 

• 

• 

STOCKBRIDGE 

3.07 

T           .80      .31 

.15 

,19 

.10 

.02 

.23 

.10 

T 

7            .11 

.26 

•  61 

TAUNTON 

8.12 

I. BO    2,35 

1.61 

,06 

.03 

T 

.53 

T 

,76 

.07 

.01 

.90 

TULLY    DAM 

6.00 

,08    1,18 

3.23 

.12 

T 

.14 

.10 

.06 

T 

.25 

.05 

,18 

.07 

.54 

TURNERS    FALLS 

4.88 

,01     1,44    1,26 

.61 

,01 

,13 

.07 

.12 

.16 

.05 

.06 

.31 

.65 

WALPOLE 

9.66 

1,08    5,05 

1.92 

,03 

,05 

.12 

T 

,03 

T 

.06 

.46 

.01 

.11 

,02 

.92 

WARE 

5.45 

1,14 

3,21 

.16 

,32 

,09 

.53 

WASHINGTON    Z 

3.60 

.19       .94 

,45 

.16 

.10 

.43 

,07 

.07 

.19 

T 

.10 

,19 

.71 

WEST    CUHMINGTON 

4.95 

.21    1.26 

,62 

,05 

,11 

.46 

,03 

.67 

T 

T 

,23       ,16 

1.13 

WESTFIELO 

4.52 

.19    1.90 

,64 

,02 

.13 

.12 

,01 

.01 

,34 

.15 

,06 

1.06 

WEST    MEOWAY 

8.45 

.88    3.81 

1.81 

,08 

T 

,11 

,17 

T 

.12 

T 

.51 

,13 

7 

.63 

WESTON 

6.55 

.43    4.82 

1.60 

,06 

.03 

.15 

,03 

.02 

.13 

.02 

.43 

.63 

WEST    OTIS 

3.44 

.28      .94 

.40 

.01 

.13 

.21 

.05 

.17 

T 

.05 

,07       .07 

1.06 

WINCHENDON 

5.53 

,05    1.55 

1.96 

* 

,15 

.02 

.15 

,03 

T 

T 

.48 

.08 

.10 

.04 

.90 

WORCESTER    W6    AIRPORT 

6.56 

.01    3.28    2.04 

•  69 

.12 

.16 

T 

.14 

T 

T 

.16 

.45 

T 

T            .07 

,19 

1.06 

WORCESTER 

7.84 

T         2.00    2.10 

1.65 

.05 

.13 

.05 

.06 

T 

.15 

.42 

.07 

1.16 

NEW   HAMPSHIRE 

BENTON 

6.97 

.56    2.26 

2.10 

,08 

.57 

.20 

.09 

.13 

.02       .02 

.22 

.01 

.16 

T 

■     T 

.08 

.04 

T            .07 

.36 

BERLIN 

5.27 

T 

1.17 

2,56 

,16 

,03 

.16 

.06 

,26 

.04 

,13 

T 

.09 

.04 

.02 

.16 

.03      .06 

T 

.22 

BETHLEHEM 

5.90 

1.57 

2.08 

.22 

.14 

.33 

.16 

,30 

.07 

,20 

T 

.15 

.10 

I 

.22 

T            .12 

.22 

SLACKWATER    DAM                          R 

6.50 

2.60 

4,00 

.23 

T 

.05 

.12 

.30 

T 

,15 

.10 

.95 

BRADFORD 

7.60 

.03    2,30 

3,06 

,49 

.02 

.15 

.12 

.10 

T 

.24 

T 

,09 

.13 

.87 

CAMPTON 

6.10 

1,26 

3,03 

.09 

.25 

.18 

.15 

.16 

•  02 

,13 

.27 

T 

.04 

.02 

.50 

CANNON    MOUNTAIN 

9,25 

.61 

,27    2,41 

2.39 

.52 

.21 

•  33 

.27 

•  13       •OS 

.26 

.04 

.31 

.03 

,20 

.21 

.07       .08 

•  67 

CENTER    HARBOR 

5.84 

.04 

1,72 

2.94 

.33 

.14 

•  09 

.23 

.06 

T 

.07 

.20 

.10 

CLAREMONT 

6.11 

,02    1,50 

3.14 

.27 

•  19 

.12 

T 

.16 

•  01 

T 

.03 

T 

.21 

.05 

T 

.01 

.06 

•  34 

COLEBROOK 

5,74 

.02      T 

,78 

1.52 

.22 

.09 

.24 

.15 

1.15 

.08 

T 

.16 

.07 

.11 

.06 

.22 

.36      .18 

7 

•  29 

CONCORD    we    AIRPORT               R 

8,76 

1,41     3,99 

1.42 

.06 

.04 

T 

.10 

T 

.25 

T 

,16 

7            .01 

,20 

1.14 

CONWAY    1    N 

6.98 

,72    2,66 

1.63 

.03 

.15 

.19 

T 

.09 

,06 

.53 

.13 

T            T 

.01 

2.56 

DIXVILLE    NOTCH 

7.41 

1,52 

1.63 

.53 

.10 

.05 

.20 

T 

.89 

.10 

,16 

.11 

.12 

.60 

.25 

,04 

.43 

.12       7 

.37 

DUBLIN 

6.82 

3,02 

1.57 

,13 

.37 

.63 

,13 

.11 

.66 

DURHAM 

10.50 

,26    3,81 

3.93 

,05 

,01 

.25 

.02 

.02 

.03 

.22 

.02 

,36 

.06 

1.42 

EAST    DEERING 

8.66 

.07    1.01    3.31 

1.56 

,13 

.20 

.03 

.09 

.33 

.03 

,30 

T 

1.62 

ERROL 

5,93 

,36    1,35 

1.23 

,10 

.24 

.53 

,08 

.29 

,06 

,09 

,23 

.05 

.19       .15 

.96 

FABYAN 

7,11 

,01 

.74    1,96 

1.49 

,02 

,40 

.16 

.03 

.74 

,23 

,41 

,04 

,06 

,11 

,02 

,04 

.66 

FIRST    CONN    LAKE 

5,12 

,01 

.76 

.75 

,36 

.15 

.20 

.95 

.06 

« 

.33 

,16 

,17 

.42 

•            ,63 

,01 

.16 

FITZWILLIAM 

6,72 

T          1.90 

3,25 

T 

.16 

T 

' 

T 

,43 

,17 

T 

.61 

FRANKLIN    1    NW 

6.97 

.83    3.72 

2.15 

,11 

.10 

.02 

.10 

,43 

,15 

,02 

1.35 

See  iel«renc©  n 
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DAILY  PRECIPITATION 


- 

Day  of  Month 

Station 

■§ 

ti 

1    1    2    I    3 

4    1 

5        B 

7 

8 

9 

10  1 

11   1 

12 

13      14      15 

16  1   17  1   18 

19      20      21 

22 

23| 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FRANKLIN  FALLS  DAM      R 

7.68 

T    1.92 

3.84 

.34 

.03 

.06 

.10 

.07 

•  02 

.23 

.01 

.09 

.03 

.94 

GILHANTON 

11. *2 

.15  2.50 

3.20 

.10 

.20 

•40   •lO 

•  10 

.37 

.20 

4.10 

GRAFTON 

7.44 

.94  2.51 

2.28 

.16 

.17 

.01 

.10 

T     T 

.07 

.22 

.01 

•  04 

T 

.02 

.91 

GREENVILLE 

S.27 

T    3.40 

2.42 

.26 

.18 

.08 

.05 

T 

.49 

T 

.39 

.07 

.91 

HANOVER 

S.M 

.02 

1.33  2.24 

1.26 

.02 

.10 

.20 

.03 

.13 

T     ^02   T 

T     T     .15 

T 

.10 

T 

T 

' 

T 

T 

.04 

T 

1.02 

KEENE 

6.22 

.22  1.15 

3.45 

.13 

.19 

.07 

.03 

.04 

T 

.23 

T 

•  01 

.08 

.08 

.54 

LAKEPORT 

S.60 

T    2.17 

2.60 

.16 

.05 

.01 

.11 

.06 

•  01 

.01 

.30 

.06 

.17 

.07 

T 

.80 

LAKEPORT  2 

6.06 

1.61 

2.42 

.66 

.05 

.01 

.10 

.06 

•  01 

.01 

.28 

T 

.19 

T 

.66 

LANCASTER 

4.21 

.22  1.51 

.62 

.35 

.23 

.01 

.16 

T 

.15 

.15 

T 

.09 

.05 

T 

.06 

.08 

.53 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

6.97 

.03 

1.65  2.84 

.84 

.01 

.09 

.21 

.02 

.13 

T     .01 

.02 

.12 

T 

T 

T 

T 

.07 

.01 

.03 

.89 

LINCOLN 

6.77 

1.60 

3.24 

.12 

.11 

.04 

. 

•     •     .45 

.23 

.33 

.65 

MAC  OOWELL  0AM          R 

8. S3 

.05  3.35 

2.50 

.25 

.25 

.10 

.06 

T 

T 

.55 

T 

.10 

.17 

.15 

1.00 

MANCHESTER 

9.06 

T    3.18 

3.68 

.53 

.05 

.07 

.04 

.07 

T 

.37 

.02 

.03 

.14 

.03 

.65 

MARLOW 

5.84 

.10  1.63 

2.20 

.55 

.10 

.42   T 

.40 

I 

.07 

.04 

.33 

MASSABESIC  LAKE 

8.es 

.70  3.78 

1.98 

.01 

.11 

.05 

.01 

.08 

.31 

.02 

.33 

.05 

1.42 

MILAN  7  H 

5.30 

.25  1.38 

1.09 

.22 

.17 

.53 

.06 

.22 

.10 

.19 

.08 

.08 

.13 

.80 

MILFORD 

9.30 

.91  4.44 

1.44 

.04 

.23 

.07 

T 

.41 

.30 

.01 

.02 

1.43 

MOUNT  SUNAPEE 

7.17 

T 

1.26  2.31 

2.21 

.03 

.28 

.20 

T 

.35 

T     T 

T 

.18 

.03 

.16 

.16 

7 

MOUNT  WASHINGTON      //R 

13.30 

.14 

1.20  4.80 

1.31 

•  20 

.45 

.40 

.65 

.28 

.53 

.37 

.10 

1.01 

.59 

.03 

.10 

1.14 

NASHUA   2  NNW 

10.21 

T    4.30 

3.21 

.71 

.04 

.09 

.20 

T 

.07 

.02 

.27 

.05 

.07 

.32 

.07 

.79 

NEWPORT 

5.90 

.05  1.70 

2.56 

.26 

.02 

.18 

.14 

.39 

.05 

T 

T 

.20 

T 

T 

.04 

.05 

.26 

NORTHWOOD 

10.41 

.55  3.60 

3.10 

T 

.16 

.36 

.32 

.32 

T 

2.00 

OTTER  BROOK  0AM 

5.32 

•03  1.44 

2.55 

.17 

.18 

.06 

T 

.02 

.25 

T 

T 

.10 

.07 

.45 

PETERBORO   2  S 

7.42 

T 

.81  2.47 

1.46 

.11 

.36 

.06 

.51 

.36 

.07 

1.21 

PINKHAM  NOTCH 

10.59 

.02 

.51  4.21 

2.34 

.28 

.09 

.31 

.10 

.23 

.42 

T 

.04 

.24 

.09 

T 

T 

T 

1.71 

PLYMOUTH 

6.91 

1.57 

3.45 

.42 

.02 

.21 

.02 

T 

.02 

.40 

T 

.80 

PORTSMOUTH 

10.77 

.45  5.62 

2.50 

.09 

.10 

.04 

T 

.18 

.32 

.02 

.15 

1.30 

SOUTH  DANBURY 

7.49 

1.95 

3.78 

.46 

T 

.06 

.15 

1.09 

SOUTH  LYNDE60R0 

9.44 

1.12  3.95 

1.48 

•  10 

.21 

.08 

.47 

.32 

1.71 

SOUTH  WEARE 

9.23 

3.40 

3.10 

.28 

•  37 

.10 

.15 

T 

.06 

.43 

.10 

.16 

.02 

1.06 

SURRY  MOUNTAIN  DAM      R 

6.25 

.07  1.28 

3.30 

.18 

.24 

.13 

T 

.06 

.27 

T 

T 

.02 

.06 

.60 

TAMWORTH  2 

9.24 

.41  3.81 

2.32 

.01 

•  18 

.11 

.02 

.10 

.05 

.39 

T 

.08 

T 

T 

1.76 

WALPOLE  2 

5.68 

.07  1.35 

2.67 

.24 

.26 

.12 

T 

T 

•  20 

.03 

T 

.09 

T 

T 

.65 

WEST  HENNIKER 

6.81 

3.04 

2.95 

.04 

.18 

.16 

.01 

•  20 

.23 

WEST  RUMNEY 

8.08 

1.71 

4.21 

.27 

I 

.18 

•  19 

.14 

T 

.13 

•  31 

T 

.06 

T 

.05 

.63 

WHITEFIELD 

4.82 

1.03 

1.58 

.35 

.23 

.31 

.16 

.30 

.03   T 

T 

.23 

•  15 

.10 

.10 

.09 

.10 

.06 

w  I NDHAM 

10.88 

1.00  5.52 

2.13 

.05 

.10 

.21 

.02 

.05 

.21 

.40 

.06 

T    1.13 

WOLFEBORO 

7.60 

T 

.59  2.79 

1.90 

T 

.02 

.10 

T 

.02   T 

.04 

.32 

.14 

T 

T 

1.6B 

WOODSTOCK 

7.63 

.67  2.85 

1.44 

T 

.44 

.14 

.03 

.24 

T     .02 

.21 

.33 

.02 

T 

.02 

T 

T 

.14 

1.06 

YORK  POND 

5.94 

.02   .02 

T 

1.42 

2.13 

.27 

.06 

.21 

.08 

.02 

.31 

.07 

T 

.15 

.01 

.34 

.09 

.03 

.05 

.11 

.27 

.26 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  W6  AP      R 

7.27 

.05 

1.54   .94 

.81 

.30 

T 

.30 

.55 

1.24 

.45 

.03 

1.06 

GREENVILLE 

10.38 

2.75  3.65 

1.62 

.05 

.19 

.19 

•  69 

1.24 

KINGSTON 

8.26 

1.90  2.23 

1.25 

.06 

.12 

.02 

.37 

1^03 

.14 

.08 

T 

1.06 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

11.89 

T 

5.39  2.44 

1.63 

.07 

T 

T 

T 

T 

.14 

.10 

•  85 

.04 

.04 

1.19 

WOONSOCKET 

9.34 

•09  3.80 

3.66 

.31 

.07 

•  20 

.17 

.19 

.36 

•  05 

.44 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

6.21 

.06  1.74 

2.76 

.14 

.31 

.11 

•  07 

T 

.25 

.09 

I 

T 

.02 

.66 

BENNINGTON  2  NNW 

3.06 

.01 

.27   .58 

.56 

.13 

T 

.20 

•  16 

.02 

.24 

•  01 

.04 

T 

.29 

.05 

T 

T 

.18 

.32 

BETHEL  *  N 

4.93 

.03  1.51 

1.73 

.22 

T 

.1* 

•  11 

T 

.15 

•  05 

.02 

.11 

.02 

T 

.10 

.74 

8LOOMFIEL0 

5.14 

T 

T 

.17  1.12 

1.42 

.31 

.16 

•  06 

.49 

•  04 

.18 

.05 

.19 

.03 

.16 

.15 

.09 

.03 

.02 

.15 

.32 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

3.28 

T 

T 

.42   .65 

.54 

.09 

.06 

.31 

T 

.12 

•  04   •OS 

.02   .24 

T 

.01 

T 

.01 

T 

T 

.08 

T 

.09 

.52 

CANAAN 

5.40 

.85 

1.50 

.43 

.01 

.12 

•  19 

.01 

1.06 

•  03 

.29 

.02 

.07 

.25 

.07 

.24 

T 

.24 

CAVENDISH 

6.58 

T 

1.45  1.22 

1.75 

.15 

.17 

•  02 

.28 

•03   ^02 

.23 

.02 

.02 

T 

.04 

.07 

.03 

1.08 

CHELSEA 

5.34 

T    1.54 

2.41 

.32 

.02 

.13 

•  15 

T 

.10 

•  05 

T 

.02 

T 

T 

T 

.09 

T 

.51 

CHITTENDEN 

4.49 

.08  1.46 

1.40 

.16 

.12 

•  22 

.01 

.27 

•  03 

.03 

.06 

.17 

T 

.16 

.28 

CORNWALL 

3.72 

.05 

.64   .36 

.98 

T 

.05 

.34 

•  07 

.06 

.17 

•  04 

.06 

.08 

T 

•  11 

.71 

DANVILLE 

8.69 

.07   .01 

1.52 

4.00 

.39 

.22 

.39 

•  36 

•  01 

.31 

•  04 

.18 

.01 

•  11 

.20 

•  39 

.48 

DORSET  1  S 

4.91 

2.10   .33 

.63 

.05 

.25 

•  10 

T 

•  29 

.21 

T 

T 

.95 

ENOSBURG  FALLS 

6.44 

.12 

.80   .84 

1.65 

.27 

.35 

.23 

.21 

•  03 

•  06 

.26 

•  06 

.OS 

.09 

T 

.14 

.52 

•  32 

.44 

GILMAN 

6.28 

1.40 

2.64 

.46 

.26 

.29 

.14 

•  25 

•  03 

.09 

.18 

.03 

.16 

•  11 

.24 

HUNTINGTON  CENTER 

4.02 

T     .55 

1.66 

.32 

.10 

.10 

.12 

T 

I 

•  07 

.07 

.25 

•  10 

T 

' 

.13 

.03 

.05 

.45 

MANCHESTER  CENTER 

4.56 

.03 

.27  1.07 

1.24 

.07 

.15 

.08 

.04 

•  U 

•  01 

.02 

.19 

.21 

.03 

T 

.06 

•  34 

.53 

MAYS  MILL 

5.13 

.08  1.68 

1.40 

.16 

T 

.33 

.09 

•  12 

T 

T 

.12 

T 

.01 

•  14 

.96 

MC  I  NODE  FALLS 

5.96 

T 

T    1.32 

2.48 

.52 

.37 

.20 

.17 

•  09 

.06 

.08 

.04 

.07 

.06 

.01 

.06 

•  04 

.39 

MIDDLESEX 

4.80 

.01 

•05   .96 

1.95 

.20 

.09 

.19 

.14 

.01 

.10 

•  04 

.04 

.14 

.05 

.01 

.16 

.03 

.05 

•  04 

.52 

MONTPELIER  FAA  AP 

5.50 

•  06 

1.01  1.94 

.76 

.02 

.10 

.09 

T 

.06 

T     T 

.20 

T 

.01 

T 

T 

.03 

T 

•  14 

.13 

.95 

MOUNT  MANSFIELD 

6.96 

.06        .02 

.59   .86 

1.97 

.14 

.32 

.50 

.33 

•  15 

.36 

.09 

.11 

.39 

.21 

.19 

.21 

.46 

NEWFANE 

5.69 

.10  2.17 

1.65 

.09 

.17 

.11 

.02 

.05 

.02 

.02 

.19 

.01 

.02 

1.07 

NEWPORT 

7.05 

.02 

.75  1.89 

.87 

.32 

.25 

.71 

.01   ^02 

•01   ^39 

.03 

.01 

.02 

.10 

.38 

.37 

.02 

.09 

.73 

NORTH  DANVILLE 

6.71 

.80  2.15 

.90 

.50 

.19 

.01 

.15 

•  05 

•  20 

.10 

.10 

.02 

.02 

.34 

1.16 

PERU 

5.06 

.43  1.59 

1.35 

.05 

.31 

.05 

•  07 

•  09 

.27 

.16 

.67 

PLYMOUTH  UNION 

5.51 

.06  1.61 

1.81 

.18 

•  08 

.09 

•  02 

.26 

•  13 

.04 

.2C 

.02 

.02 

.02 

.13 

.64 

READING  HILL 

6.91 

1.20  1.60 

1.30 

•  42 

.02 

.10 

1.27 

READS80R0  1  SSE 

4.80 

.17  1.45 

.73 

.08 

.03 

.23 

.05 

•  02 

•  27 

.01 

T 

T 

.28 

.02 

.04 

.05 

.26 

1.11 

ROCHESTER 

4.25 

.40  1.11 

.89 

1.03 

.10 

•  04 

.08 

.10 

•  25 

T 

T 

.15 

T 

T 

T 

T 

.10 

RUTLAND 

3.89 

.05 

.90   .19 

1.12 

.09 

.25 

.03 

.29 

.01   .05 

•  04 

.02 

.14 

.oe 

T 

.17 

.46 

SAINT  ALBANS  BAY 

3.94 

T 

.45   .15 

1.00 

.03 

.15 

.40 

T 

.11 

T     .07 

•  30 

T 

.10 

T 

T 

.26 

.30 

.60 

SAINT  JOHNSBURY 

6.34 

.02 

.32  1.80 

2.10 

.01 

.47 

.20 

.02 

.31 

T     T     T 

.06 

•  15 

.06 

.06 

.02 

.03 

.02 

.01 

.68 

SALISBURY 

4.02 

T 

.09   • 

2.49 

T 

.07 

.17 

.01 

.12 

.04 

.10 

.08 

.ic 

.03 

.15 

■V, 

SEAftSBURG  MOUNTAIN 

5.07 

.02 

.28  1.23 

1.10 

,09 

.30 

.06 

.02 

•  14 

.03 

.03 

.06 

.45 

.03 

.04 

.02 

.29 

,*!' 

SEARSBURG  STATION 

5.37 

T 

.13  1.48 

1.01 

.09 

.25 

.09 

T 

•  15 

.01 

.02 

.01 

.44j   .03 

.03 

T 

.29 

1.34 

SOMERSET 

5.31 

.10  1.64 

1.39 

.11 

.20 

.09 

T 

•  15 

.03 

.01 

.01 

.53{   .05 

.02 

.02 

.22 

.74 

SOUTH  LONDONDERRY 

5.20 

.10  1.55 

1.43 

.12 

.44 

.09 

T 

•  05 

■  01 

T 

T 

.04 

.11 

T 

T 

.12 

1.06 

UNION  VILLAGE  DAM       R 

5.67 

T    1.55 

3.60 

T 

.05 

.05 

T 

•  05 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.3' 

VERNON 

4.86 

.12  1.54 

1.40 

.11 

.02 

.22 

.12 

.17 

.01 

.24, 

T 

.03 

.11 

.7? 

WAITSFIELD  2  WSW 

4.85 

.01 

.03  1.02 

1.89 

.16 

.06 

.17 

.10 

T 

.21 

.13 

•  03 

.12 

.09 

.0^ 

.01 

.071  T 

.15 

.05 

.53 

WARDSBORO 

6.17 

.13  2.17 

1.35 

.08 

.28 

.08 

.12 

T 

T 

.38 

.25 

l|   .09 

T 

.04|   .06 
.06 

.06 

1.04 

WATESBURY  1  NNE 

5.05 

T 

.14 

T     .88 

2.20 

T 

T 

.44 

.04 

T 

.18 

.07 

•  10 

.08 

.06 

T 

.21 

.14 

.45 

WEST  BURKE 

5.75 

.02 

.71 

2.80 

.01 

.15 

.34 

.20 

.34 

.08 

•  03 

.15 

.1! 

.09 

.12   .22 

.11 

.02 

.24 

WHITINGHAM  3  W 

5.45 

.17  1.65 

.72 

.11 

T 

.31 

.08 

T 

.64 

.01 

.01 

T 

.3! 

.03 

.03   " 

T 

.20 

1.16 

WOODSTOCK  3  ENE 

5.77 

.06  1.80 

2.43 

.19 

.01 

.14 

.06 

.03 

•  06 

.05 

.05 

.02 

.OS 

.02 

T 

.05 

.70 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1962 


Day  01  Monlh 

1 

SlaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

3 

10 

u 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

JL 

4 

2B 

29 

30 

31 

j_ 

CONNECTICUT 

1 

BRIDGEPORT  WB  *P 

MAX 
MIN 

68 

<>5 

71 
48 

72 
47 

66 
54 

63 

59 

59 
56 

64 

55 

69 
51 

62 
52 

61 

50 

70 
52 

76 
60 

63 
45 

63 

45 

59 
53 

69 

56 

69 

49 

62 
39 

65 

40 

66 

42 

68 

48 

61 

41 

60 
46 

52 

38 

46 

31 

36 
32 

49  ' 
33 

50 
44 

58 
34 

56 

30 

50 

44 

52.0 
45.8 

BULLS  BRIOfiE  0AM 

MAX 
MIN 

70 
36 

73 
36 

78 
36 

70 
39 

74 
56 

60 
54 

60 
53 

69 

43 

56 
49 

69 

46 

72 
45 

84 
55 

63 

41 

62 
43 

60 
43 

74 
45 

71 
50 

62 
31 

70 
29 

72 
34 

70 
42 

63 
32 

55 
35 

60 
32 

64 
22 

39 

32 

54 
23 

54 
28 

56 

26 

46 
24 

49 
45 

63.8 
38.9 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

68 
*0 

72 

40 

71 
41 

76 
42 

69 
51 

56 
52 

56 
51 

57 
48 

71 

48 

54 
46 

68 
46 

69 
50 

83 
42 

57 
41 

60 
46 

56 

45 

71 
51 

66 

36 

62 

33 

68 

33 

70 

42 

70 
36 

62 

35 

56 

34 

50 
28 

46 
27 

38 
29 

49 

34 

62 

38 

46 
26 

47  i 
26 

61.1 
39.8 

COLCHESTER 

MAX 
MIN 

69 
36 

72 
35 

75 
37 

63 
49 

63 
57 

60 
54 

61 
50 

72 
48 

66 
60 

56 
46 

66 
44 

81 
48 

72 
46 

60 
40 

68 

46 

56 

42 

67 
50 

63 

34 

65 
28 

70 

31 

68 
34 

64 
36 

58 
37 

51 
31 

46 
21 

40 
31 

45 
26 

61 
35 

55 

30 

61 
31 

61 
46 

62.4 
39.5 

COVENTRY 

MAX 
MIN 

67 
30 

66 
29 

70 
31 

75 
38 

69 

50 

60 
54 

57 
50 

58 
46 

71 
43 

55 
47 

55 
32 

66 
39 

61 
42 

58 
41 

55 
34 

56 
36 

69 
52 

66 
27 

62 
24 

68 
28 

69 

33 

66 
29 

61 
26 

\l 

49 
16 

45 
21 

35 
29 

49 
29 

62 

38 

46 
18 

69 
27 

60.7 
34.3 

CREAM  MILL 

MAX 
MIN 

66 

03 

69 
42 

74 
47 

68 
52 

63 
54 

55 
52 

52 
49 

66 

45 

60 
48 

55 
45 

66 
47 

78 
57 

73 
40 

57 

40 

62 

45 

67 
46 

67 
51 

58 
36 

65 

43 

71 
43 

66 
50 

57 
36 

53 
44 

49 
34 

42 
24 

37 
29 

44 
26 

58 
36 

54 
32 

42 
25 

53 
38 

69.2 

42.0 

OANBURT 

MAX 
MIN 

69 

37 

72 
38 

75 

40 

69 

50 

62 
58 

58 
64 

61 
53 

71 
46 

63 
53 

64 
48 

73 
44 

83 
56 

71 
46 

61 

40 

56'  73 

461  50 

68 
55 

65 
35 

68 
32 

70 
38 

70 
46 

60 
38 

58 

40 

51 
35 

47 
25 

40 
32 

47 
30 

62 

35 

55 
33 

48 
26 

68 

44 

62.8 
42.0 

FALLS  VILLAGE 

MAX 
MIN 

63 

35 

70 
35 

75 
37 

62 

43 

61 
54 

58 
54 

57 
51 

67 

44 

62 
49 

62 

47 

69 
43 

82 
50 

76 
43 

60 
36 

57   73 
46l  41 

70 
54 

60 
29 

68 
29 

73 

32 

66 

42 

59 
31 

57 
32 

52 
30 

47 
20 

40 
32 

48 
26 

63 
30 

59 
36 

48 
25 

52 

41 

61.8 
38.6 

GROTON 

MAX 
MIN 

68 
*1 

70 
42 

73 
42 

71 
47 

63 
58 

62 
55 

61 
52 

73 
50 

59 

51 

57 
48 

67 
41 

77 
52 

67 
41 

62 

40 

56!  66 

46|  51 

70 
63 

64 
37 

64 

36 

66 
35 

68 

41 

62 

39 

60 
37 

62 
36 

48 
25 

36 
32 

50 
32 

51 
47 

58 
29 

53 
25 

60 
52 

62.1 
42.4 

HARTFORD  8RAINAR0  FLD 

MAX 
MIN 

67 
37 

72 
36 

75 

41 

68 
51 

61 
54 

54 
51 

59 
51 

73 
47 

57 
49 

57 
46 

67 
38 

84 
47 

66 
40 

59 
38 

561  70 
44|  46 

68 
45 

63 
33 

68 

31 

72 
36 

70 
39 

63 

37 

58 
36 

51 
33 

47 
26 

37 
29 

50 
29 

61 
38 

51 
25 

50 
23 

62 
45 

61.2 
39.4 

HARTFORD  NB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 

38 

72 
37 

77 

40 

69 

50 

60 
55 

56 
53 

60 
52 

74 
51 

56 
49 

57 

66 
36 

85 
49 

60 
43 

58 
41 

55 

44 

72 

47 

68 

46 

62 

35 

68 
32 

71 
35 

70 
45 

64 
38 

56 
35 

51 
33 

47 
25 

36 
33 

60 
33 

63 
36 

65 
28 

45 
26 

51 
44 

61.4 

40.4 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MAX 
MIN 

67 
32 

68 
32 

71 
35 

77 
41 

69 
48 

61 
55 

58 
51 

58 
49 

72 
48 

58 
48 

56 
37 

66 

41 

81 
48 

59 
40 

56 
36 

59 

38 

70 
50 

67 
30 

64 
27 

69 
31 

71 

34 

65 
30 

50 
27 

58 

28 

49 
17 

46 
20 

36 
30 

68 
32 

53 

40 

46 
20 

60 
27 

61.9 
36.2 

MIDDLETOWN  «  W 

MAX 

MIN 

65 

40 

65 
40 

66 
42 

69 
53 

67 
57 

58 
52 

56 

50 

62 

49 

67 
60 

54 
46 

58 
44 

68 

61 

77 
45 

66 
41 

58 
46 

62 

45 

65 
66 

64 
36 

60 
33 

62 
38 

64 

40 

65 
40 

57 

40 

56 
36 

47 
29 

44 
30 

38 
28 

54 
38 

66 
39 

43 
25 

56 

43 

59.3 
42.0 

MOUNT  CARMEL 

MAX 
MIN 

72 
39 

73 
39 

74 
40 

68 

48 

66 
59 

59 
53 

63 
53 

74 
49 

65 
52 

60 
48 

70 
44 

83 
63 

78 
48 

60 
37 

63 
49 

69 
45 

70 
57 

63 
35 

66 

33 

70 
34 

70 
40 

67 
36 

69 
39 

55 
37 

47 
25 

42 
32 

50 
24 

51 
34 

57 
40 

49 
24 

59 

45 

63.9 

41.6 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

70 
43 

71 
44 

71 

44 

67 

53 

64 
57 

57 
55 

65 
55 

71 
52 

61 
52 

61 
50 

69 

47 

75 
65 

62 

45 

63 
46 

57 
53 

68 
54 

71 
49 

62 
36 

64 
39 

64 
39 

67 

43 

62 
40 

50 

45 

54 
38 

46 

33 

37 
33 

60 
32 

61 

45 

67 
32 

54 
27 

59 

47 

61.9 
44.5 

NORFOLK  2  SW 

MAX 
MIN 

59 

38 

59 
37 

62 
39 

68 
42 

61 
54 

58 
50 

53 
48 

50 
44 

68 
46 

50 
44 

65 

42 

62 
46 

74 
39 

51 
37 

52 

41 

53 
42 

68 
61 

57 
32 

62 

32 

61 
34 

66 
38 

63 
35 

52 

35 

51 
31 

42 
23 

39 
23 

32 
28 

41 
29 

55 
32 

36 
25 

47 
27 

54.4 
37.5 

NORWALK  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

69 
42 

70 
43 

72 

44 

73 
45 

69 
50 

64 
55 

60 

55 

65 

46 

73 

50 

62 
61 

64 

48 

71 
54 

84 
48 

63 
41 

66 

46 

60 
51 

71 
54 

71 
37 

64 
37 

66 
37 

66 

40 

70 
37 

62 

37 

50 

41 

53 
28 

46 
29 

36 
32 

50 
35 

52 

44 

50 
28 

60 
32 

63.5 
42.5 

NORWICH  PUB  UT IL  PLANT 

MAX 
MIN 

71 
36 

62 
33 

67 
33 

73 
39 

69 
38 

55 
35 

60 
37 

54 
27 

48 
33 

44 
32 

57 
40 

62 

43 

49 
26 

51 
38 

PUTNAM 

MAX 
MIN 

69 
36 

72 
33 

78 
36 

71 

48 

60 
55 

59 
52 

56 

50 

72 
49 

55 

48 

53 
46 

63 
36 

82 
46 

66 
41 

56 
40 

62 
35 

70 
45 

70 
53 

63 

33 

69 
28 

72 
32 

68 
36 

62 
32 

56 
30 

48 
30 

45 
23 

35 
32 

48 

30 

62 
34 

55 
26 

50 
21 

59 
41 

61.6 
36.0 

SALISBURY 

MAX 
MIN 

66 

38 

70 
38 

73 

40 

66 

49 

60 
54 

56 

51 

55 
49 

67 
43 

61 
50 

60 
46 

66 

44 

79 
54 

73 
38 

69 
39 

54 
46 

69 

46 

63 
52 

68 
34 

68 

33 

72 

41 

67 
48 

59 
32 

53 
37 

48 
32 

42 
22 

39 
30 

47 
25 

60 
34 

56 
32 

44 
25 

51 
39 

50.2 

40.1 

SHEPAUG  DAM 

MAX 
MIN 

66 

35 

66 
36 

74 
37 

75 
45 

67 
56 

58 
52 

57 
51 

63 
46 

68 

50 

57 
46 

69 

40 

76 
55 

81 
44 

56 
41 

56 
48 

61 

44 

71 
54 

65 
31 

63 

30 

68 
35 

72 

42 

68 
33 

59 
33 

54 
32 

46 
22 

43 
31 

42 
25 

58 
29 

61 
36 

44 
24 

57 

41 

51.8 
39.5 

STAMFORD  5  N 

MAX 
MIN 

69 
38 

70 
41 

71 
42 

69 

49 

67 
61 

63 

55 

65 
52 

70 
45 

67 
55 

66 
50 

71 

45 

64 
55 

83 

45 

65 
37 

62 
37 

71 
48 

72 
55 

69 

34 

66 
34 

69 
36 

72 
35 

66 
32 

50 
34 

59 
35 

51 
25 

43 
33 

49 
31 

62 
31 

50 
32 

50 
26 

58 
47 

65.1 
41.1 

STORRS 

MAX 
MIN 

62 
43 

69 

41 

76 
47 

73 

48 

66 

55 

58 
52 

58 

49 

69 
49 

69 
50 

54 
47 

64 
47 

80 
50 

75 
44 

54 
43 

56 

41 

68 
46 

65 
57 

63 
37 

66 
37 

69 
37 

69 
40 

66 
36 

58 
38 

54 
35 

46 
29 

42 
31 

45 
28 

61 
39 

56 
37 

49 
24 

66 
42 

51.9 
41.9 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

MAX 
MIN 

69 
36 

74 
36 

76 
38 

72 
49 

71 
58 

68 
52 

59 
51 

73 
47 

68 

50 

59 

47 

69 

44 

84 

54 

79 
45 

62 
40 

58 
48 

72 
45 

68 
55 

65 
33 

69 
31 

72 
33 

67 
42 

65 
32 

58 
36 

56 
36 

48 
24 

43 
31 

40 
34 

54 
36 

55 
35 

48 
24 

68 
42 

54.2 
40.7 

WESTBROOIC 

MAX 
MIN 

7J 
37 

72 
37 

71 
38 

68 
44 

66 

44 

63 
57 

63 
52 

74 
46 

66 
55 

57 
60 

66 

40 

78 
50 

75 
46 

61 

34 

60 
48 

67 
42 

70 
57 

66 
31 

66 
30 

68 
31 

68 
34 

64 
33 

61 
32 

57 

31 

49 
21 

44 
32 

50 
27 

52 
39 

60 
38 

52 
22 

59 

46 

63.5 
39.5 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

64 
38 

68 
39 

72 
40 

72 
42 

66 
57 

58 
53 

58 
51 

66 

46 

69 

51 

65 
47 

61 
44 

76 

43 

80 
45 

57 

40 

56 

48 

63 
45 

72 
54 

65 
34 

65 
32 

66 

33 

69 
43 

68 
34 

58 
36 

59 
33 

52 

24 

58 
26 

56 
27 

50 
.  34 

61 
37 

48 

26 

59 
42 

53.8 
40.1 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
47 

69 
45 

75 
48 

73 
43 

58 
47 

51 
46 

52 

47 

64 
49 

56 

44 

50 

43 

64 
41 

58 
41 

53 
42 

53 
36 

65 
31 

67 
38 

62 
45 

56 
40 

63 
31 

66 

44 

51 

46 

54 
37 

50 
36 

46 

31 

42 
25 

33 
29 

44 
30 

51 
32 

50 

30 

42 
26 

54 
35 

55.5 
38.9 

BANGOR  DOW  FIELD 

MAX 
MIN 

60 
46 

66 
42 

72 
45 

69 

46 

59 
47 

50 
48 

52 
48 

64 
48 

54 
43 

60 
45 

63 
42 

62 
39 

55 
42 

60 
33 

55 
28 

62 
37 

63 
43 

52 
36 

61 
32 

57 
45 

49 

44 

50 
34 

60 
31 

45 
31 

43 
25 

33 
30 

40 
31 

48 
33 

49 
29 

40 
26 

54 
38 

63.8 
38.3 

BELFAST 

MAX 
MIN 

65 
48 

70 
45 

76 
45 

74 
45 

68 
45 

57 

49 

55 
49 

67 
49 

61 
47 

52 

47 

67 
40 

62 
39 

57 
43 

54 
36 

56 

31 

66 
32 

68 
51 

58 
35 

63 
32 

64 
41 

54 
44 

55 

40 

62 

31 

51 

35 

46 
26 

43 
30 

44 
30 

63 
37 

53 
35 

43 
27 

54 

40 

58.4 
39.5 

3RASSUA  DAM 

MAX 
MIN 

55 
50 

55 
43 

63 
43 

70 
41 

68 
39 

58 
39 

46 
45 

46 
42 

57 
39 

56 

40 

46 
41 

60 
35 

54 
36 

48 
33 

47 
23 

54 
24 

66 

44 

54 
41 

49 
30 

60 

35 

64 

41 

42 

36 

48 
29 

46 
30 

41 
29 

39 
23 

30 
26 

36 

30 

36 

30 

31 
24 

36 
24 

50.3 
35.0 

SRIDGEWAIER 

MAX 
MIN 

60 
40 

68 
42 

75 
36 

68 

46 

58 
30 

52 
37 

52 

45 

62 

47 

58 
27 

64 
32 

56 
39 

54 
29 

52 
32 

50 
33 

53 

23 

65 
26 

62 
49 

65 

33 

60 
27 

56 
38 

55 
38 

45 
36 

43 
23 

42 
26 

46 
22 

40 
18 

36 
29 

40 
29 

35 
32 

40 
17 

42 
29 

52.8 
32.6 

tRIDGTON  1  NNW 

i 

MAX 
MIN 

63 
45 

72 
40 

77 
42 

73 
46 

67 
48 

50 
45 

56 
47 

64 
49 

56 

48 

50 
43 

62 

41 

63 
39 

69 

40 

56 
35 

57 
31 

68 
35 

67 
52 

67 
37 

67 
32 

72 
38 

66 

43 

59 

37 

48 
32 

47 
26 

29 

45 

55 
34 

55 
25 

44 
25 

46 

33 

59.4 
38.5 

ilRUNSUICK 

MAX 
MIN 

65 

46 

71 
46 

71 
42 

73 
47 

60 
51 

55 

50 

54 
50 

70 
50 

66 

60 

52 

48 

65 

42 

63 
39 

54 
45 

56 
38 

54 
33 

61 

40 

68 
42 

59 
36 

60 
33 

58 
46 

64 
46 

55 

41 

53 

34 

49 
31 

46 
27 

37 
34 

45 
32 

66 
40 

53 
30 

45 
25 

56 

41 

57.2 
40.5 

:ARIB0U  WB  AIRPORT 

1 

MAX 
MIN 

56 

45 

65 
44 

75 
44 

67 

43 

59 
34 

53 
40 

52 

44 

61 
42 

56 

34 

47 
35 

52 

40 

50 
39 

49 
42 

46 
32 

51 
28 

62 
37 

60 
43 

50 
36 

58 
31 

52 

41 

43 
36 

46 

35 

44 
29 

43 
29 

41 
22 

33 
24 

34 
28 

39 
21 

33 
26 

36 

15 

40 
30 

50.1 
34.5 

LAYTON  LAKE 

MAX 
MIN 

53 

44 

57 
43 

66 

45 

72 

48 

71 
32 

61 
33 

46 
42 

48 
41 

63 

26 

56 
26 

44 
37 

60 
29 

53 
33 

52 
27 

48 
22 

53 
25 

70 

40 

64 
30 

47 
28 

64 
28 

66 
35 

43 
33 

45 
28 

41 
29 

43 
25 

38 

18 

29 
23 

35 

24 

34 
28 

33 
16 

34 
22 

50.6 
31.1 

OR  1 NNA 

1 

1 

MAX 
M  IN 

62 

48 

69 
38 

74 
40 

73 
42 

65 

48 

57 
47 

50 
46 

65 

46 

68 

44 

51 
42 

67 
39 

67 

34 

56 

46 

54 
32 

65 
26 

65 

34 

62 
52 

57 

30 

63 
28 

66 

37 

57 
45 

53 
37 

49 
25 

47 
31 

46 
20 

37 
29 

41 
25 

42 
31 

38 

31 

41 
23 

51 
33 

55.7 
36.5 

S«e  Belereoce  Notes  FoUowtng  Station  Indsx 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
OCTOBER    1962 


Day  Of  Month 


16      17      18      19 


24      25      26 


27      28      29      30      31 


DAMARISCOTTA    MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

ELLSWORTH 

FARMINGTON 

FORT  KENT 

GARDINER 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON  FAA  AIRPORT 


JONESeORO 


LONG  FALLS  0AM 


MIDDLE  DAM 

MILL  INOCKET 

MILL INOCKET  FAA  AP 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OQUOSSOC 

ORONO 

PATTEN 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 


RUHFORD  POWER  PLANT 
ST  FRANCIS 
SANFORD  2  NNW 
SQUA  PAN  DAM 
WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WOODLAND 


MASSACHUSETTS 
ADAMS 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


bi       66 
45   42 


63   66 

51   46 


75   66   53 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


55   65 
45   47 


56   66 
46   42 


59   68 
41   35 


66   68 
40   36 


58   65 

44   43 


65   67 
42   46 


55   64 
50   44 


62   68 
48   43 


56   56 
47   41 


54   54 
45   40 


57   66 

44   43 


53   52 
47   39 


56   60 

45   40 


59   66 
42   45 


65   70 
39   39 


55   56 
47   42 


61   68 
44   40 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


64   70 
46   39 


66   68 

41   35 


61   61 
50   42 


63   53 
49   50 


63   53 
43   44 


57   47 
38   43 


61   51 
36   43 


58   52 
47   45 


59   60 
42   44 


71   59 
46   46 


70   55 
42   42 


71   66   57 


57   55   66 


65   72 
38   34 


69   59 

42   44 


68   59   49 


69   60   50 


70   55 
44   41 


64   54 
41   43 


66   61 
43   41 


60   54 
51   49 


58   54 
50   49 


63   51 
32   40 


66   56 

42   41 


59   51 
49   45 


72   62 
31   29 


71   55 
51   47 


55   53 
49   48 


71   61 
43   45 


58   58 
50   50 


48   57 
43   42 


50   61 
45   47 


58   65 
46   46 


50   60 
45   40 


53   60 
43   44 


53   54 
47   50 


55   65 

50   50 


49   60 
46   49 


48   49 
41   40 


44   56 
42   44 


59   59 
39   42 


56   67 

50   51 


56   66   55 


51   60   59 


48   48   59 


53   67   58 


57   65   54 


52   56 
38   43 


57   68 
49   45 


51   66   56 


58   57 
42   41 


51   63   60 


65   55 

42   35 


50  54  52 

30  40  36 

53  65  61 

42  3  7  34 

47  60  54 


60   53 
38   28 


49   62   66 

41   35   34 


54   51 
36   33 


55   50 
40   34 


51   52   60 


55   65 
46   47 


56   64 
48   47 


53   53 
47   52 


39  41  35 

51  62  62 

45  42  40 

57  47  60 

41  41  33 

53  66  68 

45  37  33 

48  45  59 

40  36  31 

52  48  62 


61   54 
34   38 


50   64   51 


50  45  60 

39  38  32 

48  58  58 

40  36  33 

56  59  56 


53  53  50 

33  40  35 

55  47  60 

37  39  35 

52  66  56 

48  43  39 

48  63  60 

44  38  35 


55   58 

28   30 


56   71 

37   40 


60   47   54 
31   40   29 


54   68   62 
45   41   35 


63   70 
36   33 


40   39   40 


37   50   50 


55   53   60 
41   34   31 


57   52 
43   39 


57  51  55 
44  38  30 

55  52  52 

36  34  26 

50  48  52 

41  34  26 

58  54  54 
40  32  28 

50  49  52 

37  32  25 


56   54 
43   34 


53   59 
36   27 


52   49   51 


64   67 
36   52 


59   65 

38   51 


59   63 
37  I  34 


52  I  61 
35   28 


60   67   58 

33   51   32 


55   66 
28   36 


63   56  '• 
42   45 


58   56 
40   44 


51  '  47   38 
34   25   32 


56   65   66 
27   29   35 


69   67   51 

31   51   39  I  26 


66   67 
32   47 


56   53 
36   35 


67   63 
27   40 


67   67 

33   40 


53   50 
42   31 


52   50   55 
41   34   24 


57 

65 

36 

31 

54 

43 

57 

34 

58 

53 

41 

38 

58   45 
36   28 


55   54   50 
43   36   29 


52  49  51 

43  33  30 

55  50  52 

43  33  25 

57  40  46 
35  30  23 

58  48  48 
39  32  25 

54  48 


65   62   49 
39   46   33 


60   57 
32   50 


56   58   67 
28   43   34 


69   64 
39   47 


53   67 
25   37 


54   65 
24   32 

53   66 


65   60 
35   46 


64   63 
30   41 


60   59 
32   41 


62   60   53 


59   48 
43   40 


59   60   52 


57   65 
36  '  33 


54  '  64 
28  :  26 


60   58 
30   40 


67   53 
43   48 


60   68 
32   39 


67   58 

33   46 


62   47 
42   42 


61   49 
39   44 


61   66 
32   38 


57   58   55 


59   59   58 


35   31   28   39 


55   57   51   66   69   59 ■  62   63   54 
43   39   37  I  42   46   42   38   48   48 


53   66   69 
30   35   40 


52  1  64 
25  ;  35 


61   51  I  60 


52   52 
38   32 


49 
25 

52 

27 

68 
43 

54 
34 

59 

32 

68 
52 

59 
27 

69 
34 

61 
47 

48   59   60 


62   61   53 


65   68   51 


31   33   25  I  24   43   35  '  28   27   34 


49   52 
32   27 


56   55 
43   32 


38   29   27 


56  1  67   67 
26 ;  32   55 


52   68 
25   40 


71   66 
39   37 


59   57 
28   39 


64   67   59 


70   63 
34   37 


54   55 
28   28 


54   68 
29   30 


66   59 

31   40 


42  I  52 
27  ;  32 


37 

36  i  38 


53  I  47 
42  I  25 


79   52   61 


70   62   Sr   66   73 


50   63   48 
36   29   27 


46   44   44 


56   51   50 


27   29   29 


49   45   46 
36   23   33 


47   44   44 
30   26   31 


44   45   45 
31   25   27 


50   46   45 
35   31   32 


56   54   51 
42   29   32 


55   52   47 


35   31   36 


59   49   48 
36   31   29 


31   32   33 


33   27   29 


47   45   45 
29   27   32 


61   49   48 


33   29   32 


46   47   46 


49   46   46 
29   28   32 


30  32 

47  43  34 

21  23  27 

40  36  35 

22  16  28 

48  44  45 
18  28  27 


36 

32 

22 

24 

46 

40 

21 

20 

46 

36 

25 

29 

42 

35 

24 

24 

43 

33 

25 

26 

30   24   26 


52 

25 

47 
26 

46 
27 

36 
30 

40 
26 

36 
24 

42 
23 

39 
29 

41 
22 

37 
28 

46 
28 

42 
25 

41 
24 

33 

24 

44 
20 

37 
29 

39 
27 

36 
27 

43 
23 

43 
28 

22       26   31 


50   48   38 
35   32   32 


57   53   52   48 
38   40   27   25 


36   28   33   24   21   28 


43   44 
31   26 


51   49 
37  \    25 


53   60   45 
36   33   30 


37   49   45 
32   27   32 


58   55   50 
36   30   29 


42   48   46 


43   35 
27   29 


43   38 
23   16 


53   42 
32   24 


53   42   51 
35   30   37 


22  26 

53  44 

35  28 

47  37 


38   34   36   36 
15   30   10   22 


39   47 
20   32 


39   36   40   46 
30   30   16   31 


57.5 
39.1 


67.2 
38.8 


51.3 
34.0 


63 

43 

46 

57.3 

23 

19 

33 

34.5 

39 

39 

50 

51.5 

29 

24 

33 

35.3 

34 

34 

45 

61.9 

29 

30 

32 

34.7 

34 

37 

42 

52.3 

29 

26 

34 

36.3 

52 

43 

44 

56.7 

40 

22 

26 

36.3 

64 

45 

45 

56.7 

32 

28 

39 

40.2 

36 

31 

36 

51.3 

30 

25 

25 

34.8 

38 
26 

44 
24 

27 
22 

36 
23 

51.2 
33.0 

39 

31 

36 
32 

36 

26 

39 
29 

52.6 
36.5 

37 
32 

37 
31 

38 
26 

46 
33 

51.7 
36.8 

43 
32 

39 
26 

40 
22 

53 
34 

53.7 
34.8 

37 
26 

37 
26 

28 
22 

35 

23 

50.0 
33.1 

44 
33 

45 
26 

39 
27 

50 
34 

52.4 
35.3 

56 

40 

55 
35 

43 
28 

55 
43 

57.8 
42.6 

58 
37 

55 
25 

45 
19 

55 
42 

67.S 
37.S 

40 
26 

33 

31 

38 
17 

40 
28 

51.6 

35.0 

37 

26 

36 
29 

33 
28 

38 
24 

50.9 
34.5 

56 

33 

53 
34 

43 
23 

54 

41 

57.3 
39.9 

32   35 
20   21 


31   26   32 


38   34 
20   12 


46   44   48 
24   28   31 

45   46   34 


62   62   46   47 
33   34   20   39 


30   26   28  '    20   18   27 


34   37 

15   17 


50   47   42 
31  '  26   29 


29  I  32   32   26   35 


57   51   51 


36   46  .  60 


32   31   26   23   30   29   36 


50  !  52   48   37   42 
28   29   28 


54   42   47 
24   20   40 


46   45 

26   26 


64.3 
36.1 


60*8 
36.8 


51.t 

31.5 


■ 
I 


57.1 
35.1 


55.7 
36.8 


57   54   51   45 


37   46   57   39 


39   34   35   49 


31   26   29   32  '  41   36 


33   32   29   31   32   27 


46  I  57.1 
30   37.8 
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CoottDa*d 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENOLANO 
OCTOBER   19«2 


AMHERST 

BARRt    FALLS    DAM 

BEOFORO 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  UB 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

8UFFUMVILLE  DAM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFILLD  DAM 

EAST  WAREHAM 


EOGARTOWN 


FALL  RIVER 


FITCHBUR6  2  S 


FRAM INGHAM 


HOOSAC  TUNNEL 

HYANNIS  2  NNE 

KNIGHTVILLE  DAM 

LAWRENCE 

LOWELL 

MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 


HOCKPORT  1  ESE 


SALEM  CG  AIR  STAT  ION 


riELBURNE  FALLS 


SOUTH  EGREMONT 


SPR INGF lELD  ARMORY 


STOCKBRIDGE 


Day  01  Month 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


6S   63 
33   32 


68   70 
43   37 


65   66 

34   31 


67   68 

47   46 


68   70 
51   50 


69   70 
36   35 


67   69 

48   43 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


38 
68 


76   70 
32   46 


72   60 

47   54 


72   68   54 


64   66   68 


67   67 

42   40 


74   62 
56   56 


73   70 
42   56 


78   72 
39   47 


50   54 
75   70 


41   50   54 


70   62 
49   57 


65   68 

51   45 


69   71 
50   47 


70   71 

43   40 


70   69 
43   41 


70   73 
46   43 


68   68 

41   38 


68   65 
41   35 


66   70 
46   43 


43  38   40 

67  66 

54  4  7 

73  77   78 

52  52   53 

64  70   75 

36  34 

70  65 


70   67 
50   42 


41   37   40 


69   69 

39   34 


67   68 
49   45 


70   69 

50   50 


70   64   64 
54.  59   60 


81   76 
50   55 


82   75 
43   49 


70   66 
50   55 


73   63 
49   53 


73   68   57 


71   67 
44   58 


74   68 
36   56 


71   65 
50   55 


69   62   64 


66   59 

43   50 


76   71 
53   59 


73   65 
55   57 


71   60 
45   55 


67   61 
53   55 


70   58 
53   55 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


72   66   77 
52   48   52 


65   69 
35   33 


70   73 
43   41 


35   32   33 


65   70   76 
39   36   38 


73   64 
58   61 


72   72   59 


68   63   57 


66   59 
42   52 


72   63 
48   62 


71   54 
50   48 


53   65 

48   46 


57   68   57 


65   63 

48   43 


70   58 
53   51 


63   69   67 


56   66 

52   52 


55   56   69 


58 

68 

57 

50 

48 

50 

65 

57 

68 

53 

51 

52 

60 

70 

57 

52 

51 

52 

54 

57 

71 

49 

50 

52 

60 

59 

71 

52 

51 

53 

57 

72 

62 

51 

49 

50 

57 

62 

52 

50 

45 

51 

56   62   67 


64   63 
50   47 


54   56   70 


69   61 
51   49 


60   71   66 


65   59 

53   52 


74   60 
52   53 


51   65   52 


65   62 
49   53 


70   58 
46   49 


61   56   69 


65 

57 

48 

51 

68 

58 

49 

51 

64 

58 

52 

53 

58 

68 

48 

51 

63 

60 

46 

48 

72 

57 

50 

50 

69   57 

43   60 


55  60  82 

43  39  45 

62  60  59 

45  40  41 

51  65  79 

44  38  45 

51  57  74 

45  43  40 

49  66  74 

47  45  53 

53  68  79 

50  49  55 

52  66  76 

48  35  42 

58  55  61 

45  35  36 

60  64  76 

46  48  50 

54  52  58 

47  47  48 

64  53  62 

48  36  38 

53  65  71 

48  41  46 

59  54  65 
52  46  47 

54  62  74 

49  47  50 

54  51  61 

46  43  44 

57  53  64 

47  42  49 

52  67  76 


52   67   75 
49   39   45 


52   66   64 
46   43   43 


55   67   68 


52   66   62 


52   66   77 
47   44   48 


67   75 
42   44 


66   68 

50   52 


67   63   61 


68   75 
46   47 


57   52 
37   29 


60   67 
35   31 


66   60 
33   28 


62   63 
45   42 


72   67   61 


70   70   61 


67   67   60 
44   58   26 


69   70   61 


76 

59 

58 

68 

44 

42 

31 

36 

81 

59 

53 

62 

40 

42 

31 

33 

77 

58 

59 

68 

45 

44 

38 

49 

76 

61 

56 

68 

42 

42 

35 

37 

79 

59 

52 

61 

42 

41 

34 

38 

58 

58 

54 

65 

42 

39 

35 

41 

71   60 

34   41 


64   70 
29   34 


69   62 

37   38 


70   60 
31   37 


68   68  I  69   70   64 


70   62   61 


64   60   59 


59   60 
42   36 


62   60 

41   34 


59   54 
44   43 


57  64  66 

40  62  46 

65  67  63  i 

49  53  42 

61  73  70 
32  54  39 

62  73  70 
36  48  37 

72  72  63 

42  60  40 

70  71  61 


56   52   61 
36   35   38 


59   54i  64 
38   35   32 


61   58 

36   42 


70   74 
35   36 


61   66 
34   39 


55   52 

36   34 


62   59 
42   37 


70   57 
39   40 


56 

33  ,  32 


65   60 
32   29 


54   72   62 
37   36   28 


70   68   64 
42   57   40 


54   61 
39'  46 


37   38   39!  38 


53   46 
66   57 


69|  69 
42'  41 


60   60 
40   45 


67   70   63 


68   70 
36   40 


60   59 
40   42 


67   63 

45   44 


65   61   61 


63   58   59 


67 

38 

79 

47 

59 
43 

61 
34 

M 

70 

71 
40 

62 

34 

66 

30 

69 
37 

56 

41 

66 

76 
44 

60 
41 

60 
32 

57 

33 

6  3 
52 

70 
36 

62 
32 

64 

31 

64 
47 

72 

53 

65 
49 

55 
42 

52 

40 

67 
45 

68 
64 

67 
40 

60 
38 

58 
43 

68 
45 

78 
52 

72 
46 

58 
39 

65 
38 

71 
47 

69 

50 

60 
42 

63 
39 

61 
34 

66 
48 

74 
52 

64 
46 

68 
44 

56 
44 

66 
44 

75 
50 

62 
43 

66 
43 

60 
42 

55 
42 

60 
44 

72 
42 

67 

40 

54 
37 

61 
39 

72 

40 

63 

30 

58 
28 

66 
28 

63 
39 

79 
47 

75 
41 

55 
37 

55 
43 

72 
39 

68 

53 

68 
29 

68 
26 

72 

31 

66 
42 

83 
51 

58 
42 

68 
41 

56 

40 

71 
49 

68 
48 

62 

39 

67 
36 

70 
39 

62 

40 

80 
45 

60 
41 

56 
34 

66 
37 

70 
38 

66 

45 

58 
28 

67 
26 

72 
31 

67 

34 

75 
45 

59 

40 

58 
36 

58 
32 

67 
44 

70 
46 

63 

33 

65 
29 

66 

34 

22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


56 
30 

50 
27 

46 
23 

40 
31 

53 
29 

62 
38 

44 
28 

46 
22 

49 
40 

57 
26 

52 
26 

46 
27 

41 
26 

34 
29 

46 
29 

60 
28 

43 
18 

50 
27 

68 
32 

50 
31 

47 
25 

40 
32 

48 
29 

62 
41 

66 
25 

49 
21 

60 
46 

56 
29 

52 

27 

43 
21 

39 
28 

43 
28 

68 

37 

50 
34 

46 
19 

57 
38 

57 
42 

48 
34 

46 
29 

36 

31 

47 
27 

62 

41 

54 

30 

48 
28 

66 
45 

60 
46 

51 

41 

49 
36 

41 
34 

51 

34 

64 

45 

57 
34 

50 
31 

58 
49 

60 
29 

56 
33 

48 
21 

46 
31 

50 
28 

62 
37 

57 
37 

49 
21 

60 
41 

60 
30 

57 
29 

49 
22 

45 

24 

38 
29 

51 

35 

62 
39 

46 
22 

60 
27 

58 

40 

62 
36 

48 
32 

46 
33 

48 
31 

63 
39 

60 

40 

50 
26 

56 

44 

58 

40 

57 
34 

50 
28 

42 
32 

37 
30 

49 
32 

56 

38 

44 
26 

48 
32 

60 
32 

55 

31 

48 
25 

44 
26 

34 
30 

47 
31 

60 
38 

44 
23 

53 

30 

40   44 
60   52 


69   52 
38   36 


60   69   61 
32   31   28 


55   59   54 


68   63   57 


53   47 
34   2  7 


59   64   59 
42   45   37 


43   47 
32   31 


48   48 
32   34 


53   60 
35   49 


46   41   47   69   56 


26   31 
50   59 


32   33   33 


47   36 
29   29 


61 

60 

50 

46 

36 

51 

64 

47 

59 

35 

35 

29 

30 

31 

30 

39 

24 

28 

57 

63 

50 

43 

61 

63 

57 

48 

57 

37 

35 

31 

34 

32 

40 

36 

26 

42 

60 

53 

52 

48 

49 

63 

65 

61 

60 

37 

32 

27 

34 

31 

38 

38 

23 

42 

60 

54 

46 

41 

38 

46 

62 

44 

41 

35 

31 

30 

27 

30 

30 

35 

24 

30 

60 

64 

54 

48 

49 

60 

57 

49 

69 

42 

41 

46 

37 

32 

41 

43 

21 

46 

58 

56 

46 

42 

36 

46 

62 

40 

46 

30 

28 

20 

20 

30 

30 

38 

22 

26 

43   33   28 


30   37   21   28 


46   41   49  1  63 
32   35   32 


46   49 
30   30 


50   50   60 
35   36   36 


51   42 
36   36 


41   34   46 
25   30   28 


50   46   50 
30   34   30 


61 

57 

51 

50 

48 

44 

42 

38 

58 

52 

46 

38 

32 

30 

29 

32 

60 

62 

53 

47 

35 

36 

25 

25 

65 

49 

46 

40 

40 

36 

32 

35 

59   58   57 


56  66  66 

44  48  38 

60  68  64 

31  31  32 

68  56  47 


58   60  ; 
40   35 


46   42   47 


51   60   50 


26   26   30 


48   59 
23   42 


62   62 

38   38 


59   58 
50   37 


62   55   53   59 
45   33   34   63 


59 

48 

43 

50 

36 

25 

25 

41 

63 

68 

52 

61 

40 

41 

26 

45 

59 

56 

49 

58 

44 

40 

26 

44 

64 

57 

49 

58 

42 

25 

21 

47 

48 

61 

50 

58 

31 

43 

21 

28 

60 

63 

48 

57 

40 

36 

27 

44 

60 

64 

45 

55 

41 

36 

30 

43 

62   60   54   62 
47   34   31   52 


32   36   26   26 


42   36 
21   31 


47   39 
22   32 


62   67 
37   33 


53   63   53 
47   32 


62   57 
41   25 


45   50 
24   39 


23   40 
61   60 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
OCTOBER    1962 


Day  Oi  Month 


15     16      17      18 


21      22      23      24      25 


26      27  1  28 


TULLY    0AM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  CUMMINGTON 

WEST  MEDWAY 

WESTON 

WORCESTER  W6  AIRPORT 

WORCESTER 


NEW  HAMPSHIRE 
BENTON 


BLACKWATER  DAM 

CAMPTON 

COLEBROOK 

CONCORD  WB  AIRPORT 


CONWAY  1  N 


EAST  OEERING 


F IRST  CONN  LAKE 


FRANKLIN  1  NW 


HANOVER 
KEENE 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA   2  NNW 

NORTHWOOD 

PETERBORO   2  S 

PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 


67   67 
34   31 


69   73 
39   37 


6a   70 
37   38 


65   65 
31   30 


70   73 
40   35 


65   68 
45   46 


66   72 

43   42 


MAX 
MIN 

54 
44 

64 
37 

72 
37 

MAX 
MIN 

60 
46 

57 
37 

68 
33 

MAX 
MIN 

54 
46 

53 
38 

64 
39 

MAX 
M  IN 

65 
42 

62 
37 

69 
37 

MAX 
MIN 

61 
41 

60 
36 

71 
34 

MAX 
MIN 

55 
47 

56 
36 

65 
34 

MAX 
MIN 

66 
42 

72 
34 

80 
36 

MAX 
MIN 

58 
39 

71 
32 

77 
32 

MAX 
MIN 

67 
39 

73 
37 

78 
36 

MAX 
MIN 

64 
40 

69 
32 

77 
33 

MAX 
MIN 

52 

44 

65 
35 

73 
30 

MAX 
MIN 

60 

44 

52 

40 

61 
34 

MAX 
MIN 

65 
41 

72 
36 

80 
37 

MAX 
MIN 

61 
33 

67 
34 

76 
31 

MAX 
MIN 

61 

42 

68 
41 

74 
40 

MAX 
MIN 

59 
36 

74 
34 

81 
36 

MAX 
MIN 

62 
47 

70 
42 

77 
44 

MAX 
MIN 

55 
46 

65 
36 

71 
35 

MAX 
MIN 

62 
40 

71 
40 

76 

40 

MAX 
MIN 

68 
45 

68 
39 

73 
39 

MAX 
M  IN 

66 
38 

72 
34 

79 
36 

MAX 
MIN 

58 

44 

63 

42 

69 

40 

MAX 
MIN 

32 

30 

43 
29 

49 
36 

MAX 
MIN 

67 
39 

72 

34 

79 
35 

MAX 

MIN 

65 

40 

71 

41 

78 

45 

MAX 
M  IN 

62 
39 

71 
33 

77 
38 

MAX 
M  IN 

55 
45 

63 
37 

73 
37 

MAX 
MIN 

62 

39 

61 
35 

68 

34 

MAX 
MIN 

64 
41 

70 
38 

76 
35 

69   58 
44   51 


79   70   56 


72   66   59 


69   61 
55   52 


60   54 
54   50 


64   62   50 


68   55   52 


52   53 

49   49 


58   69 
50   50 


57   69 
5  0   46 


60   73 
52   50 


60   70   69 


49   50   45 


54   65 
5  2   46 


49   58   51 


76 
37 

72 
46 

59 

49 

43 

51 

45 

71 
41 

67 

49 

60 
45 

50 
45 

51 
43 

78 
41 

67 

45 

57 
47 

51 

47 

55 
50 

79 

36 

68 
46 

63 
48 

51 
49 

52 

48 

74 
35 

68 
42 

60 
45 

49 
46 

51 

68 
42 

59 
51 

53 

48 

56 
50 

68 
51 

72 
38 

61 
48 

50 
44 

57 
49 

65 
49 

78 
40 

66 
52 

55 
49 

58 

49 

70 
42 

70 
42 

66 
52 

52 

46 

54 
48 

65 

49 

70 
40 

62 
47 

52 

42 

49 
40 

56 
41 

70 
34 

71 
42 

58 
42 

48 
42 

46 

40 

70 
43 

67 
52 

52 
43 

55 
49 

66 
49 

68 
36 

61 

50 

50 
46 

52 
49 

61 
48 

63 
45 

59 

50 

51 
47 

54 
49 

61 
48 

68 

41 

64 
54 

55 

50 

56 

48 

67 

48 

66 

48 

57 
48 

50 
47 

55 

50 

63 

51 

70 
40 

66 
50 

51 
44 

49 
48 

58 

47 

63 
45 

56 

50 

51 
49 

53 

49 

61 
49 

81 

41 

69 

45 

59 

50 

54 
48 

55 

51 

68 
41 

62 
52 

55 
43 

55 
47 

66 

46 

66 

48 

62 

49 

50 
46 

50 
47 

57 
46 

53 
43 

45 
31 

39 
31 

40 
27 

45 
31 

70 
40 

61 
53 

54 
49 

57 
50 

69 
52 

71 
50 

68 
49 

53 
46 

56 

47 

66 
47 

72 
46 

66 

50 

51 
46 

53 
47 

63 
48 

68 
44 

59 
45 

48 
42 

51 
44 

54 
41 

75 
38 

69 

47 

60 

45 

52 

45 

55 
48 

52   66   55 


57   75 
42   44 


55   63 
35   35 


53   65   81 


63   79 
41   43 


59   77 

45   49 


57   62   79 


42 

36 

32 

50 

48 

55 

42 

40 

41 

55 

49 

62 

45 

36 

30 

52 

46 

61 

43 

36 

39 

42   39   30 


48   61   65 


46   58 
40   35 


51   62 
45   36 


50   55 
44   42 


52   59   76 


49   61   72 


42   42   37 


45   42   48 


52   64 
44   34 


48   57 
42   43 


36   33 
31   29 


53   60   75 


47 

63 

67 

37 

43 

35 

52 

49 

62 

42 

34 

38 

51 

62 

71 

45 

43 

43 

75   52 
37   32 


59   53 
36   36 


59   68   66 
31   50   29 


60   71 
32   42 


67   58   59   70   71   63 
38   38   30 1  40   49   31 


78   57 
31   35 


50  I  55   73   63 
30 !  33   36   27  ■ 


75   61   611  70   73   63  ! 
38   37   30'  46   59   31  | 


74   64   60|  71   71   64 
41   40   30   41   57   34 


67   65 
27   28 


69   67 
33   35 


67   71 
28   32 


58   68 
25   27 


69   73 
29   37 


58   53   48 
30   27   23 


41   33   46 
24   27   29 


63  I  70 
41   38 


56   49 
32   28 


66  :  59   58   51 


70  I  63 
31   29 


68  ,  63 

33  I  33 


59   54 
27   27 


45   39   49 
25   29   30 


21   32   29 


46   41   36 
20   24   24 


59   53   47 
29   29   21 


55   52 
39   41 


57|  68   65   59  I  64   68   63 
38:  43   44   40  '  43   43   43 


65   51   61   70   69   64 
37   42   32:  46   53   36 


69   74 
32   35 


62   58   55   47   43   50 
36   33   36   27   32   29 


53   45 
37   32 


40   34   44 
27   29   24 


50   45 
30   24 


50   56 
27   26 


45   52 
30   25 


44   60 
26   26 


53   56 
36   27 


69   65   54   65   68 


60   51   56 
41   31   24 


34   25   21 


38   27   21 


57   67 
31   26 


50   59 
25   21 


62   71 
28   32 


58   67 
27   41 


58   69 
33   49 


60   65 
25   36 


61  1  57   69 
29   30 


52   54 
33   33 


57   67 
28   29 


57   66 
27   26 


57   53   55 
37   29   26 


59   67   71 
31   29   39 


57   65   71 
28   25   31 


49   50 
30   32 


54   58 
37   30 


38   451 
26  Zz\ 


58   59 

34   26 


57   59 
25   21 


56   59 

30   26 


71   69 
31   56 


69   68 
36   57 


68   68 
31   41 


66   67 
20   39 


65   65 
36   50 


72   70 
42   54 


55   56 
36   32 


50   55 
27   23 


56   60 
29   25 


65   69 
35   47 


68   70 
35   41 


59   58 

34   26l 


52   55 

34   32| 


68   68 
35   54 


55   62 

42   51 


23   45 
10   21 


59   61   58 
43   35   28 


56   56 
34   26 


41   51 
31   27 


53   55l 
31   23I 


55   48 
33   29 


70   69 
39   49 


69   64 
43   53 


65   66 
35   45 


60   65 
27   36 


70   68 
40   41 


61   67 
31  ;  27 


57 ;  66   72 
27  I  25   36 


52   55   70 
29   26   30 


50  I  49   62 
37  '    32   35 


66  I  57   71 
25  I  22   27 


55   65   70 

32  !  30   37 


61   59   74 

28  1  25   30 


55  :  56 
38   34 


53   54   68 
33  I  28   31 


65   73 
28   37 


51   57 
32   32 


50   73 
28   33 


60  :  67   72 
30  !  28   35 


56   67   72 
34   33   39 


52   62   68 
36   32   39 


62   57   68 

31  I  22   29 


58   60   64 
33   26   39 


27 

48  58   50 
32   31   26 

49  51   52 
35   35   34 


55   50   47 
30   26   25 


40 

35 

40 

25 

27 

24 

46 

41 

32 

31 

30 

28 

39 

39 

32 

26 

28 

24 

47 

43 

34 

25 

29 

30 

48 

45 

39 

22 

26 

30 

50 

56 

51 

35 

28 

27 

59 

52 

45 

26 

28 

25 

50 

48 

41 

33 

30 

30 

41   38   33 


35   50 
29   30 


38   47 
27   29 


43   49 
30   29 


33   40 
28   20 


46   47 
31   32 


48  :  36 
32  I  25 


60   55   49  I  45 
33   32   26   25 


56  I  56   52   43   40 
44   31   36   30  I  26 


64  55 

30  31 

56  62 

38  36 

50  50 

31  32 


57   62 
39   32 


50   52 
35   29 


27   31 
17   17 


66   60   64 


60   45 
26  '  24 


46  i  38 
33  ,  29 


53   49 
33   29 


49  I  45 
26  I  23 


45   38 
31   26 


36   31 
25   24 


38   45 

26   3U 


40   50 
28   28 


3  5   40 
29   25 


47   36 
28   30 


38   41 
28   24 


58   41   48 
35   21   26 


62   46   46 
26   28   41 


65   50   69 
25   19   42 


32   20   2  7 


58.2 
32.3 


53   57   51   60   63.9 
38   29   20   42   37.7 


67 

51 

69  1 

64 

1 

34 

20 

40 

39 

1 

52 

46 

56 

57 

5 

27 

25 

39 

40 

6 

54 

49 

57 

50 

7 

31 

22 

40 

39 

1 

40   54   30   45 
25   26   21   22 


47   60   39   41 
31   34   21   2  6 


34   46 

23   26 


32   39 
24   29 


63  54  45  48 

38  24  22  39 

56  55  42  44 

35  30  21  31 


54.7 
36.0 


52.4 
34.6 


57.5 
36.0 


55.6 
34.3 


59.0 
37.1 


65.8 
34.1 


45  57  61.9 

17  39  35.4 

43  47  68.4 

18  36  35.6 


51   52 
32   25 


35   48 
23   31, 


27   36 
20   21 


42   47 
22   36 


60   57   39   47 
35   29   16   32 


58   57   41   45 
39   25   23   35 


45   48 
20   37 


59   42 
35   26 


50   53 
32   27 


41   47 
25   36 


60   64   44   50 


63   57 
33   29 


55   55 

33   29 


19   21   14   16 


48   46 
28   24 


30   30   36   24 


39   54, 
22   32 


21   36 

10   19 


49   53 

19   40' 


58  I  69   62   60 
40  .  37   30   30 


62  ■  69   64 
36   30 


72 
32 

55   55   53 
35   30 


46   42 
25  22 


50   45 

26  i  20 


42   47 
27   28 


36   44 
25   26 


48   37 
25   29 


26   25   30   26 


62  67  43  55 

32  32  21  37 

56  57  40  53 

36  32  16  36 

48  44  29  40 

30  22  20  28 

46  56  38  40 

31  34  21  24 

52  52  43  53 

35  24  18  41 


54.2 
33.0 


50.2 
32.6 


60.2 
37.0 


56.3 
38.2 


60.6 
36.5 


55.6 
39.6 


54.2 
36.0 


60.1 
36.0 


35.3 

22.8 


59.8 
37.9 


58.6 

36.5 


56.5 
33.8 


57.0 
36.5 
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CooHnutd 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1962 

SlaUon 

DayOi  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

. 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

66 
37 

63 
32 

69 

32 

75 
35 

66 

43 

67 
48 

52 

47 

56 

46 

63 

45 

54 

43 

51 
42 

57 

43 

72 

33 

55 
32 

69 
27 

60 
28 

68 

46 

66 

27 

57 
27 

66 

29 

71 
37 

57 
30 

59 
32 

53 

28 

46 

26 

42 
26 

35 

28 

48 
31 

59 

35 

39 

23 

47 
27 

57.6 
34.3 

lAMWORTM  2 

MIN 

64 
02 

73 
33 

78 
32 

75 
36 

69 
49 

51 

45 

66 

48 

66 

49 

60 
48 

49 
43 

61 

34 

62 
36 

64 
36 

60 
27 

58 
26 

65 
31 

66 

48 

62 
29 

67 
26 

71 
30 

64 

45 

60 
30 

55 

29 

48 
28 

45 
23 

40 
28 

47 
30 

57 
32 

67 
32 

40 
20 

42 
32 

59.1 

34.7 

alNOHAM 

MAX 

MIN 

68 
39 

69 

38 

72 
37 

69 
39 

59 

53 

56 

62 

55 

48 

70 
45 

68 

48 

51 
46 

66 
39 

78 
42 

73 
37 

62 
38 

59 
27 

73 
32 

71 
54 

68 
30 

68 

29 

72 

33 

63 
35 

62 
35 

54 
29 

53 
28 

48 
26 

37 
30 

52 
29 

67 
39 

66 
33 

48 

19 

59 

40 

61.6 
37.1 

WOLf EBORO 

MAX 
MIN 

63 
43 

68 

43 

75 

40 

67 

46 

63 

49 

60 
46 

56 

49 

63 

49 

66 

47 

48 

43 

60 
44 

70 
43 

61 
41 

54 
37 

61 
29 

62 
36 

64 
51 

54 
35 

66 
33 

70 
36 

68 

44 

66 

37 

50 

34 

47 
31 

46 
28 

36 

30 

45 

30 

60 
37 

55 
31 

41 
22 

57.1 
38.8 

WOOOSTOCH 

MAX 
M  IN 

54 
4S 

68 
35 

77 
35 

68 
48 

62 
49 

63 

46 

55 

48 

62 
47 

52 
45 

48 
42 

63 
37 

62 

45 

63 
39 

54 
36 

58 
25 

62 
32 

62 
42 

57 
31 

63 

27 

73 
30 

58 
46 

56 
38 

47 
32 

46 
30 

46 

25 

42 
28 

45 
28 

55 
35 

52 
29 

39 
23 

40 
32 

56.2 
36.5 

RHOOE  ISLAND 

BLOCH  ISLAND  UB  AP 

MAX 
MIN 

64 
S2 

68 
48 

67 

51 

69 

55 

63 
59 

63 

55 

59 
53 

66 
55 

59 
53 

56 

52 

66 
53 

71 
56 

62 

50 

57 

47 

64 
50 

63 

51 

64 
54 

61 
48 

59 

43 

68 
44 

62 

50 

67 
46 

61 
46 

52 

43 

46 
38 

41 
34 

48 
37 

69 

47 

51 

40 

53 
30 

60 
53 

59.3 
48.2 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

68 

43 

71 
39 

77 

44 

71 

48 

62 
55 

58 
53 

56 

49 

70 
47 

56 
48 

52 
46 

61 
42 

79 
46 

63 
41 

59 
39 

60 
36 

68 
45 

63 

37 

66 

33 

70 
35 

67 
39 

60 
37 

68 

35 

50 
31 

45 
26 

35 

30 

47 
27 

61 
37 

65 
29 

60 
22 

59 

41 

60.6 
39.3 

HINOSTON 

MAX 
MIN 

70 

38 

71 
35 

73 
38 

71 
46 

66 
58 

64 
60 

62 
52 

71 

48 

67 
53 

56 
49 

■  64 
50 

76 
48 

74 
47 

60 
37 

58 
39 

66 
45 

70 
59 

69 
33 

67 
30 

64 
30 

68 
37 

64 
37, 

61 
31 

57 
33 

49 
22 

45 
32 

49 
31 

59 
39 

57 
40 

50 
22 

60 
48 

63.1 
40.9 

PROV lOENCE  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

68 
45 

71 
44 

74 
46 

72 
51 

62 
59 

63 
54 

69 

62 

71 
52 

58 

51 

64 
46 

62 

46 

80 
50 

61 
44 

58 
44 

58 
41 

68 
48 

70 
51 

63 
39 

62 
36 

66 
37 

69 

43 

62 

41 

60 
38 

50 
34 

47 
31 

37 
33 

50 
31 

62 

40 

58 
32 

60 
28 

59 

49 

61.4 
43.0 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

66 
44 

63 

40 

73 
40 

77 
41 

66 

47 

57 

61 

54 
50 

57 
50 

67 
48 

53 
46 

53 
45 

58 
45 

73 
41 

66 
35 

60 
32 

60 
32 

66 
46 

68 
32 

68 
30 

67 
30 

72 
38 

58 
34 

63 

34 

54 
31 

50 
28 

46 
29 

39 
29 

51 
35 

60 
36 

45 
25 

46 
27 

69.2 
37.7 

BENNINGTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

67 
39 

72 
33 

78 
35 

65 

45 

61 
54 

59 
51 

62 

48 

67 

45 

57 
47 

53 
47 

63 
39 

75 
47 

60 
37 

53 
35 

64 

34 

76 
43 

64 
62 

59 
31 

72 
29 

74 
36 

58 
44 

56 
35 

64 
41 

46 
29 

43 
28 

39 
28 

45 
28 

63 
38 

59 

30 

44 
24 

60 
40 

59.6 
38.5 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

59 
47 

66 
37 

74 
36 

71 
43 

69 
50 

53 
48 

51 
47 

65 
46 

60 
49 

51 
43 

66 
39 

64 
33 

60 
39 

50 
27 

69 
27 

66 
53 

65 
47 

64 
36 

66 
29 

67 
33 

62 
46 

51 
33 

61 
35 

51 

34 

41 
28 

38 
31 

36 
29 

41 
34 

41 
29 

39 
25 

47 

34 

55.6 
37.6 

BURL INGTON  UB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
45 

64 
38 

73 
37 

62 
48 

58 
53 

56 
60 

52 
47 

54 
45 

57 
47 

54 
39 

55 
39 

70 
44 

60 
37 

52 
27 

68 
25 

66 
61 

65 
46 

67 
32 

64 

44 

65 

49 

49 
38 

51 
28 

58 
36 

45 
34 

41 
28 

40 
28 

43 
30 

51 
32 

36 
23 

42 
24 

42 
36 

54.5 
38.1 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

65 
40 

71 
31 

77 
31 

70 
39 

62 

51 

11 

53 

48 

63 
48 

58 
45 

51 
43 

61 
34 

76 

45 

66 

35 

57 
28 

60 
26 

66 

36 

66 

45 

68 
27 

68 
25 

72 
28 

65 

45 

58 
27 

54 
32 

60 
30 

43 
22 

39 
25 

47 
28 

59 

37 

69 
28 

41 
20 

42 
32 

68.9 
34.8 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

62 

40 

61 
38 

68 
30 

77 
31 

67 
42 

68 

48 

62 

46 

54 
45 

57 
42 

53 

43 

51 
36 

57 
35 

74 
38 

51 
24 

54 
21 

60 
21 

67 
39 

62 
26 

56 
24 

66 
24 

71 
28 

52 

27 

66 
26 

64 
26 

46 
ZZ 

42 
21 

37 
26 

42 
30 

52 
29 

36 

19 

40 
27 

55.9 
31.4 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

66 

41 

63 
47 

75 
41 

66 

52 

58 
54 

66 
61 

56 

47 

69 

45 

69 

47 

56 
46 

56 

45 

63 

46 

56 
38 

66 
33 

53 

28 

68 
49 

63 
48 

69 
33 

66 

48 

69 

49 

62 

42 

55 

32 

57 
46 

46 
31 

44 
29 

48 
27 

52 

31 

54 

34 

66 

31 

43 
24 

44 
38 

57.6 
40.4 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

61 
43 

70 
33 

78 
34 

64 
42 

62 

51 

66 
50 

62 

46 

63 

42 

54 
43 

62 
45 

58 
40 

75 
46 

63 
38 

66 
34 

68 
28 

72 

34 

70 
60 

57 
29 

67 
28 

69 

34 

55 
44 

56 
30 

54 
36 

47 
29 

40 
28 

39 
23 

46 
28 

60 
38 

69 
31 

43 
20 

48 
36 

68.8 
36.5 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

59 
48 

66 
35 

75 
34 

70 
45 

60 
53 

66 
49 

63 

47 

56 

46 

57 
47 

54 
47 

67 
36 

67 
38 

50 
35 

63 
25 

63 
22 

75 
43 

70 
43 

61 
35 

69 
33 

70 
43 

53 

40 

52 
30 

53 

40 

42 
34 

42 
29 

41 
27 

41 
27 

39 
29 

39 
26 

46 
22 

44 
37 

55.9 
36.9 

MC  INDOE  FALLS 

MAX 
MIN 

61 
48 

58 
42 

66 
40 

73 
40 

66 
49 

68 
49 

62 
49 

54 
49 

68 
49 

54 
45 

60 
43 

54 
43 

66 

40 

49 
29 

51 
27 

58 
27 

66 
39 

61 
34 

55 
32 

65 
32 

69 

41 

51 
34 

54 
33 

52 
36 

44 
29 

40 
29 

38 
31 

46 
31 

66 
31 

35 
26 

41 
29 

64.8 
37.3 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

57 
46 

60 
41 

68 

40 

76 
40 

65 
47 

58 
49 

53 
48 

54 
49 

56 
49 

53 
45 

52 

40 

56 
40 

75 
40 

52 
28 

65 
25 

60 
26 

72 

40 

62 
33 

69 
32 

70 
33 

73 
33 

50 
32 

56 

33 

59 
36 

45 
30 

40 
26 

39 
29 

45 
32 

58 
31 

37 
24 

40 
29 

56.6 
36.3 

MONTPELIER  FAA  AP 

MAX 
MIN 

59 

44 

66 
39 

73 
37 

64 
45 

57 
50 

50 
48 

52 

47 

64 
44 

51 
46 

51 

41 

54 
34 

73 

45 

47 
37 

51 
28 

58 
24 

69 
37 

70 
42 

54 
33 

65 
29 

69 
39 

53 
38 

61 
31 

64 
36 

43 
32 

37 
25 

35 
27 

41 
28 

56 

35 

36 
25 

37 
24 

38 
32 

63.8 
36.2 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

41 
36 

51 
36 

62 
43 

59 
48 

52 
37 

43 
27 

44 
34 

44 
29 

42 
38 

42 
33 

45 
35 

55 

42 

42 
13 

49 
29 

62 

35 

69 
31 

50 
25 

53 
28 

52 
22 

50 
29 

32 
26 

40 
22 

28 
11 

25 
17 

25 
16 

22 

5 

33 
-  5 

36 
14 

23 
15 

38 
24 

43.2 
26.0 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

69 

43 

67 
37 

74 
38 

66 

47 

62 

48 

50 
47 

51 
46 

59 
46 

63 
47 

49 
43 

58 
38 

65 

40 

45 
38 

50 
29 

60 
26 

69 

45 

65 
46 

55 
37 

66 
42 

70 
45 

50 
38 

62 

35 

66 

39 

41 
31 

41 
28 

34 
28 

41 
29 

40 
34 

35 
25 

38 
24 

42 
33 

53.6 
37.8 

NORTH  DANVILLE 

MAX 
M  IN 

56 
45 

67 
31 

73 
32 

68 

59 

47 

48 
46 

50 
45 

53 

46 

50 
44 

47 
42 

50 
32 

71 
39 

42 
33 

46 
22 

56 
19 

66 
32 

66 

43 

55 
29 

66 

28 

73 
36 

54 
40 

62 
33 

54 
36 

38 
28 

38 
26 

33 
25 

39 
29 

50 
32 

38 
23 

35 
20 

42 
31 

52.7 
34.1 

READSBORC  1  SSE 

MAX 

M  IN 

62 
37 

63 
36 

71 
37 

77 
38 

69 

45 

67 
48 

51 

48 

52 
47 

67 
46 

51 

45 

54 

40 

60 
37 

76 
40 

54 
38 

53 
34 

60 
34 

72 

43 

61 

31 

55 
30 

66 
30 

71 

30 

60 
32 

56 
32 

52 
31 

44 
30 

40 
28 

37 
29 

43 
29 

58 

34 

38 
25 

41 
29 

57.1 
36.9 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

64 
45 

68 

38 

76 
38 

65 

47 

61 
54 

67 
52 

66 

47 

59 
47 

66 
46 

63 

40 

54 
42 

75 
52 

69 
37 

56 
33 

63 

30 

72 

43 

65 

43 

58 
33 

70 
32 

74 
32 

66 

43 

67 
35 

56 

45 

48 
32 

43 
29 

40 
27 

47 
30 

67 
39 

57 
30 

42 
24 

49 
38 

59.1 
38.8 

SAINT  ALBANS  BAT 

MAX 
MIN 

63 
53 

65 
45 

69 
47 

64 
56 

61 

57 

67 
53 

53 
47 

67 
49 

58 

50 

56 
48 

56 
47 

67 
52 

58 
39 

60 
34 

58 
29 

67 
53 

66 
52 

57 
41 

65 

46 

67 
53 

58 
42 

53 
38 

56 

43 

46 
37 

43 
33 

42 
30 

45 
28 

47 
37 

41 

29 

42 
28 

44 
38 

56.1 
43.0 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

60 
47 

70 
39 

75 
37 

72 
45 

66 
53 

55 
47 

51 
47 

58 
47 

56 
49 

61 
44 

52 

41 

67 
42 

62 

39 

54 
28 

60 
25 

65 
36 

64 
50 

67 
33 

67 
31 

70 
34 

68 

48 

54 
33 

54 
36 

51 
36 

41 
31 

38 
28 

46 
29 

53 
33 

53 

30 

39 
26 

48 

33 

67.3 

38.0 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

58 
38 

58 
30 

66 
30 

76 
31 

64 
45 

64 
46 

48 
46 

48 
42 

62 

44 

49 
41 

50 
33 

67 
40 

71 
34 

49 
33 

48 
28 

60 
28 

70 
48 

57 
26 

50 
24 

63 
24 

66 
31 

57 
32 

51 
30 

48 
27 

38 
26 

34 
25 

32 
24 

38 
24 

62 
28 

34 
20 

40 
26 

53.2 
32.4 

VERNON 

MAX 
MIN 

68 
38 

68 
40 

74 
40 

77 
41 

65 
49 

68 
51 

52 
51 

56 
51 

69 
48 

53 
45 

54 
43 

57 
44 

71 
35 

59 
38 

59 
30 

60 
30 

70 
48 

67 
31 

69 

31 

67 
33 

72 
42 

68 

31 

66 
32 

57 
30 

50 
27 

45 
27 

38 
29 

51 
34 

61 
37 

44 
23 

46 
28 

59.6 

37.3 

WATtRBURY  1  NNE 

MAX 
MIN 

60 
46 

62 
41 

66 
38 

75 
45 

63 
52 

57 
47 

61 
46 

54 
45 

64 
45 

62 

43 

50 
37 

59 

44 

73 
36 

61 
30 

55 
26 

61 
25 

72 
23 

62 

33 

56 

33 

67 
39 

72 
42 

46 
32 

53 
37 

57 
32 

45 
27 

39 
25 

37 
27 

49 
31 

49 
27 

36 
23 

38 
31 

65.5 
35.7 

WEST  BURK.E 

MAX 
MIN 

57 
45 

58 
37 

66 
31 

74 
31 

70 
43 

61 
47 

62 
46 

52 
46 

56 
47 

54 

43 

48 
40 

53 
38 

62 
37 

47 
24 

50 
21 

59 

!  21 

65 
34 

58 
33 

56 
28 

65 
29 

69 

31 

48 
34 

53 
32 

54 
34 

43 
29 

40 
27 

34 
28 

41 
26 

47 
28 

32 
22 

40 
22 

53.7 
33.4 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

61 
38 

63 
38 

68 
36 

74 
42 

66 

45 

56 
45 

50 
48 

55 
50 

59 
48 

52 

44 

50 
37 

55 
38 

73 

40 

53 
29 

66 
25 

59 
29 

67 

41 

61 
29 

57 
26 

65 
29 

70 
37 

54 
28 

66 

30 

53 
28 

46 
25 

42 
25 

39 
29 

47 
34 

60 
32 

37 
20 

41 
25 

56.2 
34.5 

S«e  Rfilereoce  Notes  Followltig  Station   Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEh  ENGLAND 
OCTOBER  1962 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

BURLINGTON 
U  OF  VT.,  VT. 

1  INCH 

MAX 

MIN 

56 
52 

60 
50 

60 
50 

57 
54 

56 
55 

55 
53 

53 
52 

54 

51 

54 
52 

53 

51 

53 

50 

56 
52 

52 

47 

51 

44 

51 

43 

53 
47 

57 
52 

52 
47 

53 
46 

53 
48 

51 
47 

51 
45 

50 
46 

49 
45 

48 
41 

44 
40 

44 
39 

42 
41 

41 
37 

39 
36 

42 
39 

51.3 
46.8 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

56 
52 

58 
51 

59 
51 

57 
54 

56 
55 

56 
54 

54 
52 

54 
51 

54 
52 

53 
52 

53 
51 

56 
52 

52 
48 

51 
45 

50 
43 

53 
47 

S6 

52 

52 

48 

52 
47 

53 
48 

51 
48 

51 

45 

50 
47 

49 
46 

48 
43 

44 
41 

44 
40 

43 
42 

41 
39 

39 
37 

^2 
39 

51.2 
47.5 

10  INCHES 

MAX 

MIN 

55 
54 

55 

53 

1 

55 
54 

55 
54 

56 
55 

56 
55 

55 

53 

54 
53 

54 
53 

54 
53 

53 
52 

54 
53 

54 
51 

51 
49 

50 
48 

51 

49 

53 
51 

53 
51 

51 
50 

51 

50 

52 

50 

50 
49 

50 

49 

50 
49 

49 
47 

47 
45 

46 
45 

45 
44 

44 
43 

43 
38 

43 
42 

51.2 
49.7 

BURLINGTON  U  OF  VT. 


SLOPE  OF  GROUNOi  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.  SOIL  TYPE.  MELROSE,  FINE  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER, 
KENTUCKY  BLUEGRASS.  INSTRUMENTATION,  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTEN- 
TIOMETER. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

StoUon 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

COVENTRY,  CONN. 

EVAP 

.11 

.10 

.10 

.10 

- 

- 

.02 

.04 

.13 

. 

.13 

.02 

.15 

.15 

.06 

.07 

.06 

.15 

.07 

.08 

.07 

.06 

.07 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ROCHESTER,  MASS. 

EVAP 

.11 

.10 

.09 

.10 

.03 

.01 

.02 

.04 

.04 

.01 

.06 

.02 

.04 

.12 

.08 

.05 

.05 

.07 

.07 

.05 

.04 

.05 

.05 

.03 

.08 

.07 

.00 

.02 

.07 

.08 

.0? 

1.67 

WIND 

23 

6 

8 

11 

14 

51 

28 

45 

7 

32 

10 

19 

25 

24 

16 

10 

51 

21 

6 

15 

6 

14 

16 

46 

26 

34 

36 

71 

98 

31 

44 

844 

LAKEPORT  2,  N.  H. 

EVAP 

.03 

.11 

.17 

.04 

.04 

- 

- 

- 

.10 

.04 

.15 

.00 

* 

.08 

.12 

.08 

.02 

.16 

.04 

.15 

.09 

.02 

.08 

- 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

_ 

WIND 

15 

10 

5 

0 

0 

85 

75 

75 

10 

5 

10 

5 

50 

40 

20 

10 

15 

25 

0 

30 

10 

5 

10 

35 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

B  704 

MAX 

61 

69 

74 

61 

50 

44 

45 

61 

48 

45 

53 

61 

52 

54 

55 

55 

63 

60 

65 

47 

56 

44 

41 

43 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

54.5 

MIN 

44 

43 

46 

50 

45 

42 

43 

42 

40 

39 

41 

39 

35 

33 

29 

38 

39 

32 

39 

37 

34 

35 

29 

26 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

38.3 

MAS5ABESIC  LAKE,  N.  H. 

EVAP 

.09 

.10 

.09 

.05 

_ 

_ 

- 

.05 

.08 

* 

.01 

.02 

.16 

.11 

.06 

.04 

.12 

.07 

.05 

.06 

.03 

.08 

.00 

.06 

.04 

* 

.04 

.09 

.09 

.03 

.05 

81.85 

WIND 

29 

23 

21 

16 

56 

109 

74 

54 

57 

30 

19 

22 

74 

41 

27 

33 

44 

24 

31 

25 

17 

37 

18 

32 

19 

37 

74 

60 

15 

29 

95 

1242 

KINGSTON,  R.  I. 

EVAP 

.13 

.15 

.11 

.05 

.03 

- 

- 

.14 

# 

.04 

.05 

.03 

.13 

.14 

.09 

.33 

* 

.07 

.08 

.01 

.12 

.15 

.03 

.10 

.16 

- 

_ 

.08 

.22 

.14 

.05 

83.02 

WIND 

26 

20 

48 

43 

95 

108 

113 

47 

64 

97 

11 

58 

96 

29 

43 

79 

140 

56 

18 

23 

27 

46 

81 

46 

63 

30 

136 

211 

112 

96 

316 

2398 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 

speed 

ph. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

3.§ 

Hi 
III 

Station 

t3» 

.3 
1 

ill 

« 

% 

< 

li 

Direction 

of 
fastest  mile 

_1 
O  *j 

< 

-Ul 

< 

o  t- 
o  w 

a 
o  .- 

a. 

o  »- 
o  w 

s 

1- 

8 
3 

9 
1 

o 

8! 

g 

I 

si 

pi  a 

1 

lei 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT  R.I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

72 

60 

- 

1 

2 

3 

3 

3 

0 

12 

- 

7.1 

BLUE  HILL  WB,  MASS. 

NW 

- 

14.0 

45 

SSW 

28 

83 

83 

57 

75 

2 

3 

3 

2 

1 

2 

13 

55 

- 

BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS  . 

WNW 

15 

14.3 

34 

S 

28+ 

73 

75 

53 

55 

4 

7 

2 

1 

1 

2 

17 

59 

6.9 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 

NNW 

13 

13.0 

36-H- 

tNt 

5 

79 

81 

60 

70 

9 

4 

4 

0 

1 

0 

18 

- 

6.4 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT. 

S 

20 

7.3 

27 

NW 

12 

84 

83 

C4 

81 

8 

9 

4 

3 

0 

0 

24 

33 

8.1 

CARIBOU  WB  AIRPORT,  ME. 

w 

12 

10.9 

48++ 

W 

13 

88 

89 

68 

80 

6 

4 

7 

3 

0 

0 

20 

- 

8.1 

CONCORD  WB  AIRPORT,  N.H. 

NW 

13 

4.5 

21 

NW 

29+ 

85 

83 

56 

70 

4 

3 

4 

0 

3 

1 

15 

48 

6.9 

HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

N 

16 

7.3 

24 

NW 

29+ 

86 

89 

59 

73 

7 

2 

5 

2 

0 

1 

17 

48 

7.2 

MOUNT  WASHINGTON,  N.H. 

W 

- 

34.6 

1049i 

W 

27 

91 

91 

90 

90 

0 

1 

8 

3 

4 

1 

17 

29 

8.1 

NANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 

WNW 

12 

13.0 

42 

SW 

26 

82 

81 

68 

80 

2 

2 

4 

3 

1 

1 

13 

60 

6.5 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

8.1 

31 

NW 

7 

- 

81 

60 

- 

3 

7 

4 

0 

1 

0 

15 

54 

6.5 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

4 

6 

3 

0 

0 

19 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME. 

W 

12 

9.8 

34 

E 

6 

86 

84 

60 

80 

3 

5 

4 

0 

1 

2 

15 

48 

7.0 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.I. 

WNW 

11 

9.6 

32++ 

SSW 

28 

81 

83 

55 

74 

5 

3 

2 

1 

2 

2 

15 

51 

.  *•♦ 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 

W 

20 

8.2 

23++ 

N 

7 

80 

80 

61 

73 

3 

2 

6 

1 

1 

2 

15 

- 

6.7 

%  PEAK  GUST 

See  releience  notat  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 
OCTOBER    1962 


SlAtton 


Day  of  moDth 


1   2   3   4   S   6   7   8   9   10   11   12   13  14   IS   16   17  18   19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

COLLINSVILLE  1  S 

DANBURY 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SW 

NORWICH    PUB    UTIL    PLT 

PUTNAM 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

WESTBROOK 

WOODBURY  3  W 

MAINE 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BRASSUA  DAM 

BRIDGTON  1  NNW 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

FORT  KENT 

GREENVILLE 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

LONG  FALLS  DAM 

MACHIAS 

MADISON 

MILLINOCKET  FAA  AIRPORT 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SQUA  PAN  DAM 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  ECU IV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2.2 

1 


2.5 
2 


l.O 
1 


1.6 
5 
.5 


'   6.0 
6 

13. C 
13 

6.0 


2.0 

e 


2.0 
10 


.9 
6 

.1 
6 

LCD 

1.0 


1.0 
9 

2.5 


See  lefeience  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  ENGLAND 
OCTOBER  1962 


Day  of  month 


12        3        4        5        6        7 


9       10      11      12      13      14      IS      16      17      18      19     20     21     22     23     24     2S     26     27     28     29     30     31 


MASSACHUSETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

AMHERST 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

BEDFORD 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

BLUE  HILL  WB 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

BROCKTON 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

EAST  WAREHAM 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

HAVERHILL 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

HOLYOKE 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

MILFORD 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

READING 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SANDWICH 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

STERLING 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

WALPOLE 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

WEST  CUMMINGTON 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

WEST  MEDWAY 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

WINCHENDON 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

WTR  EQUIV 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

BERLIN 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

DURHAM 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

EAST  DEERING 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

HANOVER 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

KEENE 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

1.5 
1 

2.0 


.5 
1.0 


1.5 
2 


2.0 
3 

1.5 

T 


2 

.1 


1,4 

T 

2.0 


1 
2.0 


2.3 
2 


1.8 
1 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAND 
OCTOBER    1962 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

lam:  PORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

1 

.4 
1 

T 

T 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

MILAN  7  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

2.0 
3 

l.O 
4 

1.0 
5 

3.0 
3 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

1.5 

I 

3.8 
1 

.9 

3 

4 

4.1 

3 

.2 

3 

3 

1.0 
3 

2.5 

2 

NASHUA  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

* 

1.5 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

2.0 

.5 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

4.0 

2 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.6 

T 

1 

WOONSOCKET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 

VERMONT 

BENNINGTON  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

BLOOMFIELO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

1.0 

1 

2.0 

2.0 
2 

T 
1 

T 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.1 

T 

T 

^ 

T 

T 
T 

T 
T 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 

4.0 

T 
T 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

.3 

1.4 

1.3 

- 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.2 

1 

3.0 

T 

T 

T 

.8 

1 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

2.0 
2 

READ580R0  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

SAINT  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

T 

T 

T 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

See  reference  notes  following  Stabon  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


OCTOBER  1962 


f^l 


.j':< 


^^   Pltt»burg   Reaei 


v 


Port   Heory,   K.    taWLo  I   L 


'    l.\  y       S  r,^/\^..— ^  -•■1 

(^  /  lis',    Burke  I  mUn    7   »       I 

V  ""'•""* /\/      f"/"""     /northern! 

r<>-  /        ^  I        (  /  York    Pood  I 

r\....o„  «  ,>\po„    K^  ,  y     ^  y  8C  '  ^'  "•^" 

laterbury    1    NNE  1^1      Saint    Johnsburv      r,  Jfff 

/  Sootn   N..0OP, q 


NEW     ENGLAND, 
-IXCEPT     MAINE 


STATUTE    MILES 
10  0  10    20  30  40 


7STS   HEBIDIAK   TIME   ZONE 


STATION   LEGEND 


•  /goooo.ooo.^ 


•  \    I  WooO.tock  3   ml  _.  t      I  I        '  Cooler   HkPbor 


O    •  3  Precipitation  only 

(D  Precipitation,    storage 

O  -•-  O-  Precipitation    and    Temperature 

-fy-^-^  Precipitation,   Temperature   and  Evaporation 

I-OT/pe   of  gage  O    Non-recording, 

•    Recording,        (J    5o/A  types 

I 

I         Double  circle  cambinalions    indicate   the  availability  of 

I         more   detailed  meteorological  data 


t^. 


i.Xv.i      /TlVo      o'      J 

P   X-out.   ™,o^  ^  ,^,^^  ^ 

l.-o",  NERr^\}         B„.,„oo  \o  -  ^^ 

I    I  To.nshend    Di.'O  """    " 

I    "  O     •  Malpole 


^New   Durban   3   NNV 


®"  /'      »„'^.-oo, 


, , L__i  pu^^joo;o_«..^a;;^_s;^  «j>M,_^ 

—■o'-  L.  I  - 1.  #  '°"""*  "7 '""  r 

uenningtOD   ^    ifi"      QSoarsburg   Uountatn  ■  ^J" 


-O-    o    ^--N-       / 


/^o: 


\ 


^ 


i?— -O-l 


^ 


I°p. 


^ 


I       ^         \   Peru,]  I 

PUtsfteld    WbVp    ^'  O         I 


I  •      \\«,gl„.ll?.    Dk.  »"""-    '""••e.To.lok        I  _BJr.,oo^    ""'""'.  "'"^^o„    raVrp. 

/  ^  \^        ^1  BeleOor.oonO         ^  /^^^T         ,""""?  °-0-    ^       ^^  V   V I   rC\ 


f^f^WR^l^''^>=€E#fl^ 

Pills    71lHa«<V»     T'T,.  ^^Barfchuwtod  ,^  1 

I  1  Ski...  11., 

I  Torrlngton  O 

'ooghkeepale   FAA   AP.    H.    V.  »htjTlHe    JtoVrr"'*    **    K^ 

^^O        ^P*"B    "^^ -fVTholuiBton   ban  >, 
Voir        O  I 

J«olc«tt    S«J 


OT..P  ,.n. ,.  >  _^:^_o.o„o',„o,o«lf;OASmgi 


-'•^   I 


(>        p*^  BrldgeVner   M.C.I.      "Of 


1/ 


coastaV 


.d„iU..«^.o..^ 
y^        .Putn*«   LAk« 


7^^\ 


,^  y 


::-^\:^.^ 


KlT«rb«>iI  R*«au*eb, 


>^Brtdgaka«ptoa,    H.    T. 
,.    ..    T.'         -O-^ 


V 


@ 


(>M^>^ 


7 


>   Hyannls    2   lOlE 


NADtxtckat   WB  Airport 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS, 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 


AVERAGE  TEMPERATURE 
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TOTAL  PRECIPITATION 


OCTOBER  1962 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS.  ' 


AVERAGE  TEMPERATURE 


OCTOBER   1962 


MAINE 


STATUTE    MILES 
10  0  10  20         30         40 


75TB  MERIDIAN  TIKE   ZOKS 


STATION   LEGEND 

O   •  *  Precipitation   only 

CD  Precipitation,  storage 

-0--#--d-  Precipitation  and  Temperature 

-(J>  -^  "(^  Precipitation,  Temperature   and  Evaporation 

Type  of  gage        O      Non-recording^ 
•    Recording,      O      Botti  types. 

Double  circle  combinations  indicate  ttie  availability  of 
more  detailed  meteorological  data. 


eo»       REVISED    6/62    WRPC,    CHA  g7« 

°  USCOim-WB-Ashevllle 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS, 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 


STATION  INDEX 


STATION 


CWNECTICUT 


B*rFftSVILLE 
BALTIC 
BARKHAMSTEO 
BLOOMFIELD 
BB  lOGEPOBT    Wl 


COCKAPONSET    BANGER 


COUNTY 


LITCHFIELD 
NEW  LONDON 
LITCHFIELD 


DANBURy 

176? 

FAIRFrELD 

-A5T0N  LAKE  BESfdvniB 

??fia 

FAIRFIELD 

■ALLS  VILLAGE 

LITCMFIEL 

GROTON 

320f 

NEW  LONDO 

HARTFORD 

1'.<.6 

HARTFORD 

^■.^1 

■lARTFORD  we  AlBPi 

RT 

HARTFORD 

NEW  LONDO 

HANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW 

OAX 

4486 

TOLLAND 

HIODLETOWN  4  W 

■GILFORD 

MOOOUS  RESERVOIR 

5019 

M1D0LESEK 

MOUNT  CAHMEL 

5077 

NEW  HAVEN 

NORTH  GUILFORD 
NOBWALK  GAS  PL 

I  NORWICH  PUB  UT 
AUCHAUG  FORES 


PUTNAM 

PUTNAM  LAKE 

HOCKVILLE 

ROCKY  RIVER  DAM 

ROUND  POND 

SALISdURV 

SAUGATIICIC  RESERVOM 


SHFPJ 


MEADOW  F 


TAFFORD  SPfilN< 
TAMFORO  5  N 
TFVFNSON  0AM 


WATERRUBV 
WFPAWAIIG 

RF5FRVOI 

WEST  HART 

WHIGVILLE 

WIGWAM  RE 
WOLCOTT  R 
WOODBUBV 

FORD 

RE5EBV0 
<:ERV0IR 
fSFRVOIR 

MAINE 

AUGUSTA 
AUGUSTA  F 
BANGOR  00 

W  FIELD 

ANGERVILLE  5  5E 


GRAND  LAKE  STREAI 


JONESflORO 
LFWISTON 
LONG  FALLS 
MACHIAS 


OOUOSS( 
ORONO 

ORONO  ; 


NO  WB  AIRPORT 
PRESOue  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 


.ND  1  W 
3  SW 


SKOWHEGAN 


'*i2  TOLLAND 
'66  LITCHFIELD 
i02  FAIRFIELD 
09  LITCHFIELD 
57, FAIRFIELD 
TSJLITCHFIELD 


MODLESEX 

lARTFORD 


.  INCOLN 

fASHINGTON 
MSCATAOUIS 


046  KENNEBEC 

110  OXFORD 

261  WASHINGTON 

3S3  PISCATAQUIS 

651  AROOSTOO« 

800  CUMPERLAND 

892  AROOSTOOK 

897  AROOSTOOK 

086  SOMERSET 

163  WASHINGTON 

$66  ANDROSCOGGIN 

781  SOMERSET 

878  WASHINGTON 
927, SOMERSET 

261  OXFORD 

301.  PFNOBSCOT 

109  PENOBSCOT 

,60  SOMERSET 

i25  PENOBSCOT 

6*27  FRANKLIN 

6*30  PENOBSCOT 

6*35  PENOBSCOT 

6585  PENOBSCOT 

6900  CUMBERLAND 

6905  CUMBERLAND 

16937  AROOSTOOK, 

I  7174  PISCATAQUIS 

I  7250  KNOX 

; 7255 i KNOX 

7325' OXFORD 

7330  OXFORD 
7335; OXFORD 

7407  AROOSTOOK 

7*79  YORK 

7027  SOMERSET 


**  19 

**  19 

*4  *8 

*5  0* 

45  *0 

46  25 

44  04 

46  52 

46  37 
44  56 

44  OS 

44  55 

45  08 

44  32 

45  12 

44  40 

46  4a 

»7  15 

44  13 

44  2* 

45  28 

*5  50 

*6  07 

*6  oa 

"" 

44  99 

44  06 

45  13 

4*  48 

45  39 

45  35 

4*  57 

44  58 

44  52 

44  53 

43  39 

46  39 

4$  53 

4*  06 

44  06 

44  31 

44  33 

44  33 

43  28 

44  46 

OBSERVAnON 

TIME  AND 

TABLES 


30      5P      2P 


360 

6P 

6P 

210  ap 

80   7P 

540   5P 

5P 

1170 

390 

7A 

7A 

300 

7A 

530 

5P 

5P 

140 

700 

5P 

290 

8A 

8A 

1060 

MID 

MID 

380 

7P 

MID 

HIO 

HID 

MIO 

410 

6P 

1160 

5P 

5P 

Its 

7* 

7A 

1«7 

9P 

9P 

1160 

7A 

260 

6P 

6P 

360 

8A 

8aI 

405 

HIO 

io?a 

7A 

12* 

HID 

MIU 

1510 

BA 

SA 

115 

4P 

4P 

170 

570 

7P 

65 

HID 

HIO 

61 

MID 

MIO 

5P 

9*5 

aA 

BA 

60 
30 

6P 

6P 

67* 

HID 

HIO 

505 

510 

HID 

HID 

580 

6A 

6A 

780 

5P 

5P 

165 

STATION 


MRR    3    5SE 


ANSONIA  WATER  CO. 

SOUA  PAN  DAM 

WATER  BUREAU  MARIFORD 

BALTIC  MILLS  CO. 

WATER  BUREAU  HARIFORD 

ENG.  DEPI.  HARIFORO 

WATFBVILLE  PUMP 

DONALD  J.  FIELDS 

CONN.  LIGHT  •  POWER  CO. 

WOODLAND 

CONN.  LIGHT  *  POHtF.  ^0. 

HASSACHUSE 

ST.  PARK  *    FOREST  C0*4H. 

ADAMS 

RAYMOND  J.  RUSiALA 

AMHERST 

COLLINS  COMPANY          ' 

ASHRUWNHAM 

UNIVERSITY  Of  CONN. 

ASHLAND 

JOSEPH  P.  SIHKOt  JR. 

flCOFORO 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

BRIDGEPORT  HYDRAULIC 

BEirHFRTOWN 

HARTFORD  ELEC.  LIGHT  CO; 

GROTON  PUBLIC  UllL.      , 

BLUE  HILL  WB 

7940  OXFORD 
8301  HANCOCK 
6396    AROOSTOOK 


18942    OXFORD 


0049  berkshire 
|o12o!mampsmire 

.0190lwORCESTeR 
0218    MIDDLESEX 

0408    WORCESTEB 
MDDLESEX 


0551 


FOLK 


MANCHESTER  WATER  OEPT. 

CHARLES  B 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHATHAM  1 

KORNEL  BAILET 

CMFSTERF 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

'CHESTNUT 

FRANK  P.  0  NEILL 

CLINTON 

CONN.  AGR.  EXP.  STATION 

Ieast  BRII- 

ST.  PARK  *  FOREST  CUHH. 

EAST  PEP 

U.S.  WEATHER  bUREAU 

;EAST  WAR 

ENG.  OEPT.  HARTFORD 

FDGAPTOW 

EDWARD  C.  CHILDS 

FALL  RIV 

FirCHftUB 

CONN.  LIGHT  .  PO-tft  CO. 

FBANKl IN 

GABDNFR 

SI.  PARK  ♦  FOREST  COMM, 

1 GROTON 

NEW  HAVEN  WATER  COMPANY 

'HABDWICK 

ALPHONSE  fiONNER 

HATCHVIL 

GREENWICH  BAIER  COMPANY 

HAVFBHIL 

ROCK 


njE. 


CONN.    LIGHT    *    POWtR    CO. 
RIDGEFIELD    mAT£R    SUPPLY 
CHARLES    1.     JECKEL 
BRIDGEPORT    HYDRAULIC    CO 
BUR.    ENG.    WAIERttURT 
HTR.    COHH.    NEW    bRITAIN 

.YMONOS 


CORPS 
TORRINGTON 
BRIOGEPOR 
RADIO    STA 


NEW    bR I 
(ATcR    COI 


KENNEBECfc 

WTB.  PW 

HAROLD  M, 

C  ILHOT. 

ANDREW  J. 

SANBORN 

RAYMOND   R. 
MRS.    NANCY 


INGS 

WALTER  A.  HICKS 
MRS.  ELMER  J.  LELANO 
BANGOR  HYDRO-ElEC.  CU. 
MRS.  DOROTHY  S.  JONES 
CHARLES  S.  PREBLE 


JOSEPH  M.  FOX 
GARDINER  WATtR  OISTRIC 
RUMFORO  falls  POWtR  CO 


CENTRAL  MAINE  POWER  CO. 

IRVING  C.  MASON 
UNION  WATER  POWER  CO. 
CENTRAL  MAINE  POWER  CO* 
WILLIAM  JORDAN 
MADISON  MILLS 
UNION  WATER  POWER  CO. 
GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 
FED.  AVIATION  AGENCY 


ARlO  COPP 

UNIVERSITY  OF  MAINE 
HAROLD  HAMLIN 
J  HAL  RATTERSON 
CITY  OF  PORTLAND 
U.S.  HEATHER  UUREAU 
MAINE  EXP.  STATION 
GREAT  NORTHERN  PAPER  CO 
OLIVER  W.  HOLHES 
CENTRAL  HAINE  POWER  CO* 

EVALIHE  A.  WARREN 


RUHFORO 

FALLS  POWER  CO 

RUHFORO 

'ALLS  POWER  CO 

JANOREAU 

SANFOBO 

lATER  DISTRICT 

CENTRAL 

HAINE  POWER  CO 

05621  HAMPSHIRE 
{0666  I  WORCESTER 
I  07361  NORFOLK 


0801  WORCESTER 
1840  PLYMOUTH 
0860  PLYMOUTH 
0998  WORCESTER 
1323  NORFOLK 
I3T6  BARNSTABLE 
1436  HAMPSHIRE 
1*47  SUFFOLK 
19*1  WORCESTER 


2107 


ESTER 


MDDLESEX 
2*51  PLYMOUTH 
2501  DUKES 


HINGHAM 

HODGES  VILLAGE  i 

MOLYOKE 

MOOSAC  TUNNEL 

HUPBAROSTON 

HYANNIS  2  NNE 

IPSWICH 

rNIGHTVILLE  OAM 

LAWBENCE 

|3T13l BERKSHIRE 
37721  WORCESTER 
3821 1  BARNSTABLE 


LPWFLL 

4313  MIDDLESEX 

MANSf IElD 

4449  BRISTOL 

ME NOON 

4667  WORCESTER 

midplfton 

4744  ESSEX 

MILFORP 

4760  WORCESTER 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

5159  NANTUCKET 

NEW  BEDFORD 

52*6  BRISTOL 

NEWBURVPOPT 

5285, ESSEX 

NFW  SAIFM 

5306  FRANKLIN 

NOPTMBBIDGE 

NORWOOD 

600*  NORFOLK 

PELHAM 

PFMBBorF 

6262  PLYMOUTH 

6311  BERKSHIRE 

PFTFBSHAM  3  N 

6322  WORCESTER 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT 

6*14  BERKSHIRE 

PLAINFIELD 

6*25  HAMPSHIRE 

PLYMOUTH 

6*86  PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  I  N 

6661  BARNSTABLE 

6699  WORCESTER 

6763  M-DDLESEl 

ROCHESTER 

6938  PLYMOUTH 

ROCKPORT  !  ESE 

6977, ESSEX 

SALEM  CG  AtR  STATION 

712*  ESSEX 

T190  BARNSTABLE 

SEGOEGAN5ET 

7293  BRISTOL 

S«  LBUHNE  FALLS 

7370  FRANKLIN 

SOUTHBRIOGE  3  SW 

T62T  WORCESTER 

7692  BERKSHIRE 

SPOT  POND 

8030  MIDDLESEX 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STERLING 

815*  WOBCESTER 

STERlTNG  3  NW 

6159  WORCESTER 

STOCKBRIDGE 

8181  BERKSHIRE 

8367  BRISTOL 

TULLY  DAM 

8573  WORCESTER 

TURNERS  FALLS 

8580  FRANKLIN 

walpolf 

,8755  NORFOLK 

8793  HAMPSHIRE 

WASHINGTON  2 

88*3  BERKSHIRE 

WEST  BBIMFIELD 

9093  HAMPDEN 

WEST  CU'^MINGTON 

9136  HAMPSHIRE 

WESTFIELO 

9191  HAMPDEN 

we<;T  MFDWAY 

9316  NORFOLK 

WESTON 

9360  MIDDLESEX 

WEST  OTIS 

9371  BERKSHIRE 

WESTOVER  FIELD 

9382  HAMPDEN 

WINCHENDON 

9770  WORCESTER 

WORCESTER  we  AIRPORT 

99231  WORCESTER 

WORCESTER 

9928  WORCESTER 

8  42  39 

5  42  24 

2  39 

2  15 

2  26 

2  28 

2  13 

*'|42  17 

5  42  3« 


13 


I  42  21 
■  1*1  57 
!42  03 


5  42  24 
4  42  20 
L0i*2  24 


?eo6 

WORCESTER 

10  *2 

MIDDLESEX 

10  *2 

NORFOLK 

3052 

WORCESTER 

5  42 

3270 

MIDDLESEX 

10  42 

3401 

WORCESTER 

S  *2 

BARNSTABLE 

ESSEX 

35*^ 

FRANKL IN 

5  *2 

PLYMOUTH 

3651 

WORCESTER 

17  hi 

3702 

HAMPDEN 

1  5: 42 

*2  03 
*2  05 
*1  53 


5  62  37 

4 1  42  11 
5  I  42  16 
5  42  2Z 


5  *2  12 
>2  42 
42  16 
42  18 


70  44 

6a  18 

68  20 
70  59 

69  59 

70  52 

69  39 

70  37 
68  39 


*  41  38 

0  »6 

4,42  50 

0  55 

5,42  28 

7  71 

4!  42  07 

4  42  11 

1  13 

'2  S3 
1  15  I 

•2    15  ; 


OBSERVAnON 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


ERWIN  F.  MILLER 
NATIONAL  PARK  SERVH 
HAINE  PUB  SERVICE  CI 
PUBLIC  SVC.  CO.  OF  I 
MRS.  HADALYN  OENNtT 
UNION  WATtR  POWER  Ci 
KENNEBEC  WATER  OIST, 
CENTRAL  HAINE  POWER 
GEORGE  THOMPSON 
RUSSELL    J.    DOW 


H.    C.    STEWART 
HETRO.    DISt.    WTR.    CONM. 
CORPS    OF    ENGINEERS 
NORTHEAST    WEA.    SVC. 
MASS. WTR. RESOURCES    COMM 
METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 
CORPS    OF    ENGINEERS 


U.S.    WEATHER    BUREAU 
METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 
HASS.    CORRECTIONAL     INSt 
CITY    ENGINEER 
CORPS    Of    ENGINEERS 
EOHUND    A.    SVNONOS 


*S.   CO  a: 
ASS.hTR. 


RESOURCES  COMM 
ST.  WTR.  COHM. 
ST.    WTR.    COHM. 


U    S   CORPS    Of    ENGI 
MRS.    MARY    E.    OAtf 


CRAI 


ION 


BA 
BA 

7P   7P 

7P   TP 

BA 

8A 

BA 

BA 

6P 

6P 

s.  Elizabeth  a.  hough 
RICHARD  c.  brigham 
OEPT. PUBLIC  WORKS 
METRO.  DIST.  WTR.  CONM. 
HASS. HIR. RESOURCES  COHM 
MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
MASS. WTR. RESOURCES  COHH 

HASS. WTR. RESOURCES  COHM 


, HASS. WTR. RESOURCE: 
|F,  ROBERT  SKILLINt 
CORPS  OF  ENGINEER: 
iRICHARD  w.  SEARS 
I  NEW  ENGLAND  POWER 


CAPE 


■    6ES 


WHEELER 
lYRO.  ELEC.  CO. 


00   9P 

5P 

B0| 

BA 

43  MID 

HID 

70  MtO 

hP 

20 
»00 

«* 

10 
45 

•  A 

7* 

60 

)9o; 

53, HIO 

BA 

BA 

HIO 

HASS. WTR. RESOURCES  CI 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESSEX  COMPANY 
PROP.  LOCKS  •  CANALS 


HAROLD 

HASS.WTI 

OANVERS 


RESOURCES  C( 
lATER  WORKS 
REWDuRCEi  C( 
HER  bURLAU 


CITY  ENGINEER 

MASS. WTR. RESOURCES  COMH' 

METRO.  OIST.  WTR.  COMM* 


IDAvID  G.  DOE 


jHASS. WTR. RESOURCES    COHM 
MASS. WTR. RESOURCES    COMM 
DIR.    HARVARD    FOREST 
I   U.S.    WEATHER    BUREAU 

MASS. wTR. RESOURCES   COMH 
PLYMOUTH  CORDAGE    CO. 
CAPE    *    VNYRD.    ELEC.    CO. 
METRO.    DIST.    WTR.    COMM. 
R.    E.    LAUTZENHEISEA 
NEW    BEDFORD   WATER    WORils 
REV.    R.    H.    barker 
U.S.    COAST    GUARD 


BRISTOL    CO.    AGR.    SCHOOL 
NEW    ENGLAND    POWtR    CO. 


870  9P  9P 
20  MID  MIO 
685      aA      tA 


3   09    .     laTO 


220      5P      5P 


240iMIO,NI[ 


TAUNTON  WATEM  WURK.S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

W.  MAS 

.  ElEC.  CO. 

N.  CHICK 

TER  work:. 

MRS.  N 

ATHA  S.  GARDNER 

INA  E. 

LAMB 

FREOER 

HASS.W 

R. RESOURCES 

CONM 

COLLEGE 

R. RESOURCES 

COHH 

{U.S.    AIR    FORCE 
H    IMASS, WTR. RESOURCES   COHM 
C  HJ  U.S.   WEATHER   BUREAU 
CLIFFORD   L.    DAVIS 


STATION  INDEX 


.PFTHLFMEK 
!fll»fKWATf«t    (1AM 
;  M»OFORD 

tWHSTOL 

fAMPTON 

CANNON    MOUNTAIN 

CENTER    MAReOR 

CLARfMONT 

CLFAR    RROOK 
cot Efi BOOS 
CONCORD    MB    AIR«>< 
CONWAY    I    N 
OXVILLF    NOTCH 
OV»L I N 


GRFENVIlLF 
HriLSBORO    i    I 


JEPFE«50N 


"AC    OOWELL    DAM 


TS.SRAFTON 

icoos 

I 0T03    GRAFTON 
■0T*1     MERRIMACI 


0    CRAFTON 


COOS 
MERRIMACK 
?    CARROLL 

CHESHIRE 
StfiAFFORO 
SBORO 


2    COOS 

e  COOS 


8  GflAFU 
6  GRAFT! 
2    GRAFTi 


■0  CHESHIRE 

1  HILLSBOflO 
0  COOS 

2  HILLS60R0 


I  STRAFFORD 
I  ROCKINGHAM 


LPr>L 

PPEN 

2 

6885 

c.rIf 

TEOV 

ILF 

«T  H 

NNI 

ER 

9291 

MERfi 

MNF 

GRAF 

iTFf 

FLO 

C005 

NCHE 

no 

972f, 

CHES 

66  CARROLL 
'.0  GRAFTON 
66  COOS 


0896  NEWPORT 
■■306  PROVIDENCE 
4266  WASHINGTON 
5215  NEWPORT 
5225  NEWPORT 
6698  PROVIDENCE 
9423  PROVIDENCE 


%♦  IT 

43  19 
*J  15 
4)  36 


[  1042  55 
I  4:43  OS 

;  101 43  04 


I  42  46 
'43  42 

'    43  07 


42  S5 

43  33 

43  32 


3  SI 

1  16 

?  76 

3  JO 

1  51 

1  51 

4  23 

1  37 

?    ?1 

1  19 

10  43  36 
10  43  59 

5  44  30 


1  39 
1  25 

1  57 


1  40 
1  59 

1  ZB  I 


1  57 
1  15 
1  23 


1  53    71  3 

1  29    71  1 

1  30    71  1 

1  59    71  2 

1310 

1110  lA 

1S50  TA 

480  %A 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


1  it 

2  21 

660 
420 

1  SB 

I    10 
1  30 

1600 
339 

1020  6P 
2000}  7P 
1350 


420      8P      SF 


60      6P .     6P 


OBSERVER 


JAMeS  LEONARD 
BROWN  PAPEH  COMPANY 
RUSSELL  E.  HAGUIRE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RUTH  S,  MOORE 
PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 
ERASTUS  DOLE 
AUSTIN  MACAULAT 
LA  SALETTE  SEMINARY 
CONN.  VALLEr  ELEC*  C< 

corps  of  engineers 
Richard  d.  stewens 
u.s.  weather  bureau 

JOE  b.  DODGE 
GERTRUDE  t.  NASH 
DUBLIN  SCHOOL.  INC. 


VERSI 


ROONET 


.  GILBER' 


W  E.  ROIHOVIUS 
RD  D.  PARHER 
ASH.  oes.  CORP. 

FISH  ♦  GAME  OEPT. 

SHEPARO 
R.  STRACHAN 

ENGINEERS 


CORPS  0 

F  ENGINEERS 

S  F 

3N 

MRS. 

CORP 

^  ENGINEERS 

MRS. 

*T  A.  FRENCH 

ELVA 

PUBL 

C 

SEHW.  CO.  N.H 

CARL 

GRUPE 

HERMAN 

E.  BAKER 

:  HJ  U.S.  WEATHER  BUREAU 

HENRr  J.  STEERE 
GH  'aGRI.  EXP.  STATION 


NEWPORT  HATER  WORKS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
EDMtN  K.  HARRAH 


*-* 

» 

OBSERVATION 

6 

0 

U 

§ 
1 

TIME  AND 

z 

6 

s 

TABIES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

E 

i 

OBSERVER 

i 

3 

s 

i 

1 

1 

■ 

I 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

0499  WINDHAM 

300 

BA 

BA 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

0563 j BENNINGTON 

670 

6P 

PAUL  W.  BOHNE 

BETHEL  4  N 

7A 

VICTOR  R.  PERKINS 

BLOOMFIFLD 

0690lESSE)r 

71  36 

940 

4P 

C 

GEORGE  L.  COOPER 

BURLINGTON  U  OF  VT 

1076  CHITTENDEN 

400 

0 

UNIVERSITY  OF  VCHMONI   1 

flUHl  INf.TON  WB  AIRPORT 

1081  CHITTENDEN 

MIO 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU     | 

CANAAN 

1213  ESSFX 

1020 

CAVENDISH 

1243 

WINDSOR 

800 

6P 

6P 

H 

CEntIvI. PUBLIC  SERV. CO. 

CHELSEA 

1360 

ORANGE 

790 

7A 

7A 

» 

MRS.  REBA  CUSHMAN 

CHITTENDEN 

1433 

RUTLAND 

1000 

7A 

CENT. VT, PUBLIC  SERV.CO. 

1965 

ORANGE 

1140 

1580  ADDISON 

6P 

6P 

STUART  T.  WIIHERELL 

TANVILLF 

1715  CALEDONIA 

1204 

7A 

OTIS  f.    BfilCKETT        1 

6P 

FNOSBUItG  FALLS 

2769IFBANKL1N 

6P 

6P 

3341'ESSEH 

850 

aA 

GILMAN  PAPER  COMPANY 

CRAFTON 

1190 

c 

HIGHGATF  FALLS 

1914|FRANKLIN 

190 

c 

OR  IN  HARRIS 

HUNTINGTON  CENTFB 

700 

BA 

HARLEY  W.  SARGENT 

MANCHESTER  CENTER 

4882  BENNINGTON 

880 

BA 

PAUL  TODISCHINOER 

MANCHESTER  DEPOT 

4887  BENNINGTON 

700 

c 

CENT. VI. PUB.  SVC.  CONP. 

825  j 

Mr  INDOE  FALLS 

5044I CALEDONIA 

480 !  aA 

SA 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

459 

GREEN  mTN.  power  CORP. 

MflNTPFLIEB  FAA  AIRPORT 

1122 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

M0PR1SVILLE 

72  36 

c 

WATER  ♦  LIGHT  DEPT. 

MOUNT  MANSFIELD 

5416  LAMOILLE 

16 

3960 

5P 

5P 

WCAX  BROADCASTING  CORP. 

HISS  HART  E.  BEATTIL 

NFWPORT 

5542J ORLEANS 

16 

766 

MIO 

MID 

c 

» 

MILTON  W.  DREW 

NflRTH  OANVILLF 

5632  CALEDONIA     ,  5 

44  28 

1140 

MIO 

mo 

(; 

AGft.  RESEARCH  SERVICE 

NOPTHFIELP 

610 

BA 

BA 

c 

WILLIAM  A.  BRYAN 

5768  WINDSOR       |  5|43  36 

570 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NORTH  SPRINGFIELD  DAM 

5982  WINDSOR       .  5l43  20 

960 1 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6335  BENNINGTON      5  43  14 

1630 

9A 

H 

PAUL  R.  OSTEfiTAG 

PLYMOUTH  UNION 

I22O1 

MRS.  EMILIE  HOORE 

6746  WINDSOR         5  43  31 

T.  F.  flOWLEE 

REAOSeoRO  1  SSE 

6761, BENNINGTON    :  5  42  45 

1120!  8A 

aA 

H 

NEW  ENGLAND  POWER  CU. 

ROCHESTER 

660, 

9A 

HRS.  6EHNICE  OROWAY 

ROTIANO 

6995  RUTLAND 

2 

43  36 

620 1  6P   60 

H 

GEORGE  L.  KIRK 

SAINT  ALBANS  BAY 

7026  FRAWtLIN 

44  48 

110   6P 

6P 

H 

RAYMOND  C.  SWEENY 

SAINT  JOHHSBliRY 

7054|CALEDONIA 

44  25 

699   4P 

4P 

c 

FAIRBANKS  MUSEUM 

SALISBURY 

370 

VAR 

CENT. VT. PUBLIC  SERV. CO. 

SFARSBURG  MOUNTAIN 

7142  BENNINGTON 

42  54 

2340  j 

8A 

GEORGE  BRIGGS 

5142  52 

c 

NEW  ENGLAND  PO-EH  CO. 

42  58 

2080 i  8A 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

SOUTH  LONDONDERRY 

7617  WINDHAM 

43  11 

1030 

taI 

HAY  e.  LYMAN 

44  04 

374 

BA 

MRS.  ISABEL  WHITNEY 

740 

c 

RAYMOND  LA  HOCK 

TOWNSHEND  DAM 

8428  WINDHAM 

43  03 

510 

c 

CORPS  OF  ENGINttRS 

TYSON 

8512  WINDSOR 

5I43  28 

1080 ! 

c 

EOITM  SPAULDING 

UNION  VILLAGF  DAM 

8556  ORANGE          5! 43  48 

463 

BA 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

225 i  BA 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

8644  WASHINGTON       2  44  tl 

820 

BA 

HENRY  J.  PERKINS 

WARDSBORO 

8747  WINDHAM         5,43  03 

980 

7A 

MRS.  EDITH  PLIMPTON 

WATERBURY  1  NNE 

875  12H 

12M 

RADIO  STATION  WOEV 

9099  CALEDONIA       5 

44  39 

900   BA 

aA 

GILMAN  w.  FORD 

WHIT  INGHAM  3  W 

9735  WINDHAM       |  5 

42  *7 

72  55 

1450 

8A 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 

WOODSTOCC  3  ENE 

9984, WINDSOR       J  5 

43  38 

T2  28 

1 

BA 

CENT. VT. PUBLIC  SERV. CO. 

NEW  STATIONS 

i 

1 

BALL  MOUNTAIN  DAM 

5 

43  07 

72  47 

1115 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3-CHARLES, 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Clima tologist  for  Northern  and  Central  New 
England  (Maine,  New  Hampshire,  Vermont,  and  Massachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Bost  9,  Massachusetts,  or  to 
the  State  Climatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name ,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  mi les  and  direction  from  the  post  office . 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  date  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions ,  as  used  in  "Clima to logical  Data"  Table  and  on  the  maps ,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  clima to logical  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes 
of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfa 11  and  Snow  on  Ground"  Table ,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation .   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time .   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FA A  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m. ,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables"  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  issues, 
or  as  delayed  data  in  the  December  issue  of  this  publication. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

tt   Mount  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont  not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes  for 
the  State  or  Section. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  lo^^ated  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C. 
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2 

15 

9 

4 

2 

ELLSWORTH 

44.2 

27.4 

35.8 

58 

1 

12 

25 

869 

0 

23 

0 

8.43 

3.58 

2.54 

1 

10.0 

10 

16 

6 

5 

3 

J0NES60R0 

43.3 

26.9 

35.1 

56 

2  + 

14 

20 

887 

0 

2 

24 

0 

7.59 

2.00 

1 

14.5 

PORTLAND 

44.2 

31.6 

37.9 

55 

28 

24 

26  + 

808 

0 

0 

19 

0 

3.79 

1.25 

10 

5 

4 

1 

PORTLAND  WB  AIRPORT   //R 

45.4 

26.8 

36.1 

-  2.0 

59 

28 

17 

27  + 

869 

0 

0 

26 

0 

4.25 

.06 

1.45 

10 

1.3 

1 

18 

5 

3 

2 

ROCKLAND 

45.2 

29.0 

37.1 

59 

30 

16 

25 

828 

0 

0 

23 

0 

5.31 

1.64 

1 

6.7 

4 

15 

11 

4 

2 

SANFORO  2  NNW 

46.2 

27.6 

36.9 

62 

30 

16 

25 

836 

0 

0 

23 

0 

4.33 

1.62 

10 

2.5 

2 

24 

7 

3 

1 

DIVISION 

36.7 

-  2.4 

5.05 

1.35 

7.0 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

41.8 

25.8 

33.8 

-  4.2 

62 

30 

14 

28 

927 

0 

1 

25 

0 

2.81 

-  1.45 

.98 

11 

T 

24 

8 

1 

0 

HOOSAC  TUNNEL 

41.5 

24.9 

33.2 

-  4.4 

57 

30+ 

15 

27 

946 

0 

2 

26 

0 

2.55 

-  1.67 

.90 

11 

2.5 

19 

5 

1 

0 

KNIGHTVILLE  DAM 

44.7 

23.2 

34.0 

50 

11 

14 

27+ 

931 

0 

1 

26 

0 

3.30 

1.10 

11 

1.0 

21  + 

7 

3 

1 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT   R 

44.2 

25.6 

34.9 

-  2.4 

66 

29 

15 

25 

895 

0 

2 

25 

0 

1.86 

-  2.05 

.51 

22 

2.6 

25  + 

5 

2 

0 

SOUTH  EGREMONT 

44.8 

26.5 

35.7 

62 

30  + 

15 

27 

872 

0 

1 

25 

0 

2.06 

-  1.32 

.51 

22 

1.0 

21 

7 

1 

0 

STOCKBRIDGE 

44.9 

24.7 

34.8 

-  3.8 

61 

30  + 

15 

27 

899 

0 

0 

26 

0 

2.34 

-  1.52 

.70 

22 

2.0 

20 

6 

2 

0 

WEST  CUMMINGTON 

43. S 

21.1 

32.3 

60 

30 

10 

27 

974 

0 

2 

28 

0 

2.92 

1.04 

11 

5 

2 

1 

DIVISION 

34.1 

-  3.9 

2.56 

-  1.50 

1.5 

CENTRAL 

AMHERST 

47.0 

26.3 

36.7 

-  3.7 

54 

10 

17 

27+ 

842 

0 

0 

25 

0 

2.11 

-  1.59 

.59 

10 

1.0 

1 

19 

4 

2 

0 

BARRE  FALLS  DAM 

44.4 

25.9 

35.2 

58 

30+ 

13 

27 

889 

0 

3 

25 

0 

3.09 

.95 

11 

2.0 

2 

20+ 

7 

3 

0 

BEDFORD 

47.7 

28.2 

38.0 

64 

30 

17 

27 

805 

0 

0 

23 

0 

3.59 

1.29 

10 

.9 

1 

13 

4 

3 

2 

BIRCH  HILL  DAM          R 

45.7 

26.1 

35.9 

62 

30 

12 

27  + 

866 

0 

1 

24 

0 

2.35 

.75 

10 

1.5 

1 

20+ 

4 

2 

0 

BLUE  HILL  WB          // 

45.6 

32.3 

39.0 

-  3.0 

53 

30 

22 

19 

773 

0 

1 

18 

0 

4.65 

.12 

1.36 

10 

3.4 

3 

19+ 

6 

5 

1 

BUFFUMVILLE  DAM 

47.3 

26.6 

37.1 

51 

11 

17 

27 

831 

0 

0 

26 

0 

3.85 

1.07 

1 

3.5 

2 

21  + 

7 

3 

2 

CHESTNUT  HILL 

48.3 

33.7 

41.0 

-  3.6 

56 

30 

24 

27 

716 

0 

0 

14 

0 

4.18 

.01 

1.22 

1 

1.6 

7 

3 

2 

CLINTON 

46.1 

29.7 

37.9 

-  3.8 

59 

11 

22 

27  + 

806 

0 

1 

23 

0 

3.56 

-   .70 

1.19 

10 

2.3 

6 

3 

1 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

46.8 

26.8 

35.8 

59 

10 

15 

27 

841 

0 

0 

25 

0 

3.77 

1.07 

11 

T 

0 

7 

3 

1 

FITCHBURG  2  S 

48.0 

28.4 

38.2 

-  3.0 

62 

11 

20 

27 

798 

0 

0 

23 

0 

4.13 

-   .15 

1.13 

11 

2.0 

1 

19+ 

7 

3 

2 

FRAMINGHAM 

47.6 

29.5 

38.6 

-  4.1 

51 

11 

20 

27+ 

787 

0 

0 

23 

0 

4.20 

-   .04 

1.29 

11 

3.0 

7 

3 

1 

HAVERHILL 

48.5 

31.8 

40.2 

-  3.0 

51 

30 

23 

27 

736 

0 

0 

19 

0 

3.86 

.01 

1.43 

10 

1.6 

T 

18  + 

7 

3 

1 

LAWRENCE 

48.6 

32.2 

40.4 

-  1.4 

62 

30 

23 

27 

730 

0 

0 

18 

0 

3.97 

.07 

1.63 

10 

1.3 

0 

5 

3 

1 

LOWELL 

45.8 

32.1 

39.0 

-  3.0 

63 

30 

22 

27 

775 

0 

1 

16 

0 

3.66 

-   .52 

1.20 

11 

6 

2 

1 

READING 

48.0 

28.1 

38.1 

54 

30 

19 

28  + 

804 

0 

0 

25 

0 

4.24 

1.42 

10 

3.9 

2 

18 

7 

4 

1 

SHELBURNE  FALLS 

44.2 

24.9 

34.6 

-  3.8 

58 

10 

15 

28  + 

905 

0 

0 

27 

0 

3.63 

-   .95 

1.27 

11 

1.3 

7 

3 

1 

SPRINGFIELD  ARMORY 

47.6 

30.8 

39.2 

-  4.3 

53 

10 

23 

27  + 

755 

0 

0 

20 

0 

4.95 

1.15 

2.05 

18 

1.5 

1 

16 

5 

4 

2 

TULLY  DAM 

43.6 

25.5 

34.6 

57 

11 

15 

27 

904 

0 

1 

26 

0 

2.65 

.53 

11 

T 

T 

25  + 

6 

2 

0 

TURNERS  FALLS 

47.8 

26.2 

37.0 

-  3.3 

58 

10 

16 

27 

832 

0 

0 

26 

0 

2.25 

-  1.73 

.74 

10 

T 

0 

6 

2 

0 

WALPOLE 

47.3 
50.0 

28.5 
28.4 

37.9 
39.2 

52 
58 

30 
30 

17 

27 

806 
766 

0 
0 

0 
0 

23 
22 

0 
0 

4.13 
4.17 

1.34 
1.65 

10 
10 

2.8 

3.3 

2 
2 

20+ 
19 

5 

7 

3 
4 

2 

WEST  MEDWAY 

16 

27 

1 

WESTON 

49.3 

29.5 

39.4 

-  3.0 

58 

30 

18 

27 

760 

0 

0 

22 

0 

4.29 

.21 

1.38 

10 

2.3 

4 

1 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

44.0 

30.6 

37.3 

-  1.9 

55 

30 

21 

7 

826 

0 

3 

21 

0 

3.65 

-   .41 

1.56 

10 

3.6 

3 

19+ 

5 

3 

1 

D I  V  I  S I  ON 

37.9 

-  3.6 

3.70 

-   .  44 

2.0 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT     //R 

48.2 

35.2 

41.7 

-  3.2 

62 

30 

27 

19 

591 

0 

0 

10 

0 

3.80 

-   .13 

1.14 

10 

.9 

1 

19  + 

6 

3 

BROCKTON 

49.4 

29.5 

39.5 

62 

10 

19 

28 

751 

0 

0 

23 

0 

4,11 

.26 

1.05 

10 

3.6 

2 

19 

7 

3 

EAST  WAREHAM 

48.3 

30.1 

39.2 

-  4.0 

60 

10 

23 

29+ 

757 

0 

0 

23 

0 

5.33 

.73 

1.45 

1 

T 

T 

14 

9 

4 

ED6ART0WN 

49.4 

35.5 

42.5 

59 

9 

25 

20 

558 

0 

0 

10 

0 

6.90 

2.70 

1 

.0 

0 

9 

5 

FALL  RIVER 

48.3 

33.7 

41.0 

-  2.9 

60 

10 

25 

19 

712 

0 

0 

14 

0 

6.37 

1.01 

1.87 

10 

1.3 

1 

18 

8 

4 

HINGHAM 

47.9 

30.6 

39.3 

63 

30 

19 

28+ 

754 

0 

0 

21 

0 

4.58 

1.16 

10 

.8 

T 

20+ 

8 

4 

HYANNIS  2  NNE 

48.5 

33.7 

41.1 

58 

9  + 

21 

13 

708 

0 

0 

13 

0 

6.15 

1.84 

1 

.0 

0 

8 

4 

MIODLETON 

51.3 

28.3 

39.8 

67 

30 

18 

27 

748 

0 

0 

24 

0 

3.68 

-   .23 

1.02 

10 

T 

T 

18 

7 

3 

NANTUCKET  WB  AIRPORT    R 

48.9 

37.9 

43.4 

-  2.0 

60 

22 

27 

20 

541 

0 

0 

3 

0 

7.44 

3.39 

2.99 

22 

T 

0 

7 

5 

NEW  BEDFORD 

51.4 

36.4 

43.9 

-  2.0 

63 

8 

29 

19+ 

527 

0 

0 

8 

0 

3.78 

-   .20 

1.02 

10 

1.0 

0 

5 

3 

PLYMOUTH 

49.4 

34.2 

41.8 

-  3.2 

60 

10+ 

25 

29+ 

590 

0 

0 

14 

0 

4.60 

.00 

.99 

10 

T 

0 

8 

4 

PROVINCETOWN  1  N 

48.9 

35.8 

42.4 

67 

9  + 

22 

27 

573 

0 

0 

7 

0 

6.07 

1.32 

1 

.0 

0 

8 

4 

ROCHESTER 

48.2 

30.5 

39.4 

69 

11  + 

21 

28 

752 

0 

0 

20 

0 

6.13 

1.06 

1 

T 

0 

6 

5 

ROCKPORT  1  ESE 

46.7 

34.2 

40.0 

56 

30 

27 

27+ 

744 

0 

0 

12 

0 

3.54 

.60 

22 

T 

0 

9 

4 

SALEM  CG  AIR  STATION 

46.7 

33.9 

40.3 

59 

30 

25 

28 

735 

0 

0 

13 

0 

3.95 

1.41 

10 

.2 

T 

20+ 

5 

4 

SANDWICH 

51.5 

37.9 

44.7 

62 

22 

31 

20 

503 

0 

0 

4 

0 

6.80 

1.87 

1 

.0 

0 

10 

4 

TAUNTON 

48.5 

28.7 

38.5 

-  4.0 

51 

10 

19 

29 

787 

0 

0 

23 

0 

4.27 

-   .05 

1.39 

10 

1.0 

1 

18 

7 

5 

DIVISION 

41.1 

-  3.0 

4.91 

.80 

.5 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

39.3 

23.1 

31.2 

66 

30 

10 

26 

1008 

0 

8 

29 

0 

3.88 

.98 

22 

9.0 

3 

24+ 

6 

4 

0 

BERLIN 

41.1 

23.1 

32.1 

-  2.3 

60 

29 

8 

25 

960 

0 

3 

27 

0 

4.51 

1.05 

1.54 

11 

9.0 

1 

16+ 

7 

4 

1 

BETHLEHEM 

39. 3M 

21.8 

30. 5M 

-  3.8 

57 

29 

12 

13 

1023 

0 

28 

0 

3.58 

.59 

.80 

1 

9.0 

4 

12 

5 

4 

0 

C0LE8R0OK 

37. 4M 

19.5 

28. 5M 

6 

25 

1077 

0 

28 

0 

2.24 

.75 

1 

3.6 

3 

15+ 

5 

2 

0 

FABYAN 

39.5 

19.7 

29.6 

55 

30 

3 

26 

1054 

0 

8 

30 

0 

4.20 

1.15 

11 

12.5 

5 

25+ 

5 

4 

2 

FIRST  CONN  LAKE 

36. CM 

19.4 

27. 7M 

-  3.1 

65 

30 

6 

19 

1112 

0 

26 

0 

3.30 

-   .64 

10.4 

5 

27  + 

GRAFTON 

42.5 

22.5 

32.5 

59 

30 

7 

26 

971 

0 

3 

25 

0 

2.79 

1.05 

10 

4.7 

1 

24+ 

7 

2 

1 

LANCASTER 

38.0 

21.9 

30.0 

51 

11  + 

7 

26 

1043 

0 

8 

26 

0 

2.94 

.96 

22 

3.6 

2 

24 

6 

3 

0 

MOUNT  WASHINGTON      //R 

27.8 

13.8 

20.8 

0.5 

42 

29+ 

0 

23 

1322 

0 

23 

30 

1 

8.15 

1.54 

2.09 

22 

35.9 

5 

11 

11 

5 

3 

PINKHAM  NOTCH 

38.0 

22.2 

30.1 

-  2.8 

58 

30 

10 

25 

1041 

0 

11 

29 

0 

3.59 

-  2.15 

.90 

10 

7.0 

3 

25+ 

7 

4 

0 

DIVISION 

30.3 

-  3.3 

3.46 

-   .42 

7.6 

SOUTHERN 

BLACKWATER  DAM          R 

43.6 

26.6 

35.1 

69 

29 

14 

26 

886 

0 

2 

25 

0 

3.36 

1.32 

11 

T 

0 

5 

2 

1 

CAMPTON 

44.0 

24.6 

34.3 

69 

30 

12 

26 

912 

0 

2 

27 

" 

3.57 

1.34 

11 

3.0 

2 

18 

7 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1962 


Temperature 

Precipitation 

0  .i 

ll 

< 

■5 

li 

n 

X 

5 

1 
i 

° 

1 

No.  of  Dayi 

1 

il 

O  it 

£ 
O 

o 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

M 

ex. 

M 

n. 

1 

0.1 

1  o 

% 
S 
o 
o 

% 

S 
o 

o 

1 

a 

°  1 

S  > 

o  -1 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

45.6 

25.5 

35.1 

-    1.5 

64 

30 

13 

25 

860 

0 

0 

26 

0 

2.55 

-  1.07 

1.02 

10 

.4 

21  + 

5 

2 

1 

CONWAY  1  N 

AA.8 

22.3 

33.6 

59 

30+ 

9 

27+ 

937 

0 

1 

25 

0 

3.35 

1.23 

10 

4.5 

24 

7 

3 

1 

DURHAM 

46. A 

27.1 

37.8 

-  0.8 

51 

30+ 

15 

27 

810 

0 

0 

22 

0 

4.21 

.04 

1,50 

10 

1.3 

18  + 

8 

3 

1 

EAST  DEERING 

44. IM 

24. 5M 

34. 3^ 

54 

30 

12 

25 

916 

0 

2 

0 

D  3.78 

1,77 

10 

2.9 

1 

FRANKLIN  1  NW 

44.7 

26.4 

35.6 

-  1.8 

58 

9+ 

15 

27 

874 

0 

0 

25 

0 

2.87 

-  1.16 

1,08 

10 

1.0 

5 

2 

1 

HANOVER 

41.2 

25.7 

33.5 

-  3.0 

56 

8 

14 

19 

938 

0 

0 

26 

0 

2.32 

-  1.04 

,77 

22 

5.7 

18+ 

6 

2 

0 

KEENE 

46.7 

24.8 

35.8 

-  2.7 

52 

30 

12 

27 

870 

0 

0 

25 

0 

2.35 

-  1.39 

.55 

1 

1.7 

21  + 

5 

3 

0 

LAKEPORT 

43.5 

28.6 

35.1 

52 

30 

19 

25 

852 

0 

1 

22 

0 

3.17 

1.11 

11 

3.1 

28  + 

5 

2 

1 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

41.6 

23.5 

32.6 

55 

8 

13 

27+ 

957 

0 

2 

28 

0 

2.19 

.78 

22 

5.0 

4 

5 

1 

0 

MANCHESTER 

45. 4M 

28. 3M 

3  7.4M 

-  1.8 

19 

28  + 

821 

0 

0 

0 

3.53 

-   .60 

1.34 

11 

1.5 

5 

3 

1 

MAS5ABESIC  LAKE 

45. 2M 

25. 8M 

35. 5M 

59 

30 

15 

27 

850 

0 

0 

0 

3.20 

1.14 

10 

20+ 

1 

MOUNT  SUNAPEE 

38.6 

25.2 

32.4 

51 

30  + 

17 

25 

971 

0 

7 

27 

0 

3.21 

1.52 

10 

3,0 

26+ 

5 

2 

1 

NASHUA  2    NNW 

45.9 

27.0 

37.0 

-  2.2 

59 

8 

14 

27 

835 

0 

0 

26 

0 

4.37 

.35 

1.71 

11 

,3 

0 

5 

4 

1 

NORTHWOOD 

46.5 

28.3 

37.4 

54 

30 

19 

25 

822 

0 

0 

24 

0 

4.44 

2.01 

10 

1,0 

0 

7 

2 

2 

PETERBORO   2  S 

44.7 

24.8 

34.8 

66 

30 

12 

26 

899 

0 

2 

26 

0 

3.22 

1.49 

10 

1,2 

18 

5 

2 

1 

PLYMOUTH 

43.6 

23.8 

33.7 

58 

30 

10 

26 

933 

0 

1 

28 

0 

3.30 

1.37 

10 

1,0 

18 

7 

2 

1 

PORTSMOUTH 

43.9 

25.1 

34.5 

54 

8 

15 

27 

908 

0 

0 

25 

0 

3.75 

1.14 

10 

.8 

6 

4 

1 

SURRY  MOUNTAIN  DAM      R 

43.3 

25.7 

34.5 

55 

9 

14 

27 

907 

0 

1 

26 

0 

2.55 

,80 

1 

2.0 

24  + 

6 

1 

0 

TAMWORTH  2 

45.4 

24.4 

34.9 

58 

8 

10 

26 

897 

0 

0 

27 

0 

3.54 

1,19 

10 

2.4 

18 

8 

4 

1 

WINDHAM 

49.0 

27.7 

38.4 

67 

30 

16 

27 

792 

0 

0 

24 

0 

4.86 

1,74 

10 

1.5 

18 

9 

3 

2 

WOLFEBORO 

42.8 

28.2 

35.5 

59 

30 

15 

26 

875 

0 

1 

23 

0 

3.25 

1,08 

10 

3.5 

24 

7 

2 

1 

WOODSTOCK 

43.7 

25.0 

34.4 

60 

30 

12 

26 

911 

0 

1 

28 

0 

3.27 

,83 

22  + 

3.5 

24+ 

8 

3 

0 

DIVISION 

35.3 

-  2.5 

3.35 

-   .55 

2.2 
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2.93 
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21.2 

30.0 
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0 

10 

30 

0 

2.40 

.74 

22 

7 

1 

0 
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42.0 
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33.0 

-  3.1 
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11  + 
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0 
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4 
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44.1 
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10 
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27 

0 

2.75 
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4.3 

2 
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6 

3 
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42.7 

25.9 

34.3 

55 

30+ 

15 
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914 

0 

0 

25 

0 
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.95 
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3.0 

6 

2 
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24,9 

34,3 
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29 

12 

25 
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0 

0 

25 

0 

2.38 

.55 

22 

3.0 

2 

18 

6 

3 
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RUTLAND 

44.2 

26.1 

35.2 

-  3.2 

52 

30+ 

10 

19 
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0 

0 
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.48 
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3.5 

2 
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5 

0 
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40.9 

29.3 

35.1 

52 

9 

18 

19 

893 

0 

1 

21 

0 

2.38 

.82 

22 

T 

T 

24+ 

6 

2 

0 

D  1  V  1  S  1  ON 

34.2 

-  3.5 

2.35 

-   .80 

2.8 
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BELLOWS  FALLS 

43.5 

26.9 

35.3 

56 

9 

18 

28  + 
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0 

1 

25 

0 

2.52 

-  1.48 

.55 

11 

7 

2 

0 
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43.1 

22.2 
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-  2.8 
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30 

7 

25 

962 

0 

0 

27 

0 

2.71 

-  1.11 

1.04 

10 

3.5 

2 

3 

5 

2 

1 

READSBORO  1  SSE 

42.2 

24.5 

33.4 

55 

29 

11 

27+ 

942 

0 

1 

28 

0 

2.56 

-  1.73 

.87 

11 

4.3 

2 

28+ 

7 

1 

0 

SOMERSET 

38.7 

19.5 

29.2 

-  3.9 

59 

30 

2 

27+ 

1069 

0 

8 

28 

0 

2.68 

-  2.16 

.87 

11 

6.3 

3 

25+ 

7 

2 
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VERNON 

45.6 

25.4 

35.0 

57 

9 

16 

27 
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0 

0 

25 

0 

2.70 

-  1.31 

.79 

11 

1.0 

1 

20+ 

6 

2 

0 

WOODSTOCK  3  ENE 

40.9 

22.8 

31.9 

-  4.5 

56 

9 

9 

19 

987 

0 

3 

28 

0 

2.45 

-  1.27 

.55 

4 

4.0 

2 

19+ 

7 

2 

0 

DIVISION 

33.1 

-  2.7 

2.62 

-  1.47 

3.8 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      68*  on  the  30th  at  Weston,  Mass.   and  West 
Medway,   Mass.  ,   and  on  the  10th  at  Bulls 
Bridge  Dam,   Conn. 

Lowest  Temperature:       -9°  on  the  20th  at  St.    Francis,  Me. 

Greatest  Total  Precipitation:      9.  27  mches  at  West  Enfield,   Me. 

Least  Total  Precipitation:      1.  16  inches  at  Marlow,   N.   H. 

Greatest  One-day  Precipitation:   2.  99  inches  on  the  22d  at  Nantucket  WB  Airport 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:    24.  6  inches  at  Bangor  Dow  Field,  Me. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:    15  inches  on  the  16th  at  West 

Enfield,    Me. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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.40  1.10 
1.53   .05 

T 

.09 

.04 
.15 
.13 

T 
T 

T 

.06 
.01 

T 

.44 

T 

.22 

.10 

.84   .05 

.30 
.15 

T 

.04 

T 
T 
T 

.42 
1.20 
.48 
.55 
.89 

.25 

.03 
.41 
.20 

.02 

.03 
.04 

LOWELL 
MIODLEBORO 
mODLETON 
MILFORD 

NANTUCKET  WB  AIRPORT    R 

3.66 
4.97 
3.68 
4.19 

7.44 

.37 
.84 
.84 
.87 
1,06 

.02 

T 

.36 
.53 

.68 
.57 
.40 
.63 
.17 

.14 
T     T 

.15  1.20 
•    1.26 
1.02   .08 
.08  1.36 
.93 

.15 

T 

.08 
.15 

.05 
.09 

.04 

T 

.21 

.14 

T 
1.40 

.90 
.08 
.40 
.01   .02 

.43 

4 

.12 

.47 

.57 
.44 
2.99 

.36 

1.18 
.02 

.06 

.02 

NEW  BEDFORD 
MEWBURYPORT 
NEW  SALEM 
NOATHBRIDGE 
NORWOOD 

3.78 
4.50 
2.72 
4.01 
4.77 

.39 
1.18 
.52 
.58 
1,11 

.04 
,02 

.47 

.02 
.76 
,40 

,70 

T 

.59 

.01 

T 

1.02 
.04  1.34 
.13   .62 
•    1.64 
.08  1.42 

T 

T 

T 

.15 

.02 

.07 

T 

.03 

T 

.01 

T 

.90 

T 
T 
T 
.05 

.03 
.15 
.43 
.53 

.09 

T 
T 

.89 
.46 

.60 

.50 

.47 
.28 
.74 
.28 

T 

.02 

T 

PELHAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  3  N           R 

PITTSFIELO  WB  AIRPORT   R 

3.21 
5.50 
2.96 
2.72 
1.86 

.58 
1.05 
.31 
.50 
.01 

T 
.06 

.10 

.30 

.51 
.81 
.51 
.35 
.02 

.13   .02 

T 

T 

.13   .75 
.09  1.03 
.86   .46 
.20   .55 
.54   .15 

.10 

T 

.03 
.16 

T 

T 

.04 

T 

.02 
.04 
.02 

.05 

.15 

.89 
.10 
.10 

.01 

.08 

.05 

.64 
.66 
.24 
.60 
.61 

.30 

.40 
.44 

.30 

T 

.02 
.12 

.02 
.02 

PLAINFIELO 
PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  1  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 

2.96 
4.50 
5.07 
2.58 
4.24 

.45 
.73 
1.32 
.38 
.67 

.30 
.40 

.63 

.39 
.29 
.05 
.34 
.02 

.08 
.17 

T 

•    1.32 
.99   .07 
.85   .05 
.10   .62 
1.42   .10 

.01 

.12 

.22 

.18 
.04 
.07 

T 

T 
.07 

T     T 

• 

.36 

.26 

.01 

.33 

.11 

.55   .03 

.64   .07 
.25 

T 

.01 

T 

T 

.64 

•  88 
.90 
.54 

•  95 

.04 
T 

.06 
.29 

T 
.05 

.03 

T 

ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 

5.13 
3.54 
3.95 

5.80 
5.30 

1.06 
.60 
.63 
1.87 
1.35 

.04 
.02 

.52 
.62 

.12 

.62 
.24 
.09 
.45 
.65 

.12 
.03 

T 
.15 

.29   .99 
.70   .12 

1.41   .09 
•77   .12 

1.53 

T 

.02 

.06 

.07 
.15 

.20 

T 
.01 

.03 
.01 

T 

.01 
.12 
.27 

T 

.88 

.16   T 
T     T 
1.04 
.83 

.01 
.02 

.06 

•  65 

•  80 

•  82 

•  81 

.36 

T 

.13 

.94 

.06 

T 

T 

SMELBURNE  FALLS 
50UTH8RID6E  3  SW 
SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD  ARMORY 

3.53 

4.57 

4.95 

.38 
.81 
.19 
1.24 
1.05 

.03 
.04 

.43 

.59 
.45 
.49 
,79 

.03   T 

.36  1.27 
.40  1.35 
.13   .37 
1.37 
.59   .02 

.05 

.01 
.08 

.15 

.02 

T 

.08 
.04 

2.06 

.17 
.45 
.12 
.16 

T 

.02 

.02 

•  51 

•  52 

•  61 
.48 
.72 

.13 

.40 
.11 
.25 

.01 

.02 
.02 

STERLING 
STOCKBRIDGE 
TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 

n2.10 
2.34 
4.27 
2.56 
2.26 

1.64 
.15 
.59 
.41 
.16 

.40 
.50 

.43 

,63 

.11 
.07 
.36 
.10 

T 
T 

I     T 

T 

•    1.47 
.64   .08 
1.39   .01 
.15   .63 
.74   .04 

T 

.03 
.14 

.02 

.10 

T 
.03 

T 

T 
T 

T 

.13 
.66 
.02 
.14 

.32 

.05 

T 
.08 

.11 

T 

.70 
.80 
.52 
•  63 

.86 

T 

.34 

.06 
.05 

T 
T 
T 

.02 

WALPOLE 

WARE 

WASHINGTON  2 
WEST  CUMMINGTON 
WESTFIELD 

4.13 
2.99 
2.72 
2.92 
3.22 

.64 
.42 
.35 
.42 
.29 

1.02 

.03 
.33 
.40 
.42 
.43 

T     T 

1.34   .05 
.92   .11 
.10   .80 
.37  1.04 
.77   .69 

.04 

.03 

.02 
.02 
.01 

.46 

T 
T 

.07   T 

.31 

.16 

T 

.22 

.02 

T 
T 

•  47 

.60 
.67 
.63 

.90 

.18 

.18 

T 

.05 

T 

WEST  MEDWAY 
WESTON 
WEST  OTIS 
WINCHENDON 
WORCESTER  we  AIRPORT 

4.17 
4.29 
2.30 
2.86 
3.85 

.54 
.55 
.24 

.69 
.31 

.70 
.75 

.67 

T 

.20 

.46 

.25 

.02 

T 

T 

T 

1.65   .13 
1.38   .13 
•     .38 
.25   .65 
1.56   .01 

T 
.03 

.05 

T 
.12 

.04 

T 

.19 

• 

.36 
.03 
.29 

.31 
.27 

.03 

T 

.02 

.65 
.82 

.60 
.52 

.89 

T 

.06 

.31 

.04 
.03 
.03 
.03 

T 
.05 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACKWATER  DAM           R 

BRADFORD 

3.88 
4.51 
3.68 
3.35 
3.52 

1 59 

.03 
.07 

T 

.36 

,08 
,42 
.33 
.35 
.54 

T     T 

T 

T     T 

I 

.69   .82 
T    1.64 
T     .77 
.10  1.32 
.08  1.39 

.51 
.41 
.03 

.02 

T 

.03 
.03 
.03 
.04 
.04 

T 
T 

.04 
.06 
.04 
.03 
.07 

T 

T 
T 

T 

.96 
.43 
.65 
.48 
.33 

.06 
.56 
.50 
.32 
.34 

.06 

T 

.04 

.05 

.10 

.10 
.04 

.02 

CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

COLEBROOK 

3.57 
3.24 
3,88 
2.44 
2.24 

.02 

.78 

T 

.05 

.19 

.32 

.57 

.48 
.32 

.02 
.22 

T 

T          T 

.05  1.34 

.91 

,02  1.12 

.03   .47 

.63 

.15 
.04 

.03 
.35 

.03 

.03 

.02 

.03 

T 

.15 
.19 

.07 

.06 

T 

T 
.11 

.34 

.93 

.28 
.11 

.38 
.06 
.68 
.45 

.04 

.07 

.01 

.05 

T 

.13 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

CONWAY  1  N 

DIXVILLE  NOTCH 

DUBLIN 

DURHAM 

2.65 
3.35 

3.02 

3.47 
4.21 

.18 
!67 

T 

.26 
.26 

.22 

.05 
.10 
.31 
.54 
.30 

T 
I 

.18 

1.02   .14 
1.23   .55 
.70 
.14  1.00 
1.50   .19 

.18 

.05 

T 

.02 
.05 
.04 
.10 

.09 

.02 
.08 

•  14 
.07 

.02 

.04 

.91 
.67 
.5» 
.82 
.85 

T 

.12 

.02 

.06 

.02 
.22 

.12 
.14 

east  deering 
•errol 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FITZKILLIAM 

1  3.78 
2,89 
4,20 
3,30 
2,95 

.29 

.09 

• 

.27 

.16 

.47 
.05 

• 
.41 

.02   T 
.30   .01 

T          T 

1.77   .14 
.25   .95 
.82  1.15 

T     .90 

1.14 

' 

.04 
.03 
.08 
.02 

T 

.01 

.10 

•  04 

T 

.20 

.06 
.03 

• 

.79 
1.14 

.5) 

.92C 
.02 
.05 
1.02 
.38 

.05 
.09 
.06 

T 
T 

•     .07 

FRANKLIN  1  NH 

2.87 

.33 

.28 

.07 

1.08   .30 

•  08 

T 

.63 

.10 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


6       7       6       9 


13      14      15 


19      20      21 


28      29      »      31 


FRANKLIN  FALLS  0AM 
GtLHANtON 

GRAFTON 

GREENVILLE 

HANOvER 

KEENE 

lakepout 
larcport  z 
lancaster 

lesanon  faa  airport 

LINCOLN 

MAC  OOWELL  OAH 
MANCHESTER 
KARLOW 
MASSABESIC  LAKE 

MILAN  7  N 
MILFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
MOUNT  WASHINGTON 
NASHUA   2  NNW 

NEWPORT 
NORTmwOOO 
OTTER  BROOK.  DAM 
PETERBORO   2  S 
PINICHAM  NOTCH 

PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 
SOUTH  OANBURY 
SOUTH  LYNDE80R0 
SOUTH  HEARE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTN  2 
WALPOLE  2 
WEST  HENNlPCER 
WEST  RUMNEY 

WHITEFIELD 
W I NOHAM 
WOLFE80RO 
WOODSTOCK 
YORK.  POND 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

PROVIDENCE  WS  AIRPORT 

WOONSOCKET 


VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NNW 
BETHEL  4  H 
BLOOMFIELD 
BURLINGTON  WB  AIRPORT 


CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

DANVILLE 
DORSET  1  S 
ENOSBURG  FALLS 
GILMAN 
HUNTINGTON  CENTER 

MANCHESTER  CENTER 

HAYS  MILL 

MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AP 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWFANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

PERU 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
REAOSBORO  1  SSE 
ROCHESTER 
RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 
SAINT  JOHNSBURY 
SALISBURY 

SEARSBURG  MOUNTAIN 
SEARS8URG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEweURY 

UNION  VILLAGE  DAM 

VERNON 

WAITSFIELO  2    WSW 

WARDSBORO 
WATERBURY  1  NNE 
WEST  SURkE 
WHIT  INGHAM  3  W 

WOODSTOCK  3  ENE 


».I3 
2.T9J 


3.22 

.26 

J. 59 

.50 

3.30 

.77 

3.75 

.63 

2.62 

.52 

3.70 

k.31 

.75 

2.55 

.80 

3.64 

.54 

2.23 

-46 

».97 

1.48 

3.t5 

.58 

3.27 
2.93 
3.11 
2.50 

3.65 
2.85 
2.63 
2.40 
1.84 

2.66 
2.22 
2.66 
3.59 


.56 

1.11 
1.04 


2.01 
.10 
1.49 


1.32   .34 


.22 

.76 

.12 

.59 

.04 

.10 

.34 

.53 

.77 

T 

.05 

•30  1.00 
.96 

1.14 


See  [etereDCe  a 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
NOVEMBER    1962 


Da;  Of  Month 


8   9   10   11   12   13   14   15   16  I  17   18   19   20   21   22   23   24   25 


27  28  29   30  31 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  WB  AP 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

DANBUPY 

FALLS  VILLAGE 


HARTFORD  BRAINARD  FLD 
HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLFTOWN  t*    W 
MOUNT  CARMEL 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 
NORFOLK  2  SW 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 


SHEPAUG  DAM 

STAMFORD  5  N 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WESTBROOK 

WIGWAM  RESERVOIR 


MAINE 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRASSUA  DAM 

BRIOGEWATER 

BRIOGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


55   51   51 
AO   34   40 


56   53   43 
34   25   29 


53   51   52 
42   27   29 


59   53   53 
42   20   27 


47   49   41 
39   32   33 


41   43 
28   30 


50   52   43 
42   24   26 


38   29   36 


53   53   46 
32   26   34 

53 
32 

59 


43   46 
28   23 


51   48   44 
36   23   34 


52   43 
36   18 


39   42 
32   26 


44   45   39 
30   26   29 


44   45   37 


35   24 
54   47 


38   28   33 


45   48   36 
32   24   26 


51 

43 

43 

48 

37 

25 

34 

31 

25 

27 

53 

54 

53 

44 

47 

23 

28 

39 

22 

27 

50 

48 

44 

42 

44 

29 

34 

36 

28 

31 

53 

46 

47 

49 

43 

27 

35 

34 

27 

31 

51 

55 

47 

49 

37 

33 

40 

34 

30 

30 

45 

45 

39 

36 

38 

29 

29 

33 

26 

26 

57 

54 

47 

41 

49 

30 

34 

34 

32 

32 

55 

54 

54 

48 

48 

29 

36 

40 

30 

34 

5  5   54   44 
40   25   29 


48   50   44 
40   26   32 


41  26 

56  53 

44  28  35 

66  53  46 

42  31  33 

55  53  50 

28  25  36 


57   53   45 
44   23   31 


48   36 
31   30 


MAX 

56 

47 

50 

53 

46 

39 

MIN 

43 

37 

34 

45 

36 

34 

MAX 

54 

50 

42 

53 

43 

36 

MIN 

44 

34 

29 

38 

36 

32 

MAX 

45 

39 

4? 

■35 

43 

32 

MIN 

34 

30 

23 

29 

30 

27 

MAX 

48 

46 

39 

42 

39 

35 

MIN 

38 

32 

25 

31 

30 

29 

MAX 

46 

51 

42 

48 

41 

35 

MIN 

40 

29 

28 

33 

33 

30 

MAX 

52 

61 

40 

47 

41 

36 

MIN 

35 

38 

33 

40 

35 

30 

MAX 

42 

43 

34 

41 

36 

31 

MIN 

35 

30 

28 

32 

31 

24 

MAX 

39 

36 

42 

36 

52 

34 

MIN 

32 

27 

26 

27 

29 

25 

51   45   35 
39   25   28 


39   45 
33   25 


41   43 
36   24 


46   48   44 
30   28   28 


50   45 
36   28 


48   48   41 
35   24   30 


55   48   41 


38   34 
32   26 


38   35 
34   29 


36   52   54 


36  49  53 

12  23  28 

47  50  46 
22  35  35 

49  52  51 

20  32  33 

48  53  53 
17  26  27 

49  58  56 

21  30  37 

49  54  54 

19  37  30 

49  54  53 

19  35  32 

36  50  55 

16  23  29 

39  50  52 

25  37  34 

52  57  53 

19  32  36 

48  57  54 

27  40  39 

30  42  49 

21  22  31 

39  49  58 


54   60 
31   34 


50   50 
40   32 


35   38   27 


52   46 
41   23 


53   51 
40   28 


54   56 
29   32 


51   50 
31   31 


50   50 
28   30 


57   52 
30   31 


58   55 
27   30 


51   50 
35   27 


52   49 

37   28 


52   52 

45   31 


52   52 

40   35 


55   43 
38   26 


63   53 

47   31  1 


49   50 
41   31 


49   45 
38   28 


52   52   59 
30   29   43 


45   57   55 
22   32   34 


42   53   51 
21   30   31 


43   54   53 
27   27   36 


47   54   52 
23   27   32 


5  6   46 
42   30 


56   55 

45   40 


51   48 
43   29 


59   52 

42   28 


54   52 
45   24 


58   58 
43   29 


54   51   38 
34   36   27 


53   36 
36   26 


57   56   46 
33   35   34 


54   44 

43   31 


55   41 
40   32 


41   38 
34   19 


47   45 
40   29 


39   40 
22   26 


41   40   44 
26   30   25 


37   38   35 
27   22   20 


36   38   39 
20   21   26 


41   45 
31   27 


42   41   45 
25   26   26 


41   40 
27   29 


50   40 
23   28 


38   39 
27   26 


40   43 
29   28 


39   36   32 
23   22   21 


50   47 
30   29 


52   49 
30   32 


46   36 
25   29 


35   36 
23   23 


47   40   37 
23   25   25 


46   44   47 
27   27   29 


44   39   41 
29   28   28 


44   39 

25   25   24 


42   42 

27   30   29 


58   46 
24   24 


33   33 
20   26 


30   33 
19   27 


35   33 
24   29 


35   35 
22   27 


27   25 

11   17 


53   51 

3  3   40 


42   51 
27   33 


53   53 
29   29 


43   53 
29   19 


43   42 
25   32 


49   48 
30   37 


47   45 
23   23 


54   51 
33   34 


54   48 
24   25 


44   54 
29   19 


46   48 
30   35 


53   50 
32   37 


54   51 
34   37 


33   39 
21   25 


45   52 
30   34 


47   56 
28   30 


52   48 
32   26 


47   44 
26   28 


45   48 
28   35 


53   49 
28   34 


51   49 
28   32 


52   52 
29   34 


56   51 
30   27 


47   50 
30   32 


38   39 
29  1  20 


37   48 
28   34 


33   43 
22   32 


40   32 
23   26 


32   51 
18   30 


38   34 
14   24 


34   47 
22   29 


36   44 
18   31 


34   51 
23   31 


33   49 
22   27 


31   46 
23   27 


37   34 
19   25 


60   45   50 
39   37   34 


46   45 
32   33 


51   43   46 
40   34   24 


48   49   44 
33   35   24 


45   46 
36   33 


35   42 
21   28 


36   48 
28   33 


31   32 
14   23 


40   40 
27   31 


39   43 
25   30 


54   56 
33   31 


48   47 
26   28 


56   50   44 

34   39   271 


43   42   28 
26   28   19 


31   32 
17   27 


33   35 
19   26 


37   37 
24   29 


28   32 
17   26 


26   25   29 


33  32 

29  26 

36,  49 

23  I  29 

36  ,  48 

33  31 

31  32 

27!  26 


46   33 
28   27 


39   32 
24   26 


40   38 
31   29 


45   39 
30   29 


37   34 
22   16 


35   29 
27   19 


46   32 
28   28 


32   26 

19   11 


30   33 
17    8 


33   47 

20   31 


31   40 
18   29 


35   40 
21   30 


35   49 
25   30 


32   46 
24   29 


33   46 

21   28 


34   51 
21   31 


40   42 
20   30 


39   35   45 
21   19   29 


35   28   43 
14   12   22 


34   32   45 
21   19   21 


37   34   42 
21   16   22 


35   32   28 
7    6    6 

26   28   37 


11 


43   34   36 
23   20   23 


40   34   47 
22   21 


31   28   26 


45   42   42 
36   30   26 


47   44   47 
36   26   28 


45   43   44 
38   27   30 


50   60   46 
33   37   26 


46   43   46 
42   32   30 


47   46   49 
43   34   29 


61   46 
39   36 


40   40   35 
32   31   27 


61   51   48 
38   37   32 


64   66   60 
42   37   30 


48   44   44 
38   33   29 


43   42   43 
36   34   28 


46   50 
34   28 


48   43   44 
37   35   29 


41   47 
33   28 


53   48   52 
42   32   26 


46   47   45 
41   34   27 


44   39 

38   29 


39   45 
28   30 


38   49 
20   18 


45   37 
25   24 


42   43 
20   26 


46   36 
15   X7 


37   44 
22   25 


36   46 
22   17 


41   46 
23   26 


41   38 
36   26 


47   43 
39   33 


46   42 
35   33 


40   38 
33   26 


41   40 
35   30 


47   40 
37   29 


34   34 
26   25 


39   44 
20   21 


39   44 
24   22 


48   40 
19  22 


44   36 
23   23 


40   45 
25   28 


37   33 
23   19 


60   41 
25   26 


61   41 
24   28 


38   42 
18   20 


35   43 
25   25 


42   40 
22   20 


44   49 
22   22 


37   42 
25   24 


43   43 
21   26 


45   46 
23   22 


34   37 
15   12 


37 
26 

40 
14 

38 
20 

40 
14 

34 
12 

37 
12 

62   64 
18   19 


60   64 
27   24 


57   60 
15   15 


68   53 
24   24 


61   61 
18   18 


57   56 
19   20 


60   55 
27   21 


59   60 
15   17 


48   52 
30   25 


58   54 
30   26 


63   53 
22   27 


55   60 

31   29 


52   60 
23   24 


58   64 
21   20 


30,  32   37   45,  44 


58   61 
22   23 


62   61 
24   25 


60   67 
26   22 


62   53 
23   20 


57   60 
24   23 


63   58 
26   24 


45   51 
22   24 


47   52 
27   25 


51   48 
22   23 


50   49 
14   18 


44   45 
16   16 


35 


38   42 
30   15 


39   41 
21   17 


33   35 
0    4 


49   59 
19   22 


54   62 
24   24 


55   55 
24   24 


41   45 
23   23 


46   37 
7   13 


50, 

0 

30. 

9 

47 

5 

26 

7 

46 

9 

27 

9 

48 

5 

26 

0 

45 

.2 

30 

.6  ' 

49 

.1 

31 

.0 

48 

.9 

36.1 
20.9 


44.3 
27.8 


45.0 
28.8 


34.8 
16.1 
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CoBliBIMd 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
NOVEMBER    1962 


SlaHon 


CORINM* 

DAHARtSCOTT*  HILLS 

EASIPORr 

EAST    SANGERVILLE    i    SE 

ELLSWORTH 

FARMINGTON 

FORI  KENT 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM  2  S 

HOOLTON    FAA    AIRPORT 

MOULTON 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

LONG   FALLS    DAM 

MAD  I  SON 

MIDDLE    DAM 

MILLINOCKET 

MILLINOCKET    FAA    AP 

OLD    TOWN    FAA    AIRPORT 

I 
OOUOSSOC 

I 

ORONO 
I 
PATTEN 

I 

!  PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRESQUE  ISLE 

|RIPOGENUS  DAM 

DOCKLAND 

'UMFORD  3  SW 

lUMFORD  POWER  PLANT 

■T  FRANCIS 

flNFORD  2  NNW 

QUA  PAN  DAM 

«TEPVILLE  PUMP  STA 

FST  BUXTON  2  NNW 

"  LAND 


Day  01  Monlh 


MAX  52 

MIN  I  40 


MAX   SS 

MIN  I  <>i 


MAX   »9 

MIN   4* 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX   AS 

MINI  34 


MAX  I  38 
HIn!  35 


MAX  I  54 

MIN I  40 


MAX  I  57 
HIN   27 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


47  42 
30  33 

48  43 
35  37 

46  39 

30  25 

57  50  I 

40  31 


42   35 
27   26 


55   48 
33   29 


44   35 
23   21 


48   39 
28   23 


54   45 
41   36 


39   39 
32   31 


49   51   37 
32   23   24 


44   38 
26   26 


MAX i  5  4 
MIN'  37 


MAX   40 

MINI  35 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


43   34 
28   25 


56   50 
29   28 


50   37 
30   30 


39   43 
30   23 


50   38 
30   27 


37   43 
25   25 


45  45  37 

39  27  25 

54  47  38 

38  26  24 

42  36  40 

34  26  23 

50  43  42 

36  26  25 


49  48  39 
37  32  34 

50  50  38 
32  23  32 

42  45  37 

36  32  26 

47  41  44 

24  29  26 

54  51  42 

30  31 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

HIN 


43  47  37 

35  28  25 

42  47  38 

38  29  26 

33  38  42 
31  29  28 

49  50  38 

40  26  36 

42  40  44 

34  29  23 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


53   50   47 
43   32   27 


48   50   41 
29   23   28 


29   31 
44   43 


44   58   55 
33   33   33 


47   32   30 
32   30   24 


49   38   35 


33   32 
48   40 


34  32  23 

60  37  32 

33  32  26 

39  38  34 


31   30 


36 


31  30  27 

51  54  41 

31  35  32 

46  41  38 

35  35  32 

35  45  31 

20  29  27 

45  42  36 

34  35  30 

37  42  30 

33  28  25 

37  43  35 

32  32  32 


37   33   28 


34   39   30 
30   27   25 


48   41   33 
34   32   26 


50 
38 

42 
36 

36 
30 

43 
26 

52 

35 

51 
38 

42 

35 

36 

30 

47 
19 

56 

29 

44 
30 

39 

30 

34 
28 

39 

12 

48 
25 

38 
27 

42 
29 

33 
25 

30 
19 

38 
19 

51 

40 

45 
36 

38 
34 

46 
22 

53 
28 

45 
35 

36 

31 

32 

27 

49 
24 

55 
33 

45 
35 

38 
32 

33 
29 

49 

25 

56 
30 

33 
24 

42 
30 

36 
25 

27 
12 

38 
12 

48 
31 

43 
37 

38 
32 

47 
19 

55 

27 

34 
24 

40 
28 

35 
27 

30 
14 

41 
15 

45 
35 

44 
35 

38 
33 

47 
20 

57 
29 

50 
37 

40 
34 

35 
25 

47 
20 

58 
28 

54 
29 

52 

35 

43 
33 

39 

25 

43 

24 

53   52 
28   28 


53   55 

31   32 


52   51 
31   29 


52   55 
26   32 


44   55 

16   30 


56   55 
25   26 


50   48 
30   23 


55   55 
27   27 


48   47 
24   25 


48   46 
23   30 


47   45 
27   31 


45   53  I  55 
25   34  I  33 


S3   36 

36   27 


47 

57 

55 

24 

32 

32 

28 

43 

50 

17 

17 

31 

47 

55 

52 

17 

28 

33 

28 

43 

52 

15 

17 

33 

34 

41 

53 

18 

25 

30 

40 

52 

49 

17 

24 

25 

42 

52 

51 

21 

24 

27 

28 

42 

50 

18 

20 

33 

38 

47 

45 

20 

26 

28 

55   50 

35   30 


54   47 
47   31 


48   35 

34   26 


56   40 
39   30 


49   45 
32   29 


56   42 
38   28 


54   50 
30   29 


46   30 
29   19 


50   35 
34   24 


47   48 
36   22 


49   30 
30   20 


44   30 
26   24 


38   34 
34   19 


5  5   49 
35   30 


49   44 
39   28 


49   38 
38   30 


47   48 
37   25 


46   42 
32   25 


5  3   35 
34   25 


44   35 
34   24 


14   IS   16   17 


35   31 

25   29 


35   35 
23   30- 


37   37 
33   31 


32   32 

20   30 


32   33 
27   31 


21   22   23  24   25 


38   33   35 
12   18   27 


32   31 
26   28 


40   41 
28   28 


44   45 
30   28 


36   38 
32   32 


38   37 
29   28 


38   42 
30   23 


37   45 
29   28 


36   30 
15   11 


36   33 
20   20 


29   30  31 


40   37 
34   29 


47   40 
39   29 


52   44 
44   32 


33   35 

27   22 


30   33   291 
25   26   15] 


38   38 

23   27' 


32   32   34 
25   25   30 


32   32 
26   29 


37   37 
27   27 


31   32 
27   28 


33   32 
24   27 


24   24   25 


33   35   34 
24   24   29 


33 

33 

38 

40 

36 

36 

24 

14 

18 

34 

28 

25 

34 

31 

43 

45 

40 

34 

19 

13 

20 

37 

28 

21 

35 

34 

33 

37 

41 

36 

21 

14 

15 

26 

30 

23 

28 

29 

35 

36 

35 

30 

0 

3 

4 

32 

27 

11 

36   47   55 

12   16   20 


39   45   49 
18   21   25 


38   45   50 
25   28   31 


38   48  1  56 
12   16   26 


41   48   54 

12   151  16 


36   38)  48 
13   14   16 


35   40   45 

8   14,  11 


29   25   25 


39   34 

20   15 


35 !  35   39 


25  I  38   29   22 


47  .  57 
15   18 


39!  38   33   30 
28   19   19   11 


32   31   27 
17   18   23 


31   32 
26   29 


35   35 
25   24 


32   38 
28   28 


57   50 
24   21 


32   33 
27   22 


34   32 
26   27 


34   33 
23   24 


30 

30 

35 

37 

35 

33 

15 

12 

21 

33 

25 

21 

37 

?9 

39 

42 

37 

31 

10 

5 

6 

31 

27 

18 

44 

35 

39 

40 

38 

33 

16 

17 

23 

33 

25 

23 

27 

28 

39 

40 

35 

29 

11 

9 

10 

32 

25 

14 

28   29   39 


34]  32   32   37 


37  1  33   32   38 
20   14   17 


35 

39 

48 

45 

33 

40 

35 

28 

32 

35 

31 

28 

24 

23 

29 

28 

30 

38 

35 

33 

33 

12 

25 

26 

25 

21 

14 

11 

34 

35 

45 

45 

35 

40 

33 

28 

31 

32 

26 

28 

22 

14 

30   35   30 
20   17   18 


34   37 
27   28 


35   36 
28   20 


30   30 
18   23 


51   49   36 

28   32   23   16 


50   44 
40   28 


54   50   47 
34   38   25 


39   43   33 


27   28   28  I  33 


33   33 
12   12 


27 

32 

20 

48 

49 

41 

55 

54 

41 

31 

39 

30 

48 

47 

40 

32 

37 

24 

48 

48 

38 

30 

37 

26 

45 

39 

39 

20 

22 

20 

55 

54 

47 

33 

40 

26 

45 

42 

42 

20 

30 

20 

50 

54 

40 

30 

40 

29 

55 

50 

46 

32 

37 

23 

52   51   55 
27   29   30 


25  1  22   22   21 


49   48   33 


37 

40 

29 

32 

35 

40 

28 

31 

32 

31 

25 

25 

37   32   30 


38   35   34 


35   30   29 


32  34  29 

13  9  10 

32  28  38 

15  7  5 

32  27  42 

12  4  17 

32  33  33 

12  11  16 

30  27  38 

15  10  19 


42   37   47 
25   27   34 


35   48 
20   31 


26   36 
5   12 


22   11   22 


33   40   47 
12   19,  21 


37   37  1  32   31   26 
20   I9I  10   12   12 


28 

31 

32 
28 

35 
29 

32 
28 

35 
30 

32 

15 

31 
26 

35 
29 

39 
29 

27 
16 

31 
22 

35 
27 

35 
30 

35 
28 

38 
30 

34 
27 

37 
29 

34   46 
20   32 


40 

38 

33 

37 

33 

36 

26 

26 

25 

21 

17 

24 

41 

38 

35 

38 

33 

37 

29 

29 

27 

23 

18 

24 

11 

32 

33 

19 

28 

19 

26 

25 

9 

2 

-  9 

3 

48   49 
29   25 


31   32 
26   24 


46   45 

30   25 


37   44 
30   31 


45  I  43 
26   25 


35   30   30   29 


35   40 
14   21 


34   41 
18   28 


44i  37   32   31 
28   19   16   14 


35   34   35 
26   28   20 


38   35   35 
34   26   22 


39  47 

9  18 

36  47 

5  13 

43  50 

11  13 

35  42 

6  18 

35  43 

8  17 


40   44   5  3 
10   28j  25 


47   54 
20   22 


52   53 
28   25 


45   49 
35   32 


48   56 
20   23 


49   52 

28   28 


35   45 
12   11 


52   58 
15   17 


49   45 
22   23 


50   49 
15   17 


56   52   57 


43   44 
20   25 


43   45 
21   22 


37   32   21  I  19 


43   40 
36   32 


35   37   30 


41   40 
35   30 


35   37 
28   24 


39   37 
35   29 


41   35 
35   23 


34   35 
27   23 


34   34 

15   10 


41 

51 

59 

53 

59 

18 

21 

23 

24 

24 

33 

39 

47 

53 

10 

10 

22 

18 

40 

51 

60 

51 

59 

14 

14 

19 

17 

21 

32 

39 

45 

45 

41 

11 

13 

13 

13 

13 

34 

39 

47 

52 

49 

9 

10 

24 

19 

21 

38 

46 

50 

47 

50 

8 

23 

26 

19 

25 

30 
22 


36   44,  47 
8   131  15 


16   10   18   18 


46   48 
16   19 


37 

37 

38 

47 

55 

49 

49 

30 

28 

24 

25 

29 

30 

31 

37 

38 

42 

50 

59 

51 

54 

23 

21 

17 

17 

21 

22 

20 

30 

31 

35 

42 

46 

44 

45 

19 

9 

17 

21 

23 

21 

25 

32 

34 

35 

36 

45 

49 

50 

19 

15 

13 

15 

23 

18 

19 

35 

39 

41 

52 

57 

52 

59 

25 

24 

15 

21 

24 

24 

27 

33 

35 

40 

48 

55 

52 

58 

25 

17 

13 

18 

22 

20 

23 

35 

37 

43 

51 

60 

53 

60 

27 

20 

14 

19 

20 

19 

22 

33 

31 

32 

34 

40 

45 

38 

12 

6 

5 

11 

12 

15 

14 

34 

37 

41 

50 

59 

55 

52 

25 

20 

16 

18 

21 

23 

25 

34 

34 

34 

37 

43 

50 

46 

15 

4 

7 

14 

11 

11 

12 

36 

38 

39 

52 

57 

50 

55 

25 

19 

13 

18 

20 

19 

21 

33 

36 

39 

48 

57 

51 

57 

25 

19 

13 

15 

18 

19 

20 

48 

45 

42 

36 

47 

52 

49 

22 

17 

11 

12 

19 

20 

23 

41. 

6 

24. 

9 

44. 

5 

28. 

6 

43. 

5 

33. 

0 

40. 

8 

25. 

3 

44, 

2 

27, 

4 

41, 

5 

23. 

0 

35, 

5 

19, 

1 

45. 

3 

24, 

5 

42 

5 

24 

9 

38 

3 

22 

5 

40 

5 

21 

5 

44 

5 

23 

1 

38 

1 

22 

1 

37 

2 

22 

5 

37 

9 

23 

2 

43 

.3 

26 

.9 

44 

,4 

29 

.1 

37 

.0 

21 

.1 

43 

.0 

26 

.2 

37 

.4 

21 

.2 

39 

.2 

23 

.2 

39 

.1 

23 

.1 

40 

.6 

22 

.1 

38.2 
23.3 


44.2 
31.6 


36.9 
22.5 


38.1 
20.0 


45.2 
29.0 


41.7 
25.0 


42.8 
26.5 


45.2 
27.6 


37.0 
17.5 


44.7 
27.0 
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Contlniwd 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1962 


Day  Of  Month 

1 

g 

SlaUon 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

MAX 
MIN 

49 

*1 

45 
30 

49 
30 

39 
34 

37 
32 

40 
30 

32 

20 

46 

21 

54 
28 

54 
29 

57 

39 

42 
28 

34 

21 

34 
23 

33 
23 

35 
23 

42 
25 

38 
29 

33 
IS 

33 
17 

34 
21 

43 
32 

41 
34 

38 

33 

35 
26 

37 
17 

36 
18 

42 
14 

61 
19 

62 

19 

41.6 
25.8 

AMHERST 

MAX 
MIN 

52 
36 

52 

24 

44 
29 

45 
31 

46 
25 

37 
25 

50 
17 

54 
29 

54 
29 

64 
41 

50 
39 

46 
27 

37 
24 

40 
26 

43 
27 

53 
23 

48 
22 

33 
29 

43 
20 

35 
22 

45 
32 

45 

30 

44 
34 

44 
26 

38 
23 

44 
20 

50 
17 

55 
20 

59 
22 

57     1  47.0 
20     1  26.3 

BARRE  FALLS  DAM 

MAX 
MIN 

57 
40 

51 
24 

50 
32 

41 
33 

42 
23 

42 

31 

32 

18 

46 
26 

53 
29 

53 
34 

57 
40 

46 
28 

45 
23 

33 
26 

33 

25 

39 
27 

50 
30 

48 

30 

32 

20 

36 
17 

32 
22 

45 
32 

45 
33 

42 
28 

39 
17 

36 

17 

42 

13 

49 
18 

58 
21 

58 
20 

44.4 
25.9 

BEDFORD 

MAX 

MIN 

55 
31 

50 
25 

47 
27 

50 
37 

45 
30 

37 
30 

49 
21 

57 
35 

54 
37 

59 
46 

50 
37 

50 
27 

35 
29 

37 
29 

41 
29 

53 
33 

51 
26 

39 
29 

41 
21 

J5 
21 

50 
32 

49 
37 

46 

30 

43 
28 

39 
23 

44 
20 

50 
17 

55 
18 

56 
20 

64 
20 

47.7 
2S.2 

BIRCH  HILL  0AM 

MAX 
MIN 

56 
38 

51 
28 

46 
28 

38 
35 

41 
25 

37 
30 

49 
19 

53 
26 

55 

27 

57 

40 

53 

40 

42 
26 

38 
22 

32 

28 

38 
26 

46 
27 

46 
26 

41 
31 

35 
22 

33 

18 

43 
29 

43 
38 

41 

34 

36 
29 

36 

17 

45 
12 

52 
12 

51 
15 

60 
16 

62 

17 

45.7 
26.1 

BLUE  HILL  WB 

MAX 
MIN 

54 
35 

45 
32 

48 
39 

50 
36 

43 
30 

34 
29 

47 
23 

56 

37 

51 
41 

58 
45 

47 
37 

45 
30 

37 
29 

32 
27 

38 
27 

51 
34 

48 
32 

39 
29 

35 
22 

33 

27 

49 

32 

51 
37 

44 
31 

42 
31 

38 
28 

41 
26 

46 
31 

52 
37 

49 
37 

63 

39 

45.6 
32.3 

BOSTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 

41 

48 
35 

49 
39 

53 
41 

46 
34 

38 
33 

46 
29 

58 
39 

53 

44 

59 
49 

50 
40 

50 
34 

41 
32 

36 
31 

41 
31 

52 

35 

51 
36 

43 

32 

40 
27 

38 
31 

53 
35 

51 
42 

45 
36 

44 
35 

40 
31 

43 
29 

51 
30 

52 
33 

54 
34 

62 
34 

46.2 
35.2 

BROCKTON 

MAX 
MIN 

58 
44 

50 
25 

46 
30 

53 
42 

48 
29 

42 
32 

48 
22 

59 
25 

55 
32 

52 

42 

52 
43 

49 
29 

42 
25 

41 

31 

41 
26 

55 
33 

56 
24 

49 

30 

40 
24 

37 
23 

52 
30 

57 
40 

47 
35 

48 
27 

41 
23 

45 
28 

50 
21 

49 
19 

53 
22 

55       49.4 
26     1  29.5 

BUFFUMVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

59 
41 

52 

24 

54 
30 

49 
35 

46 
25 

45 
30 

35 
20 

52 
26 

56 
32 

55 

36 

61 
42 

48 
28 

49 
23 

35 
26 

35 
26 

42 
28 

52 

28 

50 

31 

34 
22 

38 
18 

35 
22 

47 
32 

46 
34 

45 

27 

42 
19 

39 

20 

46 

17 

52 
19 

59 

21 

59 
20 

47.3 
26.8 

CHESTNUT  HILL 

MAX 
MIN 

56 
46 

50 
31 

46 
37 

50 
43 

44 
33 

39 

33 

46 
26 

55 
35 

61 
38 

62 

49 

56 

44 

46 
32 

45 
31 

34 
30 

36 
30 

50 
35 

49 
33 

49 
33 

38 
26 

38 
26 

50 
34 

48 
42 

45 
36 

49 
35 

45 
31 

44 
28 

48 
24 

50 
30 

52 
30 

66 
28 

48.3 
33.7 

CLINTON 

MAX 
MIN 

56 
44 

52 

30 

52 

32 

44 
35 

47 
29 

46 

32 

34 
23 

49 
26 

56 
36 

55 
38 

59 

44 

49 
30 

49 

28 

33 
30 

35 
31 

42 
32 

53 
32 

50 
30 

32 
23 

40 
23 

35 

27 

48 
27 

46 
36 

46 

34 

43 
25 

37 
22 

41 
22 

49 
23 

52 

24 

54 
24 

46.1 
29.7 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

MAX 
MIN 

58 
43 

51 
26 

52 

30 

48 
30 

43 
27 

46 
28 

34 
20 

50 
25 

53 
32 

59 
35 

56 

40 

46 
30 

48 
24 

38 
29 

36 
25 

43 
27 

54 
26 

47 
32 

34 
21 

38 
19 

38 

24 

48 
32 

57 
35 

43 
26 

41 
22 

39 
19 

42 
16 

48 
18 

55 
19 

56 
19 

46.8 
26.8 

EAST  WAREHAM 

MAX 
MIN 

53 
36 

49 
28 

55 
33 

53 
35 

45 
31 

39 
32 

44 
26 

59 
29 

56 
36 

60 
46 

52 
38 

45 
28 

43 
27 

35 

30 

41 
30 

54 
32 

46 
25 

44 
30 

40 
25 

36 
23 

52 
32 

56 
39 

47 
30 

51 
28 

40 
26 

45 
25 

47 
25 

52 
25 

53 
23 

51 
28 

4S.3 

30.1 

EOGARTOWN 

MAX 
MIN 

58 
35 

55 
40 

51 
40 

58 
44 

53 
33 

49 
34 

41 
32 

50 
29 

59 
43 

55 

45 

58 

46 

53 
38 

47 
30 

44 
37 

38 
32 

41 
34 

52 
29 

48 

31 

45 
32 

41 
25 

45 
30 

57 
41 

58 

38 

47 
33 

50 
35 

41 
36 

44 
38 

46 
36 

48 
33 

50 
32 

49.* 
35. S 

FALL  RIVER 

MAX 
MIN 

55 

41 

50 
34 

48 
35 

53 

41 

47 
32 

38 
33 

45 
27 

59 

40 

57 
41 

60 
45 

51 
41 

48 
32 

40 
35 

37 
30 

41 
30 

53 
35 

50 
34 

41 
32 

38 
25 

37 
26 

52 

33 

57 
40 

46 
36 

49 
35 

40 
29 

44 
29 

49 
29 

55 

28 

55 
31 

53 
30 

4a. 3 

33.7 

FITCHBURG  2  S 

MAX 
MIN 

55 
43 

53 
25 

54 
29 

42 

35 

45 
29 

45 
33 

33 
21 

55 
28 

58 
32 

57 
33 

62 

43 

48 
29 

50 
25 

37 
27 

35 
28 

42 
31 

53 
30 

53 
30 

33 
22 

43 
23 

44 
26 

46 
34 

48 
35 

45 
27 

42 
22 

38 
21 

48 
20 

54 
22 

60 
25 

59 
23 

4<.0 
21.4 

FRAMINGHAM 

MAX 
MIN 

50 
44 

52 
29 

54 
28 

47 
35 

51 

30 

47 
31 

35 

24 

54 
25 

58 
36 

57 
36 

61 
46 

49 
30 

51 
29 

34 
30 

36 
29 

41 
27 

53 
32 

53 
32 

35 
23 

41 
20 

37 
25 

50 
35 

39 
36 

46 
32 

44 
28 

40 
24 

44 
20 

49 
22 

55 
21 

54 
23 

47.* 
29. S 

HAVERHILL 

MAX 
MIN 

56 
43 

53 

31 

44 
33 

54 
41 

44 
34 

39 
34 

48 
26 

57 
32 

58 
35 

57 
42 

52 

41 

52 
31 

37 

30 

37 
31 

41 
30 

11 

54 
32 

40 

32 

46 
25 

39 
27 

50 
32 

49 

40 

46 
36 

42 
29 

43 
29 

45 

27 

49 
23 

55 

24 

55 

25 

51 
26 

48.5 
31.8 

H INGHAM 

MAX 

MIN 

56 

40 

47 
27 

46 

28 

55 

44 

46 

30 

40 
34 

47 
22 

58 
29 

53 
35 

60 
43 

54 
42 

47 
30 

40 
26 

37 
32 

40 
31 

53 
35 

50 
27 

41 
30 

39 
28 

37 
24 

52 
32 

52 
41 

47 
34 

46 
29 

40 
32 

44 
27 

46 
19 

50 
19 

49 
20 

63 
27 

47.9 
30.* 

HOOSAC  TUNNEL 

MAX 
MIN 

47 
40 

47 
27 

50 
28 

39 

34 

37 
28 

41 
27 

34 
18 

46 

19 

53 
28 

51 

30 

55 

40 

43 

24 

42 
22 

36 

23 

33 
23 

36 
22 

44 
22 

43 
24 

33 
17 

35 
17 

30 
24 

36 
30 

44 
33 

39 
30 

36 
23 

35 

17 

31 
15 

34 
19 

57 
20 

57 
23 

41.5 
24.9 

HYANNIS  2  NNE 

MAX 
MIN 

57 
47 

51 
37 

48 
37 

58 
45 

48 
33 

43 
35 

43 
31 

56 
26 

58 

43 

57 

51 

53 
40 

45 
30 

43 
21 

40 
36 

40 
35 

52 
37 

48 
29 

45 

27 

40 
32 

43 
22 

51 
36 

56 

45 

46 

37 

51 
27 

43 

37 

44 
36 

48 
22 

51 
22 

51 

24 

47      48.5 
28       33.7 

KNIGHTVILLE  DAM 

MAX 
MIN 

50 
40 

48 
24 

50 
24 

40 
34 

40 
22 

44 
24 

34 
14 

52 

18 

54 
26 

50 
26 

60 
44 

48 
22 

48 
20 

38 
20 

36 
25 

40 
IS 

50 
20 

48 
26 

33 
14 

36 
14 

32 
22 

40 
30 

44 
34 

42 
25 

38 
20 

36 
16 

44 
14 

50 
18 

58 

18 

58      44.T 
18     ;  23.2 

LAWRENCE 

MAX 
MIN 

57 
43 

52 
32 

46 
35 

49 

42 

45 
34 

40 
32 

49 
26 

57 
34 

57 
33 

59 
46 

51 
42 

48 
32 

44 
31 

39 
30 

42 
30 

51 
34 

51 
36 

41 
32 

42 
27 

37 
27 

51 
32 

50 
38 

45 
35 

45 
32 

39 
29 

45 
25 

51 
23 

57 
24 

55 
25 

62 
25 

*«.6 
32.2 

LOWELL 

MAX 

MIN 

53 
45 

49 
30 

42 
34 

47 
40 

42 
32 

34 
34 

48 
26 

55 
34 

53 
36 

56 

45 

47 
46 

48 
31 

31 
31 

34 
30 

38 
29 

50 
33 

49 

35 

35 

32 

40 
25 

40 
26 

53 
33 

47 
33 

43 
37 

40 

34 

37 
28 

42 

24 

49 
22 

55 
24 

53 

27 

63 
26 

45.8 
32.1 

MIDDLETON 

MAX 
MIN 

60 
42 

55 
27 

50 
28 

50 
41 

47 
30 

48 
32 

51 
22 

57 
30 

51 
31 

60 
39 

59 
38 

52 
27 

48 
27 

40 
28 

42 
27 

53 
31 

54 
29 

48 
29 

45 
22 

42 
22 

56 
28 

50 
37 

47 
33 

46 
26 

42 
22 

46 
22 

53 
18 

60 
20 

61 
21 

67 
20 

51.3 
2S.3 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 
46 

49 
41 

57 
44 

55 
45 

45 
39 

44 
35 

42 

34 

58 

42 

56 

44 

57 
50 

53 

44 

45 
31 

45 

33 

41 
37 

40 
35 

51 
39 

46 
33 

47 
35 

41 
30 

43 
27 

51 
42 

60 
43 

47 
36 

51 
35 

40 
38 

44 
37 

47 
36 

52 
34 

53 
35 

47 
34 

4S.9 
37.9 

NEW  BEDFORD 

MAX 
MIN 

56 
42 

57 
37 

55 
41 

55 
42 

53 
37 

41 
35 

51 
29 

63 

41 

59 
45 

59 
49 

55 
42 

53 
35 

45 
36 

38 
31 

44 
31 

58 
38 

53 
36 

46 
34 

39 
29 

39 

31 

52 
39 

58 
42 

49 
37 

51 
34 

41 
31 

45 
32 

51 

31 

57 
36 

59 

37 

59 
33 

51.4 
3*.4 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

43 
36 

50 
27 

39 
30 

35 

32 

42 
25 

31 
21 

49 
17 

55 
33 

52 

31 

60 
44 

46 
32 

42 
23 

38 
21 

35 
22 

34 
24 

45 
24 

42 
25 

33 
23 

35 
18 

32 
18 

43 
30 

43 
33 

40 
27 

35 
28 

34 
20 

46 

15 

52 
15 

53 
22 

66 
25 

65 
25 

44.2 
25.* 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

56 

46 

50 
32 

47 
43 

55 
43 

46 
32 

42 
35 

48 
25 

60 
35 

57 
41 

50 
48 

55 

44 

47 
33 

tl 

40 
33 

41 
32 

54 
35 

50 
32 

44 
33 

41 
29 

39 
27 

53 
33 

58 

45 

47 
35 

51 

32 

42 
29 

44 
36 

49 
27 

50 
26 

51 
26 

59 
27 

49.* 
34.2 

PROVINCETOWN  1  N 

MAX 
MIN 

57 
46 

51 
38 

47 
35 

57 
45 

50 
36 

40 
37 

44 
34 

57 
28 

57 
45 

55 

47 

54 

44 

46 
36 

43 
28 

42 
36 

40 
33 

52 
36 

49 
37 

44 
27 

42 
35 

44 
33 

51 
35 

56 

44 

47 
43 

50 
35 

42 
35 

48 
36 

52 
22 

50 
26 

50 
31 

50 
24 

48.9 
3S.> 

READING 

MAX 
MIN 

56 
32 

51 
26 

47 
28 

51 
39 

45 
30 

36 
32 

49 
21 

57 
31 

56 
31 

50 
46 

51 
37 

50 
27 

35 
29 

35 
30 

40 
30 

52 
29 

53 
25 

38 
30 

42 
21 

35 
23 

51 
33 

49 
39 

46 

27 

43 
28 

40 
20 

44 
19 

51 
19 

57 
19 

55 
21 

64 
20 

48.0 
21.1 

ROCHESTFR 

MAX 
MIN 

59 

48 

53 
28 

50 
34 

46 
42 

53 
31 

48 
33 

39 
25 

47 
27 

59 
34 

56 

37 

59 

46 

53 
32 

48 
25 

40 
33 

36 

30 

41 
31 

53 
26 

47 
29 

42 
26 

39 
22 

37 
25 

52 
36 

57 

37 

47 
27 

51 
25 

39 
29 

43 
24 

48 
21 

52 
22 

52 
28 

4«.2 

30.5 

ROCKPORT  1  ESE 

MAX 
MIN 

55 
43 

46 
35 

45 
38 

51 
39 

41 
35 

40 
35 

44 
27 

55 
38 

53 
39 

55 
44 

50 
41 

43 
34 

40 
32 

36 
33 

39 
33 

49 
32 

48 

33 

42 
33 

40 
32 

40 
28 

49 

35 

50 
40 

43 

35 

43 
32 

40 
31 

43 
32 

43 
27 

46 
28 

46 

31 

56      45.7 
30     1  34.2 

SALEM  CG  AIR  STATION 

MAX 
MIN 

56 

40 

49 
33 

46 
42 

50 
41 

44 
34 

37 
33 

45 

27 

54 
37 

53 
40 

5* 
48 

48 
42 

47 
29 

41 
29 

35 
31 

42 
26 

52 

33 

49 
35 

41 
34 

40 
27 

36 
31 

53 
32 

50 

41 

47 

37 

44 
36 

38 
30 

44 
28 

44 
28 

51 
26 

50 
33 

59       46.7 
31     1  33.9 

SANDWICH 

MAX 
MIN 

58 

40 

50 
35 

50 
45 

58 
44 

49 
35 

44 
40 

48 
32 

51 
41 

57 
44 

61 
50 

55 
42 

47 
32 

46 
35 

42 
36 

44 
36 

56 
3? 

50 
37 

46 
39 

44 
32 

45 
31 

56 
42 

62 

41 

50 
36 

54 
37 

42 
35 

48 
41 

50 
38 

52 
34 

52 
34 

58 
34 

51.5 
37.9 

SHELBURNE  FALLS 

MAX 
MIN 

57 
40 

50 
25 

47 
27 

39 
33 

42 
27 

42 
28 

35 
17 

48 

17 

57 
28 

56 
30 

56 

42 

46 
25 

46 
24 

40 
25 

36 
26 

42 
25 

49 
25 

46 
25 

33 
16 

36 
16 

33 
22 

36 

31 

41 
31 

40 
30 

40 
25 

36 
16 

39 
16 

44 
16 

54 
19 

54 
19 

44.2 
24.9 

SOUTH  EGREMONT 

MAX 
MIN 

47 
41 

49 
25 

41 
28 

40 
35 

43 
29 

37 
30 

49 
28 

53 
28 

52 
28 

60 
39 

51 
40 

41 
28 

38 
20 

35 
23 

38 
23 

42 
26 

41 
28 

38 
30 

34 
21 

31 
17 

42 
30 

44 
32 

40 
33 

39 
25 

35 
24 

46 
16 

51 
15 

62 

17 

62 
18 

52 
18 

44.8 

2i.5 

SPRINGFIELD  ARMORY 

MAX 
MIN 

53 
38 

54 
31 

45 
35 

44 
32 

48 
30 

37 
27 

50 
23 

54 
39 

55 
36 

63 

45 

51 
37 

50 
31 

42 
28 

40 
29 

45 
27 

54 
29 

48 
29 

37 
31 

40 
23 

33 
26 

46 
33 

46 
35 

46 
36 

45 
33 

39 
28 

45 

25 

50 
23 

51 

27 

58 
30 

55 

24 

47.* 
30.. 

follovlnt   8tatl< 

-  258   - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER    1962 


SUUon 


STOCKBRIDGE 

TAUNTON 

TULLY  0*M 

TURNERS  FALLS 

HAL  POLE 

KESI    CUMMINGION 

HEST    MEOXAV 

WESTON 

WORCESTER    WB   AIRPORT 

NEW    HAMPSHIRE 
BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

BLACICWATER    DAM 

CAMPTON 

COLEBROOK 

CONCORD   WB   AIRPORT 

CONWAr    1    N 

DURHAM 

EAST    DEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN  1  NW 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON 

NASHUA   2  NNW 

NORTHWOOO 

PETERBORO   2  S 

PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH 

I 


Day  01  Month 


57   50 
31   25 


56   50   «9 
Al   23   26 


53   53 

3*   25 


50 
25 


45   36 
22   26 


40   50 
27   25 


36   45 
22   24 


46   51 
26   28 


38   44 
24   21 


52   39 
24   29 


51   37 
22   22 


50   39 
23   28 


49   35 
23   25 


34   41 
22   25 


51   38 
24   28 


48   36 
20   20 


52   56   39 
40   21   26 


49   38 
30   33 


44   42   38 
35   25   24 


49   34 
21   24 


55   53 
28   28 


52   39 
24   28 


43   35 
26   28 


37   20   26 
10   10   14 


52 

40 

49 

24 

29 

37 

50 

40 

47 

26 

28 

35 

52 

39 

42 

22 

26 

33 

41   42   33 
32   24   25 


MAX 
MIN   36 


40  44  34 

32  25  27 

52  47  39 

40  31  33 

39  40  42 

33  24  31 

43  47  36 

31  27  25 


37   37   44 
31   21   23 


52   46   38 

41   26   33 


36   28   33 


35   30 
28   25 


43   33 
30   27 


8   9   10   11   12   13   14   IS  IB   17   18 


37   31 
28   24 


30 

40  41  38 

33  30  31 

45  47  41 

29  33  30 

38  39  32 

26  29  26 


41   35 
30   28 


39   35 
33   25 


50   43   39 
37   33   33 


43   37   37 
32   25   29 


34   30 
28   25 


37   29 
26   23 


43   40   38 
35   31   31 


42   37   34 
33   31   29 


41  37  35 

32  31  28 

44  45  36 

35  31  30 

44  38  34 

37  33  26 

40  35  31 
32  30  27 

39  37  33 

32  32  28 

41  49  43 

36  31  31 

48  42  38 

37  26  31 

36  34  32 

32  29  26 


37   31   28 
30   25   22 


22   24   28 


54   56 
28   33 


47   55 

23   28 


56   55 

29   28 


47   57   56 
20   27   34 


35   50   55 

12   23   25 


54   59   57 
19   28   34 


50   59   56 
21   32   35 


47   54   51 
21   35   39 


42   52   51 
17   29   29 


30   46 
20   24 


28 

17   17 


33   50 
19   27 


30   44 
19   20 


50   59 
19   28 


49   58 
13   26 


49   58 
18   23 


51   56 
16   25 


44  52  53 

18  26  29 

26  42  49 

18  18  33 

50  58  58 

19  26  26 


47   55 
19   23 


42  56  52 

20  29  28 

52  58  57 

18  24  25 

49  55  55 

22  34  31 

40  50  48 

21  28  28 

45  56  54 

17  31  24 


46   58   55 


40   50   48 
18   30   30 


25 

24 

30 

28 

35 

10 

7 

20 

21 

17 

43 

36 

50 

59 

56 

27 

30 

29 

25 

29 

41 

36 

49 

56 

54 

33 

30 

21 

27 

32 

40 

35 

51 

56 

55 

25 

28 

16 

28 

25 

42   50   42 
17   29   28 


32   49   57 
20   23   26 


61   52   48 
47   39   26 


57   45 
40   26 


58   50   49 
41   37   27 


60   52   48 
43   43   28 


52   58   45 
25   35   21 


62   56 
44   43 


55   52 
43   29 


58   46 
43   35 


50   35 
32   24 


50   40 
40   27 


52   35 
33   22 


5  5   46 
42   30 


49   35 
32   24 


48   46 
37   25 


51   44 
38   24 


55   51 
41   24 


49   42 
37   21 


54   46   34 


47   35 
35   24 


52   46 
39   30 


51   40 
35   26 


60   42 
36   26 


52   48 
41   27 


47   45 
34   26 


51   35 
32   25 


45   41 
32   20 


58   46 
45   32 


53   42 
39   22 


48   37 
35   24 


32   31 

14   13 


49   46 
38   25 


54   47 
38   27 


5  4   34 
30   21 


51   45 
41   28 


39   37   39 
16   19   21 


39  40 

23  24 

35  35  40 
25  30  26 

47  39  35 

17  16  16 

36  36  43 
23  32  29 

42  35  41 

25  31  29 

32  33  36 

28  25  25 


32   30 
14   22 


36   35 
14   19 


38   33 
12   15 


44   32 
25   27 


31   34 
9   12 


33   35 
27   29 


30   35 
16   27 


41   38 
26   29 


31   32 
21   25 


12   17   20 


36   34 
25   18 


32   31 
18   26 


32   34 
26   27 


31   31 
14   25 


35   32 
20   27 


46   34 
29   29 


33   39 
25   29 


32   30 
22   25 


28   12   27 


33   36 
25   30 


49   42 
24   31 


54   51   39 
25   24   30 


36   35 
16   22 


32   42 
23   25 


28   39   35 


21   22   23   24   2S   26   27   28   29   30   31 


37   33   43  I  45   38 


37 
29 

46 
31 

44 
29 

37 
27 

44 

30 

45 
27 

36 
19 

30 
13 

30 
13 

46 
29 

47 
29 

34 
30 

52 
25 

50 
22 

33 
24 

51 
29 

53 
25 

44 
30 

35   32 

14   12 


28   32 
16   15 


47   45 
29   32 


43   41 
25   24   27 


46   40 
21   24 


51   48 
24   20 


45   45 
30   31 


47   40 
20   19 


29   31   31 


39   35 
25   28 


31   31 
18   24 


42   33 
20   25 


18   17   29 


36   36 
22   22 


32   36 
21   19 


40   41   44 
21   22   32 


50 
24 

39 
32 

39 
22 

35 
22 

50 
31 

46 
26 

31 
13 

37 
15 

33 
21 

55 
24 

45 
20 

37 
19 

50 
31 

53 
28 

40 
21 

35 
21 

50 
30 

48 
32 

35 
26 

34 
22 

31 
25 

44 
30 

32   35   38 
13   13   23 


36   34 
12   15 


36   35 
13   15 


33 

10 

29 

13 

32  39  34 

24  20  23 

34  42  38 

14  17  21 

32  34  40 

11  8  19 

42  35  46 

22  21  31 

42  35  37 

11  14  17 

46  39  46 

25  21  27 

39  34  42 

19  19  29 

31  33  40 


23   32 
7   12 


37   37 
18   27 


36   38 
12   22 


36   41 
18   30 


35   42 
16   30 


37   40 
23   29 


34   40 
12   20 


35   35   41 
13   16   30 


34   43   35 


50 
29 

49 
31 

36 
29 

43 
24 

36 
22 

48 
28 

42 
24 

37 
27 

34 
26 

32 
18 

32 
19 

40 
24 

30 
18 

26 
16 

24 
12 

25 
9 

21 
12 

28 

12 

52 
32 

52 
32 

37 
31 

43 
21 

35 
21 

48 
31 

45 
28 

48 
29 

40 
29 

42 
22 

37 
21 

45 
25 

44 
22 

46 
27 

37 
28 

37 
14 

33 
16 

43 
28 

41 
20 

36 
22 

27 
20 

31 
11 

30 
13 

38 
18 

43 
24 

41 
25 

42 
28 

34 
18 

37 
15 

38 
21 

36   27   25 


45   45 
30   29 


50   45   44 
39   30   26 


35   42   35 
29   25   22 


50   48   47 
40   32   26 


50   46   44 
39   36   29 


32   32   34 
24   22   23 


38   36 
19   16 


44   47 
22   17 


40   43 
26   24 


32   34 
15   13 


41   46 
28   26 


35   40 
27   26 


37   34 
25   21 


41   39 
31   24 


39   34 
26   16 


43   37 
29   30 


44   38 
34   24 


40   36 
27   24 


37   42 
10   16 


34   38   42 


34   42 
14   14 


36   39   42 


40   42 
12   13 


34   36   35 


41   44   53 
20   18   15 


37   44   50 
19   12   14 


54   55   55 
20   19   26 


47  55  55 

17  20  20 

57  55  56 

19  20  20 

52  53  62 

19  21  21 


59   60 
17   19 


56   68 
17   19 


55   68 
21   22 


55   65 
41   38 


22   22   25 


50   60   56 


50   57   53 
23   28   31 


50   59   56 
18   20   20 


52   58   59 
15   17   17 


11   11   14 


57   55   64 
16   18   18 


59   55 

13   15 


61   58 
17   22 


33   31j  31 
20   181  21 


36   44i  49   51   55 
3    8   10   15   16 


37   28 
21   22 


42   36 
32   26 


37   35 
27   23 


39   35 
28   28 


45   39 
30   25 


39   35 
31   30 


35   32 

26   22 


40   36 
27   28 


32   34   36]  44   51   55 
20    6    8   13   13   18 


41   44   50   50   57   55 
20   19   15   17   18   18 


39   42   49  1 


37   35   40 
24   18   16 


44   46   47 
17   18   19 


47 

53 

56 

58 

62 

13 

12 

15 

15 

15 

41 

48 

54 

54 

62 

19 

21 

24 

24 

25 

34 

37 

40 

44 

47 

7 

10 

11 

12 

14 

38   43 
16   13 


42   45 
21   19 


47   39  1  38 
34   25'  22 


48   50   51 


52   59 
19   23 


58   55   59 
18   20   19 


34   32 
29   28 


45   41 
25   27 


41   36 
31   25 


41   38 
32   27 


36   31   28 


32   33   37   40 
21   17   19   23 


14   22   40 


39   45   51 
20   19   14 


43   51  j 
19   21 


35   44   52 


38   45 
10   16 


39   41  I  37 
28   25'  21 


42   42   35 
31   32   29 


56   55 
16   20 


61   62   64 
28   31   27 


54   57   66 
18   20   24 


25   25   27 


48   55   58 
17   19   20 


48.5 
28.7 


43.6 
25.5 


47.6 
26.2 


49.3 
29.5 


39.3 
23.1 


39.3 
21.8 


43.6 
26.6 


44.0 
24.6 


37.4 
19.5 


45.6 
26.5 


44.8 
22.3 


46.4 
27.1 


39.5 

19.7 


36.0 
19.4 


44.7 
26.4 


41.2 
25.7 


43.5 
28.6 


41.6 
23.5 


46.4 
26. 3 


46.2 
26.8 


27.8 
13.6 


46.9 
27.0 


46.5 
28.3 


44.7 
24.8 


38.0 
22.2 


43.5 
23.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1962 


StaUon 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PORTSMOUTH 

MAX 

MIN 

50 
30 

45 
25 

41 
26 

45 
36 

40 
30 

38 

30 

40 
19 

54 
20 

50 
27 

53 
37 

48 

35 

45 

19 

33 
26 

33 
27 

38 
24 

50 
27 

52 
25 

36 
27 

42 
21 

42 

20 

46 

28 

46 

35 

41 
25 

37 
26 

37 
24 

37 
15 

45 

15 

50 
17 

49 

17 

53 

17 

43.9 
25.1 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

48 
41 

48 
25 

51 
28 

40 
34 

42 
32 

39 
31 

33 
20 

49 
26 

55 
26 

54 
30 

53 
40 

44 
28 

43 
22 

36 
29 

35 
25 

39 
26 

45 
22 

44 
30 

32 
20 

35 
18 

34 
22 

43 
33 

41 
33 

43 
27 

37 
22 

37 
15 

43 
14 

46 
17 

54 
17 

54 
18 

43.3 
25.7 

TAMWORTH  2 

MIN 

48 

40 

51 
22 

38 
22 

46 
31 

40 
33 

37 
30 

49 
14 

58 
26 

55 
27 

49 
29 

49 
38 

50 
26 

37 
21 

36 
27 

39 
25 

53 
32 

50 
28 

43 
27 

42 
14 

35 

17 

33 
20 

42 
32 

40 
32 

41 
26 

39 
20 

42 
10 

52 
12 

57 
15 

55 
17 

56 

16 

45.4 
24.4 

WINDHAM 

MAX 

MIN 

59 
40 

52 
25 

39 
28 

51 
36 

46 
30 

38 
32 

50 
18 

60 
25 

57 
27 

59 
34 

53 

40 

51 
26 

39 
24 

38 
30 

41 
28 

54 
31 

54 
34 

37 
30 

46 
23 

36 
24 

48 
30 

49 
39 

46 
32 

43 
25 

40 
22 

45 
19 

54 
15 

59 
19 

58 
21 

67 
20 

49.0 
27.7 

WOLFEBORO 

MAX 
MIN 

48 
38 

48 
28 

35 
30 

45 
34 

38 
34 

35 
29 

45 
21 

55 
30 

54 
33 

52 
38 

50 
37 

44 
29 

30 
24 

35 
26 

39 
27 

44 
31 

44 
32 

33 
29 

39 
21 

3 
21 

42 
23 

42 
37 

38 
31 

34 
28 

35 
23 

39 
16 

45 
19 

51 
24 

51 
24 

59 
26 

42.8 
28.2 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

43 
37 

50 
28 

43 
24 

49 
32 

39 
32 

34 
28 

48 

20 

56 
25 

56 
28 

55 
30 

55 
33 

40 
27 

32 

19 

37 
19 

35 
25 

41 
25 

42 
30 

34 
26 

38 
19 

37 
16 

34 
25 

47 
32 

36 
29 

35 
27 

39 
24 

40 
12 

49 
17 

53 
18 

53 
20 

60 
21 

43.7 
25.0 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

56 

43 

50 
40 

58 
44 

52 
42 

46 
37 

39 

34 

46 
30 

55 
46 

53 
46 

59 
49 

52 
42 

49 
35 

47 
32 

38 

32 

45 
32 

53 
37 

48 
39 

47 
34 

39 
31 

41 
29 

53 
38 

54 
42 

45 
36 

49 
37 

42 
35 

44 
34 

46 
39 

50 
40 

52 
42 

49 
40 

48.6 
38.0 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

55 

34 

50 
29 

45 
32 

50 
37 

45 
26 

35 
30 

50 
20 

57 
36 

55 
38 

59 
43 

50 
39 

49 
29 

35 
28 

34 
27 

41 
26 

52 

30 

51 
30 

40 
29 

37 
21 

36 
22 

49 
30 

51 
35 

44 
30 

47 
28 

39 
25 

42 
23 

48 
26 

54 
27 

54 
35 

54 
26 

47.3 
29.8 

KINGSTON 

MAX 

MIN 

58 
46 

51 
25 

46 
36 

54 
39 

47 
28 

44 
35 

50 
20 

59 
27 

57 
29 

60 
46 

55 

45 

51 
26 

42 

28 

40 
31 

44 
29 

55 
34 

53 
25 

48 
34 

38 
23 

35 
19 

52 
33 

56 
41 

47 
35 

51 
28 

44 
21 

45 
30 

46 
27 

54 
28 

55 
26 

61 
27 

49.9 
30.8 

PROVIDENCE  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 
37 

51 
30 

49 
39 

52 

41 

47 
33 

38 
33 

46 
27 

59 
31 

56 
42 

60 
46 

51 
40 

49 
33 

40 
32 

36 

31 

44 
30 

55 
35 

53 
30 

42 
32 

40 
26 

39 
26 

52 
36 

57 
41 

47 
33 

50 
33 

41 
28 

45 
30 

50 
28 

56 
26 

56 
29 

53 

25 

49.0 
32.6 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

46 

41 

50 
26 

52 
26 

38 
31 

41 
35 

40 
32 

33 
23 

51 
23 

56 
28 

55 
26 

54 
41 

46 
28 

45 
24 

36 
28 

34 
28 

42 
27 

48 
25 

45 
28 

32 

40 
21 

36 
23 

41 
33 

42 
36 

41 
28 

38 
25 

35 
19 

44 
16 

44 
18 

51 
21 

52 
21 

43.6 
25.9 

BENNINGTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

47 
40 

50 
24 

42 
28 

42 
34 

42 
29 

33 
29 

47 

15 

55 
26 

54 
27 

60 
46 

51 
39 

40 
23 

35 
19 

35 
26 

37 
25 

44 
21 

38 
18 

34 
28 

33 

10 

38 
15 

44 
29 

44 
34 

40 
32 

35 
32 

37 
27 

43 
14 

50 
15 

55 
19 

58 
19 

59 

20 

44.1 
25.5 

BLOOMFIELD 

MAX 
MIN 

41 
35 

46 
25 

41 
25 

38 
33 

37 
31 

33 
28 

44 
20 

54 
30 

51 
35 

55 
28 

52 

34 

34 
25 

28 
13 

29 
18 

32 
20 

40 
17 

32 
18 

32 
26 

34 
11 

37 
16 

33 
32 

40 
33 

40 
20 

35 
18 

34 
20 

40 
6 

48 
U 

51 
14 

51 
15 

53 
16 

40.5 
22.5 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

40 
31 

46 
24 

38 
23 

36 
30 

34 
28 

30 
22 

41 
14 

51 

40 

51 
27 

45 
39 

40 
29 

33 
IS 

33 
17 

33 
26 

33 
23 

41 
18 

36 
20 

34 
19 

32 
10 

39 
15 

43 
31 

43 

33 

36 

25 

34 
26 

33 

17 

40 
14 

46 

16 

50 
18 

56 
18 

53 
22 

40.0 
23.1 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

46 
37 

52 

21 

37 
20 

38 
31 

38 
27 

35 
29 

48 
15 

57 
24 

53 
23 

50 
32 

48 
36 

42 
22 

35 

16 

36 
25 

41 
23 

42 
23 

41 
22 

35 
27 

37 
9 

35 
14 

38 
26 

40 
33 

40 
28 

36 

24 

37 
20 

43 

7 

45 

10 

55 
13 

52 
14 

52 

15 

43.1 
22.2 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

44 
34 

43 
IS 

50 
19 

35 
22 

40 
27 

35 
28 

30 
12 

45 
15 

55 
21 

55 

27 

55 
38 

40 
19 

40 
14 

35 
21 

31 
22 

35 
14 

43 
15 

39 
12 

32 

6 

35 
8 

38 
15 

38 
30 

36 
28 

36 
22 

35 

11 

36 

8 

44 
8 

52 

11 

54 
12 

57 
14 

41.6 
18.4 

CORNWALL 

MAX 
MIN 

48 
39 

50 
23 

39 
29 

39 
32 

38 
26 

34 
29 

38 
16 

48 
29 

54 
28 

54 
37 

42 
37 

40 
26 

34 
18 

36 
26 

37 
27 

45 
21 

38 
25 

36 
28 

35 
15 

36 

18 

41 
32 

43 

34 

42 
29 

42 
27 

37 
25 

42 
15 

50 
21 

51 
19 

55 
21 

56       42.7 
24     '     25.9 

DORSET  1  S 

MAX 
MIN 

48 
39 

50 
21 

38 
26 

39 

32 

38 
26 

35 
29 

46 
15 

55 
29 

55 
27 

54 
39 

50 
36 

41 
26 

36 
17 

35 
24 

35 
25 

41 
26 

39 

20 

33 
26 

34 
13 

38 
13 

44 
30 

44 
34 

35 
31 

35 
30 

35 
24 

45 
12 

50 
15 

61 
16 

52 

20 

60     ,  43.7 
21       24.9 

ENOSBUPG  FALLS 

MAX 
MIN 

43 
35 

43 
25 

40 
23 

36 
32 

35 
30 

33 
25 

43 
15 

51 
32 

51 
30 

49 
29 

47 
34 

37 
20 

33 
16 

31 
25 

37 
16 

39 
14 

35 
14 

37 
22 

31 
9 

39 
14 

44 
23 

49 
35 

38 
25 

29 
19 

34 
21 

37 
15 

48 
9 

47 
13 

50 
27 

55 

32 

40.7 
22.6 

MC  INDOE  FALLS 

MAX 
MIN 

45 
36 

41 
25 

47 
27 

39 
28 

44 
33 

36 
30 

32 

21 

43 
24 

55 
30 

52 
31 

52 
36 

40 
29 

36 
19 

34 
22 

32 
27 

35 
21 

41 
21 

35 
23 

33 
15 

34 
16 

37 
18 

40 
31 

41 
31 

37 
26 

35 

27 

35 

15 

34 
14 

36 
13 

45 

16 

44 
18 

39.8 
24.1 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

38 
36 

41 
26 

49 
24 

36 
27 

39 
29 

35 
29 

31 
16 

43 
20 

52 
28 

52 

30 

49 
36 

40 
23 

37 
17 

36 

24 

31 
26 

36 
26 

40 
23 

37 
25 

34 
14 

34 
15 

37 
21 

40 
32 

40 
33 

35 
25 

34 
20 

36 

16 

35 
12 

40 
12 

43 

15 

44 

17 

39.1 
23.3 

MONTPELIER  FAA  AP 

MAX 
MIN 

38 
33 

45 
24 

34 
25 

38 
31 

33 
30 

31 
26 

40 
14 

51 
31 

49 
27 

46 
37 

44 
29 

35 
16 

34 
16 

29 
25 

34 
23 

39 
19 

36 
22 

30 
19 

31 
12 

34 
14 

38 
29 

38 
31 

32 
26 

31 
26 

31 
14 

35 
12 

43 
12 

47 
16 

51 

17 

52 
15 

38.4 
22.4 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

35 
23 

32 

18 

26 

21 

30 
20 

22 

18 

21 
13 

28 
12 

33 
25 

35 
25 

41 

23 

29 
17 

28 
18 

19 
11 

19 
10 

29 

15 

27 
18 

27 
15 

23 
13 

26 
16 

30 
16 

33 
23 

27 
14 

22 

17 

25 

18 

29 
17 

39 
21 

55 
37 

53 
42 

47 
32 

30.7 
19.6 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

41 
31 

46 
26 

39 
25 

36 
32 

35 
29 

30 
25 

42 
16 

50 
38 

51 
30 

47 
32 

42 
30 

35 
16 

33 
15 

30 
25 

34 
22 

38 
21 

32 
23 

34 
19 

30 
11 

35 
15 

39 
30 

39 
32 

33 
23 

33 
27 

34 
15 

39 
12 

47 
20 

46 
19 

56 
19 

52     1  39.3 
23       23.4 

NORTH  DANVILLE 

MAX 
MIN 

39 
30 

45 
22 

36 
25 

39 

30 

32 
26 

26 
21 

41 
15 

63 
32 

52 

30 

54 
32 

46 
26 

30 
15 

29 

15 

26 
22 

29 
21 

39 
15 

32 
21 

30 
18 

32 

15 

33 
15 

36 
26 

39 
29 

30 
20 

33 
20 

36 
19 

36 

15 

46 
15 

54 
15 

49 

15 

56     1  38.7 
16       21.2 

REAOSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

46 
38 

46 
26 

50 
26 

38 
32 

35 
28 

40 
27 

32 

18 

49 
21 

53 
28 

52 
28 

54 
39 

42 
28 

46 
21 

35 
22 

33 
23 

37 
24 

46 
25 

44 
27 

33 
18 

39 
19 

33 
21 

42 
31 

43 
32 

38 
31 

35 
20 

34 
11 

39 
11 

45 
16 

55 
21 

53     1  42.2 
21     1  24,5 

RUTLAND 

MAX 

MIN 

45 
40 

50 
25 

41 
28 

42 
34 

38 
28 

36 
29 

46 
19 

56 
30 

56 

26 

58 
44 

53 
37 

39 
24 

36 
19 

34 
27 

36 
25 

44 
22 

36 
21 

33 
25 

35 
10 

39 
16 

44 
30 

42 
31 

42 

33 

36 

31 

37 
26 

44 
15 

50 
18 

54 
20 

62 
22 

62 
23 

44.2 
26.1 

SAINT  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

44 
38 

47 
35 

41 
29 

39 
32 

36 

33 

35 
29 

42 
23 

50 
38 

52 
40 

49 

41 

44 
37 

40 
22 

33 
21 

35 
27 

35 
24 

42 
24 

35 
25 

35 
26 

32 
16 

39 
25 

43 
33 

45 
37 

40 
32 

35 
30 

36 
26 

40 
22 

45 
28 

45 
27 

45 
27 

48 
29 

40.9 
29.3 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

44 
36 

49 
25 

43 
24 

44 
32 

38 
32 

35 
28 

45 
20 

55 

31 

54 
29 

53 
31 

55 
35 

36 
27 

33 
16 

33 
26 

33 
26 

42 
21 

38 
18 

33 
25 

36 
14 

37 
15 

39 
25 

38 
35 

40 
30 

35 
24 

38 
27 

39 
9 

44 

11 

50 
13 

50 
16 

51 
17 

42.0 
23.9 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

44 
35 

41 
21 

48 
21 

33 
29 

30 
23 

33 
24 

27 
9 

47 
11 

48 
25 

49 
25 

48 
34 

35 
22 

44 
16 

33 
18 

28 
19 

30 
20 

40 
25 

38 
26 

29 
17 

33 
11 

32 

15 

37 
29 

38 

27 

35 
26 

32 

14 

30 
2 

41 

2 

46 

7 

53 
16 

59 
17 

36.7 
19.6 

VERNON 

MAX 
MIN 

47 
41 

51 
24 

53 
25 

40 
34 

45 
28 

44 
28 

35 
20 

51 
26 

57 
28 

56 
30 

55 
43 

48 
27 

48 
30 

36 
27 

38 
28 

43 
27 

53 
24 

47 
24 

33 
20 

40 
20 

34 
23 

41 
33 

43 
35 

45 
31 

42 
23 

38 
16 

45 
16 

49 
18 

55 
20 

54 
20 

45.6 
26.4 

WATERBURY  1  NNE 

MAX 
MIN 

40 
33 

42 
26 

49 

25 

39 

30 

37 
28 

33 
25 

33 

15 

44 
29 

49 
29 

51 
35 

49 

33 

38 
22 

37 
17 

35 
24 

33 
21 

35 
22 

39 
25 

36 
23 

32 

14 

32 
16 

r. 

42 

33 

40 
29 

35 
25 

35 
22 

3* 
12 

36 

13 

41 
16 

42 
19 

49 

20 

39.1 
23.6 

WEST  BURKE 

MAX 

MIN 

45 
35 

42 
22 

47 
22 

40 
28 

39 
30 

34 
26 

30 
19 

43 
19 

53 
28 

58 
22 

54 
26 

36 
25 

33 
12 

32 

16 

28 
22 

32 
17 

39 
16 

34 
20 

34 
10 

34 
9 

35 
14 

37 
29 

40 
28 

34 
24 

36 
22 

36 
6 

1 

44 
8 

50 
10 

51       39.5 
12     1  19.5 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

42 
34 

45 
21 

47 
23 

37 
29 

39 
30 

37 
29 

31 
16 

43 
23 

56 
24 

53 
30 

51 
39 

43 
26 

39 
19 

35 
26 

32 
25 

38 
20 

46 
21 

40 
27 

32 
9 

38 
12 

35 
20 

37 
32 

41 
31 

38 
25 

36 
20 

37 
12 

38 
13 

45 
15 

48 
16 

49 
17 

40.9 
22.8 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


N£VI  ENGLAND 
NOVEHBL'R  1862 


STATION 

Day  of  month 

! 

DEPTH 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

BURLINGTON  U  OF  VT..  VT. 
1  INCH 

3  INCHES 

10  INCHES 

HAX 
HIN 

HAX 
HIN 

HAX 
HIN 

42 

39 

43 
40 

44 
42 

44 

36 

43 
37 

43 
42 

38 
35 

39 
36 

42 

40 

38 
37 

39 
37 

41 
40 

37 
36 

38 
37 

40 
40 

36 
3S 

37 
36 

40 
39 

36 
33 

36 
34 

39 
38 

41 
36 

41 
36 

40 
39 

43 
37 

42 
38 

41 
40 

42 
39 

42 
39 

42 
40 

41 
37 

41 
38 

42 

41 

38 
34 

38 
35 

41 
39 

34 
33 

35 
33 

39 
37 

35 
33 

35 
34 

38 
37 

35 
33 

36 
34 

37 
37 

34 
32 

34 
33 

37 
36 

33 
32 

33 
32 

36 
35 

34 
32 

34 
33 

36 
35 

32 
31 

33 
32 

36 
35 

32 
31 

32 
32 

35 
35 

34 
31 

35 
32 

35 
35 

37 
35 

37 
35 

37 
35 

36 
34 

36 
34 

37 
36 

34 
33 

34 
33 

37 
36 

34 
32 

34 
33 

36 
35 

32 
32 

33 
32 

36 
35 

32 

31 

32 
32 

35 
34 

31 
31 

32 
31 

34 
34 

31 

31 

32 

31 

34 
34 

32 
31 

32 
31 

34 
34 

35.9 
33.7 

36.3 
35.4 

38.1 
37.2 

BURLINGTON  U  OF  VT . 


SLOPE  OF  GROUNOi  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.  SOIL  TYPEi  MELROSE,  FINE  SANDY  LOAM.  GROUND  COVERi 
KENTUCKY  BLUEGRASS.  INSTRUMENTATION,  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTEN- 
TIOMETER. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■3-6. 

ROCHESTER,  MASS. 

EVAP 

.01 

.06 

.04 

.02 

.03 

.06 

.03 

.03 

.04 

.02 

.03 

.05 

.04 

.01 

WIND 

19 

27 

46 

93 

25 

22 

27 

22 

8 

34 

48 

54 

9 

16 

71 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HASSABESIC  LAKE,  N.  B. 

EVAP 

.05 

.02 

_ 

_ 

.05 

.02 

.03 

.04 

.03 

.03 

.05 

.04 

.02 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

WIND 

43 

10 

79 

68 

33 

36 

12 

15 

32 

72 

55 

37 

37 

33 

79 

72 

41 

11 

4e 

23 

12 

« 

91 

2q 

17 

10 

lOl   8   11 

1    1 

5 

1023 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  diiecBon 

Wind 
m- 

speed 
p,  h 

Relab 

ve  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

s  s  s 

1 

Station 

1 

III 
III 

« 

< 

1^ 

£  a 

1   ^ 

a    1 

_  a 
Si 

< 

o  Ul 

< 

o  tn 

a. 

Oh- 

o  ui 

a 

Ol- 

o  Ul 

8 

H 

§ 

3 

01 

A 

A 

0) 

01 

T 
8 

1 

1 

III 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

65 

55 

- 

2 

1 

3 

2 

2 

1 

11 

5.8 

BLUE  HILL  WB,  MASS. 

NNW 

22 

l*.Z 

49 

NW 

11+ 

77 

78 

60 

70 

6 

4 

1 

4 

1 

0 

16 

50 

- 

BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS. 

WNW 

20 

13.5 

40 

NE 

3 

72 

73 

58 

S7 

8 

3 

3 

2 

1 

0 

17 

52 

6.2 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 

NNW 

20 

13.9 

38++ 

SE 

10 

74 

74 

56 

68 

7 

1 

3 

1 

1 

0 

13 

5.9 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT. 

N 

14 

7.0 

31 

N 

11 

83 

86 

61 

78 

8 

2 

3 

3 

0 

0 

16 

47 

7.3 

CARIBOU  WB  AIRPORT,  ME. 

NW 

17 

10.3 

35++ 

WNW 

23 

88 

87 

74 

85 

8 

2 

3 

3 

1 

0 

17 

- 

7.3 

CONCORD  WB  AIRPORT,  N.H. 

NW 

21 

5.6 

31 

NW 

11 

81 

81 

56 

70 

3 

4 

3 

1 

1 

0 

12 

49 

6.0 

HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

N 

28 

7.2 

25 

NW 

23  + 

80 

83 

56 

70 

3 

5 

3 

Z 

0 

0 

13 

51 

6.4 

MOUNT  WASHINGTON,  N.H. 

NW 

39 

24.5 

124% 

NW 

23 

70 

74 

71 

66 

3 

3 

6 

2 

2 

1 

17 

53 

5.6 

NANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 

NNW 

1* 

14.9 

50 

NW 

15 

81 

78 

70 

79 

4 

5 

2 

2 

2 

1 

17 

43 

7.2 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

-   ■ 

8.8 

29 

NW 

22 

- 

73 

54 

- 

5 

1 

3 

2 

1 

0 

12 

57 

6.1 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

5 

3 

2 

0 

0 

15 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  ME. 

NNW 

19 

8.2 

34 

N 

15  + 

83 

83 

55 

76 

5 

5 

2 

1 

2 

0 

15 

44 

6.1 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT,  R.I. 

NNW 

21 

10.4 

33 

NNW 

15 

76 

78 

57 

69 

5 

4 

0 

4 

1 

0 

14 

54 

6.0 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 

NW 

14 

8.7 

35++ 

ENE 

3 

74 

73 

61 

66 

3 

5 

2 

2 

1 

0 

13 

- 

6.0 

«  PEAK  GUST 

See  refeieace  notes  toUowing  Station  Indez. 
-   261    - 


s^ 

JO 

WI 

A] 

.L 

Al 

^D 

S] 

NC 

)W 

0 

N 

GI 

^O 

u^ 

ID 

NEW  ENGLAND 
NOVEMBER  1962 

Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 

T 

T 

COLLINSVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

T 

_ 

.5 

.5 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 
1 

T 
1 

GROTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

1 

T 

T 
T 

HARTFORD  BRAINARO  FLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

l.» 

2 

T 

1 

T 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

- 

T 

2.0 

2 
.3 

.4 

1 

2 
.2 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

.5 

1 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

1.1 

1 

T 
1 

T 

T 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.8 

1 

.2 

T 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

.1 

T 

4.Z 
4 

4 

1.0 
4 

T 

T 
T 

.6 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.3 

.3 

2.0 
2 

2 

.2 
2 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.0 

- 

.5 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

westbrook; 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

T 
T 

WOODBURY  3  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.4 
4 

2 

1 

T 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 
I 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

.2 

T 

2 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

3.7 

T 

18. 9 

9 

12 

6 

5 

5 

5 

.6 
6 

3 

T 
T 

1.4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1*.5 

12 

10 

9 

6 

5 

3 

T 

1.3 

1 

I 

1 

T 

T 

T 

T 

BRAS SUA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

1.3 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

3.5 

- 

- 

1.2 

1.. 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

T 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

. 

BRIOGTON  1  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

3.0 
3 

2 

1 

T 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2 

1.0 

T 
1 

1 

.9 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 
T 

T 

1.2 

T 

.7 

2 

0.2 

T 

2 

0.2 

T 
1 

1 

1 

1 

1 

.2 

1 

.4 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

2.0 
2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

' 

T 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4.5 
6 

5.5 

10 

8 

e 

8 

8 

8 

8 

6 

6 

T 
6 

6 

4 

4 

4 

4 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

2 

2.0 
3 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

3.5 

* 

6.6 
10 

9 

.5 
9 

2.5 

11 

10 

9 

8 

8 

8 

T 
8 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 

1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

1.2 

1 

.6 
2 

1 

1 

1 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

2.0 

2.0 

4 

T 
5 

5 

5 

5 

5 

T 
4 

1.0 
2 

T 
2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MACHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.0 
5 

6.0 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

5 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

.2 

- 

- 

.3 

- 

- 

- 

- 

- 

MILLINOCKET  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

..2 

T 

T 

T 

T 

i.e 

4.S 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

l.t 
6 

4 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 

T 

10.0 
12 

11 

10 

9 

a 

a 

T 

a 

7 

T 
2 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

.2 

T 
T 

T 

T 

.  .8 
1 

T 

.3 

T 

T 

T 

RIPOGENUS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 

- 

- 

3.5 

4.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

<> 

2 

1 

.7 

1 

1 

1 

T 

1.! 

1 

T 

RUMFORO  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

.1 

- 

- 

.3 

- 

- 

~ 

- 

T 

1.1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SQUA  PAN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

3.0 

T 

- 

- 

- 

-■ 

T 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Slition 

Day  of  month 

' 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 
T 

T 

AMHERST 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

BEDFORD 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

.9 

1 

T 

T 

BLUE  HILL  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

.A 

1 

T 

T 

T 

2.5 

3 

T 
2 

1 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.3 

T 
T 

T 

.6 

I 

T 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
2 

EAST  WAREHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

1.3 

1 

T 

T 
T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.5 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

1 

T 
T 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 

- 

- 

- 

T 

3.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

T 

T 
T 

T 

T 

3 

T 

T 

.1 

T 
T 

.1 

T 
T 

1.2 

T 

T 

READING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

.7 

T 

T 
T 

2.2 
2 

1 

T 
1 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.2 

T 

SOUTHBRIOSE  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

4.0 
4 

2 

T 
2 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

1.5 

1 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.6 

- 

- 

- 

1.1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 

T 

i 

T 

T 

1.0 

T 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.2 

T 

.2 

2.1 
2 

.2 
2 

.1 

2 

WEST  CUMMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WEST  MEDWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.3 

.5 

2.5 
2 

I 

T 

WEST  OTIS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.5 

- 

.5 

- 

T 

.5 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

WINCHENDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

- 

- 

- 

T 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

.6 

- 

- 

- 

- 

.3 

T 

- 

- 

- 

- 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

.4 

T 

T 

3.2 

3 

T 
1 

1 

T 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

2.3 
2 

2 

T 
2 

.4 

2 

1 

1 

.5 

1 

1 

1 

T 
1 

.4 

1 

1.0 
2 

1.3 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

I 

3.0 

1 

T 

2.0 

1 

T 

2.0 

T 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

*.o 

3 

T 
3 

3 

2 

.5 

2 

2 

2 

2 

T 

2.0 
2 

.5 

.5 
3 

3 

3 

2 

2 

1 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

5 

5 

1.4 
6 

5 

.2 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

8.3 
12 

.5 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

2.4 

14 

14 

14 

T 
12 

3.0 
10 

.7 
10 

.8 

11 

11 

11 

11 

10 

10 

9 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

' 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 
T 

.2 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

.7 

1 

T 

T 

EAST  DEERING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.4 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

.3 
2 

T 
2 

2 

- 

1 

T 
1 

T 
1 

1 

1 

• 

5.0 

5 

.3 

.3 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

- 

3.5 
6 

1.0 

6 

6 

5 

5 

5 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 

T 
T 

T 
T 

.5 

T 
T 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.6 
2 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

2.3 
2 

1 

T 

T 

.5 

T 

T 

I 
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Stahon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

1.2 

1 

.2 

1 

1 

1 

T 

LAKE PORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 

1.2 
1 

1 

1 

.1 

T 

.A 

T 

l.l 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.1 

T 

.2 

T 
T 

.E 

.4 

T 

T 

T 

T 

c 

MILAN  7  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

2.0 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

1.0 

- 

- 

- 

l.O 

- 

- 

- 

- 

1.0 

1.5 

T 
0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MILFORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.2 

T 

.2 

T 

.7 

T 

T 

T 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

\' 

2 

2 

2 

2 

T 
2 

2 

.5 

1 

a.o 

6 

4 

4 

.5 

4 

1.8 

4 

3 

2.0 
2 

.2 

3 

2 

T 
1 

.9 
2 

11. 1 

5 

2.C 

* 

3.; 

5 

T 
5 

4 

3 

3 

1 

1 

NASHUA  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

PINKHAM  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

.5 

.T 

T 

T 

1.0 

i 

i' 

2.: 

3 

T 
3 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.a 

T 

T 

T 

T 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.5 

1 

- 

l' 

WALPOLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 
T 

.5 

1 

T 
T 

T 

T 

WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

2.0 
2 

- 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.; 

1 

T 

T 

RHODE  ISLAND 

SLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 

T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

1 

T 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

1.7 

2 

T 
I 

WOONSOCKET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 
2 

1 

VERMONT 

BENNINGTON  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

2.0 

2 

T 
2 

2 

T 

T 
T 

1.0 

T 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

r 

.5 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2.0 

.1 

1 

.1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

2.1 
2 

.2 

T 

T 

T 

T 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

T 
1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

1.2 

1 

1 

1 

T 

.8 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

1 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

2.e 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

MONTPELIER  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

*.3 

T 

T 

T 

T 

T 

.8 

.4 
1 

T    T 

1 

T 

.7 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

/ 

1.2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

'- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

READSBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

1.0 

1 

T 
1 

1 

T 
1 

T 

T 
T 

l.J 

1 

.8 
2 

2 

2 

-2 

1 

1 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

2.S 
2 

2 

1 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

SAINT  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.7 
2 

2 

2 

1 

1 

T 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

1 

.5 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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REFERENCE  NOTES 

Addltioaal  Information  regarding  the  cllnate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Clima tologlst  for  Northern  and  Cent*.al  New 
Ingland  (Uaine,  New  Hampshire.  Vermont,  and  Massachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Bout  9,  Massachusetts,  or  to 
the  State  Climatologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heat tng  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  date  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in 
this  Issue. 

Divisions ,  as  used  in  "CI 1 ma  to logical  Data"  Table  and  on  the  maps ,  became  effective  with  data  for  January  1957, 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  ''F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
■ovement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Hln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  clima to logical  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes 
of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table" ;  "Daily  Precipitation"  Table ;  "Dally  Temperature"  Table ;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table ;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table ;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation .   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables"  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  Intervals,  are  published  in  the  July  or  August  issues, 
or  as  delayed  data  in  the  December  Issue  of  this  publication. 

OTHER  REFERENCE  NOTTS 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No, record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

tt   Mount  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont  not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes  for 
the  State  or  Section. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month . 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

I  General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
I  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
I "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
I  25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 

Data  for  the  respective  stations ,  obtained  as  indicated  above ,  price  15  cents . 

; Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
I  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
jto  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  ENGLAND  -  SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  -  DECEMBER  1962 


GENERAL:    December  continued  to  prolong  the  string  of 
months  with  below  normal  temperature  and  was  especial- 
ly notable  for  the  end-of-month  storm  which  brought  dam- 
aging winds  and  bone-chilling  temperatures  almost  gener- 
ally as  well  as  record  breaking  snowfall  in  Maine.     High- 
lights are  given  below. 

TEMPERATURE:     December  was  the  sixth  consecutive 
month  with  a  temperature  deficit  generally,,  continuing 
the  trend  from  July.     It  was  the  eighth  cool  month  in  a 
row  in  central  Massachusetts,   where  the  temperature  de- 
ficit from  normal  averaged  3"  for  the  entire  period.     In 
northern  Maine  this  was  the  ninth  month  in  a  row  with  a 
temperature  deficit,  with  an  average   for  the  period  2.  7° 
below  normal.     Clear  skies  and  dry  air  on  December  1 
produced  a  very  large  diurnal  temperature  range  in  many 
susceptible  localities.     Ranges  exceeded  40°  at  a  number 
of  these  places  with  up  to  50°  in  some  sections  of  Connect- 
icut. 

WINDSTORM  OF  DECEMBER  5-6:    Winds  gusted  to  gale 
force  in  many  areas,  with  widespread  instances  of  damage 
to  roofing,   windows,    signs,   antennae,    and  chimneys. 
Felled  trees  caused  many  power  outages.     Storm  surge 
tides  2  to  4  feet  above  normal  and  pounding  surf  struck 
east-facing  coastlines.     Heavily  damaged  were  boats,    sea- 
walls,  and  beaches.     Coastal  lowlands  were  flooded  and 
sand  and  rocks  washed  onto  shore  roads.     Plum  Island, 
Mass.  ,   was  cut  off  by  a  foot  of  water  covering  the  road 
to  the  mainland.     Three  summer  cottages  there  were  des- 
troyed and  five  other  buildings  partially  wrecked  by  the 
pounding  waves. 

STORM   AND  BLIZZARD  OF  DECEMBER  29-31:    Much  of 
central  and  northern  Maine  was  paralyzed  by  an  extreme- 
ly severe  blizzard.     Elsewhere  in  northern  New  England 
blizzard  conditions  prevailed  to  a  lesser  degree,   while 
the  storm  impact  in  the  southern  portion  canne  mostly  from 
wind  and  cold.     The  storm  was  spawned  by  a  very  com- 
plex barometric  pressure  system.      A  principal  feature 
was  the  rapid  deepening  of  a  low  pressure  center  late  on 
December  29  just  off  the  Virginia  coast.     This  low  moved 
east-northeastward  beyond  the  65°  W.   meridian  before 
turning  sharply  to  the  left  at  midday  on  December  30,   to- 
wards Yarmouth,   N.   S.     Then  it  joined  another  low  which 
had  moved  southeastward  from  Canada  and  continued  into 
southeastern  Maine  where  it  made  a  counterclockwise 
curved  loop  during  the  night  of  December  30-31  and  again 
moved  out  to  sea,    crossing  on  the  31st  its  own  path  made 
the  previous  day.     Meanwhile  an  intense  high  pressure 
center  was  poised  in  the  area  from  the  Great  Lakes  to 
southern  Hudson's  Bay.     The  very  strong  pressure  grad- 
ient caused  high  northerly  winds  between  the  two  pressure 
centers.     Temperatures  plummeted  to  zero  or  lower  on 
the  30th  generally  except  over  that  portion  of  southeastern 
Maine  east  of  the  low.     Lowest  temperature  levels  reached 
during  the  night  of  December  30-31  were  mostly  from  zero 
to  -15°,   with  a  few  readings  lower.     The  sub-zero  air  was 
carried  even  to  the  offshore  islands,   as  Nantucket  reached 
-3°,  to  tie  the  all-time  December  record.     These  low  tem- 
peratures are  all  the  more  remarkable  when  it  is  con- 
sidered that  they  were  not  due  to  local  nighttime  radiation- 
al  cooling,  the  cause  of  most  record-breaking  low  read- 
ings.    Peak  gusts  of  hurricane  velocity  were  recorded  at 
several  places,   with  95  m.  p.  h.    at  Block  Island,    80  m.  p.  h. 
at  Westerly,   and  75  m.  p.  h.    at  Point  Judith,   all  in  Rhode 
Island.     Gusts  in  excess  of  60  m.  p.  h.    were  recorded  at 


many  places  inland,   while  many  one-minute  average 
velocities  exceeded  50  m.  p.  h.     The  time  of  the  strongest 
wind  practically  coincided  with  the  minimum  tempera- 
ture.    This  produced  an  extremely  dangerous  wind-chill 
condition   comparable  to  that  with  temperatures  of  100° 
to    125°  below  zero  were  the  wind  nearly  calm.     Frost- 
bite occurs  rapidly  in  this  circumstance.     That  cases 
were  not  more  numerous  is  due  to  the  fact  that  the  worst 
conditions  came  during  the  night,   with  few  venturing  out 
of  doors.     Many  heating  systems  were  unable  to  main- 
tain heat  in  buildings  and  numerous  pipes  froze  and  burst. 
Thousands  of  homes  were  without  power,   and  therefore 
heat  as  well,   due  to  power  lines  cut  by  wind-felled  trees 
and  limbs.     Also  widespread  was  wind  damage  to  roofs 
and  other  structures,   with  many  plate  glass  windows 
broken.     At  Norfolk,   Conn.  ,   and  Conway,   N.    H.  ,   paths 
of  almost  complete  tree  devastation  occurred.     That  at 
Conway  was  described  as  appearing  as  though  a  tornado 
had  swept  through  the  forest.      At  East  Sangerville, 
Maine,   a  tree  was  blown  onto  and  smashed  the  tempera- 
ture equipment  of  the  cooperative  Weather  Bureau  sta- 
tion. 

The  snow  in  Maine  broke  several  records.     A  new  State 
mark  for  a  single  storm  was  set  when  46.  0   inches  fell  at 
Ripogenus  Dam.      A  new  State  record  for  a  24-hour  a- 
mount  was  40.  0   inches  at  Orono,   on  December  29-30. 
The  storm  brought  the  month's  total  snowfall  at  Ripogenus 
Dam  to  68.  5  inches,   a  new  record  for  the  State  for  Decem- 
ber.    Drifts  were  reported  as  high  as  20  feet  in  the  Ban- 
gor area.     The  Bangor  Daily  News  was  unable  to  publish 
for  the  first  time  in   128  years  of  operation,   since  1834, 
after  weathering  such  trials  as  fire,   flood,   and  all  pre- 
vious snowstorms.     Some  buildings  collapsed  underweight 
of  snow.     Even  main  roads  were  not  all  opened  until  three 
days  after  the  storm,   with  whole  communities   isolated 
meanwhile  and  many  individual  homes  even  longer.     Hun- 
dreds of  stranded  travelers  were  taken  into  the  nearest 
homes  or  public  places  for  shelter  for  the  duration.    Emer- 
gency evacuation  or  provisioning  of  marooned  victims  was 
accomplished  by  helicopter,    snowmobile,   and  snowshoe. 
All  public  and  private  facilities  were  pressed  into  service 
to  plow  roads  and  restore  services. 

The  accompanying  map  displays  the  total  snowfall  pattern 
for  this  storm  as  reported  for  Maine.     Though  blizzard 
conditions  were  also  prevalent  in  parts  of  New  Hampshire 
and  Vermont,    snowfall  totals  in  these  States  generally 
ranged  only  from  2  to  12  inches,   with  snow  a  lesser  factor 
in  storm  severity  than  the  cold  and  wind.     Though  some 
highways  also  became  blocked  for  a  time  by  drifts  in  these 
States,   they  were  generally   cleared  within  the  usual  time. 
In  some  areas,   however,    particularly  near  Conway,  N.   H. , 
felled  trees  caused  more  serious  road  blockages,   and  some 
families  were  isolated  for  a  time  from  this  cause.     Regard- 
ing the  prolonged  duration  of  combined  bitter  cold  and  high 
wind,   covering  nearly  all  of  New  England,   this  may  be  con- 
sidered the  worst  such  storm  in  the  present  century.    Live- 
stock and  poultry  also  suffered  from  the  storm.     The  poul- 
try industry  lost  thousands  of  birds  due  to  inability  to  pro- 
vide feed  and  warmth  through  the  emergency. 


Robert  E.   Lautzenheiser        Joseph  J.   Brumbach 


State  Climatologist 
Weather  Bureau 
1900  Post  Office  Building 
Boston  9,   Massachusetts 


State  Climatologist 
Weather  Bureau 
Weather  Bureau  AP  Station 
Windsor  Locks,    Connecticut 
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1.67 

31 

55.2 

6 

4 

2 

MILLINOCKET  FAA  AP 

27.9 

8.5 

18.2 

50 

-11 

25 

1443 

0 

20 

30 

13 

4.91 

2.35 

30 

45 

31 

7 

3 

1 

OQUOSSOC 

27.0 

5.9 

16.5 

50 

-18 

31 

1498 

0 

21 

31 

15 

2.59 

.52 

23 

16 

30 

6 

1 

0 

PRESOUE  ISLE 

26.5 

7.8 

17.2 

0.0 

47 

-14 

27 

1475 

0 

20 

30 

15 

3.22 

.81 

.79 

7 

30.8 

28 

31 

r 

3 

0 

RIPOGENUS  DAM 

25.3 

5.2 

15.8 

-  2.0 

50 

2 

-15 

31 

1522 

0 

19 

31 

14 

4.91 

2.02 

1.98 

31 

58.5 

7 

3 

2 

ST  FRANCIS 

25.0 

2.6 

13.8 

45 

2  + 

-12 

28 

1582 

0 

19 

31 

17 

3.49 

1.32 

31 

32.0 

32 

31 

6 

2 

1 

SOUA-PAN  DAM 

28.1 

2.6 

15.4 

48 

1 

-22 

28  + 

1531 

0 

19 

31 

17 

3.58 

.90 

1.20 

31 

47.0 

5 

3 

1 

TELOS  DAM 

26.1 

5.4 

15.8 

48 

5  + 

-12 

22 

1523 

0 

20 

31 

16 

4.14 

1.85 

31 

7 

2 

1 

DIVISION 

16.7 

-  1.2 

3.83 

.77 

39.7 

SOUTHERN  INTERIOR 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

32.5 

13.3 

22.9 

55 

-15 

31 

1298 

0 

15 

30 

4 

4.74 

2.08 

5 

18 

31 

8 

3 

1 

BANGOR  DOW  FIELD 

30.5 

12.5 

21.5 

53 

-  9 

25 

1338 

0 

17 

30 

6 

6.51 

2.66 

30 

47.5 

39 

31 

7 

3 

3 

BRIDGTON  1  NNW 

32. IM 

10. 9M 

21. 5M 

-13 

31 

1328 

0 

1.58 

6 

19.5 

16 

31  + 

CORINNA 

30.4 

9.2 

19.8 

55 

-16 

25 

1392 

0 

19 

29 

11 

4.34 

1.10 

7 

25.0 

24 

31 

7 

4 

2 

EAST  SANGERVILLE  6  SE 

29. 8M 

11. 2M 

20. 5M 

55 

1378 

0 

FARMINGTON 

31.0 

8.3 

19.7 

-  2.1 

55 

2  + 

-11 

31 

1395 

0 

18 

30 

10 

4.38 

.76 

1.39 

7 

20.0 

16 

30 

5 

4 

1 

GARDINER 

33.4 

9.9 

21.7 

-  3.0 

56 

-10 

31 

1338 

0 

13 

31 

8 

4.58 

.76 

1.63 

5 

20.0 

7 

4 

I 

GRAND  LAKE  STREAM 

30. 9M 

I1.7M 

21. 3M 

52 

1344 

0 

4 

2 

2 

HIRAM  2  S 

34.0 

8.5 

21.3 

58 

-10 

31  + 

1348 

0 

14 

30 

12 

3.98 

.07 

2.04 

5 

17.1 

15 

31 

6 

2 

1 

LEWISTON 

33.7 

15.5 

24.7 

-  0.4 

58 

-  a 

30 

1241 

0 

16 

30 

4 

4.63 

.57 

2.27 

6 

13.4 

6 

3 

2 

MADISON 

31.3 

11.2 

21.3 

-  0.5 

58 

-13 

25 

1345 

0 

19 

28 

8 

3.94 

.66 

1.43 

6 

21.0 

7 

4 

1 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

29.5 

9.7 

19.5 

-  3.8 

54 

-14 

25 

1397 

0 

17 

30 

10 

6.49 

3.00 

3.30 

30 

49.0 

47 

31 

7 

4 

1 

ORONO 

28.1 

11.1 

19.5 

48 

-  6 

30+ 

1401 

0 

21 

30 

8 

7.72 

4.20 

30 

54.0 

6 

3 

2 

RUMFORD  3  SW 

30.9 

10.0 

20.5 

55 

-13 

31  + 

1374 

0 

18 

30 

8 

4.08 

2.08 

6 

23.5 

5 

3 

1 

RUMFORD  POWER  PLANT 

31.9 

12.1 

22.0 

-  0.8 

55 

-12 

31 

1325 

0 

18 

30 

7 

4.70 

1.42 

2.37 

6 

20.9 

6 

3 

1 

WATERVILLE  PUMP  STA 

33. 9M 

13. 4M 

23. 7M 

0.0 

58 

-15 

30 

1272 

0 

4.51 

1.42 

1.54 

6 

18.0 

15 

31 

7 

4 

1 

WEST  BUXTON  2  NNW 

33.7 

10.0 

21.9 

60 

-14 

21 

1328 

0 

16 

30 

8 

4.82 

2.75 

6 

U.O 

10 

31 

7 

2 

1 

WEST  ENFIELD 

31. BM 

8.1M 

20. OM 

55 

2  + 

-16 

25 

1383 

0 

5.28 

1.23 

7 

48.5 

45 

31 

7 

4 

4 

WOODLAND 

32.7 

11.0 

21.9 

-  0.2 

55 

2 

-  5 

22  + 

1328 

0 

17 

29 

8 

4.91 

.94 

2.20 

30 

45.0 

44 

31  + 

S 

3 

2 

DIVISION 

21.3 

-  1.7 

4.98 

1.49 

28.3 

COASTAL 

BAR  HARBOR 

35.8 

17.0 

26.4 

-  0.8 

56 

1 

-  5 

31 

1191 

0 

11 

27 

3 

7.30 

2.92 

1.91 

30 

34.1 

24 

31 

10 

5 

2 

BELFAST 

34.9 

13.6 

24.3 

58 

1 

-  5 

31  + 

1257 

0 

12 

28 

5 

5.59 

2.30 

31 

17 

31 

6 

4 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAND 
DECEMBER    1*62 


CONTINUED 

TeiT 

iperoture 

Precipitation 

>^ 

No,  o 

Day 

• 

_ 

^ 

Snow,  Sl««t 

No.  of  Dayi 
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Mo.. 

M 

„ 

, 

, 

•i 

If 

o"  E 

• 

CD 

o 

1  z 

- 

. 

• 
• 

r  z 

1 

II 

1 

1 

<  s 

1_ 

< 

O  1^ 

X 

o 

1 

• 

1 

kl 

%  ) 

°  \ 

•oJ 

\ 

6 

• 

1 

1  % 

o 

o 

o 

o 

§ 

BRUNSWICK 

35.9 

14.0 

25.0 

52 

-  2 

25 

1234 

0 

15 

29 

6 

D  5.55 

3.12 

5 

18.5 

17 

31 

8 

2 

2 

OAMARISCOTTA  MILLS 

33.2 

14.9 

24.1 

55 

-  8 

31 

1262 

0 

15 

29 

4 

4.40 

2.30 

30 

22.0 

20 

31  + 

4 

3 

2 

EASTPORT 

33.0 

19.6 

26.3 

-  0,5 

54 

-  3 

21 

1192 

0 

13 

24 

2 

D  3.33 

-   .41 

.97 

30 

28.3 

22 

31 

13 

1 

0 

ELLSWORTH 

3*.l 

14.0 

24.1 

52 

-  8 

31 

1261 

0 

14 

27 

6 

5.24 

1.31 

1.54 

7 

24.0 

18 

31 

7 

4 

2 

JONESeORO 

34.1 

13.5 

23.8 

54 

-  9 

21 

1269 

0 

14 

28 

8 

7.52 

3.28 

31 

9 

5 

2 

PORTLAND 

3*. 7 

18.6 

26.7 

58 

-  5 

31 

1183 

0 

16 

28 

2 

5.40 

2.71 

6 

5 

3 

1 

PORTLAND  WB  AIRPORT  119. 

35.2 

12.4 

23.8 

-  2.0 

52 

-  7 

25 

1265 

0 

15 

29 

5 

5.47 

1,52 

3,13 

5 

14,3 

9 

31 

6 

3 

1 

ROCICLAND 

35.8 

15.6 

26.2 

58 

-  5 

31 

1195 

0 

12 

28 

4 

5,85 

1,65 

30+ 

17.7 

16 

31 

8 

4 

2 

SANFORD  2  NNW 

3*. 8 

13.9 

24.4 

50 

-10 

31 

1253 

0 

14 

30 

6 

5,34 

2,04 

6 

16.0 

13 

31 

7 

4 

2 

DIVISION 

25,0 

-  1.7 

5,55 

1,59 

21.9 

MASSACHUSETTS 

WESTERN 

ADAMS 

31.8 

11.4 

21.5 

-  4.5 

50 

-12 

31 

1339 

0 

20 

30 

8 

2,48 

-   .97 

1,32 

7 

17.5 

8 

31  + 

5 

1 

1 

HOOSAC  TUNNEL 

29.7 

11.7 

20.7 

-  4.5 

45 

-12 

31 

1353 

0 

17 

30 

5 

4.21 

.39 

1,51 

7 

27,8 

12 

31  + 

7 

3 

1 

knichtville  dam 

32.8 

9.8 

21.3 

64 

-10 

31 

1351 

0 

20 

30 

11 

3.40 

1.05 

7 

15,0 

10 

31  + 

7 

3 

1 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT   R 

32.3 

10.3 

21.3 

-  4.0 

62 

-17 

31 

1346 

0 

18 

30 

7 

2.48 

-   .77 

.87 

5 

17,5 

9 

31  + 

6 

1 

0 

SOUTH  EGREMONT 

33.5 

11.9 

22.7 

59 

4-f 

-18 

31 

1306 

0 

15 

30 

8 

2.89 

-   .55 

.85 

5 

17,5 

7 

2 

0 

STOCK.BRIDGE 

32.9 

11.5 

22.3 

-  4.4 

69 

4+ 

-13 

31 

1318 

0 

16 

30 

6 

2.92 

-   .28 

.78 

5 

18,3 

10 

29 

6 

3 

0 

WEST  CUMMINGTON 

33.5 

7.7M 

20.  6M 

55 

-14 

31  + 

1359 

0 

19 

4.63 

1.67 

7 

17,5 

16 

31  + 

7 

4 

1 

DIVISION 

21.5 

-  4.6 

3.29 

-   .12 

18,7 

CENTRAL 

BARRE  FALLS  DAM 

32.8 

10.7 

21.8 

55 

-14 

31 

1333 

0 

19 

30 

10 

2.73 

1.07 

7 

15.5 

12 

31  + 

5 

1 

1 

BEDFORD 

35.6 

14,0 

24.8 

52 

-  5 

31  + 

1239 

0 

12 

29 

4 

4.14 

1.31 

5 

4.9 

5 

22 

5 

3 

2 

BIRCH  HILL  DAM          R 

33.1 

10.8 

22.0 

51 

-10 

31 

1328 

0 

18 

29 

11 

2.48 

.91 

5 

13.5 

12 

31  + 

7 

2 

0 

BLUE  HILL  WB          // 

34.5 

19.0 

26,8 

-  3,2 

52 

-  9 

30 

1179 

0 

14 

26 

4 

3.97 

,01 

1.37 

6 

6.1 

5 

22 

5 

3 

2 

BUFFUMVILLE  DAM 

36.0 

U.l 

23,6 

55 

-12 

31 

1279 

0 

16 

30 

9 

2,73 

.93 

7 

12.4 

6 

30+ 

5 

1 

0 

CHESTNUT  HILL 

36.8 

21.9 

29,4 

-  3,4 

55 

-  5 

31 

1096 

0 

12 

26 

1 

4,68 

,94 

1,92 

6 

5 

4 

2 

CLINTON 

35.1 

16.7 

25.9 

-  4,0 

56 

-  4 

31 

1204 

0 

14 

29 

2 

4,17 

,37 

12.3 

EAST  BRIMFIELD  0AM 

35.1 

11.4 

23,3 

61 

2  + 

-11 

31 

1287 

0 

15 

30 

9 

2,93 

1,20 

7 

14.0 

5 

24+ 

6 

1 

1 

FITCHBURG  2  S 

36.8 

15.5 

25.2 

-  3.0 

70 

-10 

31 

1197 

0 

12 

30 

2 

4.40 

.59 

1.46 

5 

15.3 

12 

30 

7 

3 

2 

FRAMINGHAM 

36.9 

14.4 

25.7 

-  4.9 

66 

-  9 

31 

1210 

0 

14 

30 

3 

4.59 

.71 

1,65 

6 

7,1 

6 

3 

1 

HAVERHILL 

36.9 

19.0 

28.0 

-  3.2 

64 

-  5 

31 

1140 

0 

10 

29 

2 

5.31 

2.00 

2,92 

6 

8,6 

6 

22 

5 

3 

1 

LAWRENCE 

37.2 

18.2 

27.7 

-  1.8 

62 

-  4 

31  + 

1150 

0 

10 

28 

2 

4,82 

1,59 

2,05 

5 

11,0 

3 

2 

READING 

36.5 

14.9 

25.7 

53 

-  6 

30 

1212 

0 

11 

28 

3 

5.18 

1.74 

6 

8.2 

4 

25  + 

6 

3 

3 

SHELBURNE  FALLS 

32.8 

11.3 

22.1 

-  4.0 

67 

-11 

31 

1322 

0 

16 

30 

9 

SPRINGFIELD  ARMORY 

34.2 

15.5 

24,9 

-  6.5 

51 

-13 

31 

1238 

0 

15 

29 

4 

D  2.58 

-   ,82 

15.1 

7 

22 

0 

TULLY  DAM 

32.0 

9.3 

20,7 

58 

-10 

31 

1357 

0 

19 

30 

14 

3.51 

.85 

7 

19.5 

11 

31  + 

8 

5 

1 

TURNERS  FALLS 

34.5 

12.2 

23,4 

-  4.5 

52 

-  8 

31 

1285 

0 

14 

29 

8 

2.75 

-   ,65 

.96 

22 

21,0 

6 

1 

0 

WALPOLE 

35.8 

14.7 

25,3 

53 

-  7 

31 

1227 

0 

11 

29 

3 

3.55 

1.45 

5 

7,0 

* 

23  + 

5 

3 

1 

WEST  MEOWAY 

38.0 

15.0 

26,5 

55 

-  6 

31 

1183 

0 

10 

29 

3 

0  4.06 

2.15 

5 

5.5 

3 

25+ 

5 

3 

1 

WESTON 

37. 6M 

14. 7M 

26, 2M 

-  4.3 

64 

-  8 

31 

1205 

0 

3 

0  2.79 

-   ,58 

.92 

6 

4.5 

5 

2 

0 

WESTOVER  FIELD 

32.2 

11.3 

21,8 

66 

-  9 

30 

1333 

0 

17 

29 

10 

3.02 

,93 

5 

17.1 

9 

31  + 

6 

2 

0 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

31.9 

15.5 

24,2 

-  3.0 

62 

-13 

30 

1258 

0 

16 

25 

4 

3.94 

.35 

1.23 

5 

18.1 

12 

31  + 

5 

4 

1 

DIVISION 

24,8 

-  4.5 

3.73 

.13 

12.0 

COASTAL 

BOSTON  WB  AIRPORT     //R 

37.4 

22.6 

30,0 

-  3.3 

54 

-  4 

31 

1078 

0 

10 

22 

2 

4.53 

.90 

1.52 

5 

5.3 

4 

22 

6 

3 

2 

BROCKTON 

38.4 

17.4 

27.9 

54 

-  8 

31 

1142 

0 

9 

28 

1 

4.02 

.72 

2.04 

5 

3.9 

4 

22 

7 

2 

1 

EAST  WAREHAM 

38.3 

18.5 

28.4 

-  3.5 

61 

-  5 

31 

1127 

0 

9 

28 

2 

3.65 

-   .56 

.92 

5 

5.5 

4 

11 

7 

4 

0 

EDGARTOWN 

39.4 

24.4 

31,9 

53 

-  3 

31 

1019 

0 

6 

26 

1 

3.22 

.94 

30 

B 

1 

0 

FALL  RIVER 

37.3 

21.1 

29,2 

-  3.5 

52 

-  6 

31 

1102 

0 

11 

25 

2 

3.33 

-   .75 

.85 

6 

5.3 

1 

18  + 

8 

4 

0 

H INGHAM 

36.9 

18.5 

27,7 

51 

-  4 

31 

1148 

0 

11 

28 

2 

5.41 

2.09 

6 

5.7 

2 

28  + 

6 

4 

2 

HYANNIS  2  NNE 

39. OM 

21. IM 

30, IM 

57 

-  7 

31 

1076 

0 

6 

26 

1 

D  2.62 

.54 

7 

5 

2 

0 

MIDDLETON 

40.4 

15.5 

28,0 

65 

2  + 

-  9 

31 

1141 

0 

5 

29 

3 

3.99 

.35 

2,04 

6 

3.1 

3 

24+ 

6 

3 

1 

NANTUCKET  WB  AIRPORT    R 

40.4 

26.5 

33,5 

-  2,1 

53 

6  + 

-  3 

31 

970 

0 

5 

23 

2 

4.05 

.13 

1,14 

30 

17.0 

4 

30 

9 

3 

1 

NEW  BEDFORD 

39.9 

24.2 

32,1 

-  2,7 

60 

-  3 

31  + 

1010 

0 

5 

22 

2 

2.64 

-  1.00 

,85 

22 

7.0 

5 

3 

0 

PLYMOUTH 

38.9 

21.9 

30,4 

-  3,4 

55 

-  4 

31 

1054 

0 

9 

27 

1 

3.51 

-   .44 

,97 

5 

4.6 

4 

22 

6 

3 

0 

PROVINCETOWN  1  N 

39.2 

25.0 

32,1 

58 

2 

31 

1014 

0 

6 

26 

0 

0  3.68 

,57 

30 

2 

31  + 

8 

3 

0 

ROCHESTER 

39.0 

16.4 

27,7 

60 

-  7 

31 

1151 

0 

8 

28 

1 

4.18 

.89 

6 

7.9 

5 

22 

8 

4 

0 

ROCKPORT  1  ESE 

36.4 

21.0 

28,7 

50 

-  8 

31 

1117 

0 

11 

24 

2 

4.24 

1.66 

6 

7.0 

3 

22 

7 

4 

1 

SALEM  CG  AIR  STATION 

35.3 

21.5 

28.4 

59 

-  5 

31 

1125 

0 

13 

23 

2 

5.18 

2.31 

6 

5.0 

1 

22  + 

7 

3 

2 

SANDWICH 

41.8 

25.5 

33.7 

54 

2 

31  + 

967 

0 

5 

22 

0 

2.97 

.80 

30 

5.0 

7 

2 

0 

TAUNTON 

37.9 

15.8 

26.9 

-  4.5 

62 

-  5 

31  + 

1178 

0 

10 

28 

3 

3.25 

-   .25 

1.01 

6 

8.8 

4 

22 

5 

2 

1 

DIVISION 

29.8 

-  3.2 

3.79 

.05 

6.7 

NEW  HAMPSHIRE 

NORTHERN 

BENTON 

29.2 

8.1 

18,7 

51 

-19 

31 

1429 

0 

19 

30 

11 

2,78 

.91 

7 

22.6 

10 

31 

5 

1 

0 

BERLIN 

31.3 

8.0 

19,7 

-  0.5 

62 

-15 

31 

1345 

0 

19 

30 

14 

3.28 

.35 

1.00 

7 

18.7 

14 

31 

6 

3 

1 

BETHLEHEM 

30. 6M 

8.7M 

19. 7M 

-  0.5 

58 

1399 

0 

.52 

7 

FABYAN 

29.5 

5.5 

17.5 

51 

-21 

21 

1455 

0 

20 

30 

17 

D  2.53 

D   .73 

22 

18,0 

20 

31  + 

6 

2 

0 

FIRST  CONN  LAKE 

25.6 

4.0 

14.8 

-  1.0 

51 

-24 
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18.8 

56 

-20 

31 

1427 

0 

16 

30 

14 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1*62 
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28 
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3.76 
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NEWPORT 

38.0 

23.7 

30.9 
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DIVISION 

29.0 
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4.5 

VERMONT 

NORTHEASTERN 
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1428 
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6.6 

17.1 
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6.6 

19.3 

-  3.2 

57 

1 

-16 

21 

1410 

0 

16 

30 

12 
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.25 

24.7 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     70*  on  the  1st  at  Fitchburg  2  S,   Mass. 

Lowest  Temperature:      -27°  on  the  25th  at  Haynesville,   Me. 

Greatest  Total  Precipitation:     7.  72  inches  at  Orono,   Me. 

Least  Total  Precipitation:      0.  84  inch  at  Enosburg  Falls,   Vt. 

Greatest  One-Day  Precipitation:      4.  20  inches  on  the  30th  at  Orono,   Me. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:       68.  5  inches  at  Ripogenus  Dam,   Me. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:      47  inches  on  the  3lst  at  Old  Town 

FAA  Airport,   Me. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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.02   .26 
.15   .75 
.23  1.09 

.28 
.66 
.84 
.63 
.60 

7 

.03 

.10 

7 

.17 
.03 
.11 
.40 
.22 

T 

.07 
.10 
.08 
.20 
.08 

T 

•  02 

.35 
.73 
.36 

.40 
.60 

.02 
.18 

T 

.28 
.35 
.23 

,10 
.30 

.03 
.02 
.02 
.05 
T 

.45 

.41 
.36 
.51 
.38 

ROCKY  RIVER  DAM 
BOUND  POND 
SALISBURY 

SAUGATUCK  RESERVOIR 
5HEPAUG  OAM 

2.96 
2.77 
3, It* 
2.87 
2.62 

1.13 
.14  1.02 
.54  1.00 
.33   .94 

.15   .45 

.61 
.37 
.02 
.05 
.55 

.06 
.05 

T 

.08 

.08 

T 

.20 
.13 
.34 
.22 
.29 

T 

.01 
.09 
.09 

.10 
.10 

T 
.04 

.01 

' 

,32 
.49 
.53 
.60 
.46 

•  17 

T 
.01 

.10 

T 
,01 

,08 
,15 
,12 
,22 
•  13 

.03 

T 

.01 

.06 
,05 

.38 

.30 
.21 
.34 
.39 

.01 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 
STAFFORD  SPRINGS 
STAMFORD  5  N 
STEVENSON  OAM 
STORRS 

3.21 
2.41 
2.31 

3.09 
1.83 

.05   ,68 
.03  1.02 
.27   .90 
T     ,70 
.02   ,83 

.82 

T 

.05 

.56 

,02 

T 
.08 

7 
.06 

.38 
.15 

.15 
.35 

.03 

T 
.05 

T 

.11 

.08 

.10 
.13 
.07 

.04 
.02 

.02 

T 

T 

.04 

.55 

.50 
.34 
.40 
,38 

.01 
.02 

.21 
T 

.08 

.05 

T 

.15 
T 

.20 

,09 

' 

.01 

.01 

T 

.40 

,02 

,05 

.43 
.03 

.37 

.26 

.02 

TORRINGTON 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 
WATERBURY  RADIO  W6RY 
WEPAWAUG  RESERVOIR 
WE STB ROOK 

3.25 
2.76 
2.78 
2.77 
2.60 

,75 
.23   .89 
.17  1,05 
.18   .77 
.34   .65 

,91 

.05 
.06 
.41 

T 

7 

.02 
.02 

.05 
.18 

.04 

.25 
.39 
.41 
.36 
•  03 

T 
T 

T 

.10 
.08 
.08 
.15 
.05 

.02 
T 

.03 

.61 
.72 
.41 
.40 
.91 

T 

.09 
T 

T 

,18 
.16 

.08 
.25 

.47 

,02 
T 

.07 
.04 

.06 

,05 

.42 

T 

.32 

-14 

T 

.02 

T 

WEST  HARTFORD 
WEST  HARTLAND 
WHIGVILLE  RESERVOIR 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 

2.71 
3.31 
3.32 
2.70 
3.78 

T     .46 
.09   .68 
.02   .68 
.10   .60 
.01  1.03 

.55 
.91 
1.02 
.56 
.81 

T 
.10 

.04 
.06 

.37 

.30 
.34 
.15 
.49 

.03 
.11 
.12 
.08 
.15 

T 

•  08 

,03 
T 

.59 

.57 
.11 
.45 
.45 
.46 

.04 
.05 
.12 

,16 

.18 
,18 

,18 

.03 
.02 

.02 

.42 
.24 

.41 
.72 

.45 

WOODBURY  3  W 

2.11 

T     .60 

.76 

.02 

.17 

.07 

T 

.30 

.02 

.13 

T 

.04 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

4.74 
6.51 
7.30 
6.69 
3.96 

T    2.08 
1.14 
.71 
1.55 
1.61 

.51 
.38 
1.56 
1.09 
.29 

7 

.03 

.11 

.12 
.17 
.05 

7 

.03 

.11 
.15 
.15 

T 

.03 
.02 
.02 

T 
T 

.01 
,13 
.23 
,03 
.01 

T 

,01 
.02 

.02 

,01 

,01 

.45 
1,38 

,71 
1,35 
.59 

T 
.61 

.02 

.11 
.02 

,15 
.09 
.31 

.20 
.11 

T 
.01 

T 
!o9 

,24 
.04 
.03 

.56 

.96 
2.66 

1.91 

.52 

.05 
.40 
.82 
2.30 
.10 

BRASSUA  DAM 

6R1DGEWATER 

BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT    //R 

3.55 
4.60 

D  5.55 
3.18 

T 

.09 

1.58 

.16  3.12 

.68 

1.16 
.67 

T 
.21 

.06 
.12 

T 
7 

7 
7 

.14 
.04 

•27   .03 
.32   T 

.06   T 

T 

.01 

T 

.05 

T 

T 

T 

,07 

.03 

T 

.04 

T 

T 

T 

T 
T 
T 
.21 

.05 

.13 

T 

T 

.32 

.88 

11.20 

.32 

.51 
.98 

T 
.08 

.01 

T 

T 

T   D 
T 

.12 
.33 
1.20 
.10 
.31 

.02 
T 

T 

T 
T 

.28 
.05 

,48   .75 
1,14   ,it7 
,61   T 

.35b  .20 
.72   .45 

CLAYTON  LAKE 

CORINNA 

OAMARISCOTTA  MILLS 

EASTPORT 

EAST  SANGERVILLE  5  SE 

3.50 

4.34 

4.40 

0  3.33 

1.00 
1.20 
.03 
.67 

1.00 
1.10 
.80 
.19 
1.17 

.04 

T 
.30 

7 
.02 

.10 

.19 
.23 

.13   T 
.25 

T 

T 
D  .20 

.04 

T 

.12 

.08 

' 

,06 

.10 

T     .50 

.57 
.10 
.20 

.34 

.18 

.22 

.18 
.05 

.38 
.25 

.10 

.14 

T 

.02 

,65 
,90 
2.30 
.97 

2.00 

.94 
.23 

.25 

ELLSWORTH 
FARMINGTON 
FORT  FAIRFIELD 
FORT  KENT 
GARDINER 

5.24 
4.38 
3.53 
3.45 
4.58 

.03 
.88 

1.63 

1.64 
1.39 
.40 
.78 
.67 

.19 
.09 
.10 

T 

7 

.14 

.29   .03   T 

.08   .25 

.20 

T 
T 

T 
.05 

.02 

.01 

T 
T 

T 

.20 

.14 

,05 

.03 
T 

.05 
.20 
.09 

1.23 
.79 
.08 
.39 
.19 

T 

.11 

.03 

.18 

.33 

.16 

T 
.26 

.04 

T 

T 
.04 

.76 
.85 
.35 
.77 
.83 

.96 

1.50 
.64 
.32 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM  2  S 

3  4.73 

4.85 
4.67 
3.98 

1.80 

1.11 

.14 

.04  2.04 

•  80 
1.04 
.35 
.35 

7 

7 

.04 
.02 

.05 
.02 
.24 

.63 
.23 

.06   T 

.06 

T 
T 

T 
T 

.02 
.10 
.03 

•  23 

T 

.01 

.02 
.08 

T 

T 

.70 

1.07 
.57 
.82 

T 
1.20 

T 

■  44 
T 

T 
T 

,02 

.05 

T 

,13 
.03 
.15 

T 

T 

T 

T 
T 

T   0 

T 
.65 

.35 

.60 
1.05 
.14 

.31 
2.70 

.04 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

HOULTON 

JACKMAN 

JONESBORO 

LEWISTON 

3.81 
3.52 
3.28 
7.62 

4.63 

.26 

.47 
2.27 

.31 

T 
1.27 
1.04 

.18 

.25 

7 

.03 
.05 

.08 

.02   T 

.05 

•  15 

.30        .03 

T 
.03 

.02 

.07 

.08 

T 

,56 

T 

.08 
.05 

,02 
.05 

•  09 

T 

.57 
.60 

1.06 

■  06 
.21 

.37 
.90 

T 

T 
T 

T 

.23 
.28 

.24 

.57 

.05 
.13 

.05 

.03 
.10 

1.96 
1.72 
.46 
.46 
.62 

.09 
.51 
.42 
3.28 
.08 

LONG  FALLS  DAM 
MACHIAS 
MADISON 
MIDDLE  OAM 
MILLINOCKET 

3.88 
5.89 
3.94 
2.66 
4.72 

.60 

1.43 
1.43 

1.55 
.59 
.71 
.04 

1.01 

7 
.36 

.02 
.05 

^ 

.29 

.11   T     .02 

.10 

•40   .02 

.24   .06 

T 

.08 

T 

T 
.22 

T 

.03 

.49 

.02 

T 

.03   T 

.06 
.09 

T 

,70 
.31 

•  73 

.70 

T 

,11 

.70 

T 

.04 

T 

T 

,17 

.11 

.17 

.03 

.40 

.02 
.06 

.14 

.06 
.12 

.01 

.63 

1.80 

.63 

.05 
.70 
,06 
,02 
1,67 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MOOSEHEAD 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 

ORONO 

4.91 
3.30 
6.49 
2.69 
7.72 

.52 
.03 
.97 
.48 
2.15 

.46 
.95 
.38 

.18 

.01 
.05 

T 
.03 

.16 
.12 

.05 

.19 

.05   T 
.07 

.34   .01   .01 
.03   T 

T 
T 
T 
.01 

T 

T 

.01 
T 

.01 
T 

.04 

T 

.07 

.02 

.08 

T 

.01 

.03 

T 

T 
T 

.01 
.05 
T 
.06 

.73 

,86 
.07 
,62 

.01 
.54 
T 
.52 

T 

.01 
,08 

.03 

T 

.24 
.12 
.11 
.05 

.16 

.02 

T 
T 

T 

.05 

T 

.01 

2,35 
.69 

3.30 
,33 

4.20 

.08 
.80 
.60 
.20 
,25 

PORTLAND 

PORTLAND  we  AIRPORT   //R 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 

5.40 
5,47 
3.22 
4.91 
5.85 

,47  2,71 
,34  3,13 

1,66 

.01 
.01 
.79 
.75 
.71 

T 

T 

T 

.05 

.01 

.07 
.06 

.05 

T 

T 

.14   T 

.20   .02 

.10 

T 
T 
T 

T 

T 
T 

.04 

.05 

T 
T 
.07 

,04 

.05 
.20 

.97 
•  68 
.13 

.65 

T 

T 

•  46 
.45 

•  03 
.05 

.05 
.04 

.20 
.15 
.16 
.14 
■  26 

.07 

T 
T 

.06 

,50 
.58 

.13 

,36 
.41 
.67 
1.00 
1.66 

.06 
.07 
.68 
1.98 
.45 

RUMFORD  3  SW 

RUMFORD  POWER  PLANT 
ST  FRANCIS 
SANFORD  2    NNW 
SOUA-PAN  DAM 

4,08 
4.70 
3.49 
5,34 
3.58 

T 

.01  2.08 
T    2.37 

2.04 

.01 
.08 

•  75 
1.28 

•  86 

7 
.08 

.09 
.18 

.06 
•  11 
•28   .04 

•20   .02 

T 
T 

T 
T 

.01 

.16 

T 

T 

.03 

T 

T 
T 

T 

.07 
.07   T 

.86 
.89 

.87 

.01 

T 

.49 

.27 

T 
.02 

T 

.10 
.04 
.18 
.19 
.09 

.09 

.50 
.44 

T 

.17 
.59 
.36 
.70 
.65 

.18 

7 
1.32 

.10 
1.20 

TELOS  DAM 
UPPER  DAM 
WATERVILLE  PUMP  STA 

4.14 
2.32 
4.61 

7 

1.20 
1.54 

.96 
•  U 
.62 

7 

T 

•12   .03   .04 

.34 

.07 

T 

T 

T 

•  02 
T 

T 

.02 

T 

.14 
.03 

T 

.45 

.66 

.44 
.13 

.03 
.02 

.10 
.03 
.23 

.09 

^ 

.09 

.31 
.12 
.85 

1.86 
.40 

SB  following  Statlou   Indez- 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

1 

Day  of  Month 

12    3 

4     5 

6 

7 

8 

9 

10.      11       12 

13  1  14   I 

15 

16 

17 

18 

19      20      21 

22 

23   1 

24 

25  1 

28      27 

28 

29 

30 

31 

WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELI> 
WOODLAND 

"..92 
4.91 

.15 

2.75 

1.23 
.51 

7 

.15 

.32 

.16 

.08 
.20 
.10   7 

7 

7 
7 

7 

.07 

.02 

.06 
.17 

.02 

7 

.76 

7 
1.05 
1.25 

7 

.06 

.18   7 
.14 

7 
.15 

.46 
.06 
.19 

.16 
1.20 

7 

.06 
1.10 
2.20 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 
ASH8URNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  0AM 

BEDFORD 

2.48 
3.29 

4.94 
2.73 
4.14 

1.31 

.21 
1.36 
1.84 

.45 
1.21 

1.32 
1.91 
.76 

1.07 

.04 
.02 

.01 

.30 

.26   7 

.21 
.40 
,20 

7 

7 
7 

7 
7 

7 
7 

7 

.02 

.07 
.04 
.05 

7 

7 

.03 
.05 
.09 
.05 

7 

.19 
.56 
.95 

.22 

.75 

.21 

.57 
.38 
.28 

7 

.02 
.01 

7 

.02 

.02 

.09 
.06 
.06 
7     T 

7 
7 

.48 

.16 

.44 
.42 
.34 
.05 

7 
.02 

BEECHWOOD 

BELCHERTOWN 

BIRCH  HILL  DAM          R 
BLUE  HILL  WB          // 
BOSTON  WB  AIRPORT     //R 

4.24 
2.92 
2.48 
3.97 
4.53 

.03 

.04 

1.37 

7    1.52 

1.98 
.23 
.91 
1.06 
1.22 

.65 
.86 

7 
7 
7 

.05 
.05 

,08 
,19 
,20 

,06   ,01 
,29 
,17 
,01 

7 

7 
.02 

7 
7 

7 

7 
7 

.08 
.10 
.06 
.05 

.15 

.01 
.01 

7 

.02 
.06 
.01 

7 

.38 
.51 
.65 
.72 
.84 

.23 
.23 
.02 

7 
7 

.01 
.09 

.01 

.01 

.14 
.11 
.12 
.05 
.03 

7 
T 

7 

.10 
.41 
.41 

.58 
.41 
.20 
.04 
.08 

.04 
.17 

BOVLSTON 
BROCKTON 
BUFFUMVILLE  DAM 

CHATHAM  LTSTA 
CHESTERFIELD 

4.37 
4.02 
2.73 
D   2.58 
4.33 

.02 

.68 

.01   .02 

• 
2.04 
.37 
.35 
.80 

2.60 
.12 
.93 

.30 

1.61 

T 

7 

.09 

.04 

.03 

.05 

,20 

,02 

.15 

.10   .03 

.33 

7 
0  .15 

7 

.10 
.06 
.020 
.06 

.06 

7 
7 
.05 

.05 
.01 
.04 
.05 

7 

.42 
.45 
.10 
.82 

1.00 

.26 

,02 
,24 

7 

.04 

.04 
.12 
.07 
.39 

7 
7 
.03 

7 

.42 
.48 

.40 
.20 
.39 

7 

.60 

7 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

EAST  PEPPERELL 

EAST  WAREHAM 

4.58 
4.17 
2.93 
4.08 
3.65 

.17 

1.92 

• 

.20 
1.05 

.92 

.62 
2.55 
1.20 
1.31 

•  51 

.04 
.07 

.05 

.34 
.12 
.24 
.13 

7 

7 

.05 

,01 
,08 
.08 

.08 

.02 
.02 

.04 
.03 

.05 

1.02 
•  95 
.42 

1.10 
.24 

.09 

7 

.33 

.25 

.03 
.06 

.58 

7 
7 

7 

• 
.44 

.58 
.40 
.31 

.71 

7 

EDGARTOWN 
FALL  RIVER 
FITCHBURG  2  S 

FRAMINGHAM 
FRANKLIN 

3.22 
3.33 

4.40 
4.59 
3.79 

.33 
.53 

.45 
.85 
1.46 
1.65 
l.Il 

.46 

•  14 
1.12 

.70 
1.00 

.12 

7 

.03 
,05 

.14 

7 

.23 

.37 

.35 

.01 

7 
7 

.03 
.10 
.05 
.04 
.10 

.05 
.04 

7 

.04 

7 

•  01 
.04 

.31 

.58 
.47 
.87 
.49 

7 
.28 

.45 
.20 

^ 

.25 

.40 
•  11 
.04 
.06 

.03 

7 

.51 

.94 
.13 
.68 
.46 

.03 

7 

7 

GARDNER 

GROTON 

HAROWICK 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 

3.98 
3.97 
2.98 
2,94 
5.31 

7 

.16 
.43 

.70 
1.18 
.48 
.56 
2.92 

1.53 
•  90 
.92 

.47 

7 

.04 
7 

.01 
.05 

,02 
.28 

.23 

.12 

.21 

7     7     7 

.08 

7 
7 
7 

.04 
.06 
.07 
.06 
.04 

7 
7 
7 

.02 

.06 
•  04 

.37 
.55 

.52 
.37 
.90 

.52 

.53 

•  30 

•  13 

7 
.03 

.11 
.08 
•  10 
.31 
.06 

7 

.02 

7 

.01 

.42 
.38 
.28 

.75 
.57 

.17 
.02 

HEATH 
HINGHAM 

HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 
HUSBAPDSTON 

4.50 
5.41 
2.88 
4.21 
2.62 

1.71 

1.20 
2.09 
.32 
.61 
.34 

1.30 
•  01 
.79 

1.61 
.75 

.11 

7 

.19 

.02 

.12 

.36       7 

.02 
.27 

.30   7 
.22 

7 
7 

7     7 

7 

.06 

.10 
.10 
.04 
.05 

7 
7 
7 

,04 

7 

.02 

.03 

7 

.68 

.74 
.55 
.57 
.38 

•  30 

7 

.25 

.33 

.16 

.07 

7 
.04 

.07 
.08 
.13 

.03   7 
.14 

7 

7 
7 

7 
.02 

.01 

.35 
.50 

.43 
.45 
.46 

.02 
.06 

MYANNIS  2  NNE 
IPSWICH 

KNIGHTVILLE  DAM 
LAWRENCE 
MANSFIELD 

>  2.52 
6.45 
3.40 
4.82 
3.36 

.28 

1.18 

T 

3.02 

.75 

2.05 

1.34 

.64 
1.25 
1.05 

.69 

.07 
.05 

7 

.05 

7 

.18 

.20 
.25 

.16   .03 

7 

7 
7 

T 

>  .05 
.04 
.05 
.04 
.07 

0 

7 

7 

.08 

7 

.02 

.40 
.38 
.65 
.92 
.30 

•  73 

•  10 
7 

•  22 

7 

7 

.37 
.12 
.10 

7     7 
.09 

.03 

7 

• 

.55 

.69 
.40 
.45 
.42 

.02 
.02 

MiDDLEBORO 

MIDDLETON 

MILFORD 

NANTUCKET  WB  AIRPORT    R 

NEW  BEDFORD 

4.09 
3.99 

3.77 
4.06 
2.64 

.12 

.66 

.31 

■:■■ 

• 

.12 
1.03 
.01 

2.12 

7 

.14 

.16 
.02 

.10   7 

.33 

,09   ,14 

.01   .05 

.05 
,06 

.20 
.06 

.07 
.09 
.25 

,09 

.17 

.03 

7 

7     7     7 

.06 

.32 

.94 

.38 
.58 
.85 

•  28 
.34 

.02 

.34 
.05 
.05 

.30   .01 

.12 

7 

.14 
.50 

.56 
.52 

.43 
1.14 
.09 

.01 
.03 

NEW8URYP0RT 
NEW  SALEM 
NORTHBRJDGE 
NORWOOD 
PELMAM 

6.35 

2.97 
3.02 
3.67 
3.17 

T 

2.97 
.66 

1.34 
.51 

1.09 
.72 

1.69 
.90 
.96 

7 
.03 

7 
.02 

7 

.47 
,17 
,10 

,20   7 
,24 

7 

7 
7 

7 

.02 
.07 
.08 
.05 
.09 

7 

.05 
.02 
7 
.05 

.47 
.50 

.36 

.40 

•  57 

•  20 

•  70 

•  31 

•  22 

.05 

7 
•  04 

.07 

.04 
.05 
.12 

.69 
•  52 
.39 
.43 
.52 

7 
.03 

PEM6R0ICE 

PETERSHAM  3  N           R 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT   R 

PLAINFIELD 

PLYMOUTH 

4.18 
3.05 
2.48 
4.31 
3.61 

.05 
.46 
.85 

2.01 

.41 
.97 

.54 
.90 
.06 

1.77 
•  48 

.08 
.05 

7 
.03 

.24 

7     7 

.20 

.13   7     7 

.32 

7     .05 

7 

,04 

.08 
.05 
.02 
.07 
.08 

7 
,03 

7 

7 
7 
7 

.01 
.05 

.18 
.40 
.22 

.60 
.30 

•  23 

•  30 

•  07 

•  14 

7 

7 
•  05 

.08 

.05 

.44 
.10 

.01   7 
.08 
•  33 

7 
7 

.22 

.57 
.45 

.76 
.60 

7 
7 

PROVINCETOWN  1  N 
0UA6BIN  INTAKE 
READING 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

)  3.58 
3.12 
5.18 
4.18 
4.24 

.60 

1.33 

.03 
.60 

.65 
.42 

1.74 
.89 

1.66 

.47 
.85 
T 
.64 

7 

.06 
.14 

.05 

.22 

J 
.02 

.28 
.05 

7 

7 
7 
7 

7 
7 

)  .20 
.07 
.04 
.13 
.11 

7 
,07 

7 

.15 
.06 

.04 

7 

.40 
.52 
1.14 
.37 
.75 

•  24 

7 
.77 

7 

.10 
.03 

7 
7 

•  30 

•  11 
.06 
.35 
.15 

7 
.01 

.28 

'.05 

.67 
.41 
.26 
.70 
.75 

.09 

.04 
.01 
.15 

SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
SE6REGANSET 
SHEL6URNE  FALLS 
SOUTHBfllDGE  3  SW 

5.18 
2.97 
2.96 

2.94 

.74 
.20 

2.31 
.35 
1.05 
1.02 
.32 

7 

.57 
1,04 
1.10 

.07 

.04 

7 

.46 
.03 

T 

.34 
.20 

7 

.14 

7 

7 

.10 
.11 

.07 
.10 

7 

.05 

.02 

.03 

1.20 

•  61 

•  32 
.47 
.48 

7 

•  35 

.20 

.12 
.31 

.41 
.06 
.10 

7 

.01 

.24 

•  SO 

•  47 

•  39 

7 
.02 

SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
STOCKBRIDGE 

2.89 
4.86 
0  2.68 
5.21 
2.92 

.12 
.55 

.85 
2.10 

.65 
2.96 

.78 

.55 
.88 

.06 

.01 

7 

.35 

.28 

.30 
.18 

.36 
.06 

0  .13 

7 

.05 

7 

.13 

.03 
.05 

!l5 

7 

,09 

,05 

.04 

7 
.03 

• 

.46 
.92 
.72 
• 
•  53 

•  25 

7 
1.09 

7 

.07 

.18 

7 

.12 

7     T 
.11 
.04   T 

7 

.43 
.38 

.36 
.42 

.57 

7 

.08 

7 

.04 

TAUNTON 
TULLY  DAM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLE 
WARE 

3.26 
3.51 

2.75 
3.55 

4.20 

7 
T 

.90 

.41 
.68 

1.01 
.54 

1.45 
1.44 

.05 
.65 
•  03 

7 

.05 

7 

.04 

.17 
.16 

.29 
.03 
T 
.22 

7 
7 
7 
7 

7 

.08 
.06 
.08 
.06 
.07 

•  01 
7 

•  06 
,02 

.05 

7 

.48 
.72 
•  96 
.68 
.33 

7 
.34 

7 
7 

7 

.03 

.20   7 
.10 

.06   7 
.04 
.01 

7 
7 

7 

,46 

,37 
.01 

.03 
.51 
.02 
.42 

.03 

7 

•  05 

•  01 
2.10 

WASHINGTON  2 
WEST  CUMMINGTON 
WESTFIELO 
WEST  MEDWAY 
WESTON 

2.99 

4.63 

2.70 

)  4.06 

0    2.79 

T 
.35 

.44 
.60 
.40 
2.15 
.92 

U13 
1.67 
.63 
.12 
.30 

.06 

7 
T 

.14 
.76 

.27 

.32   7     7 

.24 

7 

.20 

7 
7     7 

.03 

7 

.10 
.07 
.10 
1  ,10 
.02 

,100 

.05 

.02 

.05 

.13 
.60 

.73 
)  .40 

.22 

.80 
.75 

7 

.10 

7 

7 

.05 

7 

.13 

T 

.05 

7 
7 

D 

7 
.05 

.36 
.43 
.43 

.55 

.05 

7 

WESTOVER  FIELD 
WINCHENDON 
WORCESTER  wB  AIRPORT 

3.02 
3.43 
3.94 

.20 
.73 

.93 
.31 

1.23 

.01 
1.09 
.01 

7 

.05 

7 

.28 
.15 

.02 
.27 
.02 

7 
7 
7 

.04 

,04 

7 

,08 
,06 

,03 
.04 
.09 

7 

.06 
.01 

.04 

.80 
.72 
.99 

7 

.44 

.02 

.01 

.09 

.04 
.07 

.02   7 

.01   7 

.40 
.52 

7 
.41 

7 

.06 

7 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

BERLIN 

BETHLEHEM 

6LACKWATER  0AM          R 

BRADFORD 

2.78 
3.28 

4.42 
4.36 

T 

.44 
.51 

1.23 
1.15 

.91 
1.00 

.52 
1.53 

1.47 

7 

.03 

T 

.01 

.02 

7 
7 
7 

.37 

.37 

.35   .02 

.21 

.25 

.02 

T     7 
I     7 

7 
7 

,01 
.05 

7 

,01 

7 
7 
7 
.03 

7 

7 
7 

7 

7     7 
7     7 

•  04 

.47 

7 

.06 

.20 

.42 

.01 
.82 
.31 
.57 
.49 

.05 
.07 
.05 

r 

7 

.02 

7     7 
.08 
.10 

7 

.08 

,21 
.28 
.13 
.59 
.45 

.20 
.13 

CAMPTON 
tCANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

CONCORD  WB  AIRPORT      R 

3.36 
3.61 

2.78 
3.15 

.36 

.22 

.51 
.21 
.75 
1.66 

1.11 
.09 
7 
.56 

.01 

.05 

.01 

7 

.07 
.22 

.32 
.97 
.03 
.29 

7 

.02 

7 

.01 

.01 

.04 

7 
.01 

7 

- 

.01 

7 

.31 

•  64 

•  15 
.21 
.41 

.27 
.06 

•  12 

•  41 

7 

.04 

.07 

.02 

.18 
.19 

.12 

.06 

7 

.15 
.41 

,62 
,65 
,50 
,37 

7 

.18 

.21 

.03 

7 

CONWAY  1  N 

DUBLIN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

ERROL 

4.48 
4.28 
5.16 
0  5.12 
2.11 

.13 
.83 

1.55 
.81 
3.00 
2.61 
.72 

•M 

.50 
.18 
.02 

T 
.03 

.27 
,20 
.06 
.11 
.19 

.15 
.35 
.16 

.18 

.04 

.03 
.06 
.05 
I  .05 
.02 

•  02 

•  05 

.77 

7 

.62 

.90 

.6* 

•  05 
1^13 

7 

•  04 

.03 

.23 
.12 

•  07 

•  11 

•  05 

.38 

.08 
•  23 

,55 
.67 
.42 
.10 
.17 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

F1T2W1LLIAM 

FRANKLIN  1  NW 

FRANKLIN  FALLS  DAM      R 

0  2.53 
2.91 
3.32 

3.87 
3.44 

.72 
.28 
.72 
1.40 
.60 

.33 
.21 

7 
.87 

.03 
.56 

.05 

.12 

7 
.10 

.26 

.51   .04   .03 

.28 

.15 

.26 

7     ,03 
7 

,01 
.02 

7 
.04 

7 

.17 
.02 
.02 

7 
7 

.04 

•  02 

7     •IS   7 

)  .73 
.06 
.91 
.58 
.25 

7 
•  30 

.69 

.07 

.06 

.10   .10 

.12 

.12 

.12 

7 
•  17 

.18 

.56 
.45 

.64 

.04 
.57 

7 

GILMANTON 

GRAFTON 

GREENVILLE 

4.13 
3.90 
4.65 

.07 

.50 
1.97 
1.03 

1.70 
.62 
1.54 

7 
7 

7 
.03 

.38 
.21 
.27 

.01 

7 

7 

,05 
.02 
.05 

7 

7 

.33 
•  55 
.43 

•  67 
T 

•  64 

.20 
.09 
.10 

•  11 

.30 
.20 

.02 
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Station 

1 

Day  of  Month 

1  1  2  1  3 

4  1  S  I 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11  1  12 

13  1  U  I 

iL 

16  1 

17  1 

le 

19  {  20  1  21 

22  1 

23  I 

24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1 

30 

31 

MA  MOVER 
HEENE 

LAtfPORT 
LAKEPORT  2 
LANCASTER 

2.t7 
J. 71 

1.57 

.07 

.96 
.38 

.50 
.37 
T 

.04 
.65 
1.64 
1.49 
.11 

.01 
.03 
.01 

T 

.17 
T 

.13 

.35 
.25 
.25 
.36 

.02 
.01 
T 

I 

T 

T 

.01 

.07 
.01 
T 

T 
.02 

.04 
T 

.09 

.62 
.30 
.22 
.09 
.36 

T 

.33 

.43 

.27 

.05 

.01 

T 

.09 

.07 
.08 
.19   T 

.19 
.09 

.19 

T 

.26 

.37 
.90 
.47 
.20 

.10  • 
.09  . 

.30  '. 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

HAC  OOWELL  DAM          ft 

HANCHESTER 

HARLOM 

2.73 
3.B> 
3.34 
3.71 

b  1..^ 

.18 

T 

.61 

r 

.79 
.73 

.06 
1.92 

1.70 
1.60 

.03 
.06 
.10 

.35 

•  02 

•  40 

•  31 
.19 

•  10 

T 

.01 

T 
.01 

.03 
T 

.0% 
.03 

.01 
.01 

T 

TIT 

.60 
■  31 
•  45 
.17 

T 

.45 

.65 

.44 
.330 

7 
7 
.20 

.01   .09 
.19 
.12 
.06 

.40 

7 

T 

.92 

.95 

.42 
.13 

.17  . 

.10  '. 

MASSA8ESK  LAKE 

MILAN  7  N 

MILFORO 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON      //R 

3.2» 
1.75 
3.25 

5.71 
6.68 

T 

.12 

.35 

.10 

T 

1.62 
.26 
2.88 
2.36 

1.08 

.45 
.30 
.01 
.39 
.27 

T 
.22 

.17 
.10 
.32 

.01 
.35 
.14 
.05 

.67 

.04 

T 

T 
T 
T 

.01 

T 

.04 

T 
T 

T 
T 
•  03 

T 

.07 

T 

.44 
.48 
1.11 
1.20 
1.44 

T 
.09 

T 

.40 

.07 

.09 

.31 

.04   .23 

.08 

7     .24 
.29 
1.76 

.30 
.20 
.30 
.74 
.17 

.03  . 
.28  . 

NASHUA  I    NNW 
NEWPORT 
NORIMWOOO 
OTTER  BROOK.  DAM 
PETERBORO  I    % 

t.50 
2.92 
5.75 
3.01 
3.72 

T 

1.17 
■  63 

3.03 
.35 

2.21 

1.64 
.81 
.93 
.90 
T 

T 
7 
.05 

T 
T 

.16 
.39 
.31 
.35 
.20 

T 
T 
•  01 

T 

.05 

T 

T 

.04 

.01 

.10 

T 
T 

.36 
.32 
.93 

.32 

1.01 

.63 
.36 

T 
.38 

T 

.01 

.07 
.14 

.06 

.46 

.39 
.27 
.65 
.41 

.03  . 
7 

.13  . 

P1NK.MAM  NOTCH 
PLYMOUTH 
PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LYNOEBORO 

2.87 
3.49 
4.56 
4.03 
4.27 

.68 
.06 

.70 
.49 

2.00 
.45 

2.64 

.10 
1.42 

2.32 

T 

.09 

.01 

.10 
.19 

.35 

.07 

T 

I     T 

.04 
.02 
.03 

.25 

T 

.09 

.71 
.22 
.90 
.19 
.99 

.02 
.47 
T 
.32 

.06 
.11 
.02   .09   T 
T 
.04 

.24 
.59 

.46 
.60 
.16 
.59 

.30 

.01  . 
.16  . 

SOUTH  WEARE 

SURRY  MOUNTAIN  DAM      R 

TAMWORTh  2 

HALPOLE  2 

WEST  HENNIKER 

5.45 
t>  2.82 
4.26 
3.32 
3.82 

T 

1.90 
.50 
.85 
.76 

1.54 

1.86 
.62 
1.23 

.24 
.76 

T 
.02 

.42 

.02 

T 

.34 
.35 
.39 
.42 

.09 

T     T 

T 
D  •OS 
T 
T 
•  03 

.o* 

3  .06 
.03 
•  08 
.02 

•  02 

.30 
.35 

.97 
•  40 
.81 

.48 
.30 
T 
.49 

T 

T 

.10 

.16 

.09 

.07 

.12 

.53 

.41 
.61 
.38 
.49 

•  02  '. 
.04  . 

west  rumney 
whitefjelo 

WINDHAM 

W0LFE80R0 
WOODSTOCK 

4.92 
1.27 
5.47 

3.55 

.29 

.02 
.04 

.77 
T 
3.30 

1.11 
.30 
.07 
.49 

1.03 

T 

T 
.04 

.21 
.06 
.06 

.16 
.30 
.05 
.30 
.32 

.03   I 

T 

•  02 

T 
T 

T 

T 

.08 

T 
T 

T 

T 

^ 

.09 
T     T 

.37 
.05 
1.00 
.74 
.55 

1.24 
.28 

T 
T 

.08 

.12 

T 

.03 
.09 

.19 

.04 

.31 

7     .23 

1.11 
.12 
.39 

•  45 

•  72 

.04  • 
.03  . 

7    . 

YORlt  POND 

2.30 

.15 

.68 

T 

.41 

.02 

T 

.06 

.19 

.52 

.07 

.03 

.17  . 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP      H 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT   R 

3.30 
2.51 
3.75 
4.21 
2.63 

.48 
.07 
.61 

.43 

WW 

.72 

.18 

.03 
.13 

7 

.03 
.33 

.06 

.13 

.03 
.03 

T 
T 

T     .06 

T 

T 
T 

.21 
.15 
.0& 

•  94 

•  09 

T 
T 
T 

.02 

.01 

.02 

T 

.03 

.44 
.46 
.69 
.79 
.50 

T 
T 

.34   .04   .02 

T     .72 
T     .67 
.02   .21   7 

.01   .39 

7 
.03   7 
.04   .03 
.01   .41 

.04 

.53 

.51 
■  03 

T 
7 

woonsocket 

3.50 

.90 

.95 

.49 

•  04 

•  02 

.02 

.33 

•  25 

T 

.06 

.44 

7 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

BENNINGTON  2  NNW 

BETHEL  4  N 

BLOOMFIELO 

BURLINGTON  WB  AIRPORT   R 

3.38 
2.34 
3.02 
1.99 

1.74 

T 

.25 

.94 

T 

.84 
.07 
.43 

.65 
.95 

.33 
.08 
.01 

.07 
.21 
.11 
•  02 

T 

.27 

.44 
.44 
.44 
.32 

.07 

T 

.04   T 
T     .01 

.01 
.02 

T     T 
T     T 
T     .05 

.02 

T 
T 

T 

.03 
.01 

.02 

T 

T 

.02 
.02 

.01 
.07 
.05 
.01 

T 

T 

T 
.02   .07 
.01   T     T 

.34 
.10 
.15 
.55 
.45 

•  48 
.25 
.74 
.09 
.02 

T 

.05 
T 
.13 

T 

.03 

.01   T 
.05   .06   T 

.02 
7     7 

7     7 

.03 
T     .^6 

.38 
.21 
.29 
.30 

T 

7 

.20  . 
.10  . 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL 

2.07 
3.91 
2.73 

3.07 

1.3^ 

T 
.06 

.03 
1.54 
.42 
.35 

.10 
.31 
.86 
1.21 
.03 

.02 
.03 
.17 

.08 

.25 

.30 
.39 
.43 
.44 

.02 
.03 

.01   T 

T 
•  04 

T 

.06 

.01 
.04 

.01 
.05 

.05 

T 
T 

T     .07 

.16 
.89 
.25 
.12 
.64 

.34 
T 

.47 
.17 

.10 

T 

.03 

.07   .03 

.10 

T     7 

•  48 
T     ^20 

.03 

.41 
.31 
.28 
.26 
•  04 

.09  . 

.19  . 

.08  • 

DANVILLE 
DORSET  1  S 
EN0S8URG  FALLS 
GILMAN 
HUNTINGTON  CENTER 

2.56 
3.13 

.64 

2.46 

T 

T 

.12 
1.05 

.70 

.24 
.15 
.19 
.05 
.60 

.12 

T 
.16 

T 

.10 

.46 
.33 
.25 

.32 

.43 

T 

.04   - 

.01 

T 

.06 

.02 

T 
T 

.02 

.09 

.08 
.05 

.28 

.40 
.02 

.45 
.40 

.15 
.10 

T         .02 

.10 

.11 
.02 

•  41 
.90 

.15 
.10 

.19  . 
.10  . 
.12  . 
.09  . 

MANCHESTER  CENTER 

HAYS  MILL 

MC  INOOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AP 

3.95 
4.54 
1.38 
2.50 
2.09 

T 

.19 

.46 
.95 
.06 
.44 
.46 

1.53 
1.19 
.16 
.35 
.02 

.15 

.20 
.02 
.05 
.01 

.54 
.45 
.25 
.39 
.03 

.01 

T 

T 

•  02 
.01 
T     T 

T 
T 
T 

T 
.06 

T 
.01 

.02 

.02 
.05 

.01 
.01 

7 

•  01 

•01   •Ol 

T     T 

.31 

.56 
.20 
.22 
.70 

.48 

.40 
.29 

.41 
.01 

T 

.05 

.02 

.05 

.06 

T 

.09 
.03   7 

T 
T     T 

T 
7     .11 

.46 
.55 
.33 
.20 
.01 

.34  '. 
.01  . 

MOUNT  MANSFIELD 

NEWFANE 

NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 
PERU 

3.02 
4.52 
2.33 
1.89 
3.72 

.22 
1.26 
.02 
.15 
.66 

.37 

.92 

T 

.06 

.98 

.24 
.05 
.04 
.13 

.24 

.36 

.27 

.70 
.30 
.20 
.11 
.34 

.11   .05 

T 

T     T 
T 

•  01 
.03 

.03 

T 

:o5 

.01 
.01 

.04 

.02 
.04 

.01 

T 

.08 

.11   .14 

.09   T 
.05 

.51 
.56 
.59 
.63 
.65 

.66 

.15 
.12 

.05 

.08 

.17 
.07 

.03 

.09 

T     .11 

.03 

.02   .06 

7     .21 

.21 

.31 
.42 

.06 
.60 

7 

•  01  . 

.34  . 

.03  . 
.20  . 

PLYMOUTH  UNION 
READING  HILL 
READSBORO  1  5SE 
ROCHESTER 
RUTLAND 

4.34 
4.01 
4.57 
3.63 
1.66 

.03 

1.28 
1.06 
.73 
.82 
.24 

1.11 
.55 

1.48 
.43 
.22 

.08 
.30 
.20 
.23 
.03 

.01 
.09 

.35 

.03 

.43 
.39 
.55 
.36 
•  35 

I 

.01 

T 

.03 

.01 

•  04 
.01 

•  03 

.04 

•  03 

T 

.40 
.51 
.51 
.42 
.33 

.43 

.47 
.34 

.04 

.04 
•  08 

.02   .04 
.22 

.03   7 

T 

.01 

■40   .29 

T 

.06 

.43 

.49 
.28 
.19 

.21  . 

.32  . 
.11  • 

SAINT  ALBANS  BAY 
SAINT  JOHNSBURY 
SALISBURY 

SEARSeuRG  MOUNTAIN 
SEAR3BURG  STATION 

1.76 
2.17 
4.61 
5.18 

.25 

T 

.45 
.60 
.73 

.06 
.11 
.43 
1.69 
1.53 

.03 
.03 

.28 
.32 

T 
T 

•  03 
.27 
.47 
.50 
.47 

.03 

.01   T 
.07 

.01 

T     .06 

.02 

.01 

.01 

T 
.01 

.05 
.04 

T 

.02 
.05 
.04 

T 

.01   .02 

T 

.38 

.59 

• 

.45 

.54 

T 
.12 

.29 

.50 

•  14 
.40 
.07 
.06 

7 

.02 

7 

.06   T 

.06   .01 

.07 

T     .03 

7     • 
T 
T 

.34 

.50 
.67 

•  06  • 
.34  • 
.06  . 
.12  . 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEWBURY 

UNION  VILLAGE  DAM       R 

VERNON 

)  4.46 
3.48 
2.18 
2.24 
3.27 

.46 
.72 
.25 

.17 
.87 

1.36 
.91 
•  62 
.95 
.83 

.32 
.15 
.06 

T 
.03 

.02 
T 

.45 
.37 
.24 
.25 
.15 

.05 

.02 

T 

.03 

T 

.02 
.04 

T 
.05 

T 

.05 
.02 
.02 

.04 

T 

.48 
.32 

.20 
.17 
.48 

.41 
.45 
.39 
.25 
.35 

.06 

T 

T 
.02 

■  08   7 

■  09 

■  04 

.07 
.05 

D 

.70 
.42 

•  10 
.35 
.40 

7 
.25  . 

WAITSFIELO  2  WSW 
WAROSBORO 
WATERBURY  1  NNE 

WEST  eURKE 
WHITINGHAM  3  W 

2.75 

>  5.19 

)  3.63 

2.13 

5.09 

.67 
1.12 
.39 
.04 
.83 

.53 
1.85 
.35 

.10 
1.59 

.04 
.18 
.05 
.10 
.36 

T 
.02 

.40 
.45 
.41 
.26 
.37 

.01 
.01 

.02 
.03 
T     T 

T 
.01 

T 

T 

.02 

.06 

.04 
.06 

T 

.02 

.03 

T     T 

•  10 

T 

.24 

.40 
.45C 
.22 
.62 

.37 
.55 
.40 
.35 
.48 

.07 

■  23 

■  33 
.04 

.02   .04 
.08   T 

.010  .900 
7 

.18 
.48 
.60 
.48 
.58 

.20  . 

)  .10  . 

.22  . 

.03  . 

WOODSTOCK  3  ENE 

2.93 

.91 

.25 

.06 

T 

.42 

T 

.04 

.41 

.28 

T 

.05 

.47 

.04  . 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
DECEMBER    1962 


Day  Oi  Month 


10   11   IZ   13   14   15   16   17   18 


25   26   27 


CONNECTICUT 
BRIDGEPORT  KB  AP 

BULLS  BRIDGE  DAM 

BURLINGTON 

COLCHESTER 

COVENTRY 

CREAM  HILL 

DANBURY 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARD  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM 

MIDDLETOWN  4  N 

MOUNT  CARMEL 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SW 

NORWALK  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 

STAMFORD  5  N 

5T0RRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WESTBROOK 

WIGWAM  RESERVOIR 


MAINE 
AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BRASSUA  DAM 

BRIDGEWATER 

BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

CLAYTON  LAKE 

CORINNA 


62   55   «3 

31   38   34 


59   55 
18   25 


61   66   52 
25   32   27 


65   62   52 


64   64   53 


MAX   63 
MIN  ,  23 


MAX  ;  60 
MIN   17 


54   53 
38   30 


55   49 

25   30 


MAX  I  56   52   43 


19   22   23 


52   37 
29   26 


21 

62  66  52 
18  22  25 

52  56  48 

24  32  30 

66  57  47 

24  36  29 

63  56  41 

25  38  32 


5S   63   58 

27   30   33 


63   66   55 
23   28   30 


64   57 
28   26 


MAX 
MIN!  27 


MAX   68 
MIN   24 


34  27 

61  56  47 
19   27  26 

62  63  64 
25   29  27 


MAX   66 
MIN   31 


38   46 
22   27 


48   48 
24  27 


41   49 
23   24 


MAX 
MIN 

50 
22 

48 
19 

42 
24 

MAX 
MIN 

50 
24 

38 
18 

42 
26 

MAX 
MIN 

60 
27 

38 
28 

MAX 
MIN 

62 
27 

49 
27 

46 
27 

45   50 
42   37 


48   53 
36   33 


52   43 
26   38 


42   52 
24   40 


56   46 
26   40 


46   50 
37   36 


46   52 
39   38 


46   54 
35   41 


64   47   63 
27   40   37 


44   65 
38   34 


43   54 

40   37 


67   47 
25   42 


50   54 
28   40 


44   62 
40   37 


51   40 
29   36 


54   47 
29   42 


56   52 
36   43 


49   67 
38   38 


57   47 
38   39 


47   52 
37   41 


46   52 
39   36 


49   64 
38   39 


47   53 

41   43 


54   48 
38   40 


41   44 
29   34 


43   42 
26   37 


48   47 
26   42 


48   39 
23   26 


42   39 
15   26 


42   42 
30   35 


47   50 
31   41 


37  43  39 

34  32  31 

36  40  41 

30  26  24 

53 


32   26 
24   18 


26   24 

13   16 


26  1  30 


25  I  22 

-21   0 


23  i  30 
-  1    5 


41   34   28 
25   23   13 


35   38   37 
27   20   16 


43   37   29 
23   25   13 


38   34   31 
25   27   23 


39   40 
29   30 


46   39 
29   30 


40   46   46 
33   31   29 


38   44 
34   28 


37   43   35 
32   28   25 


47  44  39 

31  31  28 

38  44  37 

33  33  32 

49  28  33 

27  26  19 

62  38  46 

32  31  30 

66  41  46 

34  33  29 

45  35  34 

26  26  21 

62  36  37 

28  28  23 


29   21   21 


31   26 
22   13 


32   24 
21    9 


38   28 
25   19 


34   28 
21   13 


33   25   26 


39   32 
26   16 


33   26 
24   14 


25   24   22   23 


34   26 

5   11 


21   25 
2:  10 


26   24   22  I  22 


19   19   16 


21   21 
8   12 


45   43 
30   31 


46   42 
29   29 


47   42 
29   29 


46   46 
32   28 


45   39 
31   30 


42   40 
31   30 


47   42 
39   35 


45   42 
3  7   32 


36   36 
33   27 


44   38 
35   29 


34   29 
23   15 


33   28 
24   18 


31   20 
20    9 


42   30 
28   19 


32   20 
15   10 


33   26 
21   12 


32   26 
21   16 


37   24 
23   14 


33   26 
21   12 


22  22 

-  7  5 

26  22 

11  14 

26  24 

B  12 

23  22 

■  1  9 

26  24 

1  9 

22  20 

8  12 

25  23 

4  12 

26  25 
13  16 


26   25 

13   13 


29   34 
17   26 


26   34 
6   23 


27   23 
9   12 


21   30 
11   IS 


26   35 
9   22 


24   34 
0   19 


27   30 
7   10 


26   26 
1   11 


30   26 
1    0 


22   25   26 


27   32 
10   18 


12   12   12 


19   18   19 
0    0   6 


24   21   21 
•  1    0   0 


26   24   26 

8   11   14 


23  I  22   22   21 


28 
12   10 

15   17 


39   39 
19    5 


27   40 
18   25 


39   41 
8   12 


30   40 
8   19 


35   36 
24   10 


38   36 
21   14 


39   41 
17   12 


40  42 
18    4 

41  40 


35   36 
22   23 


33   36 
16    7 


26   33   37 


19  I  34   35 
-   12   16 


29   34 
2   10 


30   31 
3   20 


33   36 
14   12 


40   29 

26  !  26   17 


41  I  36   29 
17   21   14 


26   23   22 

0    5   10 


29  I  28   26 


25   21 
1   10 


43   31 
24   16 


43   30 
26   17 


48   36 
34   27 


45   34 
33   24 


36   34 
26   19 


42   31 
30   17 


45   31 
24   20 


47'  47   31 
27   25   17 


28   29 

4  I   1 

25   29 

3   16 

21   30 
17 


28   33 

10   21 


21   22 
6   14 


30   30 
14   22 


21   30 
9   10 


21   30 
6   18 


28   31 
8   18 


30   36 
7   22 


24   27 
13   11 


26   35  I 

7   17  I 


30   36 
4   18 


30  I  28 
12    8 


241  19 

4!-  1 

25   16 


22   25   29 
10   10   11 


12   18   22   21 


26   28   25 
7   16   13 


17 


29   41 
7   16 


35   37 
17   21 


39   39 
20   22 


39   36 
22   10 


28   36 
23   19 


36   43 
27   28 


29   42 
11   25 


36   37 
23   10 


34   34 
12   18 


39   39 
25   24 


37   39 
19   17 


38   37 
22   15 


40   40 
13   20 


35   38 
20   20 


34   35 
15-5 


35   31 
12-4 


29 


17   11 
9-6 


21 


30   21 
11  !   6 


24   25   27 


22   22 

1    3 


16   18   11 
-  3  -12  -12 


28   27   32 


26   27   32 


39   38 
6    1 


38   37 
11    5 


25   30 
0-6 


33   37 
13-2 


40   40 
12  -  1 


46   39 
22   20 


34   37 
15   15 


31   35 
15   15 


32   36 
1   15 


28   32 
9   13 


36   36 
14   14 


34   38 
22   18 


22   28 

•U   13 


34   31 
6   17 


36   39 
10   22 


32   32 
-  4   16 


32   33 
13   10 


35   37 
17   12 


34   34 
16   21 


29   35 

6    8 


38   39 

18   14 


34   33 
12   12 


29   33 

8   19 


26   27 
0   20 


46   33 
25   17 


43   32 
20    0 


41   31 
25    6 


32   40 
12-5 


36   26 

20    7 


41   30 
24-2 


12   26   15 


40   33 
19   4 


39   27 
20  -  1 


32   41 
12    3 

38   40 


44   42 
24   12 


44   32 
24   16 


21   32   34 


35   45 
22   14 


39   46 
20   14 


37   28 
22    3 


39   41 
20-2 


38  '    28   43   35 


34  j  27 
22  {  11 


34   36   33 


38   31 
23   11 


42   33 
23   4 


46   36 

28   10 


41   41 
23   2 


27   39   23 


23   36 
-  9   10 


38   35 
20  •■  1 


34   34 
2-4 


36.9 
21.7 


35.7 
12.3 


33   12  i  34.9 
10  -12 1  14.5 


34   35   36 


-10  -10  I  14.0 


34   37   15  I  36.1 
■3    6  -  8  I  10.7 


35 

36 

7 

34.6 

9 

0 

-  3 

17.2 

33 

33 

0 

34.7 

0 

-  5 

-  9 

12.3 

41 

37 

5 

37.6 

13 

-  5 

-10 

17.6 

34 

34 

5 

34.5 

5 

-  7 

-  8 

13.8 

33 

34 

4 

32.8 

2 

-  9 

-  8 

12.1 

36 

37 

16 

37.0 

2 

5 

-  8 

12.6 

31 

36 

10 

33.4 

8 

10 

-  8 

17.0 

36 

37 

12 

36.8 

13 

11 

-  7 

17.9 

38 

34 

7 

36.7 

17 

-  2 

-  2 

20.1 

26 

32 

4 

29.3 

7 

4 

-14 

11.7 

37 

39 

34 

38.6 

12 

19 

0 

19.9 

37 

41 

21 

39.0 

11 

18 

-  4 

19.2 

30 

32 

-  1 

32.7 

12 

-  7 

-16 

13.8 

33 

33 

9 

36.6 

1 

6 

-13 

13.5 

37   36   35   15  I  37.1 


33   31 
13-2 


39   34 

13-1 


38   39   11 
6   10-5 


34.4 
17.9 


36.1 
16.1 


37.7 
17.0 


54   35   36  I  38.7 

5    7-9!  15.6 


34   34   12 
4  -14  -15 


32.5 

13.3 


0    3 
35   29 


12-6 
36   40 


33   32   30.5 
12.5 


11   22 
-10   11 


27   30 
9   16 


29   34 
11   16 


21  I  10   16 
32   29   42 


28   20   27 
18,-6   2 


23  I  16   36 
14  1-18  -13 


35   27   36 


35   19 

■5-6 


33   15 
•11  -13 


21  I  21 
•24  ;-   8 


30   31 
17-2 


31   30   42 
8-2   17 


26   30   4 
-11    4  -12 


29   30   31 
-12-4-2 


23   31    7 
0-8-13 


36.8 
17.0 


34.9 
13.6 


27.1 
7.7 


32.1 

10.9 


27   31   40   39   13   35.9 
1    4    0-6-6   14.0 


MAX 

45 

33 

43 

40 

37 

39 

MIN 

28 

28 

29 

22 

21 

31 

MAX 

42 

42 

41 

34 

38 

MIN 

23 

16 

20 

18 

19 

MAX 

55 

43 

40 

45 

41 

39 

MIN 

25 

20 

24 

25 

24 

34 

34 
24 

42 
26 

28 
13 

23 

7 

13 

-  1 

15 
1 

5 
-  8 

15 

1 

17 
-  5 

12 

-  1 

26 
-  1 

24 

-  7 

35 
19 

36 
19 

34 
17 

22 
-  6 

18 
-  9 

14 
-14 

16 
-12 

10 
-  2 

20 
-  2 

24 
2 

24 

14 

28 

4 

35 
25 

40 
29 

31 
20 

26 

7 

18 

3 

19 
2 

13  '  21 
-  1    7 

24 
-  1 

23 

8 

31 
11 

31 

-  5 

Se. 

refer* 

otes  folio. 

IDK  S 

tatloD  lade 

.. 

- 

280 

17 

23 

21   11 

33 

3 

17 

27 

29 

29 

25.3 

10 

16 

2,-8 

-  1 

-15 

-  4 

-  1 

-  5 

11 

7.6 

6 

15 

26  1  16 

27 

32 

8 

23 

29 

29 

26.5 

17 

-  5 

16  i-13 

-10 

-19 

-14 

-15 

-  6 

-  9 

2.5 

21 

29 

27  !  24 

35 

25 

26 

32 

33 

19 

30.4 

4 

12 

13  -16 

8 

-14 

-  8 

-  4 

-  8 

-  8 

9.2 

DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1962 


Station 

Day 

01  Month 

< 

I 

a 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

28 

30 

31 

OAMARISCOTTA  MILLS 

MAX 
MIN 

55 

30 

47 
28 

46 
27 

50 
30 

43 

31 

45 
39 

45 
34 

42 
32 

39 

28 

45 
28 

32 
20 

27 
12 

20 
8 

20 
10 

17 

2 

23 

14 

25 
9 

27 
11 

37 
14 

35 

1 

15 
-  5 

32 
6 

32 
15 

28 
11 

25 

0 

39 

19 

25 
3 

26 
11 

35 
8 

40 
-  6 

12 
-  8 

33.2 
14.9 

EASTPORT 

MAX 
MIN 

54 
36 

42 

30 

44 
32 

46 
34 

46 
37 

44 
40 

46 
39 

43 
35 

41 
32 

46 
34 

33 
26 

28 
24 

17 
12 

24 
13 

10 

2 

33 
9 

27 
19 

18 
12 

37 
20 

36 
-  2 

12 
-  3 

33 

5 

29 
22 

29 

17 

22 

42 
21 

14 
5 

31 
12 

34 
27 

37 
8 

25 

4 

33.0 
19.6 

EAST  SANCERVILLE  i  SE 

MAX 
MIN 

56 
30 

42 

20 

38 
24 

48 
27 

42 
24 

38 
32 

38 
32 

38 

30 

35 

27 

38 
28 

34 
14 

25 
5 

17 
2 

15 
-  2 

12 
-  5 

19 

7 

23 

3 

24 
9 

28 

14 

32 

-  5 

13 
-  9 

22 

-  5 

27 
12 

24 
8 

22 

-  6 

36 
12 

18 
-  8 

24 
-  5 

35 

29.8 
11.2 

ELLSWORTH 

MAX 
MIN 

52 
25 

46 
24 

47 
21 

48 

46 
27 

44 
39 

45 
36 

42 

33 

39 
26 

45 
33 

33 
21 

29 
12 

18 

8 

21 

4 

15 

4 

23 
10 

26 
13 

27 

7 

37 
9 

35 
-  I 

15 
-  3 

32 

32 

13 

28 

17 

30 

-  4 

44 

13 

35 

4 

27 
0 

36 
18 

36 
5 

24 
-  6 

34.1 

14.0 

FARMINGTON 

MAX 
MIN 

55 

20 

55 
21 

41 
20 

39 

24 

47 
24 

44 
26 

41 
33 

38 
20 

39 
22 

38 
25 

36 

14 

29 
6 

24 
3 

17 
2 

21 

0 

16 
0 

23 
2 

26 

4 

28 

5 

37 
9 

11 
-  6 

19 

0 

28 
10 

32 

15 

25 
-10 

26 

-10 

40 

-  2 

19 
-  4 

25 
-  6 

29 
2 

14 
-11 

31.0 
8.3 

FORT  HENT 

MAX 

MIN 

45 
29 

37 
27 

47 
29 

39 
21 

31 

19 

38 
23 

40 

34 

36 
30 

33 
24 

38 
29 

30 
13 

20 

0 

15 
-  5 

17 
-  1 

12 
-15 

16 
-  1 

20 
-  5 

15 
-  4 

25 
-  6 

27 
-  4 

7 
-  9 

10 
-13 

22 

9 

21 

9 

11 

-20 

36 

-  4 

21 
-26 

15 
-  6 

25 

-18 

28 
-  5 

29 
-  5 

26.0 
4.8 

GARDINER 

MAX 
MIN 

56 
22 

46 
21 

43 
23 

52 
21 

42 
26 

42 
32 

46 
28 

39 
27 

39 
23 

35 
23 

32 

18 

26 
6 

22 
6 

21 

5 

18 
0 

23 

11 

25 
2 

29 
6 

35 
9 

37 
0 

20 
-  7 

23 
1 

34 
6 

33 
6 

28 
-  9 

41 
14 

34 
0 

27 

7 

36 
-  7 

36 
-  5 

14 
-10 

33.4 
9.9 

GRAND  LAK.E  STREAM 

MAX 
MIN 

51 
28 

52 
21 

40 
24 

45 
25 

48 
24 

46 
25 

47 
32 

42 
32 

39 
26 

45 
32 

39 
23 

36 
12 

26 

7 

17 

3 

17 

2 

12 

2 

20 

11 

23 
9 

20 

2 

34 

5 

15 
-  6 

10 
-  9 

21 
6 

28 

U 

23 
-  6 

33 
6 

38 
3 

17 
-  2 

23 
6 

20 
-  6 

30.9 
11.7 

GREENVILLE 

MAX 

MIN 

»9 
21i 

39 
18 

43 
24 

48 
25 

45 
20 

40 
33 

36 
27 

35 

28 

35 

23 

37 
19 

26 
7 

20 

2 

12 

17 
-  1 

8 
-  6 

20 

5 

22 
9 

23 
10 

32 
21 

32 
-10 

8 
-11 

24 
-10 

26 

16 

28 

0 

24 

-  7 

37 
4 

13 
-  9 

22 

-10 

30 
-12 

30 
-13 

11 
-13 

28.1 
6.8 

M4YNESV1LLE 

MAX 
MIN 

50 
25 

34 

16 

40 
21 

48 
18 

46 

11 

39 
32 

42 
34 

35 
30 

35 
23 

44 
31 

32 

20 

25 
6 

16 

0 

17 
-  2 

10 
-  3 

18 
3 

22 
-  8 

19 
-  2 

30 
-  5 

30 
-  6 

12 
-  6 

17 
-19 

26 

10 

23 
10 

23 
-27 

37 

-  7 

20 
-20 

19 
-12 

28 
-  9 

33 

-10 

29.0 

5.1 

HIRAM  2  S 

MAX 
MIN 

56 
20 

48 
20 

47 
26 

51 
23 

44 
25 

48 
35 

40 
30 

37 
36 

37 
22 

37 
22 

30 
12 

26 

4 

22 

-  1 

27 

7 

19 
0 

26 

3 

28 

0 

33 

2 

36 

10 

38 
-  3 

24 

-  9 

28 
10 

31 
6 

31 
0 

28 

-10 

42 
18 

26 

-  4 

33 

33 
-  6 

34 

-10 

12 

-10 

34.0 

8.5 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

25 

35 

20 

38 

23 

44 
24 

40 
19 

38 
35 

42 
32 

35 
30 

35 
25 

44 
26 

29 
14 

24 

7 

12 

1 

18 

1 

7 
-  4 

15 
3 

17 
-  4 

12 
-  2 

28 
6 

30 
-  7 

8 

-  9 

20 

-14 

26 

17 

27 

4 

19 
0 

33 

7 

9 
-12 

16 

30 
4 

31 
-  2 

25 
5 

26.9 

9.0 

HOULTON 

MAX 

MIN 

48 
31 

35 

20 

35 

30 

42 
22 

38 
20 

39 
29 

41 
35 

39 

30 

37 
25 

40 
22 

30 
24 

24 
6 

20 
0 

23 

4 

10 
-  7 

16 

3 

16 
3 

13 

0 

27 
-  4 

24 
-  8 

6 

-  9 

18 
-12 

26 
18 

28 

20 

24 
0 

30 
11 

12 
-11 

16 

26 

2 

29 

-  4 

20 
-  4 

26.9 
9.8 

JACICMAN 

MAX 

MIN 

50 
29 

45 
18 

51 

27 

52 

27 

42 
22 

37 
32 

36 

30 

35 

27 

35 
24 

35 
25 

25 
20 

20 
6 

12 
-  5 

16 

-  3 

12 

-10 

25 

4 

23 
-  2 

25 

13 

30 
19 

27 
-  6 

10 
-11 

20 
-10 

27 
16 

26 
6 

24 
0 

33 
14 

16 
-10 

25 

-10 

28 
-10 

28 
-10 

6 
-13 

28.4 
8.4 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

54 
27 

53 
25 

45 
27 

46 
29 

50 
29 

48 
33 

47 
36 

44 
33 

40 
26 

48 

41 
23 

36 

17 

28 

4 

18 

2 

19 
-  2 

19 
-  1 

23 
11 

25 
4 

19 
5 

37 
16 

17 
-  9 

13 
-  8 

32 
8 

29 

16 

27 
-  3 

36 
-  2 

43 
-  1 

19 

27 
16 

38 
26 

36 
-  5 

34.1 
13.5 

LEWISTON 

MAX 
MIN 

58 
29 

47 
28 

41 
30 

52 
30 

43 
31 

44 
36 

46 
32 

39 
32 

38 
26 

44 
27 

34 
22 

28 
15 

22 
10 

23 
11 

20 
5 

25 
14 

26 
10 

31 
12 

35 
16 

36 
-  1 

22 
0 

27 
12 

31 
14 

31 
16 

28 

1 

40 
22 

24 
3 

30 
13 

32 
3 

36 
-  8 

10 
-  6 

33.7 
15.6 

LONG  FALLS  OAH 

MAX 
MIN 

54 
30 

52 
20 

40 
20 

47 
25 

49 
23 

41 
25 

35 
32 

35 
28 

35 
27 

35 
28 

32 

19 

23 

6 

20 
-  3 

12 
-  3 

16 
-  5 

10 
-  5 

20 

2 

20 
4 

26 
14 

33 

2 

3 
-10 

12 
-  9 

24 
9 

28 
16 

18 
-  2 

30 
3 

33 

-  7 

16 

23 
-  9 

30 
0 

2 
-13 

27.5 
6.4 

MADISON 

MAX 
MIN 

58 

37 

43 
20 

40 
25 

50 
26 

42 
26 

41 
35 

41 
33 

39 
30 

35 
24 

40 
30 

30 
20 

24 
9 

20 

6 

21 
5 

15 
2 

26 

12 

26 

5 

27 
10 

30 
10 

34 
-  3 

18 
-  7 

26 
-  3 

28 
9 

31 

8 

27 
-13 

38 
13 

24 

-  6 

29 

22 

-  2 

32 
-12 

14 
-  9 

31.3 
11.2 

MIDDLE  DAM 

MAX 
MIN 

55 

13 

52 

13 

45 
20 

47 
20 

47 
23 

42 

27 

38 

30 

32 
25 

34 

25 

34 
25 

28 
10 

23 
-  2 

18 
-  3 

11 
-  5 

16 

-10 

10 
-  7 

21 
-  2 

20 
3 

26 

10 

32 

0 

12 
-16 

15 
-15 

24 
12 

27 

15 

18 
-  8 

32 

0 

38 
-12 

18 
-10 

22 
-  5 

28 
-10 

-  7 
-20 

27.7 
4.7 

MILL1N0CK.ET 

MAX 

MIN 

53 

30 

51 
21 

35 

24 

36 
23 

46 
20 

42 
22 

36 

33 

40 
30 

38 
27 

41 
26 

38 
19 

29 

5 

23 
2 

15 

0 

18 
-  5 

9 

-  5 

16 

-  4 

22 
-  3 

22 
2 

30 
6 

8 
-  9 

11 
-  6 

21 

-  I 

30 
18 

22 
-  8 

24 
-  6 

36 
-  3 

15 
-  3 

26 
-  6 

27 
11 

31 
-  8 

28.9 
8.1 

MILLINOCKET  FAA  AP 

MAX 
MIN 

50 
25 

34 
20 

38 
24 

47 
23 

42 
18 

37 

35 

40 
32 

37 
30 

34 
27 

40 
24 

29 
8 

22 

2 

13 
-  3 

16 
-  3 

6 

-  4 

16 
-  1 

20 

-  7 

19 
0 

30 
16 

31 
-  6 

10 

-  7 

20 
-  6 

26 
16 

28 
4 

22 
-11 

34 

a 

13 
-  2 

22 

-  1 

32 

5 

32 
-  6 

21 

2 

27.9 
6.5 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

54 
24 

39 
18 

45 
22 

45 
22 

43 
23 

41 

37 

44 

31 

39 

30 

35 
25 

42 
27 

30 
14 

25 

8 

17 
3 

16 
3 

10 
9 

18 
6 

20 
-  5 

20 
-  1 

34 

7 

31 
-  5 

13 
-  6 

24 
-  6 

25 

18 

26 
6 

23 
-14 

36 

13 

14 
-  2 

23 
-  1 

33 
9 

33 
-  4 

17 

-10 

29.5 
9.7 

OOUOSSOC 

MAX 
MIN 

50 
19 

49 
19 

44 
21 

45 
22 

49 
23 

42 
23 

37 
29 

33 
26 

32 

27 

34 
28 

29 

16 

22 
-  3 

18 
-  6 

14 
-  4 

15 
-  9 

10 
-  9 

22 

-  3 

20 
0 

22 

10 

32 
0 

3 
-13 

15 
-11 

24 

13 

27 
14 

15 
-  8 

30 
9 

34 
-  9 

18 
-  8 

23 

-  9 

30 
-  6 

-  2 
-16 

27.0 
5.9 

ORONO 

MAX 
MIN 

48 
26 

45 
21 

42 
22 

40 
23 

42 
22 

39 
33 

40 
29 

36 
30 

36 
25 

40 
26 

32 
16 

22 
11 

14 
5 

15 
6 

10 
0 

19 

7 

19 
2 

19 
6 

32 
14 

28 
-  5 

11 
-  6 

23 

-  1 

27 
18 

26 
6 

22 

-  6 

32 

13 

13 
-  2 

21 

3 

30 
10 

29 
-  6 

16 

-  4 

26.1 
11.1 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

58 
32 

42 
32 

47 
29 

47 
32 

45 
34 

48 
40 

43 
33 

42 
32 

44 
30 

46 
28 

29 
20 

28 
16 

20 
12 

23 
14 

20 
6 

26 
17 

29 
16 

31 
17 

38 
20 

39 

1 

22 

3 

32 
16 

32 
19 

31 
14 

27 
10 

43 
22 

26 

13 

29 
15 

36 
12 

38 
-  2 

13 
-  6 

34.7 
18.6 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

62 
24 

45 

24 

52 
23 

50 
25 

47 
32 

48 
41 

42 
33 

40 
27 

46 
25 

46 
24 

31 
15 

29 
9 

23 
6 

23 
9 

20 
5 

26 
9 

29 
6 

31 
8 

39 
12 

39 
0 

24 
-  4 

32 

14 

31 
6 

28 
2 

26 

-  7 

42 
21 

23 

0 

30 

5 

38 

I 

38 
-  6 

12 
-  6 

36.2 
12.4 

PRESOUE  ISLE 

MAX 
MIN 

47 
30 

35 
22 

44 
27 

43 
26 

34 
16 

38 

30 

41 
35 

36 

30 

35 
25 

40 
28 

29 

21 

23 

5 

14 
-  1 

16 

-  2 

11 

-  7 

13 
1 

17 
-  8 

13 
-  3 

25 

-  4 

27 

-  7 

10 
-  9 

17 
-  9 

25 
15 

25 

13 

18 
-  7 

35 

3 

22 

-14 

14 

° 

23 

-  4 

26 
-  4 

28 
-  5 

26.6 

7.8 

RIPOGENUS  DAM 

MAX 
MIN 

48 
30 

50 
20 

36 
21 

43 
24 

45 
23 

45 
23 

35 
31 

38 
26 

38 
24 

36 
25 

35 
20 

25 
6 

20 
-  2 

12 
-  3 

10 
-  9 

7 
-  7 

22 

4 

12 

7 

21 
10 

28 
-  2 

5 
-13 

3 
-12 

15 

1 

17 
13 

18 
-  8 

24 
-  8 

33 
-10 

15 

-10 

25 
-  9 

30 
-  6 

-  7 
-15 

26.3 
6.2 

ROCKLAND 

MAX 
MIN 

58 
28 

46 

30 

47 
26 

51 
30 

45 
32 

45 
41 

47 
36 

43 
34 

42 

26 

45 
31 

33 
23 

31 
13 

23 
10 

21 

7 

20 

4 

29 
16 

29 
13 

29 
17 

39 
14 

38 
0 

20 
-  3 

34 

7 

34 
17 

29 

13 

35 

3 

41 
20 

31 
6 

32 

17 

36 

14 

40 
-  4 

18 
-  6 

35.8 
16.6 

RUMFORD  3  SW 

MAX 
MIN 

55 
26 

43 
23 

39 
24 

48 
26 

44 
25 

40 
34 

40 
30 

37 
29 

35 
26 

37 
21 

28 
10 

23 
6 

14 
2 

19 

3 

19 
-  1 

24 
10 

27 
6 

28 
6 

37 
17 

36 
-  6 

15 
-  6 

29 
5 

29 

17 

31 
4 

26 
-  6 

40 

a 

21 
-  2 

28 

31 
-  7 

30 
-13 

7 
-13 

30.9 
10.0 

RUMFORD  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

55 
26 

44 
24 

40 
25 

49 
26 

47 
27 

41 
36 

40 
32 

38 
31 

36 
27 

38 
24 

27 
14 

23 

9 

17 
4 

21 

5 

15 
2 

26 
11 

28 
9 

30 
9 

39 
16 

37 
-  3 

19 

-  3 

29 
6 

29 
21 

32 
0 

27 

-  5 

40 
15 

24 
1 

31 

29 

-  3 

27 

-11 

10 
-12 

31.9 
12.1 

ST  FRANCIS 

MAX 
MIN 

45 
20 

45 
19 

34 
25 

44 
24 

34 
19 

33 

20 

33 
32 

41 
30 

35 
24 

38 
22 

39 
20 

24 

3 

19 
-  7 

11 
-  9 

17 
-  9 

5 
-10 

14 

-  5 

19 

-  5 

12 
-  7 

28 

2 

4 
-10 

9 

-13 

16 
-13 

28 

18 

18 
-17 

20 
-17 

34 
-17 

6 
-22 

13 
-20 

31 
-10 

26 

-  5 

25.0 
2.6 

SANFORD  2  NNW 

MAX 
MIN 

60 
25 

47 
27 

61 
30 

54 
26 

45 

30 

45 
40 

48 
32 

40 
30 

39 
25 

40 
22 

31 
17 

28 
11 

26 

4 

23 

5 

21 
6 

25 

13 

29 

5 

33 
6 

36 
13 

40 
6 

24 

-  4 

24 
8 

33 
13 

31 
19 

29 

14 

41 
24 

33 
-  4 

^? 

29 
-  2 

34 
-  6 

9 

-10 

34.8 
13.9 

SOUA  PAN  DAM 

MAX 
MIN 

48 

17 

47 
12 

34 
25 

45 
18 

43 

15 

40 
15 

40 
29 

41 
29 

40 
20 

41 
22 

41 
22 

28 

4 

23 
-  2 

14 
-  1 

21 
-  6 

6 
-  6 

16 
-10 

20 

-  7 

15 
-  5 

27 

6 
-12 

11 
-14 

18 

-  7 

25 
13 

26 
-16 

28 

-15 

35 
-22 

9 
-22 

22 

-14 

31 
0 

28 
-  5 

28.1 
2.6 

TELOS  DAM 

MAX 
MIN 

46 
25 

48 
17 

39 
19 

44 
21 

47 
19 

46 
16 

39 
19 

35 
27 

34 
23 

37 
26 

36 
20 

26 

6 

19 

-  4 

12 
-  5 

14 
-11 

7 
-  9 

14 
-  8 

16 
2 

22 

5 

28 
-  3 

6 
-  7 

6 
-12 

16 
-  2 

26 
15 

14 
-  5 

30 
-  2 

32 
-11 

11 
-  9 

20 
-  2 

19 
0 

11 
-  9 

26.1 
5.4 

WATERVILLE  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

58 
27 

52 
23 

42 
26 

49 
27 

44 
27 

42 
36 

45 

34 

42 
31 

38 
25 

43 
32 

33 
20 

29 
11 

24 

7 

21 
2 

19 
3 

24 
13 

26 
6 

26 

14 

34 
14 

37 
0 

19 
-  6 

22 

4 

30 
10 

28 
16 

41 
12 

31 
-  4 

27 
7 

23 
8 

35 
-16 

31 
-  6 

33.9 
13.4 

WEST  BUXTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

60 
22 

47 
22 

49 
26 

51 
25 

44 
28 

47 
36 

39 

31 

39 

27 

36 
24 

40 
21 

31 
12 

29 

7 

22 

4 

22 
7 

20 
3 

24 

5 

26 
3 

31 
6 

34 
12 

36 
-  1 

22 
-14 

27 
12 

32 

7 

30 
0 

27 
-  8 

43 
16 

24 
-  6 

30 

1 

34 
-  6 

33 

-  2 

12 
-11 

33.7 
10.0 

WEST  ENFIELD 

MAX 
HIN 

55 
21 

55 
20 

36 
20 

43 
25 

49 
24 

43 
26 

41 
35 

43 
31 

41 
25 

42 
26 

40 
20 

33 
11 

28 

6 

19 

1 

17 
0 

13 
1 

21 
2 

24 

1 

25 

1 

32 

11 

13 

-  7 

16 
-  9 

24 

2 

26 

14 

27 
-16 

33 
-15 

38 
-13 

13 
-13 

27 
1 

34 

-  7 

31.8 
8.1 

WOODLAND 

MAX 
MIN 

44 
27 

55 
22 

51 
23 

46 
25 

52 
23 

51 
23 

46 
38 

44 
35 

39 
26 

42 
30 

43 
24 

35 
17 

30 
6 

20 

1 

20 

3 

17 

2 

24 
5 

25 
6 

20 

1 

35 

7 

15 
-  6 

19 
-  6 

25 
-  3 

29 

15 

27 
-  1 

25 

0 

40 

1 

24 
-  3 

22 
-  2 

31 
2 

16 
-  2 

32.7 
11.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    ENGLAND 
DECEMBER    1962 


Day  Oi  Month 


11      12      13      14      IS   ;  IE      17      18  I   19      20      21      22      23      24      25 


27  I  28   29   30   31 


MASSACHUSETTS 
ADAMS 

BARRE  FALLS  DAM 


BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 

BOSTON  WB  AIRPORT 

BROCKTON 

BUFFUMVILLE  0AM 

CHESTNUT  HILL 

CLINTON 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

EAST  WAREHAM 

EDGARTOWN 

FALL  RIVER 

FITCHBURG  2    S 

FRAM INGHAM 

HAVERHILL 

HINGHAM 

hoosac  tunnel 
htannis  2  nne 
knightville  dam 
lawrence 

MIODLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  I  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SHELBURNE  FALLS 

SOUTH  EGREMONT 

SPRINGFIELD  ARMORY 

STOCKBRIDGE 

TAUNTON 


MAX   60 
MIN   20 


MAX   65 
MIN  I  22 


MAX  !  62 
MIN   23 


MAX  I  64 
MIN  !  40 


MAX   64 
MIN   23 


MAX   65 
MIN  ,  20 


MAX  I  60 
MIN  I  34 


MAX   6S 
MIN   34 


49   53 
38   33 


54   65 
36   30 


MAX  I  70 

MIN  29 

MAX  I  65 

MIN I  27 


MAX   61 
MIN   26 


61  61  59 

20  20  24 

61  50  49 

30  26  25 

47  52  46 

35  31  30 

52  52  47 

30  36  27 

50 


66   49 
29   29 


50   52 
26   25 


43  45  39 

23  24  23 

57  51  49 

35  28  23 

64  62  53 

19  21  19 


MAX  I  62 
MINI  28 


MAX  '  65 
MINI  25 


MAX   52 
MIN   32 


MAX   60 
MIN   35 


MAX  I  62 
MInI  23 


MAX '    65 
MINI  29 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


65  55 

28  25 

51  53 

37  35 

5  3  49 

39  34 

58  56 

27  24 

49  49 
32  27 

50  46 
32  24 

49  52 

26  26 


55   60   50 


56 
29 


18   22   21 


59   55   47 


52   52 
22   22 


50   53 
25   29 


44   45 
24   40 


55   45 

21   37 


42   42 

36   39 


45   46 
36   43 


51   45 
24   40 


55   55 
23   27 


51   46 
30   35 


52   51 
29   29 


54   52 
23   26 


49   48 
26   40 


48   45 
30   38 


52   47 
30   42 


56   53 
29   32 


48   43 
29   40 


45   46 
25   42 


40   45 
23   27 


44   46 
24   41 


52   46 
22   24 


55   45 

30   36 


54   49 
24   37 


53   50 
33   45 


60   43 
25   37 


49   47 
27   42 


50   46 
34   42 


52   52 

24   29 


43   45 
33   40 


45   45 
33   41 


50   50 
34   46 


39   53 
22   24 


59   47 
22   30 


55   46 

27   40 


51   47 
25   43 


47   32   36 
30   26   29 


32   39 
28   26 


44   42 
28   26 


37   35 
29   28 


42   43 
30   32 


46   45 
34   36 


46   43 
30   25 


35   41 

29   25 


43   41 
32   30 


34   41 
32   26 


34   42 
30   25 


43   44 
36   30 


45   44 
34   31 


36   43 
24   27 


43   42 
32   29 


46   47   43 
34   32   26 


34   36 
27   26 


44   47 
35   25 


44   32   36 
30   28   23 


43   43 
32   31 


45   43 
26   26 


47   49 
39   35 


42   45   47 
37   36   36 


46   44 
33   28 


48  46  47 

36  34  29 

39  44  44 

33  28  27 

53  37  46 

33  33  26 

48  43  45 

35  33  30 

43  42  41 

36  33  34 

46  48  49 

39  34  33 

45  39  42 

32  29  29 


46   46 
26   26 


32   26 
23   11 


36   27 
24   12 


40   29 
22   14 


35   24 
24   12 


41   28 
21   16 


44   31 
25   20 


45   31 
27   17 


29  24 
9  8 

22  19 

-4-4 

26  22 

12  9 

30  ■  24 
16  I  14 


18   20   20 
5-4   10 


19   19 
6  -  1 

24   22 


27   40 

19   16 


27   28   34   41   40 


25   35 
•  2   16 


30   34 

18   18 


32   31 

12   23  I 


36   32 

17   10 


28   42 
4   16 


35  !  24 

Q  1  0 

37  27 

-4;  1 

27  I  33 


4  -12   11,4 


10'  32. 
-14   10. 


19   19 
6-4 


27   26   32 


35   38 
12    9 


17  1  32   31   31   29   37   30 


23-7   22 


30  I  28   25 


20   26 
6   15 


24   29 
10   20 


22   28 

4   17 


28   31 
12   16 


21   39 

-  1  I  20 


37 

32 

27 

15 

42 

36 

30 

26 

36 

31 

29 

18 

42   28 
25   15 


41   31 
24  20 


45   29 
26   21 


38   33 
28   17 


42   35 
26   14 


42   31 
28   20 


45   31 
26   19 


34  26 
25   11 


46   30 
22   24 


32   29 
24   10 


43   30 
26   20 


48   40 
29   18 


45   33 
29   26 


47   35 
32   30 


26   19 
14   4 


46   32 
30   21 


43   34 
25  25 


42   30 
24   14 


46   35 
32   17 


44   29 
26   21 


48   34 
29   26 


36   33 
25   11 


31   24 
21   14 


32   27 
20   14 


30   25 
20   10 


44   31 
22   19 


26   23   22   22 


30   34 
18   20 


31   36 
6   11 

31   27 


1 


42   41   25 


41   42 
11   15 


26   41 

0   21 


25 

22 

24 

29 

30 

40 

38 

16 

18 

18 

14 

25 

20 

20 

22 

24 

22 

25 

28 

31 

40 

11 

5 

8 

7 

8 

10 

22 

21 

20 

23 

26 

32 

26 

38 

1   24-3 


45   37   2  5 


31  I  29 
24  I  17 


29  1  25 

16  I  14 


26   24   32 


23   22 
16   10 


28   23   24 


28   31 
14   16 


29   28 
7   6 


24   23   23   27   29 


26  26  22   29 

11  15  6  {  18 

24  19  23  i  26 

12  9  8   18 

16  17  16  I  20 

3  2  3  I   9 

27  24  23  I  33 

14  7  9  [ 

22  22  19  I 

■2-2  4 

24  25  21 


32   38 
12   14 


30   34 
9   12 

20   25 


33   34 
21   26  ' 


29 
15 


14 


27   32 

20   16  , 


27   25   33 
17   12   20 


21   26   22' 


30   35  I 
11   13  i 


30   40 
6    5 


34   36 
23   24 


33   35 
21   23 


18   18   21   29   22   34 


34   46 
20   22 


43   40 
20    8 


35   42 
9   21 


32   41 
4   23 


26   41 
15   18 


30   40 
12   18 


40   37 
15   17 


45   40 
23   17 


47   40   25 


38   36   19 


26   24   23 
11   13    7 

27 
18 


24   25  I  35 
18   23  I  22 


33   39 
15   20 


34   36 
27   32 


28   24 
17   12 


25  22 

11  5 

25  25 

8  3 

23  24 
15 


28   29   35 


30   31 
4   10 


20   21   22 


27   36 
14   22 


30   33 
18   20 


31 

18   18 


36   42 

20   26 


43   44 
20   21 


43   44 
20   20 


41   40 
16    1 


37   43 
10   17 


40   38   22 


35   30 
21   16 


38   33  ' 

27   21  [ 


38   35 
17   26 


32   40 
14   23 


33   44 
19   26 


25   34   34 


18 

33   44   37 
13   26   11 

30   31   41 


37 

35 

29 

40 

21 

26 

8 

30 

33 

35 

34 

27 

18 

21 

9 

15 

33 

33 

27 

30 

13 

17 

3 

7 

38 

36 

33 

45 

21 

IS 

16 

27 

47 

41 

35 

49 

26 

27 

24 

25 

36 

35 

31 

42 

27 

23 

17 

26 

33 

41 

31 

31 

17 

25 

9 

12 

37   37 
10   18 


30   35 

20   20 


31   30 

10    9 


37 

34 

27 

42 

21 

23 

9 

26 

38 

33 

29 

43 

20 

24 

13 

27 

30 

34 

22 

36 

18 

18 

2 

4 

41 

36 

42 

49 

18 

26 

20 

30 

24   25   36 


30   32   27 


19   23   29 


36 

34 

31 

43 

34 

20 

20 

5 

27 

9 

36 

40 

35 

45 

43 

15 

12 

5 

24 

6 

42 

39 

40 

46 

38 

27 

26 

25 

30 

28 

40 

37 

38 

44 

35 

27 

22 

21 

27 

21 

26   35   26 


24   20   22   21   24   21 


40   37 
25    9 


48   42 
26   11 


2  5   40 
e   22 


21  19  20  ;  25 
-  1  9-115 

25  24  24   27 

9  8  9   14 

22  21  20   26 
2  8  17 

25  24  23   29 


21   30 

1   18 


21   28 
11   12 


22   32 

2   16 

31   33 


40   40 
17   10 


15 

-  5 


42   36 
21-5 


42   36 
28   31 


44   39 
15   21 


36   33 
22   21 


35   31 

26   26 


42   38 
28   24 


32   35 
20   24 


32   42   33 


34   31  I 
18   10 


31   44 
17   30 


32   37 
22   32 


31   45 
5   19 


34   40 
13   14 


35   42 
15   31 


30   43 
15   29 


40   50 
22   26 


31 


38  34 
5-6 

30   30 
•9-3 

36   36 
23-9 

39  36 


36   40 
11    2 


37. 
22. 


34   34   15 


33   28 
16    2 


29   35   34 


27   32   33 


-  2 
35 


34   44 
27   20 


40   40 
18-4 


33   36   34   15 


34   37   15 


33   38 

10-4 


39. 

24. 


37   39 
12-2 


29   30 

-1-1 


38   40 
13    6 


32   32 
-4-2 


34   36   36 


35   35 

6-2 


15. S 

14  I  40>* 
0-31  26.5 


42   41 
23-3 


33   32-1 


34   36   41   11 


38   42 
20    8 


39. 
25. 


34   38   34 


6-5,  14.9 


34   41 
10   12 


20  1  39. 
-7   16. 


29 
11 


36   36 
24   32 


37   37   10 


35   30 
22    0 


48   44   16 


29   26   38   25 


36   26 

-1-1 


42   40   24  i  45 


36   34 
19   16 


25   38 
2   22 


24   34 
13   13 


34   42 
12   24 


29   31   31   35-2 


32   35 
11   15 


33   25 

10  -10 


33   33 
-  2  -12 


13   37. 
-5   15. 
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DAILY  TEMPERATURES 

NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1962 

Stattaa 

Day  Ol  Monlh 

8. 

■« 

I 

2 

_i. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

u 

IS  1  16  1  17 

1 

19  1 

20 

21  1  22 

23 

24   25 

2B  27 

28   29   30   31 

< 

TULLY  DAM 

I 

MAX 
MIN 

i7 

21 

5a 

22 

47 

27 

45 
25 

53 

26 

43 
37 

48 

31 

33 
29 

38 

28 

35 
26 

28    23 

13    0 

23 

-  I 

19   20 

1  -  1 

19   25 

4    1 

— r 

25 

0 

26 

0 

39   20 

17-7 

23 

-  7 

30 

11 

31 

10 

27   26   37 
-4-1-4 

25   30   32    8 
-3-1    0-10 

32.0 
9.3 

TURNERS  FALLS 

MAX 
MIN 

62 
20 

56 
24 

37 
24 

53 

27 

45 
35 

49 
37 

40 
29 

41 
30 

37 
28 

34 
20 

21   27   28 
12    1  1   0 

29   27 
6    9 

30   24 
8    5 

26  1 
1 

43 
18 

41   16 
-1-5 

31 
12 

35 

25 

34 
6 

24   40   29 
0   12    0 

38   34   30    7 
5  -  1  -  4  -  S 

34.5 

12.2 

KALPOLE 

MAX 

MIN 

63 
25 

50 
30 

50 
26 

46 

44 

41 

50 
43 

44 

43 

29 

40 
26 

2^3 

29   28   23 

16    8  ;   3 

23   21 
6    1 

29   29 
12    5 

33 

6 

40 
11 

39   24 

6-4 

37 

17 

37 
14 

33 
19 

29   42   30 

5   27    4 

33   34   37    9 

10    4-6-7 

35.8 

14.7 

WEST  CUMHINGTON 

MAX 
MIN 

66 

19 

62 
19 

54 
19 

56 
22 

57 
25 

41 
36 

47 
25 

30 
24 

35 
23 

32 
19 

29   22 
1-5 

23 
-  5 

18   18 
0    3 

21   28 
7  -  1 

23 

0 

26 

14 

38   23 
15  -14 

23 

-13 

30 
15 

34 

19 

25   34   36 
3      -  9 

28   30   31   18 
-2-8-6-14 

33.5 

7.7 

WEST  MEDWAY 

MAX 
MIN 

66 
21 

53 
28 

56 
28 

50 
23 

44 
41 

52 

43 

46 

31 

46 
31 

41 
24 

42 

24 

31   31 
18    8 

27 
6 

26   24 
9    2 

30   30 

14    1 

36 

41 
10 

40   27 
11-4 

37 
19 

38 
14 

36 
24 

29   45   34 
4   26    1 

36   36   38   10 
11    1    0-6 

38.0 
15.0 

WESTON 

MAX 
MIN 

64 
25 

50 
26 

56 

52 
24 

49 

40 

50 
41 

51 

30 

44 

30 

40 
26 

40 
25 

30   29   23 

21    °  1   ° 

25   30 
11    1 

23   29 
13    5 

34 

7 

40 
15 

40   25 
11  -  6 

38 
12 

36 

17 

35 

20 

44   38 
6        4 

34   34   37    9 
10    4-1-8 

37.6 

14.7 

WESTOVER  FIELD 

MAX 
MIN 

56 

le 

50 
24 

37 
26 

54 
28 

44 
39 

53 
37 

37 

31 

39 
29 

35 

25 

32 
19 

25   24   21 
2-3    4 

20   21 
12-2 

23   22 
-1-1 

23 
0 

41 
16 

40   16 
3  -  1 

30 
15 

35 
22 

32 

4 

22   37   27 
2   21-4 

35   32   30    5 
6-2-9-6 

32.2 

11.3 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 
43 

46 
36 

52 
29 

49 
38 

41 
37 

60 
34 

34 
29 

38 

27 

35 
29 

33 
18 

23   22 

13    9 

19 

7 

18   18 
7    4 

25   25 

13   13 

2B 
16 

37 
20 

37   22 
-2-2 

33 

15 

32 

19 

28 

11 

24   36   24 

10   17   13 

30   34   32    1 
18   16  -13  -12 

31.9 
16,5 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

MAX 

MIN 

51 
28 

46 

26 

41 
27 

47 
28 

47 
27 

45 

37 

42 
26 

34 
26 

36 

23 

32 

20 

23   20 
14-3 

13 

-  7 

17   12 
6  -11 

22   20 
2    1 

25 

2 

36 

10 

36   U 
-  7  -17 

27 

0 

30 

13 

30 
3 

26   35   21 
-2   20-5 

27   28   32-3 
-3    3-17  -19 

29.2 
8.1 

BERLIN 

MAX 
MIN 

62 
21 

57 
22 

52 
22 

55 
23 

55 
25 

43 
29 

40 
33 

33 

28 

36 

27 

40 
28 

30   26  1  23 
18    0    0 

19   19 
1  -  6 

13   28 
-5-1 

23 

3 

32 
8 

34    6 
5  -12 

18 
-12 

25 
16 

32 
20 

20   37 
-6-6 

27   27   30-4 
-5-6-5-16 

31.3 

8.0 

BETHLEHEM 

MAX 
MIN 

58 
31 

54 
28 

49 
26 

41 
27 

53 
29 

48 
29 

45 

30 

33 
26 

34 
23 

38 
25 

28   22  1  20 

14    0-6 

15   15 
-8-9 

12   24 
-  9    2 

20 
4 

26 

4 

34    5 
2  -17 

21 
-15 

28 
12 

30 
16 

17   35   34 
1    2-2 

23   26   31 

0    5-6 

30.6 
6.7 

BLACKWATER  DAM 

MAX 
MIN 

64 
22 

59 
23 

49 
24 

44 
25 

55 

26 

44 
33 

47 
31 

34 
29 

37 
29 

39 

27 

31   27   25 
15    3    5 

20   21 
6    0 

22   26 
11    5 

26 

6 

32 

4 

40   16 
13-6 

21 

-  1 

29 

16 

33 
23 

27   26   40 
-5-1-3 

26   32   30    7 
0-4    2-15 

33.2 
11.1 

CAMPTON 

MAX 
HIN 

62 

19 

59 
21 

52 

20 

45 
21 

56 
23 

49 
27 

42 
33 

34 

30 

34 
27 

39 
29 

31   30   27 
16    1    1 

20   22 

1  -  3 

17   20 
1    0 

26 

0 

31 
2 

38   11 
10  -11 

22 

-10 

30 
15 

31 
18 

24   34   38 
-11  -11  -11 

28   34   29    1 

-12  -10  -  1  -14 

32.6 

7.1 

CONCORD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 

20 

50 

23 

43 
27 

53 
22 

44 
29 

49 
38 

38 
32 

40 
32 

40 
28 

35 

21 

29   31   23 

9    3    1 

23   19 
6    1 

26   28 
4    2 

32 
4 

41 
11 

41   23 
-1-4 

30 
14 

34 
16 

30 

5 

26   41   28 
-6   19-6 

34   33   33    7 
5-6-9-9 

34.4 

10.7 

CONWAY  1  N 

MAX 

MIN 

61 
IS 

48 
IS 

43 
20 

51 
20 

45 
23 

44 
37 

44 

31 

35 
30 

37 
22 

35 
21 

28   27 
13    1 

19 

-  5 

23   18 

0    0 

27   27 

8  -  1 

32 
-  2 

33 
8 

38   20 
-  4  -15 

35 

5 

36 
17 

36 
16 

29   46   25 
-6   23-4 

32   22   28    6 
-3-9  -10  -10 

33.2 
8.5 

DURHAM 

MAX 
MIN 

66 
22 

49 
26 

53 

27 

53 
23 

44 
38 

47 

40 

50 

31 

43 
31 

41 
25 

41 
29 

31   30 
18    5 

24 

5 

25   20 
6    5 

30   30 
14    4 

36 

6 

39 

11 

41   27 

7-3 

33 

11 

34 

14 

32 

21 

34   42   35 

-4   23-1 

37   34   37   10 
4-1-9-11 

37.0 
13.5 

EAST  DEERING 

MAX 
HIN 

61 
23 

48 
22 

53 

24 

52 
24 

42 
32 

45 

37 

46 
28 

37 
28 

37 
26 

32 
20 

27   25 
7    2 

20 

2 

21   18 
6    1 

26   29 
8    2 

33 
2 

37 
9 

37   26 
0    0 

27 

10 

36 

16 

30 

16 

31   40   32 
-4   16-9 

32   29   32    4 
-6-6-9-11 

33.7 
10.1 

FABYAN 

MAX 
MIN 

50 

19 

48 
IS 

47 
20 

51 
25 

47 
28 

42 
36 

49 
26 

35 
29 

36 
23 

35 

20 

26   18 
10-6 

12 

-  1 

12   14 
0-9 

20   22 
-1-6 

25 

-  1 

32 

11 

32   12 
-10  -21 

31 
-  2 

32 
14 

31 
-  2 

27   36   20 
-  8   15  -13 

22   28   30-8 
0-8-17  -18 

29.5 

5.5 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 
MIN 

51 
20 

48 
21 

44 
20 

44 
25 

50 
27 

43 
32 

39 

30 

33 
26 

32 
27 

34 
26 

27   18 
15  -  1 

15 
-  8 

8   13 
-  6  -14 

9   21 

-14  -  3 

20 
3 

22 

3 

30-2 
-  2  -24 

14 
-24 

23 

14 

25 

13 

13   30   31 
-15  -  4  -16 

17   22   28-7 
-14-7-7  -19 

25.6 

4.0 

FRANKLIN  1  NW 

MAX 
MIN 

60 
21 

51 
23 

41 
25 

55 

23 

45 
25 

46 
38 

46 
32 

38 

30 

37 
28 

35 
25 

30   25 

15    3 

21 

4 

22   IS 

7    1 

28   28 
12    2 

32 
3 

32 
10 

39   22 
3-4 

30 
10 

32 
16 

32 
28 

26   41   26 
-6   20-5 

33   26   21    5 
2-5-10  -10 

33.1 
11.8 

SRAFTON 

MAX 
MIN 

56 
16 

50 
17 

51 
19 

53 

20 

45 
22 

42 
37 

45 
28 

36 

28 

38 
24 

33 
22 

26   21 
6-8 

18 

-  7 

20   15 
-  2  -10 

24   26 

4-3 

29 

-  4 

37 
3 

38   12 

-  2  -10 

26 

3 

33 
15 

33 
15 

28   39   26 

-12   19  -14 

30   25   29-1 
-  3  -12  -12  -20 

31.7 
5.6 

HANOVER 

MAX 
MIN 

46 
20 

48 
22 

39 
24 

39 

28 

40 
27 

44 
37 

43 
30 

36 

30 

38 
27 

33 
23 

26   20 
13    1 

17 
-  3 

20   12 
8-6 

22   19 
7    0 

22 

1 

35 
11 

39   14 
-  1  -13 

26 

5 

31 
15 

33 

10 

22   36   25 
-7   21-4 

26   26   28    1 
8-1-10  -10 

29.3 

10.1 

KEENE 

MAX 
MIN 

6» 
17 

55 
20 

45 
23 

55 
25 

44 
31 

52 
38 

38 
28 

41 
28 

38 
26 

34 
22 

27   28 
12-3 

22 

-  6 

23   24 
5-4 

29   26 
12-2 

33 
-  2 

37 
11 

36   16 
4-9 

28 

10 

34 

7 

32 

19 

26   40   28 
-5   20-7 

35   28   28    3 
4-6-9-12 

34.0 
9.6 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

58 
28 

46 
28 

44 
31 

51 
28 

44 
35 

45 

37 

37 
31 

37 
31 

38 
30 

33 
21 

27   24 

14   10 

19 
6 

20   17 
6    3 

25   26 

14   10 

30 
11 

39 

17 

39   20 
-1-4 

30 
13 

32 

19 

29 

12 

27   39   24 

5   16    1 

31   32   30    5 
8    2  -12  -14 

3J.3 
14.1 

LANCASTER 

MAX 

MIN 

48 
20 

42 
19 

39 

20 

47 
25 

47 
24 

45 

37 

40 
30 

35 
30 

38 
25 

35 
23 

24   18 
14-5 

16 
-  2 

24   25 
-  4  -11 

22   19 
3-4 

22 

5 

28 

10 

34    7 
-  6  -21 

28 

-  4 

25 

16 

28 

7 

20   33   20 
-13   12  -12 

22   29   30-1 
0  -10  -13  -15 

2S.7 
6.5 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

51 
16 

51 
19 

39 

21 

40 
27 

40 
27 

44 
38 

38 

30 

38 
31 

38 
26 

32 
23 

26   24 
6-3 

22 

-  7 

22   12 

3-3 

26   19 
0  -  1 

28 

-  1 

39 

11 

36   15 
-  6  -13 

26 

7 

33 
15 

30 
-  4 

24   36   23 

-11   15  -10 

31   25   29    5 

0-7  -10  -  9 

30.5 

7.4 

MANCHESTER 

MAX 
MIN 

63 

61 
26 

49 
27 

55 

29 

53 

29 

45 
37 

50* 
35 

37 
32 

43 
29 

40 
29 

35   30 
19    9 

29 

7 

26   26 

9    4 

22   28 
4    5 

29 

8 

34 

8 

41   24 
16    0 

26 
-  2 

33 
18 

35 

13 

34   31   44 
-3    2    4 

28   35   33   28 
-2    1    2-8 

37.0 
13.2 

MASSABESIC  LAKE 

MAX 
MIN 

52 
22 

49 
24 

48 
26 

51 
20 

39 

37 

47 
37 

49 
31 

42 
29 

40 
25 

40 
24 

30   29 
15    5 

23 
5 

24   20 
6    1 

27   28 
12    2 

32 

4 

39 
9 

40   23 
7-5 

33 
12 

34 

13 

32 

18 

43   24 
13-8 

33   31   33    6 
4-4-9-9 

34.7 
12.2 

MOUNT  SUNAPEE 

MAX 
MIN 

52 
33 

45 
30 

45 
28 

49 
29 

42 
34 

42 
36 

44 
26 

33 
27 

33 

27 

32 
19 

21   18 
12    8 

14 

1 

15   14 

7    0 

19   22 

11    8 

23 

7 

35 
16 

36   11 

-3-7 

24 
6 

29 

18 

28 

14 

26   33   26 

3   19    2 

27   24   16-1 
11    3  -13  -14 

2S.3 

12.8 

MOUNT  WASHINGTON 

MAX 
MIN 

33 
26 

32 
22 

35 
27 

37 
29 

30 
21 

28 

20 

21 

7 

15 
10 

22 

10 

21 

1 

3  -  1 
-  7  -11 

-  8 
-15 

-7    5 
-21  -24 

11   16 
-3    3 

11 
2 

23 
9 

13    8 
-29  -16 

17 

3 

18 

4 

7 
-14 

.12   22    3 
-  7  -10  -10 

10   14   14    1 
-  2    4-41  -40 

15.0 
-  1.7 

NASHUA   2  NNW 

MAX 

MIN 

64 

20 

50 

25 

56 
27 

53 
24 

43 
39 

50 
37 

40 
30 

41 
28 

41 
25 

36 

23 

29   29 
9    2 

24 
4 

24   22 
6    2 

28   28 
4    0 

36 
3 

41 
9 

42   26 

0-5 

34 

10 

34 
21 

32 

7 

26   43   29 

-  1   21-2 

35   33   33    8 

9-1-6-9 

35.8 

11.6 

NORTHWOOD 

MAX 
MIN 

61 
37 

52 

33 

52 
28 

52 

30 

43 
35 

45 
37 

47 
28 

39 
29 

40 
25 

37 
28 

29   26 
16   U 

22 

5 

22   20 
8    3 

26   29 

13   10 

33 

11 

37 
15 

39   24 
2-4 

28 

10 

34 
20 

31 
16 

29   39   34 
2   22    3 

32   27   32    5 
.   6    9-7-13 

34.4 
15.1 

PETERBORO   2  S 

MAX 
MIN 

62 

28 

50 
25 

51 
26 

54 
25 

42 
33 

46 
38 

46 
28 

37 
26 

35 
26 

34 
20 

24   23 
11  -  1 

18 

1 

18   18 
6    0 

25   26 

13    4 

32 

3 

35 
12 

36   22 

5  -12 

25 

12 

32 
16 

30 
18 

26   36   32 
2   24-2 

j  31   26   31    8 

1  10  -  1  -  6  -12 

32.8 

12.1 

PINKHAM  NOTCH 

MAX 
MIN 

54 
30 

45 
25 

47 
27 

49 
29 

45 

30 

40 
33 

36 

24 

34 
24 

32 
22 

33 
19 

24   19 

9-3 

15 
-  3 

15   12 
-1-5 

15   25 

5    3 

26 

7 

1 

33   12 
4  -11 

26 

8 

30 
12 

29 

11 

24   35   19 

-4   16-5 

20   22   22    2 

3    0    -17  -19 

26.3 
9.0 

PLYMOUTH 

MAX 
MIN 

62 

21 

60 
21 

55 
22 

42 
25 

55 
22 

46 

24 

42 
23 

35 
28 

38 
26 

38 
28 

34   30 
18    0 

24 
2 

20   21 

4    0 

18   28 
2    5 

29 
2 

31 
9 

32   15 
9-8 

18 

-  1 

30 

17 

28 
22 

26   36   39 
-6-2-1 

30   28   28    2 
-  5    0    0-11 

33.0 
9.6 

PORTSMOUTH 

MAX 
MIN 

57 
21 

45 
21 

49 
24 

47 
21 

45 
35 

46 
38 

41 
30 

42 
28 

46 
22 

40 
22 

29   27 

14    8 

21 

7 

22   20 

7    3 

26   29 

8    4 

31 

7 

39 

12 

36   21 

-1-4 

34 

10 

34 

15 

30 
13 

26   42   26 
1   22    2 

31   36   36   11 
9    3  -10  -12 

34.6 
12.3 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

54 
19 

57 
23 

51 
24 

38 

23 

54 
24 

45 

46 
31 

33 
29 

39 
28 

37 
24 

32   25   22 
12    0-5 

22   21 

0-4 

17   24 
3    2 

24 
1 

28 

1 

39   17 
15  -10 

16 
-  8 

28 
11 

32 

11 

26   25   40 
-  3  -  1  -  5 

26   30   30    7 
-  5  -  3    2-9 

31.9 
6.5 

S«4 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   ENGLAND 
DECEMBER    1962 


StaHon 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

TAMWORTH  2 

MAX 
MIN 

61 
21 

48 
20 

41 
21 

51 
21 

45 
25 

44 
36 

41 
30 

37 
30 

37 
23 

34 
25 

28 
18 

27 

0 

20 

-  3 

24   IS 
6    0 

27 
8 

26 
-  2 

31 

-  I 

32 

9 

40   21 
5-3 

30 
6 

29 

15 

31 
22 

26 

-  8 

40 
19 

30 
-  9 

33 
-  1 

23 

-  8 

31    5 
-  3  -10 

32.6 
lO.l 

WINDHAM 

MAX 
MIN 

66 
22 

47 
25 

56 
28 

61 
25 

44 
29 

50 
31 

50 
29 

43 
31 

41 
26 

40 
26 

31 
15 

32 
5 

26 
3 

27   20 
5    4 

30 
15 

30 

5 

35 
6 

40 
10 

40   25 
6-2 

34 
15 

34 
16 

35 
20 

30 
-  4 

46 
23 

30 
-  1 

38 
7 

33 
0 

38   10 
-7-7 

37.2 
13.1 

WOLFEBORO 

MAX 
MIN 

56 
31 

46 
26 

44 
28 

50 
28 

42 
32 

43 
36 

46 
30 

37 
30 

38 
26 

36 

25 

27 
18 

24 
11 

17 
6 

19   15 
11    3 

22 

11 

25 

8 

28 

8 

33 
11 

37   18 
-1-2 

30 
10 

30 
20 

31 
16 

27 
3 

38 
20 

25 

1 

29 
9 

29 
6 

32    4 
-12  -13 

31.6 
14.1 

WOODSTOCK 

MAX 
MIN 

67 
22 

49 
23 

47 
21. 

53 
24 

50 
25 

47 
40 

44 
28 

34 
28 

39 
26 

34 
22 

28 
16 

26 
-  1 

18 
0 

23   18 
1-2 

26 
7 

25 

1 

28 
0 

28 

10 

28   25 
-4-6 

30 
6 

29 
16 

30 
13 

28 
-  6 

36 
20 

26 

-  6 

31 
0 

25 
-  6 

30   2 
-15  -18 

32.1 
9.2 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

62 
40 

50 
40 

46 
33 

47 
34 

47 
42 

52 

39 

40 
34 

43 
35 

46 
35 

35 
26 

28 
23 

28 
18 

25 
18 

23   26 

16   14 

30 
24 

28 
22 

31 
22 

45 
23 

39   30 
9    7 

46 
30 

39 

30 

36 
24 

42 
24 

45 
25 

35 
22 

36 
28 

41 
27 

37    8 
-4-4 

37.6 
24.4 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

6* 
39 

51 
34 

52 
27 

50 
29 

44 
39 

52 
39 

39 
29 

43 
29 

38 
27 

40 
22 

27 
14 

26 

10 

23 
8 

21   21 
10    3 

25 
16 

28 
12 

29 
11 

40 
18 

38   22 
5-2 

35 
18 

35 
17 

34 
15 

29 
11 

33 
20 

37 
10 

36    5 
-8-9 

35.1 
17.0 

KINGSTON 

MAX 
MIN 

6S 
23 

53 
30 

51 
29 

50 
24 

47 
40 

52 
44 

48 

31 

44 
33 

42 
26 

45 
26 

30 
19 

29 
13 

26 

10 

24   23 
9    6 

28 
16 

31 
3 

30 
6 

42 

10 

44   23 
23    1 

44 
20 

38 
20 

37 
27 

30 
16 

43 
29 

37 
14 

36 
19 

40 
11 

42    7 
-1-8 

38.1 
18.4 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

61 
32 

53 
38 

40 
33 

52 
32 

47 
42 

61 
44 

42 
38 

45 
35 

46 
34 

44 
27 

30 
22 

29 
19 

26 

15 

24   25 
17   13 

30 
22 

36 
22 

31 
19 

44 
21 

39   23 
16    7 

45 
21 

40 
27 

38 
28 

33 
20 

45 
32 

36 
20 

35 

19 

39 
22 

42    9 
3-4 

38.0 
23.7 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 
26 

53 
35 

47 
30 

52 
29 

46 
42 

52 
40 

40 
34 

46 
30 

41 
30 

41 
26 

30 
19 

29 

16 

27 
13 

24   24 
14   10 

29 
15 

30 
11 

32 
12 

44 
17 

42   23 
6    3 

41 
21 

39 
24 

34 
20 

32 
18 

45 
25 

31 
17 

36 
20 

40 
16 

39    8 
-6-5 

37.5 
19.6 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 

MAX 
MIN 

52 
21 

52 
21 

61 
25 

39 
28 

44 
27 

43 
30 

46 
33 

34 
30 

37 
31 

38 
26 

32 

15 

29 
1 

26 

-  2 

24   2  3 
-1-1 

17 

0 

26 

4 

22 

2 

30 
3 

41   16 
15-7 

15 

-  7 

28 
12 

34 

17 

28 

-  3 

25 

-  4 

39 
-  2 

29 

-  2 

34 
-  2 

29   6 
-2-9 

31.9 
9.6 

BENNINGTON  2  NNW 

MAX 
MIN 

57 
21 

57 
23 

55 
23 

61 
23 

50 
36 

49 
40 

46 
29 

37 
30 

37 
27 

32 
22 

25 
11 

21 
-  3 

20 
-  5 

16  22 
5-8 

25 
11 

26 
1 

29 

16 

40 
22 

39   11 
2  -11 

31 
8 

36 
20 

31 
10 

29 

1 

36 
22 

30 

1 

31 
16 

33 
5 

33    1 
-10  -12 

33.7 
12.1 

8L00MFIELD 

MAX 
MIN 

53 
22 

50 
20 

42 
20 

53 
26 

47 
26 

48 
40 

45 

31 

40 
30 

40 
25 

37 
25 

25 
20 

22 

-  4 

15 
-  6 

17   15 
0  -10 

26 

-  1 

20 
-  3 

25 
-  2 

31 
19 

31   12 
-  5  -22 

26 

-  6 

28 
16 

23 

10 

24 
-10 

35 
13 

23 
-13 

22 
-  1 

25 
-  I 

30    2 
-13  -15 

30.1 
7.4 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

52 
23 

51 
23 

47 
31 

55 

31 

48 
29 

49 
39 

39 

30 

36 

31 

39 
25 

31 
23 

25 

13 

18 
0 

15 
-  4 

16   13 
2-9 

20 
0 

22 

I 

24 
8 

37 
23 

26   13 
-  8  -13 

23 

11 

34 

12 

32 

1 

24 
-  5 

36 

10 

21 

-  3 

27 

a 

31 

6 

22    5 

-11  -10 

30.0 
10.2 

CAVENDISH 

MAX 
MIN 

57 
17 

52 
19 

43 
18 

53 
19 

43 
21 

43 
36 

45 
28 

37 
28 

37 
26 

34 
23 

27 
8 

24 

-  7 

22 
-  6 

20   14 
0-4 

26 

6 

22 
-  5 

29 

-  4 

34 
12 

40   16 
1  -16 

25 

5 

32 

8 

34 
8 

23 
-11 

40 
19 

25 

-12 

34 

3 

26 

-10 

29    2 

-10  -15 

31.9 
6.6 

CHELSEA 

MAX 
MIN 

57 
15 

56 
12 

54 
17 

41 
18 

55 
20 

43 
22 

47 
32 

35 
28 

36 
20 

32 
20 

29 
11 

19 
-11 

23 

-14 

21   22 
-15  -15 

12 

-14 

28 
-  6 

23 

-  8 

30 
-  8 

39   11 
2  -22 

14 
-22 

25 

5 

34 
4 

23 

-16 

30 
-12 

41 
-15 

25 
-16 

33 
-12 

28    0 
-11  -15 

31.2 
-   .2 

CORNWALL 

MAX 

MIN 

52 
26 

53 
23 

48 
35 

56 
29 

66 

30 

62 

39 

48 
30 

36 

30 

36 
27 

33 
24 

25 
17 

25 
6 

18 
-  4 

17   18 
6-9 

24 
4 

22 

1 

30 
10 

36 
19 

36   11 
1  -14 

27 
9 

25 

14 

34 
4 

25 

0 

35 
23 

25 

-  8 

35 

13 

31 

10 

20    3 
-10  -11 

32.0 
12.1 

DORSET  1  S 

MAX 

MIN 

60 
21 

56 
24 

61 
22 

58 
24 

47 
36 

44 
39 

44 
27 

36 
30 

36 
24 

30 
21 

24 

4 

24 
-  8 

14 
-  8 

16   26 
5    3 

24 
9 

25 

4 

31 
20 

40 
20 

40   15 
4  -11 

27 
12 

35 

15 

30 

2 

28 
-  5 

35 
23 

27 
0 

26 
9 

31 

4 

30    0 
-11  -15 

32.5 
11.1 

ENOSBURG  FALLS 

MAX 
MIN 

50 
23 

49 
22 

48 
23 

55 

34 

49 
33 

52 

40 

44 
30 

37 
30 

39 

30 

33 
23 

25 

19 

20 

3 

16 

-12 

17   14 
2  -20 

23 

-  1 

25 

-10 

27 
-  5 

36 
20 

34    9 
-  7  -25 

26 
-  3 

33 

15 

33 
-  6 

29 

3 

37 
12 

23 
-12 

25 

-  1 

32 

-  3 

30    0 
-12  -15 

31.3 
7.4 

MC  INDOE  FALLS 

MAX 
MIN 

45 
18 

46 
22 

46 
22 

35 
24 

41 
27 

41 
27 

49 

35 

36 
30 

36 
26 

39 
26 

31 
17 

26 
0 

20 
-  2 

15   21 
-3-5 

11 

-  5 

23 
2 

20 

1 

24 
2 

36    9 
9  -14 

10 
-14 

28 
10 

32 
12 

22 

-10 

31 
-  9 

37 
-  6 

21 

-  7 

23 
-  2 

30-2 
-  2  -12 

28.4 

7.1 

MIDDLESEX 

MAX 
MIN 

44 
18 

44 
20 

45 

20 

44 
26 

53 
26 

38 
29 

48 
34 

36 
29 

38 

23 

37 

24 

29 

20 

25 
-  6 

19 
-  8 

14   19 
-9-7 

13 
-  6 

21 

-  1 

22 

6 

22 
8 

37    9 
7  -18 

12 
-18 

25 

11 

33 
13 

19 
-10 

30 
-10 

37 
-  9 

21 
-  8 

27 
-  5 

29-1 
-  2  -14 

28.6 

5.9 

MONTPELIER  FAA  AP 

MAX 
MIN 

62 
23 

48 
22 

45 
25 

52 
30 

40 
26 

45 
36 

37 
29 

35 
30 

34 
20 

31 

22 

23 
6 

14 

-  7 

11 
-12 

15   10 
1  -  9 

16 
-  1 

18 

-  1 

18 
6 

36 
12 

30    4 
-12  -19 

23 

3 

32 

10 

28 

0 

21 

-  8 

36 

7 

17 
-  8 

23 

1 

28 

0 

28    1 
-14  -14 

27.5 
6.6 

MOUNT  MANSFIELD 

MAX 
MIN 

41 
31 

42 
28 

40 
29 

39 
35 

35 
30 

34 

30 
16 

33 

28 
17 

20 
10 

8 

5 

5 
-  3 

2 
-  9 

2    5 
-  4  -13 

19 

1 

17 
4 

23 
3 

23 

8 

22   16 
-17  -21 

16 

-  1 

8 

19 
-  2 

19 
-  2 

21 
6 

15 
-  3 

12 

6 

14 

7 

18  -18 
-30  -40 

20.0 
3.4 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

51 
27 

46 
23 

47 
34 

51 
30 

46 
27 

48 
41 

41 

30 

35 
29 

39 

30 

31 
22 

26 
16 

17 
1 

14 
-  3 

18   11 
0-9 

22 

1 

24 
0 

25 

8 

35 
20 

23    9 
-10  -19 

23 
8 

31 
16 

29 
-  6 

25 
-  2 

32 

7 

20 

-11 

27 

1 

29 
-  3 

20    3 
-15  -15 

29.0 
8.9 

NORTH  DANVILLE 

MAX 
MIN 

50 
22 

49 
20 

38 
22 

50 
26 

47 
27 

45 
36 

35 
26 

33 
28 

38 
22 

30 
18 

20 
11 

16 
-10 

14 

-14 

13    5 
-  4  -14 

24 

18 
-  4 

28 

-  6 

37 
17 

26   13 
-20  -24 

26 

0 

27 
17 

-  4 

-10 

4 

18 

-10 

27 
0 

30 
-  2 

20   0 
-12  -20 

27.8 
4.4 

READSBORO  1  SSE 

MAX 
MIN 

58 
21 

58 
22 

54 
22 

53 
21 

66 
26 

43 
37 

46 
29 

32 
27 

36 
27 

34 
22 

28 
6 

22 
-  1 

21 
-  1 

16   18 
0    0 

20 
9 

29 

2 

25 

3 

28 
13 

40   15 
15  -10 

24 
-10 

29 
17 

32 
20 

23 

1 

37 

2 

37 
-  3 

27 
-  3 

32 
-  4 

32    5 
-  4  -14 

32.6 
9.4 

RUTLAND 

MAX 
MIN 

59 
24 

55 
25 

56 
26 

60 
27 

50 
33 

49 

40 

46 
29 

39 

31 

38 
28 

33 
24 

35 
17 

24 
-  2 

22 

1 

17   16 
10-5 

27 
8 

24 
3 

31 
17 

41 
22 

38   12 
2  -10 

27 
8 

34 
16 

34 

15 

31 
0 

37 
20 

29 
2 

35 
19 

31 
9 

32    9 

-10  -  1 

34.5 
13.8 

SAINT  ALBANS  BAY 

MAX 
MIN 

49 
31 

47 
28 

47 
37 

50 
40 

45 
30 

50 

37 

48 
33 

39 
33 

40 
32 

33 
23 

30 
19 

24 

9 

18 
5 

21   17 
7    1 

22 

3 

27 
6 

28 
8 

36 
22 

36   11 
0-7 

26 

32 

10 

35 
■  5 

28 

5 

35 
17 

3 

23 

12 

25   3 
-12  -12 

31.9 
14.4 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 
MIN 

53 
20 

50 
20 

42 
22 

51 
28 

46 
25 

49 
42 

45 
30 

36 
29 

41 
27 

38 
25 

31 
17 

22 
-  3 

17 
-  4 

21   15 
4-6 

25 

2 

21 

0 

27 

1 

31 
13 

35   10 
-  2  -18 

J\ 

28 

17 

30 

13 

21 

-11 

36 
16 

24 
-  9 

27 

28 
-  9 

29    1 
-12  -14 

30.8 
8.6 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

60 
20 

55 
22 

48 
20 

53 
20 

50 
24 

39 
34 

42 
24 

27 
23 

30 
25 

30 
17 

22 
10 

17 
-12 

14 
-11 

12   13 
-  6  -10 

16 
-  6 

23 
-  2 

24 
6 

27 
3 

36   12 
10  -11 

17 
-10 

25 
16 

30   20 

16  I-  2 

34 
-  4 

31 

-  8 

23 
-10 

25 
-  9 

28-2 
-  5  -20 

28.4 
5.3 

VERNON 

MAX 
MIN 

53 

20 

53 

24 

68 
24 

37 
29 

48 
29 

45 
36 

49 
34 

35 
31 

42 

28 

36 
27 

34 
14 

28 

1 

28 
0 

24   24 

0    0 

20 
3 

27 

3 

24 
0 

24 

1 

42   23 
20-6 

18 
-  5 

26 

10 

33   33 
10   0 

24 

0 

40 
-  1 

29 
-  1 

34 
-  2 

30   11 
1  -  9 

33.3 

10.4 

WATERBURY  1  NNE 

MAX 
MIN 

51 
21 

53 
23 

51 
28 

47 
34 

64 
27 

44 
32 

46 
30 

36 
27 

37 
24 

36 
25 

27 
15 

26 

-  4 

26 

-  7 

16   17 
5-6 

16 
3 

20 

1 

20 
0 

33 
16 

41    5 
3  -17 

17 
0 

23 

13 

32  i  18 
12  -  5 

35 
6 

35 

-  3 

20 

7 

28 

3 

29-5 
-  7  -15 

30.1 
9.4 

WEST  BURKE 

MAX 
MIN 

51 
14 

52 

14 

48 
20 

40 
20 

51 
22 

46 
22 

46 

33 

34 
28 

36 
24 

40 
27 

30 
13 

25 

-  5 

20 

-  8 

15   18 
-8-13 

11 
-13 

22 
-  5 

21 
0 

26 

0 

35   a 
5  -22 

10 
-24 

24 
8 

24   19 

8  !-13 

28 
-13 

35 
-15 

18 
-15 

24 

-13 

28-6 
-13  -15 

28.3 

2.0 

WOODSTOCK  3  ENE 

MAX 
MIN 

50 
18 

50 
20 

50 
20 

39 
22 

48 
22 

42 

22 

44 
26 

35 

29 

37 

24 

37 
26 

30 
17 

25 

-  7 

23 

-10 

20   20 
-  6  -10 

12 
-  5 

23 
-  3 

20 

-  7 

24 

-  3 

40   14 
10  -15 

12 

-10 

28 
8 

33   24 

14  -15 

25 
-  3 

38 

-14 

22 

-12 

30 
-10 

30    2 
-  3  -13 

29.9 
4.3 

'   not«8  followiDg   Station   Index 
-    284    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   ENGLAKD 
DKEMBEK    1962 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
VTR  BQUIV 

T 

.9 

.1 

1 

I 

1 

T 

T 

T 

.3 
T 

2.0 
2 
.1 

T 
2 

.1 

1 

1 

T 

1.2  2.< 

T   3 

.( 

T 

1 

1 

.4   T 
T   T 

.2 

T   T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

COLLINSVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.5 

- 

- 

- 

- 

- 

1.8 

.3 

- 

- 

- 

- 

3.C 

- 

- 

1.5 

- 

- 

- 

- 

4.( 

- 

DANBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

I 

T 
T 

1.0 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

2.0 
3 

T 
3 

2 

1 

1 

T 

1 

4.C 
4 

4 

4 

T 
4 

3 

3 

T 
3 

T 
3 

2.( 
4 

T 
4 

GROTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 

1 

.9 
1 

1 

.3 

T 

3.C 

T 

.3 

I.e 

T 

HARTFORD  BRAINARD  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.2 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

2.0 
3 

.4 
2 

2 

2 

T 

.5 
T 

2.t 
3 

3 

2 

.6 
2 

3 

T 
3 

3 

1.4 
3 

T 
4 

HARTFORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

3.8 

1.0 
4 
.4 

3 
.2 

3 
.2 

2 
.2 

T 
2 
.1 

1.0 
2 

.1 

1.2 
4 
.3 

.4 

4 

.4 

T 
3 
.3 

3 
.3 

1 

.6 

1 

3.« 
5 

.4 

.3 

5 

1.1 

5 

1.1 

.6 

5 

1.0 

.7   T 

5   5 

1.2  1.2 

5 

1.] 

2.5!  T 

5   7 

1.2  1  .( 

1.3 

UANSFIELO  HOLLOW  DAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

2 

T 
2 

2 

1 

3.C 
3 

3 

2 

1 

T 

1 

1 

i" 

1 

l.( 

1 

T 

MOUHT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

.9 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

2.4 
2 

T 
2 

T 

1 

1 

T 

T 

3.2 
3 

T 
3 

3 

T 
3 

.8 
3 

3 

3 

1.8 
5 

T 
3 

.4 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.4 

.4 

.1 
T 

T 

T 

T 
T 

.4 

1.6 
2 

.1 

T 
2 

.1 

1 

T 

T 

.5 
T 

2.S 
3 

T 

1 

1 

1.0 

1 

1 

.8 
T 

T 

1 

.2 

1 

1 

.6 

NORFOLK  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

2.7 
2 

T 

1 

5.5 

7 

T 
5 

5 

.1 
5 

.3 
5 

.1 
5 

2.6 

7 

.3 
7 

.8 
7 

T 

7 

6 

6 

7.8 
13 

13" 

1.0 
13 

13 

1.1 
12 

12 

T 
12 

12 

6.C 
16 

1.0 
15 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

: 

- 

- 

- 

- 

- 

PUTNAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

2 

.1 
2 

1 

T 

3.e 

4 

2" 

2 

2 

.7 
3 

2 

2 

2 

2.; 
2 

2 

SHUTTLE  MEADOW  RESVR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

3.0 

- 

- 

- 

- 

2.5 

- 

.2 

- 

- 

- 

3.C 

- 

- 

- 

1 

_ 

_ 

.1 

_ 

WESTBROOK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.5 
1- 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

3.C 
2 

T 

1 

T 

T 
T 

i.( 

T 

T 

l.t 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

WOODBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

2.5 
3 

3 

3 

2 

2 

2 

1.5 
3 

3 

3 

3 

2 

2 

3.C 
5 

5 

5 

5 

1.0 
6 

6 

T 
6 

6 

l.C 

7 

7 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

T 

T 

T 

T 
T 

.1 
T 

T 

T 

.1 

T 
T 

10.  C 
1 

T 
10 

10 

8 

1.; 
9 

T 
8 

T 
8 

l.t 
8 

7.C 
13 

1.0 
18 

BANGOR  DOW  FIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

,4 

.3 

T 

T 

T 

.3 

T 
T 

1.3 

1 

1 

1 

1 

.1 

1 

1 

13.8 

1 

T 
14 

13 

13 

13 

li^ 

T 
11 

11 

25.; 

15 

4.0 
39 

BAR  HARBOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

.8 

1 

T 

2.8 
3 

2 

2 

2 

T 

T 

4.£ 
5 

4 

3 

3 

2 

2 

2.C 

4 

3 

11.; 

14 

12.5 
24 

BRAS SUA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

.8 

.S 

T 

.5 

.4 

- 

- 

T 

.1 

.1 

T 

- 

- 

.8 

- 

- 

7.5 

.3 

- 

i.e 

.4 

- 

T 

6.C 

11.0 

BRIDGTON  1  NNK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

10. 0 
10 

- 

9 

8 

1.: 
9 

T 
9 

- 

8 

8.C 
16 

T 
16 

CARIBOU  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

.3 

T 

T 
T 

1.2 

T 

T 

1 

1 

3.3 

1 

T 
4 

4 

4.8 
4 

.3 

1.4 
9 

1.2 

.1 
6 

1.2 

T 
6 

l.S 

3.( 
8 

1.; 

9 

1.; 

T 
9 

1.; 

.S 
9 

1.; 

11. S 
12 
1.7 

10.5 
26 
2.4 

EASTPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

2.0 
2 

2 

3.0 
5 

5 

5 

4 

2 

2 

4.C 
6 

1.0 

7 

7 

7 

4 

4 

6.0 
10 

10 

9.0 
19 

3.0 
22 

ELLSWORTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

8.0 
8 

8 

6 

1.0 
7 

T 
6 

6 

6 

4 

14.0 
18 

FORT  KENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 
2 

1.0 
3 

T 
3 

3 

3 

3.3 
6 

.8 
6 

6 

2.0 
8 

5.6 
13 

.5 
13 

11 

i.e 
12 

12 

12 

T 
12 

8.r 

20 

5.8 
26 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

.5 

1 

2.0 
2 

T 
2 

T 

1 

T 
1 

T 
1 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

.5 

1 

T 
1 

.1 
1 

.2 

1 

T 

1 

1 

9.5 
10 

T 
10 

T 
10 

.2 

10 

1.5 
11 

T 
10 

T 
10 

5.; 

15 

10.5 
26 

3.0 
29 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 
T 

1 

T 

1 

1.0 

1 

1.0 
3 

3 

12.0 
2 

T 
15 

T 
14 

T 
14 

4.0 

16 

15 

T 
15 

T 
15 

18.0 
16 

1.0 
35 

LONG  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9.0 

- 

- 

T 

.5 

- 

- 

8.C 

1.0 

HACHIAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

.5 
T 

T 

T 

1.3 
1 

5.0 
6 

7.0 
12 

12 

12 

10 

10 

10 

7.0 
17 

T 
17 

17 

17" 

12 

3.C 
15 

2.0 
17 

17 

15.0 
28 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

- 

- 

.2 

- 

.2 

- 

- 

T 

- 

- 

7.5 

T 

- 

- 

1.4 

- 

_ 

1.1 

9.9 

.7 

MILLINOCKET  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

2 

2 

2 

2 

T 
2 

T 
2 

.4 
2 

3 

T 
3 

.3 
3 

.1 
3 

3 

16.0 
3 

.1 
19 

T 
19 

19 

2.4 
20 

T 
15 

T 
15 

15 

23.5 
23 

.8 

45 

OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 

1 

1 

1 

T 

1 

T 
1 

1 

11. C 

1 

T 
11 

11 

T 
11 

T 
11 

T 
10 

10 

T 

10 

28. ( 

16 

9.0 

47 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

8.E 
2 
.1 

T 
7 

.6 

7 
.6 

.4 

7 
.6 

.7 
7 
.7 

.3 
6 
.7 

T 
6 
.7 

.3 
6 
.7 

1.5 

5 

1.2 

2.5 

9 
1.2 

RIPOGENUS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

3.0 

- 

- 

14. C 

.£ 

- 

3.0 

1.5 

- 

- 

14fl 

32.0 

ROCKLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

.7 

5.0 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

1.0 
5 

1.0 
6 

5.0 

11 

5.0 
16 

RUMFORD  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

.2 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

T 

_ 

_ 

9.5 

T 

_ 

T 

.7 

. 

. 

5.0 

5.5 

T 

SQUA  PAN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 

3.0 
4 

T 

T 

5.0 
9 

1.0 
10 

- 

2.0 
12 

3.0 

15 

- 

T 

0.0 

22.0 

See  reference  notes  following  Statio 
-    285    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


N£«    ENGLAND 
DECEMBER    1962 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 

2.0 
2 

T 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 
1 

1 

.5 

1 

T 

T 

T 

4.5 
4 

3.0 

7 

.5 

7 

7 

T 

7 

6 

6 

5 

4.0 

8 

8 

BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

4.5 

5 

T 
4 

4 

.2 
3 

T 
3 

T 
3 

T 
2 

T 
2 

T 
2 

.2 
2 

BLUE  HILL  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.1 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

.9 

1 

.1 
1 

1 

1 

T 

4.8 
4 

T 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

T 
2 

2 

.2 
2 

BOSTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

.5 

T 

T 
T 

T 

T 

3.6 
3 
.4 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.2 

1 

BROCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 
2 

1 

.1 
2 

1 

- 

- 

2.8 
4 

2 

1 

T 

T 

EAST  WAREHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.5 
2 

.3 

1 

.6 
2 

1 

4.0 
4 

.2 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

FALL  RIVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.2 

1 

.3 
1 

1 

3.8 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

HAVERHILL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.7 
T 

T 

T 

7.0 
6 

5 

5 

5 

T 
4 

4 

T 
4 

.2 
4 

.2 
4 

.5 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1  .0 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

2.0 
2 

T 
2 

.5 
2 

2 

T 

T 

5.5 
6 

1.0 

7 

T 

7 

6 

.5 
6 

5 

T 
4 

4 

4.0 
8 

MI LFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

2.5 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

.3 

- 

- 

- 

4.5 

1,0 

_ 

- 

.5 

- 

. 

- 

1.0 

.3 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

.8 

1.6 

1 

1 

.1 
T 

.7 
T 

.5 

1 

1.4 
2 
.1 

1.0 

1 

T 

1 

T 

T 

T 
T 

.3 

T 

T 

.4 

1  .6 
2 
.2 

T 

5.0 
3 
.8 

.4 
.8 

NEW  BEDFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 

2.5 

- 

- 

- 

- 

.5 

3.5 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

. 

- 

PITTSFIELD  «B  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 
T 

T 
1 

2.6 

1 

1.3 
5 

T 
5 

T 
4 

T 
4 

.5 
4 

.7 
4 

.3 
5 

.3 
4 

T 
4 

4 

3 

.3 
3 

4.6 
6 

.9 
8 

8 

.8 

7 

.2 
6 

T 
6 

T 
6 

3.9 
6 

9 

T 
9 

PROVINCETOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

1 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

READING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

.6 

T 

T 
T 

T 

6.8 

4 

T 

4 

4 

T 
4 

.2 
3 

3 

3 

.1 
2 

2 

.5 
2 

ROCKPORT  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

5.0 
3 

T 
2 

2 

T 
2 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 

T 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 

4.0 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

SANDWICH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

2.0 

- 

1.0 

- 

- 

- 

3.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

SOUTHBRIDGE  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

1 

T 

T 

2.0 
2 

2 

.5 
3 

2 

T 

5.0 
5 

1.0 
6 

5 

5 

1.0 
6 

5 

5 

5 

3.0 
8 

.5 
8 

SPRINGFIELD  ARMORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

2 

1 

1.3 

1 

1 

.5 

7 

1.3 
3 

T 
2 

T 
2 

1.0 

1 

6.0 
7 

T 
6 

5 

.5 
5 

T 

4 

T 
4 

T 

4 

3.0 
6 

6 

T 
6 

STERLING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

' 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

.3 

- 

- 

- 

- 

- 

* 

1.0 

.8 

- 

- 

- 

• 

8.2 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

5.5 

- 

STOCKBRIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 
T 

4.0 
4 

1.3 
5 

5 

4 

3 

T 
3 

T 
3 

2.0 
5 

1.0 
6 

5 

4 

4 

4 

4.0 
8 

T 
7 

7 

T 
7 

.5 
7 

T 
7 

7 

3.5 
10 

T 
9 

1.0 
9 

WALPOLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

.7 

1 

.3 

1 

T 

5.5 
4 

T 

4 

3 

3 

.1 
3 

3 

T 
2 

.2 
2 

2 

.2 
2 

WEST  CUMMINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

3.5 
4 

T 
4 

T 
4 

T 
3 

T 
3 

T 
3 

2.0 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

5.0 

11 

2.0 

12 

12 

12 

10 

10 

10 

10 

5.0 
15 

T 
15 

WEST  MEDWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

.5 

1 

4.5 
3 

T 
3 

3 

3 

T 
2 

2 

2 

i' 

2 

2 

WINCHENDON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.9 

- 

1.0 

- 

- 

- 

T 

.4 

- 

.4 

T 

.1 

- 

- 

7.0 

4.0 

T 

.5 

- 

- 

- 

5.0 

- 

WORCESTER  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.1 

T 

.6 

.1 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.3 
1 

1.8 
1 

2 

2 

T 

.4 

T 

7.6 
6 
.6 

.2 
6 
1.0 

6 
.9 

.4 

6 

.8 

6 
.8 

T 
6 
.8 

6 
.7 

5.6 
6 
.7 

T 
12 
1.2 

T 
12 
1.2 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 
T 

T 
T 

T 
T 

4.5 
4 

3 

3 

2 

.5 
2 

.3 
2 

.2 
3 

T 
3 

3 

T 
2 

T 
2 

2 

6.0 
7 

.2 
6 

1.4 

7 

6 

T 
5 

5 

T 
5 

1.5 
6 

4.5 
9 

3.0 
10 

BERLIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

3.0 
2 

2 

2 

T 
2 

T 
2 

.5 
2 

2 

2 

T 
2 

T 
2 

2 

2 

2 

8.0 
9 

.7 
10 

10 

T 
9 

8 

8 

8 

4.0 
12 

2.0 
14 

BFTHLEBEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

5.0 
5 

.5 
5 

5 

T 
5 

T 
5 

T 
5 

T 
5 

5 

T 
5 

5 

T 
5 

5 

1.0 
5 

3.5 
8 

1.0 
9 

9 

T 
9 

T 
9 

9 

9 

5.0 
13 

- 

CANNON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

1.0 
8 

8 

.6 
9 

11.0 
17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

6.7 
23 

1.0 
23 

1.3 
24 

24 

1.7 
25 

25 

25 

1.2 
26 

8.0 
32 

3.0 

CONCORD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

.1 

T 
T 

.1 
T 

T 

.1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

6.9 
3 
.1 

T 
7 
.4 

7 
.4 

.2 

7 

.4 

.3 

7 
.5 

6 
.4 

6 
.4 

5.0 

5 

.4 

T 
10 
.8 

T 

10 

.7 

DURHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

8.0 
8 

8 

7 

7 

.2 
6 

6 

6 

.4 
6 

1.0 
6 

S 

EAST  DEERING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 
1 

.5 

1 

1 

1 

1 

.5 
1 

10.0 

10 

T 
8 

8 

8 

7 

6 

6 

3.0 
9 

i.q 

10 

10 

FIRST  CONN  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

- 

4 

4 

3 

2 

1 

.3 

1 

* 

5.5 
7 

1.5 
8 

1.0 
8 

T 
8 

.5 
8 

1.0 
8 

g 

T 
8 

.5 
8 

T 
8 

3.0 
10 

T 
10 

1.0 
10 

• 

.0.5 
19 

19 

1.8 
19 

2.0 
19 

18 

T 
17 

• 

9.0 
21 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.2 

T 

T 

.5 

1 

4.0 

4 

4.0 
8 

8 

7 

1.0 
8 

6 

6 

6 

8.0 

14 

14 

See  reference  notes  following  StAhon  1 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NKW    ENGLAND 
DECKKBKR    1962 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

.1 

T 

1.5 
2 

1.4 
3 

3 

3 

3 

.5 
3 

3 

.1 
3 

.5 
3 

3 

3 

3 

3 

8.2 
9 

T 
8 

7 

7 

.8 

7 

7 

7 

2.0 
9 

4.0 
13 

.8 
13 

KEENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 

1.5 

1 

1 

1 

1 

.2 

1 

1 

1.5 
2 

2 

1.5 
3 

2 

1 

1 

4.0 
5 

3.8 
8 

.1 
8 

7 

.6 
7 

5 

5 

5 

4.8 

8 

.7 
10 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

.1 
T 

T 

.2 
T 

T 

T 

T 

.1 

T 

T 
T 

.3 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

3.6 

4 

4.3 
8 

T 
8 

8 

.6 
8 

T 
8 

7 

7 

7.3 
14 

13 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

.3 

3.5 

.2 

4 

3 

2 

1 

.1 

1 

1 

.3 
2 

.1 
2 

2 

2 

T 
2 

T 
2 

6.0 

5 

T 
10 

T 
10 

.1 
10 

.5 
10 

7 

6 

4.0 
5 

T 
12 

1.7 
12 

MILAN  7  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
5 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

1.0 
4 

4 

3 

6.0 
9 

1.0 
10 

10 

10 

9 

9 

9 

8 

3.0 
8 

8 

MILFORD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

.1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.9 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

9.0 
9 

T 
8 

8 

8 

.2 
8 

8 

T 
8 

?1^ 

2.5 

14 

14 

MOUNT  WASHINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

4.2 
2 

2.0 

4 

1.5 
4 

2.0 
S 

4.4 

8 

.2 
8 

8 

8 

T 
8 

.1 
6 

T 
6 

.3 
6 

6 

T 
6 

6 

8.5 
8 

2.0 
8 

7 

T 

7 

1.0 

7 

7 

5 

L2.3 

7 

2.0 

7 

6 

NASHUA  2  NNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

1 

4.5 
5 

4.3 

9 

7 

5 

5 

5 

4 

4 

3.0 

7 

.3 

7 

PINKHAU  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

1 

1.0 
2 

3.5 
5 

T 
5 

5 

T 
5 

T 
4 

4 

.5 
5 

4 

4 

.5 
4 

4 

4 

.6.0 
19 

.5 

18 

17 

16 

1.0 
17 

16 

15 

5.0 

ao 

7.0 
25 

23 

PORTSMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

.4 

- 

- 

- 

- 

6.0 

T 

- 

.2 

T 

T 

- 

- 

T 

.2 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 
1 

2.3 
2 

2 

2 

2 

.5 
3 

3 

.8 
3 

3 

T 
3 

3 

2 

2 

5.0 
8 

3.0 
11 

T 
10 

9 

1.0 
10 

9 

9 

9 

5.5 
12 

.1 
12 

WALPQLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

4.0 
4 

4 

4 

- 

.5 
4 

4 

^5" 

4 

4 

3 

3 

3 

4.0 
7 

4.5 

11 

.5 
9 

9 

.5 
9 

9 

9 

9 

4.5 
13 

.5 
13 

WEST  RUMNEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

- 

2.0 
2 

- 

- 

- 

T 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

4.0 

6.0 
10 

- 

- 

1.5 

- 

" 

- 

.0.0 
18 

I.O.. 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

1.0 
2 

^2" 

1.0 
2 

2 

2 

2 

T 
2 

2 

T 
2 

T 
2 

2 

T 
2 

T 
2 

2 

8.0 
9 

T 
9 

8 

8 

1.5 
9 

9 

T 
9 

2.5 
12 

9.0 
21 

T 
21 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

T 

.6 
T 

T 

2.1 

1 

T 
2 

T 

T 

.2 

T 

2.0 

1 

.7 

.1 

T 

KINGSTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.8 
2 

T 

1 

T 

1 

1.1 

1 

1 

1 

T 
T 

.5 

T 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

_ 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

.2 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.9 

1 

.4 
2 

.1 

1 

1 

T 

.5 

3.3 
3 
.2 

T 
2 
.4 

.1 
1 

1 

T 
T 

.2 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

WOONSOCKET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.3 

1 

.5 
2 

.5 
2 

1 

4.0 
4 

3 

2 

2 

T 
2 

2 

2 

2 

.5 

1 

T 

1 

VERMONT 

BENNINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 
3 

T 

7.0 

7 

T 

7 

6 

5 

T 
5 

T 
5 

T 
5 

T 
5 

1.0 
6 

T 
6 

3 

3 

1.0 

4 

3.0 

7 

1.0 
8 

8 

7 

T 
6 

T 
5 

T 
5 

3.0 
8 

8 

BLOOMFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

6.0 
6 

T 
6 

T 
6 

T 
6 

T 
6 

T 
6 

.3 
6 

.3 
6 

.3 
6 

.3 

6 

1.0 

7 

7 

9.0 

16 

3.0 
18 

4.0 
21 

20 

1.0 
20 

19 

19 

1.0 
19 

6.0 
24 

4.0 
26 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.1 

T 

4.4 

.9 

5 

.4 

T 
4 
.3 

.7 

4 

.3 

T 
4 
.3 

1.4 
4 
.3 

T 
5 
.4 

T 
5 
.5 

.7 

3 

.5 

T 
4 
.5 

T 
3 
.5 

T 
3 
.4 

T 
3 
.4 

7.0 
6 
.5 

.2 

9 

.6 

T 
8 
.6 

T 
8 
.6 

T 

7 
.6 

6 

.6 

T 
6 
.5 

.5 

6 

.5 

T 
6 
.5 

.9 

6 

.6 

CAVENDISH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 
2 

.2 

1 

1.0 
2 

3.5 

5 

5 

4 

.1 
4 

T 
4 

4 

.2 

4 

2.2 
6 

6 

5 

4 

4 

9.2 
13 

T 
13 

T 
12 

11 

1.0 

11 

11 

T 

11 

2.8 

14 

5.8 

15 

.4 

14 

CHELSEA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

6.0 
6 

6 

5 

5 

T 
5 

5 

5 

4 

T 
4 

4 

4 

4 

6.0 
10 

4.0 
14 

2.0 
16 

16 

T 
16 

T 
14 

14 

14 

6.0 
20 

20 

ENOSBURG  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
5 

T 

T 

i2.0 
12 

T 
XO 

8 

8 

8 

8 

7 

T 

7 

7 

5 

5 

4.0 

7 

1.0 
8 

8 

8 

T 
8 

5 

1.0 

7 

7 

7 

7 

6.0 
13 

MONTPELIEH  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.1 

5.0 

.6 
6 

3 

T 
2 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

2 

T 
2 

2 

13.0 
7 

.1 
15 

.6 

14 

T 
14 

T 
13 

13 

T 
12 

12 

19 

.1 
IS 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

.7 
1 

5.2 
5 

2.1 
7 

T 
6 

5 

5 

.2 

5 

T 
5 

.2 
4 

.3 
4 

T 

4 

.6 
4 

T 
4 

4 

10.0 
14 

2.2 

16 

2.0 
17 

T 

17 

.4 

17 

17 

T 
17 

3.0 
18 

18 

3.8 
20 

PERU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.0 
3 

2 

5.0 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

1.0 

7 

7 

5 

5 

6.0 
12 

1.0 
12 

11 

11 

12 

12 

11 

11 

6.0 
16 

2.0 
18 

READSBORO  1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

3.8 

4 

4 

5.0 
B 

7 

7 

6 

6 

6 

1.5 

7 

7 

1.0 
8 

7 

5 

5 

5.8 
10 

4.5 
14 

1.0 
14 

14 

.5 

14 

T 
14 

13 

T 
13 

5.3 

18 

18 

ROCHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

LO.O 
10 

9 

9 

9 

8 

6 

4 

4 

T 

4 

4 

4 

4 

4.0 
7 

2.0 

7 

1.0 

7 

7 

T 

7 

7 

7 

6 

3.0 
9 

3.0 
12 

RUTLAND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.7 
T 

.5 

1 

6.0 
6 

6 

5 

5 

.5 
5 

5 

T 
4 

1.0 
5 

4 

3 

2 

2 

5.5 

7 

6 

T 
5 

5 

4 

4 

4 

1.0 
5 

3.0 

7 

2.0 
9 

SAINT  ALBANS  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

2.0 
5 

5 

5 

3.0 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

7.0 

T 

- 

- 

- 

- 

1.0 

- 

- 

- 

SAINT  JOHNSBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

.5 

1 

T 
1 

3.0 
3 

3 

2 

2 

.3 
2 

T 
2 

2 

T 
2 

2 

T 
3 

T 
3 

3 

7.0 
10 

1.0 
11 

1.5 
11 

11 

.4 
9 

8 

T 
8 

.7 
9 

7.0 
14 

1.0 
16 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

1.0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.0 
2 

2 

.5 
2 

1 

T 

T 

6.0 
6 

2.0 
8 

.3 
8 

8 

.5 
8 

7 

7 

5 

5.0 

10 

10 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DECEMBER  1962 


Day  of  montli 

c 

STATION  AND  DEPTH 

J 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STORRS,  CONN. 

1  INCH 

MAX 

41 

42 

43 

43 

43 

47 

45 

40 

39 

39 

37 

35 

34 

33 

32 

33 

38 

34 

33 

33 

31 

33 

33 

34 

33 

33 

33 

3? 

13 

33 

34 

36.3 

MIN 

37 

38 

38 

38 

42 

44 

41 

38 

38 

38 

35 

34 

33 

32 

31 

32 

33 

33 

33 

33 

29 

31 

33 

32 

32 

32 

31 

32 

31 

33 

32 

34.5 

4  INCHES 

MAX 

43 

44 

45 

45 

45 

49 

49 

44 

43 

42 

41 

39 

38 

37 

37 

36 

42 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

35 

36 

36 

35 

35 

36 

^•> 

39.3 

MIN 

40 

41 

42 

42 

44 

45 

45 

42 

42 

42 

39 

38 

37 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

34 

34 

36 

35 

32 

35 

35 

35 

34 

35 

35 

37.8 

8  INCHES 

MAX 

41 

41 

41 

42 

43 

45 

- 

- 

- 

41 

39 

38 

37 

37 

36 

41 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

35 

36 

36 

35 

35 

36 

35 

37.9 

MIN 

40 

40 

40 

41 

42 

43 

- 

- 

- 

39 

38 

37 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

35 

34 

36 

35 

32 

35 

35 

35 

34 

35 

35 

36.8 

KINGSTON,  n.    I. 

4  INCHES 

MAX 

43 

42 

42 

42 

42 

45 

42 

40 

39 

39 

35 

34 

33 

32 

31 

31 

31 

31 

32 

32 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

29 

34.7 

MIN 

37 

38 

38 

38 

40 

42 

39 

37 

37 

35 

33 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

30 

31 

31 

30 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

24 

33.1 

8  INCHES 

MAX 

42 

42 

42 

42 

42 

44 

44 

41 

40 

40 

39 

38 

35 

34 

34 

34 

33 

33 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

31 

36.4 

MIN 

40 

40 

40 

40 

40 

42 

41 

40 

40 

38 

37 

35 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

35.1 

12  INCHES 

5  PM 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

42 

42 

40 

39 

38 

37 

37 

37 

37 

36 

36 

35 

34 

35 

35 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

33 

33 

38.1 

24  INCHES 

5  PM 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

44 

44 

43 

43 

42 

42 

42 

41 

40 

40 

40 

39 

39 

39 

39 

40 

39 

39 

39 

39 

39 

38 

38 

41.5 

BURLINGTON  U  OF  VT . ,  VT . 

1  INCH 

MAX 

32 

32 

35 

39 

37 

39 

38 

35 

35 

35 

35 

34 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

32.8 

MIN 

31 

31 

32 

35 

33 

37 

33 

33 

33 

34 

34 

32 

31 

31 

31 

30 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

30 

31 

31 

31 

30 

31 

30 

31.6 

3  INCHES 

MAX 

32 

32 

35 

39 

37 

39 

38 

35 

35 

35 

35 

34 

33 

32 

32 

32 

31 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

32 

32 

32 

31 

32 

32 

32 

33.2 

MIN 

31 

31 

32 

35 

34 

37 

34 

34 

33 

35 

34 

33 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

32.1 

10  INCHES 

MAX 

34 

34 

35 

37 

37 

38 

38 

37 

36 

37 

36 

36 

35 

34 

34 

34 

33 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

34.5 

MIN 

34 

1 

33 

34 

35 

36 

37 

37 

35 

36 

36 

36 

35 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

3? 

33 

33 

32 

32 

33 

33 

33.9 

STORRS,  CONN. 


SLOPE  OF  GROUND,   DOWNHILL  LESS  THAN  3  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.   SOIL  TYPE, 
SOD.   INSTRUMENTATION,   3  LEVEL  BRISTOL  TEMPERATURE  RECORDER. 


WOODBRIOGE  LOAM.   GROUND  COVER, 


KINGSTON,  R.  i. 


-   SLOPE  OF  GROUND,   LEVEL.   SOIL  TYPE,   BRI DGEHAMPTON  SILT  LOAM.   GROUND  COVER,   KENTUCKY  BLUEGRASS,  CLIPPED  TO  2  INCHES. 
INSTRUMENTATION,   4  AND  8  INCH  DEPTH  -  THERMOCOUPLE  WITH  BENDIX-FRIEZ  RECORDER.   12  AH>    24  INCH  DEPTH  -  STANDARD  SOIL 
THERMOMETERS. 


BURLINGTON  U  OF  VT.,  VT. 


SLOPE  OF  GROUND,  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.  SOIL  TYPE,  MELROSE,  FINE  SANDY  LOAM.  GROUND  COVER, 
KENTUCKY  BLUEGRASS.  INSTRUMENTATION,  COPPER-CONSTANT AN  THERMOCOUPLES  CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTEN- 
TIOMETER. 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind    speed 
m.  p.  h. 

Relative  liumidity  averages  - 
percent 

Numb 

er  of  days  with  precipi 

ation 

3.S 
sl-s 
Hi 

1 

Station 

1 

lil 

1 

t 

< 

jl 

a    J 

h 

< 

11 

B. 

Is 

i 

8 
r 

3 

0) 

i 

oi  S 

1 

'  8  • 

BLOCK  ISLAND  WB  AIRPORT,  R.  I. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

65 

5u 

- 

4 

7 

6 

0 

1 

0 

18 

- 

6.5 

BLUE  HILL  WB,  MASS. 

WNW 

18 

15.8 

66 

WNW 

30 

74 

78 

S8 

67 

5 

7 

2 

1 

2 

0 

17 

56 

- 

BOSTON  WB  AIRPORT,  MASS. 

WNW 

14 

15.3 

49 

NW 

30 

67 

71 

55 

63 

8 

4 

3 

1 

2 

0 

18 

62 

5.5 

BRIDGEPORT  WB  AIRPORT,  CONN. 

NW 

13 

15.2 

53++ 

WSW 

7 

73 

74 

65 

69 

6 

5 

6 

1 

0 

0 

18 

- 

6.1 

BURLINGTON  WB  AIRPORT,  VT. 

s 

27 

9.2 

37 

N 

31 

76 

77 

65 

76 

10 

5 

2 

0 

0 

0 

17 

37 

8.1 

CARIBOU  WB  AIRPORT,  MAINE 

sw 

10 

10.7 

52++ 

NNW 

30 

80 

81 

70 

79 

^ 

6 

5 

2 

0 

0 

22 

- 

7.4 

CONCORD  WB  AIRPORT,  N.  H. 

NW 

17 

12.7 

52 

NW 

30 

81 

78 

57 

68 

7 

4 

4 

0 

1 

0 

16 

61 

5.0 

HARTFORD  WB  AIRPORT,  CONN. 

N 

19 

8.3 

38 

NW 

30 

80 

83 

66 

73 

4 

6 

4 

1 

0 

0 

15 

53 

6.3 

MOUNT  WASHINGTON,  N.  H. 

W 

45 

36.2 

111  % 

SE 

6 

82 

85 

83 

83 

5 

4 

6 

1 

3 

0 

19 

46 

6.2 

NANTUCKET  WB  AIRPORT,  MASS. 

NW 

16 

16.3 

47 

NW 

30 

79 

80 

71 

75 

4 

10 

6 

2 

1 

0 

23 

35 

7.6 

NEW  HAVEN  WB  AIRPORT,  CONN. 

- 

- 

9.7 

41 

NW 

31 

- 

76 

61 

- 

4 

9 

3 

2 

0 

0 

18 

51 

6.2 

PITTSFIELD  WB  AIRPORT,  MASS. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

8 

9 

5 

1 

0 

0 

23 

- 

- 

PORTLAND  WB  AIRPORT,  MAINE 

NNW 

14 

9.4 

45 

£ 

6 

83 

82 

61 

74 

8 

4 

3 

2 

0 

1 

18 

60 

5.3 

PROVIDENCE  WE  AIRPORT,  R.  I. 

NW 

13 

11.6 

46 

NNW 

30 

74 

75 

59 

66 

5 

7 

4 

2 

0 

0 

18 

55 

5.2 

WORCESTER  WB  AIRPORT,  MASS. 

W 

18 

10.0 

31++ 

WNW 

31+ 

78 

78 

65 

74 

6 

8 

1 

3 

1 

0 

19 

" 

5.3 

%   PEAK  GUST 



See  releience  notes  foUowing  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    ENGLAND 
DELAYED    DATA 


Temperature 

Precipitation 

.  1 
11 

*  1 

si 

o 
< 

r  z 
II 

if 

1 

1 

• 
1 

a 

No.  of  Dayi 

■o 

II 

1 

Sno 

».  Sle«l 

No.  ot  Day» 

Station 

Max. 

Mln. 

S 

o  o 

•i  O 

Is 

e 

1 

o 

S 
o 

S 

CONNECTICUT 

fel 

0  ) 

si 

si 

sj 

JUNE  1952 

PUTNAM 
SALISBURY 

78. 2M 
75. 8M 

55. 2M 

54. 9M 

67. 2M 
65. 4M 

89 
83 

16 
19+ 

42 

7 

30 

50 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.90 

.98 

12 

.0 
.0 

0 
0 

6 

3 

0 

SEPTEMBER  196? 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

.0 

0 

MAINE 

AUGUST  1962 

MOULTON 

72.5 

53.6 

63.1 

-    1.9 

83 

27 

40 

23 

88 

0 

0 

0 

0 

6.23 

3.40 

1.90 

8 

.0 

0 

9 

4 

2 

SEPTEMBER  1962 

BAR  HARBOR 

GRAND  LAKE  STREAM 

54.3 
54. 7M 

48.5 
44.4 

55.4 
54. 5M 

-  2.5 

72 
77 

12+ 

10 

35 

33 

23+ 
22  + 

251 
309 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

6.27 
5.53 

2.05 

2.70 
1.55 

18 
11 

.0 
.0 

0 
0 

8 
9 

3 
4 

2 

3 

OCTOBER  1962 

BAR  HARBOR 
GRAND  LAKE  STREAM 
RUMEORO  3  SW 
TELOS  DAM 

57. 4M 
56.2 
54.8 
M 

42. 4M 
35.2 
36.9 
M 

49. 9M 
45.2 
45.9 
M 

0.5 

71 
73 

75 

3 

4 
3 

30 
25 
25 

30+ 

30 

25 

460 
507 
586 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

12 
8 

0 
0 
0 

4.75 
2.51 
5.95 

.37 

1.51 

.99 

2.49 

7 
7 
5 

.0 
6.0 
5.0 

0 
5 

27 

8 
8 
8 

4 

1 
4 

2 
0 
3 

NOVEMBER  1962 

TELOS  DAM 

MASSACHUSETTS 

35.9 

19.3 

27.6 

47 

29 

4 

19 

1115 

0 

7 

29 

0 

4.78 

.95 

1 

8 

4 

0 

MAY  19  62 

SANDWICH 

65.0 

47.3 

56.2 

84 

31 

38 

13 

2  82 

0 

0 

0 

0 

1.29 

.27 

24 

.0 

0 

5 

u 

0 

JUNE  1962 

BEDFORD 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

WEST  CUMMINGTON 

77.9 
78.1 
M 

54.7 
53.9 
M 

56.3 

55.0 
M 

89 
89 

17 
17 

45 

43 

9+ 
4 

50 
59 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2.^<5 
4.56 

.74 
1.25 

5 
1 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

7 
5 

3 
4 

0 
3 

JULY  1962 

BEDFORD 

79.1 

54.5 

55.8 

90 

8 

43 

7+ 

35 

1 

0 

0 

0 

1.54 

.98 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

AUGUST  1962 

BEDFORD 

78.3 

57.5 

67.9 

88 

5 

45 

24+ 

38 

0 

0 

0 

0 

4.41 

1.35 

29 

.0 

0 

8 

3 

2 

SEPTEMBER  1962 

WESTOVER  FIELD 

59.8 

47.8 

58.8 

63 

14+ 

30 

22 

209 

0 

0 

2 

0 

3.47 

1.13 

28 

.0 

0 

6 

3 

2 

OCTOBER  1962 

WESTOVER  FIELD 

59.5 

39.7 

49.6 

82 

12 

23 

30 

459 

0 

0 

4 

0 

5.30 

1.55 

5 

.9 

0 

9 

4 

2 

NOVEMBER  1962 

WESTOVER  FIELD 

45.8 

25.7 

36.3 

61 

10 

15 

27 

8  55 

0 

1 

24 

0 

2.56 

.85 

22 

1.7 

2 

18 

6 

2 

0 

NEW  HAMPSHIRE 

JUNE  1962 

FIRST  CONN  LAKE 
KEENE 

71.6 
BO.  8 

45.4 
53.5 

58.5 
67.2 

82 
90 

15 
15 

35 
39 

9+ 
9 

191 
23 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.58 
3.25 

.85 

6 

.0 
.0 

0 
0 

7 

3 

0 

JULY  1962 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

77.3 

50.8 

54.1 

88 

8 

38 

6+ 

61 

0 

0 

0 

0 

2.84 

.72 

9 

.0 

0 

8 

1 

0 

RHODE  ISLAND 

SEPTEMBER  1962 

NEWPORT 

72. OM 

55. 8M 

54.1m 

86 

10 

40 

21 

77 

0 

0 

0 

0 

2.74 

1.65 

27 

.0 

0 

3 

2 

1 

NOVEMBER  1962 

NEWPORT 
VERMONT 

49. 4M 

36. OM 

42. 7M 

666 

0 

0 

0 

4.60 

1.55 

10 

.5 

0 

7 

4 

2 

JUNE  1952 

CHELSEA 
SOMERSET 
WEST  BURKE 

75.8 
70.1 
75.7 

45.5 
45.5 
41.7 

50.7 
58.3 
59.2 

86 
80 
89 

30+ 

18 

18 

32 
31 

30 

9 
9 
9 

134 
201 
173 

0   0 

o;   0 

0|   0 

1 
1 

4 

0 
0 
0 

.98 
2.48 
2.93 

.20 
.80 
.94 

19 

5 

25 

.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

5 

7 
7 

0 
2 
2 

0 
0 
0 

JULY  1952 

SAINT  JOHNSBURY 

78.5 

51.7 

55.1 

-  4.2 

87 

1 

37 

3 

0 

0 

0 

0 

5.29 

2.35 

2.40 

31 

.0 

0 

11 

4 

1 

AUGUST  1952 

SAINT  JOHNSBURY 

79.2 

54.5 

56.9 

-  0.2 

85 

31  + 

43 

19 

32 

0 

0 

0 

0 

2.95 

-   .32 

.73 

8 

.c 

0 

8 

2 

0 

;>ee  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    289    - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CONNECTICUT 

JU^gE  1962 

PUTNAM 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.26 

1.31 

.59 

.19 

T 

.04 

.40 

.09 

.05 

.80 

.23 

- 

SALISBURY 

.19 

.60 

.59 

.03 

.98 

.12 

.01 

T 

.03 

T 

.02 

.02 

.24 

.06 

.01 

2.90 

JULY  1962 

ANSON  I A 

.36 

.25 

T 

.38 

.67 

.69 

.01 

2.36 

AUGUST  1962 

BALTIC 

1.37 

.86 

.08 

.02 

.35 

.30 

2.98 

LAKE  KONOMOC 

.05 

1.09 

.29 

.01 

.73 

.02 

.17 

.06 

1.15 

.01 

3.5B 

PUTNAM  LAKE 

T 

1.75 

.23 

.76 

.27 

.05 

.32 

.05 

.25 

T 

1.68 

.47 

5.83 

SEPTEMBER  1962 

BALTIC 

T 

T 

T 

.26 

.05 

.05 

1.32 

.15 

1.83 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

.08 

.03 

.05 

.01 

.49 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

OCTOBER  1962 

BALTIC 

4.00 

.11 

.34 

.07 

.25 

.55 

.05 

.10 

.57 

6.04 

NOVEMBER  1962 

PUTNAM  LAKE 

.08 

.07 

.63 

2.56 

.06 

T 

T 

.52 

T 

1.72 

.12 

5.76 

MAINE 

AUGUST  1962 

HOULTON 

.25 

.70 

.85 

1.90 

.33 

.15 

.45 

1.10 

.45 

.05 

6.23 

SEPTEMBER  1962 

BAR  HARBOR 

.02 

.22 

.03 

.28 

.34 

T 

.02 

2.70 

.01 

.18 

.12 

1.46 

.83 

.06 

6.27 

GRAND  LAKE  STREAM 

.30 

.16 

T 

1.55 

.65 

.25 

1.03 

.05 

.05 

1.10 

.35 

.14 

5.63 

OCTOBER  1962 

BAR  HARBOR 

T 

T 

.21 

1.51 

.11 

.26 

.08 

..16 

-.37 

.58 

.02 

1.25 

4.75 

GRAND  LAKE  STREAM 

.10 

.99 

.14 

.30 

.34 

.21 

.20 

.33 

2.61 

RUMFORD  3  SW 

.65 

2.49 

1.60 

T 

.04 

.45 

T 

.13 

.12 

T 

.27 

.01 

T 

.01 

T 

1.18 

6.95 

TELOS  DAM 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.48 

.04 

.45 

- 

NOVEMBER  1962 

TELOS  0AM 

.96 

.43 

.69 

.84 

.48 

.25 

.30 

.83 

T 

4.78 

MASSACHUSETTS 

MAY  1962 

SANDWICH 

.21 

.02 

.23 

T 

T 

.05 

.09 

.22 

.27 

.20 

T 

T 

1.29 

JUNE  1962 

ASHBURNHAM 

.21 

.09 

T 

1.06 

.19 

.05 

.39 

T 

T 

T 

.23 

.10 

2.32 

BEDFORD 

.29 

.74 

.56 

.14 

.38 

.05 

.01 

.10 

T 

.08 

.51 

T 

.09 

2.95 

EAST  BRIMFIELO  DAM 

1.25 

i.ie 

1.08 

.30 

.05 

.08 

.03 

.51 

.18 

4.66 

HOLYOKE 

.oa 

1.15 

T 

.81 

.19 

.03 

.20 

T 

.04 

2.50 

HUBBARDSTON 

.23 

.07 

.98 

.14 

.18 

.08 

.01 

.67 

.26 

2.62 

NORTHBRIDGE 

.65 

1.00 

.13 

• 

• 

1.63 

.14 

.47 

.30 

4.32 

NORWOOD 

.33 

T 

.63 

.30 

.22 

.02 

.36 

.14 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50UTHBHIDGE  3  SW 

1.23 

.02 

1.12 

.17 

.20 

.23 

.15 

.02 

.77 

.39 

4.30 

WASHINGTON  2 

.11 

1.03 

.35 

.46 

.02 

.02 

.05 

.15 

.02 

2.21 

WEST  CUMMINGTON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.03 

.94 

- 

JULY  1962 

BEDFORD 

.98 

T 

T 

.03 

.12 

.07 

.04 

.25 

T 

.05 

1.54 

MANSFIELD 

.95 

.17 

.04 

T 

T 

T 

.13 

T 

1.29 

AUGUST  1962 

BEDFORD 

.21 

.12 

.31 

.01 

.30 

.01 

T 

T 

1.03 

.01 

.09 

T 

.61 

.36 

1.35 

4.41 

MANSFIELD 

.10 

T 

» 

.07 

• 

.20 

.02 

T 

.06 

.61 

T 

.01 

T 

2.50 

1.36 

4.93 

SEPTEMBER  1962 

WESTOVER  FIELD 

.19 

.01 

.10 

7 

T 

.04 

.71 

.01 

.02 

.26 

T 

1.00 

1.13 

T 

3.47 

OCTOBER  1962 

CHARLES  RIVER  VILLAGE 

.01 

4.10 

2.82 

.59 

T 

.09 

.08 

.01 

T 

.01 

.10 

.17 

.25 

.15 

.47 

8.85 

MANSFIELD 

.03 

4.06 

2.97 

.47 

.14 

.05 

.08 

.35 

.27 

.47 

.17 

.37 

9.43 

WESTOVER  FIELD 

1.55 

1.05 

.38 

.13 

.08 

.12 

T 

T 

.64 

.13 

.01 

.47 

.74 

5.30 

NOVEMBER  1962 

MANSFIELD 

1.24 

.02 

.69 

.20 

1.40 

.09 

T 

.04 

.68 

T 

.67 

.23 

5.26 

WESTOVER  FIELD 

.20 

.48 

.02 

T 

T 

T 

.65 

.04 

.03 

T 

.17 

T 

.10 

.86 

.01 

2.56 

NEW  HAMPSHIRE 

- 

JUNE  1962 

FIRST  CONN  LAKE 

.02 

.05 

» 

.05 

.02 

.05 

1  * 

.17 

.78 

.60 

.56 

.12 

♦ 

1.07 

.09 

3.58 

KEENE 

.65 

.86 

.07 

.17 

.13 

.16 

.02 

.02 

.81 

.37 

3.25 

MARLOW 

.35 

.80 

.83 

.29 

.78 

3.05 

NEWPORT 

.43 

.65 

.08 

.17 

.18 

.05 

.23 

.0. 

.10 

.74 

.03 

.32 

3.06 

WALPOLE  2 

.27 

.77 

.03 

.17 

.11 

.02 

.05 

.06 

.51 

.15 

2.14 

JULY  1962 

1 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

.02 

.72 

.01 

.01 

.31 

.11 

.07 

T 

.39 

T 

.01 

.37 

.19 

.08 

T 

.34 

.21 

2.84 

S«a  r«l«t«DC*  oot««  lollowuig  Station  Inilax. 
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DAILY  PRECIPITATION 


SUtiOD 

Day  oi  mooth 

1 

» 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

hhooe  islano 

JUNE  IWI 

WOONSOCICET 

.93 

T 

.ai 

.09 

.76 

.60 

.19 

.15 

.25 

.24 

.82 

.33 

4.98 

SEPTFMBFR  1962 

NEWPORT 

.05 

.11 

.92 

1.66 

2.74 

NOVEMPCR  1962 

NEWPORT 

.TO 

.12 

1.55 

T 

.12 

.90 

.12 

T 

1.09 

T 

4.60 

VERMONT 

MAY  1«2 

WJNTINGTON  CENTER 

.13 

.15 

.17 

.15 

T 

.15 

.15 

T 

.36 

.80 

.18 

.33 

T 

2.57 

JUNE  1962 

BETHEL 

.05 

.23 

.11 

.08 

.15 

.06 

.10 

T 

T 

.07 

.04 

.06 

.10 

.02 

.04 

1.11 

CANAAN 

T 

.03 

.11 

.21 

.19 

.64 

.59 

.26 

.49 

.07 

2.59 

CHELSEA 

.01 

.18 

.03 

.04 

.06 

.04 

.20 

.05 

T 

.13 

.12 

.12 

.98 

HAYS  MILL 

.20 

.21 

.02 

.87 

.15 

.15 

.02 

T 

1. 01 

T 

2.63 

NFWFANE 

.16 

T 

.82 

.01 

.25 

.14 

.11 

.02 

.68 

.04 

2.23 

PLYMOUTH  UNION 

.68 

.02 

.47 

.07 

.61 

.15 

.04 

.07 

.05 

.09 

.70 

.25 

.01 

3.21 

ROCHESTER 

.12 

T 

T 

.33 

.50 

.18 

T 

.07 

.27 

.38 

1.85 

SOMERSET 

.20 

.03 

.80 

.04 

.15 

.12 

.02 

.10 

.78 

.24 

2.48 

WEST  BURKE 

.02 

.02 

.01 

.07 

.17 

.18 

.16 

.52 

.44 

.30 

.07 

.94 

.03 

2.93 

JULY  1962 

SAINT  JOHNSBURY 

.14 

.54 

.05 

.22 

.77 

T 

.31 

.03 

T 

.10 

.23 

.32 

.04 

.59 

.49 

.02 

.01 

.01 

.02 

2.40 

6.29 

AUGUST  1962 

GILMAN 

.52 

.05 

T 

2.02 

.62 

.03 

.36 

2.00 

.70 

6.30 

SAINT  JOHNSBURY 

T 

.08 

.01 

.22 

.73 

.02 

.03 

.56 

.01 

.27 

.22 

T 

.02 

T 

.39 

.10 

T 

.29 

.01 

2.95 

SEPTEMBER 

SOUTH  NEWBURY 

.51 

.73 

.07 

T 

.72 

.06 

T 

.03 

.24 

.10 

.02 

.05 

2.53 

OCTOBER  1962 

SOUTH  NEWBURY 

1.55 

2.50 

.27 

.13 

.12 

.16 

T 

.06 

.10 

.10 

.04 

.14 

.02 

.03 

.03 

.39 

5.64 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  oi  moath 

1 

. 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAINE 

OCTOBER  1962 
GRAND  LAKE  STREAM 

RUMFORD  3  SW 

TELOS  DAM 

NOVEMBER  1962 
TELOS  DAM 

MASSACHUSETTS 

OCTOBER  1962 

CHARLES  RIVER  VILLAGE 

MANSFIELD 

WESTOVER  FIELD 

NOVEMBER  1962 
MANSFIELD 

WESTOVER  FIELD 

RHODE  ISLAND 
NOVEMBER  1962 
NEWPORT 

VERMONT 
OCTOBER  1962 
SOUTH  NEWBURY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

: 

T 

: 

T 

. 

- 

: 

: 

- 

- 

: 

T 

: 

- 
T 

T 

1.7 
2 

T 
1 

.5 

T 
1 

T 

: 

: 

T 

5.0 

T 
.9 

6.0 

6 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

: 

lotaa  tollowiDQ  Slatloa  Iad«x- 
-   291    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DELAYED  DATA 


Day  of  moDth 

1 

Station 

•B 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

CONNECTICUT 

JUNE  1962 

PUTNAM 

MAX 

74 

72 

78 

80 

84 

86 

70 

59 

65 

83 

89 

88 

85 

87 

80 

68 

75 

72 

73 

82 

83 

75 

79 

86 

84 

78.2 

MIN 

59 

59 

48 

44 

59 

65 

57 

52 

57 

54 

55 

53 

61 

58 

62 

58 

52 

57 

64 

64 

55 

54 

*^ 

54 

57 

56.2 

SALISBURY 

MAX 

SO 

76 

71 

73 

80 

81 

79 

55 

67 

77 

81 

83 

82 

83 

78 

70 

69 

75 

69 

77 

77 

76 

78 

82 

75.8 

MIN 

46 

45 

56 

42 

64 

55 

53 

52 

58 

52 

53 

64 

61 

58 

56 

56 

61 

63 

57 

54 

49 

53 

55 

54.9 

SEPTEMBER  1962 

NORWICH  PUB  UTIL  PLT 

MAX 

82 

79 

72 

78 

78 

65 

67 

73 

76 

75 

78 

85 

78 

80 

83 

79 

77 

72 

73 

MIN 

65 

70 

54 

49 

56 

54 

39 

41 

44 

63 

71 

55 

48 

59 

53 

44 

46 

59 

45 

MAINE 

AUGUST  1962 

HOULTON 

MAX 

73 

74 

79 

78 

73 

78 

75 

69 

69 

62 

60 

67 

75 

69 

73 

78 

70 

68 

70 

69 

64 

67 

68 

77 

SO 

62 

83 

62 

73 

70 

76 

72.6 

MIN 

61 

54 

47 

56 

58 

61 

65 

57 

53 

48 

45 

52 

50 

58 

53 

47 

62 

56 

50 

54 

48 

49 

40 

47 

52 

56 

59 

60 

53 

55 

57 

53.6 

SEPTEMBER  1962 

BAR  HARBOR 

MAX 

67 

70 

72 

72 

61 

57 

65 

72 

72 

67 

72 

72 

69 

67 

68 

68 

62 

69 

67 

63 

59 

55 

57 

54 

64 

61 

57 

53 

56 

60 

64.3 

MIN 

56 

56 

49 

46 

43 

51 

44 

44 

49 

55 

55 

57 

55 

53 

56 

51 

40 

54 

52 

48 

39 

36 

36 

39 

42 

54 

51 

42 

46 

53 

46.5 

GRAND  LAKE  STREAM 

MAX 

75 

76 

72 

74 

75 

63 

57 

69 

74 

77 

64 

66 

63 

69 

65 

65 

62 

65 

66 

63 

60 

56 

56 

60 

55 

66 

58 

51 

53 

64.7 

MIN 

55 

54 

46 

43 

43 

46 

40 

46 

47 

54 

54 

54 

49 

50 

49 

44 

39 

42 

46 

39 

33 

33 

36 

36 

36 

42 

42 

43 

44 

46 

44.4 

OCTOBER  1962 

BAR  HARBOR 

MAX 

ea 

66 

71 

70 

67 

56 

54 

61 

61 

52 

63 

63 

57 

55 

52 

60 

66 

62 

60 

59 

55 

53 

52 

46 

47 

45 

53 

55 

42 

52 

57.4 

MIN 

49 

47 

52 

48 

48 

50 

50 

49 

45 

46 

46 

44 

45 

38 

33 

40 

56 

43 

31 

50 

45 

42 

32 

33 

30 

32 

40 

37 

30 

40 

42.4 

GRAND  LAKE  STREAM 

MAX 

58 

60 

67 

73 

67 

59 

51 

63 

60 

55 

49 

60 

58 

56 

52 

54 

66 

63 

59 

63 

62 

52 

50 

49 

49 

44 

36 

42 

49 

39   45 

55.2 

MIN 

46 

38 

43 

46 

42 

44 

39 

48 

40 

40 

40 

35 

34 

35 

32 

28 

31 

35 

29 

34 

36 

39 

27 

29 

27 

27 

30 

32 

32 

25 

28 

35.2 

RUMFORD  3  SW 

MAX 

61 

66 

75 

70 

56 

49 

55 

65 

53 

47 

64 

59 

49 

52 

58 

69 

64 

56 

65 

69 

55 

52 

49 

46 

42 

34 

43 

49 

46 

40 

42 

54.6 

MIN 

45 

41 

39 

42 

46 

45 

47 

47 

45 

42 

38 

35 

40 

33 

*^ 

34 

44 

38 

29 

34 

46 

35 

35 

33 

25 

27 

30 

31 

30 

27 

33 

36.9 

TELOS  DAM 

MAX 

MIN 

33 
22 

31 
24 

36 
29 

40 
30 

33 
20 

37 
23 

NOVEMBER  1962 

TELOS  DAM 

MAX 

39 

39 

43 

34 

40 

33 

29 

39 

37 

46 

40 

39 

33 

25 

31 

30 

35 

34 

33 

30 

29 

38 

36 

31 

35 

33 

34 

41 

47 

45 

35.9 

MIN 

34 

29 

26 

28 

29 

27 

18 

18 

17 

23 

28 

21 

10 

13 

25 

23 

21 

13 

4 

5 

11 

28 

2S 

18 

7 

9 

18 

19 

13 

18 

19.3 

MASSACHUSETTS 

MAY  1962 

SANDWICH 

MAX 

46 

46 

48 

54 

60 

62 

65 

56 

54 

70 

66 

59 

63 

54 

60 

56 

63 

77 

77 

64 

80 

71 

67 

70 

80 

77 

66 

66 

70 

79 

84 

65.0 

MIN 

43 

44 

44 

43 

46 

40 

42 

42 

42 

46 

46 

40 

38 

44 

50 

47 

42 

50 

56 

49 

50 

46 

54 

56 

58 

58 

49 

49 

44 

58 

50 

47.3 

JUNE  1962 

BEDFORD 

MAX 

85 

75 

74 

77 

68 

71 

77 

77 

80 

85 

85 

69 

57 

66 

86 

87 

89 

82 

82 

80 

68 

76 

77 

74 

82 

82 

70 

81 

88 

66 

77.9 

MIN 

63 

52 

48 

45 

55 

54 

47 

49 

45 

57 

67 

57 

52 

51 

47 

56 

55 

64 

58 

57 

53 

49 

57 

67 

63 

56 

52 

47 

57 

59 

54.7 

EAST  BRIMFIELD  DAM 

MAX 

88 

84 

72 

77 

80 

64 

77 

80 

79 

80 

83 

84 

61 

55 

65 

86 

89 

86 

85 

84 

78 

66 

77 

78 

75 

84 

82 

79 

81 

85 

78.1 

MIN 

58 

59 

46 

43 

56 

53 

50 

46 

44 

50 

59 

61 

52 

50 

49 

53 

54 

64 

SB 

60 

59 

50 

56 

62 

62 

55 

54 

48 

52 

55 

53.9 

WEST  CUMMINGTON 

MAX 

56 

54 

73 

80 

86 

86 

81 

83 

72 

66 

71 

75 

74 

79 

79 

77 

61 

64 

MIN 

53 

46 

62 

55 

63 

66 

61 

53 

54 

SO 

56 

66 

55 

49 

43 

46 

48 

55 

JULY  1962 

BEDFORD 

MAX 

82 

77 

77 

79 

69 

76 

S3 

90 

SI 

81 

84 

85 

81 

83 

74 

69 

71 

72 

87 

81 

83 

83 

73 

72 

80 

80 

71 

64 

84 

62 

77 

79.1 

MIN 

55 

44 

43 

43 

49 

43 

43 

53 

62 

59 

55 

58 

61 

56 

54 

55 

55 

57 

58 

52 

63 

58 

58 

56 

52 

58 

53 

56 

60 

62 

60 

54.5 

AUGUST  1962 

BEDFORD 

MAX 

84 

81 

86 

84 

83 

88 

86 

85 

65 

60 

67 

70 

73 

80 

80 

84 

82 

73 

77 

84 

84 

66 

75 

76 

79 

83 

86 

75 

70 

79 

61 

78.3 

MIN 

62 

56 

56 

62 

54 

65 

68 

64 

58 

53 

57 

52 

55 

58 

57 

55 

63 

54 

48 

62 

65 

50 

45 

45 

50 

58 

63 

64 

64 

61 

59 

57.5 

SEPTEMBER  1962 

WESTOVER  FIELD 

MAX 

83 

72 

75 

79 

63 

65 

70 

73 

74 

81 

79 

75 

82 

S3 

75 

71 

71 

69 

67 

60 

57 

60 

62 

62 

70 

70 

58 

53 

69 

67 

69.8 

MIN 

67 

53 

49 

49 

55 

42 

33 

40 

44 

63 

66 

52 

47 

61 

52 

41 

44 

53 

50 

42 

32 

30 

45 

44 

36 

54 

53 

50 

50 

38 

47.8 

OCTOBER  1962 

WESTOVER  FIELD 

MAX 

67 

71 

74 

68 

61 

55 

57 

70 

54 

55 

63 

82 

58 

53 

56 

70 

67 

59 

66 

69 

62 

61 

55 

47 

43 

38 

49 

62 

54 

47 

50 

59.5 

MIN 

33 

38 

38 

47 

55 

51 

51 

50 

48 

41 

40 

47 

43 

41 

38 

49 

48 

34 

31 

34 

43 

36 

36 

33 

30 

33 

33 

39 

27 

23 

42 

39.7 

NOVEMBER  1962 

WESTOVER  FIELD 

MAX 

51 

49 

43 

43 

45 

36 

49 

52 

53 

61 

49 

48 

39 

38 

43 

52 

48 

35 

37 

31 

45 

45 

43 

43 

37 

44 

49 

54 

57 

54 

45.8 

MIN 

37 

26 

33 

31 

27 

24 

20 

30 

33 

44 

38 

28 

24 

29 

28 

21 

21 

31 

19 

19 

30 

38 

31 

31 

20 

20 

15 

IS 

18 

17 

26.7 

NEW  HAMPSHIRE 

JUNE  1962 

FIRST  CONN  LAKE 

MAX 

74 

73 

71 

62 

71 

68 

63 

68 

69 

74 

75 

72 

67 

68 

77 

82 

78 

80 

65 

69 

59 

73 

75 

72 

74 

71 

72 

70 

74 

81 

71.6 

MIN 

54 

53 

41 

35 

46 

49 

35 

36 

35 

49 

49 

44 

44 

44 

45 

48 

51 

40 

46 

48 

42 

46 

54 

54 

54 

48 

40 

38 

42 

51 

45.4 

KEENE 

MAX 

86 

80 

77 

80 

76 

77 

78 

80 

82 

87 

86 

80 

62 

78 

87 

90 

89 

85 

86 

74 

73 

78 

77 

75 

84 

81 

78 

64 

68 

87 

80.8 

MIN 

65 

57 

50 

40 

58 

55 

51 

44 

39 

52 

66 

58 

55 

46 

46 

50 

49 

61 

63 

54 

60 

51 

60 

66 

60 

55 

52 

46 

51 

47 

53.6 

JULY  1962 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MAX 

75 

74 

75 

77 

67 

76 

81 

88 

83 

78 

81 

82 

75 

80 

73 

74 

76 

75 

80 

83 

84 

75 

74 

73 

79 

76 

66 

80 

79 

82 

76 

77.3 

MIN 

47 

39 

38 

40 

43 

38 

46 

43 

62 

53 

48 

55 

55 

50 

58 

55 

55 

58 

51 

45 

59 

54 

51 

49 

49 

56 

52 

45 

56 

61 

61 

50.6 

RHODE  ISLAND 

SEPTEMBER  1962 

NEWPORT 

MAX 

76 

78 

76 

76 

67 

67 

70 

77 

73 

86 

83 

75 

78 

79 

76 

71 

74 

72 

63 

61 

65 

65 

59 

74 

62 

71 

70 

72.0 

MIN 

63 

63 

58 

56 

58 

57 

48 

51 

54 

66 

69 

64 

57 

56 

55 

54 

56 

52 

50 

40 

51 

48 

57 

53 

59 

5S.8 

See  reference  note*  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  ENGLAND 
DELAYED   DATA 


Station 

Day  of  month 

} 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

RHODE  ISLAND 

NOVEMBER  1962 

NEWPORT 

MAX 

MIN 

44 

S5 

48 
38 

54 
43 

45 

30 

59 
31 

58 
37 

58 
48 

54 
46 

tl 

43 
35 

40 
32 

44 
31 

53 
40 

47 
35 

♦5 
34 

43 
30 

40 
29 

52 

37 

55 

43 

47 
37 

51 
35 

44 
38 

48 
36 

50 
30 

55 

32 

54 
35 

45 

33 

49.4 
36.0 

VERMONT 

JUNE  1962 

CHELSEA 

MAX 

MIN 

79 
45 

81 
51 

64 
49 

68 
33 

77 
39 

66 
52 

71 
35 

73 
36 

73 
32 

78 
45 

80 
52 

82 
52 

65 
42 

72 
45 

79 
40 

tl 

85 

42 

86 
46 

70 
51 

78 
51 

68 
50 

77 
42 

76 
49 

77 
57 

73 
59 

78 
49 

70 
38 

75 
37 

82 
41 

86 
48 

75.8 
45.5 

SOMERSET 

MAX 
MIN 

76 
55 

75 
52 

59 
44 

63 
33 

71 
42 

57 
52 

66 
34 

67 
35 

66 
31 

74 
37 

78 
59 

76 
54 

56 
51 

57 
45 

69 
37 

75 
44 

78 
46 

SO 
53 

71 
58 

77 
51 

65 
56 

66 
42 

69 
48 

72 
56 

73 
58 

72 
48 

72 
44 

70 
40 

75 
43 

79 
47 

70.x 
46.5 

WEST  BURKE 

MAX 

MIN 

81 
51 

81 
49 

59 
43 

68 
31 

79 
31 

64 
48 

72 
32 

74 
34 

72 
30 

82 
40 

78 
50 

79 
48 

71 
39 

75 
37 

81 
39 

87 
43 

86 
43 

89 
40 

70 
41 

78 
48 

66 
39 

78 
41 

80 
47 

78 
56 

76 
57 

77 
47 

76 
39 

76 
35 

80 
36 

87 
38 

76.7 
41.7 

JULV  1962 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 

MIN 

87 
61 

73 
41 

74 
37 

75 
38 

74 
43 

73 
48 

80 
41 

86 
46 

81 
58 

76 
56 

82 
46 

84 
54 

72 
57 

75 
53 

76 
56 

78 
55 

77 
60 

77 
59 

80 
56 

83 
47 

83 
61 

82 
53 

75 
44 

73 
54 

80 
47 

78 
61 

74 
52 

80 
48 

82 

56 

82 

58 

82 

58 

78.5 
51.7 

AUGUST  1962 

SAINT  JOHNSBURY 

MAX 

MIN 

81 
60 

81 
51 

84 

47 

83 
54 

85 
63 

85 
61 

82 
69 

78 
61 

67 
56 

66 
52 

63 
54 

78 
51 

78 
52 

76 
61 

79 
56 

83 
49 

80 
58 

74 
46 

72 
43 

86 
55 

82 
59 

79 
54 

77 
44 

80 
47 

81 
49 

86 
52 

85 
56 

81 
58 

74 
63 

83 
57 

86 
52 

79.2 
54.5 

1962  CUmatological  Data  Table 

October  1962  Snowfall  and  Snow  on  Ground  Table 

October  1962  Climatological  Data  Table 

October  1962  Snowfall  and  Snow  on  Ground  Table 

April  1962  Daily  Soil  Temperature  Table 

July  1962  Temperature  and  Precipitation  Extr. 

August  1962  Climatological  Data  Table 

November  1962  Climatological  Data  Table 


CORRECTED  DATA 
Eastport,   Maine 

Farmington,   Maine 
Farmington,   Maine 
Milford,   N.   H. 
Burlington  U  of  Vt. 

es  Waterbury  1  NNE.   Vt. 

Cornwall,   Vt. 

Cornwall,   Vt. 


Correct  as  follows:    Departure  from  precipitation  normals, 

January,   -.  18;  February,   -1.96;  March,   -2.58;  April,  +2.13, 

May,  -1.74. 

Snowfall  on  the  31st  should  be  T. 

Total  snowfall  should  be  7.  0. 

Snowfall  on  the  26th  should  be  0.  3  inch. 

10  inch  maximum  on  the  22d  should  be  40;  10  inchmaximum 

average  37.  0. 

Greatest  one-day  precipitation  should  be  Waterbury  1  NNE,   Vt. 

Greatest  total  precipitation  should  be  Waterbury  1   NNE,   Vt. 

Correct  as  follows:    temperature  departure  from  normal,   -1.0; 

precipitation  departure  from  normal,   missing. 

Temperature  departure  from  normal  should  be  -4.  0. 


See  reference  notes  foUovnng  Stabon  IndeX- 
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STATION  INDEX 


_^ 

OBSERVAnON 

d 

g 

^ 

U 

< 

TIME  AND 

2 

f 

P 

TABLES 

STATION 

s 

COUNTY 

< 

< 

1 

OBSERVER 

i 

ei 

1 

il 

CONNECTICUT 

ANSON 1 A 

DliO 

NEW    HAVEN 

7 

41 

20 

73    05 

2C 

6t 

ANSONIA    WATER    CO.                 | 

02Z7 

MIC 

WATER    BUREAU    HARTFORD      j 

BALTIC 

MEW    LONDON 

72    06 

BALTIC    MILLS    CO. 

8ARKHAMSTED 

Di99 

LITCHFIELD 

5 

41 

56 

72    57 

42C 

8/ 

WATER    BUREAU    HARTFORD 

8L00MFIEL0 

9634 

HARrFORO 

5 

41 

50 

72    44 

165 

C 

ENG.    DEPT.    HARTFORD           ! 

BfilOGEPOflT    WB    aP 

3806 

FAIRFIELD 

4 

10 

73    08 

MID 

MIC 

C    H- 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

BROOKLYN 

0918 

MINDHAM 

41 

71    57 

275 

6F 

DONALD    J.    FIELDS 

LITCHFIELD 

MIO 

CONN.    LIGHT    .    POWER    CO^ 

BURLINGTON 

1973 

hIARTFORO 

5 

41 

48 

72    56 

51C 

8A 

8/ 

WATER    BUREAU    HARTFORD 

CANOLEWOOO    LAKE 

1093 

FAIRFIELO 

7 

41 

29 

73    28 

500 

c 

CONN.    LIGHT    »    POWER    CO. 

COCKAPONSET    RANGER    STA 

1A88 

i^lDOLESEX 

; 

41 

28 

72    31 

170 

8A 

ST.    PARK    ♦    FOREST    COMM. 

COLCHESTER 

U99 

NEW    LONDON 

4 

41 

34 

72    17 

400 

6P 

6F 

RAYMOND    J.    RUS2ALA 

COLLINSVILLE    1    S 

1536 

HARTFORD 

5 

41 

48 

72    56 

300 

SA 

H 

COLLINS    COMPANY 

COVENTRY 

15B9 

TOLLAND 

17 

41 

72    21 

480 

IZt- 

12^ 

121- 

UNIVERSITY     OF    CUNN. 

CREAM    HILL 

1715 

LITCHFIELD 

130C 

5F 

CREAM    HILL    FARM 

DANSUftY 

1762 

FAIRFIELD 

7 

41 

23 

73    28 

510 

7P 

7P 

H 

JOSEPH    P.    SIMKO.    JR.         1 

DAWSON    LAKE 

1798 

NEW    HAVEN 

4 

41 

22 

72    59 

160 

NEW   HAVEN    WATER    COMPANkI 

EASTON    LAKE    RESERVOIR 

2288 

FAIRFIELO 

4 

41 

14 

73    15 

260 

5f 

BRIDGEPORT    HYDRAULIC 

FALLS    VILLAGE 

26se 

LITCHFIELD 

1 

57 

6F 

HARTFORD    ELEC.    LIGHT    cd 

GROT ON 

3207 

NEW    LONDON 

17 

41 

21 

7Z    03 

39 

MIC 

MK 

H 

GROTON    PUBLIC    UTlL.           i 

HARTFORD 

3 '.46 

HARTFORD 

, 

41 

46 

72    42 

14( 

c 

ENG.    DEPT.    HARTFORD 

HARTFORD    BRAINARD    FLD 

(ARTFORD 

72    39 

MID 

MIC 

SEWAGE    TREATMENT    PLANT 

HARTFORD    WB    AIRPORT 

S^Sb 

5 

41 

56 

72    41 

16? 

MIC 

C    H. 

U.S.    WEATHER    BUREAU           1 

JEWETT    CITY 

NEW    LONDON 

JEWETT    CITY    WATER    CO.      . 

3989 

NEW    LONDON 

« 

24 

18< 

NEW    LONDON    WATER    WORKS 

MANCHESTER 

b4i>3 

i 

41 

46 

72    29 

392 

B< 

MANCHESTER    WATER    DEPT.   i 

MANSFIELD    HOLLOW    OAH 

406 

TOLLAND 

41 

45 

72    11 

25{ 

8/ 

C    H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HICDLETOWN    <•    W 

4767 

MIDDLESEX 

41 

33 

72    43 

39t 

iZf 

IZt 

KORNEL    BAILEY 

MILFORD 

NEW    HAVEN 

4 

41 

12 

30 

at 

NEW    HAVEN    WATER    COMPAHK^ 
FRANK    P.    0    NEILL                      ! 

MOODUS    RESERVOIR 

50IB 

MIDDLESEX 

5 

41 

30 

72    26 

38C 

C 

MOUNT    CARMEL 

5077 

NEW    HAVEN 

4 

41 

25 

72    55 

20C 

6P 

6P 

H 

CONN,     AGR.     ExP.     STATIOf^ 

H I NDHAM 

72    05 

ST,    PARK    *    FOREST    COMMW 

NEW    HAVEN    WB    AIRPORT 

5273 

NEW    HAVEN 

16 

72    53 

MID 

MU 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

NEHINCTON 

HARTFORD 

ENG.    DEPT.    HARTFORD 

NORFOLK    a    SW 

544  5 

LITCHFIELD 

7 

41 

5S 

73    13 

1337 

8A 

8A 

C    H 

EDWARD    C.    CHILDS 

NORTH    BRANFORD 

4 

41 

NEW    HAVEN    »ATER    COMPANY 

NORTH    GUILFORD 

5641 

NEW    HAVEN 

4 

23 

72    43 

28C 

NEW    HAVEN    WATER    COMPANI* 

4 

41 

8/ 

NORWICH    Pua    UTIL    PLT 

5910   M£w    LONDON 

17 

41 

32 

72    04 

lOA 

lOA 

PAUCMAUG    FOREST 

6131    hEW    LONDON 

n 

71    51 

270 

ST.     PARK    ♦     FOREST     COMM. 

PROSPECT 

6597   hEW    HAVEN 

7 

41 

30 

72    57 

42( 

8J 

NEW    HAVEN    WATER    COMPANY 

PUTNAM 

6645   kp(lNDHAM 

17 

41 

54 

71    54 

24< 

8( 

7> 

C    H 

ALPHONSE    BONNER 

6655  b^AIRFIELO 

05 

73    38 

3O0 

ei 

GREENWICH    WATER    COMPANY 

41 

51C 

ROCKVILLE    WTR.    ♦    AOUE.  ' 

ROCKY    ftlVffl    DAM 

6966  LITCHFIELD 

73    26 

22C 

T 

CONN.    LIGHT    *    POWER    CQ. 

ROUND    POND 

7002  Fairfield 

1, 

41 

18 

73    32 

78! 

V 

HIDGEFIELD    WATER    SUPPLIt 

7109    LITCHFIELD 

59 

73    27 

5( 

5f 

CHARLES    T.    JEC^EL 

SAUGATUCK    RESERVOIR 

7157  iFAIRFlELD 

41 

73    21 

30( 

5( 

BRIDGEPORT    HYDRAULIC    CO 

SMFPAUG   DAM 

7373     .ITCHFIELO 

^ 

*1 

43 

73    IB 

841 

12* 

121 

BUR.    ENG.    WATERBURT 

SHUTTLE    MEADOW    RESVfi 

7432     HARTFORD 

* 

41 

39 

72    49 

37( 

M 

WTR.    COMM.    NEW    BRITAIN 

STAFFORD    SPRINGS 

7946    TOLLAND 

n 

41 

57 

72    18 

54( 

4f 

WILLIAM   W.    SYMONDS 

STAMFORD    5    N 

7970     -AIRFIELD 

73    32 

5F 

STAMFORD   MUSEUM 

41 

23 

73   10 

If 

CONN.    LIGHT    ♦    POWER    COJ 

STORRS 

1138    TOLLAND 

n 

41 

4S 

72    15 

650 

5P 

5P 

CG 

U.    OF    CONN.    A&R.    DEPT. 

41 

73   03 

CORPS    OF    ENGINEERS 

TORRINGTON 

8436  tnCHFlELD 

5B( 

TORRINGTON    WATER    CO. 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 

8488  fAIRFIELO 

^ 

41 

17 

73    09 

32( 

aSIOGEPORI    HYDRAULIC    CO 

WATERBURY    RADIO    WBRY 

8916  h£W    HAVEN 

73    02 

Bi\ 

RADIO    STATION    WBRr 

WEPAWAUG    RESERVOIR 

9067    HlODLESEJt 

IB 

73    02 

18( 

NEW    HAVEN    WATE"    COMPANY 

WESTBROOK 

•< 

41 

18 

72    26 

4( 

AP 

''1 

M 

JAMES    RINTOUL 

WEST    HARTFORD 

9162   ^ARTFORD 

5 

41 

45 

72    *7 

27! 

et 

WATER    BUREAU    HARtFORD     '■ 

WEST    MARTLAND 

9174     -.ARTFORD 

00 

72    56 

WATER    BUREAU    HARTFORD     1 

WHIGVILLE    RESERVOIR 

9508     HARTFORD 

41 

72    57 

WTR.    COMM.    NEW    BRITAIN  | 

W16-AM    RESERVOIR 

9568     .ITCHFIELD 

41 

40 

73    OB 

62; 

12M 

12* 

WATERBuBY    WATER    COMPANY! 

WOLCOTT    RESERVOIR 

9759     «EW    HAVEN 

77( 

WTR.    COMM.    NEW    BRITAIN  j 

WOODBURY    3    W 

MAINE 
AUGUSTA 

9783     .ITCHFIELD 

41 

34 

73    16 

960 

ei 

" 

OSCAR    S.    JOHNSON 

0273     tENNEBEC 

19 

69    47 

25( 

f. 

PETER    WILLIAMSON                   ' 

AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

)355     >EN08SC0T 

35( 

MIO 

HlC 

FED.    AVIATION    AGENCY        | 

BANGOR    DOW    FIELD 

ii;  44 

68    49 

2021 

MIO 

U.S.    AIR    FORCE                        1 

BAR   HAR80R 

0371     HANCOCK 

44 

23 

68    12 

30 

2P 

" 

ACAOIA    NATIONAL    PARK        i 

1 

BELFAST 

0480     i*ALDO 

44 

24 

69    00 

20 

8P 

8P 

BELFAST    WATER    OISTHICI   1 

BINGHAM   WYMAN    DAH 

0600     SOMERSET 

45 

69    54 

HID 

BRASSUA   DAM 

0614     JOMERSET 

45 

40 

69    49 

1060 

7A 

H 

KENNEBECK    WIR.    PwH.    CoJ 

SRIOGEWATER 

0833    AROOSTOOK 

0844  cumberland 
0934  Cumberland 

25 

67    51 

410 

5P 

5P 

HAROLD    MAC     ILROY.     JR. 

BRIDGTON    I    NNW 

44 

04 

70    43 

600 

6P 

6P 

ANDREW    J.    SANBORN                I 

BRUNSWICK 

43 

53 

69    56 

70 

MIO 

HID 

U.S.     NAVY 

CARIBOU    WB    AIRPORT 

1175   AROOSTOOK 
1472   UrOOSTOOK 

1628  Penobscot 

46 

52 

68    01 

624   MID 

MIO 

C    H. 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

CLAYTON    LAKE 

69    32 

looq     6A 
36d      6P 

6A 

C 

MRS.     JEAN    WEYMOUTH 

CORINNA 

44 

56 

69    13 

6P 

RAYMOND    R.    PALMER 

OAMARISCOTTA    MILLS 

1823    MncOLN 

44 

08 

69    31 

210      BP 

BP 

MRS.     NANCY    RAWLINGS 

EASTPORT 

2426   LaSHINGTON 

4* 

55 

66    59 

ec     7P 

C    H 

WALTER    A.    HICKS                     ! 

EAST    SANGERVILLE    ^    SE 

2442  Piscataquis 

45 

08 

69    17 

54C       51 

51 

MRS.    ELMER    J.    LELANO 

ELLSWORTH 

2620   ^ANCOCK 

32 

66    26 

H 

BANGOR    HYORO-ELEC.    CO. ■ 

EUSIIS    2    SSE 

70    28 

I17( 

MRS.    DOROTHY    S.    JONES 

FARMINGTON 

2765    tfiANKLIN 

40 

70    09 

CHARLES    S.    PREBLE 

FORT    FAIRFIELD 

^868   kROOSTOOK 

46 

30C 

JAMES    A.    SCHOflELD 

FORT    KENT 

15 

53d      5P 

51 

JOSEPH   M.    FOX 

GARDINER 

3046  fcENNEBEC 

69    47 

GARDINER    WATER    DISTRICT 

GILEAD 

3110  blFORD 

44 

24 

70    56 

70( 

RUMFORD    FALLS    POWER    CO. 

GRAND    LAKE    STREAM 

3261    LaSMINGTON 

45 

11 

67    47 

29C       Oi 

C 

STATE    FISH    HATCHERY 

GREENVILLE 

3353   ksCAlAQUIS 

45 

28 

69    35 

106(    MIC 

MIC 

C    H 

MRS.    WINNIE    P.    SAWYER      ■ 

HAYNESVILLE 

3651    UroOSTOOK 

50 

7P 

MRS    VIRGINIA    ALORICh 

HIRAM    Z     S 

3800  ICUMBERLANO 

43 

51 

70   48 

29Q   MIO 

MIC 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

HOULTON    FAA     AP 

3892    lAROOSTOOK 
3897   inROOSTOOK 

07 

67    47 

MIC 

FED.    AVIATION    AGENCY 

HOULTON 

67    50 

61 

WILLIAM    CUMMING 

JACKMAN 

■.086   SOMERSET 

37 

70    16 

5P 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

jONEsaoRO ■ 

^193   MASHINGTOH 

44 

185 

Ti 

It 

IRVING    C.    MASON 

LEWISTON 

»7Bi  Somerset 

44 

70    14 

182 

9P 

9P 

UNION    WATER    POWER    CO. 

LONG    FALLS    DAM 

11  6a 

7* 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

MACHIAS 

1.878  Washington 

44 

43 

67    28 

40 

7* 

" 

WILLIAM    JORDAN 

MADISON 

1927  Somerset 

44 

48 

69    53 

260 

6P 

„ 

MADISON    MILLS 

526]    bxFORD 
5304  PENOBSCOT 
5309  IPENOBSCOT 

70    55 

It 

91 

UNION    WATER    POWER    CO.      : 

MILLINOCKET 

45 

39 

68    42 

360 

BD 

80 

c 

GREAT    NORTHERN    PAPER    C0 

MILLINOCKET    FAA    AP 

39 

68    41 

MIC 

MIC 

FED.    AVIATION    AGENCY 

MOOSEHEAD 

5460  [SOMERSET 

45 

35 

69    43 

1021 

It 

H.    LAMONTAGNE 

OLD    TOWN    FAA    AIRPORT 

6425  PENOBSCOT 

12a 

FED.    AVIATION    AGENCY 

OQUOSSOC 

6427 

70    47 

e. 

ORONO 

6430 

'ENOBSCOT 

44 

52 

66    42 

11! 

41 

UNIVERSITY    OF    MAINE 

ORONO   2 

'ENOeSCOT 

120 

HAROLD    HAMLIN 

PATTEN 

S585 

>ENOBSCOT 

46 

00 

68    27 

570 

7F 

7F 

J    HAL    RAITEflSON 

PORTLAND 

6900 

CUMBERLAND 

43 

40 

70    15 

65 

MIC 

MK 

CITY    OF    PORTLAND 

PORTLAND    W6    AIRPORT 

S905 

CUMBERLAND 

39 

70    19 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

iROOSroOK 

46 

39 

68    00 

60l 

5r 

51 

MAINE    EJtP.     STATION 

RIPOGENUS    DAM 

69    11 

96! 

GREAT    NORTHERN    PAPER    Cq 

ROCKLAND 

T250 

CNOX 

4C 

6F 

OLIVER    W.    HOLMES 

ROCKLAND    1    W 

7255 

CNOX 

* 

44 

06 

69    06 

30 

C 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO- 

RUMFORO    3     SW 

I 

31 

70    34 

674 

MIC 

MIC 

EVALINE     A.     WARREN                  j 

RUMFORO 

7330 

OXFORD 

44 

70    33 

50! 

c 

RUMFORD    FALLS    POWER    CoJ 

RUMFORD    POWER    PLANT 

7335 

DKFORD 

44 

510 

RUMFORD    FALLS    POWER    CO. 

ST    FRANC  r. 

7407 

4R00ST00K 

47 

11 

66    53 

580 

bA 

6/ 

TREFFLE    JANOREAU 

SANFORD    2    NNW 

7479 

roRK 

43 

28 

70    47 

290 

5F 

5F 

SANFORD    WATER    DISTRICT 

SKOWHECAN 

782  7 

SOMERSET 

44 

46 

69   43 

16! 

c 

CENTRAL    MAINE    POWER    CoJ 

SOUTH    ANDOVER 

OXFORD 

35 

66C 

It 

ERWIN    F.    MILLER                     ] 

SOUTHWEST    HBR    3    SSE 

8301 

HANCOCK 

44 

14 

68    IS 

1' 

c 

NATIONAL    PARK     SERVICE      1 

SOUA    PAN    DAM 

ftROOSTOOK 

33 

68    20 

61C 

6Ai; 

bt 

MAINE    PUB    SERVICE    CO.      , 

SWANS    FALLS 

DXFORO 

02 

70    59 

40C 

c 

PUBLIC    SVC.    CO.    OF    N.H* 

TELOS    DAM 

8688 

I>ISCATA0U1S 

46 

09 

69    08 

96C 

7/ 

BANGOR    HYDRO    ELtC    CO 

THE    FORKS 

8721 

SOMERSET 

45 

21 

69    59 

610 

MRS.    MAOALYN    BENNETT 

UPPER    0AM 

44 

52 

70    52 

1484 

UNION    WATER    POWER    CO. 

WATERVILLE    PUMP    STA 

9151 

i^ENNEBEC 

44 

" 

69    39 

8f 

** 

5F 

KENNEBEC    WATER    OISIRIC 

WEST    BUXTON    2    NNW 

9314 

YORK 

43 

42 

TO    37 

15C 

MIC 

MIC 

CENTRAL    MAINE    POWER    CO. 

WEST    ENFIELD 

PENOBSCOT 

45 

15 

68    39 

FRANK   J   COHRIVEAU 

WOODLAND 

(ASHING TON 

45 

09 

67    24 

14C 

RUSSELL    J.    DOW 

STATION 


lASSACHUSETTS 


BEDFORD 
BELCHEBTl 


CHESTERFIELD 


HODGES    VILLAGE    DAM 

HOLYOKE 

hoosac  tunnel 

HUBBARDSTON 
hYANNIS    2    NNE 

I    IPSWICH 

I  knightville  dam 


PROVINCETOWN 
OUA38IN  INTAKI 
READING 
ROCHESTER 


SHELBURNE  FALLS 
SOUThBRIDGE  3  SW 
SOUTH  EGHEMONT 
SPOT  POND 
SPRINGFIELD  ARMOR' 
STERLING 
STERLING  3  NW 
STOCKBRIDGE 


WARE 

WASHINGTON  2 
WEST  6RIMFIELD 
WEST  CUMMINGTON 
WESTFIELO 
WEST  MEDWAY 
WESTON 
WEST  OTIS 

WESTOVER  FIELD 
WINCHENOON 
WORCESTER  WB  AIRI 
WORCESTER 


BERLIN 

BETHLEHEM 
I  BLACKWATER  DAM 
I  BRADFORD 

BRISTOL 

I  CAMPTON 

CANNON  MOUNTAIN 
j  CENTER  HARBOR 

'  claremont 

clear  brook 
,  colebrook 
,  concord  wb  airport 

[   CONWAY  1  N 
DIXVILLE  NOTCH 

I  DUBLIN 

I  DURHAM 

I  EAST  DEERING 

I  ERROL 


!  GREENVILLE 

HANOVER 
I  HILLSBORO  ; 
I  HUDSON 


LEBANON  FAA  A I RPQI 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 
MANCHESTER 
MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 
MILAN  7  N 
MILFORD 
MOUNT  SUNAPEE 
MOUNT  WASHINGTON 
ASHUA  2  NNW 


3218 


3985 


COUNTY 


)049  BERKSHIRE 
3120  HAMPSHIRE 
3190  ^HORCESTER 
IDDLESEX 
i(OfiCESIER 


worcester 
>lymouth 

MOUTH 
CESTER 
NORFOLK, 

STABLE 
SHIRE 


IFFOLK 
liORCESTER 


■WORCESTER 

aARNSTASLE 

:SSEX 

FRANKLIN 
MOUTH 
CESTER 


A105  tS 
|4313  Mil 

t: 


SSEX 


DOLESEX 
9  BRISTOL 
■.667  IWORCESTER 
*71l  PLYMOUTH 
4  ESSEX 
0  i*ORCESTER 
9    ^ANTUCKET 


5246   I 


nsToL 


■  2Bb  ESSEX 
>306  FRANKLIN 
i5l4  boRCESTEl 
.004  NORFOLK 
16251  ^AMPSHIRI 
I&262  PLYMOUTH 
|6311  BERKSMIRI 
6322  WORCeSTEl 
|6414  8ERKSHIRI 


KID 


LESEX 


-YMOUTH 

16977  ESSEX 

|7iz4  lessEx 

,7190  BARNSTABLE 
|7293   BRISTOL 


19382   tlAMPDEN 
9770   LoRCESTER 
p923  kdORCESTER 
«928  WORCESTER- 


0675  CRAFTON 
10690  COOS 
0703  CRAFTON 

MERRIMACK 

0910  MERRIMACK 
GRAFTON 


099  t 


FTON 


164  7   toOS 
1683   MERRI'UCK 
1732   (CARROLL 
202  3   ICOOS 

ICHESHIRE 

STRAFFORD 
2284  kniLLSBORO 
2842    COOS 

12898   COOS 

,2999  f 

:heshir 

lERRIMACK 
3182  ^ERRIM 


42  05 
Si  42  35 
10    42    36 


42    24         71    41 

72  08 
71  35 
70    40 

70  31 

71  10 


ij  42    01    ;  70    49 

42    27  I  73   04 

\   42    32  72    11 

1   42    26  73    IB 


71  08 
70  55 
70  37 
70  52 
70    30 


42    3S         72    13 

72  33 

71  15 

72  15 

73  09 
72  16 
72  58 
72  42 
71  26 


72    33 

72   05 
71    52 


'    IC    42    47 

42  55 

43  33 


91C       6A       Bt 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


170       7A       It 


NEW    ENGLAND    POWER    CO. 
UNIVERSITY    OF    MASS. 
M.    C.    STEWART 
METRO.    DIST.    WTR.    COMM 
CORPS    OF    ENGINEERS 
NORTHEAST    WEA.    SVC. 
MASS, WTR. RESOURCES    COMI 
METRO.    OISI.    WiR.    COMM 
CORPS    OF    ENGINEERS 
U.S.    WEATHER    BUREAU 

U.S.    WEATHER    BUREAU 


CITY    ENGINEER  I 

CORPS    OF    ENGINEERS 
EDMUND    A.    SYMONDS 
U.S.    COAST    GUARD 
MASS. WTR. RESOURCES    COMM 
METRO.    DIST.    uTR.    COMmJ 
METRO.    DIST.    WTR,    COMMJ 


U    S   CORPS    OF    ENGR 
MRS,    MARY    C.    DAV 1 ! 

CRANBERRY    EXP.     STj 


MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
I  MASS. WTR. RESOURCES  COMM 
I    MASS. WtR. RESOURCES    COMH 


MASS. WTR. RESOURCES 

comH 

MASS. WTR. RESOURCES 

COMH 

EARL    F.    SMITH 

MASS. WTR. RESOURCES 

COMM 

F.    ROBERT    SKILLINC 

CORPS    OF    ENGINEERS 

RICHARD    W.    SEARS 

NEW    ENGLAND    POWER 

MISS    BESSIE    WHEELE 

CAPE    ♦    VNYRD.    ELEC 

.    CO. 

MASS. WTR. RESOURCES 

COMf^ 

CORPS    OF    ENGINEERS 

ESSEX    COMPANY 

PROP.    LOCKS    ♦   CANA 

MASS. WTR. RE SOURCES 

COM*. 

HAROLD    J.    PARKINSC 

MASS. WTR. RESOURCES 

OANVERS    WATER    ..ORX 

MASS. WTR. RESOURCES 

U.S.    WEATHER    BUREA 

CITY    ENGINEER 

MASS. WTR. RESOURCES 

METRO.    DIST.    WTR. 

MASS. WTR. RESOURCES 

COMM 

VID    < 


DOE 


RO.    DISI.    wTR.    COMM, 
MASS. WTR. RESOURCES    COMM 
MASS. WTR. RESOURCES    COMM 
OIR.    HARVARD    FOREST 
J  U.S.   WEATHER  Bureau 

MASS. wTR. RESOURCES    C>iM 
PLYMOUTH   CORDAGE    CO. 
CAPE    *    VNYRD.    ELEC.    CO, 
METRO.    DIST.    WTB.    COMM. 
R.    E.    LAUTZENmEISER 

(    BEDFORD    WATER    WORKS 


,  REV, 


BARKER 


COAST  GUARD 
,  w.  A.  M1NS0R 
BRISTOL  CO.  AGP.  SCHOOL 


O    LANCIANI 

NES8ITT    H.    BANGS 

taun 

ON    WAIER    WORK 

CORP 

i    OF    ENGINEERS 

»SS.    ELEC.    CO. 
R    N.    CHICK 

WARE 

MRS. 

MARTHA    S.    GARDNER 

INA    E.    LAMS 

FREDERIC    S.    BROWN 

MASS 

WTR, RE SOURCES 

COHW 

WESTON    COLLEGE 

MASS 

WTR. RE  SOURCES 

CUMM 

U.S. 

AIR    FORCE 

MASS 

WTR. RESOURCES 

COMM 

1310     SP 

aid    0A 

155C(      7A 


H      JAMES   LEONARD 

M  1   BROWN  PAPER   COMPANY 

H  I    RUSSELL    E.    MAGUIRE 

I   CORPS   OF   ENGINEERS  j 

RuTH    S.    MOORE 

PUBLIC    SERV.    CO.    N.H. 

ERASTUS    DOLE 

H       AUSTIN    MACAULAY 

LA    SALETTE    seminary 
CONN.    VALLEY    ELEC.    CO. 
3    CORPS    OF    ENGINEERS 
RICHARD    D.    STEVENS 

hJ   U.S.    WEATHER    BUREAU 
I    JOE    8.    DODGE 
GERTRUDE    £.    nASh 
DUBLIN    SCHOOL.     INC. 

H      UNIVERSITY    OF    N.H. 

H      RODNEY    L.    GILBERT 
,    G.    E.    CAMPBELL 
i    DWIGMT    A.    DANFORTh 

H      NEW    ENGLAND    POWER    CO. 
,    MASS. wTR. RESOURCES   CONH 
I    F.    J.    SOUThMAYD  ' 

H  I    CORPS    OF    ENGINEERS  j 

ARTHUR    G.    BROWN 
PHILLIP    C.    8R0WN  I 


6REENV 

LLf 

MILLS 

DARTMOUTH 

COLLEGE 

SFI 

w.    CO.    N.N 

PUBLIC 

SFI 

MEBTON 

GOODRICH 

KENNET 

GOULD 

RESOURCES 

LESLIE 

N. 

8LAtSD£L«. 

MERMAN 

TltUS- 

FED.    A 

lON    AGENCY 

MRS.    KATHLEEN    BOYLE  I 

CORPS    OF    ENGINEERS  ' 

'    PUBLIC    SERV.    CO.    N,M, 
HARRIET    M,    PERKINS 
MANCHESTER    "AIER    WORKS 
UNION    WATER    POWER    CO, 

j    ANDREW    E.    ROIhOVIUS 


STATION  INDEX 


NEW  NAMSPMlltE 

NEM    C>URhAM    >    NNW 
,  HEWPORT 

NORThWOOD 

OTTEO    eOOOtw    0AM 
,  PETEKBOSO    2    S 

PINKHAN    NOTCH 
,  f ITTSaURG    •ESERVOIR 
'  PLYHOUTK 

PORTSMOUTH 

bOuTH    OANBURV 


SOUTH    HEAItC 
NUNAPEE 

surhy  mount* 

•(•IPOLt    ? 

MARREN 

■  ATERVULE     V. 


WMITEEICLO 
wINCmESTER 
WINDHAM 

HOLPEBORO 
WOOO STOCK 
YORK    POND 

I  RHODE    ISLAND 

9L0CR     rSLAND    fB    Al 


rtEHPORT   WATER 
PROVIDENCE    we 

WOON SOCKET 


BETHEL    • 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON    I 


CAVENDISH 
'  CHELSEA 

CHITTENDEN 
CORINTH 
CORNWALL 
DANVILLE 


feTRAFFOUD 
•HBtt   SULLIVAN 
blfrS  ROCKINGHAH 
»5i0  iCHESHIRE 

HILLSSORO 

toos 
otit  coos 

i«*5   CRAfTON 
b«00  ROCICINCHAM 
T9&T  MERRIMACK 


996fc  ICOOS 


AB59 

Emesmirf 

SBS% 

PRAFTON 

CRAFTON 

>*ERRIMACK 

pA7» 

bHAFTON 

koos 

^7?» 

tHESHiae 

)TAO 

pOCK INGHAM 

^a6« 

Carroll 

h266  bftSMINGTON 
5215  NEWPORT 

(5225  NEWPORT 
16698  PROVIDENCE 
9*23  PROVIDENCE 


I  we  AIRPORT 


1    10 

71    35 

1    53 

71    34 

1    29 

71    32 

1    29 

71    IS 

71    18 

1    «4 

71    26 

I    S9 

71    29 

OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


N.M.    nSH   ♦   GAME   DEPT, 
H.   P.    SHEPARD 
MARY    R.    STRACHAN 
CORPS    OF    ENGINEERS 
G.    A.    MORI  SON 
GEORGE    HAMILTON 
N.M.    WATER    RESOURCES 
MILLARD    F<    UIGGEIT 
DEPT.    PUBLIC   WORKS 
EDNA   F.    POWERS 

HARRV    H.    HOLT 

MRS.  LEWIS  C.  ILSLEY 

WILLIAM  ROACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F  DAMON 

MRS.  MARION  w.  ANDROS 

N.H.  FISH  HATCHERY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS.  MARY  A,  FRENCH 

ELVA  M,  CMIVELL 

PUBLIC  SERV.  CO.  N.H. 
CARL  D*  GRUPE 
HERMAN  E.  SAKER 
ROBERT  A.  BIERWEILER 
FRED  S.  BROUN 
U.S.  NATL  FISH  HATCHER 


MISS  KAREN  MURPHY 

NEWPORT  WATER  WORK: 
U.S.  WEATHER  SUREAI 
EDWIN  K.  MARRAM 


U  S  CORP  OF  ENGINEERS 

NEW  ENGLAND  POWER  CO. 
PAUL  W.  BOHNE 
VICTOR  ft.  PERKINS 
GEORGE  L.  COOPER 
UNIVERSITY  OF  VERMONT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 


CENT.1 


FEARON 

T. PUBLIC  SER 


MRS.  REBA  CUSHMAN 
CENT. VT. PUBLIC  SERV, 
DAVID  HASTINGS 
STUART  T.  WIThERELL 
OTIS  F.  BHICKETT 
RUFUS  S.  GILBERT 
L.  H.  POMEROY 
GiLMAN  PAPER  COMPAN' 

6-CONTOCOOK    T-HOUSATONK 


"1 

OBSEBVATION 

i 

s  P 

CU 

1 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

i 

COUNTY 

<     r 

:; 

OBSERVER 

1'    3 

Q 

i 

1 

i 

^ 

t 

l\ 

VERMONT 

GRAFTON 

1*00 

flNDHAM 

J 

,1 

72    37 

11«( 

c 

HICHGATE    FALLS 

)914 

73   03 

15( 

ORIN    HARRIS 

HUNTINGTON    CENTER 

k052 

:hIIT£NOEN 

72   58 

70( 

MAUDE    SHATTUCK 

MANCHESTER    CENTER 

fc»e2 

lENNlNGTON 

u 

73    02 

BBC 

BJ 

PAUL    TOOTSCHINDER 

MANCHESTER    DEPOT 

lENNINGION 

( 

u 

73    03 

TOt 

C 

CENT. VT. PUB.    SVC.    CORP. 

^029 

flNOHAM 

72    44 

MRS.    GLADYS    E.    HAY 

MC     INOOE    FALLS 

104* 

:aledonia 

i 

16 

72    04 

4B0 

it 

Bi 

NEW    ENGLAND    POWER    CO. 

MIDDLESEX 

SI  32 

(ASHINGTON 

IB 

451 

et 

tl 

GREEN   MTN.    POWER   CORP, 

MONTPELIEft    FAA    AIRPORT 

3278 

(ASHINGTON 

12 

72     34 

1122 

MIC 

Mil 

FED.    AVIATION    AGENCY 

MORRISVILLC 

S366 

.AMOILLE 

2 

3* 

72    36 

680 

c 

WATER    ♦    LIGHT    OtPT. 

MOUNT    MANSFIELD 

3416 

.ANOILLE 

16 

32 

72    49 

3960 

»( 

Sf 

WCAX   BROADCASTING  CORP. 

NEWFANE 

3492 

MNDHAM 

; 

00 

72    3B 

47( 

»t 

c 

MISS   MARY    E.    8EAIT1E 

rtEWPORT 

5542 

IRLEANS 

56 

72    12 

Mil 

C    H 

MILTON    W.    DREW 

NORTH    DANVILLE 

3632 

lALEOONlA 

20 

72    07 

114t 

MIO 

Mil 

c 

AGR.    RESEARCH    SERVICE 

lASMINGTON 

2 

72    40 

8A 

tl 

c 

WILLIAM    A.     BRYAN 

NORTH    HARTLANO    DAM 

i76e 

(IHDSOH 

) 

36 

72    21 

570 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

NORTH    SPRINGFIELD    DAM 

^982 

MNDSOR 

20 

72    30 

56( 

c 

CORPS   OF   ENGINEERS 

S335 

lENNlNGTON 

91 

PAUL    R.    OSTEHTAG 

PLYMOUTH   UNION 

S446 

IINOSOR 

3 

32 

72    44 

122( 

tl 

MRS.    EMILIE    MOORE 

READING   HILL 

S746 

UNDSOR 

5 

31 

72    34 

148< 

5( 

T,    F.    ROWLEE 

READSBOftO    1    SSE 

S761 

lENNlNGTON 

! 

45 

72    56 

U2( 

8« 

8/ 

H 

NEW   ENGLAND   POWER   CO. 

ROCHESTER 

5B93 

(INDSOR 

• 

53 

72    49 

660 

9A 

MRS.    BERNICE    OROWAY 

RUTLAND 

S995 

tUTLAND 

620 

6P 

6fl 

GEORGE    L.    KIRK 

SAINT    ALBANS    BAY 

7026 

46 

no 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Clima tologist  for  Northern  and  Central  New 
England  (Maine,  New  Hampshire,  Vermont,  and  Massachusetts)  at  Weather  Bureau  Office,  1900  Post  Office  Building,  Bost  9,  Massachusetts,  or  to 
the  State  Clima tologist  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name ,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  date  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps ,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 

at  time  of  observation . 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931 -1960 . 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes 
of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time .   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables"  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

S   Storage  Precipitation  Station.   Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  are  published  in  the  July  or  August  Issues, 
or  as  delayed  data  In  the  December  Issue  of  this  publication. 

OTHER  REFERENCE  NOraS 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Dally  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

tt   Mount  Washington,  Cannon  Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont  not  used  in  computing  Division  averages  or  extremes  for 
the  State  or  Section . 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month, 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D,  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological 
Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  ann.ual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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23.3 

24.5 
27.9 
26.2 

26. IM 
27.4 


3.6 
5.0 
4.3 


46.1 
47.2 
48.8 


60.3 
61.1 
60.6 


63.2 
63.1 
63.5   i 


-    4.4    65.8 


61.0   I  -    7.1 


64.0      -    4. 


66.9   I 
64.8 
71  63.2 
2    61.8 


9{  46.5 
43.1 
46.6 
42.1 


-    5.0    44.3 


63.0 
61.9^^ 


4.9  65.6 
60.5 
67.0 


4|  67.2   I   ' 
64.,^ 


2.0  56.1 
0.8  53.1 
3.0    52.0 


0.7  55.6 
51.2 
57.6  1 


-    1.8    67.3 


61.7  '  -    6.3    65.5 


2  62.2 
4  65.0 
8    64. 


.5    67.7 

.3    70.0 

67.7 

66.3 

68.2      -    5.3    69.4 

1.6      67.7      -    3.2    68.0 


1.0    55.9      -    1.8    46.3 


3.6    42. 
3.4    46. 


1.5    56.8  I 
1.7    57.8  ! 


.7    59.8 

.7    62.9 

59.8 


-    0.8    21.9 


3.5    16.7 
2.5    21. 
2.4    25.S 


22.0 

3.0    26. 
.2    30.0 
27.9 
23.6 

3.6    29.4 


1.2    59.4      -    2.6    50.3  i   -    1.9    37.9      -    3.8    25.9 


19.8 
24.1 
26.3 
20. 5M 
24.1 

19.7 


18.0 
18.4 
18.4 

23.8 
24.7 

la.o 


18.2 
19.6 
16.5 
19.6 


26.7 
23.8 
17.2 
15.8 


2.1 

3.0 


39.0 
39.3 
39.0 


1.5 
3.8 


36.8 

39.9      f-    2.6 

39.8 

40.1      >-    4.2 

36.9 

40.0 


45.8 

43.3      h    1.7 

39.0 

37.3      l-    3.0 


37.1 
33.9 
34.7 


0    29.1 

a|  34.1 

36.7 


1.4  39.0 
0.9  41.7 
39.5 


42.3      I-    1.5 
35.6 

**.e 

36.9 

44.1 


2.6 
42.0      h   2.3 


43.9 
46.5 
44.5 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


ApxU 


M«r 


Inly 


Au9u«t 


S«pt«mb«r  Oetob«i 


Nov«mb«r        Dao«mb«r 


EAST  BRIMFIELO  D*M 
EAST  WARFMAH 
EDGAR TOWN 
FALL  eiVFR 
FtrCMBURG  2  S 

FRAMlNGMAM 
HAVFRHILL 
H  INGHAM 
HOOSAC  TUNNEL 
MVANNIS  2  NNE 

KNIGHTVILLE  DAM 

LAWRENCE 

LOWELL 

MIDDLETON 

NANTUCKET  MB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 
PiTTSFrELO  WB  AIRPORT 
PLYMOUTH 

PROVINCE TOWN  1  N 
READING 

ROCHESTER 
ROCKPORT  I  ESE 
SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
SHELBURNE  FALLS 

SOUTH  EGREMONT 
SPRINGFIELD  ARMORY 
ST0CK8RIDGE 
TAUNTON 
TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLF 

WEST  CUMMINGTON 

WEST  MEOWAY 

WESTON 

WESTOVFR  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

DIVISIONAL  AVERAGES 

WESTERN 

CENTRAL 
COASTAL 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
8LACKWATER  DAM 
CAMPION 

COLEBROOK 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

UAKFPORT 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 

MOUNT  SUNAPEE 
MOUNT  WASHINGTON 
NASHUA   2  NNW 
NORTHWOOD 

PETERBORO   2  S 

PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  0AM 

TAMWORTH  2 
WINOHAM 
WOLPEBORO 
-WOODSTOCK 

DIVISIONAL  AVERAGES 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

DIVISIONAL  AVERAGES 

RHODE  ISLAND 

VERMONT 

BELLOWS    FALLS 
BENNINGTON    2    NNW 
BLOOMFIELO 

BURLINGTON    WB    AIRPORT 
CAVENDISH 

CHELSEA 
CORNWALL 
DORSET    1     S 
FNOSBURG    FALLS 
MC    INDOE    FALLS 


22.5  I   -    2.2 


20.6      -    0.6 

16.1 

22.3      - 

19. 7M 


15.5      -    2.7 


I*.?      -    1.7 


2.e4  35.6 
37,2 
2.ej  37.9 
.1    35.0 


fc.7    38.2 

36.5   j 
5.1    31.7 

37.2  I 

32.0  I 
.8  37,0  i 
3. A    37.1   ' 

35.3  ' 


30.1       -    1.6 


21.7 

-  4.3 

23.7 

18. <• 

2<..5 

24.2 

-  4.6 

21.2 

22.1 

-  2.1 

23.1 

-    3.7 

19.5   I   -    3.6 


12.9 
19.9 
17.3 


5,0M    -    6.6 


17.3 

21.0 
16.5 
12.0 
15.4 
17.4 

19.4 
17.5 
5.3 

19.4 
20,0 


13.4 
15.1 
19.9 
16.9 


26.6      -    3.1 


13.2       -    4.4 


-  0 

5 

46.5 
46.9 

0 

6 

48.9 

-  0 

2 

48.2 

-  0 

1 

4 
1 

49.5 
49.8 

27.1 
23.6 
33.3 
29.9 
32.6 


32.0 
33.9 
31.8 


30 

1 

29 

0 

30 

8 

26 

9 

33 

1 

44.6 

1.71  46. 9M 

47.7 

47.5 


46.6 
47.7 
49.7 


0.6    54.1    i  -    1, 


46. 3M  -    0.4 


45.8    i  -    1.3 


1.5.1    j 
45.0 

47. IM 


41.6 
41.9 
39.3 
44.6 
43.1 

39.2 

45.3 
41.7 
45.6 
42.6 


41.2 
42.8 
46.5 

45.4 
42.2 
22.5 
45.0 
45.2 

42.7 
38.2 
42.7 


46.7 
43.7 
43.3 


40.6 

-  0.3 

54 

4 

41.9 

-  1.3 

55 

7 

43.2 

0.7 

54 

3 

40.6 

-  0.1 

49 

0 

46.2 

1.3 

57 

6 

57.2       -    0.5 


-    3.0    67.7 


56.5   I   -    2.7    6 


54.7      -    1.1 

57.1 
58.1       - 
56.6 


50.1 
52.2 

52.0M| 


54.7 
55.6 
54.7 


66.3 
64.0 
64.9 


65.6      -    0.3 


63.2 
64.9 
62. 9n 


66.5 
69.4 
69.1 


-    3.1    67.3 


-    3.i    69.6 


58.5 
<(    59.2 

60.6 
d  62.4 
2    60.3 


69.3      -    2.C 


71. OM 

64.2 

68.6 


64.6 
69.8 
64.9 


64.0 
66. 7H 
67. OK 


69 

8 

65 

1 

65 

7 

69 

8 

65 

5 

67 

4 

65 

3 

67 

8 

66 

6 

63 

2h 

68 

21' 

66 

6^ 

60.9 


.«    51.5 
1.9|    52.6 

51.1 
,<i    47.9 


63.9 
65.6 
62.5 


67.7 
66.0 
65.0 


-    1.3    33.2 


39.0 
39.8 

43.4 


49.5 
51.1 
51.8 


56.7      -    3.5 


0.3 J  . 
6.0M  • 


62.4^^  - 
64,0  1  - 
64.7  I  - 

60.6      -    6.1 


66. 6M 
67.1 
69.6 
69,0 


67.3 

67.6 

65. aM         0.5 

65.5   ,   -    2.7 

65.0   !   -    0.7 


>2.2 


2.4 


53.6 

50.0M 

52.0 


23.3 
28.4 
31.9 
29.2 
C|   26.2 

25.7 
-    i.d   28.0 


.0    27.4 
26.0 
2.0    33,5 

-    2.0    32.1 


-  3.5    47.3 

46.4 

-  3.5    49,4 


30.6M    -    3.6 


36.  5H 
32.4 
20.6 
37.0 


25.3      -    1.4 


-  1.4 

-  0.4 

-  1,0 


-  2 

-  2.1 

-  2.1 


39.0       -    3.2 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


April 


July 


August 


Sept«mb«t 


MIODLPSFX 
MONTPFL lER    FAA    AP 
MORRISVILLE    2 
MOUNT    MANSFieLO 
NEWPORT 

NORTH    DANVILLE 

REAOSSORO    1    SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURY 

SOMERSET 
VERNON 

WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 
WOODSTOCK  3  ENE 

DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHEASTERN 

WESTERN 

SOUTHEASTERN 


19.5 
21.9 

18.4^' 


13.9 
17.9 
15.2 
6,0 
12.9 


-  0.5  17. B  I 


27.9 
30.2 
34,3 
30.8 
-  3.91  32.2 


5.3  29,3 
3.6  32.5 

4.1  30.5 


54.7  ;  -  0.9 


0.7  49.7   -  0.1 


0.3  52. 
0>4  57. 


63.1 
65.8 
67. 4M 


58.3   -  0.3 


63.6   -  0-2 


-  4.2  66.9 


.9  64.4 
.9  67.1 
.5  64.6 


57.8 
59.4H 
57.6 

-  l*3l  50*0 


-  0*7  55. 

-  0.5  57, 

-  O.fi  55. 


-  2.9  19.0 


-  3.9  16.9 


-  4.5  17,1 


3.8  17.8 

3.6  22.4 

2.7  19.5 


-  3.2  42.3 


A  narrative  Special  Weather  Sunusary  appeared  In  all  but  the  January, 
April,  June,  and  October  Issues  of  this  publication  for  1962, 


REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  New  England  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  for  Northern  and  Central  New 
England  (Maine,  New  Hampshire,  Vermont,  and  Uassachusetts)  at  Weather  Bureau  Office.  1900  Post  Office  Building,  Boston  9.  llassachusetts ,  or  to 
the  State  Cllmatologlst  for  Southern  New  England  (Connecticut  and  Rhode  Island)  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Windsor  Locks,  Connecticut, 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 


al  units 


ed  in  this  bulletin 


Temperature  in  "F;  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 


Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporatlo: 
and  Wind"  Table.  Uax  and  Uln  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  end- 
ing at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatologlcal  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Cllmatologlcal  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  Issues  of  Cllmatologlcal  Data. 

No  record. 

Mountain,  New  Hampshire  and  Mount  Mansfield,  Vermont  not  used  In  computing  averages  or  extremes  for  State 


ed  ground;  however  the  refer 


indicates  that  the 


+   Also  earlier  date  (dates)  or  months. 

•  Amount  Included  in  following  measurement. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  "Refer  to  tables"  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and 
published  in  "Hourly  Precipitation  Data".  Length  of  record  for  recorder  -  only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly 
Precipitation  Data". 

E   Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

G   In  the  "Refer  to  tables"  column  of  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

age  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  monthly  Cllmatologlcal  Data 


of  Cllmatologlcal  Data. 


II   One  or  more  days  record  missing;  if 
for  detailed  dally  record. 

S   Storage  precipitation  station.   Data  will  be  published  in  the  July  or  August,  or  delayed  data  December  is 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V   Includes  total  for  previous  month,   V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  New  England.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office. 
Washington  25,  D.  C.  for  60  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961   annual  issue  of  Local 
Cllmatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington  25,  D.  C. 


■  follo< 
302  - 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Juiuary 


i 

£ 

.92 

.^t 

.SI 

.u 

.57 

.IT 

.68 

.7G 

.98 

.00 

.es 

F3 

.51 

9S 

.52 

F*bni«ry 


April 


NUy 


July 


AuguBt 


Sttpt«mb«i 


CONNECTICUT 

ANSON I A 
aAKERSVILLC 

6ALTIC 

BAQKHAMSTEO 

BRIDGEPORT  MB  AP       I 

BROOKLYN 

PULLS  BRIDGE  0AM 

BURLINGTON 

COCKAPONSET  RANGER  STA 

COLCHESTER 


1    S 


COLLINSVILLE 
COVENTRY 
CREAM   HILL 
DANBUflY 
DAWSON    LAKE 

EASTON   LAKE    RESERVOIR 

FALLS   VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  RRAINARD  FL//fi 

HARTFORD  WB  AIRPORT    1 

LAKE  KONOMOC 

MANCHESTER 

MANSFIELD  HOLLOW  DAM   1 

MIDDLETOWN  4  W 

MILFORO 

MOUNT  CARMEL 
NATCHAUG  RANGER  STa 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT   I 
NORFOLK  2  SW 
NORTH  BRANFORD 

NORTH  GUILFORD 
NORWALK  GAS  PLANT 
NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 
PAUCHAUG  FOREST 
PROSPECT 

PUTNAM 

PUTNAM  LAKE 

PUTMAN  WATER  WORKS     I 

ROCKY  RIVER  DAM 

ROUND  POND 


SHEPAUG  DAM 

3 

5i 

SHUTTLF  MEADOW  RESVR 

a3 

STAFFORD  SPRINGS 

50 

STAMFORD  5  N 

It 

STEVENSON  DAM 

STORRS 

B? 

TORRINGTON 

6* 

TRAP  FALLS  RESERVOIR 

7* 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

2*1 

WEPAWAUG  RESERVOIR 

05^ 

WESTBROOK 

3? 

WEST  HARTFORD 

56 

WEST  HARTLAND 

56 

WHIGVILLE  RESERVOIR 
WIGWAM  RESERVOIR 
WOLCOTT  RESERVOIR 
WOODBURY  3  W 

DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHWEST 

CENTRAL 

COASTAL 

I   MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 

BANGOR  DOW  FIELD 

BAR  HARBOR 

BELFAST 

BINGHAM  WYMAN  DAM 

BRA5SUA  DAM 

BRIOGEWATER 

BRIDGTON  1  NNW 

BRUNSWICK 

CARIBOU    W6    AIRPORT 

,     CLAYTON    LAKE 
!     CORINNA 

DAMARISCOTTA    MILLS 
'     EASTPORT 

EAST    SANGERVILLE    5    S 

ELLSWORTH 

FARMINGTON 

FORT  FAIRFIELD 
.  FORT  KENT 
I  GARDINER 

GILEAD 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM  2  S 

j    HOULTON    FAA    AIRPORT 
j    HOULTON 
■    JACKMAN 
I   J0NES60R0 
LEWISTON 

,    LONG    FALLS    DAM 
[  MACHIAS 
MADISON 
,   MIDDLE    DAM 
\  MILLINOCKET 


71-      .63       3.3 


3.89 

3,8*- 

3.99 


l-M 


.0*      l.Ofi       1.26h    2.99       3.3*i- 


<>.38 

».35 

3.35 

4.S4 
3.1> 
3.96 


4.«^ 

2. 97 
2.99 

4.47 

s.aa 


3.a2 

«.7^ 

A. 9a 


5.09 


4.21 

A.aa 

3.8 


2.6«| 


1.07       1,05-    2.75 


96       2.23-    2.60 


1.79-    2,82 


l.55^ 

1.S3 


4.13 
4,40 


4.111      1.19 


2.621-    1.17 

U98l 

1.95| 

1.24r    1,17 

1,0 1| 
2.441 


2.53 


1.83k  1.60 

2,24r  .74 

1.11k  1.55 

El. 11 

-  1.39 

2.22 


2.53- 


.84 


1.43 

1.40'-  2.81 

2.05h  .78 

2.61  .27 

1,03k  1,81 

i,io: 

l,3lk  .96 


2.06 
3.23 

1.33h 


1.16^    2 
l,75r    2.52 

2.oor  2  -- 


1.71-    1.21 


1.40 


1,17k    2.59 

2.36k    1.49 

.52^    2 

,60| 
1,69U    2 


2.ai-    1,53 


1.80-    1 
2.2D- 
.50-    2,72 


1.31h    1.49 


3.541 
3.9a| 


40      1.49-    2.55 


3.20 

3.35| 


3.65 

3.80 
3.67 


4.36| 
3.66 
3.57 


4,91' 
5.45 
5.63 
3.63 


2.13 
2.19 


5.75!      1.79 


1.73k    1.97      2.75| 


1.96-    2.14 

1.73; 

2,05[ 
l.llL    3 


2.781 

.77U 
1.56: 


1.66 
1.66 
3,02 


1.41^    2.60 

i.esr  2.03 


l.B3p 
I.I4I- 


1.35k    1.74 


2.081-    1,31 


2,32-    1,23 


2.00- 
2.00- 
2.27- 
2.46- 


4.25 

4.07 
2.58 


4.12k      .13 


2.73- 

4.73 

4.50, 


tl. 


.121 

.6*1- 


6.37      2.36 


4 

92 

4 

65 

4 

aa 

E5 

19 

E4 

02 

3 

18 

5 

60 

1.83-  1.24 
1.791-  2.17 
2.60-    1.57 

3.071 
1.33h    1.98 


1.21 

3,16 
2.87- 


2.89-    1.11 

1.77 
1,16-    3 
2,54 
1,74 


1,64-    1,97 


2,00-    1.43 


1,96 
3.46 
1.84-    2.07 


2.30 
2.02 
E1.69 
2.48 


1.67 


2.95' 
5.49 
3.66 


6,39 
6.69 


6.72 
6.51 
4,54 


5 

67 

3 

9C 

3 

68 

E5 

57 

4 

4C 

4 

43 

3,67-    1.27 


2.19-      ,71 


2.54 
3.80 
1.23 


3.02 
1.83 
3.78 


3,18 

2.92 
3.07 
4.46 
4,26 
3,24 

3,95 

3,06 
4.59 
3.06 


4.91 
6.27 
4.85 
4.22 


1.53 

1.01 


2.25k    1,42 


2.28-    1.44 


2.95L    1,14 


4.53 
3.95 
4.81 
3.53 


3.63-      .61 

4.08-      .41 
4,20- 


8,66 
7.45 
3.00 


4.55 
4.50 
4.27 


5.77 
4.01 
7.69 


2.75-    1.54 


3.09 
1.83 
3.25 


2.78 
2.77 
2,60 


39.72 
43.45 

E31.00 
40.04 
33.77-11.12 

44.82 
38.03 
E44.32 
41.62 
42.42 


47.56 
34.57- 
40.40- 


E4.73 

E5.45 

.60 

4.85 
4.67 

.33 

3.9» 
3,81 

2 

.16 

3,52 

.98 

3,28 
7.62 

.98 

4,63 
3,68 

2 

.83 

5,89 

.47 

3.94 

.34 

2.66 

2 

.47 

4.72 

39,3a 
E3e,41 
36,64-    9.36 


40. a2 
E38.75 
E45.60 
45,07 
44,09 


39.06 
40.75 
35.56 
41. *« 
37.66 

40.04 
42,81 

36,36-    9,66 
37,63 
41.56 

37.96 
37.76 
E43,51 

42.97 
36.92 

♦9.70 

E34.69 

46.86 

34,29 


36,22 

,39|     40.43 
40.08 


10.70 

Ik   6,40 

6,99 


38,72 
48,66 

52,27      4.10 
47.06 
44.75 

37.44-      .73 

38.71 
E43.49 
E40.70 

36.38    .07 

39.06 
40.37 
41.41 
E39,21-    3,46 

E46.05 

E42,12-  1,16 

44.83  ,20 

37.65-  1.55 

E39.15 

41.12-  2.83 

E4a.a4 

E44.77 
42.02-    1.32 

.07{     47.01       1.16 

39.61 

39.42      2.43 
35.29-       .77 
50.91 
44.00 


.42 


39.19 
49.64 

40.92 
39.49- 
36.20-    3.75 


2.00 


■   follovl 
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Table  2— Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


July 


September 


OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 

OOUOSSOC 

ORONO 

PATTEN 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT  //fi 
PRESOUE  ISLE 
RIPOGENUS  DAM 
ROCKLAND 
RUMFORD  3  SW 

RUMFORD  POWER  PLANT 
ST  FRANCIS 
SANFORO  2  NNW 
SOUTH  ANOOVER 
SOUA  PAN  DAM 

TELOS  DAM 
THE  FORKS 
UPPER  DAM 

WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  euXTON  2  NNW 


DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHERN 

SOUTHERN  INTERIOR 
COASTAL 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

ASHBURNHAM 

ASHLAND 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BEECHWOOO 

BELCHERTOWN 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB         // 

BOSTON  WB  AIRPORT    // 

BOYLSTON 

BROCKTON 

BUFFUMVILLE  DAM 

CHARLES  RIVER  VILLAGE 

CHATHAM  LTSTA 
CHESTER  2 
CHESTERFIELD 
CHESTNUT  HILL 
CLINTON 

EAST  BRIMFIELO  DAM 
EAST  PFPPERELL 
EAST  WAREHAM 
EDGAR  TOWN 
FALL  RIVER 

FITCHBURG  2  S 
FRAMINGHAM 
FRANKLIN 
GARDNER 
GROT  ON 

HAROWICK 

HATCHVILLE 

HAVERHILL 

HEATH 

HINGHAM 

HOLYOKE 
HOOSAC  TUNNEL 
HU6BARDST0N 
HYANNIS  2  NNE 
IPSWICH 

KNIGHTVILLE  DAM 

LAWRENCE 

LOWELL 

MANSFIELD 

MIDDLEBORO 

MIDOLETON 

MILFORO 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 

NEW  BEDFORD 

NEWBURYPORT 

NEW  SALEM 

NORTHBRIOGE 

NORWOOD 

PELHAM 

PEMBROKE 

PERU 

PETERSHAM  3  N 

PITTSFIELD  we  AIRPORT 

PLAINFIELD 

PLYMOUTH 

PROVINCETOWN  1  N 
OUABBIN  INTAKE 
READING 
ROCHESTER 
ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 
SANDWICH 
SEGREGANSET 
SHELBURNE  FALLS 
SOUTHBRIOGE  3  SW 

SOUTH  EGREMONT 
SPOT  POND 

SPRINGFIELD  ARMORY 
STERLING 
STOCKBRIDGE 


7.11 

4.39 

3.17 

E4.39 


2.71- 

<i.36 

3.20^ 


3.95 

3.AAi 


2.471-    2.15 
2.1&-    1.67 


1.44-  1.S3 

1.6lh  1 

2.12|-  1 

1.02h  1 


1.83^    2 
1.351-    1.93 
2.30-    1 


I.59L  1.81 
2.07W  1.38 
1.54^    2.21 

3.10^ 


2.94- 
2.01- 
2.88U 


1.36 


2.76^    1.48 


3.0^ 
2.02k  1.65 
3.60  .89 
2.05- 
2.23-    1.44 

4.93 

2.98- 
1.75 


1.851-    2.74 
3.031- 
1.78K    ■: 


2.861-  1 
2.55-       .64 

1.06K  ; 

2.48k  1.09 

2.651-  1.95 


5.37      2.20 


3.33- 

4.86 

3.05- 


6.20|      2.15 


2.37-  2.10 


6.20      2.95 


3.40 
4.76 
4.45 


5.0*      1.55 


4.35 

3.42k 
3.85 


.56h 


6.34      2.29 
3.95- 

3.44^ 
3.48k 


3.04 
3.01 
3.06 


2.79k    1.72 
3.74^       .59 
3.84: 
3.99k       .03 


4.81 

3.78 
3.75 
4.65 
5.22 
2.62- 

4.01- 

3.72- 

E3.35U 

2.26k 


3.62k 
3.35-    1.06 
2.63k    1.82 


4.23 
4.59 
3.21- 
3.39- 


.35 

1.15 
.55 

3.95 
2.60 
4.93       1.04 

3.06 


2.43h 
3.09k 
4.81 


4.58 
3.23 
4.25 

3.58 

4.59 

4.15 

4.11- 

4.14- 


2.48h    2.14       3.07- 


2.34-    1.08 


2.94-    1.31 


6.29      2.59 
7.14      3.46 


4.89 
6.49 

10.84 


8.68i  5.54 

E7.60I  4 

8.81  5.72 

5.81 


4.65 

58 

9.62 

6 

26 

7.90 

4 

54 

6.73 

8.11 

6.42 

2 

.9! 

6.3< 

7.12 

3 

.89 

7.06 

3 

.63 

8.02 

4 

.97 

8.49 

5 

.29 

5.14.      1.73 


5.37|  1.39 

1.93 

4.131  .76 

4.751  1.36 
7.051 

9.35I  6.01 

3.95| 

9.731  6.70 

10.481  T.32 

9.43|  6.03 

9.20|  5.95 

12.71,  9.37 


9.021      5.57 


10.13      6.55      4.50 


12.85 
8.56! 
6.95 


11.39      7.71 


.80 
.35 

1.24 


5.47 
3.22 

4.91 


3.58 

4.14 
E4.23 
2.32- 
4.61 
4.82 


3.83 

4.99 
5.65 


41.09 
39.92 
E39.65 

47.55 

46.36 
35.43 
38.90- 
47.80 
E43.71 

46.09 
35.99 
49.72 
E42.90 
36.191- 


E30.99- 
36.55- 
40.71 
46.47 


38.43- 

43.65 

46.04 


34.12I-: 
33.02k: 
50.14 
E46.51 
39.24 

49.65 
48.27 
39.11 
34.91 
51.59 

43.23 
49.02 
47.22 
40.21 


3.51 
.39 
2.50 


3.52- 

4.19 
3.65- 


.  36^ 

.81k 

.99k 
.091 


2.59f-  1 
2.66k  1 
2.41^    1.54 


3.27      4.01- 


4.06 

2.64|- 
6.35 


E3.37- 
3.05- 
2.48- 
4.31 


41.99-   6.76 


43.24-    2.04 


3.16 
39.59k  4.01 
49.30]     6.67 

38. 72^  6.07 
46.53  .39 
48.82      8.31 

45.37p  4.62 
48.95 

35.98-    9.79 


54.86 

35.73 
49.39 
45.54 

49.33 
47.70 

50.09 

44.19- 

50.73 


8.43 

2.20 
3.79 
2.46 


.31k 

•3*h 


37.64-  3.41 
56.96    14.29 

43.19 

46.45         .21 
E44.95 

40.92 
E4S.1(^     4.13 

E40.99k  8.55 
E40.07k  4.94 

29.53)-14.89 
39.84k  9.02 
44.97I-    1.45 

E46.04 
38.53 

53.62 

46.70 
45.73 

44.80 
E46.7! 
E48.76 
E38.il-    8.90 


37.23-    5.39 

51.64,     2.94 

E38.25h    6.96 

5.21,      1.34]     52.47!     5.95 

33. 46^11.07 
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Tabla  2-CoDtiDU«d 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


April 


May 


July 


Auguat 


S«pt«mb«i 


Nov«mb*t         D*c«mb«i 


TAUNTON 
TULLY  0AM 
TURNERS  FALLS 
WALPOLF 
WARE 

washington  2 
west  cummjngton 
westfielo 
west  medway 

WEST3N 

WEST  OTIS 
WESTOVER  FIFLP 
WINCHENDON 
WORCESTER  we  AIRPORT 
WORCESTER 

DIVISIONAL  AVERAGES 

WESTERN 
CENTRAL 
COASTAL 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 

BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
BRADFORD 

CAMPION 

CANNON  MOUNTAIN 

CENTER  HARBOR 

CLAREMONT 

COLEBROOK 

CONCORD  WB  AIRPORT 
CONWAY  1  N 
OIXVILLE  NOTCH 
DUBL  IN 

DURHAM 

EAST  DEERING 

ERROL 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FlTZWILLIAM 

FRANKLIN 

FRANKLIN  FALLS  DAM 

GILMANTON 

GRAFTON 

GREENVILLE 

HANOVER 
KEENE 
LAKEPORT 
LAKEPORT  2 
LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

LINCOLN 

MAC  DOWELL  DAM 

MANCHESTER 

MARLOW 

MASSABESIC  LAKE 

MILAN  7  N 

MILFORO 

MOUNT  SUNAPEE 

MOUNT  WASHINGTON     / 

NASHUA  2    NNW 
NEWPORT 
NORTHWOOD 
OTTER  BROOK  DAM 
i   PETERBORO   2  S 

PINKHAM  NOTCH 
PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 
SOUTH  DANBURY 
SOUTH  LYNDEBORO 

SOUTH  WEARE 
SURRY  MOUNTAIN  DAM 
TAMWORTH  2 
WALPOLE  2 
WEST  HENNIKER 

WEST  RUMNEY 

WHITEFIELD 
I       WINDHAM 

WOLFEBOflO 
\      WOODSTOCK 

YORK    POND 

DIVISIONAL  AVERAGES 


RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT  R 

WOONSQCKET 

DIVISIONAL  AVERAGES 

RHODE  ISLAND 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NNW 
BETHEL  4  N 
BLOOMFIELO 


4.60   1.13 


E3.3i 


2.1*-  1,44 


44|   4.62   1.9G 
5.68   2.7C 


2,2S1 

2,18| 


3.4T 
2.44J- 


1.10 
1.37 


1.53 
.86 


3 . 76-   . 94 


1.23 
2,37 


4.43 
2.95 
3.66, 
4.97 
2.4^ 

2.71 


1.44   2.37-  1.40   4.57 


69   1.59h  2.10   3.44- 


4.301 
3,191 
3.071 


2.131- 
3.5l| 


4.55 

3.46| 
2.8"^ 
2.62 
1,73 
1.94, 


6.35        1.14 

3.46 
3,03 
3.86. 
2.75| 
3.271 


3,8T1 


1.53 
3. 37 
3.34 
3.0^ 


6.44:      3.15 


5,16'      2.06 


3,86 

1.90 
3.60 
1.63- 


M 


1.56-    2.33 


1.50-    2 
2.03-    2.08 
1.83-    2.39 


2.35h  1.61 

2.34 

1.69|-  1 
2.40{ 

1.24-  I.''' 

1.26^  2    -- 


2.27-    1.47 


2.90^    2.70 


2.521-    1.55 
1.73i 

2.21r    2.06 
1.44 

1.93k    2.21 

2.45 
1.97-    2.27 


1.16-    1.19 


3.71 
E4.12 
2,99-    1.09 


3.441- 
3.57- 


4.07 
3.35i 
2.57 
3.06 


2.l3r  1.11 


4.33       1.23 


2.63-    1.11 

3.18h 
2.77i 


5.19       1.60 


5.04|      1.61 


3.49t       .0 


6.11'      2.50 
4,09! 

3,09^       .83 
3.16 
3,85     ■ 


4,61|      1.53 


1.57-    1.98 


2.63K    1.40 


1.82r    1.96 


2.121-    1.27 


3.26i-       .4 
2.07| 


1.73^    2.27 
2.52k    1. 
1.5l|-    1. 


1.86 

3. lit 
2.69'- 


.5Sp 

.681 
.561- 
.351 
.83h 
.40^ 


14.17 
2.85i-       .86 
2.77 
2.11^    1.51 


3.98>-    1.86 

2.83- 
4.04 
3.31 


3.21L    1.75 


4.961      1.15 


1.59k    1, 
2.34 
1,89k    1. 


1.99-    1.26 


1.80 
1.60 
2.25 


1.97 

2.4lk    1.53 
2.34k    1.85 


3.23r    1,84 


2,34-    1,34 


2.261-    1.76 


3.06f- 

3.28 

3.03 


2.69i-    2.29 


1.59 

1.971 
3.58 


2.52 


6.81 
4.98 
5.54 
4.74 
5.52'     2.76 

4.58 


5.52      2.57 


1.70- 

1.59 

1.95- 


1.88-    1.70 


.17-  2.24 
.04k  1.56 
.90(- 


3.65- 
4.22 
5.03 
4.82 


3.39- 
3.98 
5.63 
4.04 


2.17J 


2.46 

7.44 
1.70 
2.04 


4.30 
4.77 
7.50 


3.20 

4.08- 

3.35 

2.73r 


.05 
1.30 


.81 

1.04 

.30 
1.23 


3.47 

-    1.08 

3.83 

2.06 

-    1.6< 

2.15 

2.43 

3.06 

-       .31 

3.09 

5.27      2.15 
5.90      2,72 


6.72 

8.97 
7.68 
11.42 
7.44 
6.27 

6.66 


6.77      2.94 


5.30      2.36 


13.30      7.11 


5.90      3.13 


10.59 
6.91 
10.77 


7.31 
10.38 

8.26 
E8.59 
11.89 

9.34 


4.97 
8.79 


2.871-    1.16 


4.49 
4.97 


3.78 
.31 
.38 


E3.05 
3.02 
3.43 
3.94 

E4.03 


2.78 

3.28 

El. 53 


3.03 
4. 28 
5.16 


47.60 
38.23 
36.26- 
47.04 
E37.01 

34.78 
E41.62 

36.58- 
E44.00 
E44.60 

E36.09 
35.39 
39.56 
49.48 

E4e.S5 


3.62 
7.28 


9.91 
1.58 


-  3.23 
4.07 
3.48 


39.17 
40.03 
E40.70 
42.26 
43.34 

40.79 
55.92 

E36.97 
38.87 

E43.89 


1.98 


2.65k  .07 
2.67k  .46 
3.7ll 


36.821- 

51.451 

50. 3i      5.55 

39.98 

46.59      4.41 

E45.85 
37.66       1.57 

E49.91 
47.00      2.22 
38.84-    5.25 

43.86  2.67 
40.26 

E46.59 
41.76 
48.20 

37.87  .57 
40.16-      .56 
41.99 
37.15 
33.32 


E34.08 
46.96 
49.32 


1.75 
5.25 
5.71 
6.68 


E2.S2 
4.26 
3.32 


1.27 
1-       .96 


38.74 

41.71       4.66 
46.45 
44.55 
90.00    15.91 

48.78   6.49 
38.36-   .65 

50.36 

39.84 

E40.70 

55.59|-  3.12 
40.92 


33.73 
51.36 
42.58 

43.70 


59.59 
47.77 
49.61 
E49.59 

50.33 

48.90 


40.26- 

29.19 

36.99 


Tftbl*  2-CoQtiDued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


S 


Auguit 


Septemb*! 


BURLINGTON  WB  AIRPORT  P 

CANAAN 

CAVENDISH 

CHELSEA 

CHITTENDEN 

CORNWALL 
DANVILLE 
DORSET  1  S 
ENOSBURG  FALLS 
GILMAN 

HUNTINGTON  CENTER 
MANCHESTER  CENTER 
MAYS  MILL 
MC  INDOE  FALLS 

MIDDLESEX 

MONTPELIER  FAA  AP 
MORRISVILLE  2 
MOUNT  MANSFIELD 
NEWFANE 
NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

PERU 

PLYMOUTH  UNION 

READING  HILL 

READSBORO  1  SSE 

ROCHESTER 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOHNSBURY 

SALISBURY 

SEARSBURG  MOUNTAIN 

SEARSBURG  STATION 

SOMERSET 

SOUTH  LONDONDERRY 

SOUTH  NEWBURY 

UNION  VILLAGE  DAM 
VERNON 

WAITSFIELD  2  WSW 
WARDSeORO 
WATERBURY  1  NNE 

WEST  BURKE 
WHIT  INGHAM  3  W 
WOODSTOCK  3  ENE 

DIVISIONAL  AVERAGES 

NOftTHEASTEPN 

WESTERN 

SOUTHEASTERN 


1.61-      .96|      2.10 
1.83. 

4,07 
4.9^ 

s.osi 

4.4<N 
1.6^ 

2.64| 


1.66] 
3.6^ 

4.66| 


2.72, 
5.90t 
3.0,: 

2.501 

<>.10j      I.<il 


1.891- 
4.2'!       1.2« 


1.86r 
l.OSI 
2.57L    1 
l.»7h    1.17 


62    E    .67-    1.56 


93      2.26h    2.54 


2.06: 
1.6T 
2.03! 
1.751 
1.65[-    2.5 

2.22k    1.2 
1.69^       .8 
2.061 
1.49t-       .9 

1.55| 


'l\-    2.3 
i3h    2.5 


1.91 
2.031 
1.86h    2.96 

1.721 


1.22-  1.41 
2.38-  2.05 
1.81-    1.54 


1.661- 
1.43h 
1.88i- 


3.84{ 


3.99I 
1.72- 
3.8OI 
3.69! 
3.82 


4.79 
3.94 
2.01- 


3.64i 

3.28J 
2.241- 


E3.67L      .It,       1.85 


.991-    1.86 
.24-    1 
.15-    1.37 


2.66-    1.19 


2.76- 

3.11- 
3.03- 


2.59-    2.11 
1.92-    2.39 
2.48t-    2.20 
1.98 
E1.71 


2.29-    1.41 


.93^ 
.03-    2.10 
.29h    2.35 


2.551-    1.28 


4.30 
6.90 
3.84 
6.22 
4.99       1.48 


7.24      3.10 


E3.72' 
4.43 
6.29 


3.00-  1.69 
3.07-  1.58 
1.90i-    2.40 


1.59 

2.78- 
7.04 


2.94-    1.57 


3.08h      .8 
2.72k      .« 


3.56 
2.92 

3.08 


3.52 
3.58 
3.22 
3.88- 


2.69-    1.50 


3.90|  .0 
4.59^  .0 
2.62|-    1.0 


6.34      3.28 


5.37      1.26 


5.77      2.61 


5.8^      2.58 


5.5«      2.22 


2.40 
1.64 
2.86 


32.49- 

39.16 

42.87- 

36.09- 

35.94 

29.70 
44.30 
38.97 
37.92 
E35.04 

E37.92 
40.96 
45.76- 
39.16 
38.0* 

34.02 


39.32 
43.19 
44.50 
38.39 
42.32- 

E37.66- 


E33.57 

E29.39 

37.99- 
E41.9e 
E47.26 
E43.93 


.92- 
.35-   .80 

.62-  1.47 


37.34-  3.83 


40.76-  3.59 


I     BOt*«    follOVlBg    StktlOB    iBdtl. 
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1U)1*3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


NEW   ENGLAND 
1962 


Station 


Last  spring  minimum  of 


First  fall  minimum  of 


16°  or 
below 


20°  or 
below 


24°  or  28°  or 

below  below 


32°  or 
below 


32°  or 
below 


28°  or 
below 


24°  or  20°  or 

below  below 


16°  or 
below 


Number  of  days 
between  dales 


CONNECTICUT 

BRIDGEPORT  WB  AP 
BULLS  BRIDGE  DAM 
BURLINGTON 
COLCHESTER 
COVENTRY 

CREAM  HILL 

OANBURY 

FALLS  VILLAGE 

GROTON 

HARTFORD  BRAINARO  FLD 

HARTFORD  WB  AIRPORT 
MANSFIELD  HOLLOW  DAM 
MIDDLETOWN  «  W 
MOUNT  CARMEL 
NEW  HAVEN  WB  AIRPORT 

NORFOLK  2  SW 

NORWALK.  GAS  PLANT 

NORWICH  PUB  UTIL  PLANT 

PUTNAM 

SALISBURY 

SHEPAUG  DAM 

STAMFORD  5  N 

STORRS 

WATERBURY  RADIO  WBRY 

WESTBROOK 

WIGWAM  RESERVOIR 

MAINE 

AUGUSTA  FAA  AIRPORT 
BANGOR  DOW  FIELD 
BAR  HARBOR 
BELFAST 
BRASSUA  DAM 

BRIOGEWATER 
BRIDGTON  I  NNW 
BRUNSWICK 

CARIBOU  WB  AIRPORT 
CLAYTON  LAKE 

CORINNA 

DAMARISCOTTA  MILLS 

CASTPORT 

tAST  SANGERVILLE  5  SE 

ILLSWORTH 

FARHINGTON 

FORT  KENT 

GARDINER 

GRAND  LAKE  STREAM 

GREENVILLE 

HAYNESVILLE 

HIRAM  2  S 

HOULTON  FAA  AIRPORT 

HOULTON 

JACKMAN 

JONES8OR0 
LEWISTON 
LONG  FALLS  DAM 
MAO  I  SON 
MIDDLE  DAM 

MILLINOCKET 
MILLINOCKET  FAA  AP 
OLD  TOWN  FAA  AIRPORT 
OOUOSSOC 
ORONO 

PATTEN 

PORTLAND 

PORTLAND  WB  AIRPORT 

PRESOUE  ISLE 

RIPOGENUS  DAM 

ROCKLAND 
RUMFORD  3  SW 
RUMFORD  POWER  PLANT 
ST  FRANCIS 
SANFORD  2  NNW 

SOUA-PAN  DAM 
TELOS  DAM 

WATERVILLE  PUMP  STA 
WEST  BUXTON  2  NNW 
WEST  ENFIELD 

WOODLAND 

MASSACHUSETTS 

ADAMS 

AMHERST 

BARRE  FALLS  DAM 

BEDFORD 

BIRCH  HILL  DAM 

BLUE  HILL  WB 
BOSTON  W8  AIRPORT 
BROCKTON 
BUFFUMVILLE  DAM 
CHESTNUT  HILL 


7-  8< 
5-20 
5-20 


5-20 
5-20 
7-16  + 
5-19 
5-19+ 

5-20 
5-19 


6-16  + 
5-31 


7-11 
6-29+ 


6-16 
6-16 
6-17 
5-19 


5-20 

6-30 

5-19 

6-17+ 

5-19 


5-19 
5-19 


5-19 
5-19 
5-20 


6-17 
6-17+ 


5-19 

7-  8< 
5-19 


5-19 
6-17 


5-20 
5-19 


2-11 
12-30 
12-31+ 
12-31+ 

2-12 

12-31 
2-11 


12-3 

12-31+ 

12-31+ 

12-31 
2-11 

2-n 


12-31 
2-11 
2-11 

12-31 

2-11 


2-  2 
2-  2 
2-  2 


2-  2 
2-  2 

2-  2 


2-  2 
2-  2 
2-  2 


2-  2 
2-  2 
2-  2 
2-  2 


2-  2 

2-  2 
2-  2 
2-  2 
2-  3 
2-11 


2-  2 

2-12< 


12-31 
12-30 
12-31+ 


12-30 
12-31 
12-31 


3-10 
3-    5 


3-10 
3-20 
3-11 


3-20 
3-20 


3-21 
3-20 


3-21 
3-21 


*-25 
3-20 


3-20 

4-    4 


3-11 
3-11 


3-11 
3-    4 


4-18 
6-11 


4-    4 
3-    9 

3-  9 

4-  4 
3-    9 


4-25 

4-30 


4-18 
4-21 


4-25 
5-13 


4-25 
5-12 


4-19 
5-11 


4-25 
4-26 


4-25 
4-20 
4-19 


4-25 
4-18 
4-25 


4-lf 
3-U 


4-20 
6-29 


4-18 
5-10 


4-18 

4-21 
4-17 
4-18 
5-13 
4-18 

4-21 
4-18 
4-18 


5-28 
4-25 


5-   8 

5-28 


5-12 
5-  9 
5-28 


5-11 
5-12 
5-13 
5-13 

5-    9 


5-13 
5-13 


4-2  5 
5-22 


4-25 
5-13 


4-18 
5-13 
4-25 


5-10 
4-18 
4-21 
5-13 
4-25 

5-13 
5-10 
4-26 
5-13 
5-13 

5-13 


5-13 
5-13 
5-28 


5-13 
6-   7 


5-23 
5-28 


5-13 
6-28 
5-2  3 
5-29 

5-12 

4-26 
5-28 


5-13 
5-22 
6-28 


5-28 
6-13 
6-   8 


5-13 

5-13 


5-29 
5-13 
5-13 


5-29    31 

5-13 


9-21 

10-25 

9-21 


10-22 
9-22 


9-22 

10-15 
10-19 


10-15 
10-24 
9-20 


9-21 

10-16 


9-  7 
9-21 
9-21 


9-21 

10-25 

9-21 


9-21 
9-    7 


10-25 
9-21 
9-21 


9-22 
9-22 


7-   2 
9-21 


10-25 
10-30 


10-25 
9-22 


10-25 
10-25 
9-21 
10-25 
10-26 

10-25 
9-21 
10-27 
10-25 
10-301 

10-25 
10-25 

9-21 
10-25 

9-21 
10-25 
10-27 
10-25 
10-25 

10-25 


10-26 
10-16 
11-  7 
10-25 
10-16 

9-21 

10-25 
10-25 


9-21 
10-25 


10-25 

9-21 

9-22 

10-16 

10-16 

9-22 

9-21 
9-21 
9-22 
10-15 
9-22 

9-21 
10-25 
10-15 
10-25 

9-21 

10-23 

10-23 

9-21 

9-22 

9-22 


10-30 
9-22 

10-15 
9-22 

10-25 
10-15 
10-15 
9-22 
9-21 

9-21 

10-26 
9-21 


9-21 
9-21 
9-21 
9-22 
9-21 


10-27 
11-19 
10-26 
9-22 
10-30 


12-10 
10-25 
11-  7 
10-25 
9-21 


11-  7 
10-25 
11-19 
10-27 
12-10 

10-25 
11-  7 
11-  7 
10-26 
10-26 


10-30 
10-25 
10-25 


11-  7 
11-  7 
11-13 


9-22 
11-  7 
11-  7 
10-25 
10-16 

10-26 
10-30 
11-20 
10-29 
11-13 

10-25 
10-25 
10-25 
11-  7 
10-25 

10-23 
10-29 
10-15 
10-28 
10-15 

10-30 
11-  7 
10-26 
10-25 
10-15 

11-  7 
10-25 
10-25 
10-16 
10-26 

10-26 
11-13 
10-30 
10-25 
10-26 

10-30 
11-  7 
11-13 
10-16 
9-22 


10-25 
10-25 


10-26 
10-30 
10-30 
9-21 


11-  7 
12-11 
10-25 
10-25 
11-27 


12-11 
11-  7 
11-   7 


10-25 
12-11 
11-   7 

11-  7 
10-25 
12-11 


12-11 
12-11 


11-13 
11-13 
11-20 
11-20 
11-   7 

10-26 
11-13 
11-26 
10-30 
10-26 

10-25 
11-13 
12-13 


10-26 
10-26 
11-19 
10-30 

10-26 
10-30 
11-   7 


11-19 
U-26 
11-   4 


11-  7 
11-  7 
10-26 


12-11 
10-30 
10-30 
U-    7 

11-20 
11-13 
11-13 
10-26 
10-30 

10-25 


10-30 
11-13 


11-  7 
11-  7 
10-30 
11-26 
10-30 

12-U 
12-11 
11-28 


12-12 
11-27 
12-11 
12-11 
10-25 

12-11 
12-11 
11-27 
12-12 
12-11 

12-11 
11-  7 
12-11 
12-11 
12-12 

11-20 
12-12 
12-12 

12-10 

12-11 
12-11 
12-11 
12-11 
12-12 

12-11 


12-11 
11-19 
11-26 
11-20 
11-13 

11-19 
11-26 
12-12 
10-30 
10-30 

11-13 
12-12 
12-13 
11-20 
11-20 

11-  7 
10-26 
11-20 
11-21 
11-19 

11-19 
11-  7 
11-  7 
11-19 
11-19 

11-20 
12-12 
11-13 
11-20 
11-   7 

11-19 
11-19 
11-19 
11-13 
11-19 


12-12 
12-11 
11-  7 
11-13 

11-26 
11-26 
11-26 
10-25 
11-26 

10-30 

11-20 
11-26 
11-20 


11-28 
12-11 
11-27 
12-11 
11-26 

12-11 
12-13 
12-12 
12-11 
12-12 


See  reference  notes  following     Station  Index. 
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Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


NEW   ENGLAND 
1962 


Station 


Last  spring  minirmTm  of 


First  fall  miniTmim  of 


16°  or 
below 


20°  or 
below 


24°  or 
below 


28°  or 
below 


32°  or 
below 


32°  or 
below 


28°  or 
below 


24°  or 
below 


20°  or 
below 


16°  or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


CLINTON 

EAST  BRIMFIELO  DAM 

EAST  WAREHAM 

EOGARTOWN 

FALL  RIVER 

FITCH8UR0  2  S 
FRAMINOHAM 
HAVERHILL 
HINGHAM 
HOOSAC  TUNNEL 

HYANNIS  2  NNE 
KNIGHTVILLE  DAM 
LAWRENCE 
LOWELL 
MIDDLETON 

NANTUCKET  WB  AIRPORT 
NEW  BEDFORD 
PITTSFIELD  WB  AIRPORT 
PLYMOUTH 
PROVINCETOWN  1  N 

READING 

ROCHESTER 

ROCKPORT  1  ESE 

SALEM  CG  AIR  STATION 

SANDWICH 

SHELBURNE  FALLS 
SOUTH  EGREMONT 
SPRINGFIELD  ARMORY 
STOCKBRIDGE 
TAUNTON 

TULLY  DAM 

TURNERS  FALLS 

WALPOLE 

WEST  CUMMINGTON 

WEST  MEOWAY 

WESTON 

WESTOVER  FIELD 
WORCESTER  WB  AIRPORT 
WORCESTER 

NEW  HAMPSHIRE 

BENTON 
BERLIN 
BETHLEHEM 
BLACKWATER  DAM 
CAMPTON 

COLEBROOK 

CONCORD  WB  AIRPORT 

CONWAY  1  N 

DURHAM 

EAST  DEERING 

FABYAN 

FIRST  CONN  LAKE 

FRANKLIN 

GRAFTON 

HANOVER 

KEENE 

LAKEPORT 

LANCASTER 

LEBANON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER 

MASSABESIC  LAKE 
MOUNT  SUNAPEE 
MOUNT  WASHINGTON 
NASHUA   2  NNW 
NORTHWOOD 

PETERBORO   2  S 

PINKHAM  NOTCH 

PLYMOUTH 

PORTSMOUTH 

SURRY  MOUNTAIN  DAM 

TAMWORTH  2 
WINDHAM 
WOLFEBORO 
WOODSTOCK 

RHODE  ISLAND 

BLOCK  ISLAND  WB  AP 

GREENVILLE 

KINGSTON 

NEWPORT 

PROVIDENCE  WB  AIRPORT 

VERMONT 

BELLOWS  FALLS 
BENNINGTON  2  NNW 
BLOOMFIELD 

BURLINGTON  WB  AIRPORT 
CAVENDISH 

CHELSEA 
CORNWALL 
DORSET  1  S 
ENOSBURG  FALLS 
MC  INOOE  FALLS 


6-17 
6-18  + 
7-    8 

7-    9+ 

5-20 

5-19 

5-19 

5-20 

6-17+ 


5-19 
7-13+ 


5-20 
7-  e< 


5-19 
7-   8+ 


5-20 
6-20 


5-19 
5-19H 


5-19 
5-19 


7-  8 
5-19 

5-20 
7-  8 
5-18 
5-19 
5-20 


12-31 
12-31 
12-31 


12-3H 
12-31 


12-314 
2-12 

12-31 
12-3H 

2-U 
12-31 
12-31 

2-11 
12-31 
12-31 
12-31 
12-3H 

2-11 
12-31 
12-31 

2-11 

12-3H 

12-31 
2-12 
2-11 
2-11 
2-11 

2-11 

2-12 

12-30 


2-   2 

2-12 
2-  2 
2-11 
2-121 

2-    2 


2-12 
2-  2 
2-  2 
2-  2+ 
2-12 

2-11 
12-31 
12-30 

2-11 
12-31 

2-11 


2-11 
2-  2 
2-    2 


12-31+ 

12-31 

12-31 

12-31 

12-31+ 


2-    2 

2-11 


2-  2 
2-  2 
2-  2 
2-    2 


3-    9 
3-    * 


3-    4 
3-    9 


3-10 
3-11 


3-    9 
3-    9 


*-21 
3-20 


3-    9 

5-10 


3-20 
*-    4 


3-20 
3-20 
4-    4 


4-18 
3-20 


3-11 
3-20 


4-    4 
3-19 


4-24 
4-18 


4-16 
4-    4 


4-18 
3-20 
3-2  3 

4-  4 
4-18 
3-11 
3-  9 
3-    9 

4-18 
4-21 


4-25 
4-26 

5-12 
5-12 
4-2  5 
5-13 
4-21 

4-21 
4-18 
5-11 
4-2  5 


4-26 
4-18 
6-27 
4-25 
4-26 

4-25 


4-18 
4-18 


3-20 
3-  9 
4-21 


5-13 
4-25 
5-13 


5-13 
4-18 
4-2  5 


5-11 
5-12 


5-28 

5-11 


6-13 
5-13 


5-12 
4-21 


6-    3 
5-13 


5-13 
5-11 


4-25 
5-11 


3-  9 

4-19 
4-21 
3-20 

4-  4 


4-25 
5-10 
6-13 
5-11 
5-13 

5-13 
4-2  5 
5-12 
5-12 
5-12 


4-25 
4-25 


4-18 
4-  4 
5-13 


4-    4 

5-13 
5-13 
4-21 
5-13 
5-12 

S-13 


5-13 
5-13 


5-13 
5-29 
5-29 


5-26 
5-13 


5-13 
6-11 
5-28 
5-13 
5-13 

5-13 
5-12 
6-18 
5-13 
5-11 

5-28 
5-13 
5-26 
5-13 
5-13 


5-29 
5-13 
5-13 


4-25 
5-13 
4-18 
4-21 


5-13 
5-12 
6-28 

5-12 
5-29 

6-  9 
5-12 
5-13 
5-28 

5-13 


9-22 
9-22 
10-24 
10-25 
10-25 

9-22 
10-19 
10-25 
9-22 
9-21 

9-22 


10-30 
11-    7 


9-22 

9-21 
9-22 

10-25 
9-22 

10-30 

9-21 


9-22 
9-21 


9-21 
10-24 


9-21 
7-   2 


9-21 
10-15 


"I 


9-21 
9-21 


10-30 
9-21 
9-21 


9-21 
9-   7 


10-25 
10-25 
10-25 
10-30 
10-30 

10-26 
10-30 
10-30 
10-25 
9-21 


9-22 

11-20 
12-12 
9-21 
10-30 
10-30 

10-29 
10-25 
10-30 
11-  7 
12-11 

9-21 
9-21 
11-  6 
9-21 
9-22 

9-21 


9-21 
9-21 


10-29 
10-25 
10-25 


9-22 
9-22 
9-22 
9-22 
9-22 

9-21 


9-21 
9-21 


10-15 

9-    7 

10-15 


9-22 

10-25 


9-22 
9-22 
9-21 


9-21 

9-22 

10-25 

9-22 


12-10 
10-25 
10-25 


10-25 
9-21 

10-14 

10-14 

9-21 


9-21 

9-21 

10-14 

10-15 


11-  7 
10-30 
10-30 
12-12 
12-11 

10-30 
10-30 
11-27 
10-30 
10-30 

10-30 
10-25 
10-30 


12-12 
12-12 
11-  6 
12-11 
11-27 

10-30 
10-30 
12-11 
12-11 
12-12 

11-  7 
10-25 
11-  7 
10-26 
10-25 

10-25 
11-  7 
10-25 
9-21 
10-25 

10-30 
10-30 
10-27 
10-25 


10-27 
11-  7 
10-27 
10-30 
10-15 

10-15 
10-29 


9-22 

9-22 
10-16 
10-30 

9-21 
10-30 

10-25 
11-  7 
10-16 
10-29 
10-30 

10-25 
10-27 
9-  6 
10-25 
10-25 

9-21 
10-26 
10-15 
10-29 
10-30 

9-22 
10-30 
10-30 
10-30 


12-11 
10-30 
10-25 


II-   7 
10-30 


10-29 
9-21 


10-30 
10-26 
10-15 


12-11 
7 

12-11 
12-13 
12-12 

11-27 
11-20 
12-11 
11-27 
11-    7 

12-13 
10-25 
12-11 
12-12 
10-30 

12-13 
12-12 
11-  7 
12-12 
12-13 

11-25 
12-11 
12-11 
12-12 
12-12 

11-  7 
11-13 
12-10 
11-  7 
U-26 

11-  7 
11-  7 
10-30 
10-25 
10-30 


11-  7 
11-  7 
11-  7 
11-  7 
11-    7 

11-  7 
11-  7 
10-25 
10-30 
10-30 

10-27 
10-16 
11-  7 
9-22 

11-    7 

10-30 
11-26 
11-13 
10-30 
11-27 

10-30 
11-  7 
9-20 
10-30 
11-26 

10-30 
10-30 
10-26 
10-30 
11- 

10-30 
10-30 
11-26 
11-    7 


11-  7 
12-12 
12-11 


11-26 

11-   7 
11- 
U- 
10-30 

10-30 
11-  7 
10-30 


12-12 
11-27 
12-12 
12-14 
12-12 

12-12 
12-11 
12-12 
12-12 
11-27 

12-13 
11-  7 
12-12 
12-12 
12-12 

12-15 
12-13 
11-26 
12-13 
12-21 

12-11 
12-12 
12-13 
12-12 
12-13 

11-19 
11-26 
12-11 
11-  7 
12-12 

11-26 
11-27 
12-11 
11-  7 
11-27 

12-12 
11-27 

12-11 


11-13 
11-13 
11-13 
11-26 
11-    7 

11-13 
11-26 
11-  7 
11-27 
11-    7 

11-13 
11-13 
11-27 
11-19 
11-19 

11-20 
12-11 
11-13 
11-19 
12-12 

11-26 

12-11 

9-21 

11-27 

12-11 

11-  7 
11-13 
11-20 
11-26 
11-26 

11- 
11-27 
11-26 
11-20 


12-14 
12-11 
12-12 
12-13 
12-12 


12-11 

11-  7 
11-13 
11- 
11- 

11- 
11-  7 

11-  7 
11-  7 
11-19 


See  reference  notes  following     Station  Index. 
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TU}|e  3— Continued 


MIDDLESEX 
MONTPELIER  FAA  AP 
NORRISVILLE  ENE 
MOUNT  MANSFIEUO 
NEWPORT 

NORTH  DANVILLE 

READSeORO  1  SSE 

RUTLAND 

SAINT  ALBANS  BAY 

SAINT  JOMNSBURY 

SOMERSET 
VERNON 

WATERBURY  1  NNE 
WEST  BURKE 
WOODSTOCK  3  ENE 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


NEW   ENGLAND 
1962 


5-19+ 

5-20 
5-20 
5-20 
5-19 
5-20 


2-   2 

2-11 
2-11 
2-   2 


12-31+ 
1-31 


Last  spring  minimum  oi 


16°  or 
below 


20°  or 
below 


24°  or 
below 


28°  or 
below 


32°  or 
below 


S      a 
a 


5-28 
5-12 


5-28 
5-12 


5-13 
5-12 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


7-28 
9-21 


9-21 
9-21 


28°  or 
below 


lO-l* 

lO-l"! 


10-25 
10-16 
9-21 


24' or 
below 


10-30 
10-15 


11-    3 

9-21 

10-30 
10-17 
lO-l* 
10-30 


20°  or 
below 


11-  7 
11-19 
11-    7 


11-    7 
10-30 


16°  or 
below 


11-  7 
lO-K. 
11-12 

11-  7 
11-26 
11-19 
12-12 
11-13 

11-  7 
11-27 
11-  7 
11-13 
11-    7 


Number  of  days 
between  dates 


116 

132 


131 

132 
135 


131 
105 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


station 

Ian. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

COVENTRY,    CONN. 

EVAP 

B5.40 

5.40 

4.47 

83.35 

ROCHESTER,    MASS. 

EVAP 
WIND 

B3.58 
1851 

4.09 

1016 

5.02 
893 

5.58 
635 

3.99 

9  18 

2.76 
721 

1.67 
844, 

LAKEPORT    2,    N.    H. 

EVAP 
WIND 

B6.29 
8    838 

5.98 
865 

85.83 
580 

83.74 
645 

8    704 

MASSABESIC    LAKE,    N.    H. 

EVAP 

DEP 

WIND 

B3.36 
1497 

4.47 

.  18 

1292 

5.55 
.22 
951 

5.81 

-.50 

815 

4.  19 

-.89 

852 

3.37 
-.31 
1149 

81.85 
-.60 
1242 

1023 

KINGSTON^    R.     I . 

EVAP 
WIND 

4.85 
2457 

85.45 
2382 

4.97 
1833 

85.00 
2201 

3.69 
197  1 

B3.02 
2398 

No  record  is  indicated  by  no  entry. 


See  reference  notes  following     Station  Index. 
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SOIL  TEMPERATURES 


Janiujy 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

E>ecember 

Annual 

station 

Depth 

r 

< 

1 

1 

S 
1 

O' 

i 

a 
1 

1 

Si 

{ 

1 

1 
1 

0* 

1 

1 

1 

^ 

1 

• 
< 

1 

1 

i 

e 

< 

a 

a 
I 

> 
< 

: 

1 
1 

1 
1 

c 

1 

> 
< 

i 
i 
1 

5TORR5,    CONN. 

1    INCH 

4    INCHES 

8    INCHES 

KINGSTON,    R.     I. 

4    INCHES 

e    INCHES 

12    INCHES 

24    INCHES 

BURLINGTON,    VT. 

1    INCH 

3    INCHES 

10    INCHES 

30.6 
31.6 
34.7 
36.4 

31.4 
31.9 
33.6 

32/30 
33/30 
36/34 
36/35 

33/23 
33/25 
34/32 

37.1 
34.3 
33.3 

30.0 
30.9 
32.5 
36.0 

25.6 
26.3 
28.7 

39/32 
36/32 

36/30 

31/29 
32/30 
34/32 
36/35 

32/18 
32/19 
33/24 

39.6 
36.6 
34.1 

33.1 
32.5 
33.2 
35.4 

31.0 
31.0 
31.2 

53/32 
48/33 
43/30 

46/29 
42/30 
37/32 
41/35 

34/28 
33/29 
33/30 

52.9 
49.7 
46.4 

44.4 
43.5 
42.7 
44.4 

37.8 
37.8 
36.4 

70/42 
64/40 
56/40 

58/36 
54/3$ 
48/38 
50/41 

53/31 
51/31 
40/31 

68.7 
63.8 
59.0 

53.6 
53.2 
51.7 
50.9 

54.0 
53.6 
50.1 

83/52 
74/50 
66/50 

65/45 
63/46 
59/47 
56/48 

67/42 
65/43 
60/45 

75.0 
71.2 
66.9 

64.4 

62.6 
60.1 

63.9 

63.4 
60.9 

86/65 
60/62 
72/61 

72/57 

66/60 
64/57 

73/55 
70/56 
65/57 

76.0 
72.6 
68.8 

67.0 
66.8 
66.5 
65.0 

68.7 
68.5 
66.8 

86/68 
80/66 
72/66 

73/61 
70/63 
68/65 
66/64 

76/59 
75/60 
70/63 

76.6 
72.0 
67.4 

66.4 
68.4 
67.9 
67.1 

87/67 
82/65 
73/65 

78/61 
75/64 
71/67 
69/66 

68.7 
66.1 
60.3 

62.4 
63.3 
64.5 
64.3 

81/56 
76/55 
71/56 

70/55 
69/56 
68/59 
67/61 

49.1 
49.4 
50.5 

60/36 
59/37 
56/38 

34.8 
35.9 
37.7 

44/31 
43/31 
44/34 

35.4 
38.6 
37,4 

33.9 
35.8 
38.1 
41.5 

32.2 

32.7 
34.2 

47/29 
49/32 
45/32 

45/24 
44/31 
43/33 
45/38 

39/30 
39/31 
38/32 

- 

87/  — 
82/— 
73/— 

78/24 
75/30 
71/32 
69/35 

— /18 
— /19 
— /24 

Storrs,  Coon. 


Burlington  U  of  Vt . ,  Vt. 


Uonthly  ave 
Slope  of  Gr 


are  obtained  by  taking  the  average  of  daily  max  and  mln  values. 
Downhill  less  than  3  percent  to  the  northeast.   Soil  Type:   Woodbridge 
Instrumentation:   3-Level  Bristol  Temperature  Recorder. 


-  Uonthly  averages    (  4,  and  8  inches)  are  obtained  by  taking  the  average  of  daily  max  and  mln  val 
taking  the  average  of  single  daily  observations  at  5  p.m. 
Slope  of  Ground:   Level.   Soil  type:   Bridgehampton  silt  loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass 

Instrumentation:   4  and  8  inch  Depth  -  Thermocouple  with  Bendix-Friez  Recorder. 

Standard  Soil  Thermometers. 


clipped  to  2  Inches. 
12  and  24  Inch  Depth 


Monthly  averages  are  obtained  by  taking  the  a 
Slope  of  Ground:   Less  than  5  percent  to  the 

bluegrass.   Instrumentation 

meter. 


rage  of  daily  max  and  min 
rthwest.  Soil  Type:  Heir 
Copper -const ant an  thermoc 


se,  fine  sandy  loan.   Ground  Cover:   Kentucky 
uples  connected  to  a  Brown  Electronik  Potentio- 


NEW  NAME 

CONNECTICUT 
PUTNAM  WATER  WORKS 


CHANGES  IN  STATION  NAMES 
FORMER  NAME 


PUTNAM 
RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


CONNECTICUT 

BURLINGTON 

MILFORD 

PUTNAM  HATER  WORKS 

STAMFORD  5  N 


Rain  gage  moved  54  feet  W 
Rain  gage  moved  100  feet  SW 
Equipment  moved  1.7  miles  WNW 
Equipment  moved  4.9  miles  NNW 


April  10 
October  1 
November  2 

September  15, 


BANGOR    DOW    FIELD 

EASTPORT 

ELLSWORTH 

GRAND   LAKE    STREAM 


Equipment    moved    0.3    mile    WNW 
Equipment   moved   0.7   mile  NNW 
Temperature   equipment    installed 
Recording   rain   gage   installed 

Rain   gage  moved   27    feet    E 
Equipment   moved   0.6   mile   N 


June   29 
September 
June   19 


MASSACHUSETTS 

BRIDGEWATER    MCI 

EAST    BRIICFIELD   DAM 

FRANKLIN 

NORWOOD 

PELHAH 

SEGRSGANSET 
SB EL BOURNE   FALLS 
SPRINGFIELD    ARMORY 
WASHINGTON    2 
WEST   CUMMINGTON 

NEW   HAHPSHIRE 

COLEBROOK 

VERMONT 


d    0.6    mile    NNW 
gage    in! 


Equipment 

Thermometers    and    rj 
Rain    gage   moved   95    feet 
Equipment    moved    0.2   mile 
Equipment    moved    0.4    mile 

Equipment  moved  0.1  mile 
Equipment  moved  1.4  mile 
Equipment  moved  500  feet 
Standard  and  recording  r 
Equipment    moved    0.3    mile 


ved   0.1    mile   S 


Equipment  moved  0.1  mile  WNW 
Recording  rain  gage  relocated  1.3 


ed  20  feet  E 


April  30 
June  1 
October  e 
September  I 
September 

Februaxy 
Iterch  1 
August  22 
July  18 
June  12 


November  15 


July    24 
September    19 


otes    following   Stat 
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STATION  INDEX 


YeATS  of 

Opened 

record 

or  closed 

o 

*• 

Q 

dunng  yr 

Refer 

Station 

2 
1 

County 

1 

43 

« 

1 

d 

a 

5-? 

n 

P 

to 
tables 

1 

<5 

.3 

a 

j2 

£ 

UJ 

II 

COftNECTICUT 

ANSONIA 

0120 

NEW   HAVEN 

41    20 

75   09 

20 

22 

2 

6AKERSVILLE 

0227 

LITCHFIELD 

41    90 

7)   02 

710 

22 

2 

BALTIC 

0251 

NEW    LONDON 

17 

41    37 

72   06 

140 

50 

2 

BARKMAMSTEO 

029» 

LITCHFIELD 

41    56 

72    97 

420 

31 

2 

BLOOMFIELO 

0«34 

MAHTFOflO 

41    90 

72    44 

165 

C 

BRIDGEPORT    MB    AP 

oao& 

FAIRFIELD 

41    10 

73   08 

7 

19 

19 

I    2    3    C 

BROOKLYN 

0910 

WINDHAM 

17 

41    47 

71    57 

275 

13 

2 

BULLS    BRtOOe    DAM 

0961 

LITCHFIELD 

41     39 

73    29 

260 

6 

22 

1    2    3 

BURLINGTON 

0973; HARTFORD 

41    48 

72    56 

510 

1 

55 

12    3 

CANDLEWOOU    LAKE 

1093    FAIRFIELD 

41    29 

73    28 

900 

C 

COCKAPONSET    BANGER    STA 

1*88    MIDDLESEX 

41    28 

72    31 

170 

22 

2 

COLCHESTER 

1*99    NEW    LONDON 

41    34 

72    17 

400 

13 

13 

1    2    3 

COLLINSVILLE    I    S 

1*36 

HARTFORD 

41     46 

72    96 

300 

32 

2 

COVENTRY 

1689 

TOLLAND 

17 

41     48 

72    21 

480 

6 

6 

6 

1    2    34 

CREAM   HILL 

1715 

LITCHFIELD 

41     54 

73    19 

1300 

66 

66 

1    2    3 

DANBURT 

1762 

FAIRFIELD 

41    23 

73    28 

910 

28 

2B 

I    2    3 

DAWSON   LAKE 

1798 

NEW   HAVEN 

41    22 

72    99 

160 

22 

2 

CASTON   LAKE   RESERVOIR 

2288 

FAIRFIELD 

41    14 

73    19 

260 

22 

2 

FALLS   VILLAGE 

2658 

LITCHFIELD 

41    97 

73    22 

580 

46 

61 

1    2    3 

OROTON 

3207 

NEW    LONDON 

17 

41    21 

72   03 

39 

22 

I    2    3 

HARTFORD 

3*46 

HARTFORD 

41    46 

72    42 

140 

C 

HARTFORD   6HAINARD    FLO 

3451 

HARTFORD 

41    44 

72    39 

19 

75 

101 

1    2    3    C 

HARTFORD    WB    AIRPORT 

3*56 

HARTFORD 

41    96 

72   41 

169 

14 

14 

1    2    3   C 

JE«TT   CITY 

3857 

NEW   LONDON 

17 

41    38 

71    54 

400 

C 

LAKE    KONOMOC 

3989 

NEW    LONDON 

41     24 

72    11 

180 

77 

2 

MANCHESTER 

**43 

HARTFORD 

41    46 

72    29 

392 

22 

2 

MANSFIELD   HOLLOW   0AM 

4488 

TOLLAND 

17 

41    45 

72    11 

250 

11 

11 

I    2    3      C 

MIDDLETOWN    *   W 

4767 

MIDDLESEX 

41    33 

72    43 

390 

17 

17 

12    3 

MILFORO 

4790 

NEW   HAVEN 

41    12 

73   09 

30 

22 

2 

MOODUS   RESERVOIR 

5018 

MIDDLESEX 

41    30 

72    26 

380 

C 

MOUNT    CARMEL 

5077 

NEW   HAVEN 

41    25 

72    55 

200 

26 

26 

1    2    3 

NATCHAUG    RANGER    STA 

5125 

WINDHAM 

17 

41    53 

72    09 

400 

22 

2 

New   HAVEN   WB   AIRPORT 

5273 

NEW    HAVEN 

41    16 

72    93 

6 

183 

144 

1    2    3   C 

NEWINGTOM 

5285 

HARTFORD 

41    42 

72    44 

150 

C 

NORFOLK.    2    SW 

5445 

LITCHFIELD 

41    98 

73    13 

1337 

20 

20 

1    2    3   C 

NORTH   BRANFORD 

5510 

NEW   HAVEN 

41    20 

72   46 

210 

22 

2 

NORTH   GUILFORO 

5641 

NEW   HAVEN 

41    23 

72    43 

280 

22 

2 

NORWALK    GAS    PLANT 

5893 

FAIRFIELD 

41    07 

73    25 

37 

7 

7 

1    2    3 

NORWICH    Pue    UTIL    PLT 

5910 

NEW   LONDON 

17 

41    32 

72    0* 

20 

6 

6 

1    2    3 

PAUCHAUG   FOREST 

6131 

NEW   LONDON 

17 

41    35 

71    51 

270 

21 

2 

PROSPECT 

6597 

NEW   HAVEN 

41    30 

72    57 

420 

22 

2 

PUTNAM   LAKE 

6659 

FAIRFIELD 

41    05 

73    38 

300 

22 

2 

PUTMAN   HATER   WORKS 

6660 

WINDHAH 

17 

41    96 

71    56 

280 

NOV 

1    2    3 

ROCKVILLE 

6942 

TOLLAND 

41    92 

72    26 

510 

C 

ROCKY   RIVER    OAM 

6966 

LITCHFIELD 

♦  1    35 

73    26 

220 

22 

2 

ROUND   POND 

7002 

FAIRFIELD 

41    IS 

73    32 

765 

23 

2 

SALISBURY 

7109 

LITCHFIELD 

41    99 

73    27 

1015 

26 

28 

I    2    3 

SAUOATUCK    RESERVOIR 

7157 

FAIRFIELD 

41    15 

73    21 

300 

20 

2 

S HEP AUG   OAM 

7373 

LITCHFIELD 

41    43 

73    18 

841 

13 

22 

1    2    3 

SHUTTLE    MEADOW   RESVR 

7432 

HARTFORD 

41    39 

72    49 

370 

22 

2 

STAFFORD    SPRINGS 

7946 

TOLLAND 

17 

41    57 

72    18 

540 

22 

2 

STAMFORD    5    H 

7970 

FAIRFIELD 

41    08 

73    32 

200 

7 

7 

1    2    3    C 

STEVENSON   DAM 

8065 

FAIRFIELD 

41    23 

73    10 

60 

22 

2 

STORRS 

8138 

TOLLAND 

17 

41    48 

72    15 

650 

71 

72 

1    2    3    CG 

THOMAS TON   DAH 

8330 

LITCHFIELD 

41    42 

73    03 

550 

C 

TOHRINGTON 

8436 

LITCHFIELD 

41     48 

73   07 

580 

22 

2 

TRAP    FALLS    RESERVOIR 

8488 

FAIRFIELD 

41     17 

73   09 

320 

21 

2 

WATERBURV    RADIO   WBRY 

8916 

NEW   HAVEN 

41     35 

73   02 

609 

5 

5 

1    2    3 

WEPAWAUG   RESERVOIR 

9007 

NEW   HAVEN 

41     18 

73   02 

180 

22 

2 

WESTBROOK 

9067 

MIDDLESEX 

41     18 

72    26 

40 

22 

22 

I    2    3 

WEST    HARTFORD 

9162 

HARTFORD 

41     45 

72    47 

279 

2 

WEST    HARTLAND 

9174 

HARTFORD 

42    00 

72    58 

1180 

21 

2 

WHIGVILLE    RESERVOIR 

9508 

HARTFORD 

41    44 

72    57 

500 

22 

2 

WIGWAM   RESERVOIR 

9968 

LITCHFIELD 

41    40 

73   08 

625 

13 

22 

1    2    3 

WOLCOTT    RESERVOIR 

9759 

NEW   HAVEN 

41    37 

72    56 

770 

22 

2 

WOODBURY    3   W 

9783 

LITCHFIELD 

41     34 

73    16 

960 

23 

2 

MAINE 

AUGUSTA 

0273 

KENNEBEC 

9 

44    19 

69    47 

250 

C 

AUGUSTA    FAA    AIRPORT 

0275 

KENNEBEC 

9 

44    19 

69    48 

350 

18 

16 

1    2   3 

BANGOR   OOW   FIELD 

0355 

PENOBSCOT 

11 

44    48 

68   49 

202 

10 

10 

1    2    3 

BAR    HARBOR 

0371 

HANCOCK 

44    23 

68    12 

30 

65 

7B 

1    2    3 

BELFAST 

0480 

WALDO 

1, 

44    24 

69   00 

20 

37 

37 

1    2    3 

BINGHAM   WYMAN    DAM 

0600 

SOMERSET 

9 

45    04 

69    54 

399 

5 

2 

BRassua  Dam 

0814 

SOMERSET 

9 

45   40 

69   49 

1060 

1 

33 

1    2    3 

BRIDGEWATER 

0833 

AROOSTOOK 

15 

46    25 

67    51 

410 

5 

5 

1    2    3 

BRIOGTON    1    NNW 

0844 

CUMBERLAND 

12 

4*   04 

70   43 

600 

7 

1    2    3 

BRUNSWICK 

0934 

CUMBERLAND 

4 

43    53 

69   56 

70 

11 

11 

I    2    3 

CARIBOU   WB    AIRPORT 

1175 

AROOSTOOK 

15 

46    52 

68   01 

624 

22 

22 

1    2    3   C 

CLAYTON    LAKE 

1472 

AROOSTOOK 

15 

46    37 

69    32 

1000 

1 

1    2    3   C 

CORINNA 

1628 

PENOBSCOT 

11 

44    56 

69    13 

350 

15 

15 

1    2    3 

OAMARISCOTTA   MILLS 

1823 

LINCOLN 

44   08 

69    31 

210 

1    2    3 

EASTPORT 

2426 

WASHINGTON 

4 

44    95 

67   00 

40 

66 

68 

1    2    3   C 

EAST    SANGERVILLE    9    SE 

2442 

PISCATAQUIS 

u 

45  oe 

69    17 

540 

15 

15 

1    2    3 

ELLSWORTH 

2620 

HANCOCK 

44    32 

68   26 

24 

53 

I    2    3 

EUSTIS    2    SSE 

2700 

FRANKLIN 

9 

45    12 

70    26 

1170 

C 

FARMINGTON 

2765 

FRANKLIN 

9 

70   09 

390 

70 

71 

1    2    3 

FORT    FAIRFIELD 

2868 

AROOSTOOK 

19 

46    48 

67   46 

300 

54 

2 

FORT   KENT 

2878 

AROOSTOOK 

15 

47    15 

68    36 

530 

25 

32 

I    2    3   C 

GARDINER 

3046 

KENNEBEC 

9 

44    13 

69   47 

140 

66 

125 

1    2    3 

GILEAO 

3110 

OXFORD 

1 

44    24 

70    58 

700 

17 

2 

GRAND   LAKE    STREAM 

3261 

WASHINGTON 

14 

45    11 

67   47 

290 

1    2    3   C 

GREENVILLE 

3353 

PISCATAQUIS 

9 

45    28 

69    35 

1060 

56 

63 

1    2    3   C 

HAYNESVILLE 

3691 

AROOSTOOK 

11 

49    90 

67    59 

380 

JUN 

1    2    3 

HIRAM   2    S 

3800 

CUMBERLAND 

13 

43    91 

70   48 

290 

10 

36 

1    2    3 

HOULTON    FAA    AP 

3892 

AROOSTOOK 

15 

46    07 

67   47 

493 

15 

15 

1    2    3 

MOULTON 

3897 

AROOSTOOK 

15 

46   08 

67    50 

410 

59 

63 

1    2    3   C 

JACKMAN 

4086 

SOMERSET 

9 

49    37 

70    16 

1160 

12 

40 

1    2    3 

JONESeORO 

4183 

WASHINGTON 

ft 

44    39 

67    39 

189 

15 

15 

1    2    3 

LEWISTON 

4566 

ANDROSCOGGIN 

1 

44    06 

70    1* 

182 

76 

87 

1    2    3 

LONG   FALLS    DAM 

4781 

SOMERSET 

9 

49    13 

70    12 

1160 

12 

12 

1    2    3 

MACHIAS 

4878 

WASHINGTON 

« 

44   43 

67    26 

40 

40 

2 

MADISON 

4927 

SOMERSET 

9 

44   48 

69    53 

260 

56 

60 

1    2    3 

MIDDLE   OAM 

5261 

OXFORD 

1 

44    47 

70    59 

1460 

57 

1    2    3 

MILLINOCKET 

9304 

PENOBSCOT 

11 

49    39 

68   42 

360 

15 

IB 

1    2    3   C 

MILLINOCK.ET    FAA    AP 

5309 

PENOBSCOT 

11 

45    39 

68    41 

405 

15 

15 

1    2    3 

MOOSEHEAO 

9460 

SOMERSET 

45    35 

69   43 

1028 

31 

2 

NEW   GLOUCESTER 

9686 

CUMBERLAND 

1 

43    56 

70    16 

501 

AUG 

1    2    3 

#OLD    TOWN    FAA    AIRPORT 

&425 

PENOBSCOT 

11 

44    57 

68   40 

124 

15 

15 

1    2    3 

OOUOSSOC 

6427 

FRANKLIN 

1 

44   98 

70   47 

1510 

6 

6 

1    2    3 

*OR0NO 

i430 

PENOBSCOT 

11 

44    92 

68   42 

115 

63 

40 

1    2    3 

ORONO   2 

&435 

PENOBSCOT 

11 

44    93 

68    41 

120 

C 

PATTEN 

b585 

PENOBSCOT 

11 

46   00 

66    27 

570 

JUN 

1    2    3 

PORTLAND 

1900 

CUMBERLAND 

4 

43   40 

70    15 

65 

89 

95 

1    2    3 

PORTLAND   WB    AIRPORT 

6909 

CUMBERLAND 

4 

43    39 

70    19 

61 

15 

15 

1    2    3   C 

PRESOUE    ISLE 

i937 

*ROOSTOOK 

15 

46    39 

6S   00 

606 

50 

50 

1    2    3 

RIPOGENUS    DAM 

riT* 

MSCATAOUIS 

11 

49    53 

69    11 

965 

37 

43 

1    2    3 

ROCKLAND 

T250 

CNOX 

* 

44   06 

69   07 

40 

2* 

24 

1    2    3 

ROCKLAND    I    W 

r2»5 

CNOX 

4 

44   06 

69   08 

30 

C 

RUMFORD    3    SW 

'329 

OXFORD 

1 

44    31 

70    34 

674 

15 

23 

1    2    3 

RUMFORD 

r330 

OXFORD 

1 

4*    33 

70    33 

509 

C 

RUMFORD    POWER    PLANT 

r335 

OXFORD 

1 

44    33 

70    33 

910 

62 

67 

I    2    3 

ST    FRANCIS 

r407 

AROOSTOOK 

15 

47    11 

68    93 

580 

1 

1 

1    2    3 

SANFORD    2    NNW 

?479 

YORK 

4 

43    28 

70   47 

280 

10 

10 

1    2    3 

SKOWHEGAN 

re27 

SOMERSET 

9 

44   46 

69   43 

169 

C 

SOUTH   ANDOVER 

r940 

3XF0RD 

1 

44    35 

70    44 

660 

17 

2 

SOUTHWEST    HBR    3    SSE 

9301 

<ANCOCK 

44    14 

68    18 

15 

c 

SOUA   PAN   DAH 

B398 

i^ROOSTOOK 

IS 

46    33 

68    20 

610 

34 
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SWANS    FALLS 

8641 

OXFORD 

13 

44    02 

70    99 

400 

c 

TELOS   DAM 

8688 

PISCATAQUIS 

11 

46   09 

69   08 

960 

OCT 

1    2    3 

THE    FORKS 

8721 

SOMERSET 

9 

69   99 

610 

99 

3 

UPPER   DAM 

8942 

OXFORD 

1 

70    92 

1484 

76 

2 

WATERVILLE    PUMP    STA 

9151 

KENNEBEC 

9 

69    39 

89 

56 

66 

1    2    3 

WEST    BUXTON    2    NNW 

9314 

YORK 

13 

70    57 

190 

10 

10 

ta      1 

1    2    3 

WEST   ENFIELD 

9360 

PENOBSCOT 

11 

68    39 

160 

1    2    3 

WOODLAND 

9891 

WASHINGTON 

14 

49   09 

67   2* 

140 

36 

45 

1    2    3 

MASSACHUSETTS 

AOAMS 

0049 

BERKSHIRE 

42    39 

73    06 

790 

40 

40 

I    2    3 

AMHERST 

0120 

HAMPSHIRE 

42    2* 

72    32 

160 

77 

127 

1    2    3   C 

ASHBURNHAM 

0190 

WORCESTER 

10 

42    39 

71    53 

1190 

22 

2 

ASHLAND 

0218 

MIDDLESEX 

4 

42    15 

71    28 

2  30 

72 

2 

BARRE   FALLS   DAM 

0406 

WORCESTER 

42    25 

72    02 

910 

4 

4 

1    2    3   C 

BEDFORD 

0939 

MIDDLESEX 

42    28 

71    17 

139 

6 

6 

1    2    3 

BEECHWOOD 

0951 

NORFOLK 

42    13 

70    49 

40 

78 

2 

BELCHERTOWN 

0562 

HAMPSHIRE 

42    17 

72    21 

996 

22 

2 

BIRCH    HILL    DAM 

0666 

WORCESTER 

42    38 

72    07 

840 

23 

23 

X    2    3    C 

BLUE   HILL    WB 

0736 

NORFOLK 

42    13 

71    07 

640 

77 

76 

1    2    3   C 

*BOSTON   WB    AIRPORT 

0770 

SUFFOLK 

42    22 

71    01 

19 

122 

145 

1    2    3    C 

60YLST0N 

0801 

WORCESTER 

10 

42    21 

71    43 

530 

66 

2 

BRIDGEWATER   M   C    I 

0640 

PLYMOUTH 

41    97 

70    57 

40 

C 

BROCKTON 

0S60 

PLYMOUTH 

42    03 

71    01 

80 

69 

69 

1    2    3 

SUFFUMVILLE    DAM 

0998 

WORCESTER 

17 

42    07 

71    54 

900 

4 

4 

I    2    3   C 

CHATHAM    LT     STA 

1376 

BARNSTABLE 

41    40 

59    57 

20 

18 

2 

CHESTER    2 

1*30 

HAMPDEN 

42    18 

72    59 

650 

DEC 

2 

CHESTERFIELD 

1436 

HAMPSHIRE 

42    24 

72    51 

1429 

42 

2 

CHESTNUT    HILL 

1447 

SUFFOLK 

42    20 

71    09 

124 

77 

B9 

1    2  3 

CLINTON 

1961 

WORCESTER 

10 

71    41 

398 

62 

75 

1    2    3 

EAST    BRIMFIELD   DAM 

2107 

WORCESTER 

17 

42    07 

72    08 

580 

1 

1 

1    2    3   C 

EAST    PEPPERELL 

2369 

MIDDLESEX 

10 

42    40 

71    35 

210 

7 

2 

EAST    WAREMAM 

2451 

PLYMOUTH 

41     45 

70    40 

18 

37 

37 

1    2    3 

EDGAR TOWN 

2501 

DUKES 

41    23 

70    31 

20 

16 

16 

1    2    3 

FALL    RIVER 

2642 

BRISTOL 

71    10 

190 

70 

90 

1    2    3 

FITCHBURG    2    S 

2806 

WORCESTER 

10 

42    34 

71    46 

400 

76 

98 

1    2    3 

FRAMINGHAM 

2975 

MIDDLESEX 

10 

42    17 

71    29 

170 

77 

67 

I    2    3 

FRANKLIN 

2997 

NORFOLK 

42    05 

71    25 

240 

40 

2 

GARDNER 

3052 

WORCESTER 

42    35 

71    59 

1110 

44 

2 

GROTON 

3270 

MIDDLESEX 

10 

42    36 

71    35 

340 

55 

2 

HARDWICK 

3401 

WORCESTER 

42    21 

72    12 

960 

51 

2 

HATCHVILLE 

3471 

BARNSTABLE 

41    37 

70    32 

70 

44 

2 

HAVERHILL 

3505 

ESSEX 

10 

71    04 

60 

62 

67 

1    2    3 

HEATH 

3549 

FRANKLIN 

42    40 

72    49 

1450 

42 

2 

HINGHAM 

3624 

PLYMOUTH 

42    14 

70    55 

30 

2 

2 

1    2    3 

HODGES   VILLAGE    DAM 

3659 

WORCESTER 

17 

42    07 

71    53 

520 

C 

HOLYOKE 

3702 

HAMPDEN 

42    12 

72    35 

98 

64 

2 

hoosac  tunnel 

3713 

BERKSHIRE 

42     41 

72    58 

800 

32 

33 

1    2    3 

HUBBARDSTON 

3772 

WORCESTER 

42    29 

72   00 

1030 

42 

2 

HYANNIS    2    NNE 

3821 

BARNSTABLE 

41    41 

70    16 

35 

54 

67 

I    2    3    C 

IPSWICH 

3876 

ESSEX 

42    40 

70    52 

80 

41 

2 

KNIGHTVILLE   OAM 

3985 

HAMPSHIRE 

42    17 

72    92 

630 

23 

23 

1    2    3   C 

LAWRENCE 

4105 

ESSEX 

10 

42    42 

71    10 

57 

77 

102 

1    2    3 

LOWELL 

4313 

MIDDLESEX 

10 

42    39 

71    19 

90 

76 

137 

1    2    3 

MANSFIELD 

4449 

BRISTOL 

42    03 

71    12 

140 

51 

2 

MENDON 

4667 

WORCESTER 

42    05 

71    34 

440 

C 

MIDDLEBORO 

4711 

PLYMOUTH 

41    53 

70    55 

60 

76 

2 

MIDDLETON 

474* 

ESSEX 

42    36 

71    01 

100 

36 

36 

1    2    3 

MRFORD 

4760 

WORCESTER 

42    10 

71    31 

280 

47 

2 

NANTUCKET    WB    AIRPORT 

5159 

NANTUCKET 

41    15 

TO    04 

43 

76 

89 

1    2    3   C 

NEW   BEDFORD 

9245 

BRISTOL 

41    38 

70    56 

70 

78 

149 

1    2    3    C 

NEWBURYPORT 

9285 

ESSEX 

42    50 

70    99 

20 

31 

2 

NEW    SALEM 

5306 

FRANKLIN 

42    28 

72    21 

900 

20 

2 

NORTHBRIDGE 

5914 

WORCESTER 

42    07 

71    41 

310 

90 

2 

NORWOOD 

6004 

NORFOLK 

42    11 

71    13 

140 

5 

2 

PELHAM 

6251 

HAMPSHIRE 

42    24 

72    24 

1100 

20 

2 

PEMBROKE 

6262 

PLYMOUTH 

42    01 

70    49 

60 

45 

2 

PERU 

6311 

BERKSHIRE 

42    27 

73    04 

1860 

42 

2 

PETERSHAM    3   N 

6322 

WORCESTER 

42    32 

72    11 

1090 

49 

2         C 

PITTSFIELD   WB    AIRPORT 

5414 

BERKSHIRE 

42    26 

73    18 

1153 

44 

SB 

1    2    3    C 

PLAINFIELD 

6425 

HAMPSHIRE 

42    31 

72    95 

1620 

43 

2 

PLYMOUTH 

6485 

PLYMOUTH 

41    59 

70    42 

25 

35 

76 

1    2    3 

PROVINCETOWN    1    N 

6681 

BARNSTABLE 

42    04 

70    12 

30 

21 

21 

1    2    3   C 

0UA6BIN    INTAKE 

6699 

WORCESTER 

42    22 

72    17 

530 

20 

2 

READING 

6783 

MIDDLESEX 

42    31 

71    08 

90 

3 

3 

1    2    3 

ROCHESTER 

6938 

PLYMOUTH 

41    47 

70    99 

60 

12 

12 

12 

1    2    34 

ROCKPORT    J    ESE 

6977 

ESSEX 

4 

42    39 

70    37 

80 

57 

se 

1    2    3    C 

SALEM   CG   AIR    STATION 

7124 

ESSEX 

42    32 

70    52 

40 

10 

12 

1    2    3 

SANDWICH 

7190 

BARNSTABLE 

41    46 

70    30 

20 

17 

17 

1    2    3 

SEGREGANSET 

7293 

BRISTOL 

41    50 

71    07 

40 

21 

2 

SHELBURNE    FALLS 

7370 

FRANKLIN 

42    37 

72    44 

470 

31 

46 

1    2    3 

SOUTHBRIOGE    3    SW 

7627 

WORCESTER 

17 

42    03 

72    05 

720 

51 

2 

SOUTH    EGREMONT 

7692 

BERKSHIRE 

42    09 

73    25 

743 

3 

56 

I    2    3 

SPOT    POND 

8030 

MIDDLESEX 

42    27 

71    06 

160 

63 

2 

SPRINGFIELD    ARMORY 

8046 

HAMPDEN 

42    07 

72    35 

190 

65    i  65 

1    2    3 

STERLING 

8154 

WORCESTER 

10 

42    27 

71    48 

490 

65 

2 

STERLING    3    NW 

8159 

WORCESTER 

10 

42    28 

71    48 

690 

C 

STOCKBRIDGE 

8181 

BERKSHIRE 

42    17 

73    18 

870 

32 

42 

1    2    3 

TAUNTON 

8367 

BRISTOL 

41    94 

71    04 

20 

86 

89 

12    3 

TULLY    OAM 

8973 

WORCESTER 

42    38 

72    13 

685 

13 

13 

1   2   3 

TURNERS    FALLS 

8980 

FRANKLIN 

42    37 

72    33 

190 

67 

67 

1    2   3 

WALPOLE 

8755 

NORFOLK 

42    11 

71    19 

200 

15 

15 

1    2    3 

WARE 

8793 

HAMPSHIRE 

42    16 

72    19 

410 

22 

2 

WASHINGTON    2 

8843 

BERKSHIRE 

42    22 

73   09 

1960 

B 

2         C 

WEST    BRIMFIELD 

9093 

HAMPDEN 

42    10 

72    16 

375 

C 

WEST    CUMMINGTON 

9136 

HAMPSHIRE 

42    29 

72    58 

1190 

20 

20 

1    2    3 

WESTFIELD 

9191 

HAMPDEN 

42    07 

72    42 

220 

1 

2 

WEST   MEDWAY 

9316 

NORFOLK 

42    08 

71    26 

210 

6 

1    2    3 

WESTON 

9360 

MIDDLESEX 

42    23 

71    19 

220 

43 

63 

1    2    3 

WEST   OTIS 

9371 

BERKSHIRE 

*2    10 

73    09 

1370 

50 

2 

WESTOVER    FIELD 

9382 

HAMPDEN 

42    12 

72    33 

240 

20 

20 

1    2    3 

WINCHENOON 

9770 

WORCESTER 

42    42 

72    09 

860 

66 

2 

WORCESTER   WB   AIRPORT 

9923 

WORCESTER 

42    16 

71    52 

986 

15 

15 

I    2    3   C 

WORCESTER 

9928 

WORCESTER 

42    16 

71,  49 

620 

69 

,20 

1    2    3 
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NEW   HAMPSHIRE 

BENTON 

0675 

GRAFTON 

4*    06 

71    $3 

1310 

12 

22 

12    3 

BERLIN 

0690 

COOS 

44   29 

71    10 

1110 

63 

68 

1    2    3 

BETHLEHEM 

0703 

GRAFTON 

44    17 

71    41 

1550 

67 

69 

1    2    3 

BLACKWATER    DAM 

0741 

MERRIMACK 

10 

43    19 

71    43 

480 

14 

IB 

1    2    3   C 

BRADFORD 

0910 

MERRIMACK 

10 

43    15 

71    58 

1000 

23 

2 

BRISTOL 

0996 

GRAFTON 

10 

43    36 

71    43 

430 

C 

CAMPTON 

1099 

GRAFTON 

10 

43    52 

71    38 

660 

13 

22 

1    2    3 

CANNON    MOUNTAIN 

1187 

GRAFTON 

44    10 

71    42 

4000 

11 

2 

CENTER   HARBOR 

1339 

BELKNAP 

10 

43   43 

71    28 

660 

11 

2 

CLaREMONT 

1552 

SULLIVAN 

43    23 

72    21 

420 

16 

2 

CLEAR    BROOK 

1590 

GRAFTON 

10 

44   04 

71    38 

1600 

COLEBROOK 

16*7 

COOS 

44    54 

71    30 

1050 

19 

19 

12    3 

CONCORD   MB    AIRPORT 

16B3 

MERRIMACK 

10 

43    12 

71    30 

339 

77 

loa 

1    2    3    C 

CONWAY    1    N 

1732 

CARROLL 

13 

44   00 

71    07 

475 

4 

12    3 

DIXVILLE    NOTCH 

2023 

COOS 

44   52 

71    20 

1650 

31 

2 

DUBLIN 

2136 

CHESHIRE 

10 

42    55 

72    04 

1480 

19 

2 

DURHAM 

2174 

STRAFFORD 

43   08 

70    56 

TO 

66 

66 

1    2    3    C 

EAST   OEERING 

2284 

HILLSBORO 

10 

43   04 

71    49 

790 

15 

15 

1    2    3 

ERROL 

2842 

COOS 

44    47 

71    08 

1280 

76 

2         C 

FABYAN 

2898 

COOS 

44    16 

71    27 

1620 

14 

14 

I    2    3 

FIRST   CONN    LAKE 

2999 

COOS 

45    05 

71    17 

1660 

44 

44 

1    2    3 

FITZWILLIAM 

3024 

CHESHIRE 

42    46 

72    09 

1210 

23 

2 

FRANKLIN    1     NW 

3177 

MERRIMACK 

10 

43   27 

71     40 

390 

61 

60 

12    3 

FRANKLIN    FALLS    DAM 

3182 

MERRIMACK 

10 

43   28 

430 

19 

2         C 

eiLMANTCN 

3359 

BELKNAP 

10 

43    25 

960 

19 

2 

GRAFTON 

3530 

GRAFTON 

10 

43    34 

840 

6 

6 

|l    2    3          1 

GREENVILLE 

3656 

HILLSBORO 

10 

42    46 

830 

2 

HANOVER 

3850 

GRAFTON 

5 

43    42 

603 

77 

120 

1    2    3    C 

HTLLS80R0    2   W 

4062 

HILLSBORO 

10 

43    07 

600 

C 

HUDSON 

42  34 

HILLSBORO 

10 

42    47 

160 

C 

KEENE 

4399 

CHESHIRE 

5 

42    55 

490 

69 

70 

1    2    3 

LAKEPORT 

4475 

BELKNAP 

10 

43   33 

560 

24 

105 

1    2    3 

LAKEPORT    2 

4480 

BELKNAP 

10 

43    32 

520 

14 

11 

2      4 

LANCASTER 

4556 

COOS 

5 

44   29 

890 

7 

21 

1    2    3 

LANOAFF 

4568 

GRAFTON 

5 

44    11 

960 

C 

LEBANON    FAA    AIRPORT 

4656 

GRAFTON 

5 

43    38 

562 

IB 

18 

1    2    3 

LINCOLN 

4732 

GRAFTON 

10 

44   03 

830 

41 

2         C 

MAC   OOWELL    DAM 

5013 

HILLSBORO 

10 

42    54 

965 

13 

2         C 

MANCHESTER 

5072 

HILLSBORO 

10 

43   00 

170 

31 

87 

1    2    3 

MARLOW 

5150 

CHESHIRE 

5 

43   07 

1180 

12 

2 

MASSABESIC    LAKE 

5211 

HILLSBORO 

10 

42    59 

250 

22 

22 

22 

12    3* 

MILAN   7   N 

5400 

COOS 

1 

44   41 

1180 

47 

2 

MILFORD 

5412 

HILLSBORO 

10 

42    49 

300 

19 

2 

MOUNT    SUNAPEE 

5629 

MERRIMACK 

5 

43    20 

1310 

5 

5 

12    3 

MOUNT    WASHINGTON 

5639 

COOS 

1 

44    16 

6262 

29 

29 

1    2    3   C 

NASHUA    2    NNW 

5712 

HILLSBORO 

10 

42    47 

140 

78 

7B 

12    3 

NEW   DURHAM    3   NNW 

5780 

STRAFFORD 

10 

43   29 

6*0 

C 

NEWPORT 

5868 

SULLIVAN 

5 

43    22 

900 

32 

2 

NORTHWOOD 

6366 

ROCKINGHAM 

4 

43    12 

570 

7 

7 

1    2    3 

OTTER    BROOK    DAM 

6550 

CHESHIRE 

5 

42    57 

680 

4 

2         C 

PETERBORO    2    S 

6697 

HILLSBORO 

10 

42    51 

1020 

14 

14 

1    2    3 

PINKHAM    NOTCH 

6818 

COOS 

13 

44    16 

2000 

32 

32 

1    2    3   C 

PITTSBURG   RESERVOIR 

6856 

COOS 

5 

45    03 

1350 

C 

PLYMOUTH 

6945 

GRAFTON 

10 

43   45 

560 

11 

11 

1    2    3 

PORTSMOUTH 

69Q0 

ROCKINGHAM 

43   04 

40 

9 

9 

1    2    3 

SOUTH    OANBURY 

7967 

MERRIMACK 

10 

43    29 

690 

21 

2 

SOUTH   LYNOEBOHO 

8081 

HILLSBORO 

10 

42    53 

646 

19 

2 

SOUTH   WEAHE 

8194 

HILLSBORO 

10 

*3   03 

500 

19 

2 

SUNAPEE 

6502 

SULLIVAN 

5 

43    23 

1020 

C 

SURRY   MOUNTAIN   0AM 

8539 

CHESHIRE 

5 

43    00 

550 

14 

23 

1    2    3   C 

TAMWORTH    2 

8610 

CARROLL 

10 

43    51 

500 

JUL 

12    3 

WALPOLE    2 

8655 

CHESHIRE 

5 

43   05 

430 

11 

2 

WARREN 

8865 

GRAFTON 

10 

43    55 

700 

C 

WATERVJLLE    VALLEY 
WEST    mENNIKER 

8960 

GRAFTON 

10 

43    57 

1500 

- 

9291 

MERRIMACK 

10 

*3    10 

500 

7 

2 

WEST    flUHNEY 

9474 

GRAFTON 

10 

43    48 

550 

23 

2 

WHITEFIELO 

9618 

COOS 

5 

4*   23 

1060 

23 

2 

WINCHESTER 

9726 

CHESHIRE 

5 

42    46 

450 

C 

WINDHAM 

9740 

ROCKINGHAM 

10 

42    47 

174 

14 

14 

1    2    3 

WOLFEBORO 

9856 

CARROLL 

10 

43    36 

720 

SEP 

1    2    3 

WOODSTOCK 

9940 

GRAFTON 

10 

43    59 

71    41 

720 

20 

20 

1    2    3 

YORK    POND 

9966 

COOS 

5 

44    30 

71    20 

1590 

31 

2 
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RHODE    ISLAND 

BLOCK    ISLAND   WB   AP 

0896 

NEWPORT 

*1     10 

71    35 

no 

82 

85 

1    2    3   C 

GREENVILLE 

3306 

PROVIDENCE 

*1    53 

71    34 

420 

16 

24 

12    3 

KINGSTON 

4266 

WASHINGTON 

41    29 

71    32 

100 

73 

73 

1    2    34 

NEWPORT 

5215 

NEWPORT 

41    29 

71    16 

50 

5 

5 

1    2    3 

NEWPORT    WATER    WORKS 

5225 

NEWPORT 

41    30 

71    IB 

10 

C 

PROVIDENCE    W8    AIRPORT 

6698 

PROVIDENCE 

41    4* 

71    26 

55 

13 

13 

1    2    3   C 

WOON SOCKET 

9*23 

PROVIDENCE 

41    59 

71    29 

160 

7 

2         C 

VERMONT 

BALL    MOUNTAIN    DAM 

0277 

WINDHAM 

43   07 

72    47 

U15 

C 

BELLOWS    FALLS 

0499 

WINDHAM 

43   08 

72    27 

300 

15 

55 

1    2    3 

BENNINGTON    2   NNW 

0563 

BENNINGTON 

42    55 

73    13 

670 

11 

11 

1    2    3 

BETHEL    4   N 

0551 

WINDSOR 

43    53 

72    38 

660 

5 

2 

BLOOMFIELD 

0590 

ESSEX 

44    46 

71    35 

940 

54 

55 

1    2    3   C 

BURLINGTON   U   OF    VT 

1075 

CHITTENDEN 

**    28 

73    12 

400 

BURLINGTON   WB    AIRPORT 

1061 

CHITTENDEN 

4*   28 

73   09 

331 

74 

121 

1    2    3   C 

CANAAN 

1213 

ESSEX 

*5    00 

71    32 

1020 

23 

2 

CAVENDISH 

1243 

WINDSOR 

43    23 

72    36 

800 

57 

SB 

1    2    3 

CHELSEA 

1360 

ORANGE 

43    59 

72    27 

790 

83 

75 

1    2    3 

CHITTENDEN 

1433 

RUTLAND 

43   42 

72    57 

1000 

16 

2 

CORINTH 

1955 

ORANGE 

44   02 

72    17 

1140 

C 

CORNWALL 

1580 

ADDISON 

43    57 

73    13 

340 

65 

75 

1    2    3 

DANVILLE 

1715 

CALEDONIA 

44    24 

72    08 

1204 

7 

2 

DORSET    1    S 

1786 

BENNINGTON 

43    15 

73    06 

980 

22 

21 

1    2    3 

ENOSBURG    FALLS 

2769 

FRANKLIN 

44   55 

72    48 

422 

66 

66 

1    2    3 

ESSEX    JUNCTION    1    N 

2843 

CHITTENDEN 

44    31 

73   07 

34* 

AUG 

OILMAN 

3341 

ESSEX 

44    25 

71    *3 

850 

31 

2 

GRAFTON 

3400 

WINDHAM 

43    11 

72    37 

1190 

C 

HIGHGATE    FALLS 

3914 

FRANKLIN 

44    56 

73   03 

150 

C 

HUNTINGTON    CENTER 

4052 

CHITTENDEN 

44    17 

72    58 

700 

7 

2 

MANCHESTER    CENTER 

4682 

BENNINGTON 

43    11 

73    02 

880 

B 

2 

MANCHESTER    DEPOT 

4687 

BENNINGTON 

43    11 

73    03 

700 

C 

MAYS   MILL 

5029 

WINDHAM 

42    45 

72    44 

625 

4B 

2 

MC     INDOE    FALLS 

504* 

CALEDONIA 

44    16 

72    04 

*80 

2 

30 

1    2    3 

MIDDLESEX 

5132 

WASHINGTON 

**    18 

72    41 

459 

41 

1    2    3 

MONTPELIER    FAA    AIRPORT 

5278 

WASHINGTON 

44    12 

72    34 

1122 

16 

16 

1    2    3 

MORRISVILLE 

5365 

LAMOILLE 

44    34 

72    36 

680 

C 

MORRISVILLE    2 

5375 

LAMOILLE 

44    34 

72    35 

680 

SEPT 

1    2    3 

MOUNT    MANSFIELD 

5416 

LAMOILLE 

16 

44    32 

72    49 

3960 

9 

9 

1    2    3 

NEWFANE 

5492 

WINDHAM 

43   00 

72    38 

470 

22 

2         C 

NEWPORT 

55*2 

ORLEANS 

16 

44    55 

72    12 

755 

32 

32 

1    2    3    C 

NORTH   DANVILLE 

5632 

CALEDONIA 

44    26 

72    07 

1140 

5 

1    2    3    C 

NORTHFIELO 

5733 

WASHINGTON 

44    06 

72    40 

810 

74 

lit 

1    2    3    C 

NORTH    HARTLANO    DAM 

5768 

WINDSOR 

43    35 

72    21 

570 

C 

NORTH   5PBINGFIEL0   DAM 

5982 

WINDSOR 

43    20 

72    30 

550 

c 

PERU 

6336 

BENNINGTON 

43    14 

72    54 

1530 

23 

2 

PLYMOUTH    UNION 

5445 

WINDSOR 

43    32 

72    44 

1220 

7 

2 

READING   HILL 

6745 

WINDSOR 

43    31 

72    34 

1460 

23 

2 

READSBORO    1    SSE 

6761 

BENNINGTON 

42    45 

72    56 

1120 

12 

40 

1    2    3 

ROCHESTER 

6893 

WINDSOR 

43    53 

72    49 

860 

33 

2 

RUTLAND 

6995 

RUTLAND 

43    36 

72    56 

520 

46 

46 

1    2    3 

SAINT    ALBANS    BAY 

7026 

FRANKLIN 

44    48 

73    10 

110 

5 

5 

1    2    3 

SAINT    JOHNSBURY 

7054 

CALEDONIA 

44    25 

72    01 

699 

6B 

6B 

1    2    3   C 

SALISBURY 

7096 

ADD  I  SON 

43    54 

73    06 

370 

16 

2 

SEARSBUR6   MOUNTAIN 

7142 

BENNINGTON 

42    54 

73    00 

2340 

36 

2 

SEARSBURG    STATION 

7152 

WINDHAM 

42    52 

72    55 

1*37 

37 

2         C 

SOMERSET 

7401 

WINDHAM 

42    58 

72    57 

2080 

50 

50 

1    2    3 

SOUTH   LONDONDERRY 

7517 

WINDHAM 

43    11 

72    49 

1030 

23 

2 

SOUTH   NEWBURY 

75*5 

ORANGE 

44   04 

72    05 

37* 

IB 

2 

ST0CK8RIDGE 

8057 

WINDSOR 

43    47 

72    45 

7*0 

C 

TOWNSMEND   DAM 

8428 

WINOHAM 

43   03 

72    *2 

510 

C 

TYSON 

8512 

WINDSOR 

43    27 

72    *2 

1070 

c 

UNION    VILLAGE    DAM 

8556 

ORANGE 

43    48 

72    16 

453 

13 

2         C 

VERNON 

8600 

WINDHAM 

42    46 

72    31 

225 

12 

64 

1    2    3 

WAITSFIELD    2   WSW 

8644 

WASHINGTON 

44    11 

72    51 

820 

7 

2 

WARDSeORO 

8747 

WINDHAM 

43   03 

72   *7 

980 

22 

2 

WATERBURY    1    NNE 

8815 

WASHINGTON 

4*    21 

72    45 

675 

5 

5 

1    2    3 

WEST   BURKE 

9099 

CALEDONIA 

44    39 

71    59 

900 

14 

32 

1    2    3 

WHIT  INGHAM    3   W 

9735 

WINDHAM 

42    47 

72    55 

1450 

39 

2 

WOODSTOCK    3    ENE 

9984 

WINDSOR 

5 

43    38 

72    28 

660 

71 

94 

1    2    3 

STATIONS    CLOSED    1962 

MASSACHUSETTS 

CHARLES    RIVER   VILLAGE 

1323 

NORFOLK 

" 

42    15 

71    16 

100 

4 

SEP 

2 
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